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TEAD  Key  Receptor  Species  Biological  Profiles 

The  following  profiles  were  derived  in  part  from  material  found  in  the  following  references. 
The  complete  citations  for  these  references  may  be  found  in  Section  8  of  the  SWERA  report. 

Mammals:  Burt,  W.H.,  and  Grossenheider,  R.P.,  1980;  Armstrong,  D.M.,  1982; 

Fitzgerald,  J.  P.  et  al.,  1994;  Martin,  A.C.  et  al.,  1951  and  1961;  and  Yocum,  C.  et  al., 

1958. 

Avian  Species:  Peterson,  R.T.,  1990;  Craighead,  J.J.  et  al.,  1969;  and  Ryser,  Fred  A.,  Jr., 
1985. 

Plants:  Whitson,  T.D.  etal.,  1992;  Welsh,  S.L.  etal.,  1964  and  1987;  MacMahon,  J.A., 

1990;  and  McPherson,  1979. 

Reptiles  and  Amphibians:  Stebbins,  1985. 

Vertebrate  Taxonomy:  Banks,  R.  et  al.,  1987. 

Protection  Status  Classification:  Utah  Division  of  Wildlife  Resources,  1997;  U.S.  Fish  & 
Wildlife  Service,  1996. 

Passerine  and  Other  Birds 

Common  Yellowthroat  ( Geothiypis  trichas).  The  common  yellowthroat  is  an  observed  State  of 
Utah  sensitive  species  (SP).  It  nests  in  riparian  and  wetland  habitats  statewide.  The  common 
yellowthroat’ s  numbers  and  presence  as  a  species  in  the  wetland  community  are  adversely 
affected  by  loss  of  natural  habitats  due  to  development  or  disturbance  by  man.  This  bird  is  a 
migrant  and  is  only  rarely  observed  at  TEAD,  which  may  be  due  to  the  lack  of  sufficient 
nesting  and  foraging  habitat  on  site  or  to  the  competition  for  resources  by  other  migratory 
species. 

Western  Bluebird  (Sialia  mexicana).  The  western  bluebird  is  a  permanent  resident  of  Utah 
that  lives  in  different  habitats  during  different  times  of  the  year.  In  the  summer,  it  lives  and 
nests  in  mid-elevation  mountain  forests  communities  of  southern  and  central  Utah,  which  are 
best  described  as  scattered  trees  and  open  conifers.  During  the  winter,  the  western  bluebird 
resides  in  semi-open  terrain  or  deserts.  It  has  been  observed  rarely  at  TEAD  and  may  be 
considered  a  rare  migrant.  This  species  is  probably  scarce  at  TEAD  because  it  does  not 
compete  very  well  with  non-native  bird  species.  The  loss  of  habitat  during  the  spring/summer 
due  to  changes  in  forestry  practices  may  also  affect  the  frequency  of  sightings  of  this  species  at 
TEAD. 

Western  Snowy  Plover  ( Charadrius  alexandrinus).  This  species  is  Federally  threatened.  It  is  a 
permanent  resident  of  central  Utah's  vegetated  wetlands  and  mudflats  which  hold  standing 
water.  Nesting  usually  occurs  on  beaches  or  bare  alkaline  mudflats,  but  may  also  occur  on  the 
sandy  margins  of  rivers,  lakes,  and  ponds.  These  birds  build  scrape-type  nests  near  the  water 
margins  and  feed  primarily  on  insects  during  the  breeding  season.  These  birds  also  consume 
some  aquatic  invertebrates  and  crustaceans. 
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Long-billed  Curlew  ( Numenius  americanus).  The  long-billed  curlew  is  a  State  of  Utah 
sensitive  species  (SP/SD).  While  TEAD  is  within  the  range  of  the  long-billed  curlew,  this 
species  has  not  been  observed  at  the  facility.  This  bird  usually  inhabits  vegetated  wetlands  and 
mudflats  with  standing  water.  Like  the  snowy  plover,  it  nests  in  grassy  areas  near  marshes, 
ponds,  or  lakes.  However,  unlike  the  snowy  plover,  the  long-billed  curlew's  diet  is 
predominantly  items  associated  with  the  grassy  vegetation  along  the  margin  of  the  water 
bodies.  The  habitat  where  this  species  could  be  observed  includes  the  areas  adjacent  to  the 
Sewage  Lagoons  (SWMU  14)  and  the  Old  Industrial  Waste  Lagoons  (SWMU  30)  at  TEAD. 

White-faced  Ibis  ( Plegadis  chihi).  The  white-faced  ibis  is  a  Federal  candidate  species.  It 
preferentially  inhabits  vegetated  wetlands,  but  it  may  also  use  wetlands  that  have  standing 
water  during  its  migratory  season.  Like  the  snowy  plover,  it  uses  the  TEAD  area  as  an 
alternate  nesting  habitat  during  periods  of  high  water  in  the  Great  Salt  Lake.  The  white-faced 
ibis  typically  nests  on  the  ground;  however,  they  may  also  nest  in  aquatic  vegetation,  shrubs, 
or  low  trees.  Their  probing  and  ground  gleaning  foraging  method  indicates  that  their  diet 
consists  primarily  of  aquatic  and  terrestrial  invertebrates,  small  aquatic  vertebrates,  and 
occasionally  aquatic  vegetation.  In  Utah,  grasshoppers  and  frogs  are  the  main  constituents  of 
their  diet.  There  are  no  recorded  sightings  of  the  white-faced  ibis  on  the  TEAD  facility,  but 
the  habitats  where  this  species  is  most  likely  to  be  observed  are  adjacent  to  the  Sewage 
Lagoons  (SWMU  14)  and  the  Old  Industrial  Waste  Lagoons  (SWMU  30). 

Mountain  Plover  ( Charadrius  montanus).  The  mountain  plover  is  a  Federal  candidate 
species/State  of  Utah  sensitive  species  (SP/SD).  It  is  a  migrant  species  that  is  rarely  observed 
in  the  TEAD  area.  It  typically  inhabits  short  grass  prairies,  but  is  known  to  also  reside  in  dry 
fields  and  grassy  deserts  during  migrations.  The  mountain  plover  is  mainly  insectivorous, 
consuming  grasshoppers,  beetles,  crickets,  and  flies.  It  is  a  ground  nesting  species  and  usually 
builds  its  nest  between  hummocks  or,  occasionally,  between  scattered  shrubs  or  cacti.  At 
TEAD,  this  species  has  been  observed  near  the  Sewage  Lagoons  (SWMU  14). 

Mallard  (Anas  platyrhynchos).  The  mallard  typically  inhabits  inland  ponds  and  shallow 
waters,  and  it  is  largely  a  vegetarian  during  the  fall,  winter,  and  spring  months,  foraging  on 
marsh  and  aquatic  plants.  During  the  summer  months,  mallards  change  their  preferred  diet 
from  vegetarian  to  animal  food  and  subsist  mainly  on  a  diet  of  aquatic  invertebrates.  This 
species  has  been  observed  in  the  areas  adjacent  to  the  sewage  lagoons  (SWMU  14),  the  Bomb 
Washout  Building  (SWMU  42),  and  the  Wastewater  Spreading  Area  (SWMU  45). 

American  Avocet  ( Recuvirostra  americana).  The  American  avocet  is  found  in  alkali  basins 
throughout  the  mountain-desert  and  prairie  ecosystems  of  the  western  United  States.  This  bird 
is  omnivorous,  feeding  predominantly  on  aquatic  flora  and  supplementing  its  vegetarian  diet 
with  fauna  including  insects  and  crustaceans.  Several  individuals  of  this  species  have  been 
observed  in  and  around  the  Sewage  Lagoons  (SWMU  14). 
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Golden  Eagle  ( Aquila  chrysaetos).  The  golden  eagle  inhabits  remote  rangeland,  badlands,  and 
canyons  of  the  American  west.  Their  presence  year-round  at  TEAD  may  indicate  how 
relatively  tolerant  they  are  of  human-related  disturbances.  As  long  as  the  adult  birds  have 
sufficient  time  to  feed  their  young,  the  mature  golden  eagles  will  continue  to  reside  in  an  area. 
During  the  breeding  season,  golden  eagles  feed  primarily  on  small  mammals.  They  will  also 
include  other  prey,  such  as  birds,  jackrabbits,  reptiles,  and  insects,  in  their  diet  when 
mammalian  populations  are  on  the  decline.  Golden  eagles  have  been  observed  at  all  SWMUs 
at  TEAD. 

American  Kestrel  ( Falco  sparverius).  The  American  kestrel  is  a  species  that  is  found 
throughout  the  Americas.  This  species  is  one  of  several  species  of  raptors  that  return  to  Utah 
between  mid-February  and  early  April,  and  return  to  the  same  territories  each  year.  Kestrels, 
also  known  as  sparrow  hawks,  live  in  many  habitats  including  rural,  open  areas  such  as 
farmlands,  along  highways  and  forest  edges,  and  in  cities.  They  are  omnivores,  feeding  on 
small  mammals,  small  birds,  and  large  insects  including  grasshoppers.  Kestrels  nest  in  several 
locations,  including  hollowed  trees,  secluded  portions  of  buildings,  and  occasionally  in  other 
birds'  nests.  They  have  been  observed  in  every  SWMU  and  are  not  easily  disturbed  by  man's 
presence.  For  this  reason,  and  because  of  the  availability  of  small  mammals,  the  American 
kestrel  will  likely  continue  to  be  a  common  visitor  at  TEAD. 

Great  Homed  Owl  (Bubo  virginianus).  The  great  homed  owl  is  the  largest  and  strongest  owl 
in  the  United  States,  attaining  a  length  of  25  inches.  It  eats  mammals  as  well  as  birds, 
reptiles,  and  insects.  Homed  owls  nest  in  almost  any  available  cavity  and  adapt  to  man’s 
presence.  These  owls  have  been  observed  at  SWMUs  10,  11,  21,  and  37.  As  with  the 
American  kestrel,  the  great  homed  owl  will  likely  continue  to  be  seen  at  TEAD. 

Bald  Eagle  (Haliaeetus  leucocephalus).  The  bald  eagle  is  a  Federal  and  State  threatened 
species.  It  is  a  large  raptor  that  frequents  the  vicinity  of  seacoasts,  rivers,  and  large  lakes; 
nests  in  tall  trees  or  on  cliffs;  and  winters  in  the  U.S.  near  ice-free  bodies  of  water.  This 
species  forages  in  rivers,  lakes,  and  estuaries  with  the  primary  feeding  areas  being  large  bodies 
of  open  water.  It  is  rarely  associated  with  smaller  streams  or  ponds,  and,  for  this  reason,  it  is 
unusual  to  have  observed  it  near  the  Sewage  Lagoons  (SWMU  14). 

Prey  selection  of  the  bald  eagle  is  determined  largely  by  availability.  The  bald  eagle  diet 
generally  consists  of  fish,  but  they  may  also  feed  on  deer  carcasses  and  road-kill  animals 
during  the  harder  winter  months.  Prey  availability  is  a  function  of  both  the  size  and 
productivity  of  the  foraging  habitat.  Bald  eagles  that  nest  on  smaller  water  bodies  may  require 
other  nearby  lakes  for  additional  foraging  areas. 

The  bald  eagle  is  easily  disturbed  by  activities  associated  with  humans.  However,  minimal 
human  activity  or  disturbances  that  are  not  recognized  as  human  (e.g.,  railroads,  planes,  and 
vacant  buildings)  may  be  tolerated.  This  is  probably  the  case  in  the  sightings  of  bald  eagles  at 
TEAD-N. 
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Swainson’s  Hawk  (Buteo  swainsoni).  The  Swainson’s  hawk  is  a  State  of  Utah  sensitive 
species  (SP).  The  Swainson's  hawk  is  a  common  summer  resident  of  TEAD  and  returns 
annually  to  nest.  Its  habitat  includes  plains,  prairies,  and  dry  meadows.  These  hawks 
typically  feed  on  small  mammals  such  as  rodents  and  occasionally  shrews  and  ground 
squirrels,  but  their  diet  may  also  include  small  invertebrates  and  large  insects,  particularly 
grasshoppers  and  crickets.  Even  though  the  Swainson's  hawk  is  particularly  sensitive  to  even 
minor  disturbances  during  its  breeding  season  (Erlich  et  al.  1988),  observations  of  this  species 
at  SWMUs  21/37,  10/11,  and  lb/lc  suggest  that  man's  presence  at  TEAD  isn't  sufficient  to 
disrupt  the  bird's  activities  at  the  site. 

Ferruginous  Hawk  (j Buteo  regalis ).  The  ferruginous  hawk  is  a  State  of  Utah  threatened 
species.  The  ferruginous  hawk  is  a  rare  resident  at  TEAD  compared  to  other  raptors  such  as 
golden  eagles,  prairie  falcons,  northern  harriers,  and  other  buteos.  Its  population  has  been 
know  to  fluctuate  widely,  often  paralleling  the  increase  and  decrease  of  prey  populations  such 
as  cottontails,  jackrabbits,  ground  squirrels,  and  prairie  dogs.  In  addition  to  small-  and 
medium-sized  mammals,  the  ferruginous  hawk  will  also  feed  on  reptiles,  insects,  and  small 
birds.  Only  a  few  individuals  have  been  observed  at  TEAD  (SWMUs  21/37  and  10/1 1);  this 
could  be  linked  to  human  disturbance  during  nesting  or  to  diminishing  prey  populations.  This 
hawk  builds  its  nests  in  the  open  on  ground  or  in  lone  junipers  or  crags  at  the  ecotone  between 
valley  and  foothills.  It  uses  ground  nests  only  if  no  trees  or  crags  are  available.  Individual 
breeding  pairs  return  to  the  same  nest  each  year. 

Northern  Goshawk  ( Accipiter  gentitis).  The  northern  goshawk  is  a  Utah  sensitive  species 
(SP).  The  northern  goshawk  is  a  migrant  raptor  that  is  more  commonly  seen  in  the  mountain 
forests  and  valley  cottonwood  habitats  in  the  state  of  Utah.  Loss  of  habitat  from  timber 
harvest  and  development  of  riparian  areas  have  adversely  affected  the  goshawk  populations. 
The  absence  of  the  generally  preferred  nesting  habitat  at  TEAD  is  probably  the  reason  that  this 
species  has  not  been  observed  at  the  site. 

Loggerhead  Shrike  (Lanius  ludovicianus).  The  loggerhead  shrike  is  a  permanent  resident, 
which  nests  in  the  desert,  shrub,  and  Pinyon-Juniper  habitats  statewide.  The  loggerhead  shrike 
has  been  observed  at  SWMU  21/37  at  TEAD.  The  small  raptor  feeds  almost  exclusively  on 
animal  life,  both  vertebrate  and  invertebrate.  Their  diet  consists  of  grasshoppers,  beetles, 
caterpillars,  wasps,  small  rodents,  and  birds.  They  have  been  known  to  "hang"  their  prey  on 
barbed  wire  strands  or  on  the  thorns  of  certain  bushes. 

Burrowing  Owl  ( Athene  cunicularia).  The  burrowing  owl  is  a  State  of  Utah  sensitive  species 
(SP).  It  is  adversely  impacted  by  agricultural  and  residential  development.  This  species  is  a 
migrant,  which  nests  in  desert  valleys  and  grasslands,  and  is  often  found  in  association  with 
prairie  dog  communities.  The  owl's  population  appears  to  have  declined  across  its  range,  with 
its  distribution  restricted  to  remaining  undisturbed  areas.  While  the  habitat  does  exist  for  this 
species  of  owl,  individuals  of  this  species  have  not  been  observed  at  TEAD. 

Short-eared  Owl  (Asio  flammeus).  The  short-eared  owl  is  a  State  of  Utah  sensitive  species 
(SP).  The  short-eared  owl  is  a  permanent  resident  of  central  and  northern  Utah  wetlands  and 
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desert.  This  species'  numbers  appear  to  be  declining,  probably  due  to  loss  of  nesting  habitat 
as  a  result  of  expansion  of  agricultural  areas  and  urban  development.  While  the  habitat  does 
exist  for  the  short-eared  owl  at  TEAD,  individuals  of  this  species  have  not  been  observed. 


Saudi  Herbivores 

DfiSLMouss  ( Peromyscus  maniculatus).  The  deer  mouse  is  not  confined  to  any  single  habitat, 
but  is  found  in  most  ecosystems,  with  one  of  the  widest  ranges  of  all  species  of  North 
American  mammals.  Because  of  its  ability  to  adapt  to  differences  in  habitat,  the  deer  mouse 
occupies  more  habitats  than  more  specialized  species  of  mice.  The  deer  mouse  is  not  a  species 
of  concern  and  is  found  throughout  TEAD.  Live  trap  data  indicated  that  the  deer  mouse  was 
abundant  at  ESAs  1  and  2  and  at  the  RSA  during  the  field  effort  in  the  September  1994. 

While  primarily  herbivores,  this  species  is  sometimes  omnivorous.  During  the  winter  and 
summer  months,  they  feed  on  seeds,  fruits,  roots,  tubers,  and  nuts. 

Females  may  breed  at  less  than  2  months  of  age,  and  a  female  deer  mouse  bom  in  March 
could  bear  four  or  five  litters  in  her  first  summer.  Litter  size  averages  more  than  four.  About 
90  percent  of  these  recruits  mature  and  are  taken  for  food  without  disrupting  the  stability  of  the 
population.  Deer  mice  are  active  the  whole  year,  but  in  extended  periods  of  extremely  cold 
weather,  they  may  enter  temporary  torpor. 

Great  Basin  Pocket  Mouse  (Perognathus  parvus).  The  Great  Basin  pocket  mouse  habitat 
varies  and  includes  grasslands,  sagebrush,  piny  on,  and  greasewood  communities  through  sand 
dunes  and  slickrock.  However,  they  prefer  dry  sandy  soils  for  nesting  burrows.  These  mice 
do  not  need  drinking  water  and  are  entirely  nocturnal.  By  plugging  the  entrance  to  their 
burrows  during  the  daytime,  they  create  a  water-saving,  humid  micro-climate. 

The  number  of  litters  is  dependent  on  the  amount  of  food  available.  They  usually  have  only 
one  per  season,  but  can  have  two  if  sufficient  food  is  available.  The  size  of  the  litter  is 
generally  between  three  and  four  individuals.  During  the  summer  months,  they  eat  mainly 
seeds  but  also  feed  to  a  smaller  extent  on  insects  and  vegetation.  This  species'  feeding  habits 
change  with  a  larger  percentage  of  insects  being  eaten  during  the  spring  and  fall  months. 

Seeds  are  cached  for  the  winter,  with  the  seeds  of  cheatgrass  ( Bromus  tectorum)  being  the  most 
important  food  item. 

The  Great  Basin  pocket  mouse  is  found  in  all  SWMUs  at  TEAD.  Like  the  deer  mouse,  pocket 
mice  are  a  key  component  in  the  diet  of  higher  trophic  level  species,  such  as  raptors. 

Qrd's  Kangaroo  Rat  (Dipodomys  ordii).  The  Ord's  kangaroo  rat  is  chiefly  a  nocturnal 
mammal,  having  a  complex  burrow  system.  Nests  are  made  of  fine  plant  material,  and  are 
usually  constructed  starting  at  the  base  of  a  shrub  and  extending  into  sandy  soils.  The 
entrances  of  these  burrow  systems  are  plugged  during  the  day  to  maintain  humidity  and 
coolness.  The  kangaroo  rat  can  obtain  sufficient  quantities  of  water  from  the  metabolism  of 
food  in  their  diet,  but  will  drink  water  when  it  is  available. 
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Their  reproductive  season  varies  geographically,  and  can  be  from  January  to  March,  from 
August  to  October,  and  occasionally  from  February  through  August.  Litter  size  ranges  from 
two  to  four.  Their  diet  consists  mainly  of  seeds  with  insects  such  as  beetles,  moth  larvae, 
butterflies,  caterpillars  and  ants  making  up  the  remainder.  This  species  has  been  observed  at 
all  of  the  SWMUs,  and  its  recruits  make  up  a  significant  portion  of  the  diet  of  the  raptors  and 
larger  mammalian  carnivores  at  TEAD. 

Western  Harvest  Mouse  (Reithrodontomys  megalotis).  The  western  harvest  mouse  is  usually 
the  smallest  rodent  in  this  group  of  herbivores  and  is  a  resident  of  areas  where  there  is  a 
continuous  cover  of  herbaceous  vegetation.  These  mice  are  mostly  nocturnal  and,  as  a  result, 
provide  food  for  species  of  animals  that  feed  at  night.  These  herbivores  eat  mainly  seeds  from 
shrubs,  grass,  and  herbs.  Consumption  of  green  vegetation  also  serves  as  a  source  of 
moisture.  In  addition  to  plants,  these  mice  eat  caterpillars,  beetles,  and  spiders. 

Harvest  mice  are  reproductive  from  June  through  October,  often  becoming  torpid  during  the 
winter  months.  Litter  sizes  range  from  three  to  seven  individuals.  Females  of  this  species  can 
breed  at  about  1  month  old,  which  ensures  a  high  rate  of  population  growth  (e.g.,  a  female 
bom  in  June  could  have  two  litters  that  same  summer).  This  species  has  been  observed  at  all 
of  the  SWMUs,  and  its  recruits  make  up  a  significant  portion  of  the  diet  of  the  raptors  and 
larger  mammalian  carnivores  at  TEAD. 

Mountain  Vole  ( Microtus  montanus).  Mountain  voles  are  common  where  there  is  an  ample 
grass  cover.  Their  presence  can  be  detected  by  narrow  runways  that  are  approximately  1  to  2 
inches  wide.  Their  habitat  is  frequently  more  moist  than  those  required  of  the  other 
herbivorous  mammals.  They  remain  active  both  during  the  day  and  the  night,  feeding  on 
grasses,  seeds,  grain,  bark,  and,  occasionally,  insects.  Because  of  their  diurnal  and  nocturnal 
activity,  mountain  voles  can  be  prey  for  the  raptors  and  carnivores  that  feed  at  all  times  of  the 
day  and  night. 

Mountain  voles’  nests  can  be  either  above  or  below  ground,  and  they  make  burrows  along 
surface  runways.  They  breed  throughout  the  entire  year  with  litters  of  three  to  five.  Mountain 
voles  are  very  territorial  and  have  been  trapped  at  the  Bum  Pads  (SWMU  lb)  and  the  Trash 
Bum  Pits  (SWMU  lc)  at  TEAD. 

Northern  Pocket  Gopher  ( Thomomys  talpoides).  The  northern  pocket  gopher  is  widely 
distributed  in  the  central  mountain  range  of  Utah,  but  isolated  populations  of  this  species  are 
declining.  The  northern  pocket  gopher  has  been  observed  at  the  Bum  Pads  (SWMU  lb)  and 
the  Trash  Bum  Pits  (SWMU  lc)  at  TEAD.  The  diet  of  this  pocket  gopher  is  entirely 
vegetarian,  and  consists  largely  of  roots,  rootstocks,  bulbs,  and  tubers.  Seeds,  nuts,  and  some 
surface  vegetation  are  secondary  sources  of  food  if  they  are  located  near  the  burrow  opening. 
Food  is  stored  in  side  tunnels  of  the  burrow  system  or  occasionally  in  below-ground  caches. 
The  burrow  itself  can  be  up  to  150  meters  in  length  and  pocket  gophers  can  displace  as  much 
as  3  tons  of  soil  in  the  process  of  excavation.  As  a  result,  this  species  proves  to  be  a  good 
indicator  species  for  potential  uptake  of  soil  contaminants. 
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Females  give  birth  to  a  single  litter  of  between  three  and  four  young  from  April  to  August. 
The  young  are  preyed  upon  by  raptors.  Other  predators  dig  gophers  out  of  their  burrows  for 
food,  and  weasels  and  gopher  snakes  follow  them  into  their  burrow  systems  and  prey  on  them. 


Medium  Herbivores 

Black-tailed  Jackrabbit  ( Lepus  califomicus).  The  black-tailed  jackrabbit  occupies  prairies, 
grasslands,  and  other  open,  sparsely  vegetated  areas  of  the  Western  United  States.  This 
species  is  a  year-round  resident  at  TEAD  and  has  been  observed  in  all  of  the  SWMUs.  As  a 
nocturnal  species,  they  are  most  active  from  dusk  to  dawn,  foraging  on  most  green, 
herbaceous  vegetation  such  as  sweetclover,  kochia,  bitterbrush,  sagebrush,  greasewood, 
rabbitbrush,  and  a  wide  variety  of  grasses.  Jackrabbits  contribute  to  habitat  degradation  by 
overgrazing.  They  consume  large  quantities  of  grasses  and  prickly  pear  cactus  during  the 
summer  months,  and  browse  on  shrubs  during  the  winter  months.  During  the  day,  they  are 
mostly  inactive,  using  shrubs  as  protection  from  daytime  predators. 

The  black-tailed  jackrabbit  was  designated  a  key  receptor  species  for  purposes  of  modeling 
uptake  and  elimination  of  contaminants  at  TEAD  as  part  of  the  site-wide  ecological  risk 
assessment. 


Large  Herbivores 

Mule  Deer  ( Odocoileus  hemionus).  The  mule  deer  feeds  on  shrubs,  twigs,  grasses,  and  forbs. 
This  species  can  be  found  in  a  variety  of  habitats,  including  coniferous  forests,  desert  scrub, 
chaparral,  and  grassland  with  shrubs.  At  TEAD,  mule  deer  were  observed  at  SWMUs  21/37, 
10/11,  and  42/45.  The  home  range  of  mule  deer  is  larger  than  the  size  of  any  single  SWMU. 
Young  are  bom  in  June  through  July,  with  twins  being  the  most  common  occurrence. 

Mule  deer  can  do  considerable  damage  to  crops,  range,  and  forest  if  populations  grow 
unchecked.  The  observed  populations  of  this  species  at  the  TEAD  facility  consist  of  several 
small  herds  with  approximately  five  to  nine  individuals  each. 


Insectivores 

Spotted  Bat  (Euderma  maculatum).  The  spotted  bat  is  a  State  of  Utah  sensitive  species  (SP). 
The  spotted  bat  prefers  the  arid  and  semi-arid  scrub  country  habitat  of  the  desert  southwest.  It 
has  been  known  to  roost  in  rock  crevices,  buildings,  or  caves.  Its  diet  consists  mainly  of  small 
moths.  The  spotted  bat  has  not  been  observed  at  TEAD  but  habitat  exists.  Spotted  bats  are 
common  prey  for  raptors  located  in  the  same  area. 
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Camisoles. 


Kit  Fox  ( Vulpes  macrotis  nevadensis).  The  kit  fox  lives  in  open,  level  areas  with  sandy  soils, 
low  desert  vegetation  types,  and  juniper  forests.  While  they  are  considered  a  carnivore,  kit 
foxes  can  be  omnivorous  if  their  prey  populations  aren't  sufficiently  large  to  sustain  them. 
Their  diet  is  principally  jackrabbits,  but  they  also  eat  mice,  kangaroo  rats,  insects,  reptiles, 
amphibians,  cottontails,  and  birds.  Fleshy  fruits  are  also  eaten  if  they  are  available. 

Kit  foxes  breed  in  late  December  through  February,  with  the  pups  usually  bom  in  March  in  a 
litter  size  of  between  four  and  five.  They  live  in  burrows  that  have  several  entrances, 
providing  escape  routes  from  larger  predators.  While  there  is  a  kit  fox  habitat  on  TEAD,  no 
kit  fox  has  been  observed. 


Omnivores 

Ringtail  ( Bassariscus  as  tutus).  The  ringtail  is  a  State  of  Utah  sensitive  species  (SD).  They 
inhabit  the  rough,  broken  semi-desert  shrublands  and  woodlands  in  Utah.  They  are  secretive 
and  nocturnal,  preying  on  woodrats,  small  birds,  lizards,  insects,  fruits,  and  carrion.  Their 
dens  are  located  in  treeholes,  beneath  boulders,  or  in  crevices.  Young  are  bom  in  May  or 
June,  and  there  are  an  average  of  three  or  four  individuals  per  litter.  Before  they  are  weaned, 
both  parents  hunt  and  feed  the  young  ringtails.  After  they  leave  the  nest,  ringtails  will  often 
hunt  in  pairs  or  sometimes  in  family  groups.  While  the  shrub  habitat  at  TEAD  is  appropriate 
for  this  species,  none  have  been  observed. 

Least  Chipmunk  (Eutamias  minimus).  The  least  chipmunk  is  the  most  wide  ranging,  both  in 
altitude  and  geographically,  of  all  the  chipmunks.  Their  preferred  habitats  range  from  low 
sagebrush  communities  to  the  higher  mountain  coniferous  forests.  This  species  gathers  and 
stores  food  in  the  spring,  summer,  and  fall  months,  while  feeding  on  vegetation,  seeds,  nuts, 
fruits,  insects,  smaller  mammals,  and  occasionally  carrion.  They  build  their  nests  beneath 
stumps,  logs,  and  rocks.  The  least  chipmunk  hibernates  during  the  winter  months.  It  has  up 
to  a  couple  of  litters  annually,  for  a  total  of  two  to  six  individuals  per  year.  Because  of  the 
least  chipmunk’s  ability  to  adapt  to  various  constraints  of  specific  habitats,  it  inhabits  much  of 
TEAD. 


Vegetation 

Yellow  Sweetclover  (, Melilotis  officinalis).  Yellow  sweetclover  is  an  indicator  species.  This 
species  is  an  annual  legume  that  grow  from  2  to  6  feet  tall.  It  was  introduced  from  Europe 
and  Asia,  and  is  common  along  roads  and  other  waste  areas,  often  being  the  first  plant  to 
revegetate  disturbed  areas.  Varieties  are  grown  as  forage  crops  throughout  the  west.  The 
seeds  of  the  sweetclover  are  of  value  to  some  upland  gamebirds.  Rabbits,  ground  squirrels, 
antelope,  and  mule  deer  all  use  this  species  for  forage.  This  plant  species  is  found  in  disturbed 
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areas  at  TEAD  and  was  present  at  all  SWMUs  in  ESAs  1  and  2,  and  the  RSA  during  the  Fall 
1994  field  effort. 

Rubber  Rabbitbrush  (Chrysothamnus  nauseosus).  Rubber  rabbitbrush  is  an  indicator  species. 
It  is  a  strongly  scented  perennial  that  grows  from  2  to  4  feet  tall.  Rubber  rabbitbrush  is  a 
native  western  plant,  1  of  70  similar  species  that  grow  well  on  dry  soils  throughout  the  west. 
Dense  stands  of  rabbitbrush  are  an  indication  of  overgrazing  that  deplete  the  native  and  non¬ 
native  grasses.  Rabbitbrush  is  low  in  payability,  and  is  grazed  only  sparingly  by  domestic 
animals.  The  seed  heads  and  foliage  are  consumed  by  rabbits,  sheep,  and  mule  deer. 
Eradication  of  this  plant  is  difficult  due  to  its  tendency  to  resprout  from  the  crown  after  being 
sprayed  or  burned.  This  plant  species  is  common  at  TEAD,  and  was  abundant  at  all  SWMUs 
in  ESAs  1  and  2,  and  at  the  RSA  during  the  Fall  1994  field  effort. 

Gumweed  (Grindelia  squarrosa).  Gumweed  is  also  an  indicator  species.  It  is  a  native 
perennial  that  grows  from  1  to  2  feet  high.  It  is  an  erect,  freely  branching  plant  with  bright 
yellow  resinously  sticky  flowers.  It  is  found  in  cultivated  fields  and  non-cultivated  areas  such 
as  roadsides,  overgrazed  prairies,  and  alluvial  grounds  throughout  the  semi-arid  west. 
Gumweed  is  seldom  eaten  by  livestock  because  of  its  stickiness.  This  plant  species  is 
commonly  found  at  TEAD  and  was  included  as  an  indicator  species  because  of  its  availability 
at  ESAs  1  and  2  as  well  as  the  RSA. 


Invertebrates 

Grasshopper  ( Order  Orthoptera).  Grasshoppers  are  abundant  at  TEAD  during  the  summer 
months.  Other  Orthoptera  varieties  such  as  crickets  and  mantids  exist  at  TEAD.  The 
abundance  of  these  insects  is  related  to  the  dryness  of  the  summer  months.  Orthopterans  are 
either  a  primary  or  secondary  food  in  the  summer  diet  of  many  of  the  animals  and  birds  that 
exist  at  TEAD. 

Beetle  ( Order  Coleoptera).  Various  beetles  have  been  identified  at  TEAD.  This  is  the  largest 
order  of  insects.  They  feed  on  all  sorts  of  plant  and  animal  materials.  Beetles  can  be  a  food 
source  for  animals  and  birds  at  TEAD. 
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Scientific  Mid  Common  Names  for  Vegetation  Types 


Codes 

Scientific  Name 

Common  Name 

Shrubs 

Art  tri 

Artemisia  tridentata 

Big  sagebrush 

Atr  con 

A  trip  lex  confertifolia 

Shadscale 

Atr  can 

Atriplex  canescens 

Four-wing  saltbush 

Chr  nau 

Chrysothamnus  nauseosus 

Rubber  rabbitbrush 

Chr  vis 

Chrysothamnus  viscidijlorus 

Green  rabbitbrush 

Chr  dou 

Chrysothamnus  douglasii 

Little  rabbitbrush 

Sar  ver 

Sarcobatus  vermiculatus 

Black  greasewood 

Forbs 

Cal  nut 

Calochortus  nuttallii 

Sego  lily 

Eur  lan 

Eurotia  lanaia 

Winterfat,  White-sage 

Gut  sar 

GuUcrrezia  sarothrae 

Broom  snakeweed,  Matchweed 

Lep  per 

Lepidium  perfoliatum 

Clasping  peppergrass 

Lac  ser 

Lactuca  scarriola 

Prickly  lettuce 

Sal  ibe 

Salsola  iberica 

Russian-thistle 

Sal  pes 

Salsola  pesitfer 

Russian  thistle 

Gri  squ 

GrindeUa  squarrosa 

Curlycup  gum  weed 

Mel  off 

Melilotus  officinalis 

Yellow  sweetclover 

Mel  alb 

Melilotus  alba 

White  sweetclover 

Amb  aca 

Ambrosia  acanthacarpa 

Annual  bursage 

Tra  dub 

Tragopogon  dubius  ssp.  major 

Goatsbeard;  Yellow  salsify 

Ero  cic 

Erodium  cicutarium 

Storksbill 

Sys  alt 

Sisymbrium  altissimum 

Jim  Hill  mustard 

Ast  sp. 

Astragalus  species 

Milkvetch 

Astuta 

Astragalus  utahensis 

Utah  milkvetch 

Ver  bra 

Verbena  bracteata 

Prostrate  vervain 

Koc  sco 

Kochia  scoparia 

Summer-cypress;  kochia 

Hal  sp. 

Ralogeton  gbmeratus 

Halogeton 

Cap  bur 

CapseUa  bursa-pastoris 

Shepherd's  purse 

Sph  coc 

Sphaeralcea  coccinea 

Scarlet  globemallow 

Opu  8p. 

Opunda  species 

Central  pricklypear  cactus 

Opu  pol 

Optmtia  potyacantha 

Plains  prickly  pear 

Lup  sp. 

Lupinus  species 

Lupine 

Pol  avi 

Polygonum  avicularc 

Prostrate  knotweed 

Zygsp. 

Zygadenus  paniculatus 

Foothill  Deathcamus 

Ped  lan 

Pediomelum  Umceolatum 

Lemon  scurfpea 

Nep  cat 

Nepeta  cataria 

Catnip 

Hel  ann 

ReUanihus  annuus 

Common  sunflower 

Ran  tes 

Ranunculus  testiculatus 

Bur  buttercup 

Pso  spp. 

Psoralea  species 

Scurfpea 

TSK  0003/SWERA/Rev  Final  Rpt/November  25,  1997 


15 


VEG_TYPE.TAB\April  24,  1997 


Scientific  Mid  Common  Names  for  Vegetation  Types  (continued) 


Codes 

Scientific  Name 

Common  Name 

Grasses 

Sti  com 

Stipa  comata 

Needle  and  threadgrass 

Spo  cry 

Sporobolus  cryptandrus 

Sand  drop  seed 

Agr  smi 

Agropyron  smithii 

Western  wheatgrass 

Agrelo 

Agropyron  elongation 

Tall  wheatgrass 

Agr  cri 

Agropyron  cristatum  spp.  desertorum 

Crested  wheatgrass 

Poa  sec 

Poa  secunda 

Sandberg’s  bluegrass 

Poa  bul 

Poa  bulbosa 

Bulbous  bluegrass 

Poa  fen 

Poa  fendUriana 

Muttongrass 

Poa  com 

Poa  compressa 

Canada  bluegrass 

Poa  pra 

Poa  pratensis 

Kentucky  bluegrass 

An  lon/Ari  pur 

Aristida  purpurea 

Purple  three-awn 

Sit  hys 

Sitamon  hystrix 

Squirreltail 

Sti  hym 

Stipa  hymenoides 

Indian  ricegrass 

Sti  tra 

Stipa  trachycaulum 

Slender  wheatgrass 

Hil  jam 

Hilaria  jamesii 

Galleta;  curlygrass 

Bro  tec 

Bromus  tectorum 

Cheatgrass 

Sec  cer 

Secale  cereale 

Cultivated  rye 

Aeg  cyl 

Aegilops  cyclindrica 

Jointed  goatgrass 

Hor  jub 

Hordeum  jubatum 

Foxtail  barley 

Ely  ami 

Etymus  smithii  i 

Smith's  wild  rye 

Trees 

lun  aco 

Juniperus  scopulorum 

Rocky  Mountain  Juniper 

Jun  out 

J uni  perns  osteosperma 

Utah  Juniper 

TSK  0003/S  WERA/Rev  Final  Rpt/November  25,  1997 


16 


VEG  TYPE .TABVApril  24,  1997 


Definitions  of  Terms  Used  in  the  Quantitative  Wildlife  and  Vegetation  Surveys 

The  following  terms  are  used  in  the  evaluations  of  the  quantitative  surveys  performed  at  the 
ESAs/RSA  to  describe  the  ecological  relationships  that  exist  between  individuals  in  populations 
and  their  respective  habitats: 

Age  Class :  This  can  be  used  in  the  same  way  life  history  stage  is  used  to  describe  an 
individual  in  a  population,  with  the  exception  that  age  classes  are  designated  by  years  or  other 
forms  of  measurement,  and  are  frequently  used  in  conjunction  with  the  life  history  of  an 
individual  in  a  population.  For  example,  the  life  history/age  class  of  a  deer  mouse  may  be 
described  as  a  "6  month  old  subadult  that  has  a  body  length  of  2.75  inches".  Both  age  class 
and  life  history  stage  indicate  a  "snapshot"  of  the  life  cycle  of  an  individual  in  a  population. 

Biomass  =  weight  in  grams  of  the  entire  animal.  In  this  investigation,  the  individual  was 
weighed  using  "Pesola"  type  scale,  with  measurements  taken  to  the  nearest  gram. 

Cover/Percent  Cover  =  An  estimate  of  foliar  cover  over  the  ground  surface  by  plant  species. 
This  is  an  estimated  measurement  that  is  a  represented  by  a  percentage  of  the  given  species  in 
relation  to  a  given  length  of  a  randomly  determined  line  transect.  For  purposes  of  this  study,  a 
33  meter  transect  life  was  used. 

Density  =  number  of  individuals  of  a  species  per  unit  area  (in  this  case,  the  unit  area  is  1 
acre). 

Frequency/Percent  Frequency  —  The  frequency  occurrence  of  a  plant  species  within  a  series  of 
quadrates  or  along  a  transect,  expressed  as  a  percentage  in  relation  to  a  given  area  or  distance. 
For  example,  if  a  species  occurs  in  4  out  of  5  quadrates,  or  registers  80  out  of  100  hits  along  a 
33  meter  line  transect  (with  a  hit  being  recorded  at  1  foot  intervals),  then  the  frequency  of 
occurrence  is  80%.  This  measure  indicates  the  "commonness"  of  a  species  within  a  plant 
community. 

Home  Range  —  This  is  the  physical  boundary  (not  necessarily  an  area;  the  home  range  can  be 
a  volume)  frequented  by  an  animal  species  in  carrying  out  its  life  history  activities.  It  is 
usually  an  estimate  based  on  observation,  tracking,  trapping/recapture,  as  well  as  through 
existing  literature  on  the  species  in  question.  The  home  range  of  species  may  overlap,  as 
opposed  to  an  animal's  territory  which  does  not  overlap.  A  deer  mouse  may  have  a  home 
range  of  approximately  1  acre  whereas  the  home  range  of  the  coyote  may  be  several  square 
miles. 

Life  History  Stage  —  description  of  the  developmental  stage  within  an  animal's  life  cycle.  In 
this  study,  three  life  history  stages  were  recognized  for  the  small  mammals:  juvenile, 
subadult,  and  adult.  Pelage  coloration  and  condition,  as  well  as  the  animal's  weight  were  used 
to  separate  the  small  mammals  into  one  of  the  life  history  stages  as  follows: 
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Small  Mammal 

Juvenile 

Subadult 

Adult 

Deer  Mouse 

<  14g 

14g  -  18g 

>18g 

Pocket  Mouse 

<  14g 

04 

00 

04 

>18g 

Kangaroo  Rat 

<25g 

25g  -  39g 

>39g 

Western  Harvest  Mouse 

<llg 

llg  -  14g 

>14g 

Mean  Biomass  =  the  total  biomass  of  all  individuals  of  a  single  species  by  SWMU  trap 
location,  and  over  a  trapping  episode  of  3  days,  divided  by  the  number  of  individuals. 

Mean  Life  Span :  In  small  mammal  populations,  this  is  a  measure  of  time  derived  from  a 
trapped  population  that  represents  when  xh  of  the  trapped/marked  individuals  disappear  from 
the  "trappable"  population.  This  is  a  rough  estimate  of  the  longevity  of  an  individual  in  the 
population.  For  example,  in  a  population  of  30  Ord’s  Kangaroo  rats  with  an  estimated 
lifespan  of  3  months,  only  15  rats  would  remain  after  3  months  duration. 

Reproductive/Non-reproductive  =  Each  small  mammal  was  examined  to  note  the  reproductive 
condition.  A  male  was  considered  reproductive  if  the  testes  has  descended  from  the  internal 
position  and  the  scrotal  sac  was  enlarged.  A  female  was  considered  reproductive  if  any  of  the 
following  was  apparent:  the  presence  of  a  vaginal  plug,  visible  lactating  teats,  and/or  a 
swollen  abdominal  area  with  the  presence  of  embryos  identified  by  palpating. 

Total  Mean  Biomass  =  the  mean  biomass  by  species  per  trapping  location,  summed  for  all 
species  present  at  a  sampling  location. 
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Note:  All  analytical  values  in  micrograms  per  gram  equivalent  to  parts  per  million. 
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Summary  Statistics  Based  Upon  Historic^  Soil  and  SedimeiU  Data  (SWMU  25_  -  Battery  Slug) 
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Summary  Statistics  Based  Upon  Historic  Soil  and  Sediment  Data  (SWMU  27  -  RCRA  Container  Storage  Area ; 
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Summary  Statistics  Based  Upon  Historic  Soil  and  Sediment  Data  (SWMU  30  -  Old  Industrial  Waste  La\ 
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10/31/97 


HS2n2S°0n°2»o«mo2^ 


SS?gii-S22|is^g£|S 

8^S§Ss§sa§§gsa§s5g 


ifEssi-ssssssssgsss 


?^«2 


6  o'  'T  6  oe  fj  o  t 


S|jl  Qo[j2h't,<rh?2vo^o\^S>n 

is IsSRgsfcg^osssa ~  p 

S  g  »-:fj®®®®2!!o-i»d2s 


©  ©  ©  ©  5 

§  §  S  »  3 

Si  S  =:  $  § 


©  t-  ©  2  *■*  gSoSoocgg 
oSo2t-'2®ogo  —  g® 

— *  <N 


go\oooofn<nf<>fnoc»'t-^'^«no§ 

£0^»nr-»rk00O0*n^OOor>i-^iC 

^orscn^moooo  —  «s  ©  ©  ©  — <  « 
>0«N0»ri'Tj:0  0  0  0rS*rv000  0rn^J 


I  ^ 

I  g.^ 

I  f  ~ 

n 


§i§il§s§i?R§§§°§® 

8  I  8  §  |  2  8  8  2  ®  8  8  8  8  5  8  1 


Jfliliiil&llj 


gWH 

a  o  o 


^$»Q^DnJZ^Sm(q§§S(j]J2 


TSK  0003/SWERA/Rcv  Final  Rptmovcxnbcr  25,  1997 


33 


TEADRISK.XLS  10/31/97 


Summary  Statistics  Based  Upon  Historic  Soil  and  Sediment  Data  (SWMU35  -  Wastewater  Spreading  Area) 
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Summary  Statistics  Based  Upon  Historic  Soil  and  Sediment  Data  (SWMU  36  -  Old  Bum  Staging  Area, 
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Summary  Statistics  Based  Upon  Historic  Soil  and  Sediment  Data  (SWMU  40  -  AED  Test  Rangel 
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Summary  Statistics  Based  Upon  Historic  Soil  and  Sediment  Data  (SWMU  42  -  Bomb  Washout  Building)  ( continued IJ 
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_ TEAD  COPC  Screen  Summary  Statistics  for  Soils  and  Sediments  (Report  No.  1  by  Analyte)  ( continued [ _ 

Total  No.  Detection  Minimum  Maximum  Arithmetic  Mean  based  Std  Deviation  based  Upper  Bound 

Analvte _ No.  of  Detects  of  Samples  Frequency _ YflhlCi _ _  YalwCl - M  'MU  T«l,w - gu  - UCL252 - rttf  t  2lS. 
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_ Home  Range  and  Area  Use  Factors  (AUFs) _ 

American  Great  Golden  Bald  Deer  Mtde 

Passerine _ Kestrel _ Homed  Owl _ Eagle _ Eagle _ Mouse _ Deer _  Jackrabbit 
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ESA-2  182.65  1.00E+00  3.84E-01  2.22E-02  2.22E-02  2.22E-02  1.00E+00  4.57E-01  1.00E-K)0  3.74E-02 

RSA  6400 _ l.OOE+OO _ 1.00E+00 _ 7.77E-01 _ 7.77E-01  7.77E-01 _ 1.00E+00 _ 1.00E-H)0 _ 1.00E+00 _ 1.00E+00 

"hr  ■  home  range  -  represents  95  percentile  value  except  for  mule  deer  and  jackrabbit.  "  —  " 

‘auf  “  ana  use  factor. 


Existing  COPCs  at  Soil  Sample  Locations  for  ESA-1  (units  in  Mg/g) 
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Existing  COPCs  at  Soil  Sample  Locations  for  ESA-1  (units  in  /ug/g)  (continued) 
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Toluene  .060  .001 


Existing  COPCs  at  Soil  Sample  Locations  for  ESA-1  (units  in  /ug/g)  (continued) 
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Existing  COPCs  at  Soil  Sample  Locations  for  ESA-2  (units  in  Mg/g) 

Analyte  SWMU 10/11  SWMU  12/15  SWMUlb/lc  SWMU  21/37 
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Manganese  2,200 


_ _ _ Existing  CO  PCs  at  Soil.  Sample  Locations '  for  ESA-2  (units  in  Mg/g)  (continued) 

Analyte  |  SWMU 10/1!  SWMU 12/15  I  SWMU  lb/lc 
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Existing  COPCs  at  Soil  Sample  Locations  for  ESA-2  (units  in  jug/g)  (continued) 
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Existing  COPCs  at  Soil  Sample  Locations  for  ESA-2  (units  in  Mg/g)  (continued) 

Analyte  SWMU 10/11  SWMU 12/15  SWMU  lb/lc 
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Existing  CO  PCs  at  Soil  Sample  Locations  for  ESA-2  (units  in  Mg/g)  (continued) 

Analyte  SWMU 10/11  SWMU 12/15  SWMU  lb/lc 
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APPENDIX  C 


FIELD  DATA  FORMS 
AND 

FIELD  COLLECTION  SUMMARY  TABLES 


Contents 


Qualitative  Survey/Relative  Abundance  (Wildlife) 

Pond  Habitat  Description 

Small  Mammal  Live  Trapping 

Point-Intercept  Vegetation  Cover  Data 

Reference  Study  Area  Community  Similarity 

Summary  of  Co-located  Soil  and  Vegetation  Sample  Collection 

Summary  of  Blacktailed  Jackrabbit  Collection 

Summary  of  Vegetation  Samples  Collected  by  SWMU 


4  1  »  **  *  *  *  ■  l»  •  v  «•'  '“  *  *  *  »  K*  .  ;  ;  •  *  I  V  **■**••  ^  J  .  .  fc,-'  ■.  V  -V>«<v4i^14'Im  1 

■■■■  ■■■■'  '  •  ’•• '  TV  •  •-  ;•  FIELD  DATA.  FORM  1.2  :. 

QUALITATIVE  SURVEY/RELATIVE  ABUNDANCE  (WILDLIFE) 


Site:.  TEALbM _ ERA  Date:_l 

Time:;  Started  Q&/Q  _  Finished. 

Location:  SlLrfflLI  J&  ,  /j> _ 

Field  Personnel:  <■  /  UeziAJO _ 

Habitat  Type(s)  AnfiJuff ft£Lt>  & 
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Date:  ^94 

Finished  09  ZD 


Project  No.:. 
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Summary  of  Co-located  Soil  and  Vegetation  Sample  Collection  (continued) 


Summary  of  Blacktailed  Jackrabbit  Collection 


Jackrabbit  Collection 

No.  Lead 

Sample  Date  Pellets 


Number 

Collected 

Time (a) 

Sex 

Weight™ 

Location 

Coordinates(c> 

Comments 

Recovered 

EJl-94-01 

10/11/94 

12:30 

F 

>2400 

SWMU45 

N/A 

shot 

1 

EJ1-94-02 

10/11/94 

12:35 

M 

2256 

SWMU45 

N/A 

shot 

0 

EJ1-94-03 

10/11/94 

12:50 

F 

2130 

SWMU45 

N/A 

shot 

1 

EJ1-94-04 

10/11/94 

13:00 

M 

2350 

SWMU45 

N/A 

shot 

0 

EJ1-94-05 

10/11/94 

13:20 

M 

2052 

SWMU45 

N/A 

shot 

0 

EJ1-94-06 

10/11/94 

13:25 

M 

1554 

SWMU45 

N/A 

shot 

0 

EJ1-94-07 

10/11/94 

13:35 

F 

1789 

SWMU45 

N/A 

shot 

0 

EJ1-94-08 

10/11/94 

13:45 

F 

>2400 

SWMU45 

N/A 

shot 

1 

EJ1-94-09 

10/11/94 

14:00 

M 

2144 

SWMU45 

N/A 

shot 

0 

EJ2-94-01 

10/11/94 

14:10 

F 

2284 

SWMU45 

N/A 

shot 

0 

EJ2-94-02 

10/11/94 

14:15 

M 

2244 

SWMU45 

N/A 

shot 

0 

EJ2-94-03 

10/11/94 

18:25 

M 

2368 

SWMU45 

N/A 

shot 

0 

EJ2-94-04 

10/11/94 

18:40 

F 

2207 

SWMU45 

N/A 

shot 

0 

EJ2-94-05 

10/11/94 

18:55 

M 

2282 

SWMU45 

N/A 

shot 

1 

EJ2-94-06 

10/11/94 

19:45 

F 

2351 

SWMU45 

N/A 

shot 

1 

EJB-94-01 

10/27/94 

8:30 

F 

2202 

RSA 

N-40  deg  25.56 
minxW-112 
deg.  27.80 

min. 

trapped/ 

shot 

0 

EJB-94-02 

10/31/94 

20:45 

M 

2299 

RSA 

N-40  deg  26.10 
minxW-112 
deg  26.55  min 

shot 

0 

EJB-94-03 

10/31/94 

23:55 

F 

>2400 

RSA 

N-40  deg  24.82 
minxW-112 
deg  26.69  min 

shot 

0 

EJB-94-04 

11/1/94 

20:20 

M 

1902 

RSA 

N-40  deg  23.78 
minxW-112 
deg  26.68  min 

shot 

0 

EJB-94-05 

11/1/94 

21:30 

F 

2350 

RSA 

N-40  deg  24.42 
min  x  W-112 
deg  27.05  min 

shot 

0 

EJB-94-06 

11/1/94 

22:05 

F 

>2400 

RSA 

N-40  deg  24.45 
min  x  W-112 
deg  26.91  min 

shot 

1 

EJB-94-07 

11/1/94 

22:45 

M 

2163 

RSA 

N-40  deg  23.60 
min  x  W-112 
deg  26.25  min 

shot 

2 

EJB-94-08 

11/2/94 

1:05 

F 

>2400 

RSA 

N-40  deg  23.73 

shot 

1 

minxW-112 


Jackrabbit  Collection 


No.  Lead 


Sample 

Number 

Date 

Collected 

Time w 

Sex 

Weight™ 

Location 

Coordinates(c) 

Comments 

Pellets 

Recovered 

EJB-94-09 

11/2/94 

1:25 

M 

2151 

RSA 

N-40  deg  23.96 
min  x  W-112 
deg  26.92  min 

shot 

0 

EJB-94-10 

11/2/94 

1:50 

M 

1911 

RSA 

N-40  deg  23.73 
min  x  W-112 
deg  26.71  min 

shot 

0 

EJB-94-11 

11/3/94 

0:30 

F 

2257 

RSA 

N-40  deg  24.36 
minx  W-112 
deg  26.70  min 

trapped/ 

shot 

2 

EJB-94-12 

11/3/94 

4:35 

F 

2345 

RSA 

N-40  deg  25.62 
min  x  W-112 
deg  26.36  min 

shot 

0 

EJB-94-13 

11/3/94 

5:05 

M 

2076 

RSA 

N-40  deg  24.38 
minx  W-112 
deg  26.71  min 

shot 

0 

EJB-94-14 

11/3/94 

5:55 

F 

>2400 

RSA 

N-40  deg  23.84 
min  x  W-112 
deg  26.86  min 

shot 

0 

EJB-94-15 

11/3/94 

21:15 

F 

2197 

RSA 

N-40  deg  24.40 

shot 

0  A 

min  x  W-112 
dee  27.03  min 


•Military  time. 
bWeight  is  in  grams. 
'Coordinates  established  by 


a  Garmin  GPS  instrument;  no  coordinates  taken  at  SWMU  45. 


Summary  of  Vegetation  Samples  Collected  by  SWMU 


Vegetation 
Sample  No. 

Ambrosia 

A 

Bluegrass  Sweetclover 
U  C 

Gumweed 

M 

Kochia 

K 

Rabbitbrush 

B 

Sand 

Dropseed 

D 

SWMU  42 

EB1-94-01 

1 

EB 1-94-02 

1 

EB1-94-03 

1 

EB1-94-04 

1 

EB1-94-05 

1 

EB1-94-06 

1 

EB1-94-07 

1 

EB1-94-08 

1 

EB  1-94-09 

1 

EC  1-94-01 

1 

EC  1-94-02 

1 

EC  1-94-03 

1 

EC  1-94-04 

1 

EC  1-94-05 

1 

EC  1-94-06 

1 

EC  1-94-08 

1 

EC  1-94-09 

1 

EMI-94-07 

1 

EU 1-94-07 

1 

Subtotals 

0 

1  8 

1 

0 

9 

0 

SWMU  45 

EB2-94-02 

1 

EB2-94-03 

1 

EB2-94-04 

1 

EB2-94-05 

1 

EB2-94-06 

1 

EC2-94-03 

1 

EC2-94-05 

1 

EC2-94-06 

1 

EK2-94-01 

1 

EM2-94-01 

1 

EM2-94-02 

1 

EM2-94-04 

1 

Subtotals 

0 

0  3 

3 

1 

5 

0 

Summary  of  Vegetation  Samples  Collected  by  SWMU  (continued) 


Vegetation 
Sample  No. 

Ambrosia 

A 

Bluegrass  Sweetclover 
U  C 

Gumweed 

M 

Kochia 

K 

Rabbitbrush 

B 

Sand 

Dropseed 

D 

ssMuife 

EB3-94-01 

1 

EB3-94-02 

ED3-94-01 

1 

1 

ED3-94-02 

EM3-94-01 

1 

1 

EM3-94-02 

1 

Subtotals 

0 

0  0 

2 

0 

2 

2 

SWMU  lc 

EB4-94-01 

1 

EB4-94-02 

EM4-94-01 

1 

1 

EM4-94-02 

1 

Subtotals 

0 

0  0 

2 

0 

2 

0 

SWMU  10 

EB5-94-01 

1 

EB5-94-02 

EM5-94-01 

1 

1 

EM5-94-02 

1 

Subtotals 

0 

0  0 

2 

0 

2 

0 

SWMU  11 

EA6-94-01 

EB6-94-01 

EM6-94-01 

1 

1 

1 

Subtotals 

1 

0  0 

1 

0 

1 

0 

SWMU  12 

EB7-94-01 

EC7-94-01 

1 

1 

Subtotals 

0 

0  1 

0 

0 

1 

0 

Summary  of  Vegetation  Samples  Collected  by  SWMU  (continued) 


Vegetation 
Sample  No. 

Ambrosia 

A 

Bluegrass  Sweetclover 
U  C 

Gumweed 

M 

Kochia 

K 

Rabbitbrush 

B 

Sand 

Dropseed 

D 

SWMU  15 

EB8-94-01 

1 

EB8-94-02 

1 

EB8-94-03 

1 

EC8-94-01 

1 

EC8-94-02 

1 

EM8-94-03 

1 

Subtotals 

0 

0  2 

1 

0 

3 

0 

SWMU  21 

EB9-94-01 

1 

EB9-94-02 

1 

EM9-94-01 

1 

EM9-94-02 

1 

Subtotals 

0 

0  0 

2 

0 

2 

0 

SWMU  37 

EAA-94-02 

1 

EBA-94-01 

1 

EBA-94-02 

1 

ECA-94-01 

1 

ECA-94-02 

1 

Subtotals 

1 

0  2 

0 

0 

2 

0 
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SOIL  ANALYTICAL  RESULTS 


TNT  Washout  Facility  (SWMU  10) 


Site  Media 

Site  ID  Type  Type _ Nomeoclatnre 


Meas  Unit  Flag  Data 

Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qua! 


Chemical  Class:  CYANIDE _ _ 

ES5-94-01  SURF  CSO  CYN  CYANIDE 

ES5-94-01  SURF  CSO  CYN  CYANIDE 

ES5-94-02  SURF  CSO  CYN  CYANIDE 


Chemical  Class:  DIOXINS 


ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES  5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-0I 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 


SURF  CSO  234HXF  2,3,4.6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 
SURF  CSO  234HXF  2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 
SURF  CSO  234PCF  23A7,8-PENTACHU)RODIBENZOFURAN 
SURF  CSO  234PCF  2,3,4 J,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 
SURF  CSO  678HPD  133 ,4,6,7, 8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
SURF  CSO  678HPD  1 ,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
SURF  CSO  678HPF  1^,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 
SURF  CSO  678HPF  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 
SURF  CSO  678HXD  1 ,2,3.6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
SURF  CSO  678HXD  l,2,3,6,7,8-HEXACHLX)RODIBENZO-P-DIOXIN 
SURF  CSO  678HXF  1 ,23,6,7, 8-HEXACHLORODDBENZOFURAN 
SURF  CSO  678HXF  U,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 
SURF  CSO  789HPF  1,2.3,4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 
SURF  CSO  789HPF  1,2,3,4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 
SURF  CSO  789HXD  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
SURF  CSO  789HXD  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
SURF  CSO  789HXF  1,2,3.7,8,9-HEXACHLORODffiENZOFURAN 
SURF  CSO  789HXF  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 
SURF  CSO  78HXD  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODEBENZO-P-DlOXIN 
SURF  CSO  78HXD  1,2,3.4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
SURF  CSO  78HXDF  1,23,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 
SURF  CSO  78HXDF  1,2,3, 4,7, 8-HEXACHLORODIBENZORTRAN 
SURF  CSO  78PCDD  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
SURF  CSO  78PCDD  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
SURF  CSO  78PCDF  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 
SURF  CSO  78PCDF  l,23,7,8-PENTACHJX>RODIBENZOFURAN 
SURF  CSO  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 
SURF  CSO  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 
SURF  CSO  OCDF  OCT ACHLORODIBENZORTRAN 
SURF  CSO  OCDF  OCTACHLORODIBENZORJRAN 
SURF  CSO  TCDD  23,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 
SURF  CSO  TCDD  2,3,7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 
SURF  CSO  TCDF  2,3 ,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 
SURF  CSO  TCDF  23,7,8  TETRACHLORODIBENZORJRAN 


ES 5-94-02  SURF  CSO  234HXF  2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZORTRAN 

ES 5 -94-02  SURF  CSO  234PCF  2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

ES5-94-02  SURF  CSO  678HPD  1,23,4, 6, 7, 8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

ES 5 -94-0 2  SURF  CSO  678HPF  1 33.4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

ES 5-94-02  SURF  CSO  678HXD  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

ES5-94-02  SURF  CSO  678HXF  1 3,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

ES5-94-02  SURF  CSO  789HPF  1,2,3,4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

ES 5-94-02  SURF  CSO  789HXD  U3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

ES5-94-02  SURF  CSO  789HXF  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

ES5-94-02  SURF  CSO  78HXD  1,23.4,7,8-HEXACHLORODffiENZO-P-DIOXIN 

ES 5-94-02  SURF  CSO  78HXDF  1,23.4,7,8-HEXACHLORODffiENZORJRAN 

ES5-94-02  SURF  CSO  78PCDD  1,23.7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 


LT 

0.25000000 

0.5 

LT 

0.25000000 

0.5 

D 

LT 

0.25000000 

0.5 

LT 

0.00000700  (tg/g 

0.5 

LT 

0.00001440  (tg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00000600  (tg/g 

0.5 

LT 

0.00000820  (tg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00000590  (tg/g 

0.5 

LT 

0.00001180  (tg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00000890  (tg/g 

0.5 

LT 

0.00001480  (tg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00000780  (tg/g 

0.5 

LT 

0.00001320  (tg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00000610  (ig/g 

0.5 

LT 

0.00001220  (tg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00000970  |tg/g 

0.5 

LT 

0.00001690  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.00000740  ng/g 

0.5 

LT 

0.00001300  |tg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00000740  (ig/g 

0.5 

LT 

0.00001560  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.00000850  (ig/g 

0.5 

LT 

0.00001500  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.00000730  (ig/g 

0.5 

LT 

0.00001500  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.00000880  (ig/g 

0.5 

LT 

0.00001230  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.00000600  (ig/g 

0.5 

LT 

0.00000800  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.00001810  (ig/g 

0.5 

LT 

0.00003930  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.00001680  (tg/g 

0.5 

LT 

0.00003970  (tg/g 

0.5 

D 

0.00001460  (tg/g 

0.5 

LT 

0.00001160  (tg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00000700  (tg/g 

0.5 

LT 

0.00000920  (tg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00000870  (tg/g 

0.5 

LT 

0.00000690  (tg/g 

0.5 

LT 

0.00000610  (tg/g 

0.5 

0.00001040  (tg/g 

0.5 

LT 

0.00000840  |tg/g 

0.5 

LT 

0.00000780  (tg/g 

0.5 

LT 

0.00001130  (tg/g 

0.5 

LT 

0.00000750  (tg/g 

0.5 

LT 

0.00000920  (tg/g 

0.5 

LT 

0.00000820  (tg/g 

0.5 

LT 

0.00000860  (tg/g 

0.5 

LT 

0.00000960  (tg/g 

0.5 

1 


TNT  Washout  Facility  (SWMU  10) 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Nomenclature 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  DIOXINS 

ES5-94-02 

SURF 

CSO 

7BPCDF  1 ,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000690 

pg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO 

OCDD 

OCT  ACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00002510 

Pg/g 

0.5 

ES5 -94-02 

SURF 

CSO 

OCDF 

OCT  ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002340 

Pg/g 

0.5 

ESS -94-02 

SURF 

CSO 

TCDD 

2,3 ,7,8  TETRACHLORODEBENZODIOXIN 

0.00001590 

Pg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO 

TCDF 

2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000650 

pg/g 

0.5 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

Pg/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

I35TNB 

U,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

Pg/g 

0.5 

D 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

I3DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

Pg/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

I3DNB 

u-dinttrobenzene 

LT 

0.50400000 

Pg/g 

0.5 

D 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINTTROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Pg'g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Pg/g 

0.5 

D 

ES  5-94-0 1 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINTTROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINTTROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

Pg/g 

0.5 

D 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINTTROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Pg/g 

0.5 

D 

ES  5-94-01 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYIXNETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYIXNETETRANTTRAMINE 

LT 

2.00000000 

Pg/g 

0.5 

D 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

NE 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

Pg/g 

0.5 

ES  5-94-01 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES  5-94-01 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTWMETHYEENETRIN7TRAMINE 

LT 

1.28000000 

Pg/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

RDX 

CY  CLOTRJMETHYLENETRINTTRAMINE 

LT 

1.28000000 

Pg/g 

0.5 

D 

ES5-94-0 1 

SURF 

CSO 

TETRV 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANTTRO  ANILINE 

LT 

2.11000000 

Pg/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

TETRV 

N-METHYL-N2,4.6-TETRANTTROANILINE 

LT 

2.11000000 

Pg/g 

0.5 

D 

ES5-94-02 

SURF 

CSO 

135TNB 

1 ,3,5-TRINTTROBENZENE 

LT 

0.92200000 

Pg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO 

13DNB 

1.3-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400000 

Pg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO 

24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

Pg/g 

0.5 

ESS -94-02 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Pg/g 

0.5 

ES5 -94-02 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMINE 

LT 

2.00000000 

Pg/g 

0.5 

ESS -94-02 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

Pg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000 

Pg/g 

0.5 

ESS -94-02 

SURF 

CSO 

TETRY 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANTTROANILINE 

LT 

2.11000000 

Pg/g 

0.5 

Chemical  Class:  METALS 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Pg/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Pg/g 

0.5 

D 

ES  5-94-01 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

3000.000000 

Pg/g 

0.5 

ES  5-94-01 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

3260.000000 

Pg/g 

0.5 

D 

ES  5-94-01 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.04000000 

Pg/g 

0.5 

ES5-9401 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

3.37000000 

Pg/g 

0.5 

D 

ES  5-94-01 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

49.30000000 

Pg/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

BA 

BARRIM 

50.60000000 

Pg/g 

0.5 

D 

ES  5-94-01 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

0.42700000 

Pg/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

0.42700000 

Pg/g 

0.5 

D 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

CA 

CALCRIM 

41100.00000 

Pg/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

42300.00000 

Pg/g 

0.5 

D 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

CD 

CADMRW 

LT 

1.20000000 

Pg/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

CD 

CADMR^M 

LT 

1.20000000 

Pg/g 

0.5 

D 

ES5-94-0 1 

SURF 

CSO 

CO 

COB-ALT 

LT 

2.50000000 

Pg/g 

0.5 

2 


TNT  Washout  Facility  ( SWMU  10) 


Meas 

Bool  Value 


Unit  Flag  Data 

Meas  Depth  Code  Qual 


Site  Media 

Site  ID  Type  Type _ Nomenclature 


Chemical  Class :  METALS 


ES5-94-01 

SURF 

CSO  CO 

COBALT 

ES5-94-01 

SURF 

CSO  CR 

CHROMIUM 

ES5-94-01 

SURF 

CSO  CR 

CHROMIUM 

ES  5-94-01 

SURF 

CSO  CU 

COPPER 

ES5-94-01 

SURF 

CSO  CU 

COPPER 

ES5-94-01 

SURF 

CSO  FE 

IRON 

ES  5-94-01 

SURF 

CSO  FE 

IRON 

ES5-94-01 

SURF 

CSO  HG 

MERCURY 

ES5-94-01 

SURF 

CSO  HG 

MERCURY 

ES5-94-01 

SURF 

CSO  K 

POTASSIUM 

ES5-94-01 

SURF 

CSO  K 

POTASSIUM 

ES5-94-01 

SURF 

CSO  MG 

MAGNESIUM 

ES5-94-01 

SURF 

CSO  MG 

MAGNESIUM 

ES5-94-01 

SURF 

CSO  MN 

MANGANESE 

ES5-94-01 

SURF 

CSO  MN 

MANGANESE 

ES5-94-01 

SURF 

CSO  NA 

SODIUM 

ES5-94-01 

SURF 

CSO  NA 

SODIUM 

ES  5-94-01 

SURF 

CSO  N1 

NICKEL 

ES5-94-01 

SURF 

CSO  NI 

NICKEL 

ES5-94-01 

SURF 

CSO  PB 

LEAD 

ES5-94-01 

SURF 

CSO  PB 

LEAD 

ES  5-94-01 

SURF 

CSO  SB 

ANTIMONY 

ES  5-94-01 

SURF 

CSO  SB 

ANTIMONY 

ES  5-94-01 

SURF 

CSO  SE 

SELENIUM 

ES5-94-01 

SURF 

CSO  SE 

SELENIUM 

ES5-94-01 

SURF 

CSO  TL 

THALLIUM 

ES5-94-01 

SURF 

CSO  TL 

THALLIUM 

ES5-94-01 

SURF 

CSO  V 

VANADIUM 

ES5-94-01 

SURF 

CSO  V 

VANADIUM 

ES5-94-0 1 

SURF 

CSO  ZN 

ZINC 

ES5-94-01 

SURF 

CSO  ZN 

ZINC 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  AG 

SILVER 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  AL 

ALUMINUM 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  AS 

ARSENIC 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  BA 

BARIUM 

ES  5 -94-02 

SURF 

CSO  BE 

BERYLLIUM 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  CA 

CALCIUM 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  CD 

CADMIUM 

ES  5-94-02 

SURF 

CSO  CO 

COBALT 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  CR 

CHROMIUM 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  CU 

COPPER 

ES  5-94-02 

SURF 

CSO  FE 

IRON 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  HG 

MERCURY 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  K 

POTASSIUM 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  MG 

MAGNESIUM 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  MN 

MANGANESE 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  NA 

SODIUM 

ES  5-94-02 

SURF 

CSO  NI 

NICKEL 

ES  5-94-02 

SURF 

CSO  PB 

LEAD 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  SB 

ANTIMONY 

ES  5-94-02 

SURF 

CSO  SE 

SELENIUM 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  TL 

THALLIUM 

LT 

2.50000000  jtg/g 

0.5 

D 

5.27000000  ng/g 

0.5 

5.79000000  Mg/g 

0.5 

D 

3.41000000  ng/g 

0.5 

3.44000000  Mg/g 

0.5 

D 

5230.000000  ng/g 

0.5 

5650.000000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.05000000  |xg/g 

0.5 

LT 

0.05000000  (ig/g 

0.5 

D 

656.0000000  |ig/g 

0.5 

712.0000000  ng/g 

0.5 

D 

4130.000000  (ig/g 

0.5 

4140.000000  ng/g 

0.5 

D 

79.50000000  ng/'g 

0.5 

82.60000000  ng/g 

0.5 

D 

109.0000000  fig/g 

0.5 

118.0000000  Mg/g 

0.5 

D 

4.23000000  ng/g 

0.5 

3.28000000  Mg/g 

0.5 

D 

LT 

7.44000000  Mg/g 

0.5 

LT 

7.44000000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

1.00000000  MS /g 

0.5 

LT 

1.00000000  Mg/g 

0.5 

D 

LT 

0.44900000  Mg/g 

0.5 

LT 

0.44900000  Mg/g 

0.5 

D 

LT 

34.30000000  Mg/g 

0.5 

LT 

34.30000000  MS'S 

0.5 

D 

7.78000000  Mg/g 

0.5 

8.74000000  M^g 

0.5 

D 

20.40000000  Mg/g 

0.5 

20.70000000  Mg/g 

0.5 

D 

LT 

0.80300000  Mg/g 

0.5 

3990.000000  Mg/g 

0.5 

3.30000000  Mg/g 

0.5 

49.80000000  Mg/g 

0.5 

LT 

0.42700000  Mg/g 

0.5 

21100.00000  Mg/g 

0.5 

LT 

1.20000000  Mg/g 

0.5 

LT 

2.50000000  Mg/g 

0.5 

6.61000000  Mg/g 

0.5 

6.04000000  Mg/g 

0.5 

6530.000000  Mg/g 

0.5 

0.05520000  Mg/g 

0.5 

1110.000000  Mg/g 

0.5 

3050.000000  Mg/g 

0.5 

114.0000000  Mg'S 

0.5 

78.20000000  Mg/g 

0.5 

5.25000000  Mg/g 

0.5 

LT 

7.44000000  Mg/g 

0.5 

LT 

1.00000000  MS'S 

0.5 

LT 

0.44900000  Mg/g 

0.5 

LT 

34.30000000  Mg/g 

0.5 

TNT  Washout  Facility  (SWMU 10) 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Nomenclature 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  METALS 

ES5-94-02 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

9.24000000 

Mg/g 

0.5 

ES  5-94-02 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

23.50000000 

Mg/g 

0.5 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 

ES  5-94-01 

SURF 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00400000 

Mg/g 

0.5 

T 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00400000 

Mg/ g 

0.5 

TD 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

AENSL 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

AENSL 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00140000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00140000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLOR1DE 

LT 

0.00770000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

BBHC 

BET  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELT  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELT  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00160000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00160000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000 

Mg /g 

0.5 

D 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00050000 

Mg/g 

0,5 

T 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00050000 

Mg/g 

0.5 

TD 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00050000 

Mg/g 

0.5 

T 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00050000 

Mg/g 

0.5 

TD 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00050000 

Mg/g 

0.5 

T 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00050000 

Mg/g 

0.5 

TD 

ES  5-94-01 

SURF 

CSO 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00400000 

Mg/g 

0.5 

T 

ES  5-94-01 

SURF 

CSO 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00400000 

Mg/g 

0.5 

TD 

ES  5 -94-01 

SURF 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000 

Mg/g 

0.5 

ES  5 -94-01 

SURF 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000 

Mg'g 

0.5 

D 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

HPCLE 

HE  PT  AC  HLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

ISODR 

ISODRIK 

LT 

0.00300000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000 

Mg/E 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

PCB0I6 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000000 

Mg/g 

0.5 

T 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000000 

Mg/g 

0.5 

TD 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000000 

Mg/g 

0.5 

T 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000000 

Mg/g 

0.5 

TD 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.10000000 

Mg/g 

0.5 

T 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.10000000 

Mg/g 

0.5 

TD 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000000 

Mg/g 

0.5 

T 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000000 

Mg/g 

0.5 

TD 

4 


TNT  Washout  Facility  (SWMU 10) 


ate  Media 

Site  ID  Type  Type  _ Nomenclature 


Meas  Unit  Flag  Data 

Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qua! 


Chemical  Class :  PESTICIDES/PCBS 

ES5-94-01  SURF  CSO  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790000  (ig/g 

0.5 

T 

ES5-94-01 

SURF 

CSO  PCR254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790000  (ig/g 

0.5 

TD 

ES5-94-01 

SURF 

CSO  PCB260  PCB1260 

LT 

0.04790000  (tg/g 

0.5 

D 

ES5-94-01 

SURF 

CSO  PCB260  PCB1260 

LT 

0.04790000  (ig/g 

0.5 

ES  5-94-01 

SURF 

CSO  PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U-DICHLOROETH 

LT 

0.00270000  (tg/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

CSO  PPDDD  2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL>  1 , 1 -D1CHLOROETH 

LT 

0.00270000  Hg/g 

0.5 

D 

ES5-94-01 

SURF 

CSO  PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l  -DICHLOROETH 

LT 

0.00270000  fig/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

CSO  PPDDE  2J2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-U-DlCHLOROETH 

LT 

0.00270000  fig/g 

0.5 

D 

ES5-94-01 

SURF 

CSO  PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>-l,l,l-TRJCHLOROE 

LT 

0.00350000  (tg/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

CSO  PPDDT  2>BIS(PARA-CHIjOROPHENYL>1,1,1-TRICHLOROE 

LT 

0.00350000  (tg/g 

0.5 

D 

ES5-94-01 

SURF 

CSO  TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  jig/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

CSO  TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  (tg/g 

0.5 

D 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  (tg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00400000  (tg/g 

0.5 

T 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  AENSL  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000  (tg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.00140000  (tg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  BBHC  BETA-BENZENE HEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  (tg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000  (tg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  CLDAJv  CHLORDANE 

LT 

0.06840000  ng/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  jig/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.00160000  (tg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.00650000  (tg/g 

0.5 

7 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00050000  (tg/g 

0.5 

T 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00050000  Hgfg 

0.5 

T 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00050000  (tg/g 

0.5 

T 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00400000  (tg/g 

0.5 

T 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  (ig/g 

0.5 

7 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  (tg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00300000  (tg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  LIN  LINDANE 

LT 

0.00100000  (tg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  (tg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  PCB016  PCB1016 

LT 

0.10000000  (Ig/g 

0.5 

ES  5 -94-02 

SURF 

CSO  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000000  (tg/g 

0.5 

T 

ES  5-9  4-02 

SURF 

CSO  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000000  (tg/g 

0.5 

T 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.10000000  (Ig/g 

0.5 

T 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000000  (Ig/g 

0.5 

T 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790000  (tg/g 

0.5 

T 

ES  5-94-02 

SURF 

CSO  PCB260  PCB1260 

LT 

0.04790000  (tg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,  1  -DICHLOROETH 

LT 

0.00270000  (tg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-Ll  -DICHLOROETH 

LT 

0.00270000  (ig/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  PPDDT  2,2-BIS(P ARA-CHLOROPHENYL>Ll ,  1  -TRICHLOROE 

LT 

0.00350000  (tg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  (tg/g 

0.5 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ESS-94-01  SURF  CSO  123TCB  1,2.3-TRJCHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  (tg/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

CSO  123TCB  U.3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  (tg/g 

0.5 

D 

ES5-94-01 

SURF 

CSO  124TCB  U.4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  (tg/g 

0.5 

ES  5-94-01 

SURF 

CSO  124TCB  1.2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  [tg/g 

0.5 

D 

ES  5-94-01 

SURF 

CSO  12DCLB  U-D1CHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  (tg/g 

0.5 

ES  5-94-01 

SURF 

CSO  12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  (tg/g 

0.5 

D 

ES  5-94-01 

SURF 

CSO  12DPH  U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  (tg/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

CSO  12DPH  U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  (tg/g 

0.5 

D 
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TNT  Washout  Facility  (SWMU  10) 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Nomenclature 

Meas 

Bool 

Value  1 

Uait 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ES5-94-01  SURF  CSO  13DCLB  1,3-DICHLOROBENZEKE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

ESS -94-01 

SURF 

CSO 

13DCLB  1 ,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

D 

ES  5-94-01 

SURF 

CSO 

13DNB  U-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg <% 

0.5 

DR 

ES  5-94-01 

SURF 

CSO 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

R 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg/g 

0.5 

ES  5-94-01 

SURF 

CSO 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

p^g 

0.5 

D 

ES  5-94-01 

SURF 

CSO 

236TCP  2,3.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

23CTCP  2,3.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES  5-94-01 

SURF 

CSO 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

24STCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES  5-94-01 

SURF 

CSO 

246TCP  2.4.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg/g 

0.5 

D 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

ES5-94-0 1 

SURF 

CSO 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

D 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

24DMP  2,4-DIME THYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

24DNP  2,4-DINTTROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg/g 

0.5 

ES5-94-0 1 

SURF 

CSO 

24DNP  2.4-DtNTTROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

24DNT  2,4-DINTTROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESS -94-01 

SURF 

CSO 

26DNA  2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

26DNA  2,6-DINTTROANILINE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg/g 

0.5 

ES  5-94-01 

SURF 

CSO 

2  CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg/g 

0.5 

D 

ES  5 -94-01 

SURF 

CSO 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

ES  5-94-01 

SURF 

CSO 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

ES  5-94-01 

SURF 

CSO 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

D 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg/g 

0.5 

ES  5-94-01 

SURF 

CSO 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg/g 

0.5 

D 

ES  5-94-01 

SURF 

CSO 

2NAN1L  2-NTTROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

R 

ES  5-94-01 

SURF 

CSO 

2NANIL  2-NTTROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

DR 

ES  5-94-01 

SURF 

CSO 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

pg/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

33DCBD  33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

33DCBD  3.3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

35DNA  3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

35DNA  3.5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

3NANIL  3-NITROANILTNE 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

3NANIL  3-NTTROANILINE 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

3  NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

pg/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

3  NT  3-NTTROTOUTENE 

LT 

0.34000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

46DN2C:  4.6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

pg/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

46DN2C:  4.6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

pg/g 

0.5 

ES  5-94-01 

SURF 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

pg/g 

0.5 

D 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

4CANIL  4-CHLORO  ANILINE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

R 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

4CANIL  4-CHLORO  ANILINE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

DR 

ES  5-94-01 

SURF 

CSO 

4CL3C  4-CHLORO-3-C RESOL 

LT 

0.93000000 

pg/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

4CL3C  4-CHLORO-3-C RESOL 

LT 

0.93000000 

pg/g 

0.5 

D 
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TNT  Washout  Facility  (SWMU  10) 


Site  ID 


Site  Media 
Type  Type 


Nomenclature 


Mens  Unit  Flag  Date 

Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qual 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES  5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES  5-94-01 

ES5-94-01 

ES  5-94-01 

ES  5-94-01 

ES5-94-0 1 

ES  5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-0 1 

ES  5-94-01 

ES  5-94-01 

ES  5-94-01 

ES  5-94-01 

ES  5-94-01 

ES  5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES  5-94-01 

ES5-94-01 

ES  5-94-01 

ES5-94-01 

ES  5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 


SURF  CSO  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

SURF  CSO  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

SURF  CSO  4MP  4-METHYLPHENOL 

SURF  CSO  4MP  4-METHYLPHENOL 

SURF  CSO  4NANIL  4-NTTRO  ANILINE 

SURF  CSO  4NANIL  4-NITRO ANILINE 

SURF  CSO  4NP  4-NTTROPHENOL 

SURF  CSO  4NP  4-NITROPHENOL 

SURF  CSO  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

SURF  CSO  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

SURF  CSO  AENSL  ALPHA-ENDOSULFAN 

SURF  CSO  AENSL  ALPHA-ENDOSULFAN 

SURF  CSO  ALDRN  ALDRIN 

SURF  CSO  ALDRN  ALDRIN 

SURF  CSO  ANAPN  ACENEPHTHENE 

SURF  CSO  ANAPN  ACENEPHTHENE 

SURF  CSO  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

SURF  CSO  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

SURF  CSO  ANIL  ANILINE 

SURF  CSO  ANIL  ANILINE 

SURF  CSO  ANTRC  ANTHRACENE 

SURF  CSO  ANTRC  ANTHRACENE 

SURF  CSO  ATZ  ATRAZINE 

SURF  CSO  ATZ  ATRAZINE 

SURF  CSO  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 
SURF  CSO  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 
SURF  CSO  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 
SURF  CSO  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 
SURF  CSO  B2CLE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 
SURF  CSO  B2CLE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 
SURF  CSO  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 
SURF  CSO  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 
SURF  CSO  BAANT  BENZO  |  A]  ANTHRACENE 
SURF  CSO  BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 
SURF  CSO  BAPYR  BENZO  |  A]  PYRENE 
SURF  CSO  BAPYR  BENZO  |  A]  PYRENE 
SURF  CSO  BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 
SURF  CSO  BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 
SURF  CSO  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 
SURF  CSO  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 
SURF  CSO  BBZP  BinTYLBENZYL  PHTHALATE 
SURF  CSO  BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 
SURF  CSO  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 
SURF  CSO  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 
SURF  CSO  BENZID  BENZIDINE 
SURF  CSO  BENZID  BENZIDINE 
SURF  CSO  BENZO  BENZOIC  ACID 
SURF  CSO  BENZO  BENZOIC  ACID 
SURF  CSO  BGHIP  BENZO  [G,HJ]  PER YLENE 
SURF  CSO  BGHIP  BENZO  [G,HJ]  PERYLENE 
SURF  CSO  BKFAN  BENZO  [K1  FLUORANTHENE 
SURF  CSO  BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 


LT 

0.17000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.17000000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.24000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.24000000  (ig/g 

0.5 

D 

ND 

3.10000000  (ig/g 

0.5 

R 

ND 

3.10000000  (ig/g 

0.5 

DR 

LT 

330000000  (ig/g 

0.5 

LT 

3.30000000  ng/g 

0.5 

D 

LT 

130000000  (ig/g 

0.5 

LT 

1.30000000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.40000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.40000000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

1.30000000  (ig/g 

0.5 

LT 

1.30000000  \igjg 

0.5 

D 

LT 

0.04100000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.04100000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.03300000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.03300000  (ig/g 

0.5 

D 

ND 

0.13000000  (ig/g 

0.5 

R 

ND 

0.13000000  (ig/g 

0.5 

DR 

LT 

0.71000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.71000000  (ig'g 

0.5 

D 

LT 

0.06500000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.06500000  tig/ g 

0.5 

D 

LT 

0.19000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.19000000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.44000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.44000000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.36000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.36000000  ne'e 

0.5 

D 

LT 

0.48000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.48000000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.04100000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.04100000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

1.20000000  (ig/g 

0.5 

LT 

1.20000000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.31000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.31000000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

1.30000000  (ig/g 

0.5 

LT 

1.30000000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

1.80000000  (ig/g 

0.5 

LT 

1.80000000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

2.40000000  (ig/g 

0.5 

LT 

2.40000000  (ig/g 

0.5 

D 

ND 

0.13000000  (ig/g 

0.5 

R 

ND 

0.13000000  (ig/g 

0.5 

DR 

ND 

3.10000000  (ig/g 

0.5 

R 

ND 

3.10000000  iig/g 

0.5 

DR 

LT 

0.18000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.18000000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.13000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.13000000  |tg/g 

0.5 

D 
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Site  Media 
Type  Type 


TNT  Washout  Facility  (SWMU  10) 


Meas 

Bool  Value 


Unit  Flag  Data 

Meas  Depth  Code  Qua! 


Site  ID 


Nomenclature 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES5-94-01 

ES  5-94-01 

ES5-94-01 

ES  5-94-01 

ES5-94-01 

ES  5-94-01 

ES5-94-01 

ES  5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES  5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES  5-94-01 

ES  5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES5-94-01 

ES  5-94-01 

ES5-94-01 

ES  5-94-01 

ES  5-94-01 

ES  5-94-01 

ES  5-94-01 

ES  5-94-01 

ES5-94-01 

ES  5-94-01 

ESS -94-01 

ES5-94-01 


SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 


CSO  BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

CSO  BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

CSO  CHRY  CHRYSENE 

CSO  CHRY  CHRYSENE 

CSO  CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

CSO  CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

CSO  CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADrENE 

CSO  CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

CSO  CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

CSO  CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

CSO  CLDAN  CHLORDANE 

CSO  CLDAN  CHLORDANE 

CSO  CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 
CSO  CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 
CSO  CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 
CSO  CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 
CSO  CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 
CSO  CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 
CSO  DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 
CSO  DBAHA  DIBENZ  (AH]  ANTHRACENE 
CSO  DBCP  DEBROMOCHLOROPROPANE 
CSO  DBCP  DEBROMOCHLOROPROPANE 
CSO  DBHC  DELT A-BENZENEHEXACHLORIDE 
CSO  DBHC  DELT  A-BENZENEHEXACHLORIDE 
CSO  DBZFU  DIBENZORTRAN 
CSO  DBZFU  DIBENZORTRAN 
CSO  DCPD  DICY CLOPENTADIENE 
CSO  DCPD  DICY CLOPENT ADIENE 
CSO  DDVP  VAPONA 
CSO  DDVP  VAPONA 
CSO  DEP  DIETHYL  PHTHALATE 
CSO  DEP  DIETHYL  PHTHALATE 
CSO  DITH  DELHI ANE 
CSO  DITH  DITHIANE 
CSO  DLDRN  DIELDRIN 
CSO  DLDRN  DIELDRIN 
CSO  DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 
DIMETHYL  PHTHALATE 
DI-N-BUTYL  PHTHALATE 
DI-N-BUTYL  PHTHALATE 
DI-N-OCTYL  PHTHALATE 
DI-N-OCTYL  PHTHALATE 


CSO  DMP 
CSO  DNBP 
CSO  DNBP 
CSO  DNOP 
CSO  DNOP 
CSO  ENDRN  ENDRJN 
CSO  ENDRN  ENDRIN 
CSO  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 
CSO  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 
CSO  ENDRN  ENDRIN  KETONE 
CSO  ENDRN  ENDRIN  KETONE 
CSO  ESFS04  ENDOSITLFAN  SULFATE 
CSO  ESFS04  ENDOSITLFAN  SULFATE 
CSO  FAMPH  FAMOPHOS 
CSO  FAMPH  FAMOPHOS 


LT 

0.03200000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.03200000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.03200000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.03200000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.08000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.08000000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.52000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.52000000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

1.80000000  (ig/g 

0.5 

LT 

1.80000000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.68000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.68000000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.09700000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.09700000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.32000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.32000000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.06600000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.06600000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.31000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.31000000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.07100000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.07100000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.21000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.21000000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.38000000  |ig/g 

0.5 

LT 

0.38000000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.57000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.57000000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.06800000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.06800000  ng/g 

0.5 

D 

LT 

0.24000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.24000000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.06500000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.06500000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.07900000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.07900000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.06300000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.06300000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

1.30000000  (ig/g 

0.5 

LT 

1.30000000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.23000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.23000000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

1.30000000  |ig/g 

0.5 

LT 

1.30000000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

1.80000000  jig/g 

0.5 

LT 

1.80000000  (ig/g 

0.5 

D 

ND 

0.28000000  (ig/g 

0.5 

DR 

ND 

0.28000000  (ig/g 

0.5 

R 

LT 

1.20000000  (ig/g 

0.5 

LT 

1.20000000  (ig/g 

0.5 

D 

ND 

1.30000000  (ig/g 

0.5 

R 

ND 

1.30000000  (ig/g 

0.5 

DR 
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TNT  Washout  Facility  (SWMU 10) 


Site  Media  Meas  Unit  flag  Data 

Ste  ID  Type  Type _ Nomenclature _  Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qual 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES5-94-01 

SURF 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES5 -94-01 

SURF 

CSO 

FLREN 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

FLREN 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES  5-94-01 

SURF 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXTOE 

LT 

0.48000000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

1CDPY 

INDEN0[U3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

1CDPY 

INDENO  [1^3-C,D)  PYRENE 

LT 

2.40000000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

lig/g 

0.5 

ES  5-94-01 

SURF 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

MS lg 

0.5 

D 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

ISOPHR  1SOPHORONE 

LT 

0.39000000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

ISOPHR  1SOPHORONE 

LT 

0.39000000 

MS % 

0.5 

D 

ES  5-94-01 

SURF 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

Mg/g 

0.5 

R 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

ms's 

0.5 

DR 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

me/s 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

ms's 

0.5 

D 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

ms's 

0.5 

D 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

MIREX 

1 , 1  A.2.2.3,3  A.4,5,5,5  A.5B.6-DEC  ACHLOROOCTAHYDR 

LT 

0.14000000 

Mg/S 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

MIREX 

1 , 1  A.2.2,3,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACHLOROOCTAHYDR 

LT 

0.14000000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

M6/g 

0.5 

D 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

MS/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

OXAT 

1 ,4-OXATHlANE 

LT 

0.07500000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.32000000 

Mg/g 

0.5 

DR 

ES5-94-0 1 

SURF 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.32000000 

Mg/g 

0.5 

R 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.32000000 

Mg/g 

0.5 

DR 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.32000000 

Mg/g 

0.5 

R 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.32000000 

MS'S 

0.5 

DR 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.32000000 

Mg'S 

0.5 

R 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.32000000 

Mg/g 

0.5 

DR 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

PCB24S 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.32000000 

MSfe 

0.5 

R 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.32000000 

Mg/g 

0.5 

DR 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.32000000 

Mg/g 

0.5 

R 

ES5-94-01 

SURF 

CSO 

PCB260 

i  PCB  1260 

LT 

0.79000000 

Mg/g 

0.5 

ES  5-94-01 

SURF 

CSO 

PCB260 

i  PCB  1260 

LT 

0.79000000 

Mg/g 

0.5 

D 
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TNT  Washout  Facility  (SWMU  10) 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Nomenclature 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

nag 

Code 

Chemical  Class:  SEMTVOLATELES 

ES5-94-01 

SURF 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

pg/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

cso 

PCR262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

Pg/g 

0.5 

D 

ES5-94-01 

SURF 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

Pg/g 

0.5 

ES  5-94-01 

SURF 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

Pg/g 

0.5 

D 

ES5-94-01 

SURF 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

Pg/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

D 

ES  5-94-01 

SURF 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

Pg/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

Pg/g 

0.5 

D 

ES5-94-01 

SURF 

cso 

PPDDD 

2.2-BIS(P  ARA-CHLOROPHEN  YL>  1 . 1  -DICHLOROETH 

LT 

0.06400000 

Pg/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

cso 

PPDDD 

2,2-BlS(P  ARA-CHLOROPHEN  YL)- 1 , 1-DICHLOROETH 

LT 

0.06400000 

Pg/g 

0.5 

D 

ES5-94-01 

SURF 

cso 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHIjOROPHENYL>l,l-DICHLOROETH 

LT 

0.06800000 

Pg/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

cso 

PPDDE 

2^-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1-DICHLOROETH 

LT 

0.06800000 

Pg/g 

0.5 

D 

ES5-94-01 

SURF 

cso 

PPDDT 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l.Ll-TRICHLOROE 

LT 

0.10000000 

Pg/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

cso 

PPDDT 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-1,U-TRJCHLOROE 

LT 

0.10000000 

Pg/g 

0.5 

D 

ES5-94-01 

SURF 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

Pg/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

Pg/g 

0.5 

D 

ES5-94-01 

SURF 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

Pg/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

Pg/g 

0.5 

D 

ES  5-94-01 

SURF 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-l-C2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.92000000 

pg/g 

0.5 

ES5-94-01 

SURF 

cso 

SUPON 

2-CHLORO- 1  -(2,4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

0.92000000 

Pg/g 

0.5 

D 

ES  5-94-01 

SURF 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

Pg/g 

0.5 

ES  5-94-01 

SURF 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES5-94-01 

SURF 

cso 

UNK651  UNKNOWN 

0.30000000 

Pg/g 

0.5 

S 

ES5-94-02 

SURF 

cso 

123TCB 

1 ,2,3-TRICHLOROBENZENE 

.LT 

0.03200000 

Pg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

cso 

124TCB 

1 ,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

Pg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

cso 

12DCLB  1  ,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

Pg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

cso 

12DPH 

1 ,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

Pg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

cso 

13DCLB  1.3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

Pg/g 

0.5 

ES  5-94-02 

SURF 

cso 

13DNB 

1 ,3-DINTTROBENZENE 

ND 

0.63000000 

Pg/g 

0.5 

R 

ES5-94-02 

SURF 

cso 

14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

Pg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

cso 

236TCP 

2.3.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

Pg/g 

0.5 

ES  5-94-02 

SURF 

cso 

245TCP 

2.4.5-TR1CHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

Pg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

cso 

246TCP 

2.4.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

Pg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

cso 

24DCLP  2.4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

Pg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

Pg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

cso 

24DNP 

2.4-DlNITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

Pg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

cso 

24DNT 

2,4-DINTTROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

Pg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

cso 

26DNA 

2.6-DINTTROANILINE 

LT 

0.57000000 

Pg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

cso 

26DNT 

2,6-DINTTROTOLHENE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

Pg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

Pg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

Pg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

Pg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

cso 

2NANIL  2-NITRO  ANILINE 

ND 

3.10000000 

Pg/g 

0.5 

R 

ES5-94-02 

SURF 

cso 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

Pg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

cso 

33DCBD  3  J-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

Pg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

cso 

35DNA 

3,5-DINTTROANILrNE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

cso 

3NANIL  3-NTTRO ANILINE 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

ES  5-94-02 

SURF 

cso 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

Pg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

cso 

46DN2C  4.6-DINITRO-2-C  RESOL 

LT 

0.80000000 

Pg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

cso 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

Pg/g 

0.5 

ES  5-94-02 

SURF 

cso 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

Pg/g 

0.5 

R 
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TNT  Washout  Facility  (SWMU  10) 


Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID  Type  Type _ Nomenclature _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class :  SEMIVOLATILES 


ES5-94-02 

SURF 

CSO  4CL3C 

4-CHLORO-3  -CRESOL 

LT 

0.93000000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

Mg /g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  4NANIL  4-NTTROANILINE 

ND 

3.10000000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  AENSL 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

M^g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  AJLDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  B2C1PE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000 

Mg/g 

0.5 

ES  5-94-02 

SURF 

CSO  B2CLE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

Mg/g 

0.5 

ES  5-94-02 

SURF 

CSO  BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  BBFAN 

BENZO  rB]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  BCHIP 

BENZO  [G.HI]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

Mg/g 

0.5 

ES  5-94-02 

SURF 

CSO  BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

Mg'S 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  CL6CP 

HEXACHLOROCY  CLOPENTADIENE 

LT 

0.52000000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  DCPD 

DICY  CLOPENT ADIENE 

LT 

0.57000000 

Mg/g 

0.5 

ES  5-94-02 

SURF 

CSO  DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

Mg/g 

0.5 

ES  5-94*02 

SURF 

CSO  DITH 

DITH  LANE 

LT 

0.06500000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  DLDR1S 

1  DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94*02 

SURF 

CSO  DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

Mg/g 

0.5 

ES  5-94-02 

SURF 

CSO  DNOP 

Dt-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  ENDRN  ENDRIN 

LT 

1.30000000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

Mg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

Mg/g 

0.5 
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TNT  Washout  Facility  (SWMU 10) 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID  Type  Type _ Nomeadatnre _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qnal 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES _ 


ES5 -94-02 

SURF 

CSO 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

Rg/g 

0.5 

R 

ES5-94-02 

SURF 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

Rg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO 

FLREN 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

Rg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

Rg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

Rg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXTDE 

LT 

0.48000000 

Rg/g 

0.5 

ES  5-94-02 

SURF 

CSO 

ICDPY 

INDENO  [1,2,3-C»D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

Rg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO 

ISO  DR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

Rg/g 

0.5 

ES  5-94-02 

SURF 

CSO 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

Rg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

Rg/g 

0.5 

R 

ES5-94-02 

SURF 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

Rg/g 

0.5 

ES  5-94-02 

SURF 

CSO 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

Rg/g 

0.5 

ES  5-94-02 

SURF 

CSO 

MIREX 

l.lA.2,2,3,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACHLOROOCTAHYDR 

LT 

0.14000000 

Rg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000 

Rg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

Rg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

Rg/g 

0.5 

ES  5-94-02 

SURF 

CSO 

NNDME  N-N1TROSODIMETHYLAM1NE 

LT 

0.46000000 

Rg/g 

0.5 

ES  5-94-02 

SURF 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

Rg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

Rg/g 

0.5 

ES  5 -94-02 

SURF 

CSO 

OXAT 

1 ,4-OXATHlANE 

LT 

0.07500000 

Rg/g 

0.5 

ES  5-94-02 

SURF 

CSO 

PCB0I6 

PCB1016 

LT 

0.32000000 

Rg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.32000000 

Rg/g 

0.5 

R 

ES5-94-02 

SURF 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.32000000 

Rg/g 

0.5 

R 

ES5-94-02 

SURF 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.32000000 

Rg/g 

0.5 

R 

ES5-94-02 

SURF 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.32000000 

Rg/g 

0.5 

R 

ES5-94-02 

SURF 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.32000000 

Rg/g 

0.5 

R 

ES5-94-02 

SURF 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

Rg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

Rg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

Rg/g 

0.5 

ES  5-94-02 

SURF 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

Rg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

Rg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO 

PPDDD 

2,2  -BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1 ,  l  -DICHLOROETH 

LT 

0.06400000 

Rg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO 

PPDDE 

2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHEN  YL)- 1 ,  l  -DICHLOROETH 

LT 

0.06800000 

Rg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l,l-TRICHLOROE 

LT 

0.10000000 

Rg/g 

0.5 

ES  5-94-02 

SURF 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

Rg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

Rg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO 

SUPON 

2-CHLORO- 1  -(2,4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

0.92000000 

Rg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

Rg/g 

0.5 

ES5-94-02 

SURF 

CSO 

UNK521  UNKNOWN 

0.90000000 

Rg/g 

0.5 

S 

ES5-94-02 

SURF 

CSO 

UNK522  UNKNOWN 

0.90000000 

Rg/g 

0.5 

s 

ES5-94-02 

SURF 

CSO 

UNK531  UNKNOWN 

0.40000000 

Rg/g 

0.5 

s 

ES5-94-02 

SURF 

CSO 

UNKS33  UNKNOWN 

0.40000000 

Rg/g 

0.5 

s 

ES5-94-02 

SURF 

CSO 

UNKS40  UNKNOWN 

0.30000000 

Rg/g 

0.5 

s 

ES  5-94-02 

SURF 

CSO 

UNK637  UNKNOWN 

0.30000000 

Rg/g 

0.5 

s 

ES5-94-02 

SURF 

CSO 

UNK676  UNKNOWN 

0.30000000 

Rg/g 

0.5 

s 
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Laundry  Effluent  Ponds  (SWMU 11) 


Site  ID 

Site  Media 

Type  Type  Nomenclature 

Meas 

Bool 

u 

1 

Depth 

Hag 

Code 

Data 

Qnal 

Chemical  Class:  CYANIDE 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  CYN  CYANIDE 

LT 

0.25000000  ng/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  CYN  CYANIDE 

LT 

0.25000000  pg/g 

0.5 

D 

Chemical  Class:  DIOXINS 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  234HXF  2,3A6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002200  yglg 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  234HXF  2,3,4.6,7,S-HEXACHLORODEENZOFURAN 

LT 

0.00001550  pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  234PCF  2,3,4,7,8-PENT ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001200  US 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  234PCF  2,3,4.7,8-PENT ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001150  pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-0I 

SURF 

CSO  678HPD  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.00001400  pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  678HPD  U,3,4,6,7.8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0,00001010  pgfe 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  678HPF  1 .23,4,6,7, 8-HEPT ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002500  pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  678HPF  1 ,2.3,4,6,7, 8-HEPT  ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001470  pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  678HXD  1,2.3.6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DlOXIN 

LT 

0.00001210  pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  678HXD  1 ,2.3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001070  pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  678HXF  1,2,3.6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001970  pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  678HXF  1 ,23.6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001350  pg% 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  789HPF  1 ,2,3 ,4,7,8,9-HEPT ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002750  pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  789HPF  1,2,3,4,7-8-9-HEPT ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001610  pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  789HXD  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001080  pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  789HXD  1,2,3.7,8.9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001030  pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  789HXF  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002320  pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  789HXF  1,2.3.7,8,9-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00001640  pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  78HXD  1 ,2.3.4.7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001180  pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  78HXD  1,2.3.4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001170  pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  78HXDF  1,2.3.4.7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00002170  pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  78HXDF  1,2,3.4,7,8-HEXACHLORODIBENZORJRAN 

LT 

0.00001600  pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  78PCDD  1 ,2.3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000840  pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  78PCDD  1,2,3.7.8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000900  pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  78PCDF  1,2,3.7,8-PENT  ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001190  pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  78PCDF  1 ,2,3.7,8-PENT ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001140  pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-0 1 

SURF 

CSO  OCDD  OCT ACHLORODIBENZODIOXIN 

0.00055900  pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0.00055100  pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  OCDF  OCTACHLORODDBENZORIRAN 

LT 

0.00007250  pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  OCDF  OCTACHLORODDBENZORIRAN 

LT 

0.00004040  pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  TCDD  2,3.7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00000740  pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  TCDD  2,3-7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00000900  pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  TCDF  2,3.7.8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00001340  pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  TCDF  2,3.7.8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00001090  pg/g 

0.5 

D 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  135TNB  1 ,3.5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  pg/g 

0.5 

ES6-94-0 1 

SURF 

CSO  135TNB  1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  13DNB  U-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  13DNB  1 .3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  24DNT  2,4-DINTTROTOLUENE 

LT 

2.50000000  pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  |ig/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  26DNT  2,6-DINTTROTOLUENE 

LT 

2.00000000  pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  pg/g 

0.5 

D 

ES  6*94-01 

SURF 

CSO  HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000000  pg/g 

0.5 

13 


Laundry  Effluent  Ponds  (SWMU 11) 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Nomenclature 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

ES6-94-01 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLEMETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000000 

Pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

Pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

Pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

RDX 

C  Y  CLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

LT 

1.28000000 

pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

RDX 

C  Y  CLOTRJMETHYLENETRINnRAMINE 

LT 

1.28000000 

Pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

TETRY 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANTTROANILINE 

LT 

2.11000000 

pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

TETRY 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANTTRO  ANILINE 

LT 

2.11000000 

pg/g 

0.5 

D 

Chemical  Class:  METALS 


ES6-94-01 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

o 

00 

© 

pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

AL 

ALUMINUM 

3710.000000 

pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

AL 

ALUMINUM 

4220.000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

9.52000000 

pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

4.84000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

BA 

BARIUM 

145.0000000 

pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

BA 

BARIUM 

86.40000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

CA 

CALCIUM 

25300.00000 

pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

CA 

CALCIUM 

24700.00000 

pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

CD 

CADMIUM 

2.14000000 

pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

CD 

CADMIUM 

1.98000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

CR 

CHROMIUM 

24.80000000 

pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

CR 

CHROMIUM 

13.90000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

CU 

COPPER 

154.0000000 

pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

CU 

COPPER 

107.0000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

47900.00000 

pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

15100.00000 

pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

0.08130000 

pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

0.07190000 

pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

K 

POTASSIUM 

961.0000000 

pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

K 

POTASSIUM 

1060.000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

3210.000000 

pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

3600.000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

MN 

MANGANESE 

329.0000000 

pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

MN 

MANGANESE 

216.0000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

NA 

SODIUM 

88.30000000 

pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

NA 

SODIUM 

1 14.0000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

35.70000000 

pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

NT 

NICKEL 

10.80000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

1500.000000 

pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

1600.000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

15.50000000 

pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

16.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

0.5 

ES6-94-0 1 

SURF 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

V 

VANADIUM 

7.88000000 

pg/g 

0.5 
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Site  Media 
Type  Type 


Laundry  Effluent  Ponds  (SWMU  11) 


Site  ID 


Nomenclature 


Chemical  Class :  METALS  _ _  _ .  _ 

ES6-94-01  SURF  CSO  V  VANADIUM 

ES 6-94-01  SURF  CSO  ZN  ZINC 

ES6-94-01  SURF  CSO  ZN  ZINC 


Chemical  Class:  PEST1CIDES/PCBS 


ES6-94-01 

ES6-94-01 

ES6-94-01 

ES6-94-01 

ES6-94-01 

ES6-94-01 

ES6-94-01 

ES6-94-01 

ES6-94-01 

ES6-94-01 

ES6-94-01 

ES6-94-01 

ES6-94-01 

ES6-94-01 

ES6-94-01 

ES6-94-01 

ES6-94-01 

ES6-94-01 

ES6-94-01 

ES6-94-01 

ES6-94-01 

ES6-94-01 

ES6-94-01 

ES6-94-01 

ES6-94-01 

ES6-94-01 

ES6-94-01 

ES6-94-01 

ES6-94-01 

ES6-94-01 

ES6-94-01 

ES6-94-01 

ES  6-94-01 

ES6-94-01 

ES6-94-01 

ES6-94-01 

ES6-94-01 

ES6-94-01 

ES6-94-01 

ES6-94-01 

ES6-94-01 

ES6-94-01 

ES6-94-01 

ES6-94-01 

ES6-94-01 

ES6-94-01 

ES6-94-01 


SURF  CSO  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 
SURF  CSO  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 
SURF  CSO  ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 
SURF  CSO  ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 
SURF  CSO  AENSL  ALPHA-ENDOSULFAN 
SURF  CSO  AENSL  ALPHA-ENDOSULFAN 
SURF  CSO  ALDRN  ALDRIN 
SURF  CSO  ALDRN  ALDRIN 

SURF  CSO  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLOR3DE 

SURF  CSO  BBHC  BET A-BENZENEHEXACHLOR1DE 

SURF  CSO  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

SURF  CSO  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

SURF  CSO  CLDAN  CHLORDANE 

SURF  CSO  CLDAN  CHLORDANE 

SURF  CSO  DBHC  DELT A-BENZENEHEXACHLORIDE 

SURF  CSO  DBHC  DELT A-BENZENEHEXACHLORIDE 

SURF  CSO  DLDRN  DIELDRIN 

SURF  CSO  DLDRN  DIELDRIN 

SURF  CSO  ENDRN  ENDRIN 

SURF  CSO  ENDRN  ENDRIN 

SURF  CSO  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

SURF  CSO  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

SURF  CSO  ENDRN  ENDRIN  KETONE 

SURF  CSO  ENDRN  ENDRIN  KETONE 

SURF  CSO  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

SURF  CSO  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

SURF  CSO  GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

SURF  CSO  GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

SURF  CSO  HPCL  HEPTACHLOR 

SURF  CSO  HPCL  HEPTACHLOR 

SURF  CSO  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

SURF  CSO  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

SURF  CSO  ISODR  ISODRIN 

SURF  CSO  ISODR  ISODRIN 

SURF  CSO  LIN  LINDANE 

SURF  CSO  UN  LINDANE 

SURF  CSO  MEXCL  METHOXYCHLOR 

SURF  CSO  MEXCL  METHOXYCHLOR 

SURF  CSO  PCB016  PCB  1016 

SURF  CSO  PCB016  PCB  1016 

SURF  CSO  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 
SURF  CSO  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 
SURF  CSO  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 
SURF  CSO  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 
SURF  CSO  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 
SURF  CSO  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 
SURF  CSO  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 


Meas  Unit  Flag  Data 

Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qua! 


9.18000000 

Mg/g 

0.5 

D 

843.0000000 

Mg/g 

0.5 

402.0000000 

Mg It 

0.5 

D 

LT 

0.00280000  |ig/g 

0.5 

LT 

0.00280000  ng/g 

0.5 

D 

ND 

0.00400000  Mg/g 

0.5 

T 

ND 

0.00400000  (ig/g 

0.5 

TD 

LT 

0.00100000  ng/g 

0.5 

LT 

0.00100000  Mg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00140000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.00140000  ng/g 

0.5 

D 

LT 

0.00770000  jig/g 

0.5 

LT 

0.00770000  ng/g 

0.5 

D 

LT 

0.00070000  MSfe 

0.5 

LT 

0.00070000  Mg/g 

0.5 

D 

LT 

0.06840000  Mg/g 

0.5 

LT 

0.06840000  Mg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00850000  Mg/g 

0.5 

LT 

0.00850000  Mg/g 

0.5 

D 

0.00314000  Mg/g 

0.5 

C 

0.00274000  Mg/g 

0.5 

UD 

LT 

0.00650000  Mg/g 

0.5 

LT 

0.00650000  Mg/g 

0.5 

D 

ND 

0.00050000  Mg/g 

0.5 

T 

ND 

0.00050000  Mg/g 

0.5 

TD 

ND 

0.00050000  Mg/g 

0.5 

T 

ND 

0.00050000  Mg/g 

0.5 

TD 

0.00054500  Mg/g 

0.5 

ZU 

ND 

0.00050000  Mg/g 

0.5 

TD 

ND 

0.00400000  Mg/g 

0.5 

T 

ND 

0.00400000  fig/g 

0.5 

TD 

LT 

0.00220000  Mg/g 

0.5 

LT 

0.00220000  Mg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00130000  Mg/g 

0.5 

LT 

0.00130000  Mg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00300000  Mg/g 

0.5 

LT 

0.00300000  Mg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00100000  Mg/g 

0.5 

LT 

0.00100000  Mg/g 

0.5 

D 

LT 

0.03S90000  Mg/g 

0.5 

LT 

0.03590000  Mg/g 

0.5 

D 

LT 

0.10000000  Mg/g 

0.5 

LT 

0.10000000  Mg/g 

0.5 

D 

ND 

0.10000000  Mg/g 

0.5 

T 

ND 

0.10000000  Mg/g 

0.5 

TD 

ND 

0.10000000  Mg/g 

0.5 

T 

ND 

0.10000000  Mg/g 

0.5 

TD 

ND 

0.10000000  Mg/g 

0.5 

T 

ND 

0.10000000  Mg/g 

0.5 

TD 

ND 

0.10000000  Mg/g 

0.5 

T 
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Laundry  Effluent  Ponds  ( SWMl J 11) 


Site 

Media 

Meas 

Unit 

Flag 

Data 

Site  ID 

Type 

Type 

Nomenclature 

Bool  Value 

Meas  Depth 

Code 

Qaal 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 


ES6-94-01 

SURF 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000000 

Pg/g 

0.5 

TD 

ES6-94-01 

SURF 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790000 

pg/g 

0.5 

T 

ES6-94-01 

SURF 

CSO 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790000 

PS /g 

0.5 

TD 

ES6-94-01 

SURF 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

Pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

Pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

CSO 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-DICHLOROETH 

LT 

0.00270000 

PS'S 

0.5 

ES  6-94-01 

SURF 

CSO 

PPDDD 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,  1-DICHLOROETH 

LT 

0.00270000 

PS'S 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

CSO 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  1 . 1  -DICHLOROETH 

LT 

0.00270000 

pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

CSO 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLOROETH 

LT 

0.00270000 

Pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

CSO 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l,l-TRICHLOROE 

LT 

0.00350000 

pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

CSO 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l,l-TRJCHLOROE 

LT 

0.00350000 

pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000 

pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000 

pg/g 

0.5 

D 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ES6-94-01 

SURF 

CSO 

123TCB 

U.3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

CSO 

123TCB 

U.3-TRICHLOROBENZENE  . 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

CSO 

I24TCB  1.2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

CSO 

124TCB  U.4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

CSO 

12DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

CSO 

12DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

D 

ES  6-94-01 

SURF 

CSO 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

CSO 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

CSO 

13DCLB  1.3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

CSO 

13DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

D 

ES  6-94-01 

SURF 

CSO 

13DNB 

1 ,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

DR 

ES6-94-01 

SURF 

CSO 

13DNB 

1.3-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

R 

ES6-94-01 

SURF 

CSO 

14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

CSO 

14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg/g 

0.5 

D 

ES6-9401 

SURF 

CSO 

236TCP 

2.3.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

CSO 

236TCP 

2.3.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES6-9401 

SURF 

CSO 

245TCP  2.4.5-TR1CHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

CSO 

245TCP 

2.4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

CSO 

246TCP 

2,4.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

CSO 

246TCP 

2.4.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

CSO 

24DCLP  2.4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

CSO 

24DCLP  2.4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

D 

ES6-9401 

SURF 

CSO 

24DMP 

2.4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

CSO 

24DMP 

2.4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

CSO 

24DNP 

2.4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

CSO 

24DNP 

2,4-DINTTROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES6-9401 

SURF 

CSO 

24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

CSO 

24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

CSO 

26DNA 

2,6-DINTTROANILINE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

CSO 

26DNA 

2.6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

CSO 

26DNT 

2.6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

ES  6-94-01 

SURF 

CSO 

26DNT 

2.6-DINTTROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg/g 

0.5 

ES  6-94-01 

SURF 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES6-9401 

SURF 

CSO 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 
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Ste  Media 
TVpe  Type 


Laundry  Effluent  Ponds  (SWMU 11) 


Unit  Flag  Data 

Meas  Depth  Code  Qual 


Site  ID 


Nomenclature 


Meas 

M  Value 


Chemical  Class:  SEMTVOLATILES 


ESS-94-01 

ES6-94-01 

ES6-94-01 

ES6-94-01 

ESS-94-01 

ESS-94-01 

ESS-94-01 

ESS-94-01 

ESS-94-01 

ESS-94-01 

ESS-94-01 

ESS-94-01 

ESS-94-01 

ESS-94-01 

ESS-94-01 

ESS-94-01 

ES6-94-01 

ES6-94-01 

ES6-94-01 

ESS-94-01 

ESS-94-01 

ESS-94-01 

ES6-94-01 

ES6-94-01 

ESS-94-01 

ES6-94-01 

ESS-94-01 

ES6-94-01 

ES6-94-01 

ES6-94-01 

ES  6-94-01 

ESS-94-01 

ESS-94-01 

ESS-94-01 

ESS-94-01 

ESS-94-01 

ESS-94-01 

ESS-94-01 

ESS-94-01 

ESS-94-01 

ES6-94-01 

ESS-94-01 

ES6-94-01 

ESS-94-01 

ESS-94-01 

ES6-94-0 1 

ES6-94-01 

ESS-94-01 

ESS-94-01 

ESS-94-01 

ESS-94-01 

ESS-94-01 


SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 


CSO  2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE  . 

CSO  2MP  2-METHYLPHENOL 

CSO  2MP  2-METHYLPHENOL 

CSO  2NANIL  2-NITROANILINE 

CSO  2NANIL  2-NTTRO  ANILINE 

CSO  2NP  2-NITROPHENOL 

CSO  2NP  2-NITROPHENOL 

CSO  33DCBD  33-CICHLOROBENZIDINE 

CSO  33DCBD  33-CICHLOROBENZIDINE 

CSO  35DNA  3,5-DINITROANILINE 

CSO  35DNA  3,5 -DINITRO ANILINE 

CSO  3NANIL  3-NITROANILINE 

CSO  3NANIL  3-NITROANILINE 

CSO  3NT  3-NITROTOLUENE 

CSO  3 NT  3-NITROTOLUENE 

CSO  46DN2C:  4,6-DINrTRO-2-CRESOL 

CSO  46DN2C  4,6-DINlTRO-2-CRESOL 

CSO  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

CSO  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

CSO  4CANDL  4-CHLOROANILINE 

CSO  4CANIL  4-CHLOROANILINE 

CSO  4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

CSO  4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

CSO  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

CSO  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

CSO  4MP  ‘  4-METHYLPHENOL 

CSO  4MP  4-METHYLPHENOL 

CSO  4NANIL  4-NTTROANTLINE 

CSO  4NANEL  4-NITRO ANILINE 

CSO  4NP  4-NITROPHENOL 

CSO  4NP  4-NITROPHENOL 

CSO  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

CSO  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

CSO  AENSL  ALPHA-ENDOSULFAN 

CSO  AENSL  ALPHA-ENDOSULFAN 

CSO  ALDRN  ALDRIN 

CSO  ALDRN  ALDRIN 

CSO  ANAPN  ACENEPHTHENE 

CSO  ANAPN  ACENEPHTHENE 

CSO  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

CSO  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

CSO  ANIL  ANILINE 

CSO  ANIL  ANILINE 

CSO  ANTRC  ANTHRACENE 

CSO  ANTRC  ANTHRACENE 

CSO  ATZ  ATRAZINE 

CSO  ATZ  ATRAZINE 

CSO  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 
CSO  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 
CSO  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 
CSO  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 
CSO  B2CLE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 


LT 

0.03200000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.09800000  (tg/g 

0.5 

LT 

0.09800000  (ig/g 

0.5 

D 

ND 

3.10000000  ng/g 

0.5 

R 

ND 

3.10000000  |ig/g 

0.5 

DR 

LT 

1.10000000  (igg 

0.5 

LT 

1.10000000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

1.60000000  (ig/g 

0.5 

LT 

1.60000000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

1.60000000  (ig/g 

0.5 

LT 

1.60000000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

3.00000000  (ig/g 

0.5 

LT 

3.00000000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.34000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.34000000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.80000000  (tg/g 

0.5 

LT 

0.80000000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.04100000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.04100000  (ig/g 

0.5 

D 

ND 

0.63000000  (ig/g 

0.5 

R 

ND 

0.63000000  (ig/g 

0.5 

DR 

LT 

0.93000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.93000000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.17000000  (tg/g 

0.5 

LT 

0.17000000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.24000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.24000000  (ig/g 

0.5 

D 

ND 

3.10000000  (ig/g 

0.5 

R 

ND 

3.10000000  (ig/g 

0.5 

DR 

LT 

3.30000000  (ig/g 

0.5 

LT 

3.30000000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

1.30000000  (tg/g 

0.5 

LT 

1.30000000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.40000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.40000000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

1.30000000  (ig/g 

0.5 

LT 

1.30000000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.04100000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.04100000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.03300000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.03300000  (ig/g 

0.5 

D 

ND 

0.13000000  (ig/g 

0.5 

R 

ND 

0.13000000  (ig/g 

0.5 

DR 

LT 

0.71000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.71000000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.06500000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.06500000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.19000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.19000000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.44000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.44000000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.36000000  (ig/g 

0.5 
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Laundry  Effluent  Ponds  (SWMU  11) 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Nomenclature 

Mens 

Bool 

Unit 

Valne  Mens 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

R2CLE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  jig/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  jig/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000  jig /g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000  ji g/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000  jig/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000  jig/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  jig/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  jig/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  jig /g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

BBHC 

BETA-BEN  ZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  jig/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  jig/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000  pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000  jig/g 

0.5 

D 

ES  6-94-01 

SURF 

cso 

BENZTD  BENZIDINE 

ND 

0.13000000  pg/g 

0.5 

R 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.13000000  jig/g 

0.5 

DR 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000  jig/g 

0.5 

R 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000  pg/g 

0.5 

DR 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

BGHIP 

BENZO  [G,HI]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  jig/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

BGHIP 

BENZO  [G.HJ)  PERYLENE 

LT 

0.18000000  pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  jig/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  jig/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

B2ALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  jig/g 

0.5 

* 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  jig/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0:03200000  jig/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000  jig/g 

0.5 

D 

ES  6-94-01 

SURF 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  jig/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  jig/g 

0,5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000000  jig/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROC  Y  CLOPENT  ADIENE 

LT 

0.52000000  jig/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  jig/g 

0.5 

ES  6-94-01 

SURF 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  jig/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000  jig/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.68000000  jig/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  jig/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  jig/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  jig/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  jig/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

CPMSO  4-CHIX1ROPHENYLMETHYLSITLFONE 

LT 

0.06600000  jig/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  jig/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

DBAHA  DIBENZ  [AH)  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  jig/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  jig/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  jig/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  jig/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  jig/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  jig/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

DBZFU 

DIBENZORTRAN 

LT 

0.38000000  jig/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

DBZFII 

DIBENZORIRAN 

LT 

0.38000000  jig/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENT  ADIENE 

LT 

0.57000000  jig/g 

0.5 

ES  6-94-01 

SURF 

cso 

DCPD 

DICY  CLOPENT  ADIENE 

LT 

0.57000000  jig/g 

0.5 

D 

ES  6-94-01 

SURF 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  jig/g 

0.5 

Data 

Qnal 
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Site  Media 
Type  Type 


Laundry  Effluent  Ponds  (SWMU 11) 


Unit  Flag  Data 

Meas  Depth  Code  Qnal 


StelD 


Nomenclature 


Meas 

Bool 


Value 


Chemical  Class :  SEMIVOLATILES 


ES6-94-01 

SURF 

CSO  DDVP 

VAPONA 

LT 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  DITH 

DITHIANE 

LT 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  DITH 

DITHIANE 

LT 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  DLDRN  DELDRIN 

LT 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  ENDRN 

ENDRIN 

LT 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  ENDRN  ENDRIN 

LT 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  FLREN 

FLUORENE 

LT 

ES6-9401 

SURF 

CSO  FLREN 

FLUORENE 

LT 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  ICDPY 

INDENO  [1.2.3-C,D]  PYRENE 

LT 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  ICDPY 

INDENO  [U,3-C.D]  PYRENE 

LT 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  ISODR 

ISODRIN 

LT 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  ISODR 

ISODRIN 

LT 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  KEP 

KEPONE 

ND 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  KEP 

KEPONE 

ND 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  LIN 

LINDANE 

LT 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  LIN 

LINDANE 

LT 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  MIREX  UA.2,2,3,3A.4,5,5,5A.5B,6-DECACHLOROOCTAHYDR 

LT 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  MIREX  1  *  1  A,2,2,3,3 A,4,5 ,5 ,5  A,5B,6-DEC ACHLOROOCT AH YDR 

LT 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  MLTHN  MALATHION 

LT 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  MLTHN  MALATHION 

LT 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

ES6-94-01 

SURF 

CSO  NB 

NITROBENZENE 

LT 

0.06800000  fig/g 

0.5 

D 

0.24000000  Hg/g 

0.5 

0.24000000  (ig/g 

0.5 

D 

0.06500000  (ig/g 

0.5 

0.06500000  |ig/g 

0.5 

D 

0.07900000  ng/g 

0.5 

0.07900000  |tg/g 

0.5 

D 

0.06300000  jig/g 

0.5 

0.06300000  (ig/g 

0.5 

D 

1.30000000  (ig/g 

0.5 

1.30000000  |ig/g 

0.5 

D 

0.23000000  ng/g 

0.5 

0.23000000  ng/g 

0.5 

D 

1.30000000  (tg/g 

0.5 

1.30000000  ng/g 

0.5 

D 

1.80000000  ng/g 

0.5 

1.80000000  ng/g 

0.5 

D 

0.28000000  (ig/g 

0.5 

DR 

0.28000000  Hg/g 

0.5 

R 

1.20000000  (ig/g 

0.5 

1.20000000  Hg/g 

0.5 

D 

1.30000000  Jig/g 

0.5 

R 

1.30000000  Hg/g 

0.5 

DR 

0.03200000  Hg/g 

0.5 

0.03200000  Hg/g 

0.5 

D 

0.06500000  Hg/g 

0.5 

0.06500000  Hg/g 

0.5 

D 

0.97000000  Hg/g 

0.5 

0.97000000  Hg/g 

0.5 

D 

0.24000000  Hg/g 

0.5 

0.24000000  Hg/g 

0.5 

D 

0.48000000  Hg/g 

0.5 

0.48000000  Hg/g 

0.5 

D 

2.40000000  Hg/g 

0.5 

2.40000000  Hg/g 

0.5 

D 

0.48000000  Hg/g 

0.5 

0.48000000  Hg/g 

0.5 

D 

0.39000000  Hg/g 

0.5 

0.39000000  Hg/g 

0.5 

D 

1.30000000  Hg/g 

0.5 

R 

1.30000000  Hg/g 

0.5 

DR 

0.10000000  Hg/g 

0.5 

0.10000000  Hg/g 

0.5 

D 

0.26000000  Hg/g 

0.5 

0.26000000  Hg/g 

0.5 

D 

0.14000000  Hg/g 

0.5 

0.14000000  Hg/g 

0.5 

D 

0.18000000  Hg/g 

0.5 

0.18000000  Hg/g 

0.5 

D 

0.74000000  Hg/g 

0.5 

0.74000000  Hg/g 

0.5 

D 

1.80000000  Hg/g 

0.5 
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Laundry  Effluent  Ponds  (SWMU 11) 


Site 

Media 

Meas 

Unit 

Hag 

Site  ID 

Type 

Type 

Nomenclature 

Bool 

Value  Meas 

Depth 

Code 

Chemical  Class:  SEMTVOLATILES 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

p&'g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

Pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

uooooooo 

pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

pg'g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

OXAT 

U4-OXATH1ANE 

LT 

0.07500000 

pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHlANE 

LT 

0.07500000 

pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

PCB016 

PCB1016 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

PCB016 

PCB1016 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

DR 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

DR 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

DR 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

DR 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

DR 

ES  6-94-01 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES  6-94-01 

SURF 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

POP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

PPDDD 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-DlCHLOROETH 

LT 

0.06400000 

pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLOROETH 

LT 

0.06400000 

pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

PPDDE 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-DICHLOROETH 

LT 

0.06800000 

pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

PPDDE 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-DICHLOROETH 

LT 

0.06800000 

pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

PPDDT 

2  J-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)-l ,  1 , 1  -TRICHLOROE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

PPDDT 

2J-BIS<PARA-CHLOROPHENYL>l.l,l-TRICHLOROE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

0.92000000 

pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

SUPON  2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHENYL)VTNYL 

LT 

0.92000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

pg/g 

0.5 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

UNKS24  UNKNOWN 

0.80000000 

pg/g 

0.5 

S 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

UNKS24  UNKNOWN 

0.80000000 

pg/g 

0.5 

DS 

ES  6-94-01 

SURF 

cso 

UNK528  UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

s 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

UNK577  UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

DS 

ES6-94-01 

SURF 

cso 

UNK651  UNKNOWN 

0.50000000 

pg/g 

0.5 

DS 
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Site  Media 
Type  Type 


Pesticide  Disposal  (SWMU 12) 


Meas 

Bool  Value 


Unit  Flag  Data 

Meas  Depth  Code  Qual 


Site  ID 


Nomenclature 


Chemical  Class:  CYANIDE 


ES7-94-01 

ES7-94-01 


SURF 

SURF 


CSO  CYN 
CSO  CYN 


CYANIDE 

CYANIDE 


Chemical  Class :  DIOXINS 


ES7-94-01  SURF  CSO  234HXF  2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

ES 7-94-01  SURF  CSO  234HXF  2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

ES7-94-01  SURF  CSO  234PCF  2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

ES7-94-01  SURF  CSO  234PCF  23,4,7,8-PENTACHLORODffiENZOFURAN 

ES7-94-01  SURF  CSO  678HPD  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DlOXIN 

ES7-94-01  SURF  CSO  678HPD  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

ES7-94-01  SURF  CSO  678HPF  1 ,2,3.4,6,7,8-HEPT ACHLORODIBENZOFURAN 

ES7-94-01  SURF  CSO  678HPF  1 ,23,4,6  7,8-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

ES7-94-01  SURF  CSO  678HXD  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXrN 

ES7-94-01  SURF  CSO  678HXD  1,2,3.6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

ES7-94-01  SURF  CSO  678HXF  1,2,3.6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

ES7-94-01  SURF  CSO  678HXF  1,23,6,7,8-HEXACHLORODffiENZOFURAN 

ES7-94-01  SURF  CSO  789 HPF  1,2,3,4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZORTRAN 

ES7-94-01  SURF  CSO  789HPF  1 ,23.4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZORTRAN 

ES7-94-01  SURF  CSO  789HXD  1,23,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

ES7-94-01  SURF  CSO  789HXD  1,23,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

ES7-94-01  SURF  CSO  789HXF  1 ,23,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

ES7-94-01  SURF  CSO  789HXF  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODlBENZORTRAN 

ES7-94-01  SURF  CSO  78HXD  1,2,3.4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

ES7-94-01  SURF  CSO  78HXD  1,23,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DlOXIN 

ES 7-94-01  SURF  CSO  781DCDF  1,23,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

ES7-94-0 1  SURF  CSO  78HXDF  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZORJRAN 

ES7-94-01  SURF  CSO  78PCDD  1,23,7,8-PENTACHLORODffiENZO-P-DlOXIN 

ES7-94-01  SURF  CSO  78PCDD  1,23.7,8-PENTACHLORODffiENZO-P-DIOXIN 

ES7-94-01  SURF  CSO  78PCDF  1,2.3,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

ES7-94-01  SURF  CSO  78PCDF  1,2,3.7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

CSO  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 
CSO  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 
CSO  OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 
CSO  OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 
CSO  TCDD  2,3 ,7. 8  TETRACHLORODEBENZODIOXIN 
CSO  TCDD  23.7,8  TETRACHLORODEBENZODIOXIN 
CSO  TCDF  2 ,3,7.8  TETRACHLORODIBENZORTRAN 
CSO  TCDF  2,3,7.8  TETRACHLORODIBENZORTRAN 


ES7-94-01 

SURF 

ES7-94-01 

SURF 

ES7-94-01 

SURF 

ES7-94-01 

SURF 

ES7-94-01 

SURF 

ES7-94-0I 

SURF 

ES7-94-01 

SURF 

ES7-94-01 

SURF 

Chemical  Class :  EXJ 

ES7-94-01 

SURF 

ES7-94-01 

SURF 

ES7-94-01 

SURF 

ES7-94-01 

SURF 

ES7-94-01 

SURF 

ES7-94-01 

SURF 

ES7-94-01 

SURF 

ES7-94-01 

SURF 

ES7-94-01 

SURF 

ES7-94-01 

SURF 

ES7-94-01 

SURF 

CSO  135TNB  1 ,3.5-TRINTTROBENZENE 
CSO  135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 
CSO  13DNB  1.3-DINITROBENZENE 
CSO  13DNB  1.3-DINITROBENZENE 
CSO  246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 
CSO  246TNT  2.4.6-TRINITROTOLUENE 
CSO  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 
CSO  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 
CSO  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 
CSO  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

CSO  HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMINE 


LT 

0.25000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.25000000 

Pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00001770 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.00001440 

Pgfe 

0.5 

D 

LT 

0.00000830 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00000900 

Pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00001070 

Pgfe 

0.5 

LT 

0.00000860 

Pgfe 

0.5 

D 

LT 

0.00001290 

Pgte 

0.5 

LT 

0.00001770 

Pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00001590 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00000880 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00001500 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00001290 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00001470 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.00001940 

Pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00001570 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.00000780 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00001920 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.00001520 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00001820 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.00000850 

Pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00001850 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00001420 

Pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00001390 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.00001470 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00000810 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00000890 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00005220 

pg/g 

0.5 

0.00018400 

Pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00005560 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.00004590 

Pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00001120 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.00001080 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00000900 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00000910 

Pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.92200000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.92200000 

Pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.50400000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.50400000 

Pg/g 

0.5 

D 

LT 

2.00000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

2.50000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

2.50000000 

Pg/g 

0.5 

D 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

LT 

2.00000000 

Pg/g 

0.5 

D 

LT 

2.00000000 

Pg/g 

0.5 
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Pesticide  Disposal  (SWMU  12) 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Nomenclature 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

flag 

Code 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

ES7-94-01 

SURF 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMINE 

LT 

2.00000000 

pg'g 

0.5 

D 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

0.5 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

PB /g 

0.5 

D 

ES7-94-01 

SURF 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYIXOTTRIWT^AMINE 

LT 

1.28000000 

pg/g 

0.5 

ES7-94-01 

SURF 

cso 

RDX 

C  Y  CLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

LT 

1.28000000 

Pg/g 

0.5 

D 

ES7-94-01 

SURF 

cso 

TETRY 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000000 

Pg/g 

0.5 

ES7-94-01 

SURF 

cso 

TETRY 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000000 

Pg/g 

0.5 

D 

Chemical  Class :  METALS 

ES7-94-01 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

0.5 

ES7-94-01 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Pg/g 

0.5 

D 

ES7-94-01 

SURF 

cso 

AL 

ALUMINUM 

4870.000000 

Pg/g 

0.5 

ES7-94-01 

SURF 

cso 

AL 

ALIFMINUM 

4980.000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES7-94-01 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

12.10000000 

Pg/g 

0.5 

ES7-94-01 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

9.57000000 

Pg/g 

0.5 

D 

ES7-94-01 

SURF 

cso 

BA 

BARRIM 

123.0000000 

Pg/g 

0.5 

ES7-94-01 

SURF 

cso 

BA 

BARIUM 

115.0000000 

PB/g 

0.5 

D 

ES7-94-01 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

0.42700000 

Pg/g 

0.5 

ES7-94-01 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

0.5 

D 

ES7-94-01 

SURF 

cso 

CA 

CALCRIM 

66000.00000 

Pg/g 

0.5 

ES7-94-01 

SURF 

cso 

CA 

CALCRIM 

52600.00000 

Pg/g 

0.5 

D 

ES7-94-01 

SURF 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Pg/g 

0.5 

ES7-94-01 

SURF 

cso 

CD 

CADMRIM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES7-94-01 

SURF 

cso 

CO 

COBALT 

'LT 

2.50000000 

Pg/g 

0.5 

ES7-94-01 

SURF 

cso 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES7-94-01 

SURF 

cso 

CR 

CHROMRIM 

11.70000000 

Pg/g 

0.5 

ES7-94-01 

SURF 

cso 

CR 

CHROMRIM 

11.80000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES7-94-01 

SURF 

cso 

CU 

COPPER 

12.30000000 

Pg/g 

0.5 

ES7-94-01 

SURF 

cso 

CU 

COPPER 

12.90000000 

Pg/g 

0.5 

D 

ES7-94-01 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

6130.000000 

pg/g 

0.5 

ES7-94-0 1 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

7330.000000 

Pg/g 

0.5 

D 

ES7-94-01 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Pg/g 

0.5 

ES7-94-0 1 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Pg/g 

0.5 

D 

ES7-94-01 

SURF 

cso 

K 

POTASSRfM 

1510.000000 

Pg/g 

0.5 

ES7-94-01 

SURF 

cso 

K 

POTASS  R^M 

1670.000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES7-94-01 

SURF 

cso 

MG 

MAGNESRIM 

4950.000000 

Pg/g 

0.5 

ES7-94-01 

SURF 

cso 

MG 

MAGNESRIM 

8180.000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES7-94-01 

SURF 

cso 

MN 

MANGANESE 

157.0000000 

Pg/g 

0.5 

ES7-94-01 

SURF 

cso 

MN 

MANGANESE 

176.0000000 

Pg/g 

0.5 

D 

ES7-94-01 

SURF 

cso 

NA 

SODRrM 

105.0000000 

Pg/g 

0.5 

ES7-94-01 

SURF 

cso 

NA 

SODRIM 

101.0000000 

Pg/g 

0.5 

D 

ES7-94-01 

SURF 

cso 

N1 

NICKEL 

4.66000000 

pg/g 

0.5 

ES7-94-01 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

5.60000000 

Pg/g 

0.5 

D 

ES7-94-01 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

70.90000000 

Pg/g 

0.5 

ES7-94-01 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

96.40000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES7-94-01 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

1.39000000 

pg/g 

0.5 

ES7-94-01 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000 

Pg/g 

0.5 

D 

ES7-94-01 

SURF 

cso 

SE 

SELENRTM 

LT 

0.44900000 

Pg/g 

0.5 

ES7-94-01 

SURF 

cso 

SE 

SELENRIM 

LT 

0.44900000 

Pg/g 

0.5 

D 

ES7-94-01 

SURF 

cso 

TL 

TH  ALLRIM 

LT 

34.30000000 

Pg/g 

0.5 

ES7-94-01 

SURF 

cso 

TL 

THALLRIM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES7-94-01 

SURF 

cso 

V 

VANADRTM 

9.28000000 

Pg/g 

0.5 
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Pesticide  Disposal  (SWMU 12) 


Site  Media 
Type  Type 


Nomenclature 


Meas  Unit  Flag  Data 

Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 

ES7-94-01  SURF  CSO  V 

ES7-94-01  SURF  CSO  ZN 

ES 7-94-01  SURF  CSO  ZN 

Chemical  Class:  PEST1CTOES/PCBS _ 

ES7-94-01  SURF  CSO  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ES7-94-01  SURF  CSO  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ES7-94-01  SURF  CSO  ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ES7-94-01  SURF  CSO  ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 


ES7-94-01 

SURF 

CSO 

AENSL  ALPHA-ENDOSULFAN 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

AENSL  ALPHA-ENDOSULFAN 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

ALDRN  ALDRIN 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

ALDRN  ALDRIN 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ES7-94-0 1 

SURF 

CSO 

CLDAN  CHLORDANE 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

CLDA.N  CHLORDANE 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

DBHC  DELT  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ES7-94-0 1 

SURF 

CSO 

DLDRN  DIELDRIN 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

DLDRN  DIELDRIN 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

ENDRN  ENDRIN 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

ENDRN  ENDRIN 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ES7-94-0I 

SURF 

CSO 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

HPCL  HEPTACHLOR 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

HPCL  HEPTACHLOR 

ES7-94-0I 

SURF 

CSO 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

ISODR  ISODRIN 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

ISODR  ISODRIN 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

LIN  LINDANE 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

LIN  LINDANE 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

ES7-94-0I 

SURF 

CSO 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

PCB016  PCB10I6 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

PCB016  PCB1016 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

PCB24S  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

VANADIUM 

ZINC 

ZINC 


12.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

52.70000000 

Pg/g 

0.5 

52.30000000 

Pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00280000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.00280000 

pg/g 

0.5 

D 

0.01280000 

pg /g 

0.5 

ZC 

0.01540000 

pg/g 

0.5 

ZCD 

LT 

0.00100000 

pg'g 

0.5 

LT 

0.00100000 

pg/g 

0.5 

D 

0.00273000 

pg/g 

0.5 

U 

LT 

0.00140000 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00770000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00770000 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00070000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00070000 

pg/g 

0.5 

D 

0.25400000 

pg/g 

0.5 

C 

0.29400000 

pg/g 

0.5 

CD 

LT 

0.00850000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00850000 

pg/g 

0.5 

D 

0.00260000 

pg/g 

0.5 

C 

0.00333000 

pg/g 

0.5 

CD 

0.01240000 

pg/g 

0.5 

C 

0.01500000 

pg/g 

0.5 

CD 

ND 

0.00050000 

pg/g 

0.5 

T 

ND 

0.00050000 

pg/g 

0.5 

TD 

ND 

0.00050000 

pg/g 

0.5 

T 

0.00177000 

pg/g 

0.5 

ZUD 

ND 

0.00050000 

pg/g 

0.5 

T 

ND 

0.00050000 

pg/g 

0.5 

TD 

0.01390000 

pg/g 

0.5 

ZC 

0.01700000 

pg/g 

0.5 

ZCD 

LT 

0.00220000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00220000 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00130000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00130000 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00300000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00300000 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00100000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00100000 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.03590000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.03590000 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

D 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

T 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

TD 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

T 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

TD 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

T 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

TD 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

T 
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Pesticide  Disposal  (SWMTJ 12) 


Site  Media 
Site  ID  Type  Type 


Nomenclature 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES7-94-01 

SURF 

ES7-94-01 

SURF 

ES7-94-01 

SURF 

ES7-94-01 

SURF 

ES7-94-01 

SURF 

ES7-94-01 

SURF 

ES7-94-01 

SURF 

ES7-94-01 

SURF 

ES7-94-01 

SURF 

ES7-94-01 

SURF 

ES7-94-01 

SURF 

ES7-94-01 

SURF 

ES7-94-01 

SURF 

ES7-94-01 

SURF 

ES7-94-0 1 

SURF 

ES7-94-01 

SURF 

ES7-94-01 

SURF 

ES7-94-01 

SURF 

ES7-94-01 

SURF 

ES7-94-01 

SURF 

ES7-94-01 

SURF 

ES7-94-01 

SURF 

ES7-94-01 

SURF 

ES7-94-01 

SURF 

ES7-94-01 

SURF 

ES7-94-0 1 

SURF 

ES7-94-01 

SURF 

ES7-94-01 

SURF 

ES7-94-01 

SURF 

ES7-94-01 

SURF 

ES7-94-01 

SURF 

ES7-94-01 

SURF 

ES7-94-01 

SURF 

ES7-94-01 

SURF 

ES7-94-01 

SURF 

ES7-94-01 

SURF 

ES7-94-01 

SURF 

ES7-94-01 

SURF 

ES7-94-01 

SURF 

ES7-94-01 

SURF 

ES7-94-01 

SURF 

ES7-94-01 

SURF 

ES7-94-01 

SURF 

ES7-94-01 

SURF 

ES7-94-01 

SURF 

ES7-94-01 

SURF 

ES7-94-01 

SURF 

ES7-94-01 

SURF 

ES7-94-01 

SURF 

ES7-94-01 

SURF 

ES7-94-01 

SURF 

ES7-94-01 

SURF 

CSO  2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

CSO  2MP  2-METHYLPHENOL 

CSO  2MP  2-METHYLPHENOL 

CSO  2NANIL  2-NTTROANILINE 

CSO  2NANIL  2-NTTROANILINE 

CSO  2NP  2-NITROPHENOL 

CSO  2NP  2-NITROPHENOL 

CSO  33DCBD  33-CICHLOROBENZIDINE 

CSO  33DCBD  3.3-CICHLOROBENZIDINE 

CSO  3SDNA  3,5-DINITROANILINE 

CSO  35DNA  3,5-DINITROANILINE 

CSO  3NANIL  3-NITROANILINE 

CSO  3  N ANIL  3-NITROANILINE 

CSO  3  NT  3-NTTROTOLUENE 

CSO  3NT  3-NITROTOLUENE 

CSO  46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL 

CSO  46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL 

CSO  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

CSO  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

CSO  4CANIL  4-CHLOROANILINE 

CSO  4CANIL  4-CHLOROANILINE 

CSO  4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

CSO  4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

CSO  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

CSO  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

CSO  4MP  4-METHYLPHENOL 

CSO  4MP  4-METHYLPHENOL 

CSO  4NANIL  4-NTTRO  ANILINE 

CSO  4NANIL  4-NITRO  ANILINE 

CSO  4NP  4-NITROPHENOL 

CSO  4NP  4-NITROPHENOL 

CSO  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

CSO  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

CSO  AENSL  ALPHA-ENDOSULFAN 

CSO  AENSL  ALPHA-ENDOSULFAN 

CSO  ALDRN  ALDRIN 

CSO  ALDRN  ALDRIN 

CSO  ANAPN  ACENEPHTHENE 

CSO  ANAPN  ACENEPHTHENE 

CSO  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

CSO  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

CSO  ANIL  ANILINE 

CSO  ANIL  ANILINE 

CSO  ANTRC  ANTHRACENE 

CSO  ANTRC  ANTHRACENE 

CSO  ATZ  ATRAZINE 

CSO  ATZ  ATRAZINE 

CSO  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 
CSO  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 
CSO  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 
CSO  B2CEPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 
CSO  B2CLE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 


Meas  Unit  flag  Data 

Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qual 


LT 

0.03200000  pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.09800000  pg/g 

0.5 

LT 

0.09800000  pg/g 

0.5 

D 

ND 

3.10000000  pg/g 

0.5 

R 

ND 

3.10000000  pg/g 

0.5 

DR 

LT 

1.10000000  pg/g 

0.5 

LT 

1.10000000  pg/g 

0.5 

D 

LT 

1.60000000  pg/g 

0.5 

LT 

1.60000000  pg/g 

0.5 

D 

LT 

1.60000000  pg/g 

0.5 

LT 

1.60000000  pg/g 

0.5 

D 

LT 

3.00000000  pg/g 

0.5 

LT 

3.00000000  pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.34000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.34000000  pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.80000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.80000000  pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.04100000  pg/g 

0.5 

LT 

0.04100000  pg/g 

0.5 

D 

ND 

0.63000000  pg/g 

0.5 

R 

ND 

0.63000000  pg/g 

0.5 

DR 

LT 

0.93000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.93000000  pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.17000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.17000000  pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.24000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.24000000  pg/g 

0.5 

D 

ND 

3.10000000  pg/g 

0.5 

R 

ND 

3.10000000  pg/g 

0.5 

DR 

LT 

3.30000000  pg/g 

0.5 

LT 

3.30000000  pg/g 

0.5 

D 

LT 

1.30000000  pg/g 

0.5 

LT 

1.30000000  pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.40000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.40000000  pg/g 

0.5 

D 

LT 

1.30000000  pg/g 

0.5 

LT 

1.30000000  pg/g 

0.5 

D 

0.31000000  pg/g 

0.5 

0.26000000  pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.03300000  pg/g 

0.5 

LT 

0.03300000  pg/g 

0.5 

D 

ND 

0.13000000  pg/g 

0.5 

R 

ND 

0.13000000  pg/g 

0.5 

DR 

LT 

0.71000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.71000000  pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.06500000  pg/g 

0.5 

LT 

0.06500000  pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.19000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.19000000  pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.44000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.44000000  pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.36000000  pg/g 

0.5 
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Pesticide  Disposal  (SWMU 12) 


Site 

Media 

Meas 

Unit 

Hag 

Data 

Site  ID 

Type 

Type 

Nomenclature 

Bool  Value 

Meas  Depth 

Code 

Qual 

Chemical  Class:  SEMTVOLATILES 


ES7-94-01 

SURF 

CSO 

B2CLE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

pg/g 

0.5 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES7-94-0I 

SURF 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

2.40000000 

pg/g 

0.5 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

1.90000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

BMC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

pg/g 

0.5 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

BENZTD  BENZIDINE 

.  ND 

0.13000000 

pg/g 

0.5 

R 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

pg/g 

0.5 

DR 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

R 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

DR 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

BGHIP 

BENZO  [G.H.I]  PERYLENE 

0.92000000 

pg/g 

0.5 

ES  7-94-01 

SURF 

CSO 

BGHTP 

BENZO  |G,H.I]  PERYLENE 

0.80000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE' 

0.77000000 

pg/g 

0.5 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

0.69000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

D 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

pg/g 

0.5 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCY  CLOPENT  ADIENE 

LT 

0.52000000 

pg/g 

0.5 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROC  Y  CLOPENT  ADIENE 

LT 

0.52000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

pg/g 

0.5 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000 

pg/g 

0.5 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000 

pg/g 

0.5 

D 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SirLFOXIDE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000 

pg/g 

0.5 

ES7-94-0 1 

SURF 

CSO 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000 

pg/g 

0.5 

D 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

0.5 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

pg/g 

0.5 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

pg/g 

0.5 

D 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

pg/g 

0.5 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

DBZFU 

DIBENZORIRAN 

LT 

0.38000000 

pg/g 

0.5 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

DBZFU 

DIBENZORIRAN 

LT 

0.38000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENT ADIENE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

0.5 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENT ADIENE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES7-94-01 

SURF 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

pg/g 

0.5 

26 


Pesticide  Disposal  (SWMU 12) 


Site  Media 

Meas 

Unit 

flag 

Site  ID 

Type 

Type 

Nomenclature 

Bool 

Value  Meas 

Depth 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ES7-94-01 

SURF 

CSO  DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  gg/g 

0.5 

D 

ES7-94-01 

SURF 

CSO  DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  gg/g 

0.5 

ES7-94-01 

SURF 

CSO  DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  gg/g 

0.5 

D 

ES7-94-01 

SURF 

CSO  DITH 

DITHIANE 

LT 

O.O6SOOOOO  gg/g 

0.5 

ES7-94-01 

SURF 

CSO  DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000  gg/g 

0.5 

D 

ES7-94-01 

SURF 

CSO  DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  gg/g 

0.5 

ES7-94-01 

SURF 

CSO  DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  gg/g 

0.5 

D 

ES7-94-01 

SURF 

CSO  DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  gg/g 

0.5 

ES7-94-01 

SURF 

CSO  DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  gg /g 

0.5 

D 

ES7-94-01 

SURF 

CSO  DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  gg/g 

0.5 

ES7-94-01 

SURF 

CSO  DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  gg/g 

0.5 

D 

ES7-94-01 

SURF 

CSO  DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  |ig/g 

0.5 

ES7-94-01 

SURF 

CSO  DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  \xgfg 

0.5 

D 

ES7-94-01 

SURF 

CSO  ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  gg/g 

0.5 

ES7-94-01 

SURF 

CSO  ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  gg/g 

0.5 

D 

ES7-94-0 1 

SURF 

CSO  ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  gg/g 

0.5 

ES7-94-01 

SURF 

CSO  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  gg/g 

0.5 

D 

ES7-94-01 

SURF 

CSO  ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000  gg/g 

0.5 

DR 

ES7-94-01 

SURF 

CSO  ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000  gg'g 

0.5 

R 

ES7-94-01 

SURF 

CSO  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  gg/g 

0.5 

ES7-94-01 

SURF 

CSO  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  >ig/g 

0.5 

D 

ES7-94-01 

SURF 

CSO  FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

1.30000000  gg/g 

0.5 

R 

ES7-94-01 

SURF 

CSO  FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

1.30000000  gg/g 

0.5 

DR 

ES7-94-0 1 

SURF 

CSO  FANT 

FLUORANTHENE 

1.20000000  gg/g 

0.5 

ES7-94-01 

SURF 

CSO  FANT 

FLUORANTHENE 

0.95000000  gg/g 

0.5 

D 

ES7-94-0 1 

SURF 

CSO  FLREN 

FLUORENE 

0.13000000  gg/g 

0.5 

ES7-94-0 1 

SURF 

CSO  FLREN 

FLUORENE 

LT 

0.06500000  gg/g 

0.5 

D 

ES7-94-0 1 

SURF 

CSO  HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000  gg/g 

0.5 

ES7-94-01 

SURF 

CSO  HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE  . 

LT 

0.97000000  gg/g 

0.5 

D 

ES7-94-0 1 

SURF 

CSO  HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  gg/g 

0.5 

ES7-94-01 

SURF 

CSO  HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  gg/g 

0.5 

D 

ES7-94-01 

SURF 

CSO  HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  gg/g 

0.5 

ES7-94-0 1 

SURF 

CSO  HPCLE 

HEPTACHLOREPOXEDE 

LT 

0.48000000  gg/g 

0.5 

D 

ES7-94-01 

SURF 

CSO  ICDPY 

INDENO  [1,2,3-CX>]  PYRENE 

LT 

2.40000000  gg/g 

0.5 

ES7-94-0 1 

SURF 

CSO  ICDPY 

INDENO  [U3-C.D1  PYRENE 

LT 

2.40000000  gg/g 

0.5 

D 

ES7-94-01 

SURF 

CSO  ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000  gg/g 

0.5 

ES7-94-01 

SURF 

CSO  ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000  gg/g 

0.5 

D 

ES7-94-01 

SURF 

CSO  ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  gg/g 

0.5 

ES7-94-01 

SURF 

CSO  ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  gg/g 

0.5 

D 

ES7-94-01 

SURF 

CSO  KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000  gg/g 

0.5 

R 

ES7-94-01 

SURF 

CSO  KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000  gg/g 

0.5 

DR 

ES7-94-01 

SURF 

CSO  LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  gg/g 

0.5 

ES7-94-01 

SURF 

CSO  LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  gg/g 

0.5 

D 

ES7-94-01 

SURF 

CSO  MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  gg/g 

0.5 

ES7-94-01 

SURF 

CSO  MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  gg/g 

0.5 

D 

ES7-94-01 

SURF 

CSO  MIREX  1,1A.2,2,3,3A4,5.5.5A5B,6-DECACHLOROOCTAHYOR 

LT 

0.14000000  gg/g 

0.5 

ES7-94-01 

SURF 

CSO  MIREX  1,1A.2,2,3,3AA5,5,5A,5B,6-DECACHLOROOCTAHYDR 

LT 

0.14000000  gg/g 

0.5 

D 

ES7-94-01 

SURF 

CSO  MLTHN  MALATKION 

LT 

0.18000000  gg/g 

0.5 

ES7-94-01 

SURF 

CSO  MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  gg/g 

0.5 

D 

ES7-94-01 

SURF 

CSO  NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  gg/g 

0.5 

ES7-94-01 

SURF 

CSO  NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  gg/g 

0.5 

D 

ES7-94-0 1 

SURF 

CSO  NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  gg/g 

0.5 

Data 

Qnal 
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Site  Media 
Type  Type 


Pesticide  Disposal  (SWMU 12) 


Unit  Flag  Data 

Meas  Depth  Code  Qua! 


Nomenclature 


Meas 

Bool  Value 


Chemical  Classy  SEMIVOLATILES _ 

ES7-94-01  SURF  CSO  UNK610  UNKNOWN 

ES7-94-01  SURF  CSO  UNK611  UNKNOWN 

ES7-94-01  SURF  CSO  UNK630  UNKNOWN 

ES7-94-01  SURF  CSO  UNK630  UNKNOWN 

ES7-94-01  SURF  CSO  UNK641  UNKNOWN 

ES7-94-01  SURF  CSO  UNK641  UNKNOWN 

ES7-94-01  SURF  CSO  UNK648  UNKNOWN 

ES7-94-01  SURF  CSO  UNK64S  UNKNOWN 

ES7-94-01  SURF  CSO  UNK651  UNKNOWN 

ES7-94-01  SURF  CSO  UNK651  UNKNOWN 

ES7-94-01  SURF  CSO  UNK662  UNKNOWN 

ES7-94-01  SURF  CSO  UNK662  UNKNOWN 

ES7-94-01  SURF  CSO  UNK679  UNKNOWN 

ES7-94-01  SURF  CSO  UNK679  UNKNOWN 


0.50000000 

pg/g 

0.5 

DS 

0.60000000 

pg it 

0.5 

s 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

s 

0.30000000 

PS'S 

0.5 

DS 

0.40000000 

pg'g 

0.5 

s 

0.30000000 

Pg/g 

0.5 

DS 

0.50000000 

pg/g 

0.5 

s 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

DS 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

s 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

DS 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

DS 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

S 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

DS 

29 


Sanitary  Landfill  (SWMU 15) 


Site  ID 

Ske  1 
TVpe 

Media 

Type  Nomenclature 

Meas 

bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qual 

Chemical  Class:  CYANIDE 

ES8-94-01 

SURF 

CSO  CYN  CYANIDE 

LT 

0.25000000  ng/g 

0.5 

ESS-94-02 

SURF 

CSO  CYN  CYANIDE 

LT 

0.25000000  ng/g 

0.5 

ESS-94-03 

SURF 

CSO  CYN  CYANIDE 

LT 

0.25000000  yg/g 

0.5 

ESS-94-03 

SURF 

CSO  CYN  CYANIDE 

LT 

0.25000000  fig/g 

0.5 

D 

Chemical  Class:  DIOXINS 

ESS-94-01 

SURF 

CSO  234HXF  2.3.4.6.7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002860  pg/g 

0.5 

ES8-94-01 

SURF 

CSO  234PCF  2^,4,7.8-PENTACHLORODEENZOFURAN 

LT 

0.00001010  yg/g 

0.5 

ESS-94-01 

SURF 

CSO  678HPD  13.3,4,6,7,8-HEPT ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00014000  yg/g 

0.5 

ES8-94-01 

SURF 

CSO  678HPF  U.3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002820  yg/g 

0.5 

ESS-94-01 

SURF 

CSO  678HXD  UJ.6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXrN 

LT 

0.00001660  pg'g 

0.5 

ES  8-94-01 

SURF 

CSO  678HXF  1,2,3.6.7.8-HEXACHLORODEBENZOFURAN 

LT 

0.00002550  yg/g 

0.5 

ES8-94-01 

SURF 

CSO  789HPF  1,2.3.4.7.8,9-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00003240  yg/g 

0.5 

ES  8-94-01 

SURF 

CSO  789HXD  1,2.3,7.8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXrN 

LT 

0.00001490  yg/g 

0.5 

ES  8-94-01 

SURF 

CSO  789HXF  1.2,3.7.8.9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00003010  yg/g 

0.5 

ES8-94-0 1 

SURF 

CSO  78HXD  1 ,2.3.4,7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001620  pg/g 

0.5 

ES8-94-01 

SURF 

CSO  78HXDF  1.2,3 .4,7, 8-HEXACHLORODIBENZORJRAN 

LT 

0.00 0028 10  pg/g 

0.5 

ES8-94-01 

SURF 

CSO  78PCDD  1 ,2.3.7.8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001410  yg/g 

0.5 

ES8-94-0 1 

SURF 

CSO  78PCDF  1.2.3.7.8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001000  yg/g 

0.5 

ES8-94-01 

SURF 

CSO  OCDD  OCT ACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00259000  pg/g 

0.5 

ES8-94-01 

SURF 

CSO  OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00010800  yg/g 

0.5 

ESS-94-01 

SURF 

CSO  TCDD  2 .3.7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

0.00001720  yg/g 

0.5 

ESS-94-0 1 

SURF 

CSO  TCDF  2.3.7.8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001200  yg/g 

0.5 

ESS-94-02 

SURF 

CSO  234HXF  2.3.4.6.7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002610  yg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO  234PCF  2.3.4,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001800  yg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO  678HPD  1,2,3.4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.00037900  yg/g 

0.5 

ESS-94-02 

SURF 

CSO  678HPF  1 ,2,3 ,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00003500  yg/g 

0.5 

ESS-94-02 

SURF 

CSO  678HXD  I,2.3.6,7.8-HEXACHljORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00002060  yg/g 

0.5 

ESS-94-02 

SURF 

CSO  678HXF  l,2.3.6.7,S-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002330  yg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO  789HPF  1.2.3.4,7.8.9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00003850  yg/g 

0.5 

ESS-94-02 

SURF 

CSO  789HXD  1.2.3.7.8.9-HEXACHLORODEBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001840  yg/g 

0.5 

ESS-94-02 

SURF 

CSO  789HXF  1.2.3.7.8.9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002750  yg/g 

0.5 

ES  8-94-02 

SURF 

CSO  78HXD  1.2.3.4.7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00002000  yg/g 

0.5 

ESS-94-02 

SURF 

CSO  7SHXDF  1.2.3.4.7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002570  yg/g 

0.5 

ES  8-94-02 

SURF 

CSO  78PCDD  1^.3.7,S-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXrN 

LT 

0.00001730  yg/g 

0.5 

ESS-94-02 

SURF 

CSO  78PCDF  1  .2.3 ,7,8-PENT ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001790  yg/g 

0.5 

ESS-94-02 

SURF 

CSO  OCDD  OCT  AC  HLORODIBENZODIOX3N 

0.00348000  yg/g 

0.5 

ESS-94-02 

SURF 

CSO  OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00014200  yg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO  TCDD  2 ,3.7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

0.00002470  yg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO  TCDF  23.7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001050  yg/g 

0.5 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  234HXF  23,4.6.7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00001690  yg/g 

0.5 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  234HXF  23.4.6.7.8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002550  yg/g 

0.5 

D 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  234PCF  23.4,7,8-PENT ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000940  yg/g 

0.5 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  234PCF  23.4.7,8-PENT ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000760  yg/g 

0.5 

D 

ESS-94-03 

SURF 

CSO  678HPD  1 .2.3 .4,6,7,8-HEPT ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000100  yg/g 

0.5 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  678HPD  1 ,2.3.4.6,7,8-HEPT ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00030100  yg/g 

0.5 

D 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  678HPF  1,2.3.4,6.7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

0.00001580  yg/g 

0.5 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  678HPF  1 .2.3 .4,6,7. 8-HEPT ACHLORODIBENZOR1RAN 

LT 

0.00002040  yg/g 

0.5 

D 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  678HXD  U.3.6,7,S-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000840  yg/g 

0.5 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  678HXD  U.3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001430  yg/g 

0.5 

D 

ESS-94-03 

SURF 

CSO  678HXF  1.2.3,6,7,S-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00001510  yg/g 

0.5 
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Sanitary  Landfill  (SWMU  15) 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Nomenclature 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qnal 

Chemical  Class:  DIOXINS 

ES8-94-03 

SURE 

CSO  678HXF  1^3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002280  yg/g 

0.5 

D 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  789HPF  1,2,3 ,4,7, 8,9-HEPT ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001720  yg/g 

0.5 

ES  8-94-03 

SURF 

CSO  789HPF 

1,23.4,7,8,9-HEFTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002240  yg/g 

0.5 

D 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  789HXD  l  ,23,7,8, 9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000750  pg/g 

0.5 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  789HXD  1,2^,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001280  ngte 

0.5 

D 

ES  8-94-03 

SURF 

CSO  789HXF  1 33,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001790  jxg/g 

0.5 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  789HXF  1,2,3,7.8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002690  yg/g 

0.5 

D 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  78HXD 

133,4,7,8-HEXACHLORODtBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000820  yg/g 

0.5 

ES  8-94-03 

SURF 

CSO  78HXD 

1,23.4,7.8-HEXACHLORODtBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001390  yg/g 

0.5 

D 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  78HXDF  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODEBENZOFURAN 

LT 

0.00001660  yg/g 

0.5 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  78HXDF  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODffiENZOFURAN 

LT 

0.00002510 

0.5 

D 

ES8-9403 

SURF 

CSO  78PCDD  1 ,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001050  yg/g 

0.5 

ES8-9403 

SURF 

CSO  78PCDD  1 ,2.3, 7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DI OXEN 

LT 

0.00000990  yg/g 

0.5 

D 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  78PCDF  1 .23. 7,8-PENT ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000930  yg/g 

0.5 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  78PCDF  1,2,3,7,8-PENT ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000750  yg/g 

0.5 

D 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  OCDD 

OCT  ACHLORODIBENZODIOXIN 

0.00553000  yg/g 

0.5 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  OCDD 

OCTACHLORODffiENZODIOXIN 

0.00439000  pg/g 

0.5 

D 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  OCDF 

OCT  ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00005180  yg/g 

0.5 

ES  8-94-03 

SURF 

CSO  OCDF 

OCT  ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00006970  yg/g 

0.5 

D 

ES8-9403 

SURF 

CSO  TODD 

23,7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

0.00001910  pg/g 

0.5 

ES8-9403 

SURF 

CSO  TCDD 

23.7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

0.00001730  yg/g 

0.5 

D 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  TCDF 

2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000680  yg/g 

0.5 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  TCDF 

2,3.7.8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000740  yg/g 

0.5 

D 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

ES8-94-01 

SURF 

CSO  135TNB 

1 3.5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  yg/g 

0.5 

ES8-94-0 1 

SURF 

CSO  13DNB 

1.3-DINrTROBENZENE 

LT 

0.50400000  yg/g 

0.5 

ES8-94-01 

SURF 

CSO  246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  yg/g 

0.5 

ES8-94-01 

SURF 

CSO  24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  yg/g 

0.5 

ES8-9401 

SURF 

CSO  26DNT 

2.6-DINTTROTOLUENE 

LT 

2.00000000  yg/g 

0.5 

ES8-94-01 

SURF 

CSO  HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMINE 

LT 

2.00000000  yg/g 

0.5 

ES8-94-01 

SURF 

CSO  NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  yg/g 

0.5 

ES8-94-01 

SURF 

CSO  RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000  yg/g 

0.5 

ES8-94-01 

SURF 

CSO  TETRY 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITRO  ANILINE 

LT 

2.11000000  yg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO  I35TNB 

!  1 3.5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  yg/g 

0.5 

ES  8-94-02 

SURF 

CSO  13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  yg/g 

0.5 

ES  8-94-02 

SURF 

CSO  246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  yg/g 

0.5 

ES8-9402 

SURF 

CSO  24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  yg/g 

0.5 

ES8-9402 

SURF 

CSO  26DNT 

2.6-DINTTROTOLUENE 

LT 

2.00000000  yg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO  HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMINE 

LT 

2.00000000  yg/g 

0.5 

ES  8-94-02 

SURF 

CSO  NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  yg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO  RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000  yg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO  TETRY 

N-METHYL-N2.4.6-TETRAMTROANILINE 

LT 

2.11000000  yg/g 

0.5 

ES  8-94-03 

SURF 

CSO  135TNB  1,3.5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  yg/g 

0.5 

ES8-9403 

SURF 

CSO  135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  yg/g 

0.5 

D 

ES8-9403 

SURF 

CSO  13DNB 

1.3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  yg/g 

0.5 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  13DNB 

1 ,3-DINrrROBENZENE 

LT 

0.50400000  yg/g 

0.5 

D 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  yg/g 

0.5 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  246TNT  2.4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  yg/g 

0.5 

D 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  yg/g 

0.5 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  yg/g 

0.5 

D 
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Sanitary  Landfill  ( SWMU  15) 


Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID  Type  Type _ Nomenclature _ Bool  Value _ Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class :  EXPLOSIVES 


ES  8-94-03 

SURF 

CSO 

26DNT 

2.6-DtKITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

ng/g 

0.5 

ES  8-94-03 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

llg/g 

0.5 

ES  8-94-03 

SURF 

CSO 

HMX 

CYC  LOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMINE 

LT 

2.00000000 

llg/g 

0.5 

ES  8-94-03 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000000 

nefe 

0.5 

ES  8-94-03 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

ng/g 

0.5 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

ng/g 

0.5 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCUDTRIMETHYLEN^TRINITRAMINE 

LT 

1.28000000 

Hg/g 

0.5 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

RDX 

CY  CLOTTUX1ETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000 

ng/g 

0.5 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

TETRY 

N-METHYL-N2.4,6-TETRANTrROANILINE 

LT 

2.11000000 

ngfe 

0.5 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

TETRY 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANTLINE 

LT 

2.11000000 

Hg'g 

0.5 

Chemical  Class:  METALS 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Hg/g 

0.5 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

7270.000000 

Hg/g 

0.5 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

7.36000000 

Hgfe 

0.5 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

88.90000000 

ngfe 

0.5 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

0.42700000 

ng/g 

0.5 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

CA 

CALCRIM 

43400.00000 

pgfg 

0.5 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

6.00000000 

(lg/g 

0.5 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

3.34000000 

0.5 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

49.20000000 

flgfe 

0.5 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

CD 

COPPER 

18.90000000 

f»g /g 

0.5 

ES  8-94-01 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

10600.00000 

0.5 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.06180000 

Hgfe 

0.5 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

K 

POTASSRJM 

2330.000000 

Hg'g 

0.5 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESRIM 

4900.000000 

v-gjg 

0.5 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

212.0000000 

ng/g 

0.5 

ES  8-94-01 

SURF 

CSO 

NA 

SODRIM 

97.60000000 

Hg/g 

0.5 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

11.20000000 

Kg/g 

0.5 

ES  8-94-01 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

75.80000000 

|ig/g 

0.5 

ES  8-94-01 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000 

V^Jg 

0.5 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

SE 

SELENRIM 

LT 

0.44900000 

|Xg/g 

0.5 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

TL 

TH  ALLRIM 

LT 

34.30000000 

Mgfe 

0.5 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

V 

VANADRTM 

12.80000000 

Hgfe 

0.5 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

107.0000000 

VgJg 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Mg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

7070.000000 

Hg'g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

67.00000000 

Mg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO 

BA 

BARJUM 

232.0000000 

Hg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

0.42700000 

Hg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO 

CA 

CALCRIM 

32300.00000 

>ig/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO 

CD 

CADMRIM 

1.69000000 

Hg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

15.30000000 

(ig/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMRIM 

19.10000000 

f»gfe 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

3800.000000 

H&'g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

36800.00000 

Hg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.84900000 

Mg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO 

K 

POTASS  RIM 

1420.000000 

Hgfe 

0.5 

ES  8-94-02 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESRTM 

5090.000000 

Mg'g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

250.0000000 

0.5 

ES  8-94-02 

SURF 

CSO 

NA 

SODRIM 

912.0000000 

Hg/g 

0.5 

ES  8-94-02 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

11.90000000 

H&'g 

0.5 
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Sanitary  Landfill  ( SWMU 15) 


Meas 

Bool  Vahie 


Site  Media 

Ste  ID  Type  Type _  Nomenclature 


Chemical  Class:  METALS 


ESS-94-02 

SURF 

CSO  PB 

LEAD 

ESS-94-02 

SURF 

CSO  SB 

ANTIMONY 

ES  8-94-02 

SURF 

CSO  SE 

SELENIUM 

ES8-94-02 

SURF 

CSO  TL 

THALLIUM 

ES  8-94-02 

SURF 

CSO  V 

VANADIUM 

ES8-94-02 

SURF 

CSO  ZN 

ZINC 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  AG 

SILVER 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  AG 

SILVER 

ESS-94-03 

SURF 

CSO  AL 

ALUMINUM 

ESS-94-03 

SURF 

CSO  AL 

ALUMINUM 

ESS-94-03 

SURF 

CSO  AS 

ARSENIC 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  AS 

ARSENIC 

ESS-94-03 

SURF 

CSO  BA 

BARIUM 

ESS-94-03 

SURF 

CSO  BA 

BARIUM 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  BE 

BERYLLIUM 

ESS-94-03 

SURF 

CSO  BE 

BERYLLIUM 

ES  8-94-03 

SURF 

CSO  CA 

CALCIUM 

ESS-94-03 

SURF 

CSO  CA 

CALCIUM 

ESS-94-03 

SURF 

CSO  CD 

CADMIUM 

ES  8-94-03 

SURF 

CSO  CD 

CADMIUM 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  CO 

COBALT 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  CO 

COBALT 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  CR 

CHROMIUM 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  CR 

CHROMIUM 

ESS-94-03 

SURF 

CSO  cu 

COPPER 

ESS-94-03 

SURF 

CSO  cu 

COPPER 

ESS-94-03 

SURF 

CSO  FE 

IRON 

ESS-94-03 

SURF 

CSO  FE 

IRON 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  HG 

MERCURY 

ESS-94-03 

SURF 

CSO  HG 

MERCURY 

ESS-94-03 

SURF 

CSO  K 

POTASSIUM 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  K 

POTASSIUM 

ESS-94-03 

SURF 

CSO  MG 

MAGNESIUM 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  MG 

MAGNESIUM 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  MN 

MANGANESE 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  MN 

MANGANESE 

ESS-94-03 

SURF 

CSO  NA 

SODIUM 

ES  8-94-03 

SURF 

CSO  NA 

SODIUM 

ES  8-94-03 

SURF 

CSO  N1 

NICKEL 

ESS-94-03 

SURF 

CSO  NI 

NICKEL 

ESS-94-03 

SURF 

CSO  PB 

LEAD 

ESS-94-03 

SURF 

CSO  PB 

LEAD 

ESS-94-03 

SURF 

CSO  SB 

ANTIMONY 

ESS-94-03 

SURF 

CSO  SB 

ANTIMONY 

ESS-94-03 

SURF 

CSO  SE 

SELENIUM 

ESS-94-03 

SURF 

CSO  SE 

SELENIUM 

ESS-94-03 

SURF 

CSO  TL 

THALLIUM 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  TL 

THALLIUM 

ESS-94-03 

SURF 

CSO  V 

VANADIUM 

ESS-94-03 

SURF 

CSO  V 

VANADIUM 

ESS-94-03 

SURF 

CSO  ZN 

ZINC 

ESS-94-03 

SURF 

CSO  ZN 

ZINC 

Unit 

Meas  Depth 


Flag 

Code 


Data 

Qual 


224.0000000  gg/g 

0.5 

9.94000000  gg/g 

0.5 

0.73300000  gg/g 

0.5 

LT 

34.30000000  gg/g 

0.5 

11.10000000  gg/g 

0.5 

594.0000000  gg/g 

0.5 

LT 

0.80300000  gg/g 

0.5 

LT 

0.80300000  gg/g 

0.5 

D 

7460.000000  gg/g 

0.5 

7320.000000  gg/g 

0.5 

D 

19.80000000  gg/g 

0.5 

38.00000000  gg/g 

0.5 

D 

118.0000000  gg/g 

0.5 

141.0000000  gg/g 

0.5 

D 

LT 

0.42700000  gg/g 

0.5 

0.50100000  gg/g 

0.5 

D 

36200.00000  gg/g 

0.5 

39000.00000  gg/g 

0.5 

D 

1.53000000  gg/g 

0.5 

LT 

1.20000000  gg/g 

0.5 

D 

3.90000000  gg/g 

0.5 

3.68000000  gg/g 

0.5 

D 

18.70000000  gg/g 

0.5 

18.60000000  gg/g 

0.5 

D 

62.00000000  gg/g 

0.5 

104.0000000  gg/g 

0.5 

D 

11300.00000  gg/g 

0.5 

14500.00000  gg/g 

0.5 

D 

LT 

0.05000000  gg/g 

0.5 

LT 

0.05000000  gg/g 

0.5 

D 

2290.000000  gg/g 

0.5 

2330.000000  gg/g 

0.5 

D 

5320.000000  gg/g 

0.5 

5350.000000  gg/g 

0.5 

D 

305.0000000  gg/g 

0.5 

313.0000000  gg/g 

0.5 

D 

129.0000000  gg/g 

0.5 

135.0000000  gg/g 

0.5 

D 

8.93000000  gg/g 

0.5 

13.60000000  gg/g 

0.5 

D 

91.80000000  gg/g 

0.5 

75.00000000  gg/g 

0.5 

D 

5.52000000  gg/g 

0.5 

6.71000000  gg/g 

0.5 

D 

LT 

0.44900000  gg/g 

0.5 

LT 

0.44900000  gg/g 

0.5 

D 

LT 

34.30000000  gg/g 

0.5 

LT 

34.30000000  gg/g 

0.5 

D 

12.50000000  gg/g 

0.5 

11.70000000  gg/g 

0.5 

D 

136.0000000  gg/g 

0.5 

126.0000000  gg/g 

0.5 

D 
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Sanitary  Landfill  (SWMU 15) 


Stem 

ate 

Type 

Media 

Type  Nomenclature 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flog 

Code 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 

ES8-94-01 

SURF 

CSO  ABHC  ALPHA-BENZENE HEXACHIjORIDE 

LT 

0.00280000  gg/g 

0.5 

ES8-94-01 

SURF 

CSO  ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00400000  gg/g 

0.5 

T 

ES8-94-01 

SURF 

CSO  AENSL  ALPHA-ENDOSULFAN 

0.00350000  gg/g 

0.5 

C 

ES8-94-01 

SURF 

CSO  ALDRN  ALDRIN 

0.00182000  gg/g 

0.5 

u 

ES  8-94-01 

SURF 

CSO  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  |ig/g 

0.5 

ES8-94-01 

SURF 

CSO  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

0.00253000  gg/g 

0.5 

u 

ES8-94-01 

SURF 

CSO  CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.06840000  |ig/g 

0.5 

ES8-94-01 

SURF 

CSO  DBHC  DELT A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  pg/g 

0.5 

ES  8-94-01 

SURF 

CSO  DLDRN  DIELDRIN 

0.01500000  \x$Jz 

0.5 

c 

ES8-94-01 

SURF 

CSO  ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.00650000  gg/g 

0.5 

7 

ES8-94-01 

SURF 

CSO  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00050000  gg/g 

0.5 

T 

ES8-94-01 

SURF 

CSO  ENDRN  ENDRIN  KETONE 

0.00748000  gg/g 

0.5 

ZU 

ES8-94-01 

SURF 

CSO  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00050000  pg/g 

0.5 

T 

ES8-94-01 

SURF 

CSO  GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00400000  gg/g 

0.5 

T 

ES8-94-01 

SURF 

CSO  HPCL  HEPTACHLOR 

0.00266000  gg/g 

0.5 

7 

ES8-94-01 

SURF 

CSO  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  gg/g 

0.5 

ES8-94-01 

SURF 

CSO  ISODR  1SODRIN 

LT 

0.00300000  pg/g 

0.5 

ES8-94-0 1 

SURF 

CSO  LIN  LINDANE 

LT 

0.00100000  gg/g 

0.5 

ES8-94-01 

SURF 

CSO  MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  gg/g 

0.5 

ES  8-94-01 

SURF 

CSO  PCB016  PCB  1016 

LT 

0.10000000  gg/g 

0.5 

ES8-94-01 

SURF 

CSO  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000000  pg/g 

0.5 

T 

ES8-94-01 

SURF 

CSO  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000000  gg/g 

0.5 

T 

ES  8-94-01 

SURF 

CSO  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.10000000  gg/g 

0.5 

T 

ES8-94-01 

SURF 

CSO  PCR248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

.ND 

0.10000000  gg/g 

0.5 

T 

ES8-94-0 1 

SURF 

CSO  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790000  gg/g 

0.5 

T 

ES8-94-01 

SURF 

CSO  PCB260  PCB  1260 

LT 

0.04790000  gg/g 

0.5 

ES8-94-01 

SURF 

CSO  PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYLVl,l-DICHLOROETH 

0.00734000  gg/g 

0.5 

C 

ES8-94-01 

SURF 

CSO  PPDDE  2.2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLOROETH 

0.02910000  gg/g 

0.5 

c 

ES8-94-01 

SURF 

CSO  PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l.l-TRICHLOROE 

0.05010000  gg/g 

0.5 

c 

ES8-94-01 

SURF 

CSO  TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  gg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO  ABHC  ALPHA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  gg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO  ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00400000  gg/g 

0.5 

T 

ES8-94-02 

SURF 

CSO  AENSL  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000  gg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO  ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.00140000  gg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  gg/g 

0.5 

ES  8-94-02 

SURF 

CSO  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

0.00179000  gg/g 

0.5 

u 

ES  8-94-02 

SURF 

CSO  CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.06840000  gg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO  DBHC  DELT  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  gg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO  DLDRN  DIELDRIN 

0.00453000  gg/g 

0.5 

c 

ES  8-94-02 

SURF 

CSO  ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.00650000  gg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00050000  gg/g 

0.5 

T 

ES  8-94-02 

SURF 

CSO  ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00050000  gg/g 

0.5 

T 

ES  8-94-02 

SURF 

CSO  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

0.00094800  gg/g 

0.5 

ZU 

ES8-94-02 

SURF 

CSO  GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00400000  gg/g 

0.5 

T 

ES  8-94-02 

SURF 

CSO  HPCL  HEPTACHLOR 

0.00713000  gg/g 

0.5 

U 

ES8-94-02 

SURF 

CSO  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

0.00175000  gg/g 

0.5 

c 

ES8-94-02 

SURF 

CSO  ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00300000  gg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO  LIN  LINDANE 

LT 

0.00100000  gg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO  MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  gg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO  PCB016  PCB  1016 

LT 

0.10000000  gg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000000  gg/g 

0.5 

T 

ES8-94-02 

SURF 

CSO  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000000  gg/g 

0.5 

T 
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Site  Media 
Type  Type 


Sanitary  Landfill  ( SWMU  15) 


I  - 

Site  ED 


Nomenclature 


Meas  Unit  Hag  Data 

Bool  Value _ Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class :  PESTICIDES/PCBS 


ES  8-94-02 

SURF 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.10000000 

m/s 

0.5 

T 

ES8-94-02 

SURF 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000000 

m/s 

0.5 

T 

ES8-94-02 

SURF 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790000 

m/s 

0.5 

T 

ES8-94-02 

SURF 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

MSfe 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO 

PPDDD 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U-DICHLOROETH 

LT 

0.00270000 

|tg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO 

PPDDE 

2^-BIS(PARACHLOROPHENYL)-U-DICHLOROETH 

LT 

0.00270000 

ng/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-U,l-TRICHLOROE 

0.01130000 

Mg/g 

0.5 

C 

ES8-94-02 

SURF 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000 

Mg/g 

0.5 

ES  8-94-03 

SURF 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000 

m/s 

0.5 

ES  8-94-03 

SURF 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000 

m/s 

0.5 

D 

ES  8-94-03 

SURF 

CSO 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00400000 

m/s 

0.5 

T 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

0.00730000 

m/s 

0.5 

ZUD 

ES  8-94-03 

SURF 

CSO 

AENSL 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000 

m/s 

0.5 

ES  8-94-03 

SURF 

CSO 

AENSL 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000 

m/s 

0.5 

D 

ES  8-94-03 

SURF 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

0.00257000 

m/s 

0.5 

U 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

0.00214000 

m/s 

0.5 

UD 

ES  8-94-03 

SURF 

CSO 

BBHC 

BET  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000 

m/s 

0.5 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000 

m/s 

0.5 

D 

ES  8-94-03 

SURF 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000 

m/s 

0.5 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000 

m/s 

0.5 

D 

ES  8-94-03 

SURF 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000 

m/s 

0.5 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000 

mis 

0.5 

D 

ES  8-94-03 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELT  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000 

MS'g 

0.5 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELT  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000 

v?Js 

0.5 

D 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00160000 

m/s 

0.5 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00160000 

vs/z 

0.5 

D 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000 

m/s 

0.5 

7 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000 

m/s 

0.5 

D7 

ES  8-94-03 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00050000 

m/s 

0.5 

T 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00050000 

m/s 

0.5 

TD 

ES  8-94-03 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00050000 

m/s 

0.5 

T 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00050000 

vs/s 

0.5 

TD 

ES  8-94-03 

SURF 

CSO 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00050000 

m/s 

0.5 

T 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00050000 

m/s 

0.5 

TD 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00400000 

m/s 

0.5 

T 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00400000 

m/s 

0.5 

TD 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000 

m/s 

0.5 

7 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000 

m/s 

0.5 

D7 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000 

m/s 

0.5 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000 

m/s 

0.5 

D 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000 

m/s 

0.5 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000 

m/s 

0.5 

D 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000 

m/s 

0.5 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000 

m/s 

0.5 

D 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000 

m/s 

0.5 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000 

m/s 

0.5 

D 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

m/s 

0.5 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

vs/s 

0.5 

D 

ES  8-94-03 

SURF 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000000 

m/s 

0.5 

T 

ES  8-94-03 

SURF 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000000 

mis 

0.5 

TD 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000000 

m/s 

0.5 

T 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000000 

m/s 

0.5 

TD 

Sanitary  Landfill  (SWMU 15) 


Site  Media 

Site  ID  Type  Type _  Nomenclature 


Chemical  Class:  PESTICIDES^CBS 


ES8-94-03 
ES8-94-03 
ES  8-94-03 
ES8-94-03 
ES8-94-03 
ES  8-94-03 
ES8-94-03 
ES8-94-03 
ES8-94-03 
ES8-94-03 
ES8-94-03 
ES8-94-03 
ES8-94-03 
ES8-94-03 
ES  8-94-03 
ES8-94-03 


SURF  CSO  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 
SURF  CSO  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 
SURF  CSO  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 
SURF  CSO  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 
SURF  CSO  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 
SURF  CSO  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 
SURF  CSO  PCB260  PCB  1260 
SURF  CSO  PCR260  PCB  1260 

SURF  CSO  PPDDD  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>L  1  -DICHLOROETH 
SURF  CSO  PPDDD  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-Ll -DICHLOROETH 
SURF  CSO  PPDDE  2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>1,1-DICHLOROETH 
SURF  CSO  PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l -DICHLOROETH 
SURF  CSO  PPDDT  2^-BIS(PAI^-CHLOROPHEmX>-l,l,l-TRJCHLOROE 
SURF  CSO  PPDDT  23-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-U,l-TRICHLOROE 
SURF  CSO  TXPHE  TOXAPHENE 
SURF  CSO  TXPHE  TOXAPHENE 


Mens  U  mt  Flag 


Bool 

Value 

Meas 

Depth 

Code 

ND 

0.10000000 

w'g 

0.5 

T 

ND 

0  10000000 

H^g 

0.5 

TD 

ND 

0.10000000 

v% 'g 

0.5 

T 

ND 

0.10000000 

Jlg/g 

0.5 

TD 

ND 

0.04790000 

0.5 

T 

ND 

0.04790000 

flg/g 

0.5 

TD 

LT 

0.04790000 

flg'g 

0.5 

LT 

0.04790000 

(lg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00270000 

Hg/g 

0.5 

LT 

0.00270000 

Hgte 

0.5 

D 

LT 

0.00270000 

Hgfe 

0.5 

LT 

0.00270000 

fig/g 

0.5 

D 

LT 

0.00350000 

ngte 

0.5 

LT 

0.00350000 

VtJg 

0.5 

D 

LT 

0.22600000 

Vglg 

0.5 

LT 

0.22600000 

ng/g 

0.5 

D 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES  8-94-01 

SURF 

ES  8-94-01 

SURF 

ES  8-94-01 

SURF 

ES8-94-01 

SURF 

ES8-94-01 

SURF 

ES8-94-01 

SURF 

ES8-94-01 

SURF 

ES8-94-01 

SURF 

ES8-94-01 

SURF 

ES8-94-01 

SURF 

ES8-94-01 

SURF 

ES8-94-01 

SURF 

ES8-94-01 

SURF 

ES8-94-01 

SURF 

ES8-94-01 

SURF 

ES8-94-01 

SURF 

ES8-94-01 

SURF 

ES8-94-01 

SURF 

ES8-94-01 

SURF 

ES8-94-01 

SURF 

ES8-94-01 

SURF 

ES8-94-01 

SURF 

ES  8-94-01 

SURF 

ES8-94-01 

SURF 

ES8-94-01 

SURF 

ES8-94-01 

SURF 

ES8-94-01 

SURF 

ES  8-94-01 

SURF 

ES8-94-01 

SURF 

ES8-94-01 

SURF 

ES  8-94-01 

SURF 

ES  8-94-01 

SURF 

ES8-94-01 

SURF 

ES  8-94-01 

SURF 

CSO  123TCB  1,2.3-TRICHLOROBENZENE 

CSO  124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

CSO  12DCLB  1.2-DICHLOROBENZENE 

CSO  12DPH  1 ,2-DEPHENYLHYDRAZINE 

CSO  13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

CSO  13DNB  1.3-DINTTROBENZENE 

CSO  14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

CSO  236TCP  2,3 ,6-TRI  CHLOROPHEN OL 

CSO  245TCP  2,4,5-TRJCHLOROPHENOL 

CSO  246TCP  2,4.6-TRJ  CHLOROPHEN  OL 

CSO  24DCLP  2.4-DICHLOROPHENOL 

CSO  24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

CSO  24DNP  2.4-DINITROPHENOL 

CSO  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

CSO  26DNA  2 ,6-DINITRO ANILINE 

CSO  26DNT  2.6-DINTTROTOLUENE 

CSO  2CLP  2-CHLOROPHENOL 

CSO  2CNAP  2-CHLORON APHTHALENE 

CSO  2MNAP  2-METH YLN APHTHALENE 

CSO  2MP  2-METHYLPHENOL 

CSO  2NANIL  2-NTTROANILINE 

CSO  2NP  2-NITROPHENOL 

CSO  33DCBD  3.3-CICHLOROBENZIDINE 

CSO  35DNA  3.5-DINITROANILINE 

CSO  3NANIL  3-NITRO ANILINE 

CSO  3 NT  3-NITROT O  LUENE 

CSO  46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL 

CSO  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

CSO  4CANIL  4-CHLORO ANILINE 

CSO  4 CUC  4-CHLORO-3-CRESOL 

CSO  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

CSO  4MP  4-METHYLPHENOL 

CSO  4NANIL  4-NITROANILINE 

CSO  4NP  4-NTTROPHENOL 


LT  0.03200000  pg/g  0.5 

LT  0.22000000  jig/g  0.5 

LT  0.04200000  pg/g  0.5 

LT  0.52000000  pg/g  0.5 


LT 

0.04200000 

Hg/g 

0.5 

ND 

0.63000000 

Hg'g 

0.5 

LT 

0.03400000 

Jig/g 

0.5 

LT 

0.62000000 

Hgfe 

0.5 

LT 

0.49000000 

M-g/g 

0.5 

LT 

0.06100000 

Hgfe 

0.5 

LT 

0.06500000 

(lg/g 

0.5 

LT 

3.00000000 

Hgfe 

0.5 

LT 

4.70000000 

WJg 

0.5 

LT 

1.40000000 

Hg/g 

0.5 

LT 

0.57000000 

Hgfe 

0.5 

LT 

0.32000000 

Hgfe 

0.5 

LT 

0.05500000 

Hgfe 

0.5 

LT 

0.24000000 

tig/g 

0.5 

4.90000000 

|ig/g 

0.5 

LT 

0.09800000 

l»g/g 

0.5 

ND 

3.10000000 

Hgfe 

0.5 

LT 

1.10000000 

Hgfe 

0.5 

LT 

1.60000000 

Hg/g 

0.5 

LT 

1.60000000 

^g/g 

0.5 

LT 

3.00000000 

Hg/g 

0.5 

LT 

0.34000000 

Mg/g 

0.5 

LT 

0.80000000 

pg/z 

0.5 

LT 

0.04100000 

Vglg 

0.5 

ND 

0.63000000 

Hg/g 

0.5 

LT 

0.93000000 

Hg/g 

0.5 

LT 

0.17000000 

m/g 

0.5 

LT 

0.24000000 

H&'g 

0.5 

ND 

3.10000000 

ngte 

0.5 

LT 

3.30000000 

iig/g 

0.5 

Data 

Qual 
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Sanitary  Landfill  (SWMU 15) 


Site  Media 
Type  Type 


Nomenclature 


Meas  Unit  flag  Date 

Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical_  Classy  SEMIVOLATILES _ 

ES8-94-01  SURF  CSO  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ES8-94-01  SURF  CSO  AENSL  ALPHA-ENDOSULFAN 

ES8-94-01  SURF  CSO  ALDRN  ALDRIN 

ES8-94-01  SURF  CSO  ANAPN  ACENEPHTHENE 

ES8-94-01  SURF  CSO  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

ES8-94-01  SURF  CSO  ANIL  ANILINE 

ES8-94-0I  SURF  CSO  ANTRC  ANTHRACENE 

ES8-94-01  SURF  CSO  ATZ  ATRAZINE 

ES8-94-01  SURF  CSO  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ES8-94-01  SURF  CSO  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ES 8-94-01  SURF  CSO  B2CLE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 


ES8-94-01 

SURF 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

ESS-94-01 

SURF 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

ESS-94-01 

SURF 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

ESS-94-01 

SURF 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESS-94-01 

SURF 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

ESS-94-01 

SURF 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

BENZID  BENZIDINE 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

BGHIP 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

ESS-94-01 

SURF 

CSO 

CL6CF 

HEXACHLOROCY CLOPENT ADIENE 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

ES  8-94-01 

SURF 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

ESS-94-01 

SURF 

CSO 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

ES  8-94-01 

SURF 

CSO 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

DBZFU 

DIBENZORIRAN 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

DCPD 

DICY  CLOPENTADIENE 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

ES  8-94-01 

SURF 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

ESS-94-01 

SURF 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ESS-94-01 

SURF 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ES8-94-0 1 

SURF 

CSO 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ESS-94-01 

SURF 

CSO 

FAMPH  FAMOPHOS 

ESS-94-01 

SURF 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

ESS-94-01 

SURF 

CSO 

FLREN 

FLUORENE 

ESS-94-01 

SURF 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUT ADIENE 

ESS-94-01 

SURF 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

1.30000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.40000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

1.30000000 

Pg/g 

0.5 

60.00000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.03300000 

Pg /g 

0.5 

ND 

0.13000000 

Pg/g 

0.5 

70.00000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.06500000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.19000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.44000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.36000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.48000000 

Pg/g 

0.5 

100.0000000 

pg/g 

0.5 

100.0000000 

pg/g 

0.5 

100.0000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

LT 

2.40000000 

Pg/g 

0.5 

ND 

0.13000000 

pg/g 

0.5 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

60.00000000 

pg/g 

0.5 

100.0000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.03200000 

Pg/g 

0.5 

200.0000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.08000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.52000000 

pg/g 

0.5 

LT 

1.80000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.68000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.09700000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.32000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.06600000 

Pg/g 

0.5 

30.00000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.07100000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.21000000 

pg/g 

0.5 

20.00000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.57000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.06800000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.06500000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.07900000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.06300000 

Pg/g 

0.5 

LT 

1.30000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.23000000 

pg/g 

0.5 

LT 

1.30000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

1.80000000 

Pg/g 

0.5 

ND 

0.28000000 

pg/g 

0.5 

LT 

1.20000000 

Pg/g 

0.5 

ND 

1.30000000 

Pg/g 

0.5 

200.0000000 

Pg/g 

0.5 

40.00000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.97000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.24000000 

Pg/g 

0.5 
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Sanitary  Landfill  (SWMU  15) 

Site  Media  Meas  C5  Hag  Data 

Site  ID  type  Type  Nomenclature  Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qual 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES8-94-01 

SURF 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

Rg/g 

0.5 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

ICDPY 

INDENO  [1.23-C,D]  PYRENE 

60.00000000 

Rg /g 

0.5 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

Rg/g 

0.5 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

ISOPHR ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

Rg/g 

0.5 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

Rg/g 

0.5 

R 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

Rg/g 

0.5 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

Rg/g 

0.5 

ES  8-94-01 

SURF 

CSO 

MIREX 

l,lA,2,2,3,3A,4,5t5,5A,5B,6-DECACHLOROOCTAHYDR 

LT 

0.14000000 

Rg'g 

0.5 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

MLTHN  MALATH30N 

LT 

0.18000000 

Rg/g 

0.5 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

20.00000000 

Rg/g 

0.5 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

Rg/g 

0.5 

ES  8-94-01 

SURF 

CSO 

NOT)  ME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

Rg/g 

0.5 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

Rg/g 

0.5 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

NNDPA 

N-NITROSO  DEPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

Rg/g 

0.5 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

OXAT 

1 ,4-OXATHl  ANE 

LT 

0.07500000 

Rg/g 

0.5 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

Rg/g 

0.5 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.32000000 

Rg/g 

0.5 

R 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.32000000 

Rg/g 

0.5 

R 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.32000000 

Rg/g 

0.5 

R 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.32000000 

Rg/g 

0.5 

R 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.32000000 

Rg/g 

0.5 

R 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

PCR260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

Rg/g 

0.5 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

Rg/g 

0.5 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

Rg/g 

0.5 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

400.0000000 

Rg/g 

0.5 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

Rg/g 

0.5 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

PPDDD 

2,2-BI  S(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DI CHLOROETH 

LT 

0.06400000 

Rg/g 

0.5 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l  -DICHLOROETH 

LT 

0.06800000 

Rg/g 

0.5 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

PPDDT 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-U,l-TRICHLOROE 

LT 

0.10000000 

Rg/g 

0.5 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

Rg/g 

0.5 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

PVR 

PYRENE 

400.0000000 

Rg/g 

0.5 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

SUPON 

2-CHLORO-l-<2ADICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.92000000 

Rg/g 

0.5 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

Rg/g 

0.5 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

UNK522  l UNKNOWN 

6.00000000 

Rg/g 

0.5 

S 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

UNK522  UNKNOWN 

7.00000000 

Rg/g 

0.5 

D 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

UNK529  IFNKNOWN 

7.00000000 

Rg/g 

0.5 

S 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

UNK531  ITNKNOWN 

5.00000000 

Rg/g 

0.5 

S 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

UNK565  irNKNOWN 

4.00000000 

Rg/g 

0.5 

S 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

UNK578  irNKNOWN 

3.00000000 

Rg/g 

0.5 

S 

ES  8-94-01 

SURF 

CSO 

UNKS80  irNKNOWN 

2.00000000 

Rg/g 

0.5 

s 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

UNK587  UNKNOWN 

7.00000000 

Rg/g 

0.5 

s 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

UNK587  UNKNOWN 

4.00000000 

Rg/g 

0.5 

D 

ES  8-94-01 

SURF 

CSO 

UNK588  UNKNOWN 

4.00000000 

Rg/g 

0.5 

s 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

UNK589  irNKNOWN 

8.00000000 

Rg/g 

0.5 

s 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

UNK593  UNKNOWN 

6.00000000 

Rg/g 

0.5 

s 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

UNK594  irNKNOWN 

3.00000000 

Rg/g 

0.5 

s 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

UNK597  ITNKNOWN 

6.00000000 

Rg/g 

0.5 

s 

ES  8-94-01 

SURF 

CSO 

UNK598  UNKNOWN 

20.00000000 

Rg/g 

0.5 

s 

ES  8-94-01 

SURF 

CSO 

UNK598  UNKNOWN 

8.00000000 

Rg/g 

0.5 

D 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

UNK602  UNKNOWN 

4.00000000 

Rg/g 

0.5 

s 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

UNK604  UNKNOWN 

30.00000000 

Rg/g 

0.5 

S 

ES8-94-01 

SURF 

CSO 

UNK605  UNKNOWN 

8.00000000 

Rg/g 

0.5 

s 
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Site  Media 
Type  type 


Sanitary  Landfill  (SWMU 15) 


Site  ID 


Nomenclature 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESS-94-01 

ESS-94-01 

ESS-94-01 

ESS-94-01 

ESS-94-01 

ES8-94-01 

ES8-94-01 

ESS-94-01 

ESS-94-01 

ESS-94-01 

ES8-94-01 

ES  8-94-01 

ESS-94-01 

ESS-94-01 

ESS-94-01 

ESS-94-01 

ES  8-94-01 

ESS-94-01 

ESS-94-01 

ES8-94-01 

ES8-94-01 

ES8-94-01 

ES  8-94-0 1 

ES8-94-01 

ES8-94-01 

ESS-94-01 

ES  8-94-01 

ES8-94-01 

ES8-94-01 

ES8-94-01 

ES  8-94-01 

ES8-94-01 

ES8-94-01 

ES8-94-01 

ES8-94-01 

ES8-94-01 

ES8-94-01 

ESS-94-01 

ESS-94-01 

ESS-94-01 

ESS-94-01 

ES  8-94-01 

ESS-94-01 

ESS-94-01 

ESS-94-01 

ESS-94-01 

ES  8-94-01 

ES  8-94-01 

ES8-94-01 

ES8-94-01 

ESS-94-01 

ESS-94-01 


SURF  CSO  UNK606  UNKNOWN 
SURF  CSO  UNK608  UNKNOWN 
SURF  CSO  UNK609  UNKNOWN 
SURF  CSO  UNK609  UNKNOWN 
SURF  CSO  UNK610  UNKNOWN 
SURF  CSO  UNK613  UNKNOWN 
SURF  CSO  UNK614  UNKNOWN 
SURF  CSO  UNK616  UNKNOWN 
SURF  CSO  UNK616  UNKNOWN 
SURF  CSO  UNK618  UNKNOWN 
SURF  CSO  UNK618  UNKNOWN 
SURF  CSO  UNK618  UNKNOWN 
SURF  CSO  UNK621  UNKNOWN 
SURF  CSO  UNK622  UNKNOWN 
SURF  CSO  UNK624  UNKNOWN 
SURF  CSO  UNK625  UNKNOWN 
SURF  CSO  UNK626  UNKNOWN 
SURF  CSO  UNK628  UNKNOWN 
SURF  CSO  UNK629  UNKNOWN 
SURF  CSO  UNK629  UNKNOWN 
SURF  CSO  UNK630  UNKNOWN 
SURF  CSO  UNK630  UNKNOWN 
SURF  CSO  UNK631  UNKNOWN 
SURF  CSO  UNK633  UNKNOWN 
SURF  CSO  UNK635  UNKNOWN 
SURF  CSO  UNK636  UNKNOWN 
SURF  CSO  UNK636  UNKNOWN 
SURF  CSO  UNK637  UNKNOWN 
SURF  CSO  UNK637  UNKNOWN 
SURF  CSO  UNK638  UNKNOWN 
SURF  CSO  UNK641  UNKNOWN 
SURF  CSO  UNK642  UNKNOWN 
SURF  CSO  UNK643  UNKNOWN 
SURF  CSO  UNK645  UNKNOWN 
SURF  CSO  UNK646  UNKNOWN 
SURF  CSO  UNK646  UNKNOWN 
SURF  CSO  UNK647  UNKNOWN 
SURF  CSO  UNK648  UNKNOWN 
SURF  CSO  UNK648  UNKNOWN 
SURF  CSO  UNK652  UNKNOWN 
SURF  CSO  UNK655  UNKNOWN 
SURF  CSO  UNK657  UNKNOWN 
SURF  CSO  UNK660  UNKNOWN 
SURF  CSO  UNK662  UNKNOWN 
SURF  CSO  UNK663  UNKNOWN 
SURF  CSO  UNK664  UNKNOWN 
SURF  CSO  UNK667  UNKNOWN 
SURF  CSO  UNK672  UNKNOWN 
SURF  CSO  UNK676  UNKNOWN 
SURF  CSO  UNK694  UNKNOWN 
SURF  CSO  UNK702  UNKNOWN 
SURF  CSO  UNK703  UNKNOWN 


Meas  Unit  Flag  Data 

Bod  Value  Meas  Depth  Code  Qnal 


2.00000000  fig/g 

0.5 

S 

20.00000000  fig/g 

0.5 

s 

20.00000000  ng/g 

0.5 

s 

8.00000000  fig/g 

0.5 

D 

60.00000000  fig/g 

0.5 

S 

20.00000000  |ig/g 

0.5 

S 

20.00000000  fig/g 

0.5 

S 

3.00000000  fig/g 

0.5 

S 

3.00000000  fig/g 

0.5 

D 

6.00000000  fig/g 

0.5 

S 

6.00000000  fig/g 

0.5 

D 

5.00000000  fig/g 

0.5 

D 

8.00000000  fig/g 

0.5 

S 

20.00000000  fig/g 

0.5 

S 

8.00000000  fig/g 

0.5 

S 

8.00000000  fig/g 

0.5 

s 

20.00000000  fig/g 

0.5 

s 

30.00000000  fig/g 

0.5 

s 

20.00000000  fig/g 

0.5 

s 

8.00000000  fig/g 

0.5 

D 

6.00000000  \igjg 

0.5 

s 

6.00000000  fig/g 

0.5 

D 

20.00000000  fig/g 

0.5 

S 

20.00000000  ng/g 

0.5 

S 

8.00000000  ng/g 

0.5 

S 

8.00000000  ng^g 

0.5 

S 

20.00000000  (ig/g 

0.5 

D 

20.00000000  ftg/g 

0.5 

S 

8.00000000  fig/g 

0.5 

D 

6.00000000  ng/g 

0.5 

S 

20.00000000  (ig/g 

0.5 

s 

8.00000000  (ig/g 

0.5 

S 

8.00000000  ng/g 

0.5 

s 

5.00000000  |ig/g 

0.5 

s 

8.00000000  fig/g 

0.5 

s 

7.00000000  fig/g 

0.5 

D 

4.00000000  fig/g 

0.5 

S 

4.00000000  fig/g 

0.5 

s 

20.00000000  fig/g 

0.5 

D 

7.00000000  fig/g 

0.5 

S 

4.00000000  ^g/g 

0.5 

S 

3.00000000  fig/g 

0.5 

s 

6.00000000  fig/g 

0.5 

s 

3.00000000  fig/g 

0.5 

S 

5.00000000  fig/g 

0.5 

s 

20.00000000  fig/g 

0.5 

s 

8.00000000  fig/g 

0.5 

s 

5.00000000  fig/g 

0.5 

s 

4.00000000  fig/g 

0.5 

s 

5.00000000  fig/g 

0.5 

s 

5.00000000  fig/g 

0.5 

s 

20.00000000  fig/g 

0.5 

s 
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Sanitary  Landfill  (SWMU 15) 


Site  Media  Mens  Unit  Flag  Data 

ID  Type  Type  Nomenclature  Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMTV PLAT  ELES 


ES8-94-01 

SURF 

CSO 

UNK7I2  UNKNOWN 

5.00000000 

pg/g 

0.5 

ES  8-94-02 

SURF 

CSO 

123TCB 

1.2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO 

124TCB 

U.4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO 

12DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO 

I2DPH 

U-DEPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO 

13DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

ES  8-94-02 

SURF 

CSO 

13DNB 

U-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO 

14DCLB  1. 4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg/g 

0.5 

ES  8-94-02 

SURF 

CSO 

236TCP 

23.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg/g 

0.5 

ES  8-94-02 

SURF 

CSO 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO 

24DNP 

2.4-DINTTROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO 

24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO 

26DNA 

2.6-DINTTRO  ANILINE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO 

26DNT 

2.6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg'g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLN  APHTH  ALENE 

0.57000000 

pg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO 

2NANIL  2 -NTTRO ANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

pg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO 

33DCBD  3.3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO 

35DNA 

3,5-DINTTROANILINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO 

3NANIL  3-NITROANtLINE 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO 

3  NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

pg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO 

46DN2C.'  4,6-DINTTR 0-2 -C RESOL 

LT 

0.80000000 

pg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

pg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO 

4CA.NTL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-C  RESOL 

LT 

0.93000000 

pg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000 

pg/g 

0.5 

ES8 -94-02 

SURF 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

pg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO 

AENSL 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

ES  8-94-02 

SURF 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

pg/g 

0.5 

ES  8-94-02 

SURF 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

pg/g 

0.5 

ES  8-94-02 

SURF 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

pg/g 

0.5 

ES  8-94-02 

SURF 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

pg/g 

0.5 

ES  8-94-02 

SURF 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-C  HLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000 

pg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO 

B2CTPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000 

pg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO 

B2CLE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000 

pg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

pg/g 

0.5 

ES  8-94-02 

SURF 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

0.21000000 

pg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 
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Site  Media 
Site  ID  Type  Type 


Sanitary  Landfill  (SWMU 15) 

Nomenclature  _ _ 


Meas  Unit  flag  Data 

Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qnai 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES8-94-02 

ES8-94-02 

ES8-94-02 

ES8-94-02 

ES8-94-02 

ES8-94-02 

ES8-94-02 

ES8-94-02 

ES  8-94-02 

ES8-94-02 

ES  8-94-02 

ES8-94-02 

ES  8-94-02 

ES8-94-02 

ES8-94-02 

ES8-94-02 

ES8-94-02 

ES  8-94-02 

ES8-94-02 

ES8-94-02 

ES8-94-02 

ES8-94-02 

ES8-94-02 

ES8-94-02 

ES8-94-02 

ES8-94-02 

ES8-94-02 

ES8-94-02 

ES8-94-02 

ES8-94-02 

ES  8-94-02 

ES  8-94-02 

ES  8-94-02 

ES8-94-02 

ES8-94-02 

ES8-94-02 

ES8-94-02 

ES8-94-02 

ES8-94-02 

ES8-94-02 

ES8-94-02 

ES8-94-02 

ES8-94-02 

ES8-94-02 

ES  8-94-02 

ES8-94-02 

ES  8-94-02 

ES  8-94-0  2 

ES8-94-02 

ES8-94-02 

ES8-94-02 

ES8-94-02 


SURF  CSO  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

SURF  CSO  BENZID  BENZIDINE 

SURF  CSO  BENZO  BENZOIC  ACID 

SURF  CSO  BGHIP  BENZO  |G,H,I]  PERYLENE 

SURF  CSO  BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

SURF  CSO  BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

SURF  CSO  CHRY  CHRYSENE 

SURF  CSO  CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

SURF  CSO  CL6CP  HEXACHLOROC Y CLOPENT ADIENE 

SURF  CSO  CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

SURF  CSO  CLDAN  CHLORDANE 

SURF  CSO  CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 
SURF  CSO  CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 
SURF  CSO  CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 
SURF  CSO  DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE . 

SURF  CSO  DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

SURF  CSO  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

SURF  CSO  DBZFl  DDBENZOFURAN 

SURF  CSO  DCPD  DICY CLOPENTADIENE 

SURF  CSO  DDVP  VAPONA 

SURF  CSO  DEP  DIETHYL  PHTH ALATE 

SURF  CSO  DITH  DITHIANE 

SURF  CSO  DLDRN  DIELDRIN 

SURF  CSO  DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

SURF  CSO  DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

SURF  CSO  DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

SURF  CSO  ENDRN  ENDRIN 

SURF  CSO  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

SURF  CSO  ENDRN  ENDRIN  KETONE 

SURF  CSO  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

SURF  CSO  FAMPH  FAMOPHOS 

SURF  CSO  FANT  FLUORANTHENE 

SURF  CSO  FLREN  FLUORENE 

SURF  CSO  HCBD  HEXACHLOROBIT ADIENE 

SURF  CSO  HPCL  HEPTACHLOR 

SURF  CSO  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

SURF  CSO  ICDPY  INDENO  [1J2,3-C,D]  PYRENE 

SURF  CSO  ISODR  ISODRIN 

SURF  CSO  ISOPHR ISOPHORONE 

SURF  CSO  KEP  KEPONE 

SURF  CSO  LIN  LINDANE 

SURF  CSO  MEXCL  METHOXYCHLOR 

SURF  CSO  MEREX  UA.2^,3,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACHLOROOCTAHYDR 

SURF  CSO  MLTHN  MALATHION 

SURF  CSO  NAP  NAPHTHALENE 

SURF  CSO  NB  NITROBENZENE 

SURF  CSO  NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

SURF  CSO  NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

SURF  CSO  NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

SURF  CSO  OXAT  1,4-OXATHIANE 

SURF  CSO  PCB016  PCB  1016 

SURF  CSO  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 


LT 

2.40000000  gg/g 

0.5 

ND 

0.13000000  (tg/g 

0.5 

ND 

3.10000000  (tg/g 

0.5 

LT 

0.18000000  gg/g 

0.5 

LT 

0.13000000  gg/g 

0.5 

LT 

0.03200000  (tg/g 

0.5 

0.30000000  gg/g 

0.5 

LT 

0.08000000  gg/g 

0.5 

LT 

0.52000000  gg/g 

0.5 

LT 

1.80000000  gg/g 

0.5 

LT 

0.68000000  gg/g 

0.5 

LT 

0.09700000  jig/g 

0.5 

LT 

0.32000000  gg/g 

0.5 

LT 

0.06600000  gg/g 

0.5 

LT 

0.31000000  gg/g 

0.5 

LT 

0.07100000  gg/g 

0.5 

LT 

0.21000000  gg/g 

0.5 

LT 

0.38000000  gg/g 

0.5 

LT 

0.57000000  gg/g 

0.5 

LT 

0.06800000  gg/g 

0.5 

LT 

0.24000000  gg/g 

0.5 

LT 

0.06500000  gg/g 

0.5 

LT 

0.07900000  gg/g 

0.5 

LT 

0.06300000  gg/g 

0.5  ' 

LT 

1.30000000  gg/g 

0.5 

LT 

0.23000000  gg/g 

0.5 

LT 

1.30000000  gg/g 

0.5 

LT 

1.80000000  gg/g 

0.5 

ND 

0.28000000  gg/g 

0.5 

LT 

1.20000000  gg/g 

0.5 

ND 

1.30000000  gg/g 

0.5 

0.18000000  gg/g 

0.5 

LT 

0.06500000  gg/g 

0.5 

LT 

0.97000000  gg/g 

0.5 

LT 

0.24000000  gg/g 

0.5 

LT 

0.48000000  gg/g 

0.5 

LT 

2.40000000  gg/g 

0.5 

LT 

0.48000000  gg/g 

0.5 

LT 

0.39000000  gg/g 

0.5 

ND 

1.30000000  gg/g 

0.5 

LT 

0.10000000  gg/g 

0.5 

LT 

0.26000000  gg/g 

0.5 

LT 

0.14000000  gg/g 

0.5 

LT 

0.18000000  gg/g 

0.5 

LT 

0.74000000  gg/g 

0.5 

LT 

1.80000000  gg/g 

0.5 

LT 

0.46000000  gg/g 

0.5 

LT 

1.10000000  gg/g 

0.5 

LT 

0.29000000  gg/g 

0.5 

LT 

0.07500000  gg/g 

0.5 

LT 

0.32000000  gg/g 

0.5 

ND 

0.32000000  gg/g 

0.5 

R 

R 


R 

R 


R 


R 
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Sanitary  Landfill  (SWMU 15) 


Stem 

Site 

Type 

Media 

Type 

Nomenclature 

Meas 

Bool 

Umt 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ES8-94-02 

SURF 

CSO 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.32000000  pg/g 

0.5 

R 

ES  8-94-02 

SURF 

cso 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.32000000  pg/g 

0.5 

R 

ES8-94-02 

SURF 

CSO 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.32000000  pg/g 

0.5 

R 

ES8-94-02 

SURF 

cso 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.32000000  pgfe 

0.5 

R 

ES  8-94-02 

SURF 

cso 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.79000000  pg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

cso 

PCB262  PCB  1262 

LT 

6.30000000  pg/g 

0,5 

ES  8-94-02 

SURF 

cso 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  pg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

cso 

PHANT  PHENANTHRENE 

0.45000000  pg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

cso 

PHENO  PHENOL 

LT 

0.05200000  pg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

cso 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLOROETH 

LT 

0.06400000  pg/g 

0.5 

ES  8-94-02 

SURF 

cso 

PPDDE  Z2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLOROETH 

LT 

0.06800000  pg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

cso 

PPDDT  2.2-B!S(PARA-CHLOROPHENYL>U,l-TRICHLOROE 

LT 

0.10000000  pg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

cso 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000000  pg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

cso 

PYR  PYRENE 

0.43000000  (ig/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

cso 

SUPON  2-CHLORO-H2.4-DlCHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.92000000  ng/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

cso 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  pg/g 

0.5 

ES8-94-02 

SURF 

cso 

UNK524  UNKNOWN 

0.60000000  pg/g 

0.5 

S 

ES8-94-02 

SURF 

cso 

UNK527  UNKNOWN 

0.40000000  pg/g 

0.5 

s 

ES8-94-02 

SURF 

cso 

UNKS34  UNKNOWN 

0.40000000  pg/g 

0.5 

s 

ES8-94-02 

SURF 

cso 

UNK540  UNKNOWN 

0.30000000  pg/g 

0.5 

s 

ES8-94-02 

SURF 

cso 

UNK543  UNKNOWN 

0.30000000  pg/g 

0.5 

s 

ES8-94-02 

SURF 

cso 

UNK554  UNKNOWN 

0.30000000  pg/g 

0.5 

s 

ES8-94-02 

SURF 

CSO 

UNK560  IUNKNOWN 

0.50000000  |ig/g 

0.5 

s 

ES8-94-02 

SURF 

cso 

UNK563  UNKNOWN 

0.30000000  pg/g 

0.5 

s 

ES  8-94-02 

SURF 

cso 

UNK564  irNKNOWN 

0.30000000  pg/g 

0.5 

s 

ES8-94-02 

SURF 

cso 

UNK565  UNKNOWN 

0.30000000  pg/g 

0.5 

s 

ES  8-94-02 

SURF 

cso 

UNK566  irNKNOWN 

0.40000000  pg/g 

0.5 

s 

ES8-94-02 

SURF 

cso 

UNK568  IUNKNOWN 

0.60000000  pg/g 

0.5 

s 

ES  8-94-02 

SURF 

cso 

UNK570  UNKNOWN 

0.40000000  pg/g 

0.5 

s 

ES  8-94-02 

SURF 

cso 

UNK571  IUNKNOWN 

0.80000000  pg/g 

0.5 

s 

ES8-94-02 

SURF 

cso 

UNK571  irNKNOWN 

1.00000000  p g/g 

0.5 

D 

ES  8-94-02 

SURF 

cso 

UNK572  UNKNOWN 

1.00000000  pg/g 

0.5 

s 

ES  8-94-02 

SURF 

cso 

UNKS75  UNKNOWN 

0.40000000  pg/g 

0.5 

s 

ES8-94-02 

SURF 

cso 

UNK578  UNKNOWN 

0.40000000  pg/g 

0.5 

s 

ES  8-94-02 

SURF 

cso 

UNKS81  irNKNOWN 

0.50000000  pg/g 

0.5 

s 

ES8-94-02 

SURF 

cso 

UNK582  irNKNOWN 

2.00000000  pg/g 

0.5 

s 

ES8-94-02 

SURF 

cso 

UNK584  irNKNOWN 

0.50000000  pg/g 

0.5 

s 

ES8-94-02 

SURF 

cso 

UNK5S4  UNKNOWN 

0.80000000  pg/g 

0.5 

D 

ES8-94-02 

SURF 

cso 

UNK587  irNKNOWN 

0.30000000  pg/g 

0.5 

s 

ES  8-94-02 

SURF 

cso 

UNK591  irNKNOWN 

4.00000000  pg/g 

0.5 

s 

ES8-94-02 

SURF 

cso 

UNKS91  INKNOWN 

2.00000000  pg/g 

0.5 

D 

ES8-94-02 

SURF 

cso 

UNK592  irNKNOWN 

0.30000000  pg/g 

0.5 

s 

ES8-94-02 

SURF 

cso 

UNK596  UNKNOWN 

1.00000000  pg/g 

0.5 

s 

ES8-94-02 

SURF 

cso 

UNK598  irNKNOWN 

0.80000000  pg/g 

0.5 

s 

ES8-94-02 

SURF 

cso 

UNK599  irNKNOWN 

0.30000000  pg/g 

0.5 

s 

ES  8-94-02 

SURF 

cso 

UNK599  irNKNOWN 

0.50000000  pg/g 

0.5 

D 

ES8-94-02 

SURF 

cso 

UNK606  irNKNOWN 

0.30000000  pg/g 

0.5 

S 

ES8-94-02 

SURF 

cso 

UNK6I0  irNKNOWN 

0.50000000  pg/g 

0.5 

s 

ES8-94-02 

SURF 

cso 

UNK614  irNKNOWN 

0.30000000  pg/g 

0.5 

s 

ES8-94-02 

SURF 

cso 

UNK621  irNKNOWN 

0.30000000  pg/g 

0.5 

$ 

ES8-94-02 

SURF 

cso 

UNK627  UNKNOWN 

0.40000000  pg/g 

0.5 

s 

ES  8-94-02 

SURF 

cso 

UNK632  irNKNOWN 

0.40000000  pg/g 

0.5 

s 
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Media 
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Meas  Depth 

Code 
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Chemical  Class:  SEMIVOIATILES 


ES8-94-02 

SURF 

CSO  UNK637  UNKNOWN 

0.50000000  pg/g 

0.5 

S 

ES8-94-02 

SURF 

CSO  UNK641  UNKNOWN 

0.70000000  pg/g 

0.5 

S 

ES8-94-02 

SURF 

CSO  UNK646  UNKNOWN 

0.50000000  pg/g 

0.5 

S 

ES8-94-02 

SURF 

CSO  UNK651  UNKNOWN 

0.90000000  pg/g 

0.5 

S 

ES8-94-02 

SURF 

CSO  UNK656  UNKNOWN 

0.50000000  pg/g 

0.5 

S 

ES8-94-02 

SURF 

CSO  UNK659  UNKNOWN 

0.30000000  pg/g 

0.5 

S 

ES8-94-02 

SURF 

CSO  UNK662  UNKNOWN 

1.00000000  pg/g 

0.5 

s 

ES8-94-02 

SURF 

CSO  UNK670  UNKNOWN 

0.30000000  pg/g 

0.5 

s 

ES8-94-02 

SURF 

CSO  UNK679  UNKNOWN 

0.60000000  pg/g 

0.5 

s 

ES8-94-02 

SURF 

CSO  UNK6S3  UNKNOWN 

0.40000000  pg/g 

0.5 

s 

ES8-94-02 

SURF 

CSO  UNK687  UNKNOWN 

0.50000000  pg/g 

0.5 

s 

ES8-94-02 

SURF 

CSO  UNK691  UNKNOWN 

0.50000000  pg/g 

0.5 

s 

ES8-94-02 

SURF 

CSO  UNK694  UNKNOWN 

0.50000000  pg/g 

0.5 

s 

ES  8*94-02 

SURF 

CSO  UNK695  UNKNOWN 

0.40000000  pg/g 

0.5 

s 

ES8-94-02 

SURF 

CSO  UNK722  UNKNOWN 

0.50000000  pg/g 

0.5 

S 

ES  8-94-03 

SURF 

CSO  123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  pg/g 

0.5 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  pg/g 

0.5 

D 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  pg/g 

0.5 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  pg/g 

0.5 

D 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  pg/g 

0.5 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  pg/g 

0.5 

D 

ES  8-94-03 

SURF 

CSO  12DPH  1 ,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  pg/g 

0.5 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  12DPH  1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  pg/g 

0.5 

D 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  pg/g 

0.5 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  pg/g 

0.5 

D 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000  pg/g 

0.5 

R 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000  pg/g 

0.5 

RD 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  14DCLB  1 ,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  pg/g 

0.5 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  pg/g 

0.5 

D 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  236TCP  2,3,6-TRI CHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  pg/g 

0.5 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  236TCP  2,3.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  pg/g 

0.5 

D 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  245TCP  2,4,5-TRJCHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  pg/g 

0.5 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  24STCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  pg/g 

0.5 

D 

ES  8-94-03 

SURF 

CSO  246TCP  2.4.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  pg/g 

0.5 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  pg/g 

0.5 

D 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  pg/g 

0.5 

ES  8-94-03 

SURF 

CSO  24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  pg/g 

0.5 

D 

ES  8-94-03 

SURF 

CSO  24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  pg/g 

0.5 

ES  8-94-03 

SURF 

CSO  24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  pg/g 

0.5 

D 

ES  8-94-03 

SURF 

CSO  24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000  pg/g 

0.5 

ES  8-94-03 

SURF 

CSO  24DNP  2,4-DINTTROPHENOL 

LT 

4.70000000  pg/g 

0.5 

D 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000  pg/g 

0.5 

ES  8-94-03 

SURF 

CSO  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000  pg/g 

0.5 

D 

ES  8-94-03 

SURF 

CSO  26DNA  2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000  pg/g 

0.5 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  26DNA  2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000  pg/g 

0.5 

D 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000  pg/g 

0.5 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  26DNT  2,6-DINITROTOLt IENE 

LT 

0.32000000  pg/g 

0.5 

D 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  pg/g 

0.5 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  pg/g 

0.5 

D 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  2CNAP  2-CHLORON APHTHALENE 

LT 

0.24000000  pg/g 

0.5 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  pg/g 

0.5 

D 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000  pg/g 

0.5 
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Chemical  Class :  SEMIVOLATILES 

ES  8-94-03  SURF  CSO  2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000  (ig/g 

0.5 

D 

ES  8-94-03 

SURF 

CSO 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  jig/g 

0.5 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  jtg/g 

0.5 

D 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

2NANIL  2-NTTROANIUNE 

ND 

3.10000000  jig/g 

0.5 

R 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

2NANEL  2-NTTROANILINE 

ND 

3.10000000  jig/g 

0.5 

RD 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  fig/g 

0.5 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  ng/g 

0.5 

D 

ES8-94-03 

SURF 

CSO  33DCBD  33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  |ig/g 

0.5 

ES  8-94-03 

SURF 

CSO 

33DCBD  33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  fig/g 

0.5 

D 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

35DNA  3,5-DtNTTROANILINE 

LT 

1.60000000  Jig/g 

0.5 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

35DNA  3.5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000  pg/g 

0.5 

D 

ES  8-94-03 

SURF 

CSO 

3NANIL  3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000  jig/g 

0.5 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

3NANIL  3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000  jig/g 

0.5 

D 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

3  NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000  |ig/g 

0.5 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

3  NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000  ng/g 

0.5 

D 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  Jig'S 

0.5 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

46DN2C  4,6-DINTTRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  pg/g 

0.5 

D 

ES  8-94-03 

SURF 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  pg/g 

0.5 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  fig/g 

0.5 

D 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000  jig/g 

0.5 

R 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000  pg/g 

0.5 

RD 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000  jig/g 

0.5 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

4CL3C  4-CHLORO-3-C  RESOL 

LT 

0.93000000  jig'g 

0.5 

D 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  pg/g 

0.5 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  jig/g 

0.5 

D 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  |ig/g 

0.5 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  jig/g 

0.5 

D 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

4NANIL  4-NITRO  ANILINE 

ND 

3.10000000  jig/g 

0.5 

R 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

4NANIL  4-NTTRO ANILINE 

ND 

3.10000000  jig/g 

0.5 

RD 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

4NP  4-NTTROPHENOL 

LT 

3.30000000  (ig/g 

0.5 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  jig/g 

0.5 

D 

ES  8-94-03 

SURF 

CSO 

ABHC  ALPHA-BENZENE  HEXACHLO  RIDE 

LT 

1.30000000  jig/g 

0.5 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  jig/g 

0.5 

D 

ES  8-94-03 

SURF 

CSO 

AENSL  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  jig/g 

0.5 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

AENSL  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  jig/g 

0.5 

D 

ES  8-94-03 

SURF 

CSO 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000000  jig/g 

0.5 

ES  8-94-03 

SURF 

CSO 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000000  jig/g 

0.5 

D 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  jig/g 

0.5 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  jig/g 

0.5 

D 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  Jig'g 

0.5 

ES  8-94-03 

SURF 

CSO 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  jig/g 

0.5 

D 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

ANIL  ANILINE 

ND 

0.13000000  Jig/g 

0.5 

R 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

ANIL  ANILINE 

ND 

0.13000000  jig/g 

0.5 

RD 

ES  8-94-03 

SURF 

CSO 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  jig/g 

0.5 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  jig/g 

0.5 

D 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.06500000  (ig/g 

0.5 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.06500000  jig/g 

0.5 

D 

ES  8-9  4-03 

SURF 

CSO 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  |ig/g 

0.5 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  jig/g 

0.5 

D 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  jig/g 

0.5 

ES8-94-03 

SURF 

CSO 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  jig/g 

0.5 

D 

ES  8 -94-03 

SURF 

CSO 

B2CLE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  jig^g 

0.5 
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Site  ID  Type  Type  Nomenclature _ ' _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES8-94-03 

SURF 

cso 

B2CLE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000 

Mg /S 

0.5 

D 

ESS-94-03 

SURF 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

Mg/g 

0.5 

ESS-94-03 

SURF 

cso 

R2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

Mg /g 

0.5 

D 

ESS-94-03 

SURF 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

0.21000000 

Mg '% 

0.5 

ESS-94-03 

SURF 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

0.35000000 

Mg /g 

0.5 

D 

ES  8-94-03 

SURF 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

Mg/g 

0.5 

ESS-94-03 

SURF 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES8-94-03 

SURF 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

Mg/g 

0.5 

ES8-94-03 

SURF 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES8-94-03 

SURF 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Mg/g 

0.5 

ESS-94-03 

SURF 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES8-94-03 

SURF 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

Mg/g 

0.5 

ESS-94-03 

SURF 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

Mg/g 

0.5 

D 

ESS-94-03 

SURF 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

Mg/g 

0.5 

ESS-94-03 

SURF 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

M^g 

0.5 

D 

ESS-94-03 

SURF 

cso 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

Mg'g 

0.5 

R 

ESS-94-03 

SURF 

cso 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

Mg/g 

0.5 

RD 

ESS-94-03 

SURF 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

Mg/g 

0.5 

R 

ESS-94-03 

SURF 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

Mg'g 

0.5 

RD 

ESS-94-03 

SURF 

cso 

BGHIP 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

Mg'g 

0.5 

ES8-94-03 

SURF 

cso 

BGHIP 

BENZO  |G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

Mg/g 

0.5 

D 

ESS-94-03 

SURF 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE' 

0.27000000 

Mg/g 

0.5 

ES8-94-03 

SURF 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

0.48000000 

Mg/g 

0.5 

D 

ESS-94-03 

SURF 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

Mg/g 

0.5 

ESS-94-03 

SURF 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

Mg/g 

0.5 

D 

ESS-94-03 

SURF 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

0.31000000 

Mg/g 

0.5 

ESS-94-03 

SURF 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

0.46000000 

Mg/g 

0.5 

D 

ESS-94-03 

SURF 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

Mg/g 

0.5 

ESS-94-03 

SURF 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

Mg/g 

0.5 

D 

ESS-94-03 

SURF 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000000 

Mg/g 

0.5 

ESS-94-03 

SURF 

cso 

CL6CP 

HEXAC  HLOROC  Y  CLOPENT  ADIENE 

LT 

0.52000000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES  8-94-03 

SURF 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

Mg/g 

0.5 

ES  8-94-03 

SURF 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

Mg/g 

0.5 

D 

ESS-94-03 

SURF 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

Mg/g 

0.5 

ESS-94-03 

SURF 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

Mg/g 

0.5 

D 

ESS-94-03 

SURF 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000 

Mg/g 

0.5 

ESS-94-03 

SURF 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000 

Mg/g 

0.5 

D 

ESS-94-03 

SURF 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000 

Mg/g 

0.5 

ESS-94-03 

SURF 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000 

Mg/g 

0.5 

D 

ESS-94-03 

SURF 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000 

Mg/g 

0.5 

ES8-94-03 

SURF 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000 

Mg/g 

0.5 

D 

ESS-94-03 

SURF 

cso 

DBAHA  DEBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

Mg/g 

0.5 

ES  8-94-03 

SURF 

cso 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

Mg/g 

0.5 

D 

ESS-94-03 

SURF 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

Mg/g 

0.5 

ES8-94-03 

SURF 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES8-94-03 

SURF 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

Mg/g 

0.5 

ESS-94-03 

SURF 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

Mg'g 

0.5 

D 

ESS-94-03 

SURF 

cso 

DBZFU 

DIBENZORTRAN 

LT 

0.38000000 

Mg/g 

0.5 

ESS-94-03 

SURF 

cso 

DBZFU 

DIBENZORIRAN 

LT 

0.38000000 

Mg/g 

0.5 

D 

ESS-94-03 

SURF 

cso 

DCPD 

DIC  Y  CLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

Mg/g 

0.5 

ES  8-94-03 

SURF 

cso 

DCPD 

DIC  Y  CLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

Mg/g 

0.5 

D 

ESS-94-03 

SURF 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

Mg/g 

0.5 

j 
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Sanitary  Landfill  ( SWMU 15) 


Site  Media 
Type  Type 


Nomenclature 


Meas  Um t  Flag  Data 

Bool  Vahie  Meas  Depth  Code  Qual 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES _ 

£8-94-03  SURF  CSO  DDVP  VAPONA 

£8-94-03  SURF  CSO  DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

£8-94-03  SURF  CSO  DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

£8-944)3  SURF  CSO  DITH  DITHIANE 

£8-94-03  SURF  CSO  DITH  DITHIANE 

£8-94-03  SURF  CSO  DLDRN  DIELDRIN 

£8-94-03  SURF  CSO  DLDRN  DIELDRIN 

£8-94-03  SURF  CSO  DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

£8-94-03  SURF  CSO  DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

£8-944)3  SURF  CSO  DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

£8-94-03  SURF  CSO  DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

£8-94-03  SURF  CSO  DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

£8-94-03  SURF  CSO  DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

S8-94-03  SURF  CSO  ENDRN  ENDRIN 

£8-94-03  SURF  CSO  ENDRN  ENDRIN 

£8-94-03  SURF  CSO  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

£8-94-03  SURF  CSO  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

£8-94-03  SURF  CSO  ENDRN  ENDRIN  KETONE 

£8-94-03  SURF  CSO  ENDRN  ENDRIN  KETONE 

£8-944)3  SURF  CSO  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ES8-94-03  SURF  CSO  ESFSD4  ENDOSULFAN  SULFATE 

£8-94-03  SURF  CSO  FAMPH  FAMOPHOS 

£88-944)3  SURF  CSO  FAMPH  FAMOPHOS 

ES8-94-03  SURF  CSO  FANT  FLUORANTHENE 

£8-94-03  SURF  CSO  FANT  FLUORANTHENE 

£8-94-03  SURF  CSO  FLREN  FLUORENE 

£8-94-03  SURF  CSO  FLREN  FLUORENE 

£8-94-03  SURF  CSO  HCBD  HEXACHLOROBUT ADIENE 

£8-94-03  SURF  CSO  HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE  . 

£8-94-03  SURF  CSO  HPCL  HEPTACHLOR 

£8-94-03  SURF  CSO  HPCL  HEPTACHLOR 

£8-94-03  SURF  CSO  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

£8-94-03  SURF  CSO  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

ES8-94-03  SURF  CSOICDPY  INDENO  [LZ3-C.D]  PYRENE 

£8-94-03  SURF  CSOICDPY  INDENO  [  1,2,3-C,D]  PYRENE 

£8-94-03  SURF  CSO  ISODR  ISODRIN 

£8-94-03  SURF  CSO  ISODR  ISODRIN 

£8-94-03  SURF  CSO  ISOPHR ISOPHORONE 

ES 8-94-03  SURF  CSO  ISOPHR  ISOPHORONE 

ES8-94-03  SURF  CSO  KEP  KEPONE 

ES 8-94-03  SURF  CSO  KEP  KEPONE 

ES8-94-03  SURF  CSO  LIN  LINDANE 

£8-94-03  SURF  CSO  LIN  LINDANE 

ES 8-94-03  SURF  CSO  MEXCL  METHOXYCHLOR 

£8-94-03  SURF  CSO  MEXCL  METHOXYCHLOR 


ES  8-94-03 

£8-94-03 

ES  8-94*03 

ES  8-94-03 

£8-94-03 

£8-94-03 

£8-94-03 

ES8-94-03 

ES8-94-03 

ES8-94-03 

ES8-94-03 

ES8-94-03 

£8-944)3 

ES8-94-03 

ES8-94-03 

ES8-94-03 

ES8-94-03 

ES8-94-03 

ES8-94-03 

ES8-94-03 

ES8-94-03 

ES8-94-03 

ES8-94-03 

ES8-94-03 

£8-94-03 

£8-94-03 

ES  8-94-03 

ES8-94-03 

ES  8-94-03 

£8-94-03 

ES  8-94-03 

ES8-94-03 

£8-94-03 

ES8-94-03 

ES8-94-03 

ES8-94-03 

£8-94-03 

ES8-94-03 

ES  8-94-03 

ES8-94-03 

ES  8-94-03 

ES8-94-03 

ES8-94-03 

ES  8-94-03 

ES8-94-03 

£8-94-03 

ES8-94-03 

ES8-94-03 

ES8-94-03 

ES8-94-03 

£8-94-03 

ES8-94-03 


SURF  CSO  MLTHN  MALATHION 
SURF  CSO  MLTHN  MALATHION 
SURF  CSO  NAP  NAPHTHALENE 
SURF  CSO  NAP  NAPHTHALENE 
SURF  CSO  NB  NITROBENZENE 


LT 

0.06800000 

fig !% 

0.5 

D 

LT 

0.24000000 

Hg/g 

0.5 

LT 

0.24000000 

fig's 

0.5 

D 

LT 

0.06500000 

ng/g 

0.5 

LT 

0.06500000 

fig's 

0.5 

D 

LT 

0.07900000 

0.5 

LT 

0.07900000 

Kgfe 

0.5 

D 

LT 

0.06300000 

|ig/g 

0.5 

LT 

0.06300000 

M^g 

0.5 

D 

LT 

1.30000000 

fig's 

0.5 

LT 

1.30000000 

nJ% 

0.5 

D 

LT 

0.23000000 

fig's 

0.5 

LT 

0.23000000 

fig's 

0.5 

D 

LT 

1.30000000 

ng/g 

0.5 

LT 

1.30000000 

fig's 

0.5 

D 

LT 

1.80000000 

tig's 

0.5 

LT 

1.80000000 

tig's 

0.5 

D 

ND 

0.28000000 

ng/g 

0.5 

R 

ND 

0.28000000 

fig's 

0.5 

RD 

LT 

1.20000000 

fig's 

0.5 

LT 

1.20000000 

fig's 

0.5 

D 

ND 

1.30000000 

fig's 

0.5 

R 

ND 

1.30000000 

ng/g 

0.5 

RD 

0.28000000 

fig/g 

0.5 

0.42000000 

fig's 

0.5 

D 

LT 

0.06500000 

flg/g 

0.5 

LT 

0.06500000 

fig's 

0.5 

D 

LT 

0.97000000 

fig/g 

0.5 

LT 

0.97000000 

0.5 

D 

LT 

0.24000000 

l»g/g 

0.5 

LT 

0.24000000 

tig's 

0.5 

D 

LT 

0.48000000 

fig's 

0.5 

LT 

0.48000000 

tig's 

0.5 

D 

LT 

2.40000000 

tig's 

0.5 

LT 

2.40000000 

tig's 

0.5 

D 

LT 

0.48000000 

tig's 

0.5 

LT 

0.48000000 

vzJz 

0.5 

D 

LT 

0.39000000 

fig's 

0.5 

LT 

0.39000000 

fig's 

0.5 

D 

ND 

1.30000000 

fig's 

0.5 

R 

ND 

1.30000000 

fig's 

0.5 

RD 

LT 

0.10000000 

fig's 

0.5 

LT 

0.10000000 

Mg's 

0.5 

D 

LT 

0.26000000 

fig's 

0.5 

LT 

0.26000000 

fig's 

0.5 

D 

LT 

0.14000000 

fig's 

0.5 

LT 

0.14000000 

fig's 

0.5 

D 

LT 

0.18000000 

fig's 

0.5 

LT 

0.18000000 

fig's 

0.5 

D 

LT 

0.74000000 

fig's 

0.5 

LT 

0.74000000 

fig's 

0.5 

D 

LT 

1.80000000 

fig's 

0.5 
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Sanitary  Landfill  (SWMU  15) 


Site  Media 

Site  ID  type  type _  Nomenclature _ 


Chemical  Classy  SEMIVOLATILES _ 

ES8-94-03  SURF  CSO  NB  NITROBENZENE 

ES8-94-03  SURF  CSO  NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

ES8-94-03  SURF  CSO  NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

ES  8-94-03  SURF  CSO  NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

ES  8-94-03  SURF  CSO  NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

ES 8-94-03  SURF  CSO  NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

ES 8-94-03  SURF  CSO  NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

ES8-94-03  SURF  CSO  OXAT  1,4-OXATHIANE 

ES 8-94-03  SURF  CSO  OXAT  1,4-OXATHIANE 

ES8-94-03  SURF  CSO  PCB016  PCB  1016 

ES 8-94-03  SURF  CSO  PCB016  PCB  1016 

ES 8-94-03  SURF  CSO  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ES 8-94-03  SURF  CSO  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ES8-94-03  SURF  CSO  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ES8-94-03  SURF  CSO  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ES 8-94-03  SURF  CSO  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ES 8-94-03  SURF  CSO  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ES8-94-03  SURF  CSO  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ES8-94-03  SURF  CSO  PCB24S  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ES8-94-03  SURF  CSO  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ES8-94-03  SURF  CSO  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ES8-94-03  SURF  CSO  PCB260  PCB  1260 

ES 8-94-03  SURF  CSO  PCB260  PCB  1260 

ES8-94-03  SURF  CSO  PCB262  PCB  1262 

ES8-94-03  SURF  CSO  PCB262  PCB  1262 

ES8-94-03  SURF  CSO  PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ES8-94-03  SURF  CSO  PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ES8-94-03  SURF  CSO  PHANT  PHENANTHRENE 

ES8-94-03  SURF  CSO  PHANT  PHENANTHRENE 

ES8-94-03  SURF  CSO  PHENO  PHENOL 

ES8-94-03  SURF  CSO  PHENO  PHENOL 

ES8-94-03  SURF  CSO  PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>- 1 ,1  -DICHLOROETH 

ES8-94-03  SURF  CSO  PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1, 1  -DICHLOROETH 

ES8-94-03  SURF  CSO  PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLOROETH 

ES8-94-03  SURF  CSO  PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLOROETH 

ES8-94-03  SURF  CSO  PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l,l-TR]CHLOROE 

ES8-94-03  SURF  CSO  PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  1 , 1 ,1  -TRICHLOROE 

ES 8-94-03  SURF  CSO  PRTHN  PARATHION 

ES8-94-03  SURF  CSO  PRTHN  PARATHION 

ES8-94-03  SURF  CSO  PYR  PYRENE 

ES8-94-03  SURF  CSO  PYR  PYRENE 

ES 8-94-03  SURF  CSO  SUPON  2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

ES 8-94-03  SURF  CSO  SUPON  2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

ES8-94-03  SURF  CSO  TXPHE  TOXAPHENE 

ES 8-94-03  SURF  CSO  TXPHE  TOXAPHENE 

ES 8-94-03  SURF  CSO  UNKS21  UNKNOWN 

ES8-94-03  SURF  CSO  UNK521  UNKNOWN 

ES8-94-03  SURF  CSO  UNKS22  UNKNOWN 

ES 8-94-03  SURF  CSO  UNK522  UNKNOWN 

ES 8-94-03  SURF  CSO  UNK522  UNKNOWN 

ES8-94-03  SURF  CSO  UNK522  UNKNOWN 

ES 8-94-03  SURF  CSO  UNK527  UNKNOWN 


Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

LT 

1.80000000  ng/g 

0.5 

D 

LT 

0.46000000  jig/g 

0.5 

LT 

0.46000000  fig/g 

0.5 

D 

LT 

1.10000000  ng/g 

0.5 

LT 

1.10000000  jig/g 

0.5 

D 

LT 

0.29000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.29000000  ng/g 

0.5 

D 

LT 

0.07500000  jigfe 

0.5 

LT 

0.07500000  ng/g 

0.5 

D 

LT 

0.32000000  |tg/g 

0.5 

LT 

0.32000000  ^ig/g 

0.5 

D 

ND 

0.32000000  pg/g 

0.5 

R 

ND 

0.32000000  (tg/g 

0.5 

RD 

ND 

0.32000000  fig/g 

0.5 

R 

ND 

0.32000000  pg/g 

0.5 

RD 

ND 

0.32000000  Ug/g 

0.5 

R 

ND 

0.32000000  (ig/g 

0.5 

RD 

ND 

0.32000000  ng/g 

0.5 

R 

ND 

0.32000000  ng/g 

0.5 

RD 

ND 

0.32000000  (tg/g 

0.5 

R 

ND 

0.32000000  (Xg/g 

0.5 

RD 

LT 

0.79000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.79000000  ftg'g 

0.5 

D 

LT 

6.30000000  ng/g 

0.5 

LT 

6.30000000  Jig/g 

0.5 

D 

LT 

0.76000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.76000000  |ig/g 

0.5 

D 

0.32000000  fig/g 

0.5 

0.51000000  |ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.05200000  ng/g 

0.5 

LT 

0.05200000  fig/g 

0.5 

D 

LT 

0.06400000  ng/g 

0.5 

LT 

0.06400000  ng/g 

0.5 

D 

LT 

0.06800000  jig/g 

0.5 

LT 

0.06800000  (tg/g 

0.5 

D 

LT 

0.10000000  fig/g 

0.5 

LT 

0.10000000  (tg/g 

0.5 

D 

LT 

1.70000000  fxg/g 

0.5 

LT 

1.70000000  ng/g 

0.5 

D 

0.57000000  fig/g 

0.5 

0.84000000  |ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.92000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.92000000  (tg/g 

0.5 

D 

LT 

12.00000000  ng/g 

0.5 

LT 

12.00000000  jig/g 

0.5 

D 

0.70000000  )ig/g 

0.5 

S 

0.70000000  jtg/g 

0.5 

SD 

0.70000000  |ig/g 

0.5 

S 

2.00000000  (ig/g 

0.5 

D 

0.70000000  fig/g 

2.00000000  |tg/g 

0.50000000  ng/g 
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Sanitary  Landfill  ( SWMU 15) 


Site  ID 

Site 

type 

Media 

Type 

Nomenclature 

Meas 

Bool  Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Fla* 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ESS-94-03 

SURF 

cso 

UNK527  UNKNOWN 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

SD 

ESS-94-03 

SURF 

cso 

UNK529  UNKNOWN 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

S 

ESS-94-03 

SURF 

cso 

UNK529  UNKNOWN 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

SD 

ES8-94-03 

SURF 

cso 

UNK531  UNKNOWN 

0.50000000 

pg/g 

0.5 

S 

ES8-94-03 

SURF 

cso 

UNK531  UNKNOWN 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES8-94-03 

SURF 

cso 

UNK531  UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

SD 

ES8-94-03 

SURF 

cso 

UNK531  UNKNOWN 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

DD 

ES8-94-03 

SURF 

cso 

UNK533  UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

S 

ESS-94-03 

SURF 

cso 

UNK539  UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

S 

ES8-94-03 

SURF 

cso 

UNK539  UNKNOWN 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

SD 

ESS-94-03 

SURF 

cso 

UNK542  UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

SD 

ESS-94-03 

SURF 

cso 

UNK545  UNKNOWN 

0.50000000 

pg/g 

0.5 

SD 

ES8-94-03 

SURF 

cso 

UNK628  UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

S 

ES8-94-03 

SURF 

cso 

UNK628  UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

SD 

ESS-94-03 

SURF 

cso 

UNK632  INKNOWN 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

SD 

ES8-94-03 

SURF 

cso 

UNK633  UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

SD 

ESS-94-03 

SURF 

cso 

UNK634  UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

SD 

ESS-94-03 

SURF 

cso 

UNK637  UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

S 

ES8-94-03 

SURF 

cso 

UNK637  UNKNOWN 

0.50000000 

pg/g 

0.5 

SD 

ES  8-94-03 

SURF 

cso 

UNK64 6  UNKNOWN 

0.50000000 

pg/g 

0.5 

S 

ES8-94-03 

SURF 

cso 

UNK647  UNKNOWN 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

S 

ES8-94-03 

SURF 

cso 

UNK647  UNKNOWN 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

DD 

ES8-94-03 

SURF 

cso 

UNK648  UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

S 

ES8-94-03 

SURF 

cso 

UNK648  UNKNOWN 

0.50000000 

pg/g 

0.5 

SD 

ES8-94-03 

SURF 

cso 

UNK649  UNKNOWN 

0.90000000 

pg/g 

0.5 

SD 

ES8-94-03 

SURF 

cso 

UNK652  UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

SD 

ES8-94-03 

SURF 

cso 

UNK653  UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

S 

ES8-94-03 

SURF 

cso 

UNK654  UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

SD 

ESS-94-03 

SURF 

cso 

UNK655  UNKNOWN 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

SD 

ESS-94-03 

SURF 

cso 

UNK655  UNKNOWN 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

DD 

ESS-94-03 

SURF 

cso 

UNK658  UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

SD 

ESS-94-03 

SURF 

cso 

UNK659  UNKNOWN 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

S 

ES8-94-03 

SURF 

cso 

UNK659  UNKNOWN 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

SD 

ESS-94-03 

SURF 

cso 

UNK661  UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

S 

ES8-94-03 

SURF 

cso 

UNK661  UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

SD 

ES8-94-03 

SURF 

cso 

UNK673  UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

S 

ESS-94-03 

SURF 

cso 

UNK676  UNKNOWN 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

S 

ESS-94-03 

SURF 

cso 

UNK677  UNKNOWN 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

SD 

ESS-94-03 

SURF 

cso 

UNK680  UNKNOWN 

l. 00000000 

pg/g 

0.5 

SD 

ESS-94-03 

SURF 

cso 

UNK688  UNKNOWN 

0.90000000 

pg/g 

0.5 

SD 

ESS-94-03 

SURF 

cso 

UNK701  UNKNOWN 

0.80000000 

pg/g 

0.5 

S 

ESS-94-03 

SURF 

cso 

UNK701  UNKNOWN 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

SD 
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Bum  Pads  (SWMU  IB) 


Stem 

ate 

Type 

Media 

Type 

Nomenclature 

Meas 

Bool 

Value  1 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qaal 

Chemical  Class:  CYANIDE 

ES3-94-01 

SURF 

CSO 

CYN  CYANIDE 

LT 

0.25000000 

pg /g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

CYN  CYANIDE 

LT 

0.25000000 

pg'g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

CYN  CYANIDE 

LT 

0.25000000 

pgfe 

0.5 

D 

Chemical  Class:  DIOXINS 

ES3-94-01 

SURF 

CSO 

234HXF  23,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001270 

pg/g 

0.5 

ES3-94-01 

SURF 

CSO 

234 PO  23 ,4,7, 8-PENT ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001000 

pgfe 

0.5 

ES3-94-01 

SURF 

CSO 

678HPD  13.3.4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000730 

pg/g 

0.5 

ES3-94-01 

SURF 

CSO 

678HPF  1 33,4, 6,7,8-HEPT ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001520 

pgfe 

0.5 

ES3-94-01 

SURF 

CSO 

678HXD  1 33,6,7, 8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001220 

pg/g 

0.5 

ES3-94-01 

SURF 

CSO 

678HXF  U3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001090 

pg <% 

0.5 

ES3-94-01 

SURF 

CSO 

789HPF  1  .2,3,4,7.8.9-HEPT  ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001670 

pg /g 

0.5 

ES3-94-01 

SURF 

CSO 

789HXD  1 33.7,8.9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001160 

pg /g 

0.5 

ES3-94-01 

SURF 

CSO 

789HXF  1 3.3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001330 

pg/g 

0.5 

ES3-94-01 

SURF 

CSO 

78HXD  13,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001290 

pg/g 

0.5 

ES3-94-01 

SURF 

CSO 

78HXDF  1 3,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001290 

pg'g 

0.5 

ES3-94-01 

SURF 

CSO 

78PCDD  1 33.7,8-PENT  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001860 

pg/g 

0.5 

ES3-94-01 

SURF 

CSO 

78PCDF  1 3,3,7,8-PENT ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001010 

pg/g 

0.5 

ES3-94-01 

SURF 

CSO 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0.00021000 

pg/g 

0.5 

ES3-94-01 

SURF 

CSO 

OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002340 

pg/g 

0.5 

ES3-94-01 

SURF 

CSO 

TCDD  23,7,8  TETRACHLORODDBENZODIOXIN 

LT 

0.00001240 

pg/g 

0.5 

ES3-94-01 

SURF 

CSO 

TCDF  23.7,8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00000920 

pg/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

234HXF  23 ,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001270 

pg/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

234HXF  2.3,4.6,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00001090 

pg/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

234PCF  2.3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001210 

pg/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

234PCF  2,3.4,7,8-PENTACHIX)RODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000830 

pg/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

678HPD  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001400 

pg/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

678HPD  1 ,2.3,4,6,7,8-HEPT  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.00004030 

pg/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

678HPF  1,2,3.4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001620 

pg/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

678HPF  1,2,3,4.6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00001110 

pg/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

678HXD  1,23,6, 7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001440 

pg/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

678HXD  1 ,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001240 

pg/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

678HXF  1,23.6.7.8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001100 

pg/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

678HXF  1,2.3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZORJRAN 

LT 

0.00000940 

pg/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

789HPF  1 ,2.3,4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00001770 

pg/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

789HPF  13.3.4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00001220 

pg/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

789HXD  1 ,23.7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001360 

pg/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

789HXD  1 ,2.3.7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001170 

pg/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

789HXF  1.2,3.7,8,9-HEXACHLORODIBENZORJRAN 

LT 

0.00001340 

pg/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

789HXF  1 ,23.7,8.9-HEXACHLORODIBENZORrRAN 

LT 

0.00001140 

pg/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

78HXD  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001520 

pg/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

78HXD  1.23.4,7,8-HEXACHIjORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001310 

pg/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

78HXDF  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZORJRAN 

LT 

0.00001300 

pg/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

78HXDF  1.23.4,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00001110 

pg/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

78PCDD  1 ,23,7,8-PENT  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00002270 

pg/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

78PCDD  1 ,2,3,7,8-PENT ACHLORO  DIBENZO-P-DI OXIN 

LT 

0.00001820 

pg/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

78PCDF  1 ,2,3,7,8-PENT  ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001220 

pg/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

78PCDF  133,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000840 

pg/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0.00019700 

pg/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0.00022800 

pg/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00002400 

pg/g 

0.5 
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Bum  Pads  (SWMU  IB) 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Nomenclature 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Hag 

Code 

Chemical  Class:  DIOXINS 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

OCDF 

OCTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002250 

pg/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

TCDD 

23,7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00001460 

pg/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

TCDD 

2 .3.7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00001260 

Pg/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

TCDF 

2J.7.8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001160 

Pg/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

TCDF 

2.3.7.8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000880 

Pg'g 

0.5 

D 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

ES3-94-01 

SURF 

cso 

135TNB 

U.5-TRINTTROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

0.5 

ES3-94-01 

SURF 

cso 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

Pg'g 

0.5 

ES3-94-01 

SURF 

cso 

246TNT 

2.4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Pg/g 

0.5 

ES3-94-01 

SURF 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

Pg/g 

0.5 

ES3-94-01 

SURF 

cso 

26DNT 

2.6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Pg/g 

0.5 

ES3-94-01 

SURF 

cso 

HMX 

C  Y  CIX>TETRAMETHYLENETETRANITRA\1INE 

LT 

2.00000000 

Pg/g 

0.5 

ES3-94-01 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

Pg'g 

0.5 

ES3-94-01 

SURF 

cso 

RDX 

C  Y  CLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

LT 

1.28000000 

Pg/g 

0.5 

ES3-94-01 

SURF 

cso 

TETRV 

N-METHYL-N2,4.6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000000 

Pg'g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

135TNB 

13.5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

Pg'g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF* 

cso 

135TNB 

1 3.5-TRINTTROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg'g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

I3DNB 

1 3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

Pg'g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

13DNB 

1 .3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

Pg'g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

246TNT 

2.4.6-TRINITROTOLtIENE 

LT 

2.00000000 

Pg'g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Pg'g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

24DNT 

2,4-DINTTROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

Pg'g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

Pg'g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

26DNT 

2.6-DINITROTOUIENE 

LT 

2.00000000 

Pg'g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

26DNT 

2.6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Pg'g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000000 

Pg'g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

HMX 

C  Y  CLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000000 

Pg'g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

Pg'g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

Pg'g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

RDX 

CYCU)TRJMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000 

Pg'g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000 

Pg'g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

TETRY 

N-METHYUN2.4.6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000000 

Pg'g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

TETRY 

N-METHYL-N2.4.6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000000 

Pg'g 

0.5 

D 

Chemical  Class:  METALS 

ES3-94-01 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Pg'g 

0.5 

ES3-94-01 

SURF 

cso 

AL 

ALUMINUM 

5870.000000 

Pg'g 

0.5 

ES3-94-01 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

LT 

2.50000000 

Pg'g 

0.5 

ES3-94-01 

SURF 

cso 

BA 

BARIUM 

69.40000000 

Pg'g 

0.5 

ES3-94-01 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

Pg'g 

0.5 

ES3-94-01 

SURF 

cso 

CA 

CALCIUM 

5380.000000 

Pg'g 

0.5 

ES3-94-01 

SURF 

cso 

CD 

CADMIUM 

1.93000000 

Pg'g 

0.5 

ES3-94-01 

SURF 

cso 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

Pg'g 

0.5 

ES3-94-01 

SURF 

cso 

CR 

CHROMIUM 

9.34000000 

Pg'g 

0.5 

ES3-94-01 

SURF 

cso 

CU 

COPPER 

15.20000000 

Pg'g 

0.5 

ES3-94-01 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

8150.000000 

Pg'g 

0.5 

ES3-94-01 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Pg'g 

0.5 

ES3-94-01 

SURF 

cso 

K 

POTASSIUM 

1550.000000 

Pg'g 

0.5 

ES3-94-01 

SURF 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

2180.000000 

Pg'g 

0.5 

ES3-94-01 

SURF 

cso 

MN 

MANGANESE 

158.0000000 

Pg'g 

0.5 
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Bum  Pads  ( SWMU  IB) 


Ste  Media 

Site  ID  Type  Type _ Nomenclature 


Chemical  Class :  METALS 


ES3-94-01 

SURF 

CSO  NA 

SODIUM 

ES3-94-01 

SURF 

CSO  NI 

NICKEL 

ES3-94-01 

SURF 

CSO  PB 

LEAD 

ES3-94-01 

SURF 

CSO  SB 

ANTIMONY 

ES3-94-01 

SURF 

CSO  SE 

SELENIUM 

ES3-94-01 

SURF 

CSO  TL 

THALLIUM 

ES3-94-01 

SURF 

CSO  V 

VANADIUM 

ES3-94-01 

SURF 

CSO  ZN 

ZINC 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  AG 

SILVER 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  AG 

SILVER 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  AL 

ALUMINUM 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  AL 

ALUMINUM 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  AS 

ARSENIC 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  AS 

ARSENIC 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  BA 

BARIUM 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  BA 

BARIUM 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  BE 

BERYLLIUM 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  BE 

BERYLLIUM 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  CA 

CALCIUM 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  CA 

CALCIUM 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  CD 

CADMIUM 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  CD 

CADMIUM 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  CO 

COBALT 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  CO 

COBALT 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  CR 

CHROMIUM 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  CR 

CHROMIUM 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  CU 

COPPER 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  CU 

COPPER 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  FE 

IRON 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  FE 

IRON 

ES  3-94-02 

SURF 

CSO  HG 

MERCURY 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  HG 

MERCURY 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  K 

POTASSIUM 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  K 

POTASS  RIM 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  MG 

MAGNESRTM 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  MG 

MAGNESRTM 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  MN 

MANGANESE 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  MN 

MANGANESE 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  NA 

SODRJM 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  NA 

SODRTM 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  NI 

NICKEL 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  NI 

NICKEL 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  PB 

LEAD 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  PB 

LEAD 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  SB 

ANTIMONY 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  SB 

ANTIMONY 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  SE 

SELENRIM 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  SE 

SELENRJM 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  TL 

THALLRTM 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  TL 

TH  ALLRIM 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  V 

VANADRIM 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  V 

VANADRIM 

Meas  Unit  Flag  Data 

Boot  Value  Meas  Depth  Code  Qual 


112.0000000  pg/g 

0.5 

5.97000000  pg/g 

0.5 

28.60000000  pg/g 

0.5 

LT 

1.00000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.44900000  pg/g 

0.5 

LT 

34.30000000  pg/g 

0.5 

10.30000000  pg/g 

0.5 

52.30000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.80300000  pg/g 

0.5 

LT 

0.80300000  pg/g 

0.5 

D 

11100.00000  pg/g 

0.5 

10100.00000  pg/g 

0.5 

D 

3.22000000  pg/g 

0.5 

3.11000000  pg/g 

0.5 

D 

171.0000000  pg/g 

0.5 

154.0000000  pg/g 

0.5 

D 

0.56600000  pg/g 

0.5 

0.52400000  pg/g 

0.5 

D 

13400.00000  pg/g 

0.5 

14700.00000  pg/g 

0.5 

D 

5.06000000  pg/g 

0.5 

5.19000000  pg/g 

0.5 

D 

3.78000000  pg/g 

0.5 

4.22000000  pg/g 

0.5 

D 

14.60000000  pg/g 

0.5 

13.20000000  pg/g 

0.5 

D 

17.10000000  pg/g 

0.5 

17.90000000  pg/g 

0.5 

D 

12600.00000  pg/g 

0.5 

12500.00000  pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.05000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.05000000  pg/g 

0.5 

D 

3500.000000  pg/g 

0.5 

3180.000000  pg/g 

0.5 

D 

5070.000000  pg/g 

0.5 

4970.000000  pg/g 

0.5 

D 

290.0000000  pg/g 

0.5 

288.0000000  pg/g 

0.5 

D 

200.0000000  pg/g 

0.5 

184.0000000  pg/g 

0.5 

D 

8.42000000  pg/g 

0.5 

7.84000000  pg/g 

0.5 

D 

20.80000000  pg/g 

0.5 

31.10000000  pg/g 

0.5 

D 

LT 

1.00000000  pg/g 

0.5 

LT 

1.00000000  pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.44900000  pg/g 

0.5 

LT 

0.44900000  pg/g 

0.5 

D 

LT 

34.30000000  pg/g 

0.5 

LT 

34.30000000  pg/g 

0.5 

D 

19.10000000  pg/g 

0.5 

17.90000000  pg/g 

0.5 

D 
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ate  Media 
Type  Type 


Bum  Pads  (SWMU  IB) 


Nomenclature 


Meas  Unit  Flag 

Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


ES3-94-02 

ES3-94-02 


SURF  CSO  ZN 
SURF  CSO  ZN 


99.90000000  pg/g 

101.0000000  pg/g 


Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 


ES3-94-01 

SURF 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000 

pg/g 

0.5 

ES3-94-01 

SURF 

CSO 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00400000 

pg/g 

0.5 

T 

ES3-94-01 

SURF 

CSO 

AENSL 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000 

pg/g 

0.5 

ES3-94-01 

SURF 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00140000 

pg/g 

0.5 

ES3-94-01 

SURF 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000 

pg/g 

0.5 

ES3-94-01 

SURF 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000 

pg/g 

0.5 

ES3-94-01 

SURF 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000 

pg/g 

0.5 

ES3-94-01 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000 

pg/g 

0.5 

ES3-94-01 

SURF 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00160000 

pg/g 

0.5 

ES3-94-01 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000 

pg/g 

0.5 

7 

ES3-94-01 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

0.00227000 

pg/g 

0.5 

zu 

ES3-94-01 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00050000 

pg/g 

0.5 

T 

ES3-94-01 

SURF 

CSO 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00050000 

pg/g 

0.5 

T 

ES3-94-01 

SURF 

CSO 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00400000 

pg/g 

0.5 

T 

ES3-94-01 

SURF 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000 

pg/g 

0.5 

ES3-94-01 

SURF 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000 

pg/g 

0.5 

ES3-94-01 

SURF 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000 

pg/g 

0.5 

ES3-94-01 

SURF 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000 

pg/g 

0.5 

ES3-94-01 

SURF 

CSO 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000 

pg/g 

0.5 

ES3-94-01 

SURF 

CSO 

PCB016 

PCB1016 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

ES3-94-0 1 

SURF 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

T 

ES3-94-01 

SURF 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

T 

ES3-94-01 

SURF 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

T 

ES3-94-01 

SURF 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

T 

ES3-94-01 

SURF 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790000 

pg/g 

0.5 

T 

ES3-94-01 

SURF 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

pg/g 

0.5 

ES3-94-01 

SURF 

CSO 

PPDDD 

2.2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-DICHLOROETH 

LT 

0.00270000 

pg/g 

0.5 

ES3-94-01 

SURF 

CSO 

PPDDE 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-DICHLOROETH 

LT 

0.00270000 

pg/g 

0.5 

ES3-94-01 

SURF 

CSO 

PPDDT 

Z2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  1.1 . 1  -TRICHLOROE 

LT 

0.00350000 

pg/g 

0.5 

ES3-94-0I 

SURF 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000 

pg/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000 

pg/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000 

pg/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00400000 

pg/g 

0.5 

T 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00400000 

pg/g 

0.5 

TD 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

AENSL 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000 

pg/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

AENSL 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000 

pg/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00140000 

pg/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00140000 

pg/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000 

pg/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000 

pg/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000 

pg/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000 

pg/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000 

pg/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000 

pg/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000 

pg/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000 

pg/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00160000 

pg/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00160000 

pg/g 

0.5 

D 
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Bum  Pads  (SWMU  IB) 


Site  ID 

Site  Media 

Type  Type  Nomenclature 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.00650000  gg/g 

0.5 

7 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.00650000  gg/g 

0.5 

D7 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00050000  gg/g 

0.5 

T 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00050000  Hg'g 

0.5 

TD 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00050000  gg/g 

0.5 

T 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00050000  gg/g 

0.5 

TD 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00050000  gg/g 

0.5 

T 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00050000  gg/g 

0.5 

TD 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00400000  gg/g 

0.5 

T 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00400000  gg/g 

0.5 

TD 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  ^ig/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  gg/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  gg/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  gg/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00300000  gg/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00300000  gg/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  LIN  LINDANE 

LT 

0.00100000  gg/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  LIN  LINDANE 

LT 

0.00100000  gg/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  gg/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  gg/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  PCB016  PCB1016 

LT 

0.10000000  gg/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  PCB016  PCB1016 

LT 

0.10000000  gg/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000000  gg/g 

0.5 

T 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000000  gg/g 

0.5 

TD 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000000  gg/g 

0.5 

T 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000000  gg/g 

0.5 

TD 

ES  3-94-02 

SURF 

CSO  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.10000000  gg/g 

0.5 

T 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.10000000  gg/g 

0.5 

TD 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000000  gg/g 

0.5 

T 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000000  gg/g 

0.5 

TD 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790000  gg/g 

0.5 

T 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790000  gg/g 

0.5 

TD 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  PCB260  PCB1260 

LT 

0.04790000  gg/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  PCB260  PCB1260 

LT 

0.04790000  gg/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLOROETH 

LT 

0.00270000  gg/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLOROETH 

LT 

0.00270000  gg/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,  1  -DICHLOROETH 

LT 

0.00270000  gg/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  PPDDE  2.2-BI  S(PARA-CHLOROPHENYL>  1,1  -DICHLOROETH 

LT 

0.00270000  gg/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-Ll,l-TRICHLOROE 

LT 

0.00350000  gg/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,U-TRlCHLOROE 

LT 

0.00350000  gg/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  gg/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  gg/g 

0.5 

D 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ES3-94-01 

SURF 

CSO  123TCB  1,2.3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  gg/g 

0.5 

ES3-94-01 

SURF 

CSO  124TCB  1 ,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  gg/g 

0.5 

ES3-94-01 

SURF 

CSO  12DCLB  1  ,2-DI  CHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  gg/g 

0.5 

ES3-94-01 

SURF 

CSO  I2DPH  1 ,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  gg/g 

0.5 

ES3-94-01 

SURF 

CSO  13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  gg/g 

0.5 

ES3-94-01 

SURF 

CSO  13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000  gg/g 

0.5 

R 

ES3-94-01 

SURF 

CSO  14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  gg/g 

0.5 

ES3-94-01 

SURF 

CSO  236TCP  2,3.6-TRJCHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  gg/g 

0.5 

Data 

Qnal 
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Bum  Pads  (SWMU  IB) 


Meas 

Bool  Value 


Unit  Flag  Data 

Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Classy  SEMrVQLATH.ES _ 

ES3-94-01  SURF  CSO  245TCP  2.4,5-TRJCHLOROPHENOL 

ES3-94-01  SURF  CSO  24dTCP  2.4,6-TRlCHLOROPHENOL 

ES3-94-01  SURF  CSO  24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ES3-94-01  SURF  CSO  24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ES3-94-01  SURF  CSO  24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

ES3-94-01  SURF  CSO  24DNT  2.4-DINITROTOLUENE 

ES3-94-01  SURF  CSO  26DNA  2,6-D  INITRO  ANILINE 

ES3-94-01  SURF  CSO  26DNT  2.6-DINITROTOLUENE 

ES3-94-01  SURF  CSO  2 CLP  2-CHLOROPHENOL 

ES3-94-01  SURF  CSO  2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

ES3-94-01  SURF  CSO  2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ES3-94-01  SURF  CSO  2MP  2-METHYLPHENOL 

ES3-94-01  SURF  CSO  2NAN1L  2-NTTROANILINE 

ES3-94-01  SURF  CSO  2NP  2-N1TROPHENOL 

ES3-94-01  SURF  CSO  33DCBD  3.3-C1CHLOROBENZIDINE 

ES3-94-01  SURF  CSO  35DNA  3,5-DINTTROANILINE 

ES3-94-01  SURF  CSO  3NANIL  3-NITROANILINE 

ES3-94-01  SURF  CSO  3NT  3-N1TROTOLUENE 

ES3-94-01  SURF  CSO  46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL 

ES3-94-01  SURF  CSO  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ES3-94-01  SURF  CSO  4CANIL  4-CHLORO ANILINE 

ES3-94-01  SURF  CSO  4CL3C  4-CHLORO-3-C RESOL 

ES3-94-01  SURF  CSO  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ES3-94-01  SURF  CSO  4MP  4-METHYLPHENOL 

ES3-94-01  SURF  CSO  4NANIL  4-NITROANILINE 

ES3-94-01  SURF  CSO  4NP  4-NITROPHENOL 

ES3-94-01  SURF  CSO  ABHC  ALPHA-BENZENE HEXACHLORIDE 

ES3-94-01  SURF  CSO  AENSL  ALPHA-ENDOSULFAN 

ES3-94-01  SURF  CSO  ALDRN  ALDRIN 

ES3-94-01  SURF  CSO  ANAPN  ACENEPHTHENE 

ES3-94-0 1  SURF  CSO  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

ES3-94-01  SURF  CSO  ANIL  ANILINE 

ES3-94-01  SURF  CSO  ANTRC  ANTHRACENE 

ES3-94-01  SURF  CSO  ATZ  ATRAZINE 

ES3-94-01  SURF  CSO  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ES3-94-01  SURF  CSO  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ES3-94-01  SURF  CSO  B2CLE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

ES3-94-01  SURF  CSO  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTH ALATE 

ES3-94-01  SURF  CSO  BAANT  BENZO  j  A]  ANTHRACENE 

ES3-94-01  SURF  CSO  BAPYR  BENZO  |  A]  PYRENE 

ES3-94-01  SURF  CSO  BBFAN  BENZO  fB]  FLUORANTHENE 

ES3-94-01  SURF  CSO  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ES3-94-0I  SURF  CSO  BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

ES3-94-01  SURF  CSO  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ES3-94-01  SURF  CSO  BENZID  BENZIDINE 

ES3-94-01  SURF  CSO  BENZO  BENZOIC  ACID 

ES3-94-01  SURF  CSO  BGHIP  BENZO  (G.HJ]  PERYLENE 

ES3-94-01  SURF  CSO  BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

ES3-94-01  SURF  CSO  BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ES3-94-01  SURF  CSO  CHRY  CHRYSENE 

ES3-94-01  SURF  CSO  CLfiBZ  HEXACHLOROBENZENE 

ES3-94-01  SURF  CSO  CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 


LT 

0.49000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.06100000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.06500000 

Pg/g 

0.5 

LT 

3.00000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

4.70000000 

Pg'g 

0.5 

LT 

1.40000000 

Pg'g 

0.5 

LT 

0.57000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.32000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.05500000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.24000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.03200000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.09800000 

Pg/g 

0.5 

ND 

3.10000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

1.10000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

1.60000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

1.60000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.34000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.80000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.04100000 

Pg/g 

0.5 

ND 

0.63000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.93000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.17000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.24000000 

Pg/g 

0.5 

ND 

3.10000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

3.30000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

1.30000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.40000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

1.30000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.04100000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.03300000 

Pg/g 

0.5 

ND 

0.13000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.71000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.06500000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.19000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.44000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.36000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.48000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.04100000 

Pg/g 

0.5 

LT 

1.20000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.31000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

1.30000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

1.80000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

2.40000000 

Pg/g 

0.5 

ND 

0.13000000 

Pg/g 

0.5 

ND 

3.10000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.18000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.13000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.03200000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.03200000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.08000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.52000000 

Pg/g 

0.5 
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Bum  Pads  (SWMU  IB) 


ate  Media 
Site  ID  Type  Type 


Nomenclature 


Meas 

Bool 


Value 


Unit 

Meas  Depth 


Flag 

Code 


Data 

Qual 


Chemical  Classy  SEMTVOLATILES _ 

ES3-94-01  SURF  CSO  CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

ES3-94-01  SURF  CSO  CLDAN  CHLORDANE 

ES3-94-01  SURF  CSO  CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

ES3-94-01  SURF  CSO  CPMSO  443HLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

ES3-94-01  SURF  CSO  CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

ES3-94-01  SURF  CSO  DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

ES3-94-01  SURF  CSO  DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

ES3-94-01  SURF  CSO  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ES3-94-01  SURF  CSO  DBZFl  DEBENZOFURAN 

ES  3-94-01  SURF  CSO  DCPD  DICYCLOPENTADIENE 

ES3-94-01  SURF  CSO  DDVP  VAPONA 

ES3-94-01  SURF  CSO  DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

ES3-94-01  SURF  CSO  DITH  DITH1ANE 

ES3-94-01  SURF  CSO  DLDRN  DIELDRIN 

ES3-94-01  SURF  CSO  DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

ES3-94-01  SURF  CSO  DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ES3-94-01  SURF  CSO  DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

ES3-94-01  SURF  CSO  ENDRN  ENDRIN 

ES  3-94-01  SURF  CSO  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ES3-94-01  SURF  CSO  ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ES3-94-01  SURF  CSO  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ES3-94-01  SURF  CSO  FAMPH  FAMOPHOS 

ES3-94-01  SURF  CSO  FANT  FLUORANTHENE 

ES3-94-01  SURF  CSO  FLREN  FLUORENE 

ES3-94-01  SURF  CSO  HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

ES3-94-01  SURF  CSO  HPCL  HEPTACHLOR 

ES3-94-01  SURF  CSO  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

ES3-94-01  SURF  CSO  ICDPY  INDENO  (U.3-C.D]  PYRENE 

ES3-94-01  SURF  CSO  ISODR  ISODRIN 

ES3-94-01  SURF  CSO  ISOPHR ISOPHORONE 

ES3-94-01  SURF  CSO  KEP  KEPONE 

ES3-94-01  SURF  CSO  LIN  LINDANE 

ES3-94-01  SURF  CSO  MEXCL  METHOXYCHLOR 

ES3-94-01  SURF  CSO  MIREX  l.lA,2,2.3,3A,4,S,5.5A.5B,6-DECACHLOROOCTAHYDR 

ES3-94-01  SURF  CSO  MLTHN  MALATHION 

ES3-94-01  SURF  CSO  NAP  NAPHTHALENE 

ES3-94-01  SURF  CSO  NB  NITROBENZENE 

ES3-94-01  SURF  CSO  NNDME  N-N1TROSODIMETHYLAMINE 

ES3-94-01  SURF  CSO  NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

ES3-94-01  SURF  CSO  NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

ES3-94-01  SURF  CSO  OXAT  1,4-OXATHIANE 

ES3-94-01  SURF  CSO  PCB016  PCB 1016 

ES3-94-01  SURF  CSO  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ES3-94-01  SURF  CSO  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ES3-94-01  SURF  CSO  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ES3-94-01  SURF  CSO  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ES3-94-01  SURF  CSO  PCB2S4  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ES3-94-01  SURF  CSO  PCB260  PCB  1260 

ES3-94-01  SURF  CSO  PCB262  PCB  1262 

ES3-94-01  SURF  CSO  PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ES3-94-01  SURF  CSO  PHANT  PHENANTHRENE 

£S3-94-01  SURF  CSO  PHENO  PHENOL 


LT 

1.80000000  |tg/g 

0.5 

LT 

0.68000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.09700000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.32000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.06600000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.31000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.07100000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.21000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.38000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.57000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.06800000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.24000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.06500000  (ig/g 

0.5 

LT. 

0.07900000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.06300000  (ig/g 

0.5 

LT 

1.30000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.23000000  |ig/g 

0.5 

LT 

1.30000000  (ig/g 

0.5 

LT 

1.80000000  (ig/g 

0.5 

ND 

0.28000000  (ig/g 

0.5 

LT 

1.20000000  (ig/g 

0.5 

ND 

1.30000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.03200000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.06500000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.97000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.24000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.48000000  (ig/g 

0.5 

LT 

2.40000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.48000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.39000000  (ig/g 

0.5 

ND 

1.30000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.10000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.26000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.14000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.18000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.74000000  (ig/g 

0.5 

LT 

1.80000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.46000000  (ig/g 

0.5 

LT 

1.10000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.29000000  (tg/g 

0.5 

LT 

0.07500000  (ig/g 

0.5 

LT 

032000000  (ig/g 

0.5 

ND 

0.32000000  (ig/g 

0.5 

ND 

0.32000000  (ig/g 

0.5 

ND 

0.32000000  (ig/g 

0.5 

ND 

0.32000000  (ig/g 

0.5 

ND 

0.32000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.79000000  (ig/g 

0.5 

LT 

6.30000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.76000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.03200000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.05200000  (ig/g 

0.5 

R 


R 

R 

R 

R 

R 
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Bum  Pads  (SWMU  IB) 


Site  ED 

Site 

Type 

Media 

Type  Nomenclature 

Meas 

Bool 

Vmt 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Date 

Qoal 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ES3-94-01 

SURF 

CSO  PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLOROETH 

LT 

0.06400000  (ig/g 

0.5 

ES3-94-01 

SURF 

CSO  PPDDE  2.2-BIS<PARA-CHLOROPHENYL)-U-DICHLOROETH 

LT 

0.06800000  pg/g 

0.5 

ES3-94-01 

SURF 

CSO  PPDDT  2,2-BlS(PARA-CHU>ROPHENYL)-U,l-TRlCHLOROE 

LT 

0,10000000  (ig/g 

0.5 

ES3-94-01 

SURF 

CSO  PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000000  ng/g 

0.5 

ES3-94-01 

SURF 

CSO  PYR  PYRENE 

LT 

0.08300000  jig/g 

0.5 

ES3-94-01 

SURF 

CSO  SUPON  2-CHLORO-l-{2,4-DICHLOROPHENYL) VINYL 

LT 

0.92000000  (ig/g 

0.5 

ES3-94-01 

SURF 

CSO  TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  ng/g 

0.5 

ES3-94-01 

SURF 

CSO  UNK523  UNKNOWN 

0.30000000  |ig/g 

0.5 

s 

ES3-94-01 

SURF 

CSO  UNK659  UNKNOWN 

0.50000000  ng/g 

0.5 

s 

ES3-94-01 

SURF 

CSO  UNK677  UNKNOWN 

0.30000000  fig/g 

0.5 

S 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  ng/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  123TCB  U.3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  fig/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  124TCB  U.4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  fig/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  fig/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  12DCLB  L2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  fig/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  12DCLB  1.2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  fig/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  12DPH  1,2-DrFHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  fig/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  12DPH  U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  (ig/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  13DCLB  1 ,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  ng/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  13DCLB  1 ,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  ng/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  13DNB  1 ,3-DTNITROBENZENE 

ND 

0.63000000  figfg 

0.5 

DR 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  13DNB  U-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000  ng/g 

0.5 

R 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  (ig/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  tig/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  236TCP  2,3.6-TRJCHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  (ig/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  (tg/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  245TCP  2A5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  fig/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  245TCP  2,4.5-TRJCHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  jig/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  (ig/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  (ig/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  fig/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  24DCLP  2.4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  |ig/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  fig/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  (ig/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  24DNP  2.4-DINTrROPHENOL 

LT 

4.70000000  (lg/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  24DNP  2.4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000  Jig/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  24DNT  2.4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000  (xg/g 

0.5 

ES  3-94-02 

SURF 

CSO  24DNT  2.4-DINTTROTOLUENE 

LT 

1.40000000  fig/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  26DNA  2.6-DINTTROANILINE 

LT 

0.57000000  fig/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  26DNA  2,6-DINTTROANILINE 

LT 

0.57000000  ng/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  26DNT  2,6-DINTTROTOLlJENE 

LT 

0.32000000  (Xg/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  261) NT  2.6-DINTTROTOLUENE 

LT 

0.32000000  (ig/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  2 CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  Hg'g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  2 CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  flg/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  (ig/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  (ig/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  2MNAP  2-METH YLN  APHTHALENE 

LT 

0.03200000  jxg/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000  ^g/g 

0.5 

D 

ES  3 -94-02 

SURF 

CSO  2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  ngfg 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  ng/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000  fig/g 

0.5 

R 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000  jxg/g 

0.5 

DR 
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Bum  Pads  (SWMU  IB) 


Stem 

Ste  Media 

Type  Type  Nomenclature 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas  Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qoal 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  gg/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  pg/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  gg/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  33DCBD  33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  gg/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  35DNA  3 ,5  -DINITRO ANILINE 

LT 

1.60000000  gg/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  35DNA  3 ,5  -DINITRO ANILINE 

LT 

1.60000000  gg/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  3NANIL  3 -NITRO ANILINE 

LT 

3.00000000  gg/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  3NANIL  3-N1TROANILINE 

LT 

3.00000000  gg/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  3NT  3  -NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000  pg/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  3NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000  gg/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  gg/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  gg/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  gg/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  gg/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  4CANEL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000  pg/g 

0.5 

R 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  4CANBL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000  gg/g 

0.5 

DR 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000  gg/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  4CL3C  4-CHLORO-3-C RESOL 

LT 

0.93000000  pg/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  gg/g 

0.5 

ES  3-94-02 

SURF 

CSO  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  gg/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  4MP  4METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  gg/g 

0.5 

ES 3-9402 

SURF 

CSO  4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  pg/g 

0.5 

D 

ES3-9402 

SURF 

CSO  4NANIL  4NITROANILINE 

ND 

3.10000000  gg/g 

0.5 

R 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  4NANIL  4NITRO  ANILINE 

ND 

3.10000000  gg/g 

0.5 

DR 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  4NP  4NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  gg/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  4NP  4NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  pg/g 

0.5 

D 

ES3-9402 

SURF 

CSO  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  gg/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  gg/g 

0.5 

D 

ES3-9402 

SURF 

CSO  AENSL  ALPH A-ENDOSULF AN 

LT 

0.40000000  gg/g 

0.5 

ES3-9402 

SURF 

CSO  AENSL  ALPHA-ENDOSULF AN 

LT 

0.40000000  gg/g 

0.5 

D 

ES3-9402 

SURF 

CSO  ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000000  gg/g 

0.5 

ES3-9402 

SURF 

CSO  ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000000  gg/g 

0.5 

D 

ES3-9402 

SURF 

CSO  ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  gg/g 

0.5 

ES3-9402 

SURF 

CSO  ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  gg/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  gg/g 

0.5 

ES3-9402 

SURF 

CSO  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  gg/g 

0.5 

D 

ES3-9402 

SURF 

CSO  ANIL  ANILINE 

ND 

0.13000000  gg/g 

0.5 

R 

ES3-9402 

SURF 

CSO  ANIL  ANILINE 

ND 

0.13000000  gg/g 

0.5 

DR 

ES3-9402 

SURF 

CSO  ANTRC:  ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  gg/g 

0.5 

ES3-9402 

SURF 

CSO  ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  gg/g 

0.5 

D 

ES3-9402 

SURF 

CSO  ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.06500000  gg/g 

0.5 

ES3-9402 

SURF 

CSO  ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.06500000  gg/g 

0.5 

D 

ES3-9402 

SURF 

CSO  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  gg/g 

0.5 

ES3-9402 

SURF 

CSO  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  gg/g 

0.5 

D 

ES3-9402 

SURF 

CSO  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  gg/g 

0.5 

ES3-9402 

SURF 

CSO  B2CTPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  gg/g 

0.5 

D 

ES3-9402 

SURF 

CSO  B2CLE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  gg/g 

0.5 

ES3-9402 

SURF 

CSO  B2CLE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  gg/g 

0.5 

D 

ES3-9402 

SURF 

CSO  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  gg/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  gg/g 

0.5 

D 

ES3-9402 

SURF 

CSO  BAANT  BENZO IA]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000  gg/g 

0.5 

ES3-9402 

SURF 

CSO  BAANT  BENZO  |A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000  gg/g 

0.5 

D 
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Stem 

Site 

Type 

Media 

Type 

Nomenclature 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class :  SEMIVOLATILES 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000  fig/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000  (ig/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  (ig/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  (ig/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  (ig/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  (ig/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

BRZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  (ig/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZYL PHTHALATE 

LT 

1.80000000  (ig/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000  (ig/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000  (ig/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.13000000  (ig/g 

0.5 

R 

ES  3-94-02 

SURF 

cso 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.13000000  (ig/g 

0.5 

DR 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000  (ig/g 

0.5 

R 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000  (ig/g 

0.5 

DR 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

BGHTP 

BENZO  |G.HJ]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  (ig/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

BGHIP 

BENZO  (G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  (ig/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  (ig/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  (ig/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  (ig/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  (ig/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000  (ig/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000  (ig/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  (ig/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  (ig/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCY  CLOPENT  ADIENE 

LT 

0.52000000  (ig/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCY  CLOPENTADIENE 

LT 

0.52000000  (ig/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  (ig/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  (ig/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000  (ig/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000  (ig/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  (ig/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  (ig/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  (ig/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  (ig/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  (ig/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  (ig/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  (ig/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

DBAHA  DIBENZ  |AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  (ig/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  (ig/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  (ig/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  (ig/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  (ig/g 

0.5 

D 

ES  3-94-02 

SURF 

cso 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000  (lg/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

DBZFU 

DIBENZORIRAN 

LT 

0.38000000  (ig/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENT ADIENE 

LT 

0.57000000  (ig/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENT ADIENE 

LT 

0.57000000  (ig/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  (ig/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  (ig/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  (ig/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  (ig/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

DITH 

DITH1ANE 

LT 

0.06500000  (ig/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000  (ig/g 

0.5 

D 
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Sate  Media 
Type  Type 


Nomenclature 


Meas  Unit  Flag  Data 

Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qaal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES3-94-02 

SURF 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

DNOP 

DI-N -OCTYL  PHTHALATE 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

FAMPH  FAMOPHOS 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

FAMPH  FAMOPHOS 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

FLREN 

FLUORENE 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

FLREN 

FLUORENE 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUT  ADIENE 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

ICDPY 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

ICDPY 

INDENO  [1.2.3-C.D]  PYRENE 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

ISODR 

1SODRIN 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

ISOPHR ISOPHORONE 

ES  3-94-02 

SURF 

CSO 

ISOPHR  ISOPHORONE 

ES  3-94-02 

SURF 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

LIN 

LINDANE 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

UN 

LINDANE 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

>  MEREX  1 . 1  A2,2,3,3 A.4,5,5,5  A5B,6-DECACHLOROOCT AH YDR 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

i  MIREX  1 . 1  A2,2,3,3  A,4,5,5,5  A,5B,6-DECACHLOROOCT AH  YDR 

ES3-94-02  SURF  CSO  MLTHN  MALATHION 

ES3-94-02  SURF  CSO  MLTHN  MALATHION 

ES3-94-02  SURF  CSO  NAP  NAPHTHALENE 

ES3-94-02  SURF  CSO  NAP  NAPHTHALENE 

ES3-94-02  SURF  CSO  NB  NITROBENZENE 

ES3-94-02  SURF  CSO  NB  NITROBENZENE 

ES3-94-02  SURF  CSO  NNDME  N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

ES3-94-02  SURF  CSO  NNDME  N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

ES3-94-02  SURF  CSO  NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

ES3-94-02  SURF  CSO  NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 


LT 

0.07900000  (ig'g 

0.5 

LT 

0.07900000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.06300000  ng/g 

0.5 

LT 

0.06300000  |ig/g 

0.5 

D 

LT 

1.30000000  (ig/g 

0.5 

LT 

1.30000000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.23000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.23000000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

1.30000000  Hg/g 

0.5 

LT 

1.30000000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

1.80000000  (ig/g 

0.5 

LT 

1.80000000  |ig/g 

0.5 

D 

ND 

0.28000000  (ig/g 

0.5 

DR 

ND 

0.28000000  (ig/g 

0.5 

R 

LT 

1.20000000  ng/g 

0.5 

LT 

1.20000000  (ig/g 

0.5 

D 

ND 

1.30000000  (ig/g 

0.5 

R 

ND 

1.30000000  (ig/g 

0.5 

DR 

LT 

0.03200000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.03200000  (tg/g 

0.5 

D 

LT 

0.06500000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.06500000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.97000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.97000000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.24000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.24000000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.48000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.48000000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

2.40000000  (ig/g 

0.5 

LT 

2.40000000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.48000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.48000000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.39000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.39000000  (ig/g 

0.5 

D 

ND 

1.30000000  (ig'g 

0.5 

R 

ND 

1.30000000  (ig/g 

0.5 

DR 

LT 

0.10000000  (ig'g 

0.5 

LT 

0.10000000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.26000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.26000000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.14000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.14000000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.18000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.18000000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.74000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.74000000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

1.80000000  (ig/g 

0.5 

LT 

1.80000000  (ig'g 

0.5 

D 

LT 

0.46000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.46000000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

1.10000000  (ig/g 

0.5 

LT 

1.10000000  (ig/g 

0.5 

D 

Bum  Pads  (SWMU  IB) 

Site  Media  Meas  DS  Hai  Data 

gte  ID  Type  Type _ Nomendatnre _ Bool  Value _ Meas  Depth  Code  Qnal 

Chemical  Class :  SEMIVOLATILES _ 


ES3-94-02 

SURF 

CSO 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

Hg/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

figfe 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

ng/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

OXAT 

L4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

Hg'g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

fig/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.32000000 

Mg^ 

0.5 

DR 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.32000000 

Mg'g 

0.5 

R 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.32000000 

ng/g 

0.5 

DR 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.32000000 

V&S 

0.5 

R 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.32000000 

Hgfe 

0.5 

DR 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.32000000 

v&z 

0.5 

R 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  124$ 

ND 

0.32000000 

Mg^g 

0.5 

DR 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  124$ 

ND 

0.32000000 

Hg/g 

0.5 

R 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.32000000 

Hg/g 

0.5 

DR 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.32000000 

Hg/g 

0.5 

R 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

Hg/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

Hg/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

Hg/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

Hg/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

Hg/g 

0.5 

ES3 -94-02 

SURF 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

Hg/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

Hg/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

Hg/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

*LT 

0.05200000 

Hg/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

Hg/g 

0.5 

D 

ES3 -94-02 

SURF 

CSO 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,  1  -DICHLOROETH 

LT 

0.06400000 

Hg/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

PPDDD 

2.2-BI  S(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLOROETH 

LT 

0.06400000 

Hg/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLOROETH 

LT 

O.O6SOOOOO 

Hg/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLOROETH 

LT 

0.06$00000 

Hg/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>LU-TRICHLOROE 

LT 

0.10000000 

Hg/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

PPDDT 

2,2-BlS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- LLl-TRICHLOROE 

LT 

0.10000000 

Hg/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

Hg/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

Hg/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.0S3000O0 

Hg/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

Hg/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

SUPON 

2-CHLORO- 1  -(2,4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

0.92000000 

Hg/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

SUPON 

2-CHLORO- 1  -(2.4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

0.92000000 

Hg/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

Hg/g 

0.5 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

Hg/g 

0.5 

D 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

UNK523  IfNKNOWN 

0.30000000 

Hg/g 

0.5 

S 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

UNK523  UNKNOWN 

0.30000000 

Hg/g 

0.5 

DS 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

UNK636  UNKNOWN 

0.30000000 

Hg/g 

0.5 

S 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

UNK646  UNKNOWN 

0.30000000 

Hg/g 

0.5 

s 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

UNK659  UNKNOWN 

0.40000000 

Hg/g 

0.5 

s 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

UNK659  UNKNOWN 

0.40000000 

Hg/g 

0.5 

DS 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

UNK677  UNKNOWN 

0.50000000 

Hg/g 

0.5 

S 

ES3-94-02 

SURF 

CSO 

UNK677  UNKNOWN 

0.40000000 

Hg/g 

0.5 

DS 
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Trash  Bum  Pits  ( SWMU  1C) 


Site  Media 
Site  ID  Type  Type 


Nomenclature 


Chemical  Class:  CYANIDE 


ES4-94-01  SURF  CSO  CYN  CYANIDE 

ES4-94-01  SURF  CSO  CYN  CYANIDE 

ES4-94-02  SURF  CSO  CYN  CYANIDE 


Chemical  Class :  DIOXINS 


ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-02 

ES4-94-02 

ES4-94-02 

ES4-94-02 

ES4-94-02 

ES4-94-02 

ES4-94-02 

ES4-94-02 

ES4-94-02 

ES4-94-02 

ES4-94-02 

ES4-94-02 


SURF  CSO  234HXF  2,3A6,7,S-HEXACHLORODEBENZOFURAN 
SURF  CSO  234HXF  23A6,7,8-HEXACHLORODBENZOFURAN 
SURF  CSO  234PCF  2,3,4,7,8-PENTACHLORODEBENZOFURAN 
SURF  CSO  234PCF  23,4,7,8-PENTACHLX)RODIBENZOFURAN 
SURF  CSO  678HPD  1^3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZOP-DIOXIN 
SURF  CSO  678HPD  1^,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
SURF  CSO  678HPF  l^,3,4,6J,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 
SURF  CSO  678HPF  1.2,3.4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 
SURF  CSO  678HXD  1^,3.6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
SURF  CSO  678HXD  1^,3.6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
SURF  CSO  678HXF  1,2,3.6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 
SURF  CSO  678HXF  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 
SURF  CSO  789HPF  1,2,3,4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 
SURF  CSO  789HPF  1,2,3,4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZORlRAN 
SURF  CSO  789HXD  I^,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
SURF  CSO  789HXD  l  ,2,3,7.8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
SURF  CSO  789HXF  1  ^,3.7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 
SURF  CSO  789HXF  1,2,3.7,8,9-HEXACHLORODEBENZORlRAN 
SURF  CSO  78HXD  U.3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
SURF  CSO  78HXD  1,2.3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DlOXIN 
SURF  CSO  78HXDF  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 
SURF  CSO  78HXDF  1,2,3, 4,7, 8-HEXACHLORODIBENZORTRAN 
SURF  CSO  78PCDD  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P.DIOXIN 
SURF  CSO  78PCDD  1 ,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DlOXIN 
SURF  CSO  78PCDF  1 .2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 
SURF  CSO  78PCDF  1,2.3,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 
SURF  CSO  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 
SURF  CSO  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 
SURF  CSO  OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 
SURF  CSO  OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 
SURF  CSO  TCDD  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 
SURF  CSO  TCDD  2,3.7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 
SURF  CSO  TCDF  2,3 ,7, 8  TETRACHLORODEBENZOFURAN 
SURF  CSO  TCDF  2,3,7.8  TETRACHLORODIBENZORTRAN 
SURF  CSO  234HXF  2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZORJRAN 
SURF  CSO  234PCF  23,4,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 
SURF  CSO  678HPD  1,2,3.4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
SURF  CSO  678HPF  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 
SURF  CSO  678HXD  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO.P-DIOXIN 
SURF  CSO  678HXF  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
SURF  CSO  789HPF  1 ,2,3,4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 
SURF  CSO  789HXD  1 ,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXINT 
SURF  CSO  789HXF  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODEBENZORIRAN 
SURF  CSO  78HXD  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXrN 
SURF  CSO  78HXDF  1,2.3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
SURF  CSO  78PCDD  1,2,3,7,8>PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 


Meas  Unit  Flag  Data 

Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qmd 


LT 

0.25000000 

Hgfe 

0.5 

LT 

0.25000000 

Hg/g 

0.5 

D 

LT 

0.25000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00001300  pg/g 

0.5 

LT 

0.00001440  pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00001090  pg/g 

0.5 

LT 

0.00001500  pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00000790  pg/g 

0.5 

LT 

0.00001020  pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00001470  pg/g 

0.5 

LT 

0.00001520  pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00001400  pg/g 

0.5 

LT 

0.00001660  pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00001120  pg/g 

0.5 

LT 

0.00001240  pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00001610  pg/g 

0.5 

LT 

0.00001660  pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00001320  pg/g 

0.5 

LT 

0.00001570  pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00001370  pg/g 

0.5 

LT 

0.00001520  pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00001480  pg/g 

0.5 

LT 

0.00001760  pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00001330  pg/g 

0.5 

LT 

0.00001470  pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00001860  pg/g 

0.5 

LT 

0.00002680  pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00001100  pg/g 

0.5 

LT 

0.00001510  pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00002340  pg/g 

0.5 

LT 

0.00002440  pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00002530  pg/g 

0.5 

LT 

0.00002960  pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00001700  pg/g 

0.5 

LT 

0.00001370  pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00000980  pg/g 

0.5 

LT 

0.00001270  pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00001090  pg/g 

0.5 

LT 

0.00001060  pg/g 

0.5 

LT 

0.00000720  pg/g 

0.5 

LT 

0.00001080  pg/g 

0.5 

LT 

0.00001310  pg/g 

0.5 

LT 

0.00000940  pg/g 

0.5 

LT 

0.00001190  pg/g 

0.5 

LT 

0.00001240  pg/g 

0.5 

LT 

0.00001 140  pg/g 

0.5 

LT 

0.00001380  pg/g 

0.5 

LT 

0.00001110  pg/g 

0.5 

LT 

0.00001710  pg/g 

0.5 
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Site  Media  Meas  link  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Nomenrlatnre _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qaal 


Chemical  Class:  DIOXINS 


ES4-94-02 

SURF 

CSO 

78PCDF  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001070 

n&'g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO 

OCDD 

OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0.00010000 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO 

OCDF 

OCTACHLORODEBENZOFURAN 

LT 

0.00002690 

yg'g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO 

TCDD 

2,3, 7. 8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00001170 

Hit. 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO 

TCDF 

2,3,7, 8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000890 

Hit 

0.5 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

ES4-94-01 

SURF 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINITRCmENZENE 

LT 

0.92200000 

Hit 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

CSO 

135TNB 

U,5-TRINITR(»ENZENE 

LT 

0.92200000 

Hit 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

CSO 

13DNB 

U-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

H't 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

CSO 

13DNB 

U-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

Hit 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINTTROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Hit 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

H't 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DrNTTROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

H't 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DENITROTOUIENE 

LT 

2.50000000 

Hit 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

V-t/t 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

H't 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

CSO 

HMX 

CY  CIX)TETRAMETHY1ENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000000 

ixglg 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

CSO 

HMX 

CY  CLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000000 

Ptlt 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

Hit 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

H't 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000 

H't 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

CSO 

RDX 

C  Y  C  IX^TTUMETHYLENETRINriRAM^ 

LT 

1.28000000 

H't 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

CSO 

TETRY 

N-^THYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000000 

Hit 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

CSO 

TETRY 

N-METHYLrN2,4,6-TETRANTTRO  ANILINE 

LT 

2.11000000 

H't 

0.5 

D 

ES4-94-02 

SURF 

CSO 

135TNB 

1^,  5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

H't 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

H/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO 

246TNT 

2,4.6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Hg/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINTTROTOLirENE 

LT 

2.50000000 

Hit 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

VtJt 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000000 

Hit 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

Hit 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000 

Hit 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO 

TETRY 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000000 

Hit 

0.5 

Chemical  Class:  METALS 

ES4-94-01 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Vg/t 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Hit 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

11000.00000 

Hg/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

12200.00000 

Hit 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.50000000 

Hit 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.72000000 

PtlS 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

130.0000000 

Hg/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

134.0000000 

Hg/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.59600000 

Hg/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.63200000 

Hg/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

43200.00000 

Hg/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

43500.00000 

Hg/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Hg/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Hg/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

4.38000000 

Hg/g 

0.5 
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S Us  Media 

Site  ID  Type  Type _ Nomenclature 


Mens  Unit  flag  Data 

Bod  Value  Meas  Depth  Code  Qual 


Chemical  Class:  METALS 


ES4-94-01 

SURF 

CSO  CO 

COBALT 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  CR 

CHROMIUM 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  CR 

CHROMIUM 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  CU 

COPPER 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  CU 

COPPER 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  FE 

IRON 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  FE 

IRON 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  HG 

MERCURY 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  HG 

MERCURY 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  K 

POTASSIUM 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  K 

POTASSIUM 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  MG 

MAGNESIUM 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  MG 

MAGNESIUM 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  MN 

MANGANESE 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  MN 

MANGANESE 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  NA 

SODIUM 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  NA 

SODIUM 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  N1 

NICKEL 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  NI 

NICKEL 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  PB 

LEAD 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  PB 

LEAD 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  SB 

ANTIMONY 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  SB 

ANTIMONY 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  SE 

SELENIUM 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  SE 

SELENIirM 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  TL 

THALLIUM 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  TL 

THALLIUM 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  V 

VANADIUM 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  V 

VANADIUM 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  ZN 

ZINC 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  ZN 

ZINC 

ES4-94-02 

SURF 

CSO  AG 

SILVER 

ES4-94-02 

SURF 

CSO  AL 

ALUMINUM 

ES4-94-02 

SURF 

CSO  AS 

ARSENIC 

ES4-94-02 

SURF 

CSO  BA 

BARIUM 

ES4-94-02 

SURF 

CSO  BE 

BERYLLIUM 

ES4-94-02 

SURF 

CSO  CA 

CALCIUM 

ES4-94-02 

SURF 

CSO  CD 

CADMIUM 

ES4-94-02 

SURF 

CSO  CO 

COBALT 

ES4-94-02 

SURF 

CSO  CR 

CHROMIUM 

ES4-94-02 

SURF 

CSO  CU 

COPPER 

ES4-94-02 

SURF 

CSO  FE 

IRON 

ES4-94-02 

SURF 

CSO  HG 

MERCURY 

ES4-94-02 

SURF 

CSO  K 

POTASSIUM 

ES4-94-02 

SURF 

CSO  MG 

MAGNESIUM 

ES4-94-02 

SURF 

CSO  MN 

MANGANESE 

ES4-94-02 

SURF 

CSO  NA 

SODIUM 

ES4-94-02 

SURF 

CSO  NI 

NICKEL 

ES4-94-02 

SURF 

CSO  PB 

LEAD 

ES4-94-02 

SURF 

CSO  SB 

ANTIMONY 

ES4-94-02 

SURF 

CSO  SE 

SELENIUM 

ES4-94-02 

SURF 

CSO  TL 

THALLIUM 

4.69000000  pg/g 

0.5 

D 

14.10000000  pg/g 

0.5 

15.50000000  pg/g 

0.5 

D 

11.80000000  pg/g 

0.5 

12.20000000  pg/g 

0.5 

D 

13400.00000  pg/g 

0.5 

13900.00000  pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.05000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.05000000  pg/g 

0.5 

D 

3530.000000  pg/g 

0.5 

3900.000000  pg/g 

0.5 

D 

6890.000000  pg/g 

0.5 

7040.000000  pg/g 

0.5 

D 

248.0000000  pg/g 

0.5 

247.0000000  pg/g 

0.5 

D 

211.0000000  pg/g 

0.5 

224.0000000  pg/g 

0.5 

D 

8.73000000  pg/g 

0.5 

10.20000000  pg/g 

0.5 

D 

11.00000000  pg/g 

0.5 

13.80000000  pg/g 

0.5 

D 

LT 

1.00000000  pg/g 

0.5 

LT 

1.00000000  pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.44900000  pg/g 

0.5 

LT 

0.44900000  pg/g 

0.5 

D 

LT 

3430000000  pg/g 

0.5 

LT 

34.30000000  pg/g 

0.5 

D 

20.50000000  pg/g 

0.5 

22.60000000  pg/g 

0.5 

D 

37.40000000  pg/g 

0.5 

38.90000000  pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.80300000  pg/g 

0.5 

11800.00000  pg/g 

0.5 

5.17000000  pg/g 

0.5 

133.0000000  pg/g 

0.5 

0.66600000  pg/g 

0.5 

28500.00000  pg/g 

0.5 

LT 

1.20000000  pg/g 

0.5 

5.11000000  pg/g 

0.5 

15.00000000  pg/g 

0.5 

12.30000000  pg/g 

0.5 

14700.00000  pg/g 

0.5 

LT 

0.05000000  pg/g 

0.5 

3620.000000  pg/g 

0.5 

6760.000000  pg/g 

0.5 

276.0000000  pg/g 

0.5 

253.0000000  pg/g 

0.5 

10.20000000  pg/g 

0.5 

17.30000000  pg/g 

0.5 

LT 

1.00000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.44900000  pg/g 

0.5 

LT 

34.30000000  pg/g 

0.5 

Trash  Bum  Pits  (SWMU  1C) 


Stem 

Site 

Type 

Media 

Type 

Nomenclature 

Me&s 

Bed 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  METALS 

ES4-94-02 

SURF 

cso 

V 

VANADIUM 

22.30000000  jig/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

46.00000000  gg/g 

0.5 

Chemical  Class:  PESTICTOES/PCBS 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

ABAC 

ALPHA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  |ig/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  (xg/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00400000  jig/g 

0.5 

T 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00400000  jig/g 

0.5 

TD 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

AENSL 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000  ng/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

AENSL 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000  jig/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00140000  ng/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00140000  (ig/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  ng/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  fig/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000  \x%Jg 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000  ng/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000  fig/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

CSO 

CLDAJS 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000  (ig/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00350000  ng/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELT  A-BENZENEHEXACHLORJDE 

LT 

0.00850000  ng/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00160000  ^g/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00160000  fig/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000  ng/g 

0.5 

7 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000  fig/g 

0.5 

D7 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00050000  (ig'g 

0.5 

T 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00050000  fig/g 

0.5 

TD 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00050000  ngfg 

0.5 

T 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00050000  itg/g 

0.5 

TD 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00050000  ng/g 

0.5 

T 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00050000  (xg/g 

0.5 

TD 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00400000  jxg/g 

0.5 

T 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00400000  fig/g 

0.5 

TD 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  ng/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  (ig/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  fig/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  ng/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000  \ig!g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000  \igjg 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000  ng/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000  (xg/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  fig/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  fig/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000  |ig/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

PCB016 

PCB1016 

LT 

0.10000000  fig/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000000  jxg/g 

0.5 

T 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000000  Hg/g 

0.5 

TD 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000000  ng/g 

0.5 

T 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000000  ng/g 

0.5 

TD 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.10000000  jxg/g 

0.5 

T 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.10000000  ng/g 

0.5 

TD 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000000  fig/g 

0.5 

T 

ES  4-94-01 

SURF 

cso 

PCB24S 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000000  ng/g 

0.5 

TD 
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Site  ID 

Site  ) 
Type 

Media 

Type  Nomenclature 

Meas 

Bo<d 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

ftag 

Code 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790000  |ig/g 

0.5 

T 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790000  (lg/g 

0.5 

TD 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  PCB260  PCB1260 

LT 

0.04790000  (ig/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  PCB260  PCB1260 

LT 

0.04790000  (ig/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  PPDDD  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1 ,1-DICHLOROETH 

LT 

0.00270000  (ig/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  PPDDD  2^-BIS(P ARA-CHLOROPHENYL>  1 , 1 -D1CHLOROETH 

LT 

0.00270000  ng'g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  PPDDE  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>14-DICHLOROETH 

LT 

0.00270000  ng/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  PPDDE  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>-l ,  1  -DICHLOROETH 

LT 

0.00270000  |ig/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  PPDDT  24-BIS(P ARA-CHLOROPHEN YL>  1,1 4  -TRICHLORO  E 

LT 

0.00350000  ng/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  PPDDT  2^-BIS(PARA-CHDOROPHENYL)-U,  1-TR1CHLOROE 

LT 

0.00350000  ng/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  fig/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  ng/g 

0.5 

D 

ES4-94-02 

SURF 

CSO  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  fig/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO  ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00400000  ng/g 

0.5 

T 

ES4-94-02 

SURF 

CSO  AENSL  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000  (Ag/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO  ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.00140000  fig/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  (ig/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000  fig/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO  CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.06840000  ng/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO  DBHC  DELT A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  ng/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO  DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.00160000  pg/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO  ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.00650000  fig/g 

0.5 

7 

ES4-94-02 

SURF 

CSO  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00050000  ng/g 

0.5 

T 

ES4-94-02 

SURF 

CSO  ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00050000  (ig/g 

0.5 

T 

ES4-94-02 

SURF 

CSO  ESFS04  ENDOSILFAN  SULFATE 

ND 

0.00050000  Hgfe 

0.5 

T 

ES4-94-02 

SURF 

CSO  GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00400000  ng/g 

0.5 

T 

ES4-94-02 

SURF 

CSO  HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  ng/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  Hg/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO  ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00300000  gg/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO  LIN  LINDANE 

.  LT 

0.00100000  pg/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO  MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  pg/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO  PCB016  PCB1016 

LT 

0.10000000  pg/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000000  pg/g 

0.5 

T 

ES4-94-02 

SURF 

CSO  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000000  pg/g 

0.5 

T 

ES4-94-02 

SURF 

CSO  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.10000000  pg/g 

0.5 

T 

ES4-94-02 

SURF 

CSO  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  124S 

ND 

0.10000000  pg/g 

0.5 

T 

ES4-94-02 

SURF 

CSO  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790000  pg/g 

0.5 

T 

ES4-94-02 

SURF 

CSO  PCB260  PCB1260 

LT 

0.04790000  pg/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO  PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DlCHLOROETH 

LT 

0.00270000  pg/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO  PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-U-DICHLOROETH 

LT 

0.00270000  pg/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO  PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,U-TRlCHLOROE 

LT 

0.00350000  pg/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO  TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  pg/g 

0.5 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  123TCB  lt2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  pg/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  123TCB  1.2.3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  pg/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  124TCB  1 ,2.4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  pg/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  124TCB  U.4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  pg/g 

0.5 

D 

ES  4-94-01 

SURF 

CSO  12DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  pg/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  pg/g 

0.5 

D 

ES  4-94-01 

SURF 

CSO  12DPH  1.2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  pg/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  12DPH  1 ,2-DIPHENVLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  pglg 

0.5 

D 

Data 

Oval 
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Trash  Bum  Pits  (SWMU  1C) 


SkeW 

Site 

Type 

Media 

Type 

Nomenclature 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Cede 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

13DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

13DCLB  1.3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

p&'g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

13DNB  U-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg'g 

0.5 

DR 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

13DNB  1.3-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

R 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

14DCLB  1 ,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg'e 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

23CTCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

23CTCP  Z3.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

24CTCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

24DCLP  2.4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

24DNP  2.4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

24DNT  2,4-DINTTROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

24DNT  2,4-DINTTROTOLUET^TE 

LT 

1.40000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

26DNA  2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

26DNA  2, 6-DINITRO  ANILINE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

26DNT  2,6-DINTTROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

2  CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

2  CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

2CNAP  2-CHLORON APHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

2MNAP  2-METHYLN  APHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

2MNAP  2-METHYLN  APHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg'g 

0.5 

D 

ES4-94-0I 

SURF 

cso 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

R 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

2  N ANIL  2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

DR 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

33DCBD  3JLCICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

33DCBD  33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

35DNA  3.5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

35DNA  3.5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

3NAML  3-NTTROANILINE 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

3  N ANIL  3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

3NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

3  NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

46DN2C'  4.6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

4BRPPE  4-BROM  OPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

4BRPPE  4-BROM  OPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

pg/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

R 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

DR 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

4CL3C  4-CHLORO-3-C RESOL 

LT 

0.93000000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

4CL3C  4-CHLORO-3-C RESOL 

LT 

0.93000000 

pg/g 

0.5 

D 
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Trash  Bum  Pits  (SWMU  1C) 


Ste  Media 

Site  ID  Type  Type _ Nomenclature 


Chemical  Class :  SEMIVOLATILES 


ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

ES4-94-01 


SURF  CSO  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

SURF  CSO  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

SURF  CSO  4MP  4-METHYLPHENOL 

SURF  CSO  4MP  4-METHYLPHENOL 

SURF  CSO  4NANIL  4-NITROANILINE 

SURF  CSO  4NANEL  4-NITROANILINE 

SURF  CSO  4NP  4-NITROPHENOL 

SURF  CSO  4NP  4-NITROPHENOL 

SURF  CSO  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

SURF  CSO  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

SURF  CSO  AENSL  ALPHA-ENDOSULFAN 

SURF  CSO  AENSL  ALPHA-ENDOSULFAN 

SURF  CSO  ALDRN  ALDRIN 

SURF  CSO  ALDRN  ALDRIN 

SURF  CSO  ANAPN  ACENEPHTHENE 

SURF  CSO  ANAPN  ACENEPHTHENE 

SURF  CSO  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

SURF  CSO  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

SURF  CSO  ANIL  ANILINE 

SURF  CSO  ANIL  ANILINE 

SURF  CSO  ANTRC  ANTHRACENE 

SURF  CSO  ANTRC  ANTHRACENE 

SURF  CSO  ATZ  ATRAZINE 

SURF  CSO  ATZ  ATRAZINE 

SURF  CSO  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 
SURF  CSO  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 
SURF  CSO  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 
SURF  CSO  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 
SURF  CSO  B2CLE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 
SURF  CSO  B2CLE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 
SURF  CSO  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 
SURF  CSO  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 
SURF  CSO  BAANT  BENZO  (A]  ANTHRACENE 
SURF  CSO  BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 
SURF  CSO  BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 
SURF  CSO  BAPYR  BENZO  (A]  PYRENE 
SURF  CSO  BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 
SURF  CSO  BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 
SURF  CSO  BBHC  BET A-BENZENEHEXACHLORIDE 
SURF  CSO  BBHC  BET  A-BENZENEHEXACHLORIDE 
SURF  CSO  BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 
SURF  CSO  BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 
SURF  CSO  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 
SURF  CSO  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 
SURF  CSO  BENZXD  BENZIDINE 
SURF  CSO  BENZID  BENZIDINE 
SURF  CSO  BENZO  BENZOIC  ACID 
SURF  CSO  BENZO  BENZOIC  ACID 
SURF  CSO  BGHIP  BENZO  {G.H,I]  PERYLENE 
SURF  CSO  BGHIP  BENZO  [G.HJ]  PERYLENE 
SURF  CSO  BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 
SURF  CSO  BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 


Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

LT 

0.17000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.17000000  (lg/g 

0.5 

D 

LT 

0.24000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.24000000  (ig/g 

0.5 

D 

ND 

3.10000000  (ig/g 

0.5 

R 

ND 

3.10000000  (ig/g 

0.5 

DR 

LT 

3.30000000  (ig/g 

0.5 

LT 

3.30000000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

1.30000000  (ig/g 

0.5 

LT 

1.30000000  ng/g 

0.5 

D 

LT 

0.40000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.40000000  |ig/g 

0.5 

D 

LT 

1.30000000  (ig/g 

0.5 

LT 

1.30000000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.04100000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.04100000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.03300000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.03300000  |»g/g 

0.5 

D 

ND 

0.13000000  (ig/g 

0.5 

R 

ND 

0.13000000  jig/g 

0.5 

DR 

LT 

0.71000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.71000000  *ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.06500000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.06500000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.19000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.19000000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.44000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.44000000  |ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.36000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.36000000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.48000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.48000000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.04100000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.04100000  (lg/g 

0.5 

D 

LT 

1.20000000  (ig/g 

0.5 

LT 

1.20000000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.31000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.31000000  (lg/g 

0.5 

D 

LT 

1.30000000  (ig/g 

0.5 

LT 

1.30000000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

1.80000000  (ig/g 

0.5 

LT 

1.80000000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

2.40000000  (ig/g 

0.5 

LT 

2.40000000  (ig/g 

0.5 

D 

ND 

0.13000000  (ig/g 

0.5 

R 

ND 

0.13000000  (ig/g 

0.5 

DR 

ND 

3.10000000  |ig/g 

0.5 

R 

ND 

3.10000000  (ig/g 

0.5 

DR 

LT 

0.18000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.18000000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.13000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.13000000  (ig/g 

0.5 

D 

Data 

Qual 
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Trash  Bum  Pits  (SWMU  1C) 


Site  ED 

Site 

Type 

Media 

Type 

NomeacLktxire 

Meas 

Bool 

Value 

Uafc 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class :  SEMIVOLATILES 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

pgfe 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

PS'S 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

pg'g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000000 

pgfe 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCY  CLOPENT  ADIENE 

LT 

0.52000000 

pg'g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1,80000000 

pg'g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

pgte 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000 

pg /g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

CPMSO  4-CHLX5ROPHENYLMETHYL  SlUOXIDE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHEKYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000 

pg/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

DBAHA  DIBENZ  (AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

pg/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

DBZFL 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENT  ADIENE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

DCPD 

DIC  Y  CLOPENT  ADIENE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

pg/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

DLDRN 

DCELDRIN 

LT 

0.07900000 

pg/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

pg/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

pg/g 

0.5 

DR 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

pg/g 

0.5 

R 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

R 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

DR 
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ES4-94-01  SURF  CSO  FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  fig/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  fig/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  FLREN  FLUORENE 

LT 

0.06500000  fig/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  FLREN  FLUORENE 

LT 

0.06500000  fig/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  HCBD  HEXACHLOROBUT ADIENE 

LT 

0.97000000  fig/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  HCBD  HEXACHLOROBUT  ADIENE 

LT 

0.97000000  (ig/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  fig/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  (ig/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  Jlg/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  (ig fe 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  ICDPY  INDENO  [1^3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000  (lg/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  ICDPY  INDENO  [1A3-CJ)]  PYRENE 

LT 

2.40000000  fig/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  ISODR  ISODRIN 

LT 

0.48000000  fig/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  ISODR  ISODRIN 

LT 

0.48000000  fig/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  ISOPHR ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  t*s^e 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  |ig/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  KEP  KEPONE 

ND 

1.30000000  figfg 

0.5 

R 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  KEP  KEPONE 

ND 

1.30000000  (ig/g 

0.5 

DR 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  LIN  LINDANE 

LT 

0.10000000  tlgfe 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  LIN  LINDANE 

LT 

0.10000000  (Ig/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  tig/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  MIREX  UAZ2,33A4,5,5,5A,5a6-DECACHLOROOCTAHYDR 

LT 

0.14000000  flg/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  MIREX  1 , 1  A2,2,3,3A,4,5,5,5 A,5B,6-DECACHLOROOCTAH YDR 

LT 

0.14000000  fig/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  fig/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  \tg/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  (»g/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  flg/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  NB  NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  (ig/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  NB  NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  fig/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  fig/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  fig/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  fig/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1. 10000000  flg/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  fig/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  fig/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  OXAT  L4-OXATH1ANE 

LT 

0.07500000  fig/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  OXAT  1 ,4-OXATHI ANE 

LT 

0.07500000  fig/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  PCB016  PCB1016 

LT 

0.32000000  fig/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  PCB0I6  PCB  1016 

LT 

0.32000000  fig/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.32000000  fig/g 

0.5 

DR 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.32000000  fig/g 

0.5 

R 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.32000000  fig/g 

0.5 

DR 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.32000000  fig/g 

0.5 

R 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.32000000  fig/g 

0.5 

DR 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.32000000  fig/g 

0.5 

R 

ES  4-94-01 

SURF 

CSO  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.32000000  fig/g 

0.5 

DR 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.32000000  fig/g 

0.5 

R 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.32000000  fig/g 

0.5 

DR 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.32000000  fig/g 

0.5 

R 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  PCB260  PCB  1260 

LT 

0.79000000  fig/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

CSO  PCB260  PCB  1260 

LT 

0.79000000  fig/g 

0.5 

D 
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ES4-94-01 

SURF 

cso 

PCB262 

PCB1262 

LT 

6.30000000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

Pg/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

Pg/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

Pg /g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

Pg/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

Pg/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

PPDDD 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U-DICHLOROETH 

LT 

0.06400000 

Pg/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

PPDDD 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U-DICHLOROETH 

LT 

0.06400000 

Pg/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHIX)ROPHENYL>l,l-DlCHLOROETH 

LT 

0.06800000 

Pg'g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

PPDDE 

2,2-BI  S(PARA-CHLOROPHENYL>  1 , 1  -DICHLOROETH 

LT 

0.06800000 

Pg/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

CSO 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHlX>ROPHENYL)-l ,  1, 1  -TRICHLOROE 

LT 

0.10000000 

Pg/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHEN  YL)- 1,1,1  -TRI CHLOROE 

LT 

0.10000000 

Pg/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

Pg/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

Pg/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

Pg/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

Pg/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

SUPON 

2-CHLORO- 1  -(2,4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

0.92000000 

Pg/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

SUPON 

2-CHLORO- 1  -(2,4-DIC  HLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

0.92000000 

Pg/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

Pg/g 

0.5 

D 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

UNK523  irNKNOWN 

0.30000000 

Pg/g 

0.5 

S 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

UNKS23  irNKNOWN 

0.50000000 

Pg/g 

0.5 

DS 

ES4-94-0 1 

SURF 

CSO 

UNK636  UNKNOWN 

0.30000000 

Pg/g 

0.5 

DS 

ES4-94-0I 

SURF 

CSO 

UNK646  UNKNOWN 

0.30000000 

Pg/g 

0.5 

s 

ES4-94-01 

SURF 

CSO 

UNK659  UNKNOWN 

0.30000000 

Pg/g 

0.5 

S 

ES4-94-01 

SURF 

CSO 

UNK659  UNKNOWN 

0.30000000 

Pg/g 

0.5 

DS 

ES4-94-01 

SURF 

cso 

IFNK677  UNKNOWN 

0.30000000 

Pg/g 

0.5 

s 

ES4-94-02 

SURF 

cso 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

Pg/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

cso 

124TCB 

1.2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

Pg/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO 

12DCLB  1 ,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

Pg/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

cso 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

Pg/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO 

I3DCLB  1 3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

Pg/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

Pg/g 

0.5 

R 

ES4-94-02 

SURF 

cso 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

Pg/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

cso 

236TCP 

2,3,6-TRJCHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

Pg/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

cso 

245TCP 

2.4,5-TRJCHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

Pg/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

cso 

246TCP 

2.4.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

Pg/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

cso 

24DCLP  2.4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

Pg/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO 

24DMP 

2.4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

Pg/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

cso 

24DNP 

2,4-DINTTROPHENOL 

LT 

4.70000000 

Pg/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

Pg/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

cso 

26DNA 

2,6-DINTTRO  ANILINE 

LT 

0.57000000 

Pg/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

Pg/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

Pg/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

Pg/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

Pg/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

Pg/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

cso 

2NAN1L  2-NTTROANILINE 

ND 

3.10000000 

Pg/g 

0.5 

R 

ES4-94-02 

SURF 

cso 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

Pg/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

cso 

33DCBD  3-3-C1CHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

70 


S te  Media 
Type  Type 


Trash  Bum  Pits  (SWMU  1C) 


Meas 

Bool  Value 


Unit  Flag  Data 

Meas  Depth  Code  Qaal 


StelD 


Nomenclature 


ES4-94-02 

SURF 

ES4-94-02 

SURF 

ES4-94-02 

SURF 

ES4-94-02 

SURF 

ES4-94-02 

SURF 

ES4-94-02 

SURF 

ES4-94-02 

SURF 

ES4-94-02 

SURF 

ES4-94-02 

SURF 

ES4-94-02 

SURF 

ES4-94-02 

SURF 

ES4-94-02 

SURF 

ES4-94-02 

SURF 

ES4-94-02 

SURF 

ES4-94-02 

SURF 

ES4-94-02 

SURF 

ES4-94-02 

SURF 

ES4-94-02 

SURF 

ES4-94-02 

SURF 

ES4-94-02 

SURF 

ES4-94-02 

SURF 

ES4-94-02 

SURF 

ES4-94-02 

SURF 

ES4-94-02 

SURF 

ES4-94-02 

SURF 

ES4-94-02 

SURF 

ES4-94-02 

SURF 

ES4-94-02 

SURF 

ES4-94-02 

SURF 

ES4-94-02 

SURF 

ES4-94-02 

SURF 

ES4-94-02 

SURF 

ES4-94-02 

SURF 

ES4-94-02 

SURF 

ES4-94-02 

SURF 

ES4-94-02 

SURF 

ES4-94-02 

SURF 

ES4-94-02 

SURF 

ES4-94-02 

SURF 

ES4-94-02 

SURF 

ES4-94-02 

SURF 

ES4-94-02 

SURF 

ES4-94-02 

SURF 

ES4-94-02 

SURF 

ES4-94-02 

SURF 

ES4-94-02 

SURF 

ES4-94-02 

SURF 

ES4-94-02 

SURF 

ES4-94-02 

SURF 

ES4-94-02 

SURF 

ES4-94-02 

SURF 

ES4-94-02 

SURF 

CSO  35DNA  3,5-DINITROANILINE 

CSO  3NANIL  3-NTTROANILINE 

CSO  3  NT  3-NITROTOLUENE 

CSO  46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

CSO  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

CSO  4CANIL  4-CHLOROANILINE 

CSO  4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

CSO  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

CSO  4MP  4-METHYLPHENOL 

CSO  4NAML  4-N1TROANILINE 

CSO  4NP  4-N1TROPHENOL 

CSO  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

CSO  AENSL  ALPHA-ENDOSULFAN 

CSO  ALDRN  ALDRIN 

CSO  ANAPN  ACENEPHTHENE 

CSO  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

CSO  ANIL  ANILINE 

CSO  ANTRC  ANTHRACENE 

CSO  ATZ  ATRAZINE 

CSO  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

CSO  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

CSO  B2CLE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

CSO  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

CSO  BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

CSO  BAPYR  BENZO  |A)  PYRENE 

CSO  BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

CSO  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

CSO  BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

CSO  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

CSO  BENZID  BENZIDINE 

CSO  BENZO  BENZOIC  ACID 

CSO  BGHIP  BENZO  [G.HJ]  PERYLENE 

CSO  BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

CSO  BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

CSO  CHRY  CHRYSENE 

CSO  CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

CSO  CL6CP  HEXACHLOROCY CLOPENT  ADIENE 

CSO  CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

CSO  CLDAN  CHLORPANE 

CSO  CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

CSO  CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

CSO  CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

CSO  DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

CSO  DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

CSO  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

CSO  DBZFU  DIBENZORIRAN 

CSO  DCPD  DICYCLOPENT ADIENE 

CSO  DDVP  VAPONA 

CSO  DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

CSO  DITH  DITHIANE 

CSO  DLDRN  DIELDRIN 

CSO  DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 


LT 

1.60000000  ng/g 

0.5 

LT 

3.00000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.34000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.80000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.04100000  (ig/g 

0.5 

ND 

0.63000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.93000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.17000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.24000000  (ig/g 

0.5 

ND 

3.10000000  (ig/g 

0.5 

LT 

3.30000000  (ig/g 

0.5 

LT 

1.30000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.40000000  (ig/g 

0.5 

LT 

1.30000000  (tg/g 

0.5 

LT 

0.04100000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.03300000  fig/g 

0.5 

ND 

0.13000000  (tg/g 

0.5 

LT 

0.71000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.06500000  (tg/g 

0.5 

LT 

0.19000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.44000000  (tg/g 

0.5 

LT 

0.36000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.48000000  (tg/g 

0.5 

LT 

0.04100000  (tg/g 

0.5 

LT 

1.20000000  (tg/g 

0.5 

LT 

0.31000000  (tg/g 

0.5 

LT 

1.30000000  (tg/g 

0.5 

LT 

1.80000000  (tg/g 

0.5 

LT 

2.40000000  (tg/g 

0.5 

ND 

0.13000000  (tg/g 

0.5 

ND 

3.10000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.18000000  (tg/g 

0.5 

LT 

0.13000000  (tg/g 

0.5 

LT 

0.03200000  [tg/g 

0.5 

LT 

0.03200000  (tg/g 

0.5 

LT 

0.08000000  |tg/g 

0.5 

LT 

0.52000000  (ig/g 

0.5 

LT 

1.80000000  (tg/g 

0.5 

LT 

0.68000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.09700000  (tg/g 

0.5 

LT 

0.32000000  (tg/g 

0.5 

LT 

0.06600000  (tg/g 

0.5 

LT 

0.31000000  (tg/g 

0.5 

LT 

0.07100000  (tg/g 

0.5 

LT 

0.21000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.38000000  (tg/g 

0.5 

LT 

0.57000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.06800000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.24000000  (tg/g 

0.5 

LT 

0.06500000  (tg/g 

0.5 

LT 

0.07900000  (tg/g 

0.5 

LT 

0.06300000  (ig/g 

0.5 

71 


Trash  Bum  Pits  (SWMU  1C) 

Site  Media  Meas  CSS  Flag  Data 

Sit*  ID  Type  Type _ Nomenclature _ Bool  Valne _ Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES4-94-02 

SURF 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

iig/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

pg/g 

0.5 

R 

ES4-94-02 

SURF 

CSO 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

pg,g 

0.5 

R 

ES4-94-02 

SURF 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO 

FLREN 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUT ADIENE  . 

LT 

0.97000000 

pg^g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO 

ICDPY 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

pg^g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO 

ISOPHR  1SOPHORONE 

LT 

0.39000000 

pg'g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

pg'g 

0.5 

R 

ES4-94-02 

SURF 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO 

MDREX 

UA^2,3.3A4,S.S.5A.SB,6-DECACHLOROOCTAHYPR 

LT 

0.14000000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

p^g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO 

NNDME  N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAXGNE 

LT 

0.29000000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO 

PCB016 

PCB1016 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHEN\X  1221 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

ES4-94-02 

SURF 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

ES4-94-02 

SURF 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

ES4-94-02 

SURF 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

ES4-94-02 

SURF 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

ES4-94-02 

SURF 

CSO 

PCB260 

PCB1260 

LT 

0.79000000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO 

PPDDD 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l ,  1-DICHLOROETH 

LT 

0.06400000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO 

PPDDE 

2a-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>Ll-DICHLOROETH 

LT 

0.06800000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l ,  Ll-TRICHLOROE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO 

SUPON 

2-CHLORO-l-{2,4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

0.92000000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

pg/g 

0.5 

ES4-94-02 

SURF 

CSO 

UNK523  UNKNOWN 

0.50000000 

pg/g 

0.5 

S 

ES4-94-02 

SURF 

CSO 

UNK659  UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

S 
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AED  Deactivation  Furnace  (SWMU  21) 


Site  Media 

Site  ID  Type  Type _ Nomenclature 


Chemical  Class:  CYANIDE _ , 

ES9-94-01  SURF  CSO  CYN  CYANIDE 

ES9-94-01  SURF  CSO  CYN  CYANIDE 

ES9-94-02  SURF  CSO  CYN  CYANIDE 


Chemical  Class:  DIOXINS 


ES9-94-01 

ES9-94-01 

ES9-94-01 

ES9-94-01 

ES9-94-01 

ES9-94-01 

ES9-94-01 

ES9-94-01 

ES9-94-01 

ES9-94-01 

ES9-94-01 

ES9-94-01 

ES9-94-01 

ES9-94-01 

ES9-94-01 

ES9-94-01 

ES9-94-01 

ES9-94-01 

ES9-94-01 

ES9-94-01 

ES9-94-01 

ES9-94-01 

ES9-94-01 

ES9-94-0 1 

ES9-94-01 

ES9-94-01 

ES9-94-01 

ES9-94-01 

ES9-94-01 

ES9-94-01 

ES9-94-01 

ES9-94-01 

ES9-94-01 

ES9-94-01 

ES9-94-02 

ES9-94-02 

ES9-94-02 

ES9-94-02 

ES9-94-02 

ES9-94-02 

ES9-94-02 

ES9-94-02 

ES9-94-02 

ES9-94-02 

ES9-94-02 

ES9-94-02 


SURF  CSO  234HXF  2,3,4,6,7,S-HEXACHLORODIBENZOFURAN 
SURF  CSO  234HXF  2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 
SURF  CSO  234PCF  2,3,4J,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 
SURF  CSO  234PCF  2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 
SURF  CSO  678HPD  1 ,2,3,4,6,7,8-HEPT  ACHLORODffiENZO-PT)IOXIN 
SURF  CSO  678HPD  1,2,3 ,4,6,7, 8-HEPT ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
SURF  CSO  678HPF  1  3,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODEBENZOFURAN 
SURF  CSO  678HPF  l,2.3,4,6,7,84HEPTACHLORODIBENZORTRAN 
SURF  CSO  678HXD  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
SURF  CSO  678HXD  1 ,2.3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
SURF  CSO  678HXF  1,2,3.6,7,841EXACHLORODIBENZOFURAN 
SURF  CSO  678HXF  1,2,3.6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 
SURF  CSO  789HPF  1^,3,4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 
SURF  CSO  789HPF  13,3,4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZORJRAN 
SURF  CSO  789HXD  1^,3,7,8,9-HEXACHLORODDBENZO-P-DIOXIN 
SURF  CSO  789HXD  U,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
SURF  CSO  789HXF  133,7, 8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 
SURF  CSO  789HXF  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODEBENZOFURAN 
SURF  CSO  78HXD  1.2,3,4,7,8*HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
SURF  CSO  78HXD  1,23,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
SURF  CSO  78HXDF  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
SURF  CSO  78HXDF  1 ,23,4,7, 8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 
SURF  CSO  78PCDD  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
SURF  CSO  78PCDD  U,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
SURF  CSO  78PCDF  1,2.3,7.8-PEOTACHLORODIBENZOFURAN 
SURF  CSO  78PCDF  1^,3.7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 
SURF  CSO  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 
SURF  CSO  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 
SURF  CSO  OCDF  OCT ACHLORODIBENZORTRAN 
SURF  CSO  OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 
SURF  CSO  TCDD  2,3 .7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 
SURF  CSO  TCDD  2,3.7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 
SURF  CSO  TCDF  2,3,7.8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 
SURF  CSO  TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 
SURF  CSO  234HXF  23 ,4.6,7,8-HEXACHLORODIBENZORTRAN 
SURF  CSO  234PCF  2,3.4,7.8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 
SURF  CSO  678HPD  U,3.4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
SURF  CSO  678HPF  1 ,23.4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORTRAN 
SURF  CSO  678HXD  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
SURF  CSO  678HXF  1,2.3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 
SURF  CSO  789HPF  1, 2,3. 4,7,8, 9-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 
SURF  CSO  789HXD  1 ,2,3.7,8,9-HEXACHLORODtBENZO-P-DIOXIN 
SURF  CSO  789HXF  1,2,3.7,8,9-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
SURF  CSO  78HXD  13.3.4,7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
SURF  CSO  78HXDF  1,2,3,4.7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
SURF  CSO  78PCDD  1.2.3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 


Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

LT 

0.25000000 

ng/g 

0.5 

LT 

0.25000000 

0.5 

D 

LT 

0.25000000 

vslz. 

0.5 

LT 

0.00002480  (ig/g 

0.5 

LT 

0.00004670  (ig/g 

0,5 

D 

LT 

0.00001950  (ig/g 

0.5 

LT 

0.00002350  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.00001550  (ig/g 

0.5 

LT 

0.00002550  ng/g 

0.5 

D 

LT 

0.00002580  (ig/g 

0.5 

LT 

0.00004150  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.00001850  ng/g 

0.5 

LT 

0.00004270  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.00002190  (ig/g 

0.5 

LT 

0.00004130  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.00002900  (ig/g 

0.5 

LT 

0.00004660  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.00001830  (ig/g 

0.5 

LT 

0.00004220  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.00002650  (ig/ g 

0.5 

LT 

0.00004990  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.00002180  (ig/g 

0.5 

LT 

0.00005040  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.00002530  fig/ g 

0.5 

LT 

0.00004770  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.00002920  (ig/g 

0.5 

LT 

0.00004000  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.00001960  (ig/g 

0.5 

LT 

0.00002360  (ig/g 

0.5 

D 

0.00049000  (ig/g 

0.5 

0.00064900  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.00007410  (ig/g 

0.5 

LT 

0.00013600  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.00002290  (ig/g 

0.5 

LT 

0.00002510  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.00001830  (ig/g 

0.5 

LT 

0.00002100  (ig/g 

0.5 

D 

LT 

0.00002480  (ig/g 

0.5 

LT 

0.00001800  (ig/g 

0.5 

LT 

0.00001650  (ig/g 

0.5 

LT 

0.00002550  jig/g 

0.5 

LT 

0.00002240  (ig/g 

0.5 

LT 

0.00002150  (ig/g 

0.5 

LT 

0.00002710  (ig/g 

0.5 

LT 

0.00002120  (ig/g 

0.5 

LT 

0.00002610  (ig/g 

0.5 

LT 

0.00002390  (ig/g 

0.5 

LT 

0.00002590  (ig/g 

0.5 

LT 

0.00004370  (ig/g 

0.5 

Data 

Qual 
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A  ED  Deactivation  Furnace  (SWMU  21) 


Site  ID 

ate 

Type 

Media 

TVpe 

Nomenclature 

Meas 

Bool 

Value 

Vm t 
Meas 

Depth 

nag 

Code 

Chemical  Class:  DIOXINS 

ES9-94-02 

SURF 

cso 

78PCDF  1.23,7.8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001780 

pete 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

cso 

OCDD 

OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00009330 

pete 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

cso 

OCDF 

OCTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00007080 

pete 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

cso 

TCDD 

2,3, 7, 8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00002210 

pete 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

cso 

TCDF 

2,3, 7, 8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001850 

pete 

0.5 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pete 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

135TNB 

U,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pete 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

13DNB 

U-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pete 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

13DNB 

1 ,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pete 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

24CTNT 

2.4.6-TRINTTROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pete 

0.5 

ES9-94-0 1 

SURF 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pete 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pgte 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pete 

0.5 

D 

ES9-94-0 1 

SURF 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pete 

0.5 

ES9-94-0 1 

SURF 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pete 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMTNE 

LT 

2.00000000 

pete 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

HMX 

CY  CLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000000 

pete 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pete 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pete 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

RDX 

CYCUDTRIMETHYLENETRIN1TRAMINE 

LT 

1.28000000 

pete 

0.5 

ES9-94-0 1 

SURF 

cso 

RDX 

C  Y  CLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

LT 

1.28000000 

pete 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

TETRY 

N-METHYl^N2,4,6-TETRANITRO  ANILINE 

LT 

2.11000000 

pete 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

TETRY 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANTTROANTLlKE 

LT 

2.11000000 

pete 

0.5 

D 

ES9-94-02 

SURF 

cso 

135TNB 

1.3.5-TRINUROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pete 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

cso 

13DNB 

1 ,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pete 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pete 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

cso 

24DNT 

2.4-DINTTROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pete 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

cso 

26DNT 

2.6-DINITROTOLIIENE 

LT 

2.00000000 

pete 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMINE 

LT 

2.00000000 

pete 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pete 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

cso 

RDX 

C  Y  CLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

LT 

1.28000000 

pg/e 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

cso 

TETRY 

N-METHYL-NZ4.6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000000 

pgte 

0.5 

Chemical  Class:  METALS 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pgte 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pgte 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

AL 

ALUMINUM 

7930.000000 

pgte 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

AL 

ALUMINUM 

8820.000000 

pgte 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

4.61000000 

pgte 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

4.98000000 

pg/e 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

BA 

BARIUM 

394.0000000 

pgte 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

BA 

BARIUM 

722.0000000 

pgte 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLRFM 

LT 

0.42700000 

pgte 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pgte 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

CA 

CALCIUM 

14700.00000 

pgte 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

CA 

CALCIUM 

33100.00000 

pgte 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

CD 

CADMIUM 

20.00000000 

pete 

0.5 

ES9-94-0 1 

SURF 

cso 

CD 

C  ADMIT.  fM 

38.00000000 

pgte 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

CO 

COBALT 

3.98000000 

pgte 

0.5 
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Site  Media 
Type  Type 


A  ED  Deactivation  Furnace  (SWMU  21) 


Nomenclature 


Unit 

Megs  Depth 


Chemical  Class:  METALS 


ES9-94-01 

SURF 

CSO  CO 

COBALT 

3.32000000  pg/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  CR 

CHROMIUM 

17.60000000  pg/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  CR 

CHROMIUM 

62.80000000  pg/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  Clf 

COPPER 

434.0000000  pg/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  CD 

COPPER 

736.0000000  pg/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  FE 

IRON 

10200.00000  pg/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  FE 

IRON 

12800.00000  pg/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  HG 

MERCURY 

0.05780000  pg/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  HG 

MERCURY 

0.06850000  pg/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  K 

POTASSIUM 

2250.000000  pg/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  K 

POTASSIUM 

2120.000000  pg/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  MG 

MAGNESIUM 

4920.000000  pg/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  MG 

MAGNESIUM 

6120.000000  pg/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  MN 

MANGANESE 

211.0000000  pg/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  MN 

MANGANESE 

223.0000000  pg/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  NA 

SODIUM 

125.0000000  pg/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  NA 

SODIUM 

122.0000000  pg/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  N1 

NICKEL 

13.60000000  pg/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  N1 

NICKEL 

22.40000000  pg/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  PB 

LEAD 

836.0000000  pg/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  PB 

LEAD 

1700.000000  pg/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  SB 

ANTIMONY 

24.60000000  pg/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  SB 

ANTIMONY 

33.50000000  pg/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  pg/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  pg/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  pg/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  pg/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  V 

VANADIUM 

11.40000000  pg/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  V 

VANADIUM 

12.10000000  pg/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  ZN 

ZINC 

492.0000000  pg/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  ZN 

ZINC 

840.0000000  pg/g 

0.5 

D 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  pg/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  AL 

ALUMINUM 

6960.000000  pg/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  AS 

ARSENIC 

4.02000000  pg/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  BA 

BARIUM 

91.60000000  pg/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  BE 

BERYLLRJM 

LT 

0.42700000  pg/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  CA 

CALCIUM 

14100.00000  pg/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  CD 

CADMIUM 

1.47000000  pg/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  CO 

COBALT 

2.91000000  pg/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  CR 

CHROMIUM 

10.50000000  pg/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  CU 

COPPER 

25.50000000  pg/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  FE 

IRON 

9640.000000  pg/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  pg/g 

0.5 

ES  9*94-02 

SURF 

CSO  K 

POTASSIUM 

2050.000000  pg/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  MG 

MAGNESIUM 

4340.000000  pg/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  MN 

MANGANESE 

191.0000000  pg/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  NA 

SODIUM 

123.0000000  pg/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  NI 

NICKEL 

7.44000000  pg/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  PB 

LEAD 

59.50000000  pg/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  SB 

ANTIMONY 

1.66000000  pg/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  pg/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  pg/g 

0.5 
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Stem 

Site 

Type 

Media 

Type 

Nomenclature 

Meas 

Bool 

Value 

Um t 
Meas 

Depth 

Hag 

Cede 

Chemical  Class:  METALS 

ES9-94-02 

SURF 

cso 

V 

VANADIUM 

13.20000000 

ngfe 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

57.00000000 

PS /g 

0.5 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000 

pg/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000 

pg/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00400000 

pg /g 

0.5 

T 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00400000 

pg/g 

0.5 

TD 

ES9-94-01 

SURF 

CSO 

AENSL 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000 

pg/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

CSO 

AENSL 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000 

pg/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00140000 

pg/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00140000 

pg/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000 

pg/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000 

pg/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000 

pg/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000 

pg/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000 

pg/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000 

pg/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000 

pg'g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000 

pg/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00160000 

pg/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00160000 

pg/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000 

pg/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000 

pg/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00050000 

pg/g 

0.5 

T 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00050000 

pg/g 

0.5 

TD 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00050000 

pg/g 

0.5 

T 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00050000 

pg/g 

0.5 

TD 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00050000 

pg/g 

0.5 

T 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00050000 

pg/g 

0.5 

TD 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00400000 

pg/g 

0.5 

T 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00400000 

pg/g 

0.5 

TD 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000 

pg/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000 

pg/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXfDE 

LT 

0.00130000 

pg/g 

0.5 

ES9-94-0 1 

SURF 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000 

pg/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

ISODR 

1SODRIN 

LT 

0.00300000 

pg/g 

0.5 

ES9-94-0 1 

SURF 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000 

pg/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000 

pg/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000 

pg/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000 

pg/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000 

pg/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

PCB0I6 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

PCB0I6 

PCB1016 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

PCB22I 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

T 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

TD 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

T 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

TD 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

T 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

TD 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

T 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

PCB24S 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

TD 
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Site 

Media 

Meas 

Unit 

Flag 

Data 

Site  ED 

Type 

Type 

Nomenclature 

Bool  Value 

Meas  Depth 

Code 

Qval 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 


ES9-94-01 

SURF 

CSO  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790000  pg/g 

0.5 

T 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790000  pg/g 

0.5 

TD 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  PCB260  PCB1260 

LT 

0.04790000  pg/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  PCB260  PCB1260 

LT 

0.04790000  pg/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  PPDDD  2^-BlS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLOROETH 

LT 

0.00270000  pg/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  PPDDD  2,2-BIS(PARA-CH1jOROPHENYL>U-DICHLOROETH 

LT 

0.00270000  fig^g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  PPDDE  2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-U-DICHLOROETH 

LT 

0.00270000  ng/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  PPDDE  22-BlS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,  1  -DICHLOROETH 

LT 

0.00270000  ng/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  PPDDT  2>BlS(PARA-CHLOROPHENYL)-U,l-TRICHLOROE 

LT 

0.00350000  fig/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  PPDDT  2>BlS(PARA-CHLOROPHENYL>U,l-TRICHLOROE 

LT 

0.00350000  fig/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  (ig/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  fig/g 

0.5 

D 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORJDE 

LT 

0.00280000  (ig/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00400000  (ig/g 

0.5 

T 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  AENSL  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000  |ig/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.00140000  fig/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  Hg/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000  Jig/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.06840000  ns/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  fig/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.00160000  fig/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.00650000  (ig/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00050000  ng/g 

0.5 

T 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00050000  |ig/g 

0.5 

T 

ES9 -94-02 

SURF 

CSO  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00050000  pg/g 

0.5 

T 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00400000  pg/g 

0.5 

T 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  pg/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  pg/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  ISODR  1SODRIN 

LT 

0.00300000  pg/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  LIN  LINDANE 

LT 

0.00100000  pg/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  pg/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  PCB016  PCB1016 

LT 

0.10000000  pg/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000000  pg/g 

0.5 

T 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000000  pg/g 

0.5 

T 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.10000000  pg/g 

0.5 

T 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  PCB24S  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000000  pg/g 

0.5 

T 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790000  pg/g 

0.5 

T 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  PCB260  PCB1260 

LT 

0.04790000  pg/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  PPDDD  2.2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DlCHLOROETH 

LT 

0.00270000  pg/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  PPDDE  2.2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLOROETH 

LT 

0.00270000  pg/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l,l-TRICHLOROE 

LT 

0.00350000  pg/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  pg/g 

0.5 

Chemical  Class :  SEMIVOLATILES 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  123TCB  1,2.3-TRJCHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  pg/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  123TCB  1.23-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  pg/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  124TCB  1,2.4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  pg/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  124TCB  U.4-TR1CHLOROBENZENE  ' 

LT 

0.22000000  pg/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  pg/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  pg/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  12DPH  1 ,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  pg/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  12DPH  1 ,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  pg/g 

0.5 

D 
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Site  Media 
Site  ID  Type  Type 


Chemical  Class:  SEMTVOLATILES 

ES9-94-01  SURF  CSO  13DCLB 

ES9-94-01  SURF  CSO  13DCLB 

ES9-94-01  SURF  CSO  13DNB 

ES9-94-01  SURF  CSO  13DNB 

ES9-94-01  SURF  CSO  14DCLB 

ES9-94-01  SURF  CSO  14DCLB 

ES9-94-01  SURF  CSO  234TCP 

ES9-94-01  SURF  CSO  236TCP 

ES  9-94-01  SURF  CSO  245TCP 

ES9-94-01  SURF  CSO  245TCP 

ES9-94-01  SURF  CSO  246TCP 

ES9-94-01  SURF  CSO  246TCP 

ES9-94-01  SURF  CSO  24DCLP 

ES9-94-01  SURF  CSO  24DCLP 

ES9-94-01  SURF  CSO  24DMP 

ES9-94-01  SURF  CSO  24DMP 

ES9-94-01  SURF  CSO  24DNP 

ES9-94-01  SURF  CSO  24DNP 

ES9-94-01  SURF  CSO  24DNT 

ES9-94-01  SURF  CSO  24DNT 

ES9-94-0 1  SURF  CSO  26DNA 

ES 9-94-01  SURF  CSO  26DNA 

ES9-94-01  SURF  CSO  26DNT 

ES9-94-01  SURF  CSO  26DNT 

ES9-94-01  SURF  CSO  2 CLP 

ES9-94-01  SURF  CSO  2CLP 

ES9-94-01  SURF  CSO  2CNAP 

ES9-94-01  SURF  CSO  2CNAP 

ES9-94-01  SURF  CSO  2MNAP 

ES9-94-01  SURF  CSO  2MNAP 

ES9-94-01  SURF  CSO  2MP 

ES9-94-01  SURF  CSO  2MP 

ES9-94-01  SURF  CSO  2NANIL 

ES9-94-01  SURF  CSO  2  N ANIL 

ES9-94-01  SURF  CSO  2NP 

ES 9-9 4-01  SURF  CSO  2NP 

ES9-94-01  SURF  CSO  33DCBD 

ES  9-94-01  SURF  CSO  33DCBD 

ES9-94-01  SURF  CSO  35DNA 

ES9-94-01  SURF  CSO  35DNA 

ES9-94-01  SURF  CSO  3NANIL 

ES9-94-01  SURF  CSO  3NANIL 

ES9-94-01  SURF  CSO  3  NT 

ES9-94-01  SURF  CSO  3NT 

ES9-94-01  SURF  CSO  46DN2C 

ES9-94-01  SURF  CSO  46DN2C 

ES9-94-01  SURF  CSO  4BRPPE 

ES9-94-01  SURF  CSO  4BRPPE 

ES9-94-01  SURF  CSO  4CANIL 

ES9-94-01  SURF  CSO  4CANIL 

ES9-94-0 1  SURF  CSO  4CL3C 

ES  9-94-01  SURF  CSO  4CL3C 


Nomenclature 


Unit 

Meas  Depth 


SURF 

CSO 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

p&'g 

0.5 

SURF 

CSO 

13DCLB  1.3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

Pg/g 

0.5 

D 

SURF 

CSO 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg'g 

0.5 

R 

SURF 

CSO 

13DNB  1,3-DINlTROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

RD 

SURF 

CSO 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg/g 

0.5 

SURF 

CSO 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg/g 

0.5 

D 

SURF 

CSO 

23CTCP  2,3.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg/g 

0.5 

SURF 

CSO 

23CTCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg/g 

0.5 

D 

SURF 

CSO 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg/g 

0.5 

SURF 

CSO 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg/g 

0.5 

D 

SURF 

CSO 

246TCP  2,4,6-TRlCHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

Pg/g 

0.5 

SURF 

CSO 

246TCP  2,4,6-TRlCHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

Pg/g 

0.5 

D 

SURF 

CSO 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

Pg/g 

0.5 

SURF 

CSO 

24DCLP  2.4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

Pg/g 

0.5 

D 

SURF 

CSO 

24DMP  2.4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

Pg/g 

0.5 

SURF 

CSO 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

Pg/g 

0.5 

D 

SURF 

CSO 

24DNP  2.4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

Pg/g 

0.5 

SURF 

CSO 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

Pg/g 

0.5 

D 

SURF 

CSO 

24DNT  2.4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg/g 

0.5 

SURF 

CSO 

24DNT  2.4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

Pg/g 

0.5 

D 

SURF 

CSO 

26DNA  2.6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

Pg/g 

0.5 

SURF 

CSO 

26DNA  2,6-DINTTROANILINE 

LT 

0.57000000 

Pg/g 

0.5 

D 

SURF 

CSO 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

Pg/g 

0.5 

SURF 

CSO 

26DNT  2.6-DINTTROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

Pg/g 

0.5 

D 

SURF 

CSO 

2  CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

Pg/g 

0.5 

SURF 

CSO 

2  CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

Pg/g 

0.5 

D 

SURF 

CSO 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

Pg/g 

0.5 

SURF 

CSO 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

Pg/g 

0.5 

D 

SURF 

CSO 

2MNAP  2-METHYLN  APHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

SURF 

CSO 

2MNAP  2-METHYLN  APHTHALENE 

LT 

0.03200000 

Pg/g 

0.5 

D 

SURF 

CSO 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg/g 

0.5 

SURF 

CSO 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

Pg/g 

0.5 

D 

SURF 

CSO 

2NAN1L  2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

Pg/g 

0.5 

R 

SURF 

CSO 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

Pg/g 

0.5 

RD 

SURF 

CSO 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

Pg/g 

0.5 

SURF 

CSO 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

Pg/g 

0.5 

D 

SURF 

CSO 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

SURF 

CSO 

33DCBD  3.3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

Pg/g 

0.5 

D 

SURF 

CSO 

35DNA  3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

Pg/g 

0.5 

SURF 

CSO 

35DNA  3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

Pg/g 

0.5 

D 

SURF 

CSO 

3NAN1L  3-NTTRO  ANILINE 

LT 

3.00000000 

Pg/g 

0.5 

SURF 

CSO 

3NANIL  3-NTTROANILINE 

LT 

3.00000000 

Pg/g 

0.5 

D 

SURF 

CSO 

3  NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

Pg/g 

0.5 

SURF 

CSO 

3NT  3-NTTROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

pg/g 

0.5 

D 

SURF 

CSO 

46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

Pg/g 

0.5 

SURF 

CSO 

46DN2C  4.6-DINTTRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

Pg/g 

0.5 

D 

SURF 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

Pg/g 

0.5 

SURF 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

Pg/g 

0.5 

D 

SURF 

CSO 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

Pg/g 

0.5 

R 

SURF 

CSO 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

Pg/g 

0.5 

RD 

SURF 

CSO 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

Pg/g 

0.5 

SURF 

CSO 

4CL3C  4-CHLORO-3-C RESOL 

LT 

0.93000000 

Pg/g 

0.5 

D 
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Site 

Media 

Meas 

Unit 

Flag 

Data 

Stem 

Type 

Type 

Nomenclature 

Bool  Value 

Meas  Depth 

Code 

Qual 

Chemical  Class.'  SEMIVOLATILES 


ES9-94-01 

SURF 

CSO  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  fig/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  4CLPPE  4^HLOROPHENVTPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  fig/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  ng/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  fig/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  4NAN1L  4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000  fig/g 

0.5 

R 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000  fig/g 

0.5 

RD 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  fig/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  MS'S 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  ABHC  ALPHA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  fig/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  ng/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  AENSL  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  flg/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  AENSL  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  fig/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000000  fig/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000000  fig/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  jig/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  (ig/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  fig/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  |ig/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  ANIL  ANILINE 

ND 

0.13000000  ng/g 

0.5 

R 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  ANIL  ANILINE 

ND 

0.13000000  ng/g 

0.5 

RD 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  fig/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  jig/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.06500000  (ig/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.06500000  fig/g 

0.5  ' 

D 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  gg/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  ng/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  B2CEPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  ng/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  B2CLE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  (ig/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  B2CLE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  ng/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  )tg/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  flg/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  BAANT  BENZO  |A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000  flg/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  BAANT  BENZO  |A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000  fig/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000  flg/g 

0.5 

ES9-94-0 1 

SURF 

CSO  BAPYR  BENZO  |A]  PYRENE 

LT 

1.20000000  flg/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  BBFAN  BENZO  fB]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  flg/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  BBFAN  BENZO  [B1  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  flg/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  flg/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  flg/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  flg/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  fig/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000  flg/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000  fig/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.13000000  fig/g 

0.5 

R 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.13000000  flg/g 

0.5 

RD 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000  flg/g 

0.5 

R 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000  fig/g 

0.5 

RD 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  BGHIP  BENZO  [G,HJ1  PERYLENE 

LT 

0.18000000  fig/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  BGHIP  BENZO  IG.HJ]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  fig/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  (ig/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  fig/g 

0.5 

D 
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A  ED  Deactivation  Furnace  (SWMU  21) 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Nomendatnre 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class :  SEMIVOLATILES 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

p&'g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

pg/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000000 

pgfe 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000000 

pg'g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

pg'g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

pg'g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

pg'g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

pg'g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000 

pg/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SILFTDE 

LT 

0.09700000 

pgg 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHEKYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000 

pg'g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000 

pg'g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000 

pgg 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

pgg 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

pgg 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

pgg 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

DROP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

pgg 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

pgg 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

pgg 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

DBZFU 

DIBENZORJRAN 

LT 

0.38000000 

pgg 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

DBZFU 

DIBENZORIRAN 

LT 

0.38000000 

pgg 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

pgg 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

DCPD 

DIC  Y  CLOPENT  ADIENE 

LT 

0.57000000 

pgg 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

pgg 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

pgg 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

pgg 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

pgg 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

DITH 

DFTHIANE 

LT 

0.06500000 

pgg 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

pgg 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

pgg 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

DLDRN 

DrELDRIN 

LT 

0.07900000 

pgg 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

pgg 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

pgg 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

pgg 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

pgg 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

pgg 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

pgg 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

pgg 

0.5 

ES  9-94-01 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

pgg 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

pgg 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

pgg 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

NI) 

0.28000000 

pgg 

0.5 

R 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

pgg 

0.5 

RD 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

pgg 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

pgg 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

pgg 

0.5 

R 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

pgg 

0.5 

RD 

Data 

Qua! 
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AED  Deactivation  Furnace  (SWMU  21) 


Site  Media 

Meas 

Unit 

Flag 

Stem 

Type 

Type  Nomenclature 

Bool 

Value  Meas 

Depth 

Code 

Chemical  Class :  SEMIVOLATILES 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  ftg/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  FANT  FLUORANTHENE 

0.05700000  pg/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  FLREN  FLUORENE 

LT 

0.06500000  pg/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  FLREN  FLUORENE 

LT 

0.06500000  pg f% 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000  ftg/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000  ftg/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  ftg/g 

0.5 

ES9*94-01 

SURF 

CSO  HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  ftg/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  |ig/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  ng/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  ICDPY  INDENO  [103-C.D]  PYRENE 

LT 

2.40000000  ng/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  ICDPY  INDENO  [1A3-C.D]  PYRENE 

LT 

2.40000000  ng/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  ISODR  ISODRIN 

LT 

0.48000000  fig/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  ISODR  ISODRIN 

LT 

0.48000000  ne/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  ISOPHR ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  fig/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  )ig/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  KEP  KEPONE 

ND 

1.30000000  ng/g 

0.5 

R 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  KEP  KEPONE 

ND 

1.30000000  jig/g 

0.5 

RD 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  LIN  LINDANE 

LT 

0.10000000  fig/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  LIN  LINDANE 

LT 

0.10000000  ng/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  \ig/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  ng/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  MIREX  l,lA.2,2,33A,4,5,5.5A,5B,6-DECACHLOROOCTAHYDR 

LT 

0.14000000  ng/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  MIREX  1 , 1  A.2,2,3,3 A4,5,5,5 A5B,6-DEC ACHLOROOCTAHYDR 

LT 

0.14000000  fig/ % 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  fig/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  tig/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  tig/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  (ig/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  NB  NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  fig/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  NB  NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  ng/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  Hg/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  ^g/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  \igl% 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  |ig/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  NNDPA  N-N1TROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  ng/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  (tg/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  OXAT  1.4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000  fig/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  OXAT  1,4-OXATHlANE 

LT 

0.07500000  (igfe 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  PCB016  PCB1016 

LT 

0.32000000  ng/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  PCB016  PCB1016 

LT 

0.32000000  fig/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.32000000  fig/g 

0.5 

R 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.32000000  ng/g 

0.5 

RD 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.32000000  fig/g 

0.5 

R 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.32000000  ngfg 

0.5 

RD 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.32000000  ttg/g 

0.5 

R 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.32000000  |ig/g 

0.5 

RD 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.32000000  ftg/g 

0.5 

R 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.32000000  ttg/g 

0.5 

RD 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.32000000  ftg/g 

0.5 

R 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.32000000  ftg/g 

0.5 

RD 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  PCB260  PCB1260 

LT 

0.79000000  ftg/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

CSO  PCB260  PCB1260 

LT 

0.79000000  ftg/g 

0.5 

D 

Data 

Qaal 
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A  ED  Deactivation  Furnace  ( SWMU  21) 


Stem 

Site 

Type 

Media 

Type 

Nomeadatnre 

Meas 

Bool 

Vahie 

il 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

PCR262  PCB1262 

LT 

6.30000000 

Rg'g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

PCB262  PCB1262 

LT 

6.30000000 

Rg^g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

Rgfe 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

Rg 'g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

Rg^ 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

Rg 'Z 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

PHENO  PHENOL 

LT 

0.05200000 

Mg'S 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

PHENO  PHENOL 

LT 

0.05200000 

Mgte 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLOROETH 

LT 

0.06400000 

M gfe 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

PPDDD  2,2-BIS(PARACHLOROPHENYL)-U-DICHLOROETH 

LT 

0.06400000 

Rg/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

PPDDE  2^2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-LLDICHLOROETH 

LT 

0.06800000 

Rg/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

PPDDE  Z,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>-l,l-DICHLOROETH 

LT 

0.06800000 

Rg/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

PPDDT  2.2-B1S(PARA-CHLOROPHENYL)-U,1-TRICH1jOROE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

PPDDT  2,2-BIS<PARA-CHLOROPHE?m,)-l.U-TRICHLOROE 

LT 

0.10000000 

P&'g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000000 

P»'g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000000 

Pg/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

PYR  PYRENE 

LT 

0.08300000 

Pg/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

PYR  PYRENE 

LT 

0.08300000 

Pg/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

SUPON  2-CHIjORO-l-(2.4-DICHLOROPHENYL)VTNTL 

LT 

0.92000000 

Pg/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

SOPON  2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.92000000 

Pg/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

TXPHDE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

Pg/g 

0.5 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

Pg/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

UNK527  UNKNOWN 

1.00000000 

Pg/g 

0.5 

S 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

UNK527  UNKNOWN 

1.00000000 

Pg/g 

0.5 

SD 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

UNKS31  UNKNOWN 

0.40000000 

Pg/g 

0.5 

S 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

UNK531  UNKNOWN 

0.30000000 

Pg/g 

0.5 

SD 

ES9-94-0 1 

SURF 

cso 

UNK540  IFNKNOWN 

2.00000000 

Pg/g 

0.5 

S 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

UNK5S3  UNKNOWN 

0.90000000 

Pg/g 

0.5 

S 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

UNK562  UNKNOWN 

0.40000000 

Pg/g 

0.5 

S 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

mK617  UNKNOWN 

0.30000000 

Pg/g 

0.5 

SD 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

UNK628  UNKNOWN 

1.00000000 

Pg/g 

0.5 

S 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

UNK628  UNKNOWN 

0.30000000 

Pg/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

UNK629  UNKNOWN 

0.80000000 

Pg/g 

0.5 

S 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

UNK636  UNKNOWN 

0.40000000 

Pg/g 

0.5 

s 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

UNK636  UNKNOWN 

0.30000000 

Pg/g 

0.5 

SD 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

UNK642  UNKNOWN 

0.30000000 

Pg/g 

0.5 

s 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

UNK646  IFNKNOWN 

0.30000000 

Pg/g 

0.5 

S 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

UNK646  UNKNOWN 

0.50000000 

Pg/g 

0.5 

D 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

UNK646  UNKNOWN 

0.50000000 

Pg/g 

0.5 

SD 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

UNK647  UNKNOWN 

0.30000000 

Pg/g 

0.5 

SD 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

UNK654  UNKNOWN 

0.40000000 

Pg/g 

0.5 

SD 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

UNK659  UNKNOWN 

0.90000000 

Pg/g 

0.5 

S 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

UNK659  UNKNOWN 

0.70000000 

pg/g 

0.5 

SD 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

UNK677  UNKNOWN 

1.00000000 

Pg/g 

0.5 

S 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

UNK677  UNKNOWN 

0.90000000 

Pg/g 

0.5 

SD 

ES9-94-01 

SURF 

cso 

UNK703  UNKNOWN 

0.40000000 

Pg/g 

0.5 

S 

ES9-94-0 1 

SURF 

cso 

UNK703  UNKNOWN 

0.30000000 

Pg/g 

0.5 

SD 

ES9-94-02 

SURF 

cso 

123TCB  1 ,2,3-TRiCHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

Pg/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

cso 

124TCB  1 ,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

Pg/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

cso 

12DCLB  1 ,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

Pg/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

cso 

I2DPH  1 ,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

Pg/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

cso 

13DCLB  1 ,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

Pg/g 

0.5 

82 


AED  Deactivation  Furnace  (SWMU  21) 


Site  ID 

Ste  B 
Type 

Chemical  Class :  SEfc; 

ES9-94-02 

SURF 

ES9-94-02 

SURF 

ES9-94-02 

SURF 

ES9-94-02 

SURF 

ES9-94-02 

SURF 

ES9-94-02 

SURF 

ES9-94-02 

SURF 

ES9-94-02 

SURF 

ES9-94-02 

SURF 

ES9-94-02 

SURF 

ES9-94-02 

SURF 

ES9-94-02 

SURF 

ES9-94-02 

SURF 

ES9-94-02 

SURF 

ES9-94-02 

SURF 

ES9-94-02 

SURF 

ES9-94-02 

SURF 

ES9-94-02 

SURF 

ES9-94-02 

SURF 

ES9-94-02 

SURF 

ES9-94-02 

SURF 

ES9-94-02 

SURF 

ES9-94-02 

SURF 

ES9-94-02 

SURF 

ES9-94-02 

SURF 

ES9-94-02 

SURF 

ES  9-94-02 

SURF 

ES9-94-02 

SURF 

ES9-94-02 

SURF 

ES9-94-02 

SURF 

ES9-94-02 

SURF 

ES9-94-02 

SURF 

ES9-94-02 

SURF 

ES9-94-02 

SURF 

ES9-94-02 

SURF 

ES9-94-02 

SURF 

ES9-94-02 

SURF 

ES9-94-02 

SURF 

ES9-94-02 

SURF 

ES9-94-02 

SURF 

ES9-94-02 

SURF 

ES9-94-02 

SURF 

ES9-94-02 

SURF 

ES9-94-02 

SURF 

ES9-94-02 

SURF 

ES9-94-02 

SURF 

ES9-94-02 

SURF 

ES  9-94-02 

SURF 

ES9-94-02 

SURF 

ES9-94-02 

SURF 

ES9-94-02 

SURF 

ES9-94-02 

SURF 

Nomenclature 


Meas 

Bed 


Value 


Unit 

Meas 


Depth  Cede 


Data 

Qua! 


CSO  13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

CSO  14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

CSO  236TCP  2,3.6-TRICHLOROPHENOL 

CSO  245TCP  2,4,5-TRlCHLOROPHENOL 

CSO  246TCP  2,4,6-TRlCHLOROPHENOL 

CSO  24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

CSO  24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

CSO  24DNP  2,4-DtNTTROPHENOL 

CSO  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

CSO  26DNA  2.6-DINITROANI1INE 

CSO  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

CSO  2CLP  2-CHLOROPHENOL 

CSO  2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

CSO  2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

CSO  2MP  2-METHYLPHENOL 

CSO  2NANIL  2-N1TROANILINE 

CSO  2NP  2-NITROPHENOL 

CSO  33DCBD  33-CICHLOROBENZIDINE 

CSO  35DNA  3.5-DINTTROANILINE 

CSO  3NANIL  3-NTTRO ANILINE 

CSO  3 NT  3-NITROTOLUENE 

CSO  46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

CSO  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

CSO  4CANIL  4-CHLOROANILINE 

CSO  4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

CSO  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

CSO  4MP  4-METHYLPHENOL 

CSO  4NANBL  4-NITROANILINE 

CSO  4NP  4-NITROPHENOL 

CSO  ABHC  ALPHA-BENZENE HEXACHLORIDE 

CSO  AENSL  ALPHA-ENDOSULFAN 

CSO  ALDRjN  ALDRIN 

CSO  ANAPN  ACENEPHTHENE 

CSO  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

CSO  ANIL  ANILINE 

CSO  ANTRC  ANTHRACENE 

CSO  ATZ  ATRAZINE 

CSO  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

CSO  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

CSO  B2CLE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

CSO  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

CSO  BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

CSO  BAPYR  BENZO  |A]  PYRENE 

CSO  BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

CSO  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

CSO  BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

CSO  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

CSO  BENZID  BENZIDINE 

CSO  BENZO  BENZOIC  ACID 

CSO  BGHIP  BENZO  |G,H,r|  PERYLENE 

CSO  BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

CSO  BZALC:  BENZYL  ALCOHOL 


ND 

0.63000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.03400000  pg/g 

0.5 

LT 

0.62000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.49000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.06100000  pg/g 

0.5 

LT 

0.06500000  pg/g 

0.5 

LT 

3.00000000  pg/g 

0.5 

LT 

4.70000000  pg/g 

0.5 

LT 

1.40000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.57000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.32000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.05500000  pg/g 

0.5 

LT 

0.24000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.03200000  pg/g 

0.5 

LT 

0.09800000  pg/g 

0.5 

ND 

3.10000000  pg/g 

0.5 

LT 

1.10000000  pg/g 

0.5 

LT 

1.60000000  pg/g 

0.5 

LT 

1.60000000  ng/g 

0.5 

LT 

3.00000000  ng/g 

0.5 

LT 

034000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.80000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.04100000  pg/g 

0.5 

ND 

0.63000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.93000000  >ig/g 

0.5 

LT 

0.17000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.24000000  pg/g 

0.5 

ND 

3.10000000  pg/g 

0.5 

LT 

3.30000000  pg/g 

0.5 

LT 

1.30000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.40000000  pg/g 

0.5 

LT 

1.30000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.04100000  pg/g 

0.5 

LT 

0.03300000  pg/g 

0.5 

ND 

0.13000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.71000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.06500000  pg/g 

0.5 

LT 

0.19000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.44000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.36000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.48000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.04100000  pg/g 

0.5 

LT 

1.20000000  pg/g 

0.5 

LT 

031000000  pg'g 

0.5 

LT 

1.30000000  pg/g 

0.5 

LT 

1.80000000  pg/g 

0.5 

LT 

2.40000000  pg/g 

0.5 

ND 

0.13000000  pg/g 

0.5 

ND 

3.10000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.18000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.13000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.03200000  pg/g 

0.5 

R 

R 


83 


A  ED  Deactivation  Furnace  (SWMU  21) 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type  Nomenclature 

Meas 

Bool 

Unit 

VaKae  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.03200000  (ig/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  (ig/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  CL6CP  HEXACHLOROCY CLOPENT ADtENE 

LT 

0.52000000  ng/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  )ig/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.68000000  |ig/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  g/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  CPMSO  443HLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  jig/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  |ig/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  DRAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  ng/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  |ig/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  DRHC  DELT A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  fig'g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  DBZFU  DEBENZOFURAN 

LT 

0.38000000  ng/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  DCPD  DICY  CLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000  ng'g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  DDVP  VAPONA 

LT 

0.06800000  ng'g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  (ig/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  DITH  DITHIANE 

LT 

0.06500000  (ig/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  DLDRN  DtELDRTN 

LT 

0.07900000  fig/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  fig/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  ngfg 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  figfg 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  ENDRN  ENDRIN 

LT 

1.30000000  fig/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  \igtg 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000  fxg/g 

0.5 

R 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  ESFS04  ENDOSIHLFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  fig/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

1.30000000  tig/g 

0.5 

R 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  ng/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  FLREN  FLUORENE 

LT 

0.06500000  gg/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  HCBD  HEXACHLOROBUT ADIENE 

LT 

0.97000000  ng/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  fig/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  HPCLE  HEPTAC  HLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  H&'g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  ICDPY  INDENO  [1,23-C.D]  PYRENE 

LT 

2.40000000  fig/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  ISODR  ISODRIN 

LT 

0.48000000  jig^g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  ng/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  KEP  KEPONE 

ND 

1.30000000  jig/g 

0.5 

R 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  LIN  LINDANE 

LT 

0.10000000  ng/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  (lg/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  MIREX  1,1  A2.2.3.3 A4.5.5.5 A5B.6-DEC ACHLOROOCT AHYDR 

LT 

0.14000000  ng/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  (ig/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  Hg/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  NB  NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  Jig/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  NNDME  N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  fig/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  jig/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  jig/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  OXAT  1 ,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000  jig/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  PCB016  PCB1016 

LT 

0.32000000  (ig'g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.32000000  |lg/g 

0.5 

R 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.32000000  Jig/g 

0.5 

R 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.32000000  gg/g 

0.5 

R 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.32000000  gg/g 

0.5 

R 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.32000000  gg/g 

0.5 

R 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  PCB260  PCB1260 

LT 

0.79000000  gg/g 

0.5 

ES9-94-02 

SURF 

CSO  PCB262  PCB1262 

LT 

6.30000000  gg/g 

0.5 

Data 

Qua! 
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AED  Deactivation  Furnace  (SWMU  21) 


Ste  Media 

Site  ID  Type  Type _ 

Chemical  Class *  SEMIVOLATILES 


Nomenclature 


ES9-94-02 

ES9-94-02 

ES9-94-02 

ES9-94-02 

ES9-94-02 

ES9-94-02 

ES9-94-02 

ES9-94-02 

ES9-94-02 

ES9-94-02 

ES9-94-02 

ES9-94-02 


SURF  CSO  PCP 
SURF  CSO  PHANT 
SURF  CSO  PHENO 
SURF  CSO  PPDDD 
SURF  CSO  PPDDE 
SURF  CSO  PPDDT 
SURF  CSO  PRTHN 
SURF  CSO  PYR 
SURF  CSO  SUPON 
SURF  CSO  TXPHE 
SURF  CSO  UNK53S 
SURF  CSO  UNK610 


PENTACHLOROPHENOL 

PHENANTHRENE 

PHENOL 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-U-DICHLOROETH 

2^-BlS(PARA-CHLOROPHENYL>U-DlCHLOROETH 

2^-BlS(PARA-CHLOROPHENYL>-U,  1  -TRJCHLOROE 

PARATHION 

PYRENE 

2-CHLORO- 1  <2,4-DICHLOROPHENYL) VINYL 

TOXAPHENE 

UNKNOWN 

UNKNOWN 


Mens 

Bed 

Vdoe 

Unit 

Meas 

Depth 

LT 

0.76000000 

Rg/g 

0.5 

LT 

0.03200000 

ng/g 

0.5 

LT 

0.05200000 

Rg/g 

0.5 

LT 

0.06400000 

Rg/g 

0.5 

LT 

0.06800000 

Rg/g 

0.5 

LT 

0.10000000 

Rg/g 

0.5 

LT 

1.70000000 

Rg/g 

0.5 

LT 

0.08300000 

Rg/g 

0.5 

LT 

0.92000000 

Rg/g 

0.5 

LT 

12.00000000 

Rg/g 

0.5 

0.30000000 

Rg/g 

0.5 

0.50000000 

Rg/g 

0.5 
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Contaminated  Waste  Processor  (SWMU  37) 


Ste 

Media 

Meas 

Unit 

Flag  Data 

Stem 

Type 

Type 

Nomenclature 

Bool  Value 

Meas  Depth 

Code  Qaal 

Chemical  Class:  CYANIDE 


ESA-94-0 1 

SURF 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

Pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-02 

SURF 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

Pg'g 

0.5 

Chemical  Class:  DIOXINS 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

234HXF  23,4,6,7,8-HEXACHLORODEBENZOFURAN 

LT 

0.00002890 

Pg'g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

234HXF  23,4,6,7,8-HEXACHLORODffiENZOFURAN 

LT 

0.00001770 

Pg'g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

234PCF 

23,4,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002060 

Pg'g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

234PCF 

23,4,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001390 

Pg'g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

678HPD 

1  ,2,3,4,6,7,8-HEPT  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.00064200 

Pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

678HPD 

1  ,23,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.00038300 

Pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

678HPF 

U,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002890 

Pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

678HPF 

1 ,2,3.4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00001720 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

678HXD  1 ,2 ,3 .6 ,7,8-HEXACHLORODEBEN  ZO-P-D IOXIN 

LT 

0.00002130 

Pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

678HXD  1 ,23.6,7, 8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001320 

Pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

678HXF 

1 ,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002560 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

678HXF 

1 ,2,3, 6,7,8- HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001570 

Pg /g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

789HPF 

1 ,2,3,4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00003260 

Pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

789HPF 

1 ,2,3.4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001930 

Pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

789HXD 

1 ,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DlOXIN 

0.00010000 

Pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

789HXD  1 ,23,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.00006210 

Pg'g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

789HXF 

1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00003090 

Pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

789HXF 

1 ,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001890 

Pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

78HXD 

1 ,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00002510 

Pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

78HXD 

1 ,2,3,4,7,8-HEXACHLORODCBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001550 

Pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-0 1 

SURF 

cso 

78HXDF  1,2.3 ,4.7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002960 

Pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

78HXDF  1,23 ,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001810 

Pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-0 1 

SURF 

cso 

78PCDD  1 ,23 ,7,8-PENT  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00003760 

Pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

78PCDD  1,2,3, 7,8- PENT ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00002610 

Pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

78PCDF 

1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002060 

Pg/g 

0.5 

ESA-94-0 1 

SURF 

cso 

78PCDF 

1,2,3, 7,8- PENT AC  HLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001390 

Pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

OCDD 

OCT  ACHLORODIBENZODIOXIN 

0.00282000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

OCDD 

OCT  ACHLORODIBENZODIOXIN 

0.00201000 

Pg'g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

OCDF 

OCTACHLORODIBENZORTRAN 

LT 

0.00005690 

Pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

OCDF 

OCTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00003080 

Pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

TCDD 

2  3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00002330 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

TCDD 

23,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00001510 

Pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

TCDF 

23,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001890 

Pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

TCDF 

23,7,8  TETRACHLORODIBENZORJRAN 

LT 

0.00001350 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

234 HXF  2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZORTRAN 

LT 

0.00002780 

Pg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

234PCF 

23,4,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001470 

Pg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

678HPD 

1 33,4,6.7,8-HEPT  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.00034800 

Pg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

678HPF 

1 33,4,6, 7,8-HEPT  ACHLORODIBENZORTRAN 

LT 

0.00002540 

Pg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

678HXD  1,23,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00002500 

Pg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

678HXF 

1,23,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002460 

Pg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

789HPF 

1 ,2,3,4,7,8,9-HEPT  ACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00002860 

Pg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

789HXD  1 ,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00006280 

pg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

789 HXF 

1 ,23,7,8,9- HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002970 

Pg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

78HXD 

1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00002950 

Pg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

78HXDF  U,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002840 

Pg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

78PCDD  1 ,2.3,7,8-PENTACHLORODrBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00002960 

Pg/g 

0.5 
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Ste  Media 
Type  Type 


Contaminated  Waste  Processor  (SWMU  37) 


Unit  Flag  Data 

Meas  Depth  Code  Qaal 


StelD 


Nomenclature 


Meas 

Bod  Vafae 


Chemical  Class:  DIOXINS 


ESA-94-02 

SURF 

CSO  78PCDF  1 ,23,7,S-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

ESA-94-02 

SURF 

CSO  OCDD 

OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

ESA-94-02 

SURF 

CSO  OCDF 

OCTACHLORODIBENZOFURAN 

ESA-94-02 

SURF 

CSO  TCDD 

2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

ESA-94-02 

SURF 

CSO  TCDF 

23.7.8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  135TNB 

U.5-TRINITROBENZENE 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  135TNB 

U.5-TRIN1TROBENZENE 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  13DNB 

1 3-DINITROBENZENE 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  13DNB 

1 3-DINITROBENZENE 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  246TNT 

2.4.6-TRINTrROTOLUENE 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  246TNT 

2,4.6-TRINITROTOLUENE 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  24DNT 

2,4-DINTTROTOLUENE 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  26DNT 

2.6-DINITROTOLUENE 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  26DNT 

2,6-DINTTROTOLUENE 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRAN1TRAMTNE 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  NB 

NITROBENZENE 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  NB 

NITROBENZENE 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRIN1TRAMINE 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  TETRY 

N-METHYL-N2,4,6-TETRAN!TRO  ANILINE 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  TETRY 

N-METHYL-N2.4.6-TETRANTTROANILINE 

ESA-94-02 

SURF 

CSO  135TNB 

1 ,3.5-TRINTTROBENZENE 

ESA-94-02 

SURF 

CSO  13DNB 

1.3-DINITROBENZENE 

ESA-94-02 

SURF 

CSO  246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

ESA-94-02 

SURF 

CSO  24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

ESA-94-02 

SURF 

CSO  26DNT 

2.6-DINITROTOLUENE 

ESA-94-02 

SURF 

CSO  HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMINE 

ESA-94-02 

SURF 

CSO  NB 

NITROBENZENE 

ESA-94-02 

SURF 

CSO  RDX 

CYCIX)TRIMETHYLENETRINITRAMINE 

ESA-94-02 

SURF 

CSO  TETRY 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITRO  ANILINE 

Chemical  Class:  METALS 

ESA-94-0 1 

SURF 

CSO  AG 

SILVER 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  AG 

SILVER 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  AL 

ALUMINUM 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  AL 

ALUMINUM 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  AS 

ARSENIC 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  AS 

ARSENIC 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  BA 

BARIUM 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  BA 

BARIUM 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  BE 

BERYLLIUM 

ESA-9401 

SURF 

CSO  BE 

BERYLLIUM 

ESA-9401 

SURF 

CSO  CA 

CALCIUM 

ESA-9401 

SURF 

CSO  CA 

CALCIUM 

ESA-9401 

SURF 

CSO  CD 

CADMIUM 

ESA-9401 

SURF 

CSO  CD 

CADMIUM 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  CO 

COBALT 

LT 

0.00001470 

Pg/g 

0.5 

0.00208000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.00005610 

pg/g 

0.5 

0.00001680 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00001320 

pg/g 

0.5 

LT 

0.92200000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.92200000 

pg/ g 

0.5 

D 

LT 

0.50400000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.50400000 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

2.50000000 

pg/g 

0.5 

LT 

2.50000000 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

1.14000000 

pg/g 

0.5 

LT 

1.14000000 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

1.28000000 

pg/g 

0.5 

LT 

1.28000000 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

2.11000000 

pg/g 

0.5 

LT 

2.11000000 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.92200000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.50400000 

pg/g 

0.5 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

LT 

2.50000000 

pg/g 

0.5 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

LT 

1.14000000 

pg/g 

0.5 

LT 

1.28000000 

pg/g 

0.5 

LT 

2.11000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.80300000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.80300000 

pg/g 

0.5 

D 

4890.000000 

pg/g 

0.5 

4770.000000 

pg/g 

0.5 

D 

3.69000000 

pg/g 

0.5 

3.68000000 

pg/g 

0.5 

D 

60.50000000 

pg/g 

0.5 

52.60000000 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.42700000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.42700000 

pg/g 

0.5 

D 

27700.00000 

pg/g 

0.5 

24500.00000 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

D 

2.92000000 

pg/g 

0.5 
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Contaminated  Waste  Processor  (SWMU  37) 


Stem 

Site 

Type 

Media 

Type 

Nomenclature 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class :  METALS 

ESA-94-0 1 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

CR 

CHROMIUM 

8.59000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

11.90000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

cu 

COPPER 

6.58000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

CU 

COPPER 

7.26000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

8170.000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

8060.000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

K 

POTASSIUM 

1420.000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

K 

POTASSrUM 

1080.000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

4500.000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

3950.000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

MN 

MANGANESE 

139.0000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

MN 

MANGANESE 

119.0000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

NA 

SODIUM 

119.0000000 

pg'g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

NA 

SODIUM 

105.0000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-0 1 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

6.42000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

NT 

NICKEL 

5.67000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

SE 

SELENRFM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

TL 

THALLRrM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

V 

VANADIUM 

11.10000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

V 

VANADIUM 

12.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

37.20000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

40.50000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

AL 

ALUMINUM 

4110.000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

3.78000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

BA 

BARIUM 

46.00000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

CA 

CALCIUM 

24900.00000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

CR 

CHROMIUM 

7.96000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

CU 

COPPER 

9.18000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

7860.000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

K 

POTASSIUM 

891.0000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

3650.000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

MN 

MANGANESE 

103.0000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

NA 

SODIUM 

113.0000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

5.15000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

8.11000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

0.5 
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Contaminated  Waste  Processor  (SWMU  37) 


Site  Media 

Site  ID _ Type  Type _ Nomenclature 

Chemical.  Classy  METALS _ _ _ 

ESA-94-02  SURF  CSO  V  VANADIUM 

ESA-94-02  SURF  CSO  ZN  ZINC 


Chemical  Class:  PBST1C1DES/PCBS 


ESA-94-01 

SURF 

CSO 

abhc  alpha-benzenehexachloride 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

abhc  alpha-benzenehexachloride 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

AENSL  ALPHA-ENDOSULFAN 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

AENSL  ALPHA-ENDOSULFAN 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

ALDRN  ALDRIN 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

ALDRN  ALDRIN 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

CLDAN  CHLORDANE 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

CLDAN  CHLORDANE 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

DLDRN  DIELDRIN 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

DLDRN  DIELDRIN 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

ENDRN  ENDRIN 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

ENDRN  ENDRIN 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ESA-94-0 1 

SURF 

CSO 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

HPCL  HEPTACHLOR 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

HPCL  HEPTACHLOR 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

ISODR  ISODRIN 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

ISODR  ISODRIN 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

LIN  LINDANE 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

UN  LINDANE 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

PCB016  PCB1016 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

PCB016  PCB1016 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

i  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

Meas 

Unk 

Hag 

Bool  Value 

Meas  Depth 

Code 

10.90000000 

Pg/g 

0.5 

41.10000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.00280000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00280000 

pg/g 

0.5 

D 

ND 

0.00400000 

pg/g 

0.5 

T 

ND 

0.00400000 

pg/g 

0.5 

TD 

LT 

0.00100000 

PS fe 

0.5 

LT 

0.00100000 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00140000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00140000 

pg''g 

0.5 

D 

LT 

0.00770000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00770000 

pg/g 

0.5 

D 

0.00263000 

pg/g 

0.5 

C 

LT 

0.00070000 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.06840000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.06840000 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00850000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00850000 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00160000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00160000 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00650000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00650000 

pg/g 

0.5 

D 

ND 

0.00050000 

pg/g 

0.5 

T 

ND 

0.00050000 

pg/g 

0.5 

TD 

ND 

0.00050000 

pg/g 

0.5 

T 

ND 

0.00050000 

pg/g 

0.5 

TD 

ND 

0.00050000 

pg/g 

0.5 

T 

ND 

0.00050000 

pg/g 

0.5 

TD 

ND 

0.00400000 

pg/g 

0.5 

T 

ND 

0.00400000 

pg/g 

0.5 

TD 

LT 

0.00220000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00220000 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00130000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00130000 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00300000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00300000 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00100000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00100000 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.03590000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.03590000 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

D 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

T 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

TD 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

T 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

TD 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

T 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

TD 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

T 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

TD 

Contaminated  Waste  Processor  (SWMU  37) 


Site  ID 

ate 

Type 

Media 

TV!* 

Nomenclature 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  PESTIODES/FCBS 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790000 

pg/g 

0.5 

T 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790000 

pg/g 

0.5 

TD 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

Pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

PCR260 

PCB1260 

LT 

0.04790000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS{P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1-DICHLOROETH 

LT 

0.00270000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

PPDDD 

2^-BlS(PARA-CHLOROPHENYL>U-DICHLOROETH 

LT 

0.00270000 

pgg 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

PPDDE 

2J2-BI  S(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1,  l-DICHLOROETH 

LT 

0.00270000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

PPDDE 

2^ -B1  S(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DI CHLOROETH 

LT 

0.00270000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>LU-TRICHLOROE 

LT 

0.00350000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U,l-TRICHLOROE 

LT 

0.00350000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00400000 

pg/g 

0.5 

T 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

AENSL 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00 I 00000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00140000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

0.00584000 

pg/g 

0.5 

U 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

0.01970000 

pg/g 

0.5 

c 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00050000 

pg/g 

0.5 

T 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

0.00116000 

pg/g 

0.5 

ZU 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

0.00079300 

pg/g 

0.5 

ZU 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00400000 

pg/g 

0.5 

T 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

T 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

T 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

T 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

T 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790000 

pg/g 

0.5 

T 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)-! ,  1-DICHLOROETH 

LT 

0.00270000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-L  1-DICHLOROETH 

LT 

0.00270000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,U-TRJCHLOROE 

LT 

0.00350000 

pg/g 

0.5 

ESA-9402 

SURF 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000 

pg/g 

0.5 

Chemical  Class :  SEMTVOLATILES 


ESA-94-01 

SURF 

CSO 

123TCB 

U.3-TRJCHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

123TCB 

U.3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

124TCB 

1 ,2.4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

124TCB 

1 ,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

12DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

I2DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

12DPH 

1 ,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

12DPH 

1  .2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pg/g 

0.5 

D 

90 


Contaminated  Waste  Processor  (SWMU  37) 


Site 

Media 

Meas 

link 

Flag 

Data 

Site  ID 

Type 

Type 

Nomenclature 

Bool  Value 

Meas  Depth 

Code 

Qual 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESA-94-01 

SURF 

CSO  13DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  ggjg 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  13DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  fig/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  13DNB  U-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000  ggjg 

0.5 

R 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  13DNB  U-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000  ng/g 

0.5 

RD 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  14DCLB  1 ,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  fig/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  fig/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  236TCP  23,6-TRJCHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  fig/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  236TCP  2,3 ,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  fig/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  fig/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL  . 

LT 

0.49000000  fig/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  24CTCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  fig/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  fig/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  fig/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  fig/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  fig/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  fig/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000  fig/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000  fig/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000  fig/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000  fig/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  26DNA  2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000  fig/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  26DNA  2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000  \ig/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  26DNT  2,6-DINTTROTOLUENE 

LT 

0.32000000  gg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  26DNT  2,6-DINTTROTOLUENE 

LT 

0.32000000  fig/g 

0.5  ' 

D 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  fig/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  fig/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  2CNAP  2-CHLORON  APHTHALENE 

LT 

0.24000000  jig/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  2CNAP  2-CHLORON  APHTHALENE 

LT 

0.24000000  fig/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  2MNAP  2-METHYLN  APHTHALENE 

LT 

0.03200000  fig/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000  fig/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  fig/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  fig/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000  fig/g 

0.5 

R 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  2 N ANIL  2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000  ftg/g 

0.5 

RD 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  2NP  2-NTTROPHENOL 

LT 

1.10000000  fig/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  fig/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  33DCBD  33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  ng/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  33DCBD  33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  fig/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  35DNA  3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000  fig/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  35DNA  3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000  \igjg 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  3NANTL  3-NITRO ANILINE 

LT 

3.00000000  fig/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  3NANTL  3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000  fig/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  3NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000  fig/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  3NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000  fig/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  46DN2C  4,6-DINITRO-2-CR£SOL 

LT 

0.80000000  fig/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  fig/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  fig/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  fig/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000  fig/g 

0.5 

R 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000  fig/g 

0.5 

RD 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000  gg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

CSO  4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000  fig/g 

0.5 

D 
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Contaminated  Waste  Processor  (SWMU  37) 


Stem 

ate 

Type 

Media 

Type 

Nomenclature 

Meas 

Bool 

Value 

link 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000 

p&'g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000 

pg'g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

pg'g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

pg'g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

4NANTL  4-NITROANIUNE 

ND 

3.10000000 

Pg'g 

0.5 

R 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

4NANIL  4-MTROANHINE 

ND 

3.10000000 

Pg'g 

0.5 

RD 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

Pg'g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

Pg'g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Pg'g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLOR1DE 

LT 

1.30000000 

Pg'g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

AENSL 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

Pg'g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

AENSL 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

Pg'g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

Pg'g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

Pg'g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

Pg'g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

Pg'g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

Pg'g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

Pg'g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

Pg'g 

0.5 

R 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

Pg'g 

0.5 

RD 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

Pg'g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

Pg'g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

pg'g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

Pg'g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000 

Pg'g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000 

Pg'g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000 

Pg'g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000 

Pg'g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

B2CLE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000 

pg'g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

B2CLE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000 

Pg'g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

Pg'g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

Pg'g 

0.5 

D 

ESA-94-0 1 

SURF 

cso 

BAANT 

BENZO [A] ANTHRACENE 

0.12000000 

Pg'g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

BAANT 

BENZO (A) ANTHRACENE 

0.10000000 

Pg'g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

BAPYR 

BENZO  (A)  PYRENE 

LT 

1.20000000 

Pg'g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

BAPYR 

BENZO  |A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

Pg'g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

Pg'g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

Pg'g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Pg'g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Pg'g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

BBZP 

BITYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

Pg'g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

pg'g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

Pg'g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

Pg'g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

Pg'g 

0.5 

R 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

pg'g 

0.5 

RD 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

Pg'g 

0.5 

R 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

Pg'g 

0.5 

RD 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

BGHIP 

BENZO  [G,HJ]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

Pg'g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

EG  HIP 

BENZO  [G.H.IJ  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

Pg'g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

Pg'g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

Pg'g 

0.5 

D 

Data 

Qaal 
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Contaminated  Waste  Processor  (SWMU  37) 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Nomenclature 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

Pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

0.20000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

0.20000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCY  CLOPENT  ADIENE 

LT 

0.52000000 

vefs 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0,32000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

DBAHA  DIBENZ  (AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

DBZFU 

DIBENZORJRAN 

LT 

0.38000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

DBZFI) 

D1BENZORJRAN 

LT 

0.38000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

DCPD 

DIC  Y  CLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

DCPD 

DIC  YCLOPENT ADIENE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRJN 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

pg/g 

0.5 

R 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

pg/g 

0.5 

RD 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

R 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

RD 
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Contaminated  Waste  Processor  (SWMU  37) 


Stem 

ate 

Type 

Media 

Type 

Nouftlttfare 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

0.18000000 

pete 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

0.17000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-0 1 

SURF 

cso 

FLREN 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

FLREN 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUT ADIENE 

LT 

0.97000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXEDE 

LT 

0.48000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

ICDPY 

INDENO  [103-C,D1  PYRENE 

LT 

2.40000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

ICDPY 

INDENO  [1^3-C.D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

I  SOP  HR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

R 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

RD 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

MIREX 

1,1A.2.2,3,3A,4,5,5,5A.5B.6-DECACHLOROOCTAHYDR 

LT 

0.14000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

MIREX 

1 ,1  A.2.2.3,3  A.4,5.5.5  A.5B.6-DEC  ACHLOROOCTAHYDR 

LT 

0.14000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHlANE 

LT 

0.07500000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

PCB0I6 

PCB1016 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

PCB22I 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

RD 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

RD 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

RD 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

RD 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

RD 

ESA-94-01 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-0 1 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

pg/g 

0.5 

D 

Data 


Qua) 
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Contaminated  Waste  Processor  (SWMU  37) 


Chemical  Class :  SEMIVOLATILES 


ESA-94-01 

SURF 

CSO 

PCR262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

POP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

Pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

0.17000000 

pete 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

0.15000000 

pg'g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLOROETH 

LT 

0.06400000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

PPDDD 

2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL>  1 , 1  -DICHLOROETH 

LT 

0.06400000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

PPDDE 

22-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLOROETH 

LT 

0.06800000 

pg'g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

PPDDE 

2,2-BlS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1-D1CHLOROETH 

LT 

0.06800000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.U-TRlCHLOROE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l.l-TRICHLOROE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

PYR 

PYRENE 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

PYR 

PYRENE 

0.21000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

SUPON 

2-C  HLORO-l-(2,4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

0.92000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHENYL)VlNYL 

LT 

0.92000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

UNK530  UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

S 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

UNK530  UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

SD 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

UNK531  UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

SD 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

UNK532  UNKNOWN 

0.50000000 

pg/g 

0.5 

S 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

UNK532  UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

SD 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

UNK636  UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

S 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

UNK636  UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

SD 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

UNK659  UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

S 

ESA-94-01 

SURF 

CSO 

UNK659  UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

SD 

ESA-94-02 

SURF 

CSO 

123TCB 

1  ,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

CSO 

124TCB 

1.2.4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

CSO 

12DCLB  1.2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

CSO 

12DPH 

1 ,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

CSO 

13DCLB  1.3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

CSO 

13DNB 

1.3-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

R 

ESA-94-02 

SURF 

CSO 

14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

CSO 

23CTCP 

2.3.6-TR1CHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

CSO 

245TCP 

2.4.5-TR1CHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

CSO 

246TCP 

2.4.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

CSO 

24DCLP  2.4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

CSO 

24DNP 

2.4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

CSO 

24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

CSO 

26DNA 

2,6-DINTTROANILINE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

CSO 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

R 

95 


Contaminated  Waste  Processor  (SWMU  37) 


Site  Media 
Site  ID  Type  Type 


Nomtrlatare 


Meas  Uait  Flag  I 

Beol  Value  Meas  Depth  Code  Qual 


Chemical  Classy  SEMTVOLATILES _ 

ESA-94-02  SURF  CSO  2NP  2-NITROPHENOL 

ESA-94-02  SURF  CSO  33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

ESA-94-02  SURF  CSO  35DNA  3,5-DINITROANIUNE 

ESA-94-02  SURF  CSO  3NANIL  3-NTTROANILINE 

ESA-94-02  SURF  CSO  3NT  3-NITROTOLUENE 

ESA-94412  SURF  CSO  44DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL 

ESA-94-02  SURF  CSO  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ESA-94-02  SURF  CSO  4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ESA-94-02  SURF  CSO  4CL3C  441HLORO-3-CRESOL 

ESA-94412  SURF  CSO  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ESA-94-02  SURF  CSO  4MP  4-METHYLPHENOL 

ESA-9402  SURF  CSO  4NANIL  4-NTTROANEJNE 

ESA-94-02  SURF  CSO  4NP  4-NTTROPHENOL 

ESA-94412  SURF  CSO  ABHC  ALPHA-BENZENE HEXACHLORIDE 

ESA-94-02  SURF  CSO  AENSL  ALPHA-ENDOSULFAN 

ESA-94-02  SURF  CSO  ALDRN  ALDRIN 

ESA-94412  SURF  CSO  ANAPN  ACENEPHTHENE 

ESA-94412  SURF  CSO  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

ESA-94-02  SURF  CSO  ANIL  ANILINE 

ESA-94412  SURF  CSO  ANTRC  ANTHRACENE 

ESA-94412  SURF  CSO  ATZ  ATRAZINE 

ESA-94-02  SURF  CSO  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 
ESA-94-02  SURF  CSO  B2CIPE  BIS  (2-CHL0R01S0PR0PYL)ETHER 

ESA-94-02  SURF  CSO  B2CLE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

ESA-94-02  SURF  CSO  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

ESA-94-02  SURF  CSO  BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

ESA-94-02  SURF  CSO  BAPYR  BENZO  |  A]  PYRENE 

ESA-94412  SURF  CSO  BBFAN  BENZO  fB]  FLUORANTHENE 

ESA-94-02  SURF  CSO  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESA-94-02  SURF  CSO  BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

ESA-94412  SURF  CSO  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ESA-94-02  SURF  CSO  BENZID  BENZIDINE 

ESA-94412  SURF  CSO  BENZO  BENZOIC  ACID 

ESA-94412  SURF  CSO  BGHIP  BENZO  |G.H.I]  PERYLENE 

ESA-94-02  SURF  CSO  BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

ESA-94-02  SURF  CSO  BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ESA-94412  SURF  CSO  CHRY  CHRYSENE 

ESA-94412  SURF  CSO  CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

ESA-94-02  SURF  CSO  CLdCP  HEXACHLOROCY CLOPENT ADIENE 

ESA-94412  SURF  CSO  CLdET  HEXACHLOROETHANE 

ESA-94412  SURF  CSO  CLDAN  CHLORDANE 

ESA-94-02  SURF  CSO  CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

ESA-94-02  SURF  CSO  CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

ESA-94-02  SURF  CSO  CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

ESA-94-02  SURF  CSO  DBAHA  DEE5ENZ  [AH]  ANTHRACENE 

ESA-94-02  SURF  CSO  DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

ESA-94-02  SURF  CSO  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESA-94-02  SURF  CSO  DBZFII  DIBENZOFURAN 

ESA-94412  SURF  CSO  DCPD  DICYCLOPENT ADIENE 

ESA-94412  SURF  CSO  DDVP  VAPONA 

ESA-94412  SURF  CSO  DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

ESA-94412  SURF  CSO  DITH  DITHIANE 


LT 

1.10000000 

pg/g 

0.5 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.34000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.80000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.04100000 

pg/g 

0.5 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.93000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.17000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

LT 

3.30000000 

pg/g 

0.5 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.04100000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.03300000 

pg/g 

0.5 

ND 

0.13000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.71000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.19000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.44000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.36000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.48000000 

pg/g 

0.5 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

2.30000000 

pg/g 

0.5 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

LT 

2.40000000 

pg/g 

0.5 

ND 

0.13000000 

pg/g 

0.5 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

0.58000000 

pg/g 

0.5 

0.71000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

1.40000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.08000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.52000000 

pg/g 

0.5 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.68000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.09700000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.06600000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.31000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.07100000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.21000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.38000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.57000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.06800000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

Contaminated  Waste  Processor  (SWMU  37) 


Site  Media  Meas  Unit  flag  Date 

gto  H)  Type  Type  Noaigttclatare _ Bod  Value _ Meas  Depth  Code  Qnd 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESA-94-02 

SURF 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

Rg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

Rg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

Rg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

Rg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

1.30000000 

Rg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

Rg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

CSO 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

Rg/g 

0.5 

R 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

Rg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

Rg/g 

0.5 

R 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

1.90000000 

Rg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

FLREN 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

Rg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUT ADIENE 

LT 

0.97000000 

Rg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

Rg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

Rg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

ICDPY 

INDENO  IU,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

Rg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

Rg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

Rg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

Rg/g 

0.5 

R 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

UN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

Rg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

Rg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

MIREX 

1,1  A_2,2,33A4,5,5,5  A5B.6-DECACHLOROOCT  AHYDR 

LT 

0.14000000 

Rg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000 

Rg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

Rg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

Rg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

Rg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

Rg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

Rg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

OXAT 

1 ,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

Rg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

Rg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.32000000 

Rg/g 

0.5 

R 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.32000000 

Rg/g 

0.5 

R 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.32000000 

Rg/g 

0.5 

R 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.32000000 

Rg/g 

0.5 

R 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.32000000 

Rg/g 

0.5 

R 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

Rg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

Rg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

Rg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

2.10000000 

Rg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

Rg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

PPDDD 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLOROETH 

LT 

0.06400000 

Rg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

PPDDE 

2.2-BIS{PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLOROETH 

LT 

0.06800000 

Rg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

PPDDT 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U4-TRJCHLOROE 

LT 

0.10000000 

Rg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

Rg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

PYR 

PYRENE 

2.70000000 

Rg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

SUPON 

2-CHLORO- 1  -(2,4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

0.92000000 

Rg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

Rg/g 

0.5 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

UNKS27  UNKNOWN 

0.40000000 

Rg/g 

0.5 

S 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

UNKS29  UNKNOWN 

0.30000000 

Rg/g 

0.5 

s 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

UNK610  UNKNOWN 

0.60000000 

Rg/g 

0.5 

s 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

UNK614  UNKNOWN 

0.40000000 

Rg/g 

0.5 

s 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

UNK640  l  UNKNOWN 

0.90000000 

Rg/g 

0.5 

s 

ESA-94-02 

SURF 

cso 

UNK650  UNKNOWN 

0.30000000 

Rg/g 

0.5 

s 
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Contaminated  Waste  Processor  (SWMU  37) 


Site  Media 

Site  ID  Type  Type _ Nomendatnre 


Meas 

Bool  Value 


Unit  flag 

Meas  Depth  Code 


Data 

Qua! 


Chemical  Classy  SEMIVOLATILES _ 

ESA-94-02  SURF  CSO  UNK662  UNKNOWN 
ESA-94-02  SURF  CSO  UNK664  UNKNOWN 


0.40000000  (ig/g  0.5 
0.30000000  ng/g  0.5 


S 

S 
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Bomb  Washout  Building  (SWMU  42) 


ate  Media 
Stem  Type  Type 


Chemical  Class:  CYANIDE 


Nomenclature 


Mess  Unit  Flag  Date 

Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qua! 


ES  1-94-01 

SURF 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

Pg/g 

0.5 

ESI -94-02 

SURF 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-03 

SURF 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

Pg/g 

0.5 

ESI -94-04 

SURF 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-05 

SURF 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-06 

SURF 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-07 

SURF 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

Pg/g 

0.5 

ESI -94-08 

SURF 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-09 

SURF 

CSO 

CYN 

CYANIDE 

0.43300000 

pg/g 

0.5 

Chemical  Class:  DIOXINS  _ 

ES 1-94-01  SURF  CSO  234HXF  2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

ESI -94-01  SURF  CSO  234PCF  23 ,4.7.8-PENT ACHLORODIBENZOFURAN 

ES 1-94-01  SURF  CSO  678HPD  1,23,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

ESI -94-01  SURF  CSO  678HPF  1,23.4,6,7, 8-HEPT  ACHLORODIBENZOFURAN 

ESI -94-01  SURF  CSO  678HXD  1 ,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

ESI -94-01  SURF  CSO  678HXF  1 ,23,6,7, 8-HEXACHLORODEBENZOFURAN 

ES1-94-01  SURF  CSO  789HPF  1.2.3.4,7,8,9-HEPT  ACHLORODIBENZOFURAN 

ESI -94-01  SURF  CSO  789HXD  1,23,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

ES  1-94-01  SURF  CSO  789HXF  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODEBENZOFURAN 

ESI -94-01  SURF  CSO  78HXD  1,23,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

ESI -94-01  SURF  CSO  78HXDF  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

ESI -94-01  SURF  CSO  78PCDD  1 ,23,7,8- PENT ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

ES  1-94-01  SURF  CSO  78PCDF  1,23,7,8-PENTACHLORODEBENZOFURAN 

ESI -94-01  SURF  CSO  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

ESI -94-01  SURF  CSO  OCDF  OCT  ACHLORODIBENZOFURAN 

ES  1-94-01  SURF  CSO  TCDD  23,7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

ES1-94-01  SURF  CSO  TCDF  23,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

ES 1-94-02  SURF  CSO  234HXF  23,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

ESI -94-02  SURF  CSO  234HXF  2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

ESI -94-02  SURF  CSO  234PCF  2.3,4,7,8-PENT ACHLORODIBENZOFURAN 

ES 1-94-02  SURF  CSO  234PCF  Z3,4,7,8-PENT ACHLORODIBENZOFURAN 

ESI -94-02  SURF  CSO  678HPD  1,23,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXTN 

ES 1-94-02  SURF  CSO  678HPD  1, 23.4,6,7, 8-HEPT ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

ESI -94-02  SURF  CSO  678HPF  1,2,3.4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

ES  1-94-02  SURF  CSO  678HPF  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

ESI -94-02  SURF  CSO  678HXD  1,2.3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

ES  1-94-02  SURF  CSO  678HXD  1.23.6,7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

ES  1-94-02  SURF  CSO  678HXF  133.6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

ES  1-94-02  SURF  CSO  678HXF  133.6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

ESI -94-02  SURF  CSO  789HPF  1.23.4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

ES 1-94-02  SURF  CSO  789HPF  1,2,3.4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

ES 1-94-02  SURF  CSO  789HXD  133,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

ES 1-94-02  SURF  CSO  789HXD  1,2,3.7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

ES 1-94-02  SURF  CSO  789HXF  1,2,3.7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

ESI -94-02  SURF  CSO  789HXF  133,7,8,9-HEXACHLORODIBENZORJRAN 

ESI -94-02  SURF  CSO  78HXD  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

ESI -94-02  SURF  CSO  78HXD  13,3.4,7,8-HEXACHLORODEBENZO-P-DIOXIN 


LT 

0.00001610 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.00001140 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00000470 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.00001310 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.00001020 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.00001400 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.00001420 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00000980 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00001690 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.00001130 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00001700 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.00001490 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.00001160 

Pg/g 

0.5 

0.00028900 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.00001840 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.00000810 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00000870 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.00004610 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.00004000 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00002310 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00002020 

Pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00001740 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.00001590 

Pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00004640 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.00003190 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00002750 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.00002090 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00004130 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.00003580 

Pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00005060 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.00003480 

Pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00002690 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00002050 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00004930 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00004280 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.00003050 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00002320 

pg/g 

0.5 

D 
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Chemical  Class :  NOXINS 

ESI -94-02 

SURF 

CSO 

7SHXDF  1 ,2,3  A7,8-HEXACHLORODDBENZOFURAN 

LT 

0.00004680 

pg/g 

0.5 

ESI -94-02 

SURF 

CSO 

78HXDF  1 3.3.4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00004050 

Pg/g 

0.5 

D 

ES 1-94-02 

SURF 

CSO 

78PCDD  U,3,7,S-PENTACHL0R0DIBENZ0-P-D10XIN 

LT 

0.00003420 

Pg/g 

0.5 

ES 1-94-02 

SURF 

CSO 

78PCDD  1,2.3.7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DlOXIN 

LT 

0.00002750 

pg/g 

0.5 

D 

ESI -94-02 

SURF 

CSO 

78PCDF  1 ,2,3,7,S-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002310 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO 

78PCDF  I  3.3,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002020 

pg/g 

0.5 

D 

ESI -94-02 

SURF 

CSO 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00007360 

pg/g 

0,5 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO 

OCDD  OCT  ACHLORODIBENZODIOXIN 

0.00047200 

pg/g 

0.5 

D 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO 

OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00009730 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO 

OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00007240 

pg/g 

0.5 

D 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO 

TCDD  23.7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00002330 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO 

TCDD  23,7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00001670 

pg/g 

0.5 

D 

ESI -94-02 

SURF 

CSO 

TCDF  2,37.8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002400 

pg/g 

0.5 

ES1-94-02 

SURF 

CSO 

TCDF  23.7.8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001950 

pg/g 

0.5 

D 

ESI -94-03 

SURF 

CSO 

234HXF  23.4.6.7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001950 

pg/g 

0.5 

ESI -94-03 

SURF 

CSO 

234PCF  2,3.4.7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001600 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-03 

SURF 

CSO 

678HPD  133.4,6,7. 8-HEPT ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000720 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-03 

SURF 

CSO 

678HPF  133,4.6,7.8-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001730 

pg/g 

0.5 

ESI -94-03 

SURF 

CSO 

678HXD  1.2,3.67, 8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001110 

pg'g 

0.5 

ESI -94-03 

SURF 

CSO 

678HXF  1 33.6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001750 

pg/g 

0.5 

ESI -94-03 

SURF 

CSO 

7S9HPF  1 77.47,8,9- HEPT  ACHLORODEBENZOFURAN 

LT 

0.00001890 

pg/g 

0.5 

ESI -94-03 

SURF 

CSO 

789HXD  1 33.7.8.9-HEXACHLORODlBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001090 

pg/g 

0.5 

ESI -94-03 

SURF 

CSO 

789HXF  1,2.37.8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002090 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-03 

SURF 

CSO 

78HXD  1,2.3.4.7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001230 

pg/g 

0.5 

ESI -94-03 

SURF 

CSO 

78HXDF  1, 2,3,47.  S-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001980 

pg/g 

0.5 

ESI -94-03 

SURF 

CSO 

78PCDD  1.2.3.7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001770 

pg/g 

0.5 

ESI -94-03 

SURF 

CSO 

78PCDF  1 ,2.3.7.8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001600 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-03 

SURF 

CSO 

OCDD  OCT  ACHLORODIBENZODIOXIN 

0.00026100 

pg/g 

0.5 

ESI -94-03 

SURF 

CSO 

OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00003130 

pg/g 

0.5 

ESI -94-03 

SURF 

CSO 

TCDD  23.7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

0.00001750 

pg/g 

0.5 

ES1-94-03 

SURF 

CSO 

TCDF  23.7.8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000810 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-04 

SURF 

CSO 

234HXF  23.4,6,7.8-HEXACHLORODtBENZOFURAN 

LT 

0.00002170 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-04 

SURF 

CSO 

234PCF  2.3.4.7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001170 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-04 

SURF 

CSO 

678HPD  1 ,2,3.4,6,7,8-HEPT  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000840 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-04 

SURF 

CSO 

678HPF  1.2.3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00002190 

pg/g 

0.5 

ESI -94-04 

SURF 

CSO 

678 HXD  1.2.3.6.7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001310 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-04 

SURF 

CSO 

678 HXF  1,2.3.6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001940 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-04 

SURF 

CSO 

789HPF  1 3.3.4.7,8.9-HEPT  ACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00002390 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-04 

SURF 

CSO 

789HXD  133.7.8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001280 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-04 

SURF 

CSO 

789  HXF  1 33.7.8.9-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00002320 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-04 

SURF 

CSO 

78HXD  13.3.4.7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001450 

pg/g 

0.5 

ESI -94-04 

SURF 

CSO 

78HXDF  133.4,7.8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002200 

pg/g 

0.5 

ESI -94-04 

SURF 

CSO 

78PCDD  1 3.3.7,8-PENT  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001790 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-04 

SURF 

CSO 

78PCDF  1 3.3,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001170 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-04 

SURF 

CSO 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0.00024100 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-04 

SURF 

CSO 

OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00004600 

pg/g 

0.5 

ESI -94-04 

SURF 

CSO 

TCDD  23.7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00001020 

pg/g 

0.5 

ESI -94-04 

SURF 

CSO 

TCDF  23.7.8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000790 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-05 

SURF 

CSO 

234 HXF  23.4.6.7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001230 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-05 

SURF 

CSO 

234PCF  2,3.4.7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001010 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-05 

SURF 

CSO 

678HPD  1 ,2.3.4.6,7.8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000510 

pg/g 

0.5 

ESI -94-05 

SURF 

CSO 

678HPF  1 ,2.3.4.6.7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00001090 

pg/g 

0.5 
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Site  Media 
Type  Type 


Bomb  Washout  Building  (SWMU  42) 


Unit  Flag  Data 

Meas  Depth  Code  Qoal 


Nomenclature 


Meas 

Bool  Value 


Chemical  Class:  DIOXINS _ 

ESI -94-05  SURF  CSO  678HXD  l,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZC)-P-DIOXIN 

ESI -94-05  SURF  CSO  678HXF  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

ES 1-94-05  SURF  CSO  789HPF  U.3A7,8,9-HEPTACHLORODffiENZOFURAN 

ES1-94-05  SURF  CSO  789HXD  U,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

ES 1-94-05  SURF  CSO  789HXF  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODffiENZOFURAN 

ESI -94-0 5  SURF  CSO  78HXD  U,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

ES 1-94-05  SURF  CSO  78HXDF  1,2.3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

ESI -94-0 5  SURF  CSO  78PCDD  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

ES 1-94-05  SURF  CSO  78PCDF  1,2,3,7,^-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

ES 1-94-05  SURF  CSO  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

ES1-94-05  SURF  CSO  OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

ES 1-94-05  SURF  CSO  TCDD  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

ES 1-94-05  SURF  CSO  TCDF  2,3 ,7, 8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

ES 1-94-06  SURF  CSO  234HXF  2,3 ,4.6,7,  8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

ES1-94-06  SURF  CSO  234PCF  2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

ES 1-94-06  SURF  CSO  678HPD  1,2,3A6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

ESI -94-06  SURF  CSO  678HPF  1,2,3,4.6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORfRAN 

ESI -94-06  SURF  CSO  678HXD  l,2,3,6,7,g-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

ES  1-94-06  SURF  CSO  678HXF  1  ,2,3,6.7,8-HEXACHLORODIBENZORJRAN 

ESI -94-06  SURF  CSO  789HPF  1.2,3,4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZORJRAN 

ES  1-94-06  SURF  CSO  789HXD  1  ,2,3.7.8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

ESI -94-06  SURF  CSO  789HXF  1.2,3,7,8,9-HEXACHLORODffiENZOFURAN 

ESI -94-06  SURF  CSO  78HXD  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

ES  1-94-06  SURF  CSO  78HXDF  1 ,2 ,3,4,7, 8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

ES  1-94-06  SURF  CSO  78PCDD  1 ,2,3.7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

ES  1-94-06  SURF  CSO  78PCDF  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

ES 1-94-06  SURF  CSO  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

ESI -94-06  SURF  CSO  OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

ES  1-94-06  SURF  CSO  TCDD  2,3. 7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

ES  1-94-06  SURF  CSO  TCDF  2,3,7.8  TETRACHLORODIBENZORJRAN 

ES  1-94-07  SURF  CSO  234HXF  2.3.4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

ES  1-94-07  SURF  CSO  234PCF  2,3,4.7,8-PENTACHLORODEBENZOFURAN 

ESI -94-07  SURF  CSO  678HPD  1,2,3.4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

ES  1-94-07  SURF  CSO  678HPF  1.2.3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

ESI -94-07  SURF  CSO  678HXD  1 ,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

ESI -94-07  SURF  CSO  678 HXF  1,2,3,6,7.8-HEXACHLORODIBENZORJRAN 

ESI -94-07  SURF  CSO  789HPF  1,2.3.4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZORJRAN 

ES 1-94-07  SURF  CSO  789HXD  L2,3.7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

ES 1-94-07  SURF  CSO  789HXF  1,2.3.7,8,9-HEXACHLORODIBENZORJRAN 

ESI -94-07  SURF  CSO  78HXD  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

ESI -94-07  SURF  CSO  78HXDF  1^.3.4,7,8-HEXACHLORODEBENZORIRAN 

ESI -94-07  SURF  CSO  78PCDD  1.2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DlOXIN 

ESI -94-07  SURF  CSO  78PCDF  1,2.3,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

ESI -94-07  SURF  CSO  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

ESI -94-07  SURF  CSO  OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

ES 1-94-07  SURF  CSO  TCDD  2,3.7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

ESI -9 4-0 7  SURF  CSO  TCDF  2,3,7.8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

ESI -94-08  SURF  CSO  234HXF  2,3,4.6,7,8-HEXACHLORODEBENZORTRAN 

ESI -94-08  SURF  CSO  234PCF  2.3.4.7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

ES1-94-08  SURF  CSO  678HPD  1,2,3.4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

ESI -94-08  SURF  CSO  678HPF  1,2.3.4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORTRAN 

ESI -94-08  SURF  CSO  678HXD  1,2,3.6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 


LT 

0.00000850 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00001100 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00001190 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00000830 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00001320 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00000940 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00001250 

zz/z 

0.5 

LT 

0.00001470 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.00001010 

Pg/g 

0.5 

0.00010600 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.00001830 

Pg/g 

0.5 

0.00001580 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.00000700 

ng'g 

0.5 

LT 

0.00001260 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00000580 

Pg/g 

0.5 

0.00006190 

flg'g 

0.5 

LT 

0.00001020 

pete 

0.5 

LT 

0.00000570 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.00001130 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00001110 

pgte 

0.5 

LT 

0.00000550 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00001350 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00000630 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.00001280 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00000930 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.00000580 

Pg/g 

0.5 

0.00040200 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.00001790 

Pg/g 

0.5 

0.00001420 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00000450 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00001810 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00000880 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00000830 

zzJz 

0.5 

LT 

0.00001740 

(ig/g 

0.5 

LT 

0.00001640 

v-zJz 

0.5 

LT 

0.00001620 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00001900 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00001600 

Pg'g 

0.5 

LT 

0.00001940 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00001810 

zzJz 

0.5 

LT 

0.00001840 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00001710 

Pg'g 

0.5 

LT 

0.00000880 

Pg/g 

0.5 

0.00016700 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.00003260 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.00001500 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.00000750 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00001660 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00001450 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00000730 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00001580 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00001470 

pg/g 

0.5 
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Site 

Media 

Meas 

Unit 

Flag 

Data 

Type 

Type 

Nomenclature 

Bod 

Value  1 

Meas 

Code 

Qmal 

Chemical  Class:  DIOXINS 

ESI -94-08 

SURF 

cso 

678HXF 

U3.6.7.8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001490 

pg/g 

0.5 

ESI -94-08 

SURF 

cso 

789HPF 

1 ,23,4,7, 8,9-HEPT  ACHLORODCBENZOFURAN 

LT 

0.00001720 

pg'g 

0.5 

ESI -94-08 

SURF 

cso 

789HXD  1  ^3,7,8,9-HEXACHLORODEBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001430 

pgte 

0.5 

ESI -94-08 

SURF 

cso 

789HXF 

1,23,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001780 

pg /g 

0.5 

ESI -94-08 

SURF 

CSO 

78HXD 

1  ,23,4,7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001620 

pgfe 

0.5 

ESI -94-08 

SURF 

cso 

78HXDF  1 3,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001690 

pg;g 

0.5 

ESI -94-08 

SURF 

cso 

7SPCDD  133.7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00002420 

pgte 

0.5 

ES 1-94-08 

SURF 

cso 

7SPCDF  U.3.7.8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001450 

pg/g 

0.5 

ESI -94-08 

SURF 

cso 

OCDD 

OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0.00014900 

pg'g 

0.5 

ES1-94-08 

SURF 

CSO 

OCDF 

OCTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002860 

p^g 

0.5 

ES  1-94-08 

SURF 

CSO 

TCDD 

2J.7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00001270 

pg/g 

0.5 

ES1-94-08 

SURF 

cso 

TCDF 

23,7.8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001230 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-09 

SURF 

cso 

234HXF  23.4.6,7.8-HEXACHUJRODIBENZOFURAN 

LT 

0.00003240 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-09 

SURF 

cso 

234PCF 

23 ,4.7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002240 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-09 

SURF 

cso 

678HPD 

1.23.4,6.7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.00053100 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-09 

SURF 

cso 

678HPF 

13.3.4.6,7,8-HEPTACHLORODffiENZOaiRAN 

LT 

0.00003310 

pg^g 

0.5 

ES  1-94-09 

SURF 

cso 

678HXD  1.2.3.6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00002340 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-09 

SURF 

cso 

678HXF  1 ,2.3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002900 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-09 

SURF 

cso 

789HPF 

1,2,3.4/7,8,9-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00003610 

pg/g 

0.5 

ESI -94-09 

SURF 

cso 

7S9HXD  1 ,2.3.7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00002280 

pg/g 

0.5 

ES1-94-09 

SURF 

cso 

789HXF  1.23,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00003460 

pg/g 

0.5 

ESI -94-09 

SURF 

cso 

78HXD 

1,2.3,4,7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00002590 

pg/g 

0.5 

ESI -94-09 

SURF 

cso 

78HXDF  1 ,2,3.4,7,8-HEXACHLORODEBENZOFURAN 

LT 

0.00003280 

pg/g 

0.5 

ESI -94-09 

SURF 

cso 

78PCDD  1,2.3.7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00003440 

pg/g 

0.5 

ESI -94-09 

SURF 

cso 

78PCDF  1,2.3.7,8-PENTACHLORODtBENZOFURAK 

LT 

0.00002240 

pg/g 

0.5 

ESI -94-09 

SURF 

cso 

OCDD 

OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0.00255000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-09 

SURF 

cso 

OCDF 

OCTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00006120 

pg/g 

0.5 

ESI -94-09 

SURF 

cso 

TCDD 

23.7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00001950 

pg/g 

0.5 

ESI -94-09 

SURF 

cso 

TCDF 

23.7.8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002210 

pg/g 

0.5 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

ESI -94-01 

SURF 

cso 

I35TNB 

1  ,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

0.5 

H 

ESI -94-01 

SURF 

cso 

13DNB 

1 ,3-DtNTTROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-01 

SURF 

cso 

246TNT 

2.4.6-TRIN1TROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

H 

I 

ES  1-94-01 

SURF 

cso 

24DNT 

2,4-DINTTROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-01 

SURF 

cso 

26DNT 

2.6-DINrrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-01 

SURF 

cso 

HMX 

C  Y  CLOTETRAMETHYLENETETRAN1TRAMINE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

ES1-9401 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg/g 

0.5 

H 

ESI -94-01 

SURF 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000 

pg/g 

0.5 

H 

I 

ESI -94-01 

SURF 

cso 

TETRY 

N-METH  YL-N2,4,6-TETRANTTRO  ANILINE 

LT 

2.11000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-02 

SURF 

cso 

I35TNB 

1 .3.5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

0.5 

H 

ESI -94-02 

SURF 

cso 

135TNB 

1 .3,5-TRINTFROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

0.5 

HD 

ES  1-94-02 

SURF 

cso 

13DNB 

1 ,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-02 

SURF 

cso 

I3DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg/g 

0.5 

D 

ESI -94-02 

SURF 

cso 

246TNT 

2.4.6-TRINTTROTOLUENE  • 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

H 

I 

ESI -94-02 

SURF 

cso 

246TNT 

2.4.6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

HD 

I 

ES 1-9402 

SURF 

cso 

24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-02 

SURF 

cso 

24DNT 

2,4-DINTTROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESI -94-02 

SURF 

cso 

26DNT 

2,6-DINTTROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-02 

SURF 

cso 

26DNT 

2.6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES  1-94-02 

SURF 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 
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stem 

Site 

Type 

Media 

Type 

Nomenclature 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qoal 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

ES 1-94-02 

SURF 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESI -94-02 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg/g 

0.5 

H 

ESI -94-02 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg/g 

0.5 

HD 

ES1-94-02 

SURF 

CSO 

RDX 

CY  ClXITRIMETHYlXNETRINTrRAMINE 

LT 

1.28000000 

pg'g 

0.5 

H 

I 

ESI -94-02 

SURF 

cso 

RDX 

CYCIOTRIMETHYIiNETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000 

pg/g 

0.5 

HD 

I 

ES1-94-02 

SURF 

cso 

TETRY 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANTTROANILINE 

LT 

2.11000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-02 

SURF 

cso 

TETRY 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESI -94-03 

SURF 

cso 

135TNB 

1 3.5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

0.5 

H 

ES  1-94-03 

SURF 

cso 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg/g 

0.5 

ES1-94-03 

SURF 

cso 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

H 

I 

ES1-94-03 

SURF 

cso 

24DNT 

2,4-DINlTROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-03 

SURF 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

p^g 

0.5 

ES  1-94-03 

SURF 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-03 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg/g 

0.5 

H 

ESI -94-03 

SURF 

cso 

RDX 

C  Y  CLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

LT 

1.28000000 

pg/g 

0.5 

H 

I 

ES  1-94-03 

SURF 

cso 

TETRY 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-04 

SURF 

cso 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

0.5 

H 

ESI -94-04 

SURF 

cso 

13DNB 

1 ,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-04 

SURF 

cso 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

H 

I 

ESI -94-04 

SURF 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-04 

SURF 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-04 

SURF 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-04 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg/g 

0.5  , 

H 

ESI -94-04 

SURF 

cso 

RDX 

C  Y  CLOTRIMETH  YLENETRIN1TRAMINE 

LT 

1.28000000 

pg/g 

0.5 

H 

I 

ESI -9404 

SURF 

cso 

TETRY 

N-METHYL-N2,4.6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-05 

SURF 

cso 

13STNB 

1 3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

0.5 

H 

ESI -94-05 

SURF 

cso 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-05 

SURF 

cso 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

H 

I 

ES  1-94-05 

SURF 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-0  5 

SURF 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-0  5 

SURF 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-05 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg/g 

0.5 

H 

ESI -9405 

SURF 

cso 

RDX 

C  Y  CLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

LT 

1.28000000 

pg/g 

0.5 

H 

I 

ESI -940 5 

SURF 

cso 

TETRY 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000000 

pg/g 

0.5 

ESI -9406 

SURF 

cso 

135TNB 

13.5-TRINTTROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

0.5 

H 

ESI -9406 

SURF 

cso 

13DNB 

U-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg/g 

0.5 

ESI -9406 

SURF 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

H 

I 

ESI -9406 

SURF 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

10.40000000 

pg/g 

0.5 

C 

ESI -9406 

SURF 

cso 

26DNT 

2,6-DrNITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

ES 1-9406 

SURF 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

ESI -9406 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg/g 

0.5 

H 

ES 1-9406 

SURF 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000 

pg/g 

0.5 

H 

I 

ESI -9406 

SURF 

cso 

TETRY 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000000 

pg/g 

0.5 

ESI -9407 

SURF 

cso 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

0.5 

H 

ESI -9407 

SURF 

cso 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg/g 

0.5 

ESI -9407 

SURF 

cso 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

H 

I 

ES1-9407 

SURF 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg/g 

0.5 

ESI -9407 

SURF 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

ES1-9407 

SURF 

cso 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

ESI -9407 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg/g 

0.5 

H 

ESI -9407 

SURF 

cso 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000 

pg/g 

0.5 

H 

I 
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Site  ID 

ate 

Type 

Media 

Type 

Nouendatnre 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Mens 

Depth 

Flag 

Cede 

Data 

Qaal 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

ESI -94-07 

SURF 

CSO  TETRY 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.1 1000000  pg/g 

0.5 

ESI -94-08 

SURF 

CSO  135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  (ig'g 

0.5 

H 

ES 1-94-08 

SURF 

CSO  13DNB 

U-DIN1TROBENZENE 

LT 

0.50400000  pg/g 

0.5 

ESI -94-08 

SURF 

CSO  244TNT 

2.4,6-TRINITROTOLUEKE 

LT 

2.00000000  |ig/g 

0.5 

H 

I 

ESI -94-08 

SURF 

CSO  24DNT 

2,4-DINTTROTOLUENE 

LT 

2.50000000  pg/g 

0.5 

ESI -94-08 

SURF 

CSO  26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  (ig/g 

0.5 

ESI -94-0  8 

SURF 

CSO  HMX 

C  Y  CLOTCTItAMETHYIBNETETRANTTRAMINE 

LT 

2.00000000  pgfe 

0.5 

ES  1-94-08 

SURF 

CSO  NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  (ig/g 

0.5 

H 

ES  1-94-08 

SURF 

CSO  RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000  (lg/g 

0.5 

H 

1 

ESI -94-08 

SURF 

CSO  TETRY 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILIKE 

LT 

2.11000000  (ig/g 

0.5 

ESI -94-09 

SURF 

CSO  135TNB 

1 ,3 ,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  pg/g 

0.5 

H 

ES1-94-09 

SURF 

CSO  13DNB 

U-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  (ig/g 

0.5 

ESI -94-09 

SURF 

CSO  246TNT 

2.4,6-TRINTTROTOLUENE 

LT 

2.00000000  (tg/g 

0.5 

H 

I 

ESI -94-09 

SURF 

CSO  24DNT 

2,4-DIKrrROTOLUEKE 

LT 

2.50000000  pg/g 

0.5 

ES  1-94-09 

SURF 

CSO  26DNT 

2.6-DINTTROTOLUENE 

LT 

2.00000000  (ig/g 

0.5 

ESI -94-09 

SURF 

CSO  HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000000  |xg/g 

0.5 

ESI -94-09 

SURF 

CSO  NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  ^g/g 

0.5 

H 

ES1-94-09 

SURF 

CSO  RDX 

CY  CLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

LT 

1.28000000  fig/g 

0.5 

H 

1 

ESI -94*09 

SURF 

CSO  TETRY 

N-METHYL-N2.4.6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000000  jig/g 

0.5 

Chemical  Class :  METALS 

ESI -94-01 

SURF 

CSO  AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  ng/g 

0.5 

' 

ESI -94-01 

SURF 

CSO  AL 

ALUMINUM 

702.0000000  (ig/g 

0.5 

ES1-94-01 

SURF 

CSO  AS 

ARSENIC 

23.30000000  (ig/g 

0.5 

ESI -94-01 

SURF 

CSO  BA 

BARIUM 

15.00000000  (ig/g 

0.5 

ESI -94-01 

SURF 

CSO  BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000  (ig/g 

0.5 

ESI -94-01 

SURF 

CSO  CA 

CALCRIM 

6220.000000  (ig/g 

0.5 

ESI -94-01 

SURF 

CSO  CD 

CAD  MR  ^M 

LT 

1.20000000  (ig/g 

0.5 

ESI -94-01 

SURF 

CSO  CO 

COBALT 

LT 

2.50000000  |ig/g 

0.5 

ESI -94-01 

SURF 

CSO  CR 

CHROMRIM 

1.22000000  (ig/g 

0.5 

ESI -94-01 

SURF 

CSO  CU 

COPPER 

26.90000000  (ig/g 

0.5 

ESI -94-01 

SURF 

CSO  FE 

IRON 

935.0000000  (ig/g 

0.5 

ESI -94-01 

SURF 

CSO  HG 

MERCURY 

0.09080000  (ig/g 

0.5 

ESI -94-01 

SURF 

CSO  K 

POTASSRTM 

242.0000000  (ig/g 

0.5 

ESI -94-01 

SURF 

CSO  MG 

MAGNESRIM 

789.0000000  |tg/g 

0.5 

ESI -94-01 

SURF 

CSO  MN 

MANGANESE 

22.50000000  (ig/g 

0.5 

ES1-94-01 

SURF 

CSO  NA 

SODRIM 

105.0000000  (ig/g 

0.5 

ESI -94-01 

SURF 

CSO  N1 

NICKEL 

6.04000000  (ig/g 

0.5 

ES 1-9401 

SURF 

CSO  PB 

LEAD 

17.20000000  |»g/g 

0.5 

ESI -9401 

SURF 

CSO  SB 

ANTIMONY 

2.35000000  |ig/g 

0.5 

ESI -9401 

SURF 

CSO  SE 

SELENRTM 

LT 

0.44900000  |ig/g 

0.5 

ESI -9401 

SURF 

CSO  TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  pg/g 

0.5 

ESI -9401 

SURF 

CSO  V 

VANADIUM 

11.70000000  (ig/g 

0.5 

ESI -9401 

SURF 

CSO  ZN 

ZINC 

8.46000000  (ig/g 

0.5 

ESI -9402 

SURF 

CSO  AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  (ig/g 

0.5 

ES 1-9402 

SURF 

CSO  AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  (ig/g 

0.5 

D 

ESI -9402 

SURF 

CSO  AL 

ALUMINUM 

723.0000000  (ig/g 

0.5 

ESI -9402 

SURF 

CSO  AL 

ALUMINUM 

704.0000000  (ig/g 

0.5 

D 

ESI -9402 

SURF 

CSO  AS 

ARSENIC 

27.20000000  (ig/g 

0.5 

ESI -9402 

SURF 

CSO  AS 

ARSENIC 

22.40000000  (ig/g 

0.5 

D 

ESI -9402 

SURF 

CSO  BA 

BARRTM 

438.0000000  (tg/g 

0.5 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Nomenclature 

Mens 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qoal 

Chemical  Class :  METALS 

ES 1-94-02 

SURF 

CSO  BA 

BARIUM 

484.0000000  pg/g 

0.5 

D 

ES 1-94-02 

SURF 

CSO  BE 

BERYLLIUM 

0.52000000  pg/g 

0.5 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO  BE 

BERYLLIUM 

0.51600000  pg/g 

0.5 

D 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO  CA 

CALCIUM 

722.0000000  pg/g 

0.5 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO  CA 

CALCIUM 

848.0000000  pg/g 

0.5 

D 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO  CD 

CADMIUM 

13.80000000  pg/g 

0.5 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO  CD 

CADMIUM 

14.30000000  pg/g 

0.5 

D 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO  CO 

COBALT 

9.80000000  pg/g 

0.5 

ES1-94-02 

SURF 

CSO  CO 

COBALT 

9.75000000  pg/g 

0.5 

D 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO  CR 

CHROMIUM 

10.20000000  pg/g 

0.5 

ES1-94-02 

SURF 

CSO  CR 

CHROMIUM 

11.60000000  pg/g 

0.5 

D 

ES1-94-02 

SURF 

CSO  CU 

COPPER 

124.0000000  pg/g 

0.5 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO  CU 

COPPER 

139.0000000  pg/g 

0.5 

D 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO  FE 

IRON 

1000.000000  pg/g 

0.5 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO  FE 

IRON 

1030.000000  pg/g 

0.5 

D 

ESI -94-02 

SURF 

CSO  HG 

MERCURY 

0.07300000  pg/g 

0.5 

ESI -94-02 

SURF 

CSO  HG 

MERCURY 

0.09250000  pg/g 

0.5 

D 

ESI -94-02 

SURF 

CSO  K 

POTASSIUM 

215.0000000  pg/g 

0.5 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO  K 

POTASSIUM 

181.0000000  pg/g 

0.5 

D 

ESI -94-02 

SURF 

CSO  MG 

MAGNESIUM 

540.0000000  pg/g 

0.5 

ESI -94-02 

SURF 

CSO  MG 

MAGNESIUM 

580.0000000  pg/g 

0.5 

D 

ESI -94-02 

SURF 

CSO  MN 

MANGANESE 

17.70000000  pg/g 

0.5 

ESI -94-02 

SURF 

CSO  MN 

MANGANESE 

18.20000000  pg/g 

0.5 

D 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO  NA 

SODIUM 

111.0000000  pg/g 

0.5 

ESI -94-02 

SURF 

CSO  NA 

SODIUM 

109.0000000  pg/g 

0.5 

D 

ESI -94-02 

SURF 

CSO  NI 

NICKEL 

28.60000000  pg/g 

0.5 

ES1-94-02 

SURF 

CSO  NX 

NICKEL 

29.30000000  pg/g 

0.5 

D 

ESI -94-02 

SURF 

CSO  PB 

LEAD 

706.0000000  pg/g 

0.5 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO  PB 

LEAD 

767.0000000  pg/g 

0.5 

D 

ESI -94-02 

SURF 

CSO  SB 

ANTIMONY 

349.0000000  pg/g 

0.5 

ESI -94-02 

SURF 

CSO  SB 

ANTIMONY 

333.0000000  pg/g 

0.5 

D 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO  SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  pg/g 

0.5 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO  SE 

SELENItM 

LT 

0.44900000  pg/g 

0.5 

D 

ESI -94-02 

SURF 

CSO  TL 

THALLRM 

LT 

34.30000000  pg/g 

0.5 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO  TL 

THALLRM 

LT 

34.30000000  pg/g 

0.5 

D 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO  V 

VANADRM 

13.40000000  pg/g 

0.5 

ESI -94-02 

SURF 

CSO  V 

VANADRM 

11.90000000  pg/g 

0.5 

D 

ESI -94-02 

SURF 

CSO  ZN 

ZINC 

56.70000000  pg/g 

0.5 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO  ZN 

ZINC 

60.40000000  pg/g 

0.5 

D 

ES  1-94-03 

SURF 

CSO  AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  pg/g 

0.5 

ESI -94-03 

SURF 

CSO  AL 

ALUMINIM 

1130.000000  pg/g 

0.5 

ES  1-94-03 

SURF 

CSO  AS 

ARSENIC 

18.00000000  pg/g 

0.5 

ESI -94-03 

SURF 

CSO  BA 

BARRJM 

318.0000000  pg/g 

0.5 

ESI -94-03 

SURF 

CSO  BE 

BERYLLRM 

0.53500000  pg/g 

0.5 

ES1-94-03 

SURF 

CSO  CA 

CALCRM 

1070.000000  pg/g 

0.5 

ES  1-94-03 

SURF 

CSO  CD 

CADMRM 

4.89000000  pg/g 

0.5 

ESI -94-03 

SURF 

CSO  CO 

COBALT 

5.40000000  pg/g 

0.5 

ESI -94-03 

SURF 

CSO  CR 

CHROMRM 

7.44000000  pg/g 

0.5 

ES  1-94-03 

SURF 

CSO  CU 

COPPER 

87.50000000  pg/g 

0.5 

ESI -94-03 

SURF 

CSO  FE 

IRON 

1470.000000  pg/g 

0.5 

ESI -94-03 

SURF 

CSO  HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  pg/g 

0.5 

ESI -94-03 

SURF 

CSO  K 

POTASSRIM 

370.0000000  pg/g 

0.5 
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Site  Media  Meas  Uai t  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Nomenclature _ Baol  Valae  Meas  Depth  Code  QmI 


Chemical  Class:  METALS 


ES 1-94-03 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

645.0000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-03 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

30.60000000 

Mg/g 

0.5 

ESI -94-03 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

99.40000000 

Mg/g 

0.5 

ESI -94-03 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

15.10000000 

Mg/g 

0.5 

ESI -94-03 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

499.0000000 

Mg/g 

0.5 

ESI -94-03 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

94.00000000 

Mg/g 

0.5 

ESI -94-03 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Mg/g 

0.5 

ES  1-94-03 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Mg/g 

0.5 

ES1-94-03 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

12.30000000 

Mg/g 

0.5 

ESI -94-03 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

45.40000000 

Mg /g 

0.5 

ES  1-94-04 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Mg/g 

0.5 

ESI -94-04 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

534.0000000 

Mg/g 

0.5 

ESI -94-04 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

15.10000000 

Mg/g 

0.5 

ES  1-94-04 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

128.0000000 

Mg/g 

0.5 

ES  1-94-04 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.54200000 

Mg/g 

0.5 

ES1-94-04 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

968.0000000 

Mg/g 

0.5 

ESI -94-04 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

3.26000000 

Mg/g 

0.5 

ES1-94-04 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

5.26000000 

Mg/g 

0.5 

ES  1-94-04 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

3.19000000 

Mg/g 

0.5 

ES  1-94-04 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

27.70000000 

Mg/g 

0.5 

ES  1-94-04 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

683.0000000 

Mg/g 

0.5 

ES  1-94-04 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Mg/g 

0.5 

ESI -94-04 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

195.0000000 

Mg/g 

0.5 

ESI -94-04 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

298.0000000 

Mg/g 

0.5 

ES  1-94-04 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

15.40000000 

Mg/g 

0.5 

ESI -94-04 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

97.70000000 

Mg/g 

0.5 

ES  1-94-04 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

12.80000000 

Mg/g 

0.5 

ES  1-94-04 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

173.0000000 

Mg/g 

0.5 

ESI -94-04 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

88.50000000 

Mg/g 

0.5 

ES  1-94-04 

SURF 

CSO 

SE 

SELENRM 

LT 

0.44900000 

Mg/g 

0.5 

ES  1-94-04 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Mg/g 

0.5 

ES  1-94-04 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

13.00000000 

Mg/g 

0.5 

ES  1-94-04 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

12.50000000 

Mg/g 

0.5 

ES  1-94-05 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

l*g/g 

0.5 

ES  1-94-05 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

9600.000000 

Mg/g 

0.5 

ES  1-94-05 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

13.30000000 

Mg/g 

0.5 

ESI -94-05 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

312.0000000 

Mg/g 

0.5 

ES  1-94-05 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.51800000 

Mg/g 

0.5 

ESI -94-05 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

5340.000000 

Mg/g 

0.5 

ESI -94-05 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Mg/g 

0.5 

ES  1-94-05 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

4.62000000 

Mg/g 

0.5 

ES  1-94-05 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

18.50000000 

Mg/g 

0.5 

ES1-94-05 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

65.00000000 

Mg/g 

0.5 

ES1-94-05 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

11000.00000 

Mg/g 

0.5 

ES  1-94-05 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.06320000 

Mg/g 

0.5 

ESI -94-0  5 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

2850.000000 

Mg/g 

0.5 

ESI -94-05 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

3820.000000 

Mg/g 

0.5 

ESI -94-0  5 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

315.0000000 

Mg/g 

0.5 

ESI -94-0  5 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

83.70000000 

Mg/g 

0.5 

ESI -94-0  5 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

7.71000000 

Mg/g 

0.5 

ESI -94-0  5 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

299.0000000 

Mg/g 

0.5 

ESI -94-05 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

35.90000000 

Mg/g 

0.5 
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Site  Media  Mens  Unit  Flag  Data 

Site  ID  Type  Type _ Noowdatiire _ Bool  Vajae  Meas  Depth  Code  Qaal 


ChemicalClass:  METALS 


ESI -94-05 

SURF 

CSO  SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

0.5 

ES 1-94-05 

SURF 

CSO  TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-05 

SURF 

CSO  V 

VANADIUM 

11.40000000 

pg/g 

0.5 

ES 1-94-05 

SURF 

CSO  ZN 

ZINC 

92.40000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-06 

SURF 

CSO  AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-06 

SURF 

CSO  AL 

ALUMINUM 

1020.000000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-06 

SURF 

CSO  AS 

ARSENIC 

17.00000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-06 

SURF 

CSO  BA 

BARIUM 

352.0000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-06 

SURF 

CSO  BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-06 

SURF 

CSO  CA 

CALCIUM 

728.0000000 

p els 

0.5 

ES  1-94-06 

SURF 

CSO  CD 

CADMIUM 

5.54000000 

pg/g 

0.5 

ESl-94-06 

SURF 

CSO  CO 

COBALT 

5.67000000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-06 

SURF 

CSO  CR 

CHROMIUM 

7.70000000 

pg/g 

0.5 

ESl-94-06 

SURF 

CSO  cu 

COPPER 

98.50000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-06 

SURF 

CSO  FE 

IRON 

1360.000000 

pg/g 

0.5 

ESl-94-06 

SURF 

CSO  HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

0.5 

ESl-94-06 

SURF 

CSO  K 

POTASSIUM 

327.0000000 

pg/g 

0.5 

ESl-94-06 

SURF 

CSO  MG 

MAGNESIUM 

618.0000000 

pg/g 

0.5 

ESl-94-06 

SURF 

CSO  MN 

MANGANESE 

32.30000000 

pg/g 

0.5 

ESl-94-06 

SURF 

CSO  NA 

SODIUM 

86.20000000 

pg/g 

0.5 

ESl-94-06 

SURF 

CSO  N1 

NICKEL 

13.80000000 

pg/g 

0.5 

ESl-94-06 

SURF 

CSO  PB 

LEAD 

532.0000000 

pg/g 

0.5 

ESl-94-06 

SURF 

CSO  SB 

ANTIMONY 

113.0000000 

pg/g 

0.5 

ESl-94-06 

SURF 

CSO  SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

0.5 

ESl-94-06 

SURF 

CSO  TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

0.5 

ESl-94-06 

SURF 

CSO  V 

VANADIUM 

10.50000000 

pg/g 

0.5 

ESl-94-06 

SURF 

CSO  ZN 

ZINC 

51.20000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-07 

SURF 

CSO  AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-07 

SURF 

CSO  AL 

ALUMINUM 

10700.00000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-07 

SURF 

CSO  AS 

ARSENIC 

18.10000000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-07 

SURF 

CSO  BA 

BARIUM 

203.0000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-07 

SURF 

CSO  BE 

BERYLLIUM 

0.60500000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-07 

SURF 

CSO  CA 

CALCIUM 

6270.000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-07 

SURF 

CSO  CD 

CADMIUM 

1.41000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-07 

SURF 

CSO  CO 

COBALT 

4.87000000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-07 

SURF 

CSO  CR 

CHROMIUM 

15.60000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-07 

SURF 

CSO  cu 

COPPER 

53.60000000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-07 

SURF 

CSO  FE 

IRON 

13000.00000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-07 

SURF 

CSO  HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-07 

SURF 

CSO  K 

POTASSIUM 

3130.000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-07 

SURF 

CSO  MG 

MAGNESIUM 

4110.000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-07 

SURF 

CSO  MN 

MANGANESE 

365.0000000 

pg/g 

0.5 

ES1-94-07 

SURF 

CSO  NA 

SODIUM 

105.0000000 

pg/g 

0.5 

ESI -9407 

SURF 

CSO  NI 

NICKEL 

8.24000000 

pg/g 

0.5 

ESI -9407 

SURF 

CSO  PB 

LEAD 

392.0000000 

pg/g 

0.5 

ES 1-9407 

SURF 

CSO  SB 

ANTIMONY 

6.90000000 

pg/g 

0.5 

ESI -9407 

SURF 

CSO  SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-07 

SURF 

CSO  TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

0.5 

ESI -9407 

SURF 

CSO  V 

VANADIUM 

13.90000000 

pg/g 

0.5 

ES 1-9407 

SURF 

CSO  ZN 

ZINC 

117.0000000 

pg/g 

0.5 

ESI -9408 

SURF 

CSO  AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-08 

SURF 

CSO  AL 

ALUMINUM 

1080.000000 

pg/g 

0.5 
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Site  ID 

ate 

Type 

Media 

Type  Nomenclature 

Mess 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qnal 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 

ES1-94-01 

SURF 

CSO  CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.06840000  jig/g 

0.5 

ES 1-94-01 

SURF 

CSO  DBHC  DE  LTA-BEMZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  fig lg 

0.5 

ES1-94-01 

SURF 

CSO  DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.00160000  m g/g 

0.5 

ES1-94-01 

SURF 

CSO  ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.00650000  Mg/g 

0.5 

ESI -94-01 

SURF 

CSO  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00050000  (Xg/g 

0.5 

T 

ESI -94-01 

SURF 

CSO  ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00050000  M Sit 

0.5 

T 

ES  1-94-01 

SURF 

CSO  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00050000  Mg/g 

0.5 

T 

ES1-94-01 

SURF 

CSO  GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00400000  Mg/g 

0.5 

T 

ES  1-94-01 

SURF 

CSO  HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  Mg/g 

0.5 

ESI -94-01 

SURF 

CSO  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  Mg/g 

0.5 

ESI -94-01 

SURF 

CSO  ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00300000  Mg/g 

0.5 

ES1-94-01 

SURF 

CSO  LIN  LINDANE 

LT 

0.00100000  Mg/g 

0.5 

ES1-94-01 

SURF 

CSO  MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  Mg/g 

0.5 

ES  1-94-01 

SURF 

CSO  PCB016  PCB1016 

LT 

0.10000000  Mg/g 

0.5 

ESI -94-01 

SURF 

CSO  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000000  Mg/g 

0.5 

T 

ES  1-94-01 

SURF 

CSO  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000000  Mg/g 

0.5 

T 

ES1-94-01 

SURF 

CSO  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.10000000  Mg/g 

0.5 

T 

ESI -94-01 

SURF 

CSO  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000000  pg/g 

0.5 

T 

ESI -94-01 

SURF 

CSO  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790000  pg/g 

0.5 

T 

ESI -94-01 

SURF 

CSO  PCB260  PCB1260 

LT 

0.04790000  Mg/g 

0.5 

ES1-94-01 

SURF 

CSO  PPDDD  2,2-BIS(P ARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLOROETH 

LT 

0.00270000  Mg/g 

0.5 

ESI -94-01 

SURF 

CSO  PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  1 .1  -DICHLOROETH 

LT 

0.00270000  Mg/g 

0.5 

ESI -94-01 

SURF 

CSO  PPDDT  2,2-BIS(P.ARA-CHLOROPHENYL)-l,l,l-TRICHLOROE 

LT 

0.00350000  Mg/g 

0.5 

ESI -94-01 

SURF 

CSO  TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  Mg/g 

0.5 

ESI -94-02 

SURF 

CSO  ABHC  ALPHA-BENZENE HEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  Mg/g 

0.5 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  Mg/g 

0.5 

D 

ESI -94-02 

SURF 

CSO  ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00400000  Mg/g 

0.5 

T 

ESI -94-02 

SURF 

CSO  ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00400000  Mg/g 

0.5 

TD 

ESI -94-02 

SURF 

CSO  AENSL  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000  Mg/g 

0.5 

ESI -94-02 

SURF 

CSO  AENSL  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000  Mg/g 

0.5 

D 

ESI -94-02 

SURF 

CSO  ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.00140000  Mg/g 

0.5 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO  ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.00140000  Mg/g 

0.5 

D 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO  BBHC  BET A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  Mg/g 

0.5 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO  BBHC  BET  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  Mg/g 

0.5 

D 

ESI -94-02 

SURF 

CSO  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000  Mg/g 

0.5 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000  Mg/g 

0.5 

D 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO  CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.06840000  Mg/g 

0.5 

ESI -94-02 

SURF 

CSO  CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.06840000  Mg/g 

0.5 

D 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  Mg/g 

0.5 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  Mg/g 

0.5 

D 

ESI -94-02 

SURF 

CSO  DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.00160000  Mg/g 

0.5 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO  DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.00160000  Mg/g 

0.5 

D 

ESI -94-02 

SURF 

CSO  ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.00650000  Mg/g 

0.5 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO  ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.00650000  Mg/g 

0.5 

D 

ESI -94-02 

SURF 

CSO  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00050000  Mg/g 

0.5 

T 

ESI -94-02 

SURF 

CSO  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00050000  Mg/g 

0.5 

TD 

ESI -94-02 

SURF 

CSO  ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00050000  Mg/g 

0.5 

T 

ESI -94-02 

SURF 

CSO  ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00050000  Mg/g 

0.5 

TD 

ES1-94-02 

SURF 

CSO  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00050000  Mg/g 

0.5 

T 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO  ESFS04  ENDOSITLFAN  SULFATE 

ND 

0.00050000  Mg/g 

0.5 

TD 

ES1-94-02 

SURF 

CSO  GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00400000  Mg/g 

0.5 

T 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO  GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00400000  Mg/g 

0.5 

TD 
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Stem 

Site 

Type 

Media 

Type  Nomenclature 

Meas 

Bool 

lint 

Ysdae  Meas 

Depth 

n»g 

Code 

Data 

Qsal 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 

ES 1-94-02 

SURF 

CSO  HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  ng/g 

0.5 

ES 1-94-02 

SURF 

CSO  HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  fig/g 

0.5 

D 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  |ig/g 

0.5 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  (ig^g 

0.5 

D 

ESI -94-02 

SURF 

CSO  ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00300000  ng/g 

0.5 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO  ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00300000  pg/g 

0.5 

D 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO  LIN  LINDANE 

LT 

0.00100000  yg/g 

0.5 

ESI -94-02 

SURF 

CSO  LIN  LINDANE 

LT 

0.00100000  fig/g 

0.5 

D 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO  MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  yg/g 

0.5 

ESI -94-02 

SURF 

CSO  MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  yg/g 

0.5 

D 

ESI -94-02 

SURF 

CSO  PCB016  PCB1016 

LT 

0.10000000  yg/g 

0.5 

ESl-94-02 

SURF 

CSO  PCB016  PCB  1016 

LT 

0.10000000  ng/g 

0.5 

D 

ESI -94-02 

SURF 

CSO  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000000  pg/g 

0.5 

T 

ESl-94-02 

SURF 

CSO  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000000  yg/g 

0.5 

TD 

ESl-94-02 

SURF 

CSO  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000000  yg/g 

0.5 

T 

ESl-94-02 

SURF 

CSO  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000000  yg/g 

0.5 

TD 

ESl-94-02 

SURF 

CSO  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.10000000  yg/g 

0.5 

T 

ESl-94-02 

SURF 

CSO  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.10000000  yg/g 

0.5 

TD 

ESl-94-02 

SURF 

CSO  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000000  yg/g 

0.5 

T 

ESl-94-02 

SURF 

CSO  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000000  yg/g 

0.5 

TD 

ESl-94-02 

SURF 

CSO  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790000  yg/g 

0.5 

T 

ESl-94-02 

SURF 

CSO  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790000  yg/g 

0.5 

TD 

ESl-94-02 

SURF 

CSO  PCB260  PCB  1260 

LT 

0.04790000  yg/g 

0.5 

ESl-94-02 

SURF 

CSO  PCB260  PCB  1260 

LT 

0.04790000  yg/g 

0.5 

D 

ESl-94-02 

SURF 

CSO  PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLOROETH 

LT 

0.00270000  yg/g 

0.5 

ESl-94-02 

SURF 

CSO  PPDDD  2.2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)-l  •  1  -DICHLOROETH 

LT 

0.00270000  yg/g 

0.5 

D 

ESl-94-02 

SURF 

CSO  PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l -DICHLOROETH 

0.00332000  yg/g 

0.5 

C 

ESl-94-02 

SURF 

CSO  PPDDE  2>BIS(P ARA-CHLOROPHENYL>  1 , 1  -DICHLOROETH 

LT 

0.00270000  |ig/g 

0.5 

D 

ESl-94-02 

SURF 

CSO  PPDDT  2^-BlS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l,l-TRlCHLOROE 

0.00500000  yg/g 

0.5 

U 

ESl-94-02 

SURF 

CSO  PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHEN YLV 1 , 1 , 1-TRJCHLOROE 

0.00440000  yg/g 

0.5 

UD 

ESl-94-02 

SURF 

CSO  TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  yg/g 

0.5 

ESl-94-02 

SURF 

CSO  TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  yg/g 

0.5 

D 

ES  1-94-03 

SURF 

CSO  ABHC  ALPHA-BENZENE HEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  yg/g 

0.5 

ES  1-94-03 

SURF 

CSO  ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00400000  |ig/g 

0.5 

T 

ES  1-94-03 

SURF 

CSO  AENSL  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000  yg/g 

0.5 

ES  1-94-03 

SURF 

CSO  ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.00140000  (ig/g 

0.5 

ES  1-94-03 

SURF 

CSO  BBHC  BET A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  yg/g 

0.5 

ES  1-94-03 

SURF 

CSO  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000  yg/g 

0.5 

ES  1-94-03 

SURF 

CSO  CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.06840000  yg/g 

0.5 

ESI -94-03 

SURF 

CSO  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  yg/g 

0.5 

ES  1-94-03 

SURF 

CSO  DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.00160000  |ig/g 

0.5 

ES  1-94-03 

SURF 

CSO  ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.00650000  fig/g 

0.5 

ES  1-94-03 

SURF 

CSO  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00050000  Hg'g 

0.5 

T 

ESI -94-03 

SURF 

CSO  ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00050000  (ig^g 

0.5 

T 

ESI -94-03 

SURF 

CSO  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00050000  jig/g 

0.5 

T 

ESI -94-03 

SURF 

CSO  GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00400000  Jig/g 

0.5 

T 

ES  1-94-03 

SURF 

CSO  HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0  00220000  (ig !g 

0.5 

ESI -94-03 

SURF 

CSO  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  ng/g 

0.5 

ES  1-94-03 

SURF 

CSO  ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00300000  (ig/g 

0.5 

ES1-94-03 

SURF 

CSO  LIN  LINDANE 

LT 

0.00100000  |ig/g 

0.5 

ES  1-94-03 

SURF 

CSO  MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  (ig/g 

0.5 

ESI -94-03 

SURF 

CSO  PCB016  PCB  1016 

LT 

0.10000000  Jig/g 

0.5 
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Media  Mea s  Unit  flag  Data 

Site  ID  Type  Type _ Nomenclature _  Bool  Value _ Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  PESTIC1DES/PCBS 


ESI -94-03 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

T 

ESI -94-03 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000000 

Pg/g 

0.5 

T 

ESI -94-03 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.10000000 

Pg/g 

0.5 

T 

ES 1-94-03 

SURF 

CSO 

PCB24S 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000000 

Pg/g 

0.5 

T 

ES 1-94-03 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790000 

Pg/g 

0.5 

T 

ES  1-94-03 

SURF 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

Pg/g 

0.5 

ESI -94-03 

SURF 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DlCHLOROETH 

LT 

0.00270000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-03 

SURF 

cso 

PPDDE 

2J-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>Ll-DICHLOROETH 

LT 

0.00270000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-03 

SURF 

cso 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,U-TRICHLOROE 

LT 

0.00350000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-03 

SURF 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000 

Pgfe 

0.5 

ES  1-94-04 

SURF 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-04 

SURF 

CSO 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00400000 

Pg/g 

0.5 

T 

ESI -94-04 

SURF 

CSO 

AENSL 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-04 

SURF 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00140000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-04 

SURF 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-04 

SURF 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-04 

SURF 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-04 

SURF 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-04 

SURF 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00160000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-04 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-04 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00050000 

pg/g 

0.5 

T 

ESI -94-04 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00050000 

Pg/g 

0.5 

T 

ES1-94-04 

SURF 

cso 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00050000 

pg/g 

0.5 

T 

ESI -94-04 

SURF 

cso 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00400000 

Pg/g 

0.5 

T 

ESI -94-04 

SURF 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-04 

SURF 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-04 

SURF 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000 

Pg/g 

0.5 

ESI -94-04 

SURF 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000 

Pg/g 

0.5 

ESI -94-04 

SURF 

cso 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000 

Pg/g 

0.5 

ESI -94-04 

SURF 

cso 

PCB0I6 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

Pg/g 

0.5 

ESI -94-04 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000000 

Pg/g 

0.5 

T 

ESI -94-04 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000000 

Pg/g 

0.5 

T 

ES1-94-04 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

T 

ESI -94-04 

SURF 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

T 

ES  1-94-04 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790000 

Pg/g 

0.5 

T 

ES  1-94-04 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

Pg/g  . 

0.5 

ES  1-94-04 

SURF 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLOROETH 

LT 

0.00270000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-04 

SURF 

cso 

PPDDE 

2-2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLOROETH 

LT 

0.00270000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-04 

SURF 

cso 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  1, 1, 1-TRICHLOROE 

LT 

0.00350000 

Pg/g 

0.5 

ESI -94-04 

SURF 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000 

Pg/g 

0.5 

ESI -94-05 

SURF 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000 

Pg/g 

0.5 

ESI -94-05 

SURF 

cso 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00400000 

pg/g 

0.5 

T 

ESI -94-05 

SURF 

cso 

AENSL 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000 

Pg/g 

0.5 

ESI -94-05 

SURF 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00140000 

Pg/g 

0.5 

ESI -94-05 

SURF 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-05 

SURF 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000 

Pg/g 

0.5 

ES1-94-05 

SURF 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-05 

SURF 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000 

P^g 

0.5 

ESI -94-05 

SURF 

cso 

DLDRN 

[  DIELDRIN 

LT 

0.00160000 

Pg/g 

0.5 

ESI -94-05 

SURF 

cso 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.00650000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-05 

SURF 

cso 

'  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00050000 

pg/g 

0.5 

T 

ESI -94-05 

SURF 

cso 

'  ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00050000 

pg/g 

0.5 

T 
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Stem 

ate 

Type 

Media 

Type 

Nomenclature 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 

ESI -94-05 

SURF 

cso 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00050000 

m/% 

0.5 

T 

ES 1-94-05 

SURF 

cso 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00400000 

m/% 

0.5 

T 

ESI -94-05 

SURF 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000 

m/% 

0.5 

ESI -94-05 

SURF 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000 

0.5 

ES1-94-05 

SURF 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000 

I'gfe 

0.5 

ESl-94-05 

SURF 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000 

m/% 

0.5 

ESI -94-05 

SURF 

cso 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000 

m/% 

0.5 

ESl-94-05 

SURF 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

m/% 

0.5 

ESl-94-05 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000000 

m/% 

0.5 

T 

ESl-94-05 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000000 

m/% 

0.5 

T 

ESl-94-05 

SURF 

cso 

PCR242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.10000000 

m/% 

0.5 

T 

ESl-94-05 

SURF 

cso 

PCR248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000000 

Mg^g 

0.5 

T 

ESl-94-05 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790000 

m/% 

0.5 

T 

ESl-94-05 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

J*g/g 

0.5 

ESl-94-05 

SURF 

cso 

PPDDD 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-U-DICHLOROETH 

LT 

0.00270000 

Hg/g 

0.5 

ESl-94-05 

SURF 

cso 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-U  -DICHLOROETH 

LT 

0.00270000 

m/% 

0.5 

ESl-94-05 

SURF 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1,1,1  -TRI CHLOROE 

LT 

0.00350000 

m/% 

0.5 

ESl-94-05 

SURF 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000 

m/% 

0.5 

ES  1-94-06 

SURF 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000 

m/% 

0.5 

ESI -94-06 

SURF 

cso 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00400000 

m/% 

0.5 

T 

ESI -94-06 

SURF 

cso 

AENSL 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000 

m/% 

0.5 

ES1-94-06 

SURF 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00140000 

m/% 

0.5 

ES  1-94-06 

SURF 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000 

m/% 

0.5 

ESI -94-06 

SURF 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000 

m/% 

0.5 

ES  1-94-06 

SURF 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000 

m/% 

0.5 

ES  1-94-06 

SURF 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000 

m/% 

0.5 

ESI -94-06 

SURF 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00160000 

»*g/g 

0.5 

ES  1-94-06 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000 

m/% 

0.5 

ES  1-94-06 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00050000 

m/% 

0.5 

T 

ES  1-94-06 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00050000 

m/% 

0.5 

T 

ES  1-94-06 

SURF 

cso 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00050000 

m/% 

0.5 

T 

ES  1-94-06 

SURF 

cso 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00400000 

m/% 

0.5 

T 

ESI -94-06 

SURF 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000 

m/% 

0.5 

ES1-94-06 

SURF 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000 

m/% 

0.5 

ES  1-94-06 

SURF 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000 

m/% 

0.5 

ES  1-94-06 

SURF 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000 

m/% 

0.5 

ES  1-94-06 

SURF 

cso 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000 

m/% 

0.5 

ES  1-94-06 

SURF 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

m/% 

0.5 

ES  1-94-06 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000000 

m/% 

0.5 

T 

ES  1-94-06 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000000 

m/% 

0.5 

T 

ES  1-94-06 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.10000000 

m/% 

0.5 

T 

ES  1-94-06 

SURF 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000000 

m/% 

0.5 

T 

ES  1-94-06 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790000 

m/% 

0.5 

T 

ES  1-94-06 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

m/% 

0.5 

ES1-94-06 

SURF 

cso 

PPDDD 

2^-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLOROETH 

LT 

0.00270000 

m/% 

0.5 

ES  1-94-06 

SURF 

cso 

PPDDE 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,  1-DICHLOROETH 

LT 

0.00270000 

m/% 

0.5 

ES  1-94-06 

SURF 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)-L  1 , 1  -TRIC  HLOR  OE 

LT 

0.00350000 

n%/% 

0.5 

ESI -94-06 

SURF 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000 

m/% 

0.5 

ESI -94-07 

SURF 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000 

m/% 

0.5 

ESI -94-07 

SURF 

cso 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00400000 

m/% 

0.5 

T 

ESI -94-07 

SURF 

cso 

AENSL 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000 

m/% 

0.5 

ES1-94-07 

SURF 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00140000 

m/% 

0.5 
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Site 

Media 

Meas 

Unit 

Flag 

Stem 

Type 

Type 

Nomenclature 

Bool  Value 

Mens  Depth 

Code 

Qnal 

Chemical  Class;  PESTIC1DES/PCBS 


ES 1-94-07 

SURF 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-07 

SURF 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000 

Pg/g 

0.5 

ESI -94-07 

SURF 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-07 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-07 

SURF 

CSO 

DLDRN 

DEELDRIN 

LT 

0.00160000 

P&'g 

0.5 

ES  1-94-07 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-07 

SURF 

CSO 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00050000 

Pg/g 

0.5 

T 

ES  1-94-07 

SURF 

CSO 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00050000 

Pg/g 

0.5 

T 

ES  1-94-07 

SURF 

CSO 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00050000 

Pg/g 

0.5 

T 

ES  1-94-07 

SURF 

CSO 

gclda  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00400000 

Pg/g 

0.5 

T 

ES  1-94-07 

SURF 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000 

ne'e 

0.5 

ES  1-94-07 

SURF 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXEDE 

LT 

0.00130000 

Pg/g 

0.5 

ES1-94-07 

SURF 

CSO 

ISODR 

1SODRIN 

LT 

0.00300000 

Pg/g 

0.5 

ESI -94-07 

SURF 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-07 

SURF 

CSO 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000 

Pg/g 

0.5 

ESI -94-07 

SURF 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-07 

SURF 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

T 

ESI -94-07 

SURF 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

T 

ES  1-94-07 

SURF 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

T 

ES1-94-07 

SURF 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

T 

ESI -94-07 

SURF 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790000 

pg/g 

0.5 

T 

ESI -94-07 

SURF 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-07 

SURF 

CSO 

PPDDD 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>1,1-D1CHLOROETH 

LT 

0.00270000 

PS'g 

0.5 

ESI -94-07 

SURF 

CSO 

PPDDE 

2.2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DlCHLOROETH 

LT 

0.00270000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-07 

SURF 

CSO 

PPDDT 

2,2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l,l-TRlCHLOROE 

LT 

0.00350000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-07 

SURF 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-08 

SURF 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENE  HEXACHLO  RIDE 

LT 

0.00280000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-08 

SURF 

CSO 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00400000 

pg/g 

0.5 

T 

ES  1-94-08 

SURF 

CSO 

AENSL 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-08 

SURF 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00140000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-08 

SURF 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-08 

SURF 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-08 

SURF 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-08 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-08 

SURF 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

0.00255000 

pg/g 

0.5 

U 

ESI -94-08 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-08 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00050000 

pg/g 

0.5 

T 

ESI -94-08 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00050000 

pg/g 

0.5 

T 

ESI -94-08 

SURF 

CSO 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00050000 

pg/g 

0.5 

T 

ES1-94-08 

SURF 

CSO 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00400000 

pg/g 

0.5 

T 

ESI -94-08 

SURF 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-08 

SURF 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-08 

SURF 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000 

pg/g 

0.5 

ES1-94-08 

SURF 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-08 

SURF 

CSO 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-08 

SURF 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-08 

SURF 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

T 

ESI -9408 

SURF 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

T 

ESI -9408 

SURF 

CSO 

PCB242 

:  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

T 

ESI -9408 

SURF 

CSO 

PCB24S  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

T 

ES 1-9408 

SURF 

CSO 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790000 

pg/g 

0.5 

T 

ESI -9408 

SURF 

CSO 

'  PCB260  PCB  1260 

LT 

0.04790000 

pg/g 

0.5 
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Bomb  Washout  Building  (SWMU  42) 


Site  Media 
Type  Type 


Nomenclature 


Meas  Unk  Flag 

Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 


ES 1-94-08 

SURF 

cso 

PPDDD 

2j2-BIS(PARA-CHLOROPHEN  YL>- 1 . 1-DICHLOROETH 

LT 

0.00270000 

pg/g 

0.5 

ES 1-94-08 

SURF 

cso 

PPDDE 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>-  1 ,1-DICHLOROETH 

LT 

0.00270000 

pete 

0.5 

ESI -94-08 

SURF 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l,l-TRICHLOROE 

LT 

0.00350000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-08 

SURF 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000 

PS '8 

0.5 

ESI -94-09 

SURF 

cso 

ARHC 

ALPHA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000 

PS 'g 

0.5 

ESI -94-09 

SURF 

cso 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00400000 

Pg/g 

0.5 

T 

ES  1-94-09 

SURF 

cso 

AENSL 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000 

PEfe 

0.5 

ES  1-94-09 

SURF 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00140000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-09 

SURF 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000 

PS'S 

0.5 

ES1-94-09 

SURF 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

0.00101000 

PS'S 

0.5 

U 

ES  1-94-09 

SURF 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000 

PS'S 

0.5 

ES  1-94-09 

SURF 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000 

PS'S 

0.5 

ESI -94-09 

SURF 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00160000 

PS'S 

0.5 

ES  1-94-09 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000 

PS'S 

0.5 

ES1-94-09 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00050000 

PS'S 

0.5 

T 

ESI -94-09 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00050000 

PS'S 

0.5 

T 

ESI -94-09 

SURF 

cso 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00050000 

PS'S 

0.5 

T 

ES  1-94-09 

SURF 

cso 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00400000 

PS'S 

0.5 

T 

ESI -94-09 

SURF 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000 

PS'S 

0.5 

ES1-94-09 

SURF 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000 

PS'S 

0.5 

ES  1-94-09 

SURF 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000 

PS'S 

0.5 

ES  1-94-09 

SURF 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000 

PS'S 

0.5 

ES  1-94-09 

SURF 

cso 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000 

PS'S 

0.5 

ES1-94-09 

SURF 

cso 

PCB016 

PCB 1016 

LT 

0.10000000 

PS'S 

0.5 

ES  1-94-09 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000000 

PS'S 

0.5 

T 

ES1-94-09 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000000 

PS'S 

0.5 

T 

ESI -94-09 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.10000000 

PS'S 

0.5 

T 

ES  1-94-09 

SURF 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000000 

PS'S 

0.5 

T 

ESI -94-09 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790000 

PS'S 

0.5 

T 

ESI -94-09 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

PS'S 

0.5 

ES  1-94-09 

SURF 

CSO 

PPDDD 

2J2-BIS(PARA-CHLOROPHENYLVl.  1-DICHLOROETH 

LT 

0.00270000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-09 

SURF 

CSO 

PPDDE 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l. 1-DICHLOROETH 

LT 

0.00270000 

PS'S 

0.5 

ES  1-94-09 

SURF 

cso 

PPDDT 

2J-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.U-TRlCHLOROE 

0.00696000 

PS'S 

0.5 

C 

ES  1-94-09 

SURF 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000 

PS'S 

0.5 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESI -94-01 

SURF 

cso 

123TCB 

1 ,2.3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-01 

SURF 

CSO 

124TCB 

1.2.4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

PS'S 

0.5 

ES  1-94-01 

SURF 

CSO 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-01 

SURF 

CSO 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE  . 

LT 

0.52000000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-01 

SURF 

CSO 

13DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-01 

SURF 

cso 

13DNB 

U-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

R 

ES  1-94-01 

SURF 

cso 

14DCLB  1 ,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-01 

SURF 

cso 

236TCP 

2.3,6-TRJCHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-01 

SURF 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRJCHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-01 

SURF 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRlCHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-01 

SURF 

cso 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-01 

SURF 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-01 

SURF 

cso 

24DNP 

2.4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-01 

SURF 

cso 

24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-01 

SURF 

cso 

26DNA 

2.6-DrNTTROANILINE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-01 

SURF 

cso 

26DNT 

2.6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 
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Bomb  Washout  Building  (SWMU  42) 


Stem 

ate 

Type 

Media 

Type  Nomenclature 

Meas 

Bool 

Uak 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data  | 

Qua!  ’ 

Chemical  Class :  SEMIVOLATILES 

ESl-94-01 

SURF 

CSO  DBZFU  DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000  (ig/g 

0.5 

ESI  *94-01 

SURF 

CSO  DCPD  DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000  (ig/g 

0.5 

ESI -94-01 

SURF 

CSO  DDVP  VAPONA 

LT 

0.06800000  (ig/g 

0.5 

ESI -94-01 

SURF 

CSO  DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  pg/g 

0.5 

ESI -94-01 

SURF 

CSO  DITH  DITHIANE 

LT 

0.06500000  (ig/g 

0.5 

ESI -94-01 

SURF 

CSO  DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.07900000  (ig/g 

0.5 

ESI -94-01 

SURF 

CSO  DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  (ig/g 

0.5 

ES1-94-01 

SURF 

CSO  DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  (ig/g 

0.5 

ESI -94-01 

SURF 

CSO  DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  (ig/g 

0.5 

ESI -94-01 

SURF 

CSO  ENDRN  ENDRIN 

LT 

1.30000000  (ig/g 

0.5 

ES 1-94-01 

SURF 

CSO  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  (ig/g 

0.5 

ES1-94-01 

SURF 

CSO  ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000  (ig/g 

0.5 

R 

ES1-94-01 

SURF 

CSO  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  (ig/g 

0.5 

ESI -94-01 

SURF 

CSO  FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

1.30000000  (ig/g 

0.5 

R 

ES  1-94-01 

SURF 

CSO  FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  (ig/g 

0.5 

ESI -94-01 

SURF 

CSO  FLREN  FLUORENE 

LT 

0.06500000  pg/g 

0.5 

ESl-94-01 

SURF 

CSO  HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000  ng/g 

0.5 

ESI -94-01 

SURF 

CSO  HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  pg/g 

0.5 

ESl-94-01 

SURF 

CSO  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  |ig/g 

0.5 

ESl-94-01 

SURF 

CSO  ICDPY  INDENO[l,23-CJ>]  PYRENE 

LT 

2.40000000  (ig/g 

0.5 

ESl-94-01 

SURF 

CSO  ISODR  ISODRIN 

LT 

0.48000000  (ig/g 

0.5 

ESI -94-01 

SURF 

CSO  ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  (ig/g 

0.5 

ESI -94-01 

SURF 

CSO  KEP  KEPONE 

ND 

1.30000000  (ig/g 

0.5 

R 

ESl-94-01 

SURF 

CSO  LIN  LINDANE 

LT 

0.10000000  (ig/g 

0.5 

ESl-94-01 

SURF 

CSO  MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  (ig/g 

0.5 

l 

ESl-94-01 

SURF 

CSO  MIREX  1,1A2,2,3,3A4,5,5,5A5B,6-DECACHLOROOCTAHYDR 

LT 

0.14000000  (ig/g 

0.5 

ESl-94-01 

SURF 

CSO  MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  (ig/g 

0.5 

ESl-94-01 

SURF 

CSO  NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  |tg/g 

0.5 

ESl-94-01 

SURF 

CSO  NB  NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  (ig/g 

0.5 

ESl-94-01 

SURF 

CSO  NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  (ig/g 

0.5 

ESl-94-01 

SURF 

CSO  NNDNP  N -N OTROSODI-NPROP YLAMINE 

LT 

1.10000000  (ig/g 

0.5 

ESl-94-01 

SURF 

CSO  NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  (ig/g 

0.5 

ESl-94-01 

SURF 

CSO  OXAT  1 ,4-OXATHI ANE 

LT 

0.07500000  |ig/g 

0.5 

ESl-94-01 

SURF 

CSO  PCB016  PCB  1016 

LT 

0.32000000  (ig/g 

0.5 

ESl-94-01 

SURF 

CSO  PCR221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.32000000  (ig/g 

0.5 

R 

ESl-94-01 

SURF 

CSO  PCR232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.32000000  (ig/g 

0.5 

R 

ESl-94-01 

SURF 

CSO  PCR242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.32000000  (ig/g 

0.5 

R 

ESl-94-01 

SURF 

CSO  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  124$ 

ND 

0.32000000  (ig/g 

0.5 

R 

ESl-94-01 

SURF 

CSO  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.32000000  (ig/g 

0.5 

R 

ESl-94-01 

SURF 

CSO  PCB260  PCB  1260 

LT 

0.79000000  (ig/g 

0.5 

ESl-94-01 

SURF 

CSO  PCB262  PCB  1262 

LT 

6.30000000  (ig/g 

0.5 

ESl-94-01 

SURF 

CSO  PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  (ig/g 

0.5 

ESl-94-01 

SURF 

CSO  PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  (ig/g 

0.5 

ESl-94-01 

SURF 

CSO  PHENO  PHENOL 

LT 

0.05200000  (ig/g 

0.5 

ESl-94-01 

SURF 

CSO  PPDDD  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l .  1-DICHLOROETH 

LT 

0.06400000  (ig/g 

0.5 

ESl-94-01 

SURF 

CSO  PPDDE  2.2-BI  S(P  ARA-CHLOROPHENYL)-L  1  -DICHLOROETH 

LT 

0.06800000  (ig/g 

0.5 

ESl-94-01 

SURF 

CSO  PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>-l ,  1,1-TRICHLOROE 

LT 

0.10000000  (ig/g 

0.5 

ESl-94-01 

SURF 

CSO  PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000000  (ig/g 

0.5 

ESl-94-01 

SURF 

CSO  PYR  PYRENE 

LT 

0.08300000  (ig/g 

0.5 

ESl-94-01 

SURF 

CSO  SUPON  2-CHLORO-  l-(2,4-DICHLOROPHENYL) VINYL 

LT 

0.92000000  (ig/g 

0.5 

ESl-94-01 

SURF 

CSO  TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  (ig/g 

0.5 

ESl-94-01 

SURF 

CSO  UNK522  UNKNOWN 

0.80000000  (ig/g 

0.5 

S 

< 
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Stem 

Site 

Type 

Media 

Type 

Nomenclature 

Meas 

Bool 

Uuk 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ES1-94-01  SURF  CSO  UNK522  UNKNOWN 

1.00000000  pg/g 

0.5 

DS 

ES 1-94-01 

SURF 

CSO 

UNK527  UNKNOWN 

0.40000000  pg/g 

0.5 

S 

ESI -94-01 

SURF 

CSO 

UNKS29  UNKNOWN 

2.00000000  pg/g 

0.5 

S 

ESI -94-01 

SURF 

CSO 

UNK531  UNKNOWN 

2.00000000  pgfe 

0.5 

S 

ES  1-94-01 

SURF 

CSO 

UNK659  UNKNOWN 

030000000  pg/g 

0.5 

S 

ES  1-94-01 

SURF 

CSO 

UNK676  UNKNOWN 

0.40000000  pg/g 

0.5 

s 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO 

123TCB  U,3  TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  pg/g 

0.5 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO 

123TCB  1 ,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  pg/g 

0.5 

D 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO 

124TCB  1 ,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  pg/g 

0.5 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  pg/g 

0.5 

D 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  pg/g 

0.5 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  pg/g 

0.5 

D 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO 

12DPH  1 ,2-Dff HENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  pg/g 

0.5 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO 

12DPH  1 ,2-Dff  HENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  pg/g 

0.5 

D 

ESI -94-02 

SURF 

CSO 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  pg/g 

0.5 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO 

13DCLB  13-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  pg/g 

0.5 

D 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO 

13DNB  13-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000  pg/g 

0.5 

DR 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO 

13DNB  1 ,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000  pg/g 

0.5 

R 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO 

I4DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  pg/g 

0.5 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  pg/g 

0.5 

D 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO 

236TCP  23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  pg/g 

0.5 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO 

236TCP  2,3.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  pg/g 

0.5 

D 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO 

24STCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  pg/g 

0.5 

ESI -94-02 

SURF 

CSO 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  pg/g 

0.5 

D 

ES1-94-02 

SURF 

CSO 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  pg/g 

0.5 

ESI -94-02 

SURF 

CSO 

24CTCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  pg/g 

0.5 

D 

ESI -94-02 

SURF 

CSO 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  pg/g 

0.5 

ESI -94-02 

SURF 

CSO 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  pg/g 

0.5 

D 

ESI -94-02 

SURF 

CSO 

24DMP  2,4-DtMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  pg/g 

0.5 

ESI -94-02 

SURF 

CSO 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  pg/g 

0.5 

D 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000  pg/g 

0.5 

ESI -94-02 

SURF 

CSO 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000  pg/g 

0.5 

D 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO 

24DNT  2,4-DtNITROTOLUENE 

LT 

1.40000000  pg/g 

0.5 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000  pg/g 

0.5 

D 

ESI -94-02 

SURF 

CSO 

26DNA  2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000  pg/g 

0.5 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO 

26DNA  2.6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000  pg/g 

0.5 

D 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000  pg/g 

0.5 

ESI -94-02 

SURF 

CSO 

26DNT  2.6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000  pg/g 

0.5 

D 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO 

2  CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  pg/g 

0.5 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO 

2  CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  pg/g 

0.5 

D 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  pg/g 

0.5 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  pg/g 

0.5 

D 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO 

2MNAP  2-METH YLN  APHTHALENE 

LT 

0.03200000  pg/g 

0.5 

ESI -94-02 

SURF 

CSO 

2MNAP  2-METHYLN  APHTHALENE 

LT 

0.03200000  pg/g 

0.5 

D 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  pg/g 

0.5 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  pg/g 

0.5 

D 

ESI -94-02 

SURF 

CSO 

2NANIL  2-NTTROANILINE 

ND 

3.10000000  pg/g 

0.5 

R 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000  pg/g 

0.5 

DR 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  pg/g 

0.5 

ESI -94-02 

SURF 

CSO 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  pg/g 

0.5 

D 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO 

33DCBD  33-C1CHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  pg/g 

0.5 

ESI -94-02 

SURF 

CSO 

33DCBD  3.3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  pg/g 

0.5 

D 
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ate  Media 
Type  Type 


Bomb  Washout  Building  (SWMU  42) 


Unit  Flag  Data 

Mens  Depth  Code  Qnal 


Nomenclature 


Meas 

Bool  Value 


Chemical  Classy  SEMIVOLATILES _ 

ES1-94-02  SURF  CSO  35DNA  3,5-DINITROANILINE 

ES1-94-02  SURF  CSO  35DNA  3,5-DINTTROANILINE 

ES1-94-02  SURF  CSO  3NANIL  3-NITROANILINE 

ES 1-94-02  SURF  CSO  3NANIL  3-NTTROANIUNE 

ES1-94-02  SURF  CSO  3 NT  3-NTTROTOLUENE 

ES1-94-02  SURF  CSO  3 NT  3-NITROTOLUENE 

ESI -94-02  SURF  CSO  46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL 

ES1-94-02  SURF  CSO  46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL 

ESI -94-02  SURF  CSO  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL ETHER 

ES1-94-02  SURF  CSO  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ESI -94-02  SURF  CSO  4CANIL  4-CHLOROANEJNE 

ESI -94-02  SURF  CSO  4CANIL  4-CHLOROANHINE 

ESI -94-02  SURF  CSO  4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

ESI -94-02  SURF  CSO  4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

ESI -94-02  SURF  CSO  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ES1-94-02  SURF  CSO  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ESI -94-02  SURF  CSO  4MP  4-METHYLPHENOL 

ESI -94-02  SURF  CSO  4MP  4-METHYLPHENOL 

ESI -94-02  SURF  CSO  4NANIL  4-N1TROANILINE 

ESI -94-02  SURF  CSO  4NANIL  4-N1TROANTLINE 

ES 1-94-02  SURF  CSO  4NP  4-N1TROPHENOL 

ES1-94-02  SURF  CSO  4NP  4-NITROPHENOL 

ES 1-94-02  SURF  CSO  ABHC  ALPHA-BENZENE HEXACHLORIDE 

ESI -94-02  SURF  CSO  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ES1-94-02  SURF  CSO  AENSL  ALPHA-ENDOSULFAN 

ES 1-94-02  SURF  CSO  AENSL  ALPHA-ENDOSULFAN 

ES1-94-02  SURF  CSO  ALDRN  ALDRIN 

ES1-94-02  SURF  CSO  ALDRN  ALDRIN 

ES1-94-02  SURF  CSO  ANAPN  ACENEPHTHENE 

ES1-94-02  SURF  CSO  ANAPN  ACENEPHTHENE 

ESI -94-02  SURF  CSO  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

ESI -94-02  SURF  CSO  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

ES1-94-02  SURF  CSO  ANIL  ANILINE 

ESI -94-02  SURF  CSO  ANIL  ANILINE 

ESI -94-02  SURF  CSO  ANTRC  ANTHRACENE 

ES1-94-02  SURF  CSO  ANTRC  ANTHRACENE 

ES1-94-02  SURF  CSO  ATZ  ATRAZINE 

ESI -94-02  SURF  CSO  ATZ  ATRAZINE 

ES1-94-02  SURF  CSO  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ESI -94-02  SURF  CSO  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ES1-94-02  SURF  CSO  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ESI -94-02  SURF  CSO  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ESI -94-02  SURF  CSO  B2CLE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

ES1-94-02  SURF  CSO  B2CLE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

ESI -94-02  SURF  CSO  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

ESI -94-02  SURF  CSO  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

ESI -94-02  SURF  CSO  RAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE  . 

ESI -94-02  SURF  CSO  BAANT  BENZO  | A)  ANTHRACENE 

ES1-94-02  SURF  CSO  BAPYR  BENZO  |  A]  PYRENE 

ES1-94-02  SURF  CSO  BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

ESI -94-02  SURF  CSO  BBFAN  BENZO  [B)  FLUORANTHENE 

ESI -94-02  SURF  CSO  BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 


LT 

1.60000000 

peg 

0.5 

LT 

1.60000000 

peg 

0.5 

D 

LT 

3.00000000 

peg 

0.5 

LT 

3.00000000 

pete 

0.5 

D 

LT 

0.34000000 

pete 

0.5 

LT 

0.34000000 

pete 

0.5 

D 

LT 

0.80000000 

pete 

0.5 

LT 

0.80000000 

pete 

0.5 

D 

LT 

0.04100000 

pete 

0.5 

LT 

0.04100000 

pete 

0.5 

D 

ND 

0.63000000 

pete 

0.5 

R 

ND 

0.63000000 

pete 

0.5 

DR 

LT 

0.93000000 

pete 

0.5 

LT 

0.93000000 

pete 

0.5 

D 

LT 

0.17000000 

pete 

0.5 

LT 

0.17000000 

pete 

0.5 

D 

LT 

0.24000000 

pete 

0.5 

LT 

0.24000000 

peg 

0.5 

D 

ND 

3.10000000 

pee 

0.5 

R 

ND 

3.10000000 

peg 

0.5 

DR 

LT 

3.30000000 

peg 

0.5 

LT 

3.30000000 

peg 

0.5 

D 

LT 

1.30000000 

peg 

0.5 

LT 

1.30000000 

peg 

0.5 

D 

LT 

0.40000000 

pee 

0.5 

LT 

0.40000000 

peg 

0.5 

D 

LT 

1.30000000 

peg 

0.5 

LT 

1.30000000 

peg 

0.5 

D 

LT 

0.04100000 

peg 

0.5 

LT 

0.04100000 

peg 

0.5 

D 

LT 

0.03300000 

peg 

0.5 

LT 

0.03300000 

peg 

0.5 

D 

ND 

0.13000000 

peg 

0.5 

R 

ND 

0.13000000 

pee 

0.5 

DR 

LT 

0.71000000 

peg 

0.5 

LT 

0.71000000 

peg 

0.5 

D 

LT 

0.06500000 

pee 

0.5 

LT 

0.06500000 

peg 

0.5 

D 

LT 

0.19000000 

peg 

0.5 

LT 

0.19000000 

peg 

0.5 

D 

LT 

0.44000000 

peg 

0.5 

LT 

0.44000000 

peg 

0.5 

D 

LT 

0.36000000 

pee 

0.5 

LT 

0.36000000 

pee 

0.5 

D 

LT 

0.48000000 

peg 

0.5 

LT 

0.48000000 

peg 

0.5 

D 

LT 

0.04100000 

peg 

0.5 

LT 

0.04100000 

peg 

0.5 

D 

LT 

1.20000000 

peg 

0.5 

LT 

1.20000000 

peg 

0.5 

D 

LT 

0.31000000 

peg 

0.5 

LT 

0.31000000 

peg 

0.5 

D 
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Bomb  Washout  Building  (SWMU  42) 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Nomenclature 

Mere 

Bool 

Value  1 

Unt 

Mere 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ESI -94-02 

SURF 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

ngfe 

0.5 

ES 1-94-02 

SURF 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pgfe 

0.5 

D 

ESI -94-02 

SURF 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

Mg/g 

0.5 

ES  1-94-02 

SURF 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

MS fe 

0.5 

D 

ESI -94-02 

SURF 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

Mg/g 

0.5 

ESI -94-02 

SURF 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

Mg/g 

0.5 

D 

ESI -94-02 

SURF 

cso 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

MS /g 

0.5 

R 

ES  1-94-02 

SURF 

cso 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

Mg/g 

0.5 

DR 

ES  1-94-02 

SURF 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

MS'S 

0.5 

R 

ES1-94-02 

SURF 

cso 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

MS% 

0.5 

DR 

ESI -94-02 

SURF 

cso 

BGHEP 

BENZO  [G.HJQ  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

MS fe 

0.5 

ES1-94-02 

SURF 

CSO 

BGHIP 

BENZO  [G.HJ]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

Mg/g 

0.5 

ES  1-94-02 

SURF 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

Mg/g 

0.5 

D 

ESI -94-02 

SURF 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

Mg/g 

0.5 

ESI -94-02 

SURF 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

0.09300000 

Mg/g 

0.5 

ESI -94-02 

SURF 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

0.09100000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES  1-94-02 

SURF 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

Mg/g 

0.5 

ES  1-94-02 

SURF 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCY  CLOPENT  ADIENE 

LT 

0.52000000 

Mg/g 

0.5 

ES  1-94-02 

SURF 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCY  CLOPENT ADIENE 

LT 

0.52000000 

Mg/g 

0.5 

D 

ESI -94-02 

SURF 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

Mg/g 

0.5 

ESI -94-02 

SURF 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES  1-94-02 

SURF 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

Mg/g 

0.5 

ESI -94-02 

SURF 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

Mg/g 

0.5 

D 

ESI -94-02 

SURF 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000 

Mg/g 

0.5 

ES  1-94-02 

SURF 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES  1-94-02 

SURF 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000 

Mg/g 

0.5 

ES  1-94-02 

SURF 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES  1-94-02 

SURF 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000 

Mg/g 

0.5 

ESI -94-02 

SURF 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000 

Mg/g 

0.5 

D 

ESI -94-02 

SURF 

cso 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

MS/g 

0.5 

ESI -94-02 

SURF 

cso 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES  1-94-02 

SURF 

cso 

DBCP 

DEBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

Mg/g 

0.5 

ESI -94-02 

SURF 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

Mg/g 

0.5 

D 

ESI -94-02 

SURF 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

MS/g 

0.5 

ESI -94-02 

SURF 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES  1-94-02 

SURF 

cso 

DBZFU 

DIBENZORIRAN 

LT 

0.38000000 

Mg/g 

0.5 

ESI -94-02 

SURF 

cso 

DBZFU 

DIBENZORIRAN 

LT 

0.38000000 

Mg/g 

0.5 

D 

ESI -94-02 

SURF 

cso 

DCPD 

DIC  Y  CLOPENT  ADIENE 

LT 

0.57000000 

Mg/g 

0.5 

ESI -94-02 

SURF 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENT ADIENE 

LT 

0.57000000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES  1-94-02 

SURF 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

Mg/g 

0.5 

ES  1-94-02 

SURF 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES  1-94-02 

SURF 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

Mg/g 

0.5 

ESI -94-02 

SURF 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

20.00000000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES  1-94-02 

SURF 

cso 

DITH 

DITH  LANE 

LT 

0.06500000 

Mg/g 

0.5 

ES  1-94-02 

SURF 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES  1-94-02 

SURF 

cso 

DLDRJS 

f  DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

Mg/g 

0.5 

ES  1-94-02 

SURF 

cso 

DLDRN 

[  DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

Mgg 

0.5 

D 

ESI -94-02 

SURF 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

Mg/g 

0.5 

ES  1-94-02 

SURF 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

Mg/g 

0.5 

D 
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Bomb  Washout  Building  (SWMZJ  42) 


Site 

Media 

Meas 

Umt 

Flag 

Data 

Stem 

Type 

Type 

Nomenclature 

Bool  Value 

Meas  Depth 

Code 

Qua! 

Chemical  Class?  SEMIVOLATILES 


ES 1-94-02 

SURF 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-02 

SURF 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES1-94-02 

SURF 

CSO 

DNOP 

DI-N -OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

0.5 

ES1-94-02 

SURF 

CSO 

DNOP 

DI-N -OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESI -94-02 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

ES1-94-02 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

p&'g 

0.5 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

pg/g 

0.5 

DR 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

pg/g 

0.5 

R 

ES1-94-02 

SURF 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

ES1-94-02 

SURF 

CSO 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES1-94-02 

SURF 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

R 

ESI -94-02 

SURF 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

DR 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

0.04600000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-02 

SURF 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

0.03900000 

pg/g 

0.5 

D 

ES1-94-02 

SURF 

CSO 

FLREN 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO 

FLREN 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

D 

ES1-94-02 

SURF 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-02 

SURF 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

pg/g 

0.5 

ES1-94-02 

SURF 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESI -94-02 

SURF 

CSO 

1CDPY 

INDENO  [1.2.3-C.D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

pg/g 

0.5 

ES1-94-02 

SURF 

CSO 

ICDPY 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESI -94-02 

SURF 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

pg/g 

0.5 

ES1-94-02 

SURF 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESI -94-02 

SURF 

CSO 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESI -94-02 

SURF 

CSO 

KEP 

KEFONE 

ND 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

R 

ESI -94-02 

SURF 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

DR 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESI -94-02 

SURF 

CSO 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO 

MIREX 

1.1  A.2^3.3  A,4.5,5.5A.5B,6-DECACHLOROOCTAHYDR 

LT 

0.14000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-02 

SURF 

CSO 

MIREX 

1.1  A.2.Z3.3  A.4.5.5,5  A.5B.6-DECACHLOROOCTAHYDR 

LT 

0.14000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES 1-9402 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-02 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESI -94-02 

SURF 

CSO 

NNDME  N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

pg/g 

0.5 

ES1-94-02 

SURF 

CSO 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESI -94-02 

SURF 

CSO 

NNDNF 

'  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-02 

SURF 

CSO 

NNDNP 

'  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESI -94-02 

SURF 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

pg/g 

0.5 

ESI -9402 

SURF 

CSO 

NNDPA 

.  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES 1-9402 

SURF 

CSO 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

pg/g 

0.5 

ES 1-9402 

SURF 

CSO 

OXAT 

1.4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

pg/g 

0.5 

D 
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Bomb  Washout  Building  ( SWMU  42) 


Site  Media  Meas  Dot  Flag  Data 

ID  Type  Type  Nomenclature  Bod  Value  Meas  Depth  Code  Qual 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES _ 


ES1-94-02 

SURF 

cso 

PCB016 

PCB1016 

LT 

0.32000000 

Hg/g 

0.5 

ES1-94-02 

SURF 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

Hg/g 

0.5 

D 

ESI -94-02 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.32000000 

Hg/g 

0.5 

DR 

ESI -94-02 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.32000000 

Hg/g 

0.5 

R 

ESI -94-02 

SURF 

cso 

PCR232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

032000000 

Hg/g 

0.5 

DR 

ESI -94-02 

SURF 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

032000000 

Hg/g 

0.5 

R 

ES 1-94-02 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

032000000 

Hg/g 

0.5 

DR 

ESI -94-02 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

032000000 

Hg/g 

0.5 

R 

ESI -94-02 

SURF 

cso 

PCR248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

032000000 

Hg 1% 

0.5 

DR 

ESI -94-02 

SURF 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

032000000 

Hg/g 

0.5 

R 

ESI -94-02 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

032000000 

Hg/g 

0.5 

DR 

ESI -94-02 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

032000000 

Hg/g 

0.5 

R 

ESI -94-02 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

Hg/g 

0.5 

ESI -94-02 

SURF 

cso 

PCR260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

Hg/g 

0.5 

D 

ESI -94-02 

SURF 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

Hg/g 

0.5 

ESI -94-02 

SURF 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

630000000 

Hg/g 

0.5 

D 

ESI -94-02 

SURF 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

Hg/g 

0.5 

ES  1-94-02 

SURF 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

Hg/g 

0.5 

D 

ESI -94-02 

SURF 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

0.13000000 

Hg/g 

0.5 

ES  1-94-02 

SURF 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

0.11000000 

Hg/g 

0.5 

D 

ESI -94-02 

SURF 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

Hg/g 

0.5 

ESI -94-02 

SURF 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

Hg/g 

0.5 

D 

ESI -94-02 

SURF 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U-DICHLOROETH 

LT 

0.06400000 

Hg/g 

0.5 

ESI -94-02 

SURF 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLOROETH 

LT 

0.06400000 

Hg/g 

0.5 

D 

ESI -9  4-02 

SURF 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLOROETH 

LT 

0.06800000 

Hg/g 

0.5 

ESI -94-02 

SURF 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHEN  YL)-l,  1-DICHLOROETH 

LT 

0.06800000 

Hg/g 

0.5 

D 

ES  1-94-02 

SURF 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,U-TRICHLOROE 

LT 

0.10000000 

Hg/g 

0.5 

ESI -94-02 

SURF 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,  1,1  -TR1CHLOROE 

LT 

0.10000000 

Hg/g 

0.5 

D 

ESI -94-02 

SURF 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

Hg/g 

0.5 

ES  1-94-02 

SURF 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

Hg/g 

0.5 

D 

ESI -94-02 

SURF 

cso 

PYR 

PYRENE 

0.15000000 

Hg/g 

0.5 

ESI -94-02 

SURF 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

Hg/g 

0.5 

D 

ES  1-94-02 

SURF 

cso 

SUPON 

2-CHLORO- 1  -(2,4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

0.92000000 

Hg/g 

0.5 

ES  1-94-02 

SURF 

cso 

SUPON 

2-CHLORO- 1  -(2,4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

0.92000000 

Hg/g 

0.5 

D 

ES  1-94-02 

SURF 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

Hg/g 

0.5 

ESI -94-02 

SURF 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

Hg/g 

0.5 

D 

ES  1-94-02 

SURF 

cso 

UNK522  UNKNOWN 

0.70000000 

Hg/g 

0.5 

S 

ES  1-94-02 

SURF 

cso 

UNK522  UNKNOWN 

1.00000000 

Hg/g 

0.5 

DS 

ES  1-94-02 

SURF 

cso 

UNK522  UNKNOWN 

0.60000000 

Hg/g 

0.5 

DS 

ES  1-94-02 

SURF 

cso 

UNKS22  UNKNOWN 

1.00000000 

Hg/g 

0.5 

DS 

ES  1-94-02 

SURF 

cso 

UNK527  UNKNOWN 

1.00000000 

Hg/g 

0.5 

S 

ES  1-94-02 

SURF 

cso 

UNK527  UNKNOWN 

1.00000000 

Hg/g 

0.5 

DS 

ES  1-94-02 

SURF 

cso 

UNK637  UNKNOWN 

0.50000000 

Hg/g 

0.5 

S 

ES  1-94-02 

SURF 

cso 

UNK«7  UNKNOWN 

0.40000000 

Hg/g 

0.5 

DS 

ESI -94-02 

SURF 

cso 

UNK646  UNKNOWN 

0.30000000 

Hg/g 

0.5 

S 

ES  1-94-02 

SURF 

cso 

UNK646  UNKNOWN 

0.40000000 

Hg/g 

0.5 

DS 

ES  1-94-02 

SURF 

cso 

UNK647  UNKNOWN 

0.50000000 

Hg/g 

0.5 

s 

ES  1-94-02 

SURF 

cso 

UNK647  UNKNOWN 

0.50000000 

Hg/g 

0.5 

DS 

ES  1-94-02 

SURF 

cso 

UNK659  UNKNOWN 

1.00000000 

Hg/g 

0.5 

s 

ESI -94-02 

SURF 

cso 

UNK6S9  UNKNOWN 

1.00000000 

Hg/g 

0.5 

DS 

ES  1-94-02 

SURF 

cso 

UNK660  UNKNOWN 

0.30000000 

Hg/g 

0.5 

s 

ES  1-94-02 

SURF 

cso 

UNK660  UNKNOWN 

0.40000000 

Hg/g 

0.5 

DS 
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Site  Media 
Type  Type 


Bomb  Washout  Building  (SWMU  42) 


Umt  Hag  Data 

Megs  Depth  Code  Qual 


Nomenclature 


Meas 

Bool  Value 


Chemical  Class :  SEMIV PLAT  DLES 


ES 1-94-03 

SURF 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1 .80000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-03 

SURF 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

Pg/g 

0.5 

ES 1-94-03 

SURF 

CSO 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

Pg/g 

0.5 

ESI -94-03 

SURF 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

Pg/g 

0.5 

ESI -94-03 

SURF 

CSO 

BGKflP 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-03 

SURF 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

PS >g 

0.5 

ES  1-94-03 

SURF 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-03 

SURF 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

Pg/g 

0.5 

ESI -94-03 

SURF 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-03 

SURF 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCY  CLOPENT  ADIENE 

LT 

0.52000000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-03 

SURF 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-03 

SURF 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-03 

SURF 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000 

Pg/g 

0.5 

ESI -94-03 

SURF 

CSO 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-03 

SURF 

CSO 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000 

Pg/g 

0.5 

ES1-94-03 

SURF 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

Pg/g 

0.5 

ESI -94-03 

SURF 

CSO 

DBCP 

DtBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

Pg/g 

0.5 

ESI -94-03 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELT  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

Pg/g 

0.5 

ESI -94-03 

SURF 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

pg/g 

0.5 

ES1-94-03 

SURF 

CSO 

DCPD 

DICY  CLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

Pg/g 

0.5 

ESI -94-03 

SURF 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-03 

SURF 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-03 

SURF 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

Pg/g 

0.5 

ESI -94-03 

SURF 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-03 

SURF 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

Pg/g 

0.5 

ESI -94-03 

SURF 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-03 

SURF 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-03 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-03 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-03 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-03 

SURF 

CSO 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-03 

SURF 

CSO 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

ES1-94-03 

SURF 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-03 

SURF 

CSO 

FLREN 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

ftg/g 

0.5 

ES  1-94-03 

SURF 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBtrT  ADIENE 

LT 

0.97000000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-03 

SURF 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-03 

SURF 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-03 

SURF 

CSO 

ICDPY 

INDENO  [U,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-03 

SURF 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-03 

SURF 

CSO 

ISOPHR ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-03 

SURF 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-03 

SURF 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-03 

SURF 

CSO 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-03 

SURF 

CSO 

MIREX 

UA2^,3,3A4,5,5,5A5B,6-DECACHLOROOCTAHYDR 

LT 

0.14000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-03 

SURF 

CSO 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-03 

SURF 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-03 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-03 

SURF 

CSO 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-03 

SURF 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-03 

SURF 

CSO 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-03 

SURF 

CSO 

OXAT 

1 ,4-OXATHl  ANE 

LT 

0.07500000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-03 

SURF 

CSO 

PCB016 

;  PCB1016 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 
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Bomb  Washout  Building  (SWMU  42) 


Site  ID 


Site  Media 
Type  Type 


Nomenclature 


Meas  Unit  Flag  Data 

Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES 1-94-04 
ES 1-94-04 
ESI -94-04 
ESI -94-04 
ESI -94-04 
ESI -94-04 
ESI -94-04 
ES1-94-04 
ES  1-94-04 
ESI -94-04 
ESI -94-04 
ES  1-94-04 
ES1-94-04 
ESI -94-04 
ES  1-94-04 
ES1-94-04 
ESI -94-04 
ESI -94-04 
ESI -9  4-04 
ESI -94-04 
ESI -94-04 
ESI -94-04 
ESI -94-04 
ES1-94-04 
ES  1-94-04 
ESI -94-04 
ES  1-94-04 
ES  1-94-04 
ES  1-94-04 
ES  1-94-04 
ES  1-94-04 
ES1-94-04 
ES  1-94-04 
ESI -94-04 
ES  1-94-04 
ES  1-94-04 
ES  1-94-04 
ESI -94-04 
ES1-94-04 
ESI -94-04 
ES  1-94-04 
ES  1-94-04 
ES  1-94-04 
ES  1-94-04 
ESI -94-04 
ES  1-94-04 
ES  1-94-04 
ES  1-94-04 
ESI -94-04 
ESI -94-04 
ESI -94-04 
ESI -94-04 


SURE  CSO  46DN2C  4,6-DINTTRO-2-CRESOL 

SURF  CSO  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

SURF  CSO  4CANIL  4-CHLOROANILINE 

SURF  CSO  4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

SURF  CSO  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

SURF  CSO  4MP  4-METHYLPHENOL 

SURF  CSO  4NANIL  4-NTTROANIUNE 

SURF  CSO  4NP  4-NTTROPHENOL 

SURF  CSO  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

SURF  CSO  AENSL  ALPHA-ENDOSULFAN 

SURF  CSO  ALDRN  ALDRIN 

SURF  CSO  ANAPN  ACENEPHTHENE 

SURF  CSO  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

SURF  CSO  ANIL  ANILINE 

SURF  CSO  ANTRC  ANTHRACENE 

SURF  CSO  ATZ  ATRAZINE 

SURF  CSO  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

SURF  CSO  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

SURF  CSO  R2CLE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

SURF  CSO  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

SURF  CSO  BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

SURF  CSO  BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

SURF  CSO  BBFAN  BENZO  fB]  FLUORANTHENE 

SURF  CSO  BBHC  BET A-BENZENEHEXACHLORIDE 

SURF  CSO  BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

SURF  CSO  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

SURF  CSO  BENZID  BENZIDINE 

SURF  CSO  BENZO  BENZOIC  ACID 

SURF  CSO  BGHIP  BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

SURF  CSO  BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

SURF  CSO  BZALC:  BENZYL  ALCOHOL 

SURF  CSO  CHRY  CHRYSENE 

SURF  CSO  CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

SURF  CSO  CL6CP  HEXACHLOROCY CLOPENT ADIENE 

SURF  CSO  CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

SURF  CSO  CLDAN  CHLORDANE 

SURF  CSO  CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

SURF  CSO  CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

SURF  CSO  CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

SURF  CSO  DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

SURF  CSO  DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

SURF  CSO  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

SURF  CSO  DBZFU  DIBENZORJRAN 

SURF  CSO  DCPD  DICYCLOPENT ADIENE 

SURF  CSO  DDVP  VAPONA 

SURF  CSO  DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

SURF  CSO  DITH  DITHIANE 

SURF  CSO  DLDRN  DCELDRIN 

SURF  CSO  DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

SURF  CSO  DNBP  DI-N-BITYL  PHTHALATE 

SURF  CSO  DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

SURF  CSO  ENDRN  ENDRIN 


LT 

0.80000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.04100000  fig/g 

0.5 

ND 

0.63000000  |ig/g 

0.5 

LT 

0.93000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.1 7000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.24000000  Mg/g 

0.5 

ND 

3.10000000  ng/g 

0.5 

LT 

3.30000000  ng/g 

0.5 

LT 

1.30000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.40000000  ng/g 

0.5 

LT 

1.30000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.04100000  |ig/g 

0.5 

LT 

0.03300000  (ig/g 

0.5 

ND 

0.13000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.71000000  figfe 

0.5 

LT 

0.06500000  fig/g 

0.5 

LT 

0.19000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.44000000  gg/g 

0.5 

LT 

0.36000000  gg/g 

0.5 

LT 

0.48000000  gg/g 

0.5 

LT 

0.04100000  gg/g 

0.5 

LT 

1.20000000  gg/g 

0.5 

LT 

0.31000000  ggfe 

0.5 

LT 

1.30000000  gg/g 

0.5 

LT 

1.80000000  ggfe 

0.5 

LT 

2.40000000  gg/g 

0.5 

ND 

0.13000000  gg/g 

0.5 

ND 

3.10000000  gg/g 

0.5 

LT 

0.18000000  gg/g 

0.5 

LT 

0.13000000  gg/g 

0.5 

LT 

0.03200000  gg/g 

0.5 

LT 

0.03200000  gg/g 

0.5 

LT 

0.08000000  gg/g 

0.5 

LT 

0.52000000  gg/g 

0.5 

LT 

1.80000000  gg/g 

0.5 

LT 

0.68000000  gg/g 

0.5 

LT 

0.09700000  gg/g 

0.5 

LT 

0.32000000  gg/g 

0.5 

LT 

0.06600000  gg/g 

0.5 

LT 

0.31000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.07100000  gg/g 

0.5 

LT 

0.21000000  gg/g 

0.5 

LT 

0.38000000  gg/g 

0.5 

LT 

0.57000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.06800000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.24000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.06500000  fig/g 

0.5 

LT 

0.07900000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.06300000  (ig/g 

0.5 

LT 

1.30000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.23000000  |»g/g 

0.5 

LT 

1.30000000  jig/g 

0.5 
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Site 

Type 

Media 

Type  Nowwriatnre 

Mens 

Bool 

Uak 

Valae  Meas 

Depth 

Flag 

Cede 

Data 

Qaal 

Chemical  Class.'  SEMIVOLATILES 

ESI -94-04 

SURF 

CSO  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  pg/g 

0.5 

ESI -94-04 

SURF 

CSO  ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000  (ig/g 

0.5 

R 

ESI -94-04 

SURF 

CSO  ESFSC4  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  pg/g 

0.5 

ES1-94-04 

SURF 

CSO  FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

1.30000000  pg/g 

0.5 

R 

ES 1-94-04 

SURF 

CSO  FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  pg/g 

0.5 

ES1-94-04 

SURF 

CSO  FLREN  FLUORENE 

LT 

0.06500000  pg/g 

0.5 

ES  1-94-04 

SURF 

CSO  HCBD  HEXACHLOROBUTADIEME 

LT 

0.97000000  pg/g 

0.5 

ES  1-94-04 

SURF 

CSO  HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  (ig/g 

0.5 

ES  1-94-04 

SURF 

CSO  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  (ig/g 

0.5 

ES  1-94-04 

SURF 

CSO  ICDPY  INDENO  [1,23-C.D|  PYRENE 

LT 

2.40000000  pg/g 

0.5 

ES1-94-04 

SURF 

CSO  ISODR  ISODRIN 

LT 

0.48000000  pg/g 

0.5 

ES1-94-04 

SURF 

CSO  ISOPHR ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  pg/g 

0.5 

ESI -94-04 

SURF 

CSO  KEF  KEPONE 

ND 

1.30000000  (ig/g 

0.5 

R 

ESI -94-04 

SURF 

CSO  UN  LINDANE 

LT 

0.10000000  pg/g 

0.5 

ESI -94-04 

SURF 

CSO  MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  pg/g 

0.5 

ESI -94-04 

SURF 

CSO  MIREX  UA.2.2.3^A,4.5,5,5A.5B,6-DECACHLOROOCTAH\T)R 

LT 

0.14000000  (ig/g 

0.5 

ES  1-94-04 

SURF 

CSO  MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  pg/g 

0.5 

ES  1-94-04 

SURF 

CSO  NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  pg/g 

0.5 

ES  1-94-04 

SURF 

CSO  NB  NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  pg/g 

0.5 

ESI -94-04 

SURF 

CSO  NNDME  N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  pg/g 

0.5 

ESI -94-04 

SURF 

CSO  NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  (ig/g 

0.5 

ESI -94-04 

SURF 

CSO  NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  (ig/g 

0.5 

ESI -94-04 

SURF 

CSO  OXAT  1 ,4-OXATHlANE 

LT 

0.07500000  pg/g 

0.5 

ESI -94-04 

SURF 

CSO  PCB016  PCB1016 

LT 

0.32000000  (ig/g 

0.5 

ES1-9404 

SURF 

CSO  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.32000000  jig/g 

0.5 

R 

ESI -94-04 

SURF 

CSO  PCR232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.32000000  (ig/g 

0.5 

R 

ES1-94-04 

SURF 

CSO  PCR242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.32000000  |ig/g 

0.5 

R 

ESI -94-04 

SURF 

CSO  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.32000000  |ig/g 

0.5 

R 

ESI -94-04 

SURF 

CSO  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.32000000  (ig/g 

0.5 

R 

ESI -94-04 

SURF 

CSO  PCB260  PCB  1260 

LT 

0.79000000  (ig/g 

0.5 

ES 1-9404 

SURF 

CSO  PCB262  PCB  1262 

LT 

6.30000000  |ig/g 

0.5 

ES 1-9404 

SURF 

CSO  PC?  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  (ig/g 

0.5 

ESI -9404 

SURF 

CSO  PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  (ig/g 

0.5 

ESI -9404 

SURF 

CSO  PHENO  PHENOL 

LT 

0.05200000  (ig/g 

0.5 

ESI -9404 

SURF 

CSO  PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHljOROPHENYL)-l,l-DICHLOROETH 

LT 

0.06400000  (ig/g 

0.5 

ESI -9404 

SURF 

CSO  PPDDE  2,2-B!S(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLOROETH 

LT 

0.06800000  (ig/g 

0.5 

ESI -9404 

SURF 

CSO  PPDDT  Z2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.U-TRICHLOROE 

LT 

0.10000000  ng'g 

0.5 

ESI -9404 

SURF 

CSO  PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000000  (ig/g 

0.5 

ESI -94-04 

SURF 

CSO  PYR  PYRENE 

LT 

0.08300000  (ig/g 

0.5 

ESI -9404 

SURF 

CSO  SUPON  2-CHLORO-l-(Z4-DICHLOROPHENYL) VINYL 

LT 

0.92000000  (ig/g 

0.5 

ESI -9404 

SURF 

CSO  TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  |ig/g 

0.5 

ES1-94-04 

SURF 

CSO  UNKS22  UNKNOWN 

0.80000000  (ig/g 

0.5 

S 

ESI -9404 

SURF 

CSO  UNK522  UNKNOWN 

1.00000000  |ig/g 

0.5 

DS 

ES 1-9404 

SURF 

CSO  UNK527  UNKNOWN 

1.00000000  (Ig/g 

0.5 

S 

ESI -9404 

SURF 

CSO  UNK528  UNKNOWN 

0.30000000  (Ig/g 

0.5 

S 

ES 1-9404 

SURF 

CSO  UNKS29  UNKNOWN 

0.30000000  (Ig/g 

0.5 

S 

ESI -9404 

SURF 

CSO  UNK529  UNKNOWN 

0.40000000  (Ig/g 

0.5 

DS 

ESl-94-04 

SURF 

CSO  UNK531  UNKNOWN 

0.40000000  (ig/g 

0.5 

S 

ESI -9404 

SURF 

CSO  UNK637  UNKNOWN 

0.40000000  (ig/g 

0.5 

S 

ESI -9404 

SURF 

CSO  UNK646  UNKNOWN 

1.00000000  (Ig/g 

0.5 

s 

ESl-94-04 

SURF 

CSO  UNK647  UNKNOWN 

0.40000000  (Ig/g 

0.5 

s 

ESl-94-04 

SURF 

CSO  UNK659  UNKNOWN 

0.80000000  (Ig/g 

0.5 

s 
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gjte  Media  —  Mens  55  Flag  Data 

Site  ID  Type  Type _ Nonwrlatwre _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qual 


Chemical  Class :  SEMIVOLATILES 


ES1-94-04 

SURF 

cso 

UNK676  UNKNOWN 

0.80000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-05 

SURF 

cso 

123TCB 

1 ,23-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-05 

SURF 

cso 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-05 

SURF 

cso 

12DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

P&'g 

0.5 

ES 1-94-05 

SURF 

cso 

12DPH 

1 ,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

Pg/g 

0.5 

ESI -94-05 

SURF 

cso 

13DCLB  13-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

Pg'g 

0.5 

ES1-94-05 

SURF 

cso 

13DNB 

1 ,3-DINlTROBENZENE 

ND 

0.63000000 

Pg/g 

0.5 

ES1-94-05 

SURF 

cso 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-05 

SURF 

cso 

23CTCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

Pg/g 

0.5 

ES1-94-05 

SURF 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

Pg/g 

0.5 

ES1-94-05 

SURF 

cso 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHEN  OL 

LT 

0.06100000 

Pg/g 

0.5 

ESI -94-05 

SURF 

cso 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

Pg/g 

0.5 

ES1-94-05 

SURF 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

Pg/g 

0.5 

ESI -94-05 

SURF 

cso 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-05 

SURF 

cso 

24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

fig/g 

0.5 

ES  1-94-05 

SURF 

cso 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

Hg/g 

0.5 

ESI -94-05 

SURF 

cso 

26DNT 

2,6-DINTTROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

Pg/g 

0.5 

ES1-94-05 

SURF 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-05 

SURF 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-05 

SURF 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-0  5 

SURF 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-05 

SURF 

cso 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

Pg/g 

0.5 

ES1-94-05 

SURF 

cso 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-05 

SURF 

cso 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-05 

SURF 

cso 

35DNA 

3,5-DINTTROANILINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-05 

SURF 

cso 

3NANIL  3-NITROANTLINE 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-05 

SURF 

cso 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

Pg/g 

0.5 

ES1-94-05 

SURF 

cso 

46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-0  5 

SURF 

cso 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

Pg/g 

0.5 

ESI -94-0  5 

SURF 

cso 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-0  5 

SURF 

cso 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-05 

SURF 

cso 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-05 

SURF 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-05 

SURF 

cso 

4NANDL  4-NTTRO ANILINE 

ND 

3.10000000 

Pg/g 

0.5 

ESI -94-0  5 

SURF 

cso 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-05 

SURF 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-05 

SURF 

cso 

AENSL 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-05 

SURF 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-05 

SURF 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-05 

SURF 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-05 

SURF 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-05 

SURF 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-05 

SURF 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

Pg/g 

0.5 

ESI -94-05 

SURF 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-05 

SURF 

cso 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-05 

SURF 

cso 

B2CLE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000 

Pg/g 

0.5 

ESI -94-05 

SURF 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-05 

SURF 

cso 

BAANT 

BENZO  (A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

Pg/g 

0.5 

ESI -94-05 

SURF 

cso 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-0  5 

SURF 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-05 

SURF 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Pg/g 

0.5 

ESI -94-05 

SURF 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

Pg/g 

0.5 
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Bomb  Washout  Building  (SWMU  42) 


stem 


Ste  Media 
Type  Type 


Nomenclature 


Chemical  Classy  SEMIVOLATILES 

ES1-94-05  SURF  CSO  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ES1-94-05  SURF  CSO  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ESI -94-05  SURF  CSO  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ESI -94-05  SURF  CSO  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ES1-94-05  SURF  CSO  PCB260  PCB 1260 

ES1-94-05  SURF  CSO  PCB262  PCB 1262 

ES1-94-05  SURF  CSO  PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ES1-94-05  SURF  CSO  PHANT  PHENANTHRENE 

ES1-94-05  SURF  CSO  PHENO  PHENOL 

ES1-94-05  SURF  CSO  PPDDD  2£-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U-DICHLOROETH 

ES1-94-05  SURF  CSO  PPDDE  Z2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>1,1-DICHLOROETH 

ES1-94-05  SURF  CSO  PPDDT  2>BIS(PARA-OHLOROPHENYL>1,1,1-TRICHLOROE 

ES1-94-05  SURF  CSO  PRTHN  PARATHION 

ES1-94-05  SURF  CSO  PYR  PYRENE 

ES1-94-05  SURF  CSO  SUPON  2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHENYL)Vl[NYL 

ES1-94-05  SURF  CSO  TXPHE  TOXAPHENE 

ES1-94-05  SURF  CSO  UNKS22  UNKNOWN 

ESI -94-05  SURF  CSO  UNK637  UNKNOWN 

ES1-94-0S  SURF  CSO  UNK646  UNKNOWN 

ES1-94-05  SURF  CSO  UNK647  UNKNOWN 

ES1-94-05  SURF  CSO  UNK659  UNKNOWN 

ES1-94-05  SURF  CSO  UNK676  UNKNOWN 

ESI -94-06  SURF  CSO  123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

ESI -94-06  SURF  CSO  124TCB  1,2.4-TRICHlOROBENZENE 


ESI -94-06 

SURF 

CSO 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

ESI -94-06 

SURF 

CSO 

12DPH 

1 ,2-DIPHEKYLHYDRAZINE 

ESI -94-06 

SURF 

CSO 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

ESI -94-06 

SURF 

CSO 

13DNB 

1 ,3-DINITROBENZENE 

ESI -94-06 

SURF 

CSO 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

ES 1-94-06 

SURF 

CSO 

236TCP 

2,3.6-TRICHLOROPHENOL 

ESI -94-06 

SURF 

CSO 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

ESI -94-06 

SURF 

CSO 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

ES  1-94-06 

SURF 

CSO 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ES1-94-06 

SURF 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

ESI -94-06 

SURF 

CSO 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

ESI -94-06 

SURF 

CSO 

24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

ESI -94-06 

SURF 

CSO 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

ESI -94-06 

SURF 

CSO 

26DNT 

2.6-DINITROTOLUENE 

ESI -94-06 

SURF 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

ES  1-94-06 

SURF 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORON  APHTHALENE 

ESI -94-06 

SURF 

CSO 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

ES  1-94-06 

SURF 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

ES  1-94-06 

SURF 

CSO 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ESI -94-06 

SURF 

CSO 

2NP 

2-NITROPHENOL 

ES  1-94-06 

SURF 

CSO 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

ESI -94-06 

SURF 

CSO 

35DNA 

3.5-DtNITROANILINE 

ES  1-94-06 

SURF 

CSO 

3NANIL  3-NITROANILINE 

ES  1-94-06 

SURF 

CSO 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

ES1-94-06 

SURF 

CSO 

46DN2C  4.6-DINITRO-2-C RESOL 

ESI -94-06 

SURF 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ESI -94-06 

SURF 

CSO 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ESI -94-06 

SURF 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

ND 

0.32000000  pg/g 

0.5 

R 

ND 

0.32000000  pg/g 

0.5 

R 

ND 

0.32000000  pg/g 

0.5 

R 

ND 

0.32000000  pg/g 

0.5 

R 

LT 

0.79000000  pg/g 

0.5 

LT 

6.30000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.76000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.03200000  pg/g 

0.5 

LT 

0.05200000  pg/g 

0.5 

LT 

0.06400000  pg/g 

0.5 

LT 

0.06800000  pg/g 

0.5 

LT 

0.10000000  pg/g 

0.5 

LT 

1.70000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.08300000  pg/g 

0.5 

LT 

0.92000000  pg/g 

0.5 

LT 

12.00000000  pg/g 

0.5 

0.40000000  pg/g 

0.5 

S 

0.30000000  figfg 

0.5 

S 

0.40000000  pg/g 

0.5 

s 

0.30000000  pg/g 

0.5 

s 

0.40000000  pg/g 

0.5 

s 

0.30000000  pg/g 

0.5 

S 

LT 

0.03200000  pg/g 

0.5 

LT 

0.22000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.04200000  pg/g 

0.5 

LT 

0.52000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.04200000  pg/g 

0.5 

ND 

0.63000000  pg/g 

0.5 

R 

LT 

0.03400000  pg/g 

0.5 

LT 

0.62000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.49000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.06100000  pg/g 

0.5 

LT 

0.06500000  pg/g 

0.5 

LT 

3.00000000  pg/g 

0.5 

LT 

4.70000000  pg/g 

0.5 

1.80000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.57000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.32000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.05500000  pg/g 

0.5 

LT 

0.24000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.03200000  pg/g 

0.5 

LT 

0.09800000  pg/g 

0.5 

ND 

3.10000000  pg/g 

0.5 

R 

LT 

1.10000000  pg/g 

0.5 

LT 

1.60000000  pg/g 

0.5 

LT 

1.60000000  pg/g 

0.5 

LT 

3.00000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.34000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.80000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.04100000  pg/g 

0.5 

ND 

0.63000000  pg/g 

0.5 

R 

LT 

0.93000000  pg/g 

0.5 
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Site  Media 

Site  IP _ Type  Type _ Nonrepclatare 


Meas 

Bool  Vafee 


U«t  Flag 

Meas  Depth  Code 


Data 

Qaal 


Chemical  Class:  SEMTVOLATILES 


ES 1-94-06 

SURF 

CSO 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000 

pg/g 

0.5 

ES 1-94-06 

SURF 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

P Bfe 

0.5 

ES  1-94-06 

SURF 

CSO 

4NANIL  4-NITROANEJNE 

ND 

3.10000000 

Pg/g 

0.5 

ESI -94-06 

SURF 

CSO 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-06 

SURF 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-06 

SURF 

CSO 

AENSL 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-06 

SURF 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

Pg/g 

0.5 

ES1-94-06 

SURF 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

Pg/g 

0.5 

ES1-94-06 

SURF 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

Pg/g 

0.5 

ESI -94-06 

SURF 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

Pg/g 

0.5 

ES1-94-06 

SURF 

CSO 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-06 

SURF 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

Pg/g 

0.5 

ESI -94-06 

SURF 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-06 

SURF 

CSO 

B2CTPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-06 

SURF 

CSO 

B2CLE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-06 

SURF 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

Pg/g 

0.5 

ESI -94-06 

SURF 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

0.14000000 

Pg/g 

0.5 

ESI -94-06 

SURF 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

ES1-94-06 

SURF 

CSO 

BBFAN 

BENZO  fB|  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

Pg/g 

0.5 

ESI -94-06 

SURF 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Pg/g 

0.5 

ESI -94-06 

SURF 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-06 

SURF 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-06 

SURF 

CSO 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-06 

SURF 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-06 

SURF 

CSO 

BGHIP 

BENZO  [G.HJ]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-06 

SURF 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

Pg/g 

0.5 

ESI -94-06 

SURF 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-06 

SURF 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

0.18000000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-06 

SURF 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-06 

SURF 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYC  LOPENT  ADIENE 

LT 

0.52000000 

Pg/g 

0.5 

ESI -94-06 

SURF 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-06 

SURF 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-06 

SURF 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000 

Pg/g 

0.5 

ESI -94-06 

SURF 

CSO 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHVL  SIFLFOXIDE 

LT 

0.32000000 

Pg/g 

0.5 

ESI -94-06 

SURF 

CSO 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000 

Pg/g 

0.5 

ESI -94-06 

SURF 

CSO 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

Pg/g 

0.5 

ESI -94-06 

SURF 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

Pg/g 

0.5 

ES1-94-06 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

Pg/g 

0.5 

ES1-94-06 

SURF 

CSO 

DBZFU 

DEBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-06 

SURF 

CSO 

DCPD 

DI C  Y  C  LOPENT  ADIENE 

LT 

0.57000000 

Pg/g 

0.5 

ESI -94-06 

SURF 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

Pg/g 

0.5 

ESI -94-06 

SURF 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-06 

SURF 

CSO 

PITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-06 

SURF 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-06 

SURF 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-06 

SURF 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-06 

SURF 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

Pg/g 

0.5 

ESI -94-06 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

Pg/g 

0.5 

ESI -94-06 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-06 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-06 

SURF 

CSO 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

Pg/g 

0.5 

ESI -94-06 

SURF 

CSO 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

Pg/g 

0.5 

R 


R 


R 

R 


R 

R 
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Site  ID 

Site 

Type 

Metfia 

Type 

Nomenclature 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qua! 

Chemical  Class :  SEMIVOLATILES 

ESI-94-06 

SURF 

CSO 

FANT  FLUORANTHENE 

0.12000000 

ms's 

0.5 

ESI-94-06 

SURF 

CSO 

FLREN  FLUORENE 

LT 

0.06500000 

MS fe 

0.5 

ESI-94-06 

SURF 

CSO 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

MS 'S 

0.5 

ES 1-94-06 

SURF 

CSO 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

MS'S 

0.5 

ESI-94-06 

SURF 

CSO 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXEDE 

LT 

0.48000000 

MS'S 

0.5 

ES  1-94-06 

SURF 

CSO 

I  COPY  INDENO[U3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

MS 'S 

0.5 

ESI-94-06 

SURF 

CSO 

ISODR  1SODRIN 

LT 

0.48000000 

MS'S 

0.5 

ESI-94-06 

SURF 

CSO 

ISOPHR ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

MS'S 

0.5 

ESI-94-06 

SURF 

CSO 

KEP  KEPONE 

ND 

1.30000000 

Mg'S 

0.5 

R 

ESI-94-06 

SURF 

CSO 

LIN  LINDANE 

LT 

0.10000000 

Mg'S 

0.5 

ESI-94-06 

SURF 

CSO 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

ms's 

0.5 

ESI-94-06 

SURF 

CSO 

M1REX  1, 1  AA2^,3  A,4^,5,5A,5B,6-DECACHLOROOCTAHYDR 

LT 

0.14000000 

ms's 

0.5 

ESI-94-06 

SURF 

CSO 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000 

MS'S 

0.5 

ESI-94-06 

SURF 

CSO 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

ms's 

0.5 

ESI-94-06 

SURF 

CSO 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

ms's 

0.5 

ESI-94-06 

SURF 

CSO 

NNDME  N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

ms's 

0.5 

ESI-94-06 

SURF 

CSO 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

MSg 

0.5 

ESI-94-06 

SURF 

CSO 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

ms's 

0.5 

ESI-94-06 

SURF 

CSO 

OXAT  1 ,4-OXATHI  ANE 

LT 

0.07500000 

MS'S 

0.5 

ESI-94-06 

SURF 

CSO 

PCB016  PCB1016 

LT 

0.32000000 

MS'S 

0.5 

ESI-94-06 

SURF 

CSO 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.32000000 

ms's 

0.5 

R 

ESI-94-06 

SURF 

CSO 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.32000000 

ms's 

0.5 

R 

ESI-94-06 

SURF 

CSO 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.32000000 

ms's 

0.5 

R 

ESI-94-06 

SURF 

CSO 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.32000000 

ms's 

0.5 

R 

ESI-94-06 

SURF 

CSO 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.32000000 

ms's 

0.5 

R 

ESI-94-06 

SURF 

CSO 

PCB260  PCB1260 

LT 

0.79000000 

ms's 

0.5 

ESI-94-06 

SURF 

CSO 

PCB262  PCB1262 

LT 

6.30000000 

ms's 

0.5 

ESI-94-06 

SURF 

CSO 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

ms's 

0.5 

ESI-94-06 

SURF 

CSO 

PHANT  PHENANTHRENE 

0.18000000 

ms's 

0.5 

ESI-94-06 

SURF 

CSO 

PHENO  PHENOL 

LT 

0.05200000 

ms's 

0.5 

ESI-94-06 

SURF 

CSO 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U-DICHLOROETH 

LT 

0.06400000 

ms's 

0.5 

ESI-94-06 

SURF 

CSO 

PPDDE  2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLOROETH 

LT 

0.06800000 

ms's 

0.5 

ESI-94-06 

SURF 

CSO 

PPDDT  2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1,1,1  -TRIC  HLOROE 

LT 

0.10000000 

ms's 

0.5 

ESI-94-06 

SURF 

CSO 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000000 

ms's 

0.5 

ESI-94-06 

SURF 

CSO 

PYR  PYRENE 

0.39000000 

ms's 

0.5 

ESI-94-06 

SURF 

CSO 

SUPON  2-CHLORO-l-(2ADICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.92000000 

ms's 

0.5 

ESI-94-06 

SURF 

CSO 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

ms's 

0.5 

ESI-94-06 

SURF 

CSO 

UNK522  UNKNOWN 

0.40000000 

ms's 

0.5 

S 

ESI-94-06 

SURF 

CSO 

UNK522  UNKNOWN 

0.90000000 

MS'S 

0.5 

DS 

ESI-94-06 

SURF 

CSO 

UNK527  UNKNOWN 

0.50000000 

ms's 

0.5 

S 

ESI-94-06 

SURF 

CSO 

UNK529  UNKNOWN 

0.40000000 

ms's 

0.5 

s 

ESI-94-06 

SURF 

CSO 

UNK531  UNKNOWN 

0.30000000 

ms's 

0.5 

s 

ESI-94-06 

SURF 

CSO 

UNK629  UNKNOWN 

0.40000000 

MS'S 

0.5 

$ 

ESI-94-06 

SURF 

CSO 

UNK633  UNKNOWN 

0.50000000 

ms's 

0.5 

s 

ESI-94-06 

SURF 

CSO 

UNK636  UNKNOWN 

0.70000000 

ms's 

0.5 

s 

ESI-94-06 

SURF 

CSO 

UNK637  UNKNOWN 

0.40000000 

MS'S 

0.5 

s 

ESI-94-06 

SURF 

CSO 

UNK647  UNKNOWN 

0.50000000 

ms's 

0.5 

s 

ESI-94-06 

SURF 

CSO 

UNK659  UNKNOWN 

0.40000000 

ms's 

0.5 

s 

ESI-94-06 

SURF 

CSO 

UNK659  UNKNOWN 

0.70000000 

ms's 

0.5 

DS 

ESI-94-06 

SURF 

CSO 

UNK676  UNKNOWN 

1.00000000 

ms's 

0.5 

s 

ESI-94-06 

SURF 

CSO 

UNK701  UNKNOWN 

0.30000000 

ms's 

0.5 

s 

ESI -94-07 

SURF 

CSO 

123TCB  U,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

ms's 

0.5 
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Bomb  Washout  Building  (SWMU  42) 


Stem 

Ste 

Type 

Media 

Type 

Nomcrlafare 

Meas 

Bool 

Vafaie 

Uait 

Meas 

Depth 

Flag 

Cede 

Data 

Qaal 

Chemical  Class:  SEMIV OLATILES 

ESI -94-07 

SURF 

cso 

124TCB  U,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

Pg/g 

0.5 

ES 1-94-07 

SURF 

CSO 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-07 

SURF 

cso 

12DPH  U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-07 

SURF 

CSO 

13DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-07 

SURF 

CSO 

13DNB  U-D1NITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

R 

ESI -94-07 

SURF 

CSO 

14DCLB  1 ,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-07 

SURF 

CSO 

236TCP  23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-07 

SURF 

CSO 

245TCP  2,4.5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-07 

SURF 

cso 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-07 

SURF 

cso 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-07 

SURF 

cso 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

ES1-94-07 

SURF 

cso 

24DNP  2,4-DINTTROPHEN  OL 

LT 

4.70000000 

p g/g 

0.5 

ESI -94-07 

SURF 

cso 

24DNT  2,4-DINTTROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-07 

SURF 

cso 

26DNA  2,6-DINTTROANILINE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

0.5 

ES1-94-07 

SURF 

cso 

26DNT  2.6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-07 

SURF 

cso 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-07 

SURF 

cso 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-07 

SURF 

cso 

2MNAP  2-METHYLN APHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-07 

SURF 

cso 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-07 

SURF 

cso 

2NANDL  2 -NITRO ANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

R 

ES  1-94-07 

SURF 

cso 

2NP  2-N1TROPHENOL 

LT 

1. 10000000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-07 

SURF 

cso 

33DCBD  33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-07 

SURF 

cso 

35DNA  3 , 5  -  DINTTRO  ANILINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-07 

SURF 

cso 

3NANIL  3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-07 

SURF 

cso 

3  NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-07 

SURF 

cso 

46DN2C  4,6-DINTTRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-07 

SURF 

cso 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-07 

SURF 

cso 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

R 

ESI -94-07 

SURF 

cso 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-07 

SURF 

cso 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-07 

SURF 

cso 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-07 

SURF 

cso 

4NANIL  4-NTTROANTLINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

R 

ES  1-94-07 

SURF 

cso 

4NP  4-NTTROPHENOL 

LT 

3.30000000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-07 

SURF 

cso 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-07 

SURF 

cso 

AENSL  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-07 

SURF 

cso 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-07 

SURF 

cso 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-07 

SURF 

cso 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-07 

SURF 

cso 

ANIL  ANILINE 

ND 

0.13000000 

pg/g 

0.5 

R 

ESI -94-07 

SURF 

cso 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-07 

SURF 

cso 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-07 

SURF 

cso 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-07 

SURF 

cso 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-07 

SURF 

cso 

B2CLE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-07 

SURF 

cso 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-07 

SURF 

cso 

BAANT  BENZO  |  A)  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-07 

SURF 

cso 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-07 

SURF 

cso 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-07 

SURF 

cso 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-07 

SURF 

cso 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-07 

SURF 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-07 

SURF 

cso 

BENZO)  BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

pg/g 

0.5 

R 
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Bomb  Washout  Building  (SWMU  42) 


Stem 

Site 

Type 

Media 

Type  NoaMadatire 

Meas 

Bool 

Uaat 

Value  Meas 

Dejrth 

Flag 

Code 

Chemical  Class :  SEMIVOLATILES 

ES1-94-07 

SURF 

CSO  PCB24*  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.32000000  pg/g 

0.5 

R 

ESI -94-07 

SURF 

CSO  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.32000000  pg/g 

0.5 

R 

ESI -94-07 

SURF 

CSO  PCB260  PCB1260 

LT 

0.79000000  pg/g 

0.5 

ES 1-94-07 

SURF 

CSO  PCB262  PCB1262 

LT 

6.30000000  pg/g 

0.5 

ES 1-94-07 

SURF 

CSO  POP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  fig/g 

0.5 

ESI -94-07 

SURF 

CSO  PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  pg/g 

0.5 

ES1-94-07 

SURF 

CSO  PHENO  PHENOL 

LT 

0.05200000  fig/g 

0.5 

ES  1-94-07 

SURF 

CSO  PPDDD  2^-BlS(PARA-CHLOROPHENYL>  1 , 1  -D1 CHLOROETH 

LT 

0.06400000  *ig/g 

0.5 

ES  1-94-07 

SURF 

CSO  PPDDE  2^-BIS(P ARA-CHLOROPHENYE)- 1 ,  1-DI  CHLOROETH 

LT 

0.06800000  fig/g 

0.5 

ES  1-94-07 

SURF 

CSO  PPDDT  2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-U,l-TRICHLOROE 

LT 

0.10000000  pg/g 

0.5 

ES  1-94-07 

SURF 

CSO  PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000000  ng/g 

0.5 

ES  1-94-07 

SURF 

CSO  PYR  PYRENE 

LT 

0.08300000  pg/g 

0.5 

ES  1-94-07 

SURF 

CSO  SUPON  2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHENYL)VTNYL 

LT 

0.92000000  pg/g 

0.5 

ES  1-94-07 

SURF 

CSO  TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  fig/g 

0.5 

ES  1-94-07 

SURF 

CSO  UNKS22  UNKNOWN 

0.50000000  pg/g 

0.5 

S 

ES  1-94-07 

SURF 

CSO  UNK529  UNKNOWN 

0.30000000  pg/g 

0.5 

S 

ESI -94-07 

SURF 

CSO  UNK646  UNKNOWN 

0.30000000  pg/g 

0.5 

s 

ESI -94-07 

SURF 

CSO  UNK647  UNKNOWN 

0.30000000  jig/g 

0.5 

s 

ESl-94-07 

SURF 

CSO  UNK659  UNKNOWN 

0.30000000  pg/g 

0.5 

s 

ESI -94-07 

SURF 

CSO  UNK676  UNKNOWN 

0.30000000  Jlg/g 

0.5 

s 

ESI -94-08 

SURF 

CSO  123TCB  1.2.3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  pg/g 

0.5 

ESI -94-08 

SURF 

CSO  124TCB  1 .2.4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  pg/g 

0.5 

ESI -94-08 

SURF 

CSO  12DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  pg/g 

0.5 

ES  1-94-08 

SURF 

CSO  12DPH  1 .2-DIP HENYLHYDRAZINE  . 

.LT 

0.52000000  jig/g 

0.5 

ESI -94-08 

SURF 

CSO  13DCLB  1.3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  pg/g 

0.5 

ESI -94-08 

SURF 

CSO  13DNB  1 .3-DINTTROBENZENE 

ND 

0.63000000  pg/g 

0.5 

R 

ESI -94-08 

SURF 

CSO  14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  pg/g 

0.5 

ES1-94-08 

SURF 

CSO  236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  pg/g 

0.5 

ESI -94-08 

SURF 

CSO  245TCP  2.4.5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  pg/g 

0.5 

ESI -94-08 

SURF 

CSO  246TCP  2.4.6-TRJ  CHLOROPHEN  OL 

LT 

0.06100000  pg/g 

0.5 

ESI -94-08 

SURF 

CSO  24DCLP  2.4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  pg/g 

0.5 

ES  1-94-08 

SURF 

CSO  24DMP  2.4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  pg/g 

0.5 

ESI -94-08 

SURF 

CSO  24DNP  2.4-DINTTROPHENOL 

LT 

4.70000000  pg/g 

0.5 

ESI -94-08 

SURF 

CSO  24DNT  2.4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000  pg/g 

0.5 

ESI -94-08 

SURF 

CSO  26DNA  2.6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000  pg/g 

0.5 

ESI -94-08 

SURF 

CSO  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000  pg/g 

0.5 

ESI -94-08 

SURF 

CSO  2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  pg/g 

0.5 

ESI -94-08 

SURF 

CSO  2CNAP  2-CHLORON  APHTH ALENE 

LT 

0.24000000  pg/g 

0.5 

ESI -94-08 

SURF 

CSO  2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000  pg/g 

0.5 

ESI -94-08 

SURF 

CSO  2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  pg/g 

0.5 

ESI -94-08 

SURF 

CSO  2NANIL  2-NTTROANILINE 

ND 

3.10000000  pg/g 

0.5 

R 

ESI -94-08 

SURF 

CSO  2NP  2-NTTROPHENOL 

LT 

1.10000000  pg/g 

0.5 

ESI -94-08 

SURF 

CSO  33DCBD  3  J-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  pg/g 

0.5 

ESI -94-08 

SURF 

CSO  35DNA  3.5-DrNTTRO ANILINE 

LT 

1.60000000  pg/g 

0.5 

ESI -94-08 

SURF 

CSO  3NANIL  3-NITRO  ANILINE 

LT 

3.00000000  pg/g 

0.5 

ES1-94-08 

SURF 

CSO  3 NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000  pg/g 

0.5 

ESI -94-08 

SURF 

CSO  46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  pg/g 

0.5 

ESI -94-08 

SURF 

CSO  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  pg/g 

0.5 

ESI -94-08 

SURF 

CSO  4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000  pg/g 

0.5 

R 

ESI -94-08 

SURF 

CSO  4CL3C  4-CHLORO-3-C RESOL 

LT 

0.93000000  pg/g 

0.5 

ESI -94-08 

SURF 

CSO  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  pg/g 

0.5 

ESI -94-08 

SURF 

CSO  4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  pg/g 

0.5 

134 


135 


Bomb  Washout  Building  (SWMU  42) 


Ste 

Media 

Meas 

Unit 

Flag 

Stem 

Type 

Type 

Noneodatore 

Bool 

Value 

Meas 

Depth 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ES 1-94-08 

SURF 

cso 

HCBD 

HEXAC  HLOROBUT  ADIENE 

LT 

0.97000000 

pete 

0.5 

ES 1-94-08 

SURF 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

ES1-94-08 

SURF 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-08 

SURF 

cso 

ICDPY 

INDENO  [1.2>C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

pg/g 

0.5 

ES  1-94-08 

SURF 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

Pg/g 

0.5 

ESI -94-08 

SURF 

cso 

1SOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-08 

SURF 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

Pg/g 

0.5 

R 

ES  1-94-08 

SURF 

cso 

UN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-08 

SURF 

cso 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-08 

SURF 

cso 

MIREX 

1 . 1  A.2^,33  A.4,5,5,5  A.5B.6-DEC  ACHLOROOCT  AHYDR 

LT 

0.14000000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-08 

SURF 

cso 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000 

Pg/g 

0.5 

ES1-94-08 

SURF 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

Pg/g 

0.5 

ES1-94-08 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

Pg/g 

0.5 

ES1-94-08 

SURF 

cso 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

Pg/g 

0.5 

ES1-94-08 

SURF 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

Pg/g 

0.5 

ES1-94-08 

SURF 

cso 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

Pg/g 

0.5 

ES1-94-08 

SURF 

cso 

OXAT 

1 ,4-OXATHlANE 

LT 

0.07500000 

Pg !% 

0.5 

ESI -94-08 

SURF 

cso 

PCB016 

PCB1016 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-08 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.32000000 

Pg/g 

0.5 

R 

ESI -94-08 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.32000000 

Pg/g 

0.5 

R 

ESI -94-08 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.32000000 

Pg/g 

0.5 

R 

ESI -94-08 

SURF 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.32000000 

Pg/g 

0.5 

R 

ESI -94-08 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.32000000 

Pg/g 

0.5 

R 

ESI -94-08 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

Pg/g 

0.5 

ES1-94-08 

SURF 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

Pg/g 

0.5 

ESI -94-08 

SURF 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-08 

SURF 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

0.10000000 

Pg/g 

0.5 

ESI -94-08 

SURF 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

Pg/g 

0.5 

ESI -94-08 

SURF 

cso 

PPDDD 

2.2-BIS<PARA-CHLOROPHENYL>l.l-DICHLOROETH 

LT 

0.06400000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-08 

SURF 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>Ll-DICHLOROETH 

LT 

0.06800000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-08 

SURF 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l,l-TRlCHLOROE 

LT 

0.10000000 

Pg/g 

0.5 

ESI -94-08 

SURF 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

Pg/g 

0.5 

ESI -94-08 

SURF 

cso 

PYR 

PYRENE 

0.24000000 

Pg/g 

0.5 

ES  1-94-08 

SURF 

cso 

SUPON 

2-CHLORO- 1  -(2,4-DIC  HLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

0.92000000 

Pg/g 

0.5 

ESI -94-08 

SURF 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

Pg/g 

0.5 

ESI -94-08 

SURF 

cso 

UNK522  UNKNOWN 

0.30000000 

Pg/g 

0.5 

S 

ES  1-94-08 

SURF 

cso 

UNK522  UNKNOWN 

0.60000000 

Pg/g 

0.5 

DS 

ES  1-94-08 

SURF 

cso 

UNK529  UNKNOWN 

0.50000000 

Pg/g 

0.5 

S 

ES  1-94-08 

SURF 

cso 

UNK531  UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

S 

ESI -94-08 

SURF 

cso 

UNK637  UNKNOWN 

0.30000000 

Pg/g 

0.5 

S 

ESI -94-08 

SURF 

cso 

UNK717  UNKNOWN 

0.50000000 

Pg/g 

0.5 

S 

ES1-94-08 

SURF 

cso 

UNK7I*  UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

s 

ESI -94-08 

SURF 

cso 

UNK722  UNKNOWN 

0.30000000 

Pg/g 

0.5 

s 

ESI -94-08 

SURF 

cso 

UNK72S  UNKNOWN 

0.90000000 

Pg/g 

0.5 

s 

ES1-94-09 

SURF 

cso 

123TCB 

U3-TRJCHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

ES1-94-09 

SURF 

cso 

124TCB 

U.4-TR1CHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

Pg/g 

0.5 

ES1-94-09 

SURF 

cso 

12DCLB  1 ,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

Pg/g 

0.5 

ESI -94-09 

SURF 

cso 

12DPH 

L2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

Pg/g 

0.5 

ES1-94-09 

SURF 

cso 

13DCLB  13-D1CHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

ESI -94-09 

SURF 

cso 

I3DNB 

1 ,3-DINTTROBENZENE 

ND 

0.63000000 

Pg/g 

0.5 

R 

ESI -94-09 

SURF 

cso 

14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

Pg/g 

0.5 

ESI -94-09 

SURF 

cso 

236TCP 

23.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg/g 

0.5 
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Bomb  Washout  Building  (SWMU  42) 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type  Nomenclature 

Mens 

Bool 

Uni t 

Value  Meas 

Depth 

flag 

Code 

Data 

Qua! 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ES 1-94-09 

SURF 

CSO  245TCP  2,4,5-TRJCHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  gg/g 

0.5 

ES 1-94-09 

SURF 

CSO  246TCP  2,4,6-TRI  CHLOROPHEN OL 

LT 

0.06100000  gg /g 

0.5 

ES  1-94-09 

SURF 

CSO  24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  gg/g 

0.5 

ES  1-94-09 

SURF 

CSO  24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  gg/g 

0.5 

ESI -94-09 

SURF 

CSO  24DNP  2,4-DINITROPHEN  OL 

LT 

4.70000000  gg/g 

0.5 

ESI -94-09 

SURF 

CSO  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000  gg/g 

0.5 

ESI -94-09 

SURF 

CSO  26DNA  2,6-DINITROANIUNE 

LT 

0.57000000  gg/g 

0.5 

ESI -94-09 

SURF 

CSO  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000  gg/g 

0.5 

ES1-94-09 

SURF 

CSO  2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  gg/g 

0.5 

ESI -94-09 

SURF 

CSO  2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  gg/g 

0.5 

ES1-94-09 

SURF 

CSO  2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

0.11000000  gg/g 

0.5 

ES1-94-09 

SURF 

CSO  2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  gg/g 

0.5 

ES1-94-09 

SURF 

CSO  2  N ANIL  2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000  gg/g 

0.5 

R 

ES  1-94-09 

SURF 

CSO  2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  gg/g 

0.5 

ES  1-94-09 

SURF 

CSO  33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  gg/g 

0.5 

ESI -94-09 

SURF 

CSO  35DNA  3,5-DINTTROANlLINE 

LT 

1.60000000  gg/g 

0.5 

ESI -94-09 

SURF 

CSO  3NANIL  3-N1TROANILINE 

LT 

3.00000000  gg/g 

0.5 

ESI -94-09 

SURF 

CSO  3 NT  3-N1TROTOLUENE 

LT 

0.34000000  gg/g 

0.5 

ESI -94-09 

SURF 

CSO  46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  gg/g 

0.5 

ESI -94-09 

SURF 

CSO  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  \igjg 

0.5 

ESI -94-09 

SURF 

CSO  4CANIL  4-CHLOROAN1LINE 

ND 

0.63000000  gg/g 

0.5 

R 

ES  1-94-09 

SURF 

CSO  4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000  gg/g 

0.5 

ESI -94-09 

SURF 

CSO  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  pg/g 

0.5 

ESI -94-09 

SURF 

CSO  4MP  4-METH YLPHEN OL 

LT 

0.24000000  (ig/g 

0.5 

ES1-94-09 

SURF 

CSO  4NANIL  4-NITROANIUNE 

ND 

3.10000000  ytgjg 

0.5 

R 

ESI -94-09 

SURF 

CSO  4NP  4-NTTROPHENOL 

LT 

3.30000000  ng/g 

0.5 

ESI -94-09 

SURF 

CSO  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  \xg!% 

0.5 

ESI -94-09 

SURF 

CSO  AENSL  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  (ig/g 

0.5 

ES  1-94-09 

SURF 

CSO  AJLDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000000  |ig/g 

0.5 

ESI -94-09 

SURF 

CSO  ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  |ig/g 

0.5 

ES  1-94-09 

SURF 

CSO  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  ng/g 

0.5 

ESI -94-09 

SURF 

CSO  ANIL  ANILINE 

ND 

0.13000000  ngi^g 

0.5 

R 

ES  1-94-09 

SURF 

CSO  ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  |ig/g 

0.5 

ESI -94-09 

SURF 

CSO  ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.06500000  ng/g 

0.5 

ES 1-9409 

SURF 

CSO  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  (ig/g 

0.5 

ESI -94-09 

SURF 

CSO  R2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPVL)ETHER 

LT 

0.44000000  |ig/g 

0.5 

ESI -94-09 

SURF 

CSO  B2CLE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  fig/g 

0.5 

ES 1-9409 

SURF 

CSO  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  ng/g 

0.5 

ES1-94-09 

SURF 

CSO  BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

0.13000000  (ig/g 

0.5 

ESI -9409 

SURF 

CSO  BAPYR  BENZO  1A]  PYRENE 

LT 

1.20000000  fig/g 

0.5 

ES 1-9409 

SURF 

CSO  BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  ftg/g 

0.5 

ES 1-9409 

SURF 

CSO  BBHC  B ETA-BENZENE HEXACHLO RIDE 

LT 

1.30000000  (ig/g 

0.5 

ES  1-94-09 

SURF 

CSO  BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  fig/g 

0.5 

ES 1-9409 

SURF 

CSO  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000  (Ag/g 

0.5 

ES 1-9409 

SURF 

CSO  BENZED  BENZIDINE 

ND 

0.13000000  fig/g 

0.5 

R 

ESI -9409 

SURF 

CSO  BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000  gg/g 

0.5 

R 

ESI -9409 

SURF 

CSO  BGHIP  BENZO  |G,HJ]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  gg/g 

0.5 

ES 1-9409 

SURF 

CSO  BKFAN  BENZO  fK]  FLUORANTHENE 

0.25000000  gg/g 

0.5 

ES 1-9409 

SURF 

CSO  BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  gg/g 

0.5 

ES 1-9409 

SURF 

CSO  CHRY  CHRYSENE 

0.28000000  gg/g 

0.5 

ES 1-9409 

SURF 

CSO  CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  gg/g 

0.5 

ES  1-94-09 

SURF 

CSO  CL6CP  HEXACHLOROCY  CLOPENT ADIENE 

LT 

0.52000000  gg/g 

0.5 
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Bomb  Washout  Building  (SWMU  42) 


Site  Media 
Type  Type 


NuMadatore 


Mas  Unit  Flag 

Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qua! 


Chemical  Class *  SEMIVOLATILES 

IS 1-94-09  SURF  CSO  CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

JS 1-94-09  SURF  CSO  CLDAN  CHLORDANE 

>S 1-94-09  SURF  CSO  CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

SI -94-09  SURF  CSO  CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

$1-94-09  SURF  CSO  CPMSO  4CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

$1-94-09  SURF  CSO  DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

$1-944)9  SURF  CSO  DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

S 1-94-09  SURF  CSO  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

Sl-94-09  SURF  CSO  DBZFU  DIBENZOFURAN 

$1-94-09  SURF  CSO  DCPD  DIC Y CLOPENT ADIENE 

$1-94-09  SURF  CSO  DDVP  VAPONA 

$1-94-09  SURF  CSO  DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

2S1-94-09  SURF  CSO  DITH  DITH1ANE 

sS  1-94-09  SURF  CSO  DLDRN  DIELDRIN 

$1-94-09  SURF  CSO  DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

iS 1-94-09  SURF  CSO  DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

$1-94-09  SURF  CSO  DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

$1-94-09  SURF  CSO  ENDRN  ENDRIN 

iS 1-94-09  SURF  CSO  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

$1-944)9  SURF  CSO  ENDRN  ENDRIN  KETONE 

$1-944)9  SURF  CSO  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

$1-944)9  SURF  CSO  FAMPH  FAMOPHOS 

$1-944)9  SURF  CSO  FANT  FLUORANTHENE 

$1-944)9  SURF  CSO  FLREN  FLUORENE 

$1-94-09  SURF  CSO  HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

$1-944)9  SURF  CSO  HPCL  HEPTACHLOR 

$1-944)9  SURF  CSO  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

$1-944)9  SURF  CSO  ICDPY  INDENO  [  1.23-CD]  PYRENE 

$1-944)9  SURF  CSO  ISODR  1SODRIN 

ESI -94-09  SURF  CSO  1SOPHR  1SOPHORONE 

$1-944)9  SURF  CSO  KEP  KEPONE 

$1-944)9  SURF  CSO  LIN  LINDANE 

$1-944)9  SURF  CSO  MEXCL  METHOXYCHLOR 


ES 1-94-09 
ES 1-94-09 
ESI -94-09 
ESl-944)9 
ES  1-94-09 
ES1-94-09 
ESI -94-09 
ES  1-94-09 
ES1-94-0 9 
ES1-94-09 
ES1-94-09 
ES1-94-09 
ES1-94-09 
ES  1-94-09 
ESI -94-09 
ESI -944)9 
ESI -944)9 
ESI -94-09 
ESI -944)9 
ESI -944)9 
ES1-94-09 
ES  1-94-09 
ESI -94-09 
ESI -94-09 
ESI -94-09 
ESI -94-09 
ESI -944)9 
ES  1-94-09 
ES  1-94-09 
ESI -94-09 
ES  1-94-09 
ES  1-94-09 
ESI -94-09 
ESI -94-09 
ESI -94-09 
ESI -94-09 
$1-944)9 

$1-944)9 

ESI -94-09 
ESI -94-09 
ES  1-94-09 
ESI -94-09 
$1-944)9 
ES  1-94-09 
ES 1-9409 
ESI -94-09 
ES 1-944)9 
ES  1-94-09 
ES1-9409 
ES  1-94-09 
$1-9409 
ESI -944)9 


SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 

SURF 


CSO  MLTHN  MALATHION 

CSO  NAP  NAPHTHALENE 

CSO  NB  NITROBENZENE 

CSO  NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

CSO  NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

CSO  NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

CSO  OXAT  L4-OXATH1ANE 

CSO  PCB016  PCB1016 

CSO  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

CSO  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

CSO  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

CSO  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

CSO  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

CSO  PCB260  PCB1260 

CSO  PCB262  PCB1262 

CSO  PCP  PENTACHLOROPHENOL 

CSO  PHANT  PHENANTHRENE 

CSO  PHENO  PHENOL 


LT 

1.80000000 

Wit 

0.5 

LT 

0.68000000 

W/t 

0.5 

LT 

0.09700000 

W/g 

0.5 

LT 

0.32000000 

Wit 

0.5 

LT 

0.06600000 

Wit 

0.5 

LT 

0.31000000 

WJt 

0.5 

LT 

0.07100000 

|igte 

0.5 

LT 

0.21000000 

WJt 

0.5 

LT 

0.38000000 

t*8 /g 

0.5 

LT 

0.57000000 

l*gfe 

0.5 

LT 

0.06800000 

W/t 

0.5 

LT 

0.24000000 

Wit 

0.5 

LT 

0.06500000 

Hgfe 

0.5 

LT 

0.07900000 

Wig 

0.5 

LT 

0.06300000 

w/g 

0.5 

LT 

1.30000000 

w/t 

0.5 

LT 

0.23000000 

w/t 

0.5 

LT 

1.30000000 

W/t 

0.5 

LT 

1.80000000 

W/t 

0.5 

ND 

0.28000000 

W/t 

0.5 

LT 

1.20000000 

W/t 

0.5 

ND 

1.30000000 

WJt 

0.5 

0.14000000 

W/t 

0.5 

LT 

0.06500000 

WJt 

0.5 

LT 

0.97000000 

fig/g 

0.5 

LT 

0.24000000 

W/t 

0.5 

LT 

0.48000000 

txg/g 

0.5 

LT 

2.40000000 

W/t 

0.5 

LT 

0.48000000 

fig/g 

0.5 

LT 

0.39000000 

WJt 

0.5 

ND 

1.30000000 

WJt 

0.5 

LT 

0.10000000 

wit 

0.5 

LT 

0.26000000 

W/t 

0.5 

LT 

0.14000000 

w!t 

0.5 

LT 

0.18000000 

Wit 

0.5 

LT 

0.74000000 

Wit 

0.5 

LT 

1.80000000 

wJt 

0.5 

LT 

0.46000000 

wit 

0.5 

LT 

uooooooo 

wit 

0.5 

LT 

0.29000000 

wit 

0.5 

LT 

0.07500000 

w/t 

0.5 

LT 

0.32000000 

wit 

0.5 

ND 

0.32000000 

wJt 

0.5 

ND 

0.32000000 

wit 

0.5 

ND 

0.32000000 

wit 

0.5 

ND 

0.32000000 

Wit 

0.5 

ND 

0.32000000 

wit 

0.5 

LT 

0.79000000 

wit 

0.5 

LT 

6.30000000 

wit 

0.5 

LT 

0.76000000 

wit 

0.5 

0.42000000 

wit 

0.5 

LT 

0.05200000 

wit 

0.5 
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Stormwater  Discharge  (SWMU  45) 


s*en> 

Site 

Type 

Media 

Type 

Nomerltthire 

Mess 

Bool 

Vahie 

Unt 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qua! 

Chemical  Class:  CYANIDE 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

CYN  CYANIDE 

0.67400000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

CYN  CYANIDE 

0.50300000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

CYN  CYANIDE 

0.63800000 

pg/g 

0.5 

D 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

CYN  CYANIDE 

1.02000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

cso 

CYN  CYANIDE 

0.48900000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

cso 

CYN  CYANIDE 

LT 

0.25000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

CYN  CYANIDE 

LT 

0.25000000 

pg/g 

0.5 

Chemical  Class:  DIOXINS 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

234HXF  2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODffiENZOFURAN 

LT 

0.00036600 

pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

234PCF  23.4.7.8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00005630 

pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

678HPD  1 ,2.3.4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00010700 

pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

678HPF  1 ,2.3.4.6,7,8-HEPT ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00022600 

pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

678HXD  1,2.3.6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00011200 

pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

678HXF  1 ,2,3,6,7.8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00031900 

pg/g 

0.5 

ES2-94-0 1 

SURF 

cso 

789HPF  1 ,2.3.4.7.8.9-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00024800 

pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

789HXD  1 ,2.3.7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00010800 

pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

789HXF  13.3.7,8.9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00038800 

pg/g 

0.5 

ES2-94-0 1 

SURF 

cso 

78HXD  1 ,2.3.4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00012300 

pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

78HXDF  1 ,2.3.4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00037900 

pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

78PCDD  1.2.3.7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00002420 

pg/g 

0.5 

ES2-94-0 1 

SURF 

cso 

78PCDF  1 .2,3,7, 8-PENT  ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00005590 

pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0.00423000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00076000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-0 1 

SURF 

cso 

TCDD  2.3,7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00003870 

pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

TCDF  2.3.7.8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00005460 

pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

234HXF  23.4.6.7,8-HEXACHLORODIBENZORTRAN 

LT 

0.00012500 

pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

234HXF  23.4.6.7.8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00004840 

pg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

234PCF  23 ,4,7.8-PENT ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00004740 

pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

234PCF  2.3.4.7.8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00003240 

pg/g 

0.5 

D 

ES2 -94-02 

SURF 

cso 

678HPD  1 33.4,6, 7,8-HEPT  ACHLORODIBENZO-P-DIOXTN 

LT 

0.00004910 

pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

678HPD  1 33.4.6.7. 8-HEPT  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00003530 

pg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

678HPF  1  ,2,3.4,6,7,8-HEPT  ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00011100 

pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

678HPF  1 33.4,6.7,8-HEPT ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00005550 

pg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

678HXD  1.23,6,7, 8-HEXACHLORODEBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00005540 

pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

678HXD  1. 23.6.7, 8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00003150 

pg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

678HXF  13,3.6,7, 8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00010900 

pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

678HXF  1 ,23,6,7.8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00004220 

pg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

789HPF  1 ,23.4,7,8,9-HEPT  ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00012200 

pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

789HPF  1.2.3.4,7,8.9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00006100 

pg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

789 HXD  1,2.3.7.8.9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00005300 

pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

789HXD  1.2.3.7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00003020 

pg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

789HXF  1.2.3.7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00013200 

pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

789HXF  1.23.7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00005130 

pg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

78HXD  1,23,4.7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00006060 

pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

78  HXD  1.23.4,7,8-HEXACHIORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00003450 

pg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

78HXDF  13.3.4,7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00013000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

78HXDF  133,4,7,8-HEXACHLORODEBENZOFURAN 

LT 

0.00005010 

pg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

78PCDD  U3.7.8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00003810 

pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

78PCDD  U3.7.8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00002470 

pg/g 

0.5 

D 
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Stormwater  Discharge  (SWMU  45) 


Site  Media 
Type  Type 


Nomenclature 


Meas  Unit  flag 

Bool  Vahie  Meas  Depth  Code  Qual 


Chemical  Class:  DIOXINS _ __ 

ES2-94-02  SURF  CSO  78PCDF  U^,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

ES2-94-02  SURF  CSO  78PCDF  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

ES2-94-02  SURF  CSO  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

ES2-94-02  SURF  CSO  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

ES2-94-02  SURF  CSO  OCDF  OCTACHLORODLBENZOFURAN 

ES2-94-02  SURF  CSO  OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

ES2-94-02  SURF  CSO  TCDD  2,3 ,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

ES2-94-02  SURF  CSO  TCDD  23,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

ES2-94-02  SURF  CSO  TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

ES2-94-02  SURF  CSO  TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

ES2-94-03  SURF  CSO  234HXF  23,4,6,7,8-HEXACHLORODEENZOFURAN 

ES2-94-03  SURF  CSO  234PCF  23,4,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

ES2-94-03  SURF  CSO  678HPD  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

ES2-94-03  SURF  CSO  678HPF  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORJRAN 

ES2-94-03  SURF  CSO  678HXD  1 ,23,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

ES2-94-03  SURF  CSO  678HXF  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODlBENZOFURAN 

ES2-94-03  SURF  CSO  789HPF  1,2.3,4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

ES2-94-03  SURF  CSO  789HXD  1 ,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

ES2-94-03  SURF  CSO  789HXF  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODDBENZOFURAN 

ES2-94-03  SURF  CSO  78HXD  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODDBENZO-P-DIOXIN 

ES2-94-03  SURF  CSO  78HXDF  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

ES2-94-03  SURF  CSO  78PCDD  1,23,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

ES2-94-03  SURF  CSO  78PCDF  1,2.3,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

ES2-94-03  SURF  CSO  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

ES2-94-03  SURF  CSO  OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

ES2-94-03  SURF  CSO  TCDD  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

ES2-94-03  SURF  CSO  TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

ES2-94-04  SURF  CSO  234HXF  2,3,4.6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

ES2-94-04  SURF  CSO  234PCF  2,3.4;7.8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

ES2-94-04  SURF  CSO  678 HPD  1,2.3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

ES2-94-04  SURF  CSO  678HPF  1,2.3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

ES2-94-04  SURF  CSO  678HXD  1,2.3.6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

ES2-94-04  SURF  CSO  678HXF  13,3,6,7.8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

ES2-94-04  SURF  CSO  789HPF  13,3.4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

ES2-94-04  SURF  CSO  789HXD  13,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

ES2-94-04  SURF  CSO  789HXF  13,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

ES2-94-04  SURF  CSO  78HXD  133,4,7,8-HEXACHLORODEBENZO-P-DIOXIN 

ES2-94-04  SURF  CSO  78HXDF  13,3,4,7,8-HEXACHLORODEBENZOFURAN 

ES2-94-04  SURF  CSO  78PCDD  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

ES2-94-04  SURF  CSO  78PCDF  13,3,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

ES2-94-04  SURF  CSO  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

ES 2-94-04  SURF  CSO  OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

ES2-94-04  SURF  CSO  TCDD  2,3 ,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

ES2-94-04  SURF  CSO  TCDF  23,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

ES2-94-05  SURF  CSO  234HXF  2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

ES2-94-05  SURF  CSO  234PCF  2,3.4.7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

ES2-94-05  SURF  CSO  678HPD  13,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

ES2-94-05  SURF  CSO  678HPF  1 33,4,6,7,8-HEPT ACHLORODIBENZOFURAN 

ES2-94-05  SURF  CSO  678HXD  1 ,23,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

ES 2-94-0 5  SURF  CSO  678HXF  1,2,3.6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

ES2-94-05  SURF  CSO  789HPF  1,2,3.4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

ES2-94-05  SURF  CSO  789HXD  1,2,3 ,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 


LT 

0.00004700 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.00003220 

Pg/g 

0.5 

0.00156000 

Pg/g 

0.5 

0.00118000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.00035000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.00019000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00004150 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00003150 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00004690 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.00002450 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.00014500 

Pg'g 

0.5 

LT 

0.00005980 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.00005530 

pete 

0.5 

LT 

0.00012800 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00005690 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00012700 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00014100 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00005450 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.00015400 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00006230 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00015000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00004470 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00005930 

pg/g 

0.5 

0.00253000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00045600 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00004940 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00003240 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00002950 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00002060 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00002420 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00004480 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00001480 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00002490 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00005090 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00001460 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00003190 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00001690 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00003070 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00001320 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00002010 

pg/g 

0.5 

0.00096100 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00012900 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00001110 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00000990 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00002010 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00001020 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00001650 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00001950 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00001490 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00001700 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00002220 

pg/g 

0.5 

LT 

0.00001480 

pg/g 

0.5 
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Stormwater  Discharge  (SWMU  45) 


Chemical  Class:  DIOXINS _ 

ES2-94-05  SURF  CSO  789HXF  133,7,83-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

ES2-94-05  SURF  CSO  7SHXD  1  3,3,4,7,8-HEXACHIjORODmENZCLP-DIOXIN 

ES2-94-05  SURF  CSO  78HXDF  U,3,4,7,8>HEXACH3X>RODIBENZOFURAN 

ES2-94-05  SURF  CSO  78PCDD  1,23,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

ES2-94-05  SURF  CSO  78PCDF  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

ES2-94-05  SURF  CSO  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIK 

ES2-94-05  SURF  CSO  OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

ES2-94-05  SURF  CSO  TCDD  23,7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

ES2-94-05  SURF  CSO  TCDF  23,7,8  TETRACHUORODEBENZOFURAN 

ES2-94-06  SURF  CSO  234HXF  23,4,6,7, 8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

ES2-94-06  SURF  CSO  234PCF  23,4.7, 8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

£$2-94-06  SURF  CSO  678HPD  133,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

ES2-94-06  SURF  CSO  678HPF  133.4,6,7,8-HEPTACHLORODlBENZOFURAN 

ES2-94-06  SURF  CSO  678HXD  1 33,6,7, 8-HEXACHLORODIBENZO-P-DlOXrN 

ES2-94-06  SURF  CSO  678HXF  133.6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

ES2-94-06  SURF  CSO  789HPF  133.4,7,8,9-HEPTACHLORODIBEKZORTRAN 

ES2-94-06  SURF  CSO  7S9HXD  1,23,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

ES2-94-06  SURF  CSO  789HXF  1,23,7,8,9-HEXACHLORODffiENZOFURAN 

ES2-94-06  SURF  CSO  78HXD  U3.4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

ES2-94-06  SURF  CSO  78HXDF  133.4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

ES2-94-06  SURF  CSO  78PCDD  1,23,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

ES2-94-06  SURF  CSO  78PCDF  13,3.7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

ES2-94-06  SURF  CSO  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

ES2-94-06  SURF  CSO  OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

ES2-94-06  SURF  CSO  TCDD  23.7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

ES2-94-06  SURF  CSO  TCDF  23J.8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES _ 

ES2-94-0I  SURF  CSO  135TNB  1 3. 5 -TRINITROBENZENE 

ES2-94-01  SURF  CSO  I3DNB  1 3-DINTTROBENZENE 

£$2-94-01  SURF  CSO  246TNT  2.4.6-TRINTTROTOLUENE 

ES2-94-01  SURF  CSO  24DNT  2.4-DINITROTOLUENE 

ES2-94-01  SURF  CSO  26DNT  2.6-DINTTROTOLUENE 

ES2-94-01  SURF  CSO  HMX  CYC  LOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

ES2-94-01  SURF  CSO  NB  NITROBENZENE 

ES2-94-01  SURF  CSO  RDX  CYC  LOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

ES2-94-0 1  SURF  CSO  TETRY  N-METHYL-N2,4,6-TETRANTTROANILINE 

ES2-94-02  SURF  CSO  135TNB  1 3 .5-TRINITROBENZENE 

ES2-94-02  SURF  CSO  135TNB  13. 5 -TRINITROBENZENE 

ES2-94-02  SURF  CSO  13DNB  1 3-DINITROBENZENE 

ES2-94-02  SURF  CSO  13DNB  1 3-DINTTROBENZENE 

ES2-94-02  SURF  CSO  246TNT  2.4.6-TRINITROTOLUENE 

ES2-94-02  SURF  CSO  246TNT  2.4.6-TRINITROTOLUENE 

ES2-94-02  SURF  CSO  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

ES2-94-02  SURF  CSO  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

ES2-94-02  SURF  CSO  26DNT  2.6-DINTTROTOLUENE 

ES2-94-02  SURF  CSO  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

ES2-94-02  SURF  CSO  HMX  CYC  LOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

ES2-94-02  SURF  CSO  HMX  C Y CLOTETRAMETHYXJENETETRANITRAMINE 

ES2-94-02  SURF  CSO  NB  NITROBENZENE 

ES2-94-02  SURF  CSO  NB  NITROBENZENE 


LT  0.00002180 

LT  0.00001710 

LT  0.00002100 

LT  0.00001460 

LT  0.00001000 

LT  0.00005360 

LT  0.00004870 

LT  0.00001270 

LT  0.00001010 

LT  0.00002260 

LT  0.00001390 

LT  0.00001750 

LT  0.00002390 

LT  0.00001690 

LT  0.00001910 

LT  0.00002720 

LT  0.00001670 

LT  0.00002440 

LT  0.00001940 

LT  0.00002350 

LT  0.00002120 

LT  0.00001360 

LT  0.00005380 

LT  0.00005930 

LT  0.00001710 

LT  0.00001360 


LT  0.92200000 

LT  0.50400000 

LT  2.00000000 

LT  2.50000000 

LT  2.00000000 

LT  2.00000000 

LT  1.14000000 

LT  1.28000000 

LT  2.11000000 

LT  0.92200000 

LT  0.92200000 

LT  0.50400000 

LT  0.50400000 

LT  2.00000000 

LT  2.00000000 

LT  2.50000000 

LT  2.50000000 

LT  2.00000000 

LT  2.00000000 

LT  2.00000000 

LT  2.00000000 

LT  1.14000000 

LT  1.14000000 


Hg/g  0.5 
Hgte  0.5 

)igfg  0.5 

Mg fg  0.5 

Mgfe  0.5 

\ig/g  0.5 

Hg/g  0.5 

Jig/g  0.5 

Hg/g  0.5 

\LgJg  0.5 

fig/g  0.5 

pg/g  0.5 

Jig/g  0.5 

Jig/g  0.5 

iig/g  0.5 

Jig/g  0.5 

Jig/g  0.5 

Rg/g  0.5 

Jig/g  0.5 

Jig/g  0.5 

\i%lg  0.5 

Jig/g  0.5 

Jig/g  0.5 

Jig/g  0.5 

Jig/g  0.5 

Mg/g  0.5 


Jig fg  0.5 

\agjg  0.5 

jig/g  0.5 

fig/g  0.5 

pg/g  0.5 

Jig/g  0.5 

jig/g  0.5 

jig fg  0.5 

Jig^g  0.5 

Jig/g  0.5 

jig/g  0.5  D 

Jig/g  0.5 

\ig/g  0.5  D 

jig/g  0.5 

pg/g  0.5  D 

jig/g  0.5 

Jig/g  0.5  D 

jig/g  0.5 

Jig/g  0.5  D 

Jig/g  0.5 

jig/g  0.5  D 

jig/g  0.5 

fig^g  05  D 
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Stormwater  Discharge  (SWMU  45) 


Unit  Hag  Data 

Meas  Depth  Code  Qoal 


Site  Media  Meas 

g«»ro _ Type  Type _ Nomendatnre _ Bool  Value 

ChemicalCIass:  EXPLOSIVES _ 


ES2-94-02 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

L28000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYIXNETJUNITRAMINE 

LT 

1.28000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

TETRY 

N-METHYL-N2,4,&-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

TETRY 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

CSO 

13DNB 

1.3-DIN1TROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOUJENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

CSO 

2® NT 

2,6-DINlTROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYIXNETETRANTntAMINE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

CSO 

TETRY 

N-METHYL.N2.4.6-TETRAN1TROAN1LINE 

LT 

2.11000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO 

135TNB 

1,3.5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO 

13DNB 

U-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO 

246TNT 

2,4.6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO 

2®NT 

2,6-DINTTROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

ES2 -94-04 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO 

TETRY 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

135TNB 

1 3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

13DNB 

U-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

246TNT 

2.4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

2®  NT 

2.6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRAN1TRAMINE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

TETRY 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITRO  ANILINE 

LT 

2.11000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

CSO 

13DNB 

1 ,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

CSO 

246TNT 

2.4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

CSO 

2®  NT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

CSO 

TETRY 

N-METHYL-N2.4.6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000000 

pg/g 

0.5 

ChemicalCIass:  METALS 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

14300.00000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

18.60000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

163.0000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.77500000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

11900.00000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

7.04000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

5.12000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

105.0000000 

pg/g 

0.5 
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Stormwater  Discharge  (SWMU  45) 


Stem 

Site 

Type 

Media 

l^pe 

Nomeadatare 

Mens 

Beol 

Vafaie 

Uak 

Mere 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  METALS 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

cu 

COPPER 

129.0000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

17800.00000 

pete 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.22000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

3800.000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

7180.000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

243.0000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

473.0000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

N1 

NICKEL 

14.70000000 

pg^g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

664.0000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

2.57000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

22.20000000 

pg/g 

0.5 

ES2 -94-01 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

518.0000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

11500.00000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

8070.000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

14.60000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

16.10000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

99.30000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

76.50000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.62500000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

7610.000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

7000.000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

2.36000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

1.87000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

3.56000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

3.86000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

23.20000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

17.50000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

52.70000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

38.30000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

13300.00000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

9910.000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.09960000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

0.09030000 

pg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

3390.000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

2410.000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

5370.000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

3980.000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

278.0000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

216.0000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

497.0000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

363.0000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

N1 

NICKEL 

11.50000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

8.32000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

163.0000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

118.0000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

D 
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Stormwater  Discharge  (SWMU  45) 


Stem 

Site  ! 
Type 

Media 

Type 

Nomwrlatwre 

Mens 

Bool 

Utat 

Value  Meas 

Depth 

nag 

Code 

Chemical  Class:  METALS 

ES2-94-02 

SURF 

CSO  SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  pg /g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

CSO  SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  pg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

CSO  TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

CSO  TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  pg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

CSO  V 

VANADIUM 

16.80000000  pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

CSO  V 

VANADIUM 

12.80000000  pg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

CSO  ZN 

ZINC 

190.0000000  pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

CSO  ZN 

ZINC 

142.0000000  pg/g 

0.5 

D 

ES2-94-03 

SURF 

CSO  AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  jigfe 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

CSO  AL 

ALUMINUM 

12800.00000  pg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

CSO  AS 

ARSENIC 

13.10000000  jig/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

CSO  BA 

BARIUM 

104.0000000  pg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

CSO  BE 

BERYLLIUM 

0.65500000  pg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

CSO  CA 

CALCIUM 

31200.00000  pg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

CSO  CD 

CADMIUM 

4.14000000  pg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

CSO  CO 

COBALT 

5.32000000  pg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

CSO  CR 

CHROMIUM 

37.60000000  jig 1% 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

CSO  cu 

COPPER 

81.30000000  jtg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

CSO  FE 

IRON 

15500.00000  pg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

CSO  HG 

MERCURY 

0.12400000  pg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

CSO  K 

POTASSIUM 

3430.000000  pg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

CSO  MG 

MAGNESIUM 

8090.000000  pg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

CSO  MN 

MANGANESE 

227.0000000  pg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

CSO  NA 

SODIUM 

339.0000000  pg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

CSO  NT 

NICKEL 

16.70000000  pg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

CSO  PB 

LEAD 

193.0000000  pg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

CSO  SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  pg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

CSO  SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  pg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

CSO  TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  pg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

CSO  V 

VANADIUM 

22.70000000  pg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

CSO  ZN 

ZINC 

304.0000000  pg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO  AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  pg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO  AL 

ALUMINUM 

16300.00000  pg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO  AS 

ARSENIC 

18.80000000  pg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO  BA 

BARIUM 

150.0000000  pg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO  BE 

BERYLLIUM 

0.88100000  pg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO  CA 

CALCIUM 

13000.00000  pg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO  CD 

CADMIUM 

1.77000000  pg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO  CO 

COBALT 

6.16000000  pg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO  CR 

CHROMIUM 

22.40000000  pg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO  CU 

COPPER 

39.10000000  pg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO  FE 

IRON 

18700.00000  pg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO  HG 

MERCURY 

0.06350000  pg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO  K 

POTASSIUM 

5000.000000  pg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO  MG 

MAGNESIUM 

8420.000000  pg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO  MN 

MANGANESE 

462.0000000  pg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO  NA 

SODIUM 

730.0000000  pg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO  Nl 

NICKEL 

13.40000000  pg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO  PB 

LEAD 

103.0000000  pg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO  SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  pg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO  SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  pg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO  TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  pg/g 

0.5 

Data 

Qua] 
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Stormwater  Discharge  (SWMU  45) 


Site  Media  Meas  Uwt  Flag  Data 

Site  ID  Type  Type  Nnmrrlitnrr  Bool  Va tee  Meas  Depth  Code  Qaal 


Chemical  Class:  METALS 


ES2-94-04 

SURF 

cso 

V 

VANADIUM 

22.80000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

178.0000000 

pe'g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

M^g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

cso 

AL 

ALUMINUM 

7670.000000 

l»8fe 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

49.00000000 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

cso 

BA 

BARJUM 

83.20000000 

pete 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

cso 

CA 

CALCIUM 

39300.00000 

Mgfe 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

cso 

CD 

CADMIUM 

1.31000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

cso 

CO 

COBALT 

2.91000000 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

cso 

CR 

CHROMIUM 

12.90000000 

v*l% 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

cso 

cu 

COPPER 

23.60000000 

M8 'g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

10000.00000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

cso 

K 

POTASSIUM 

2330.000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

5680.000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

cso 

MN 

MANGANESE 

307.0000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

cso 

NA 

SODIUM 

132.0000000 

Mg 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

8.07000000 

Mg fe 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

87.40000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

cso 

V 

VANADIUM 

. 

13.80000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

117.0000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

AL 

ALUMINUM 

9320.000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

AS 

ARSENIC 

18.40000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

BA 

BARIUM 

99.00000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

CA 

CALCIUM 

38500.00000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

CO 

COBALT 

2.96000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

CR 

CHROMIUM 

13.10000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

CU 

COPPER 

21.80000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

FE 

IRON 

10400.00000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

K 

POTASSIUM 

2970.000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

MG 

MAGNESIUM 

5520.000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

MN 

MANGANESE 

287.0000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

NA 

SODIUM 

177.0000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

NI 

NICKEL 

8.96000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

PB 

LEAD 

61.20000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

V 

VANADIUM 

14.60000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

ZN 

ZINC 

89.40000000 

Mg/g 

0.5 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.02800000 

Mg/g 

0.5 
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Stormwater  Discharge  (SWMU  45) 


Site 

Media 

Meas 

Unit 

Flag 

Site  ID 

Type 

Type 

Noiwwlatare 

Bool 

Value 

Meas 

Depth 

Code 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

0.14000000 

MS !% 

0.5 

ZC 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

AENSL 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.01000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.01400000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.07700000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00700000 

Mg fe 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

1.80000000 

Mg/g 

0.5 

c 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.08500000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

0.27000000 

MS fe 

0.5 

c 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

0.08100000 

Mg/g 

0.5 

U7 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

0.00750000 

Mg/g 

0.5 

ZU 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00500000 

Mg/g 

0.5 

T 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00500000 

MSfe 

0.5 

T 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

0.18000000 

MSfe 

0.5 

zc 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.02200000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.01300000 

MSfe 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.03000000 

Mg^g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.01000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.36000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

1.00000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

1.00000000 

Mg/g 

0.5 

T 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

1.00000000 

Mg/g 

0.5 

T 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

1.00000000 

Mg/g 

0.5 

T 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

1.00000000 

Mg/g 

0.5 

T 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.48000000 

Mg/g 

0.5 

T 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.48000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U-DICHLOROETH 

0.08000000 

Mg/g 

0.5 

c 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

PPDDE 

2,2  -BI  S(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DI CHLOROETH 

LT 

0.02700000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHEN  YL)- 1,1,1  -TR1CHLOROE 

0.07100000 

Mg/g 

0.5 

C 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

2.30000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.02800000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.02800000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

0.12000000 

MS/g 

0.5 

ZC 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

0.12000000 

Mg/g 

0.5 

ZCD 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

AENSL 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.01000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

AENSL 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.01000000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.01400000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.01400000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.07700000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.07700000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00700000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00700000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

1.50000000 

Mg/g 

0.5 

C 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

1.60000000 

Mg/g 

0.5 

CD 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.08500000 

Mg/g 

0.5 

ES  2-94-02 

SURF 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.08500000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

0.02700000 

Mg/g 

0.5 

C 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

0.03100000 

Mg/g 

0.5 

CD 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

0.07800000 

Mg/g 

0.5 

U7 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

0.07700000 

Mg/g 

0.5 

U7D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00500000 

Mg/g 

0.5 

T 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00500000 

Mg/g 

0.5 

TD 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00500000 

Mg/g 

0.5 

T 
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Stormwater  Discharge  (SWMU  45) 


Stem 

Ste 

Type 

Media 

Type 

Noiwrlfthire 

Meas 

Bed 

Vatae 

Uaat 

Mens 

Depth 

ftag 

Code 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00500000 

pg/g 

0.5 

TD 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00500000 

pg/g 

0.5 

T 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00500000 

Mete 

0.5 

TD 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

0.14000000 

Pg/g 

0.5 

ZC 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

0.15000000 

Pg/g 

0.5 

ZCD 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.02200000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.02200000 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

HPGLE 

HEPT  ACHLOREPOXEDE 

LT 

0.01300000 

Mete 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.01300000 

iig/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.03000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.03000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.01000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.01000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

MEXCL  METHOXY CHLOR 

LT 

0.36000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.36000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

T 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

TD 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

T 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

TD 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

T 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

TD 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

T 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

TD 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

PCR254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.48000000 

pg/g 

0.5 

T 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.48000000 

pg/g 

0.5 

TD 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.48000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.48000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

PPDDD 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLOROETH 

LT 

0.02700000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

PPDDD 

2,2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL)-Ll-DICHLOROETH 

LT 

0.02700000 

pg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

PPDDE 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U-DICHLOROETH 

LT 

0.02700000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

PPDDE 

2>BIS<TARA-CHLOROPHENYL>l.l-DICHLjOROETH 

LT 

0.02700000 

pg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

PPDDT 

2J2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>-l.l,l-TRICHLOROE 

LT 

0.03500000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

PPDDT 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l.U-TRICHLOROE 

LT 

0.03500000 

pg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

2.30000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

2.30000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES2-94-03 

SURF 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

0.02800000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

CSO 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

0.05300000 

pg/g 

0.5 

ZC 

ES2-94-03 

SURF 

CSO 

AENSL 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.01000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.01400000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

CSO 

BBHC 

BET  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.07700000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00700000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

pg/g 

0.5 

ES  2-94-03 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.08500000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.01600000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

7 

ES2-94-03 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00500000 

pg/g 

0.5 

T 

ES2-94-03 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00500000 

pg/g 

0.5 

T 

ES2-94-03 

SURF 

CSO 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00500000 

pg/g 

0.5 

T 

ES2-94-03 

SURF 

CSO 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

0.06600000 

pg/g 

0.5 

ZC 

ES2-94-03 

SURF 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.02200000 

pg/g 

0.5 

Data 

Qoal 
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Stormwater  Discharge  (SWMJJ  45) 


Ske 

Media 

Mens 

Unit 

Flag 

Data 

Site  ID 

Type 

Type 

Nomenclature 

Bool  Value 

Meas  Depth 

Code 

Qoal 

Chemical  Class:  PESTIclDES/PCBS 


ES2-94-03 

SURF 

CSO  HPCLE  HEPT ACffljOREPOXIDE 

LT 

0.01300000  ng/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

CSO  ISODR  ISODRIN 

LT 

0.03000000  fig/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

CSO  LIN  LINDANE 

LT 

0.01000000  ng/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

CSO  MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.36000000  jigfe 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

CSO  PCBM6  PCB1016 

LT 

1.00000000  fxg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

CSO  PCR221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

1.00000000  Hg/g 

0.5 

T 

ES2-94-03 

SURF 

CSO  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

1.00000000  Hgfe 

0.5 

T 

ES2-94-03 

SURF 

CSO  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

1.00000000  ngfg 

0.5 

T 

ES2-94-03 

SURF 

CSO  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

1.00000000  ng/g 

0.5 

T 

ES2-94-03 

SURF 

CSO  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.48000000  ng/g 

0.5 

T 

ES2-94-03 

SURF 

CSO  PCB2C0  PCB1260 

LT 

0.48000000  fig/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

CSO  PPDDD  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  1 , 1-DICHLOROETH 

0.09200000  Hg/g 

0.5 

C 

ES2-94-03 

SURF 

CSO  PPDDE  2,2-BIS{PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLOROETH 

LT 

0.02700000  pgfe 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

CSO  PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l,l-TRICHLOROE 

0.07900000  |ig/g 

0.5 

C 

ES2-94-03 

SURF 

CSO  TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

2.30000000  ngfe 

0.5 

ES2-94-C4 

SURF 

CSO  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.02800000  fig/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO  ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.04000000  ftg/g 

0.5 

T 

ES2-94-04 

SURF 

CSO  AENSL  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.01000000  (ig/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO  ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.01400000  gg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.07700000  Hgfe 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00700000  ng/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO  CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.68000000  \Lgjg 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT  . 

0.08500000  Hg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO  DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.01600000  HSte 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO  ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.06500000  HSfe 

0.5 

7 

ES2-94-04 

SURF 

CSO  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00500000  Hg^g 

0.5 

T 

ES2-94-04 

SURF 

CSO  ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00500000  Hg/g 

0.5 

T 

ES2-94-04 

SURF 

CSO  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00500000  Hg/g 

0.5 

T 

ES2-94-04 

SURF 

CSO  GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.04000000  Hg/g 

0.5 

T 

ES2-94-04 

SURF 

CSO  HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.02200000  Hg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.01300000  Hg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO  ISODR  ISODRIN 

LT 

0.03000000  Hg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO  LIN  LINDANE 

LT 

0.01000000  Hg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO  MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.36000000  Hg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO  PCB016  PCB1016 

LT 

1.00000000  Hg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

1.00000000  Hg/g 

0.5 

T 

ES2-94-04 

SURF 

CSO  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

1.00000000  Hg/g 

0.5 

T 

ES2-94-04 

SURF 

CSO  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

1.00000000  Hg/g 

0.5 

T 

ES2-94-04 

SURF 

CSO  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

1.00000000  Hg/g 

0.5 

T 

ES2-94-04 

SURF 

CSO  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.48000000  Hg/g 

0.5 

T 

ES2-94-04 

SURF 

CSO  PCB260  PCB1260 

LT 

0.48000000  Hg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO  PPDDD  Z2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-U-DICHLOROETH 

0.04100000  Hg/g 

0.5 

C 

ES2-94-04 

SURF 

CSO  PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLOROETH 

LT 

0.02700000  Hg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO  PPDDT  2,2-BIS(P ARA-CHLOROPHENYL>1 , 1 , 1 -TR1C HLOROE 

0.04100000  Hg/g 

0.5 

C 

ES2-94-04 

SURF 

CSO  TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

2.30000000  Hg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.02800000  Hg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO  ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.04000000  Hg/g 

0.5 

T 

ES2-94-05 

SURF 

CSO  AENSL  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.01000000  Hg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO  ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.01400000  Hg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.07700000  Hg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00700000  Hg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO  CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.68000000  Hg/g 

0.5 
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Stormwater  Discharge  (SWMU  45) 


Stem 

Site 

Type 

Media 

Type 

NonMTlaf  re 

Meas 

Bool 

Ua* 

Vafee  Meas 

Depth 

nag 

Cede 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 

ES2-94-05 

SURF 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.08500000  |«g/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.01600000  (igfe 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.06500000  ng/g 

0.5 

7 

ES2-94-05 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00500000  ng/g 

0.5 

T 

ES2-94-05 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00500000  fig/g 

0.5 

T 

ES2-94-05 

SURF 

cso 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00500000  ng/g 

0.5 

T 

ES2-94-05 

SURF 

cso 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.04000000  fig/g 

0.5 

T 

ES2-94-05 

SURF 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.02200000  pg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.01300000  pg^g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.03000000  (ig/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.01000000  pg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

cso 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.36000000  »ig/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

1.00000000  pg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

1.00000000  fig/g 

0.5 

T 

ES2-94-05 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

1.00000000  fig/g 

0.5 

T 

ES2-94-05 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

1.00000000  pg/g 

0.5 

T 

ES2-94-05 

SURF 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

1.00000000  |ig/g 

0.5 

T 

ES2-94-05 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.48000000  pg/g 

0.5 

T 

ES2-94-05 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.48000000  (ig/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

cso 

PPDDD 

2J-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U-DICHLOROETH 

LT 

0.02700000  pg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

cso 

PPDDE 

2  J-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  1.1  -DICHLOROETH 

LT 

0.02700000  pg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

cso 

PPDDT 

2.2-BIS{PARA-CHLOROPHENYL>l.l.l-TRICHLOROE 

LT 

0.03500000  figfe 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

2.30000000  pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

0.02800000  |ig/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.04000000  (ig/g 

0.5 

T 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

AENSL 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

o.oioooooo  )ig/e 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.01400000  (Igfe 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.07700000  |ig/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00700000  (ig/g 

0.5 

ES  2-94-06 

SURF 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000  jig/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.08500000  |ig/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.01600000  |»g/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.06500000  |tg/g 

0.5 

7 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00500000  jig/g 

0.5 

T 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00500000  jig/g 

0.5 

T 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00500000  ng/g 

0.5 

T 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.04000000  (ig/g 

0.5 

T 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.02200000  |ig/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.01300000  (ig/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.03000000  (ig^g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.01000000  fig/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.36000000  (ig/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

1.00000000  fig/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

1.00000000  ng/g 

0.5 

T 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

1.00000000  |ig/g 

0.5 

T 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

1.00000000  jig/g 

0.5 

T 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

1.00000000  (lg/g 

0.5 

T 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.48000000  (ig'g 

0.5 

T 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.48000000  Jig/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

PPDDD 

Z2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-1.1-DICHLOROETH 

LT 

0.02700000  fig/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

PPDDE 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-DICHLOROETH 

LT 

0.02700000  (ig/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

PPDDT 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l  .1.1  -TRICHLOROE 

LT 

0.03500000  Hg/g 

0.5 
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Stormwater  Discharge  (SWMU  45) 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Neueodatare 

Mefts 

Bool 

Vabe 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

2.30000000 

pg/g 

0.5 

Chemical  Class :  SEMTVOLATELES 

ES2-94-0I 

SURF 

cso 

123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

2.00000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

10.00000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

12DCLB  1 ,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

12DPH  1 ,2-DtPHENYUTTDRAZINE 

LT 

30.00000000 

Pg'g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

13DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

2.00000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

13DNB  1 3-DEN1TROBENZENE 

ND 

30.00000000 

pg/g 

0.5 

R 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

23CTCP  2,3.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

30.00000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

24STCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

20.00000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

246TCP  2,4.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

3.00000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

3.00000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

200.0000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

200.0000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

24DNT  2,4-DINrrROTOUIENE 

LT 

70.00000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

26DNA  2,6-DIKTTROANILINE 

LT 

30.00000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

20.00000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

2  CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

3.00000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

10.00000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

2.00000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

5.00000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

200.0000000 

Pg/g 

0.5 

R 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

2NP  2-NTTROPHENOL 

LT 

60.00000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

33DCBD  33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

80.00000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

35DNA  3,5-DINlTROANE.INE 

LT 

80.00000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

3NANIL  3-N1TROANILINE 

LT 

200.0000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

3  NT  3-NTTROTOLUENE 

LT 

20.00000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

40.00000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

2.00000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

4CANIL  4-CHLOROANIUNE 

ND 

30.00000000 

pg/g 

0.5 

R 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

50.00000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

8.00000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-0 1 

SURF 

cso 

4MP  4-METHYLPHEN  OL 

LT 

10.00000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

4NANIL  4-NITRO ANILINE 

ND 

200.0000000 

Pg/g 

0.5 

R 

ES2-94-0 1 

SURF 

cso 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

200.0000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

ABHC  ALPHA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

60.00000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

AENSL  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

20.00000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

60.00000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

2.00000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

2.00000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

ANIL  ANILINE 

ND 

6.00000000 

Pg '% 

0.5 

R 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

ANTRC:  ANTHRACENE 

LT 

40.00000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

atz  atrazine 

LT 

3.00000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

10.00000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

20.00000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

B2CLE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

20.00000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

20.00000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-0 1 

SURF 

cso 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

2.00000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

BAPYR  BENZO  |A]  PYRENE 

LT 

60.00000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

BBFAN  BENZO  fB]  FLUORANTHENE 

LT 

20.00000000 

Pg/g 

0.5 
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Stormwater  Discharge  (SWMU  45) 


Site 

Media 

Meets 

Unit 

Flag 

Data 

Site  ID 

Type 

Type 

Nomenclature 

Boot 

Value  ] 

Meas 

Depth 

Cade 

0— 1 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

BBHC 

BET A-BENZENEHEXACHLO  RIDE 

LT 

60.00000000 

m/e 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

90.00000000 

m/e 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

100.0000000 

m/e 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

BENZZD  BENZIDINE 

ND 

6.00000000 

m/e 

0.5 

R 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

200.0000000 

m/e 

0.5 

R 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

BGHIP 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

9.00000000 

m/e 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

6.00000000 

M«/g 

0.5 

ES2 -94-01 

SURF 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

2.00000000 

m/e 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

2.00000000 

|ig/g 

0.5 

ES2-94-0 1 

SURF 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

4.00000000 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROC  Y  CLOPENT  ADEENE 

LT 

30.00000000 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

90.00000000 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

30.00000000 

v&z 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

5.00000000 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SirLFOXIDE 

LT 

20.00000000 

fig/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SirLFONE 

LT 

3.00000000 

lig/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

DBAHA  DIBENZ  (AH]  ANTHRACENE 

LT 

20.00000000 

Hg/g 

0.5 

ES2-94-0 1 

SURF 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

4.00000000 

m/e 

0.5 

ES2-94-0 1 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

10.00000000 

m/e 

0.5 

ES2-94-0 1 

SURF 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

20.00000000 

m/e 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

30.00000000 

m/e 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

3.00000000 

m/e 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

10.00000000 

m/e 

0.5 

ES2-94-0 1 

SURF 

CSO 

DITH 

DITH1ANE 

LT 

3.00000000 

m/e 

0.5 

ES2-94-0 1 

SURF 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

4.00000000 

m/e 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

3.00000000 

m/e 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

60.00000000 

m/e 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

10.00000000 

m/e 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

60.00000000 

m/e 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

90.00000000 

Fg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

10.00000000 

m/e 

0.5 

R 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

60.00000000 

m/e 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

60.00000000 

m/e 

0.5 

R 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

2.00000000 

m/e 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

FLREN 

FLUORENE 

LT 

3.00000000 

m/e 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUT  ADIENE 

LT 

50.00000000 

m/e 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

10.00000000 

m/e 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

20.00000000 

m/e 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

ICDPY 

INDENO  [1,2.3-C,D]  PYRENE 

LT 

100.0000000 

m/e 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

20.00000000 

m/e 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

20.00000000 

m/e 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

60.00000000 

m/e 

0.5 

R 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

5.00000000 

m/e 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

MEXCL  METHOXY CHLOR 

LT 

10.00000000 

m/e 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

MIREX 

1.1A.2.2.3.3A4,5.5,5A5B.6-DECACHLOROOCTAHYDR 

LT 

7.00000000 

m/e 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

MLTHN  MALATHION 

LT 

9.00000000 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

40.00000000 

m/e 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

90.00000000 

m/e 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

NNDME  N-NTFROSODIMETHYLAMINE 

LT 

20.00000000 

m/e 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

60.00000000 

m/e 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

10.00000000 

m/e 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

OXAT 

1 ,4-OXATHI  ANE 

LT 

4.00000000 

m/e 

0.5 
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stem 

Site 

Type 

Media 

Type 

Nonearlahire 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class *  SEMIVOLATILES 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

PCB016 

PCB 1016 

LT 

20.00000000 

Rg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

20.00000000 

Rg/g 

0.5 

R 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

PCR232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

20.00000000 

Rg/g 

0.5 

R 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

20.00000000 

Rg/g 

0.5 

R 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

20.00000000 

Rg/g 

0.5 

R 

ES2-94-01 

SURF 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

20.00000000 

Rg/g 

0.5 

R 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

40.00000000 

Rg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

300.0000000 

Rg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

POP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

40.00000000 

Rg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

2.00000000 

Rg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

3.00000000 

Rg'g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARACHLOROPHENYL>U-DICHLOROETH 

LT 

3.00000000 

tv's 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLOROETH 

LT 

3.00000000 

Rg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U,l-TRICHLOROE 

LT 

5.00000000 

Rg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

80.00000000 

Rg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

4.00000000 

pete 

0.5 

ES2-94-0 1 

SURF 

cso 

SUPON 

1 

| 

i 

i 

* 

<N 

LT 

50.00000000 

Rg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

600.0000000 

Rg/g 

0.5 

ES2-94-01 

SURF 

cso 

UNK584  UNKNOWN 

30.00000000 

Rg/g 

0.5 

S 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

123TCB  1 .2, 3-TRI  CHLOROBENZENE 

LT 

0.30000000 

Rg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

123TCB 

1 ,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.30000000 

Rg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

124TCB  U.4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

2.00000000 

Rg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

124TCB  1,2.4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

2.00000000 

Rg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

12DCLB  1.2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.40000000 

Rg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

12DCLB  1.2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.40000000 

Rg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

12DPH 

1 ,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

5.00000000 

Rg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

12DPH 

1 ,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

5.00000000 

Rg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.40000000 

Rg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.40000000 

Rg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

6.00000000 

Rg/g 

0.5 

R 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

13DNB 

1.3-DINITROBENZENE 

ND 

6.00000000 

Rg/g 

0.5 

RD 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.30000000 

Rg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

14DCLB  1 ,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.30000000 

Rg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

236TCP 

2.3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

6.00000000 

Rg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

6.00000000 

Rg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

245TCP 

2A5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

5.00000000 

Rg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

5.00000000 

Rg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

246TCP  2,4.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.60000000 

Rg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

246TCP 

2.4.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.60000000 

Rg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.60000000 

Rg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

24DCLP  2.4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.60000000 

Rg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

30.00000000 

Rg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

24DMP 

2.4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

30.00000000 

Rg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

24DNP 

2,4-DINTTROPHENOL 

LT 

50.00000000 

Rg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

24DNP 

2,4-DINITROPHEN  OL 

LT 

50.00000000 

Rg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

10.00000000 

Rg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

10.00000000 

Rg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

26DNA 

2,6-DINTTROANILINE 

LT 

6.00000000 

Rg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

26DNA 

2,6-DINTTROANILINE 

LT 

6.00000000 

Rg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

3.00000000 

Rg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

26DNT 

2.6-DIN1TROTOLUENE 

LT 

3.00000000 

Rg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.60000000 

Rg/g 

0.5 
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Site  Media 
Type  Type 


Nomenclature 


Chemical.  Classy  SEMIVOLATILES _ 

ES2-94-02  SURF  CSO  2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ES2-94-02  SURF  CSO  2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

ES2-94-02  SURF  CSO  2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

ES2-94-02  SURF  CSO  2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ES2-94-02  SURF  CSO  2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ES2-94-02  SURF  CSO  2MP  2-METHYLPHENOL 

ES2-94-02  SURF  CSO  2MP  2-METHYLPHENOL 

ES2-94-02  SURF  CSO  2NAN1L  2-NITROANIUNE 

ES2-94-02  SURF  CSO  2NANIL  2-NITROAN1LINE 

ES2-94-02  SURF  CSO  2NP  2-NITROPHENOL 

ES2-94-02  SURF  CSO  2NP  2-NITROPHENOL 

ES2-94-02  SURF  CSO  33DCBD  33-CICHLOROBENZIDINE 

ES2-94-02  SURF  CSO  33DCBD  33-CICHLOROBENZIDINE 

ES2-94-02  SURF  CSO  35DNA  3.5-DINITROANIUNE 

ES2-94-02  SURF  CSO  35DNA  3,5-DINITROANILINE 

ES2-94-02  SURF  CSO  3NANIL  3-NTTROANILINE 

ES2-94-02  SURF  CSO  3NANIL  3-NTTROANILINE 

ES2-94-02  SURF  CSO  3 NT  3-NITROTOLUENE 

ES2-94-02  SURF  CSO  3 NT  3-NITROTOLUENE 

ES2-94-02  SURF  CSO  46DN2C  4.6-DIN1TRO-2-CRESOL 

ES2-94-02  SURF  CSO  46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL 

ES2-94-02  SURF  CSO  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ES2-94-02  SURF  CSO  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ES2-94-02  SURF  CSO  4CANIL  4-CHLORO ANILINE 

ES2-94-02  SURF  CSO  4CANIL  4-C  HLORO ANILINE 

ES2-94-02  SURF  CSO  4CL3C  4-C  HLORO-3-CRESOL 

ES2-94-02  SURF  CSO  4CL3C  4-C  HLORO-3-C RESOL 

ES2-94-02  SURF  CSO  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ES2-94-02  SURF  CSO  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ES2-94-02  SURF  CSO  4MP  4-METHYLPHENOL 

ES2-94-02  SURF  CSO  4MP  4-METHYLPHENOL 

ES2-94-02  SURF  CSO  4NANIL  4-NTTRO  ANILINE 

ES2-94-02  SURF  CSO  4NANIL  4-NITROANILINE 

ES2-94-02  SURF  CSO  4NP  4-NTTROPHENOL 

ES2-94-02  SURF  CSO  4NP  4-NTTROPHENOL 

ES2-94-02  SURF  CSO  ABHC  ALPHA-BENZENE HEXACHLO RIDE 

ES2-94-02  SURF  CSO  ABHC  ALPHA-BENZENE HEXACHLORIDE 

ES2-94-02  SURF  CSO  AENSL  ALPHA-ENDOSULFAN 

ES2-94-02  SURF  CSO  AENSL  ALPHA-ENDOSULFAN 

ES2-94-02  SURF  CSO  ALDRN  ALDRIN 

ES2-94-02  SURF  CSO  ALDRN  ALDRIN 

ES2-94-02  SURF  CSO  ANAPN  ACENEPHTHENE 

ES2-94-02  SURF  CSO  ANAPN  ACENEPHTHENE 

ES2-94-02  SURF  CSO  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

ES2-94-02  SURF  CSO  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

ES2-94-02  SURF  CSO  ANIL  ANILINE 

ES2-94-02  SURF  CSO  ANIL  ANILINE 

ES2-94-02  SURF  CSO  ANTRC  ANTHRACENE 

ES2-94-02  SURF  CSO  ANTRC  ANTHRACENE 

ES2-94-02  SURF  CSO  ATZ  ATRAZINE 

ES2-94-02  SURF  CSO  ATZ  ATRAZINE 

ES2-94-02  SURF  CSO  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 


Mms 

Bool 

IMt 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

LT 

0.60000000 

pg/ g 

0.5 

D 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

LT 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

ND 

30.00000000 

pg/g 

0.5 

R 

ND 

30.00000000 

pg/g 

0.5 

RD 

LT 

10.00000000 

pg/g 

0.5 

LT 

10.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

20.00000000 

pg/g 

0.5 

LT 

20.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

20.00000000 

pg/g 

0.5 

LT 

20.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

30.00000000 

pg/g 

0.5 

LT 

30.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

8.00000000 

pg/g 

0.5 

LT 

8.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

D 

ND 

6.00000000 

pg/g 

0.5 

R 

ND 

6.00000000 

pg/g 

0.5 

DR 

LT 

9.00000000 

pg/g 

0.5 

LT 

9.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

ND 

30.00000000 

pg/g 

0.5 

R 

ND 

30.00000000 

pgte 

0.5 

RD 

LT 

30.00000000 

pg/g 

0.5 

LT 

30.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

10.00000000 

pg/g 

0.5 

LT 

10.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

4.00000000 

pg/g 

0.5 

LT 

4.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

10.00000000 

pg/g 

0.5 

LT 

10.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

D 

ND 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

R 

ND 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

RD 

LT 

7.00000000 

pg/g 

0.5 

LT 

7.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

Stormwater  Discharge  (SWMU  45) 

Site  Media  Mens  Unk  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Nomadate _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qad 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES2-94-02 

SURF 

CSO 

R2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

2.00000000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

R2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

4.00000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

R2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

4.00000000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

B2CLE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

4.00000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

B2CLE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

4.00000000 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

R2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

5.00000000 

llg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

5.00000000 

JJgfe 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.40000000 

Mg fe 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

BAANT 

BENZO  (A]  ANTHRACENE 

LT 

0.40000000 

Mgfe 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

10.00000000 

Mg !% 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

10.00000000 

flg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

3.00000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

BBFAN 

BENZO  fB)  FLUORANTHENE 

LT 

3.00000000 

Mgfe 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

BBHC 

BET  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

10.00000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

10.00000000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

20.00000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

20.00000000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

20.00000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

20.00000000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

BENZD3  BENZIDINE 

ND 

1.00000000 

Mg/g 

0.5 

R 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

1.00000000 

Mg/g 

0.5 

RD 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

30.00000000 

Mg/g 

0.5 

R 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

30.00000000 

Mg/g 

0.5 

RD 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

BGHDP 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

2.00000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

BGHIP 

BENZO  [GtfJl  PERYLENE 

LT 

2.00000000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

1.00000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

1.00000000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.30000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.30000000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.30000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.30000000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.80000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.80000000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROC  Y  CLOPENT  ADIENE 

LT 

5.00000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCY  CLOPENT  ADIENE 

LT 

5.00000000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

20.00000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

20.00000000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

7.00000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

7.00000000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  StLFIDE 

LT 

1.00000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

1.00000000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

3.00000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

3.00000000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.70000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SILFONE 

LT 

0.70000000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES  2-94-02 

SURF 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  |  AH]  ANTHRACENE 

LT 

3.00000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

3.00000000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.70000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.70000000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

2.00000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELT  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

2.00000000 

Mg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

DBZFU 

DIBENZORTRAN 

LT 

4.00000000 

Mg/g 

0.5 

155 


Stormwater  Discharge  (SWMU  45) 


StelD 

ate 

Type 

Media 

Type 

Nw«datere 

Mas 

Bool 

Value 

U ak 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

DBZFTJ 

DIBENZOFURAN 

LT 

4.00000000 

pg'g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

6.00000000 

Pg'g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADtENE 

LT 

6.00000000 

Pg'g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.70000000 

pg'g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.70000000 

Pg'g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

2.00000000 

Pg'g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

2.00000000 

pg'g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

DITH 

DITH1ANE 

LT 

0.60000000 

pg'g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

MTH 

DITH1ANE 

LT 

0.60000000 

pg'g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.80000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.80000000 

pg te 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.60000000 

pgfe 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.60000000 

pgfe 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

10.00000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

10.00000000 

pg'g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

DNOP 

Dl-N -OCTYL  PHTHALATE 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

2.00000000 

pg'g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

10.00000000 

pg'g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

10.00000000 

pg'g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

20.00000000 

pg'g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

20.00000000 

pg'g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

3.00000000 

pg'g 

0.5 

R 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

3.00000000 

pg'g 

0.5 

RD 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

10.00000000 

pg'g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

10.00000000 

pg'g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

10.00000000 

pg'g 

0.5 

R 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

10.00000000 

pg'g 

0.5 

RD 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.30000000 

pg'g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.30000000 

pg'g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

FLREN 

FLUORENE 

LT 

0.60000000 

pg'g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

FLREN 

FLUORENE 

LT 

0.60000000 

pg'g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

10.00000000 

pg'g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBITADIENE 

LT 

10.00000000 

pg'g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

2.00000000 

pg'g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

5.00000000 

pg'g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

5.00000000 

pg'g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

ICDPY 

INDENO  |1.2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

20.00000000 

pg'g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

ICDPY 

INDENO  [1.2.3-C,D]  PYRENE 

LT 

20.00000000 

pg'g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

5.00000000 

pg'g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

5.00000000 

pg'g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

4.00000000 

pg'g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

4.00000000 

pg'g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

10.00000000 

pg'g 

0.5 

R 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

10.00000000 

pg'g 

0.5 

RD 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

1.00000000 

pg'g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

3.00000000 

pg'g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

MIREX 

1 . 1  A2.2.3.3  A4.5.5.5  A5B.6-DECACHLOROOCTAH  YDR 

LT 

1.00000000 

pg'g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

MIREX 

U  A2,2.3,3  A4.5.5.5  A5B.6-DEC  ACHLOROOCTAHYDR 

LT 

1.00000000 

pg'g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

MLTHN  MALATHION 

LT 

2.00000000 

pg'g 

0.5 
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Site  ID 

ate 

Type 

Media 

Type 

Nomenclature 

Meas 

Bool 

Va&oe 

Unit 

Meas 

Depth 

Fhg 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

MLTHN  MALATHION 

LT 

2.00000000 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

7.00000000 

w/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

7.00000000 

pate 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

20.00000000 

Mgfe 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

20.00000000 

Mgfe 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

5.00000000 

MSfe 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

NNDME  N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

5.00000000 

v&'z 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

10.00000000 

MS'g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

10.00000000 

M^g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

3.00000000 

Pgte 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

3.00000000 

|ig/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHLANE 

LT 

0.80000000 

Pg'g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.80000000 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

3.00000000 

|ig/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

PCB016 

PCB1016 

LT 

3.00000000 

Pg'g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

3.00000000 

V& g 

0.5 

DR 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

3.00000000 

fig/g 

0.5 

R 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

3.00000000 

Jig/g 

0.5 

R 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

3.00000000 

Mg/g 

0.5 

RD 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

3.00000000 

VS/Z 

0.5 

R 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

3.00000000 

Mg/g 

0.5 

RD 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

3.00000000 

Pg/g 

0.5 

R 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

RD 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

3.00000000 

vs/z 

0.5 

R 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

RD 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

8.00000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

8.00000000 

vzJz 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

PCH262 

PCB  1262 

LT 

60.00000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

60.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

POP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

8.00000000 

pg^g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

8.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.50000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.50000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYLH<  1-DICHLOROETH 

LT 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U-DICHLOROETH 

LT 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1-DICHLOROETH 

LT 

0.70000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-L  1-DICHLOROETH 

LT 

0.70000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

PPDDT 

2^2-BI  S(P  ARA-CHLOROPHEN  YL>- 1 , 1,1-TRICHLOROE 

LT 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA*CHLOROPHENYL)-l,U-TRICHLOROE 

LT 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

20.00000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

20.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

PVR 

PYRENE 

LT 

0.80000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.80000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

SUPON 

2<:HLORO-H2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

9.00000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

SUPON 

2^HLORO*H2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

9.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

100.0000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

100.0000000 

pg/g 

0.5 

D 

ES2-94-02 

SURF 

cso 

UNK652  UNKNOWN 

9.00000000 

pg/g 

0.5 

SD 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

I23TCB 

;  1 ,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

I24TCB  U.4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

4.00000000 

pg/g 

0.5 
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Stem 

Ste 

Type 

Media 

Type 

Nomenclature 

Mens 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qua! 

Chemical  Class:  SEMFVOLATILES 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

12DCLB  1 ,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.80000000 

pete 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

CSO 

12DPH  U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

10.00000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

13DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.80000000 

pgte 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ND 

10.00000000 

pgte 

0.5 

R 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.70000000 

pgte 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

CSO 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

10.00000000 

pgte 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

CSO  245TCP  2,4,5-TRlCHLOROPHENOL 

LT 

10.00000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

CSO 

246TCP  2,4,6-TRlCHLOROPHENOL 

LT 

1.00000000 

pgte 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

CSO 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

1.00000000 

pgte 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

240 MP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

60.00000000 

pete 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

24DNP  2,4-DtNTTROPHENOL 

LT 

90.00000000 

pete 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

240 NT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

30.00000000 

pgte 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

26DNA  2,6-DINTTROANILINE 

LT 

10.00000000 

pgte 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

26DNT  2,6-DINTTROTOLUENE 

LT 

6.00000000 

pgte 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

2  CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

1.00000000 

pgte 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

5.00000000 

pgte 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.60000000 

pgte 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

2.00000000 

pgte 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

2  N ANIL  2-NTTROANIUNE 

ND 

60.00000000 

pgte 

0.5 

R 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

20.00000000 

pgte 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

33DCBO  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

30.00000000 

pgte 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

35DNA  3, 5-DINTTRO  ANILINE 

LT 

30.00000000 

pgte 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

3NANIL  3-N1TR0  ANILINE 

LT 

60.00000000 

pgte 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

3  NT  3-NTTROTOLIFENE 

LT 

7.00000000 

pgte 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

46DN2C  4»6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

20.00000000 

pgte 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.80000000 

pgte 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

10.00000000 

pgte 

0.5 

R 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

4CL3C  4-CHLORO-3-C  RESOL 

LT 

20.00000000 

pgte 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

3.00000000 

pgte 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

5.00000000 

pgte 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

4NANEL  4-NITROANILINE 

ND 

60.00000000 

pgte 

0.5 

R 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

70.00000000 

pgte 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

ABHC  ALPHA-BENZENE  HEXACHLO  RIDE 

LT 

30.00000000 

pgte 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

AENSL  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

8.00000000 

pgte 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

30.00000000 

pgte 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

1 

1 

w 

< 

I 

LT 

0.80000000 

pgte 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.70000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

anil  aniline 

ND 

3.00000000 

pgte 

0.5 

R 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

10.00000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

4.00000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

9.00000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

B2CLE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

7.00000000 

pg/g 

0.5 

ES  2-94-03 

SURF 

cso 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

10.00000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

BAANT  BENZO (A) ANTHRACENE 

LT 

0.80000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

BAPYR  BENZO  |A]  PYRENE 

LT 

20.00000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

BBFAN  BENZO  fB]  FLUORANTHENE 

LT 

6.00000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

BBHC  BET  A-BENZENE  HEXACHLO  RIDE 

LT 

30.00000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

40.00000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

50.00000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

R 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

60.00000000 

pg/g 

0.5 

R 
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Sfte 

Media 

ixmi 

Unit 

flag 

Data 

Site  ID 

Type 

Type 

Nomenclature 

Boel 

Value  1 

Meas 

Depth 

Code 

Qmd 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

BGHIP  BENZO  [G,HJ]  PERYLENE 

LT 

4.00000000 

MS It 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

3.00000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.60000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.60000000 

MS fe 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

2.00000000 

.Mg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

10.00000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

40.00000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

10.00000000 

M&'g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

2.00000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

6.00000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

1.00000000 

Mg/e 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

CSO  DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

6.00000000 

Mg/6 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

1.00000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

4.00000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

DBZFU  DIBENZOFURAN 

LT 

8.00000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

DCPD  DIC  Y  CLOPENTADIENE 

LT 

10.00000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

DDVP  VAPONA 

LT 

1.00000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

5.00000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

DITH  DITHIANE 

LT 

1.00000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

2.00000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

1.00000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE  • 

LT 

30.00000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

5.00000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

30.00000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

40.00000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

6.00000000 

Mg/g 

0.5 

R 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

20.00000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

30.00000000 

M€/g 

0.5 

R 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.60000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

FLREN  FLUORENE 

LT 

1.00000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

HCBD  HEXACHLOROBUT  ADIENE 

LT 

20.00000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

5.00000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

10.00000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

ICDPY  EMDENO[U,3-C,D]  PYRENE 

LT 

50.00000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

ISODR  ISODRIN 

LT 

10.00000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

8.00000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

KEP  KEPONE 

ND 

30.00000000 

Mg/g 

0.5 

R 

ES  2-94-03 

SURF 

cso 

LIN  LINDANE 

LT 

2.00000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

5.00000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

MEREX  1,1  A2,2,3,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACHLOROOCTAHYDR 

LT 

3.00000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

MLTHN  MALATHION 

LT 

4.00000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

10.00000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

NB  NITROBENZENE 

LT 

40.00000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

9.00000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

20.00000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

6.00000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

OXAT  1 ,4-OXATHIANE 

LT 

2.00000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

PCB016  PCB10I6 

LT 

6.00000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

6.00000000 

Mg/g 

0.5 

R 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

6.00000000 

Mg/g 

0.5 

R 

ES2-94-03 

SURF 

cso 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

6.00000000 

Mg/g 

0.5 

R 

ES  2-94-03 

SURF 

cso 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

6.00000000 

Mg/g 

0.5 

R 
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She  ID 

Ske  ] 
Type 

Chemical  Class:  SES 

ES2-94-03 

SURF 

ES2-94-03 

SURF 

ES2-94-03 

SURF 

ES2-94-03 

SURF 

ES2-94-03 

SURF 

ES2-94-03 

SURF 

ES2-94-03 

SURF 

ES2-94-03 

SURF 

ES2-94-03 

SURF 

ES2-94-03 

SURF 

ES2-94-03 

SURF 

ES2-94-03 

SURF 

ES2-94-03 

SURF 

ES2-94-04 

SURF 

ES2-94-04 

SURF 

ES2-94-04 

SURF 

ES2-94-04 

SURF 

ES2-94-04 

SURF 

ES2-94-04 

SURF 

ES2-94-04 

SURF 

ES2-94-04 

SURF 

ES2-94-04 

SURF 

ES2-94-04 

SURF 

ES2-94-04 

SURF 

ES2-94-04 

SURF 

ES2-94-04 

SURF 

ES2-94-04 

SURF 

ES2-94-04 

SURF 

ES2-94-04 

SURF 

ES2-94-04 

SURF 

ES2-94-04 

SURF 

ES2-94-04 

SURF 

ES2-94-04 

SURF 

ES2-94-04 

SURF 

ES2-94-04 

SURF 

ES2-94-04 

SURF 

ES2-94-04 

SURF 

ES2-94-04 

SURF 

ES2-94-04 

SURF 

ES2-94-04 

SURF 

ES2-94-04 

SURF 

ES2-94-04 

SURF 

ES2-94-04 

SURF 

ES2-94-04 

SURF 

ES2-94-04 

SURF 

ES2-94-04 

SURF 

ES2-94-04 

SURF 

ES2-94-04 

SURF 

ES2-94-04 

SURF 

ES2-94-04 

SURF 

ES2-94-04 

SURF 

ES2-94-04 

SURF 

CSO  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

CSO  PCR260  PCB1260 

CSO  PCB262  PCB1262 

CSO  POP  PENTACHLOROPHENOL 

CSO  PHANT  PHENANTHRENE 

CSO  PHENO  PHENOL 

CSO  PPDDD  2T2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  1 , 1  -DICHLOROETH 
CSO  PPDDE  2^-BIS(P ARA-CHLOROPHENYL>  1 , 1  -DICHLOROETH 
CSO  PPDDT  2»2-BIS(P ARA-CHLOROPHENYL>  1 , 1 , 1-TRICHLOROE 
CSO  PRTHN  PARATHION 
CSO  PYR  PYRENE 

CSO  SUPON  2-CHLORO- 1  <2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

CSO  TXPHE  TOXAPHENE 

CSO  123TCB  1  ,2,3-TRICHLOROBENZENE 

CSO  124TCB  UATRICHLOROBENZENE 

CSO  12DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

CSO  12DPH  U-DEPHENYLHYDRAZINE 

CSO  13DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

CSO  13DNB  U-DINITROBENZENE 

CSO  14DCLB  1 ,4-DICHLOROBENZENE 

CSO  236TCP  23,6-TRICHLOROPKENOL 

CSO  245TCP  2,4.5-TRJCHLOROPHENOL 

CSO  246TCP  2,4.6-TRJCHLOROPHENOL 

CSO  24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

CSO  24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

CSO  24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

CSO  24DNT  2,4-DINTTROTOLUENE 

CSO  26DNA  2,6-DINTTROANILtNE 

CSO  26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 

CSO  2CLP  2-CHLOROPHENOL 

CSO  2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

CSO  2MNAP  2-METHYLN APHTHALENE 

CSO  2MP  2-METHYLPHENOL 

CSO  2NANXL  2 -NITRO ANILINE 

CSO  2NP  2-NTTRO PHENOL 

CSO  33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

CSO  35DNA  3.5-DINTTROANILINE 

CSO  3 N ANIL  3-NTTROANILINE 

CSO  3 NT  3-NITROTOLUENE 

CSO  46DN2C  4,6-DINTTRO-2-C  RESOL 

CSO  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

CSO  4CANIL  4-CHLORO  ANILINE 

CSO  4CL3C  4-C  HLORO-3-CRFSOL 

CSO  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

CSO  4MP  4-METHYLPHENOL 

CSO  4NANIL  4-NITROANILINE 

CSO  4NP  4-NITROPHENOL 

CSO  ABHC  ALPHA-BENZENE HEXACHLORIDE 

CSO  AENSL  ALPHA-ENDOSULFAN 

CSO  ALDRN  ALDRIN 

CSO  ANAPN  ACENEPHTHENE 

CSO  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 


M MS  Unit  Flag  Data 

Baal  Value  Meas  Depth  Code  Qual 


ND 

6.00000000 

pgfe 

0.5 

LT 

20.00000000 

pgfe 

0.5 

LT 

100.0000000 

pg'g 

0.5 

LT 

20.00000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.60000000 

pg'g 

0.5 

LT 

1.00000000 

pg'g 

0.5 

LT 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

LT 

1.00000000 

pgfe 

0.5 

LT 

2.00000000 

pgfe 

0.5 

LT 

30.00000000 

pg/g 

0.5 

LT 

2.00000000 

pgfe 

0.5 

LT 

20.00000000 

pg/g 

0.5 

LT 

200.0000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.22000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.52000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.03400000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.62000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.49000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.06100000 

pg/g 

0.5 

.LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

LT 

4.70000000 

pg/g 

0.5 

LT 

1.40000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.57000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.05500000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.09800000 

pg/g 

0.5 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

LT 

1.10000000 

pg/g 

0.5 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.34000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.80000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.04100000 

pg/g 

0.5 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.93000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.17000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

LT 

3.30000000 

pg/g 

0.5 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.04100000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.03300000 

pg/g 

0.5 

Stormwater  Discharge  (SWMU  45) 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Nomenclature 

Meas 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ES2-94-04 

SURF 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

\ig/g 

0.5 

R 

ES2-94-04 

SURF 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

(ig/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

pgfe 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

cso 

R2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000 

pgfe 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

cso 

B2CIPE  BIS  (2-CHLORCHSOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

cso 

B2CLE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

cso 

BAANT 

BENZO  (A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

cso 

BAPYR 

BENZO  IA]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

cso 

BBFAN 

BENZO  [BJ  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

cso 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

Mg/g 

0.5 

R 

ES2-94-04 

SURF 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

Mg/g 

0.5 

R 

ES2-94-04 

SURF 

cso 

BGHIP 

BENZO  |G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

cso 

BZALC 

BENZYL ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

0.12000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROC  Y  CLOPENT  ADIENE 

LT 

0.52000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

cso 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

cso 

DBZFII 

DIBENZORIRAN 

LT 

0.38000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENT ADIENE 

LT 

0.57000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE  . 

LT 

1.30000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

Mg/g 

0.5 

R 

ES2-94-04 

SURF 

cso 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

cso 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

Mg/g 

0.5 

R 

ES2-94-04 

SURF 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

0.04900000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

cso 

FLREN 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBtrr ADIENE 

LT 

0.97000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

cso 

ICDPY 

INDENO  [L23-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

cso 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

Mg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

Mg/g 

0.5 

R 
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Stormwater  Discharge  (SWMU  45) 


Stem 

Site 

Type 

Media 

Type 

Nomenclature 

Mess 

Bool 

Value 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ES2-94-04  SURF  CSO  LIN  LINDANE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

Pg/g 

0.5 

ES  2-94-04 

SURF 

CSO 

MIREX  1 , 1  A.2,2^3  3  A,4,5,5 ,5  A,5  B,6-DEC ACHLOROOCT AH YDR 

LT 

0.14000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO 

OXAT  1,4-OXATMANE 

LT 

0.07500000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO 

PCB016  PCB1016 

LT 

0.32000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.32000000 

Pg/g 

0.5 

R 

ES2-94-04 

SURF 

CSO 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.32000000 

Pg/g 

0.5 

R 

ES2-94-04 

SURF 

CSO 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.32000000 

Pg/g 

0.5 

R 

ES2-94-04 

SURF 

CSO 

PCR248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.32000000 

Pg/g 

0.5 

R 

ES2-94-04 

SURF 

CSO 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.32000000 

Pg/g 

0.5 

R 

ES2-94-04 

SURF 

CSO 

PCB260  PCB1260 

LT 

0.79000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO 

PCB262  PCB1262 

LT 

6.30000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO 

PHENO  PHENOL 

LT 

0.05200000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO 

PPDDD  2^-BIS(P ARA-CHLOROPHEN YL)-1 . 1  -DICHLOROETH 

LT 

0.06400000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO 

PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLOROETH 

LT 

0.06800000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO 

PPDDT  2>B1S{PARA-CHLOROPHENYL)-LU-TRICHLOROE 

LT 

0.10000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO 

PRTHN  PARATMON 

LT 

1.70000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO 

PYR  PYRENE 

LT 

0.08300000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO 

SUPON  2-CHLORO- 1  -(2,4-DIC  HLOROPHENYL) VINYL 

LT 

0.92000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-04 

SURF 

CSO 

UNKS22  UNKNOWN 

0.30000000 

Pg/g 

0.5 

S 

ES2-94-04 

SURF 

CSO 

UNK523  UNKNOWN 

0.70000000 

Pg/g 

0.5 

S 

ES2-94-04 

SURF 

CSO 

UNK527  UNKNOWN 

0.40000000 

Pg/g 

0.5 

S 

ES2-94-04 

SURF 

CSO 

UNK628  UNKNOWN 

0.30000000 

Pg/g 

0.5 

S 

ES2-94-04 

SURF 

CSO 

UNK637  UNKNOWN 

0.90000000 

Pg/g 

0.5 

s 

ES2-94-04 

SURF 

CSO 

UNK641  UNKNOWN 

0.30000000 

Pg/g 

0.5 

S 

ES2-94-04 

SURF 

CSO 

UNK646  UNKNOWN 

0.90000000 

Pg/g 

0.5 

S 

ES2-94-04 

SURF 

CSO 

UNK648  UNKNOWN 

0.30000000 

Pg/g 

0.5 

s 

ES2-94-04 

SURF 

CSO 

UNK653  UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

S 

ES2-94-04 

SURF 

CSO 

UNK654  UNKNOWN 

0.30000000 

Pg/g 

0.5 

s 

ES2-94-04 

SURF 

CSO 

UNK655  UNKNOWN 

0.50000000 

Pg/g 

0.5 

s 

ES2-94-04 

SURF 

CSO 

UNK658  UNKNOWN 

0.50000000 

Pg/g 

0.5 

s 

ES2-94-04 

SURF 

CSO 

UNK659  UNKNOWN 

1.00000000 

Pg/g 

0.5 

S 

ES2-94-04 

SURF 

CSO 

UNK660  UNKNOWN 

0.70000000 

Pg/g 

0.5 

s 

ES2-94-04 

SURF 

CSO 

UNK661  UNKNOWN 

0.40000000 

Pg/g 

0.5 

s 

ES2-94-04 

SURF 

CSO 

UNK669  UNKNOWN 

0.40000000 

Pg/g 

0.5 

s 

ES2-94-04 

SURF 

CSO 

UNK672  UNKNOWN 

0.30000000 

Pg/g 

0.5 

S 

ES2-94-04 

SURF 

CSO 

UNK673  UNKNOWN 

0.30000000 

Pg/g 

0.5 

s 

ES2-94-04 

SURF 

CSO 

UNK675  UNKNOWN 

0.50000000 

Pg/g 

0.5 

s 

ES2-94-04 

SURF 

CSO 

UNK677  UNKNOWN 

1.00000000 

Pg/g 

0.5 

s 

ES2-94-04 

SURF 

CSO 

UNK680  UNKNOWN 

0.40000000 

Pg/g 

0.5 

s 

ES2-94-04 

SURF 

CSO 

UNK682  UNKNOWN 

0.40000000 

Pg/g 

0.5 

s 

ES2-94-04 

SURF 

CSO 

UNK692  UNKNOWN 

0.30000000 

Pg/g 

0.5 

s 

ES2-94-04 

SURF 

CSO 

UNK702  UNKNOWN 

0.40000000 

Pg/g 

0.5 

s 
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Unit  Flag  Data 

Meas  Depth  Code  Qnal 


ate  Media 

Type  Type 


Nomenclature 


Meas 

Bool  Value 


Chemical  Classy  SEMIVOLATILES 

ES2-94-0J  SURF  CSO  123TCB  U.3-TRJCHLOROBENZENE 

ES2-94-05  SURF  CSO  124TCB  1  ,2,4-TRICHLOROBENZENE 

ES2-94-05  SURF-  CSO  12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

ES2-94-05  SURF  CSO  12DPH  1 ,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

ES2-94-05  SURF  CSO  13DCLB  13-DICHLOROBENZENE 

ES2-94-05  SURF  CSO  13DNB  13-DIN1TROBENZENE 

ES2-94-05  SURF  CSO  14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

ES2-94-05  SURF  CSO  23CTCP  2,3,6-TRlCHLOROPHENOL 

ES2-94-05  SURF  CSO  245TCP  2,4,5-TRlCHLOROPHENOL 

ES2-94-05  SURF  CSO  246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

ES2-94-05  SURF  CSO  24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ES2-94-05  SURF  CSO  24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ES2-94-05  SURF  CSO  24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

ES2-94-05  SURF  CSO  24DNT  2,4-DINTTROTOLUENE 

ES2-94-05  SURF  CSO  26DNA  2.6-DINITROANILINE 

ES2-94-05  SURF  CSO  26DNT  2.6-DINITROTOLUENE 

ES2-94-05  SURF  CSO  2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ES2-94-05  SURF  CSO  2CNAP  2-CHLORON APHTHALENE 

ES2-94-05  SURF  CSO  2MNAP  2-METHYLN  APHTHALENE 

ES2-94-05  SURF  CSO  2MP  2-METHYLPHENOL 

ES2-94-05  SURF  CSO  2NANIL  2-NITROANILINE 

ES2-94-05  SURF  CSO  2NP  2-NITROPHENOL 

ES2-94-05  SURF  CSO  33DCBD  33-CICHLOROBENZIDINE 

ES2-94-05  SURF  CSO  35DNA  3,5-DINITROANILINE 

ES2-94-05  SURF  CSO  3NANIL  3-NITROANIUNE 

ES2-94-05  SURF  CSO  3 NT  3-NITROTOLUENE 

ES2-94-05  SURF  CSO  46DN2C  4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

ES2-94-05  SURF  CSO  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ES2-94-05  SURF  CSO  4CANIL  4-CHLOROANHJNE 

ES2-94-05  SURF  CSO  4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

ES2-94-05  SURF  CSO  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ES2-94-05  SURF  CSO  4MP  4-METHYLPHENOL 

ES2-94-05  SURF  CSO  4NANIL  4-NTTROANILINE 

ES2-94-05  SURF  CSO  4NP  4-NITROPHENOL 

ES2-94-05  SURF  CSO  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ES2-94-05  SURF  CSO  AENSL  ALPHA-ENDOSULFAN 

ES2-94-05  SURF  CSO  ALDRN  ALDRIN 

ES2-94-05  SURF  CSO  ANAPN  ACENEPHTHENE 

ES2-94-05  SURF  CSO  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

ES2-94-05  SURF  CSO  ANIL  ANILINE 

ES2-94-05  SURF  CSO  ANTRC  ANTHRACENE 

ES2-94-05  SURF  CSO  ATZ  ATRAZINE 

ES2-94-05  SURF  CSO  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ES2-94-05  SURF  CSO  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ES2-94-05  SURF  CSO  B2CLE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

ES2-94-05  SURF  CSO  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

ES2-94-05  SURF  CSO  BAANT  BENZO  |  A)  ANTHRACENE 

ES2-94-05  SURF  CSO  BAPYR  BENZO  I  A]  PYRENE 

ES2-94-05  SURF  CSO  BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

ES2-94-05  SURF  CSO  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ES2-94-05  SURF  CSO  BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

ES2-94-05  SURF  CSO  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 


LT 

0.03200000 

Pg'g 

0.5 

LT 

0.22000000 

Pg'g 

0.5 

LT 

0.04200000 

pg'g 

0.5 

LT 

0.52000000 

pg'g 

0.5 

LT 

0.04200000 

M&g 

0.5 

ND 

0.63000000 

Pg'g 

0.5 

LT 

0.03400000 

Pg'g 

0.5 

LT 

0.62000000 

PS'S 

0.5 

LT 

0.49000000 

Pg'g 

0.5 

LT 

0.06100000 

Pg'g 

0.5 

LT 

0.06500000 

Pg'g 

0.5 

LT 

3.00000000 

Pg'g 

0.5 

LT 

4.70000000 

pg'g 

0.5 

LT 

1.40000000 

pg'g 

0.5 

LT 

0.57000000 

pg'g 

0.5 

LT 

0.32000000 

pg'g 

0.5 

LT 

0.05500000 

pg'g 

0.5 

LT 

0.24000000 

pg'g 

0.5 

LT 

0.03200000 

pg'g 

0.5 

LT 

0.09800000 

pg'g 

0.5 

ND 

3.10000000 

pg'g 

0.5 

LT 

1.10000000 

pg'g 

0.5 

LT 

1.60000000 

pg'g 

0.5 

LT 

1.60000000 

pg'g 

0.5 

LT 

3.00000000 

pg'g 

0.5 

LT 

0.34000000 

pg'g 

0.5 

LT 

0.80000000 

pg'g 

0.5 

LT 

0.04100000 

pg'g 

0.5 

ND 

0.63000000 

pg'g 

0.5 

LT 

0.93000000 

pg'g 

0.5 

LT 

0.17000000 

pg'g 

0.5 

LT 

0.24000000 

pg'g 

0.5 

ND 

3.10000000 

pg'g 

0.5 

LT 

3.30000000 

pg'g 

0.5 

LT 

1.30000000 

pg'g 

0.5 

LT 

0.40000000 

pg'g 

0.5 

LT 

1.30000000 

pg'g 

0.5 

LT 

0.04100000 

pg'g 

0.5 

LT 

0.03300000 

pg'g 

0.5 

ND 

0.13000000 

pg'g 

0.5 

LT 

0.71000000 

pg'g 

0.5 

LT 

0.06500000 

pg'g 

0.5 

LT 

0.19000000 

pg'g 

0.5 

LT 

0.44000000 

pg'g 

0.5 

LT 

0.36000000 

pg'g 

0.5 

LT 

0.48000000 

pg'g 

0.5 

LT 

0.04100000 

pg'g 

0.5 

LT 

1.20000000 

pg'g 

0.5 

LT 

0.31000000 

pg'g 

0.5 

LT 

1.30000000 

pg'g 

0.5 

LT 

1.80000000 

pg'g 

0.5 

LT 

2.40000000 

pg'g 

0.5 
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Ste 

Media 

Meas 

Unit 

Data 

Stem 

Type 

Type 

Nwwrliftire 

Bed  Value 

Meas  Depth 

Code 

Qua! 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES2-94-05 

SURF 

CSO 

BEN22D  BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

pg/g 

0.5 

R 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

0.5 

R 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

BGHIP 

BENZO  (G,ai]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

Vfjz 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

Mgfe 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

figfe 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

pete 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADDENE 

LT 

0.52000000 

pgfe 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

pgfe 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

CPMSO  4^HLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000 

pgfe 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

DBZFL 

DIBENZORIRAN 

LT 

0.38000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

DTTH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

pg/g 

0.5 

R 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

R 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

FLREN 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

ICDPY 

INDENO  [L2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

R 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

UN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

MIREX 

1,1AJ,23.3A.4.5.5.5A5R$-DECACHLOROOCTAHYDR 

LT 

0.14000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

OXAT 

1 ,4-OXATHl  ANE 

LT 

0.07500000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

PCB016 

PCB1016 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

PCB22I 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 
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£te  Media  Meas  U*3t  Sag  Data 

Site  ID  Type  Type  _  Bod  Value  Meas  Depth  Code  Qua! 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES _ 


ES2-94-05 

SURF 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

FCB262 

PCB1262 

LT 

6.30000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

PPDDD 

2.2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL>  1 , 1  -DICHLOROETH 

LT 

0.06400000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLOROETH 

LT 

0.06800000 

pate 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

PPDDT 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l,l-TRICHLOROE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

pg/g 

0.5 

ES2-944)5 

SURF 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

P gfe 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

SUPON 

2-CHLORO-l-{2,4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

0.92000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

UNK522  UNKNOWN 

0.50000000 

Pg/g 

0.5 

S 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

UNK522  UNKNOWN 

0.40000000 

Pg/g 

0.5 

D 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

UNK523  UNKNOWN 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

S 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

UNKS31  UNKNOWN 

0.40000000 

p&'g 

0.5 

S 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

UNK542  UNKNOWN 

0.50000000 

pg/g 

0.5 

S 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

UNK636  UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

s 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

UNK646  UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

s 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

UNK655  UNKNOWN 

0.50000000 

pg/g 

0.5 

s 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

UNK659  UNKNOWN 

0.60000000 

pg/g 

0.5  ' 

s 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

UNK660  UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

s 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

UNK677  UNKNOWN 

0.70000000 

pg/g 

0.5 

s 

ES2-94-05 

SURF 

CSO 

UNK703  UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

s 

ES2-94-06 

SURF 

CSO 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

CSO 

124TCB 

1,2.4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

CSO 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

CSO 

12DPH 

1 ,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

CSO 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

CSO 

I3DNB 

U-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

R 

ES2-94-06 

SURF 

CSO 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

CSO 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

CSO 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

CSO 

246TCP 

2,4.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

CSO 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

CSO 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

CSO 

24DNP 

2,4-DENlTROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

CSO 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINTTROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

CSO 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

CSO 

2CNAP 

2-CHLORON  APHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

CSO 

2MNAP 

2-METH YLN  APHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

CSO 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

CSO 

2NANIL  2-NTTROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

R 

ES2-94-06 

SURF 

CSO 

2NP 

2-NTTROPHENOL 

LT 

1.10000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

CSO 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

CSO 

35DNA 

3. 5-DINITRO  ANILINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

CSO 

3NANIL  3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 
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Ste  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID  Type  Type _ Noicrlature _ Beol  Valae _ Meas  Depth  Code  Qua! 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES2-94-06 

SURF 

cso 

3NT 

3-NTTROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

46DN2C  4.6-DINTTRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

4CL3C 

4-CHLOR03-CRESOL 

LT 

0.93000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

4NANIL  4-NITROANIUNE 

ND 

3.10000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Pg /g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

AENSL 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

B2CLE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

BAPYR 

BENZO  (A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

BEN2XD  BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

BGH3P 

BENZO  I G,HJ]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

CL6CP 

HEXAC  HLOROC  Y  CLOPENT  ADIENE 

LT 

0.52000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

CPMS 

4CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

CPMSO  4CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SlfLFONE 

LT 

0.06600000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

DBAHA 

DEBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

DBHC 

DELT  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

DBZFl 

DIBENZORJRAN 

LT 

0.38000000 

pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

DDVP 

VAK)NA 

LT 

0.06800000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE  . 

LT 

1.30000000 

Pg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

Pg/g 

0.5 
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Ste 

Media 

Meas 

Unit 

Flag 

Stem 

Type 

Type 

Nomenclature 

Bool  Value 

Meas  Depth 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES2-94-06 

SURF 

CSO  ENDRN  ENDRIN 

LT 

1.30000000  (ig/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

CSO  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  (ig/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

CSO  ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000  (ig/g 

0.5 

R 

ES2-94-06 

SURF 

CSO  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  ng/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

CSO  FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

1.30000000  |ig/g 

0.5 

R 

ES2-94-06 

SURF 

CSO  FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  ng/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

CSO  FLREN  FLUORENE 

LT 

0.06500000  ng/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

CSO  HCBD  HEXACHLOROBUT  ADIENE 

LT 

0.97000000  ftgfs 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

CSO  HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  |igfe 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

CSO  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  ftg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

CSO  ICDPY  INDENO  [1^3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000  jig/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

CSO  ISODR  ISODRIN 

LT 

0.48000000  ng/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

CSO  ISOPHR ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  |ig/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

CSO  KEP  KEPONE 

ND 

1.30000000  (lg/g 

0.5 

R 

ES2-94-06 

SURF 

CSO  LIN  LINDANE 

LT 

0.10000000  \tg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

CSO  MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  jig/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

CSO  MIREX  1 , 1  A.2.2,3.3  A,4,5,5.5  A.5  B,6-DECACHLOROOCTAH  YDR 

LT 

0.14000000  jig/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

CSO  MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  ng/g 

0.5 

ES2-94-06 

.  SURF 

CSO  NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  Hgfe 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

CSO  NB  NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  (lg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

CSO  NNDME  N-NITROSODIMETHY'LAMINE 

LT 

0.46000000  ng/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

CSO  NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  ng/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

CSO  NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  (lg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

CSO  OXAT  1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000  ng/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

CSO  PCB016  PCB1016 

LT 

0.32000000  (lg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

CSO  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.32000000  (lg/g 

0.5 

R 

ES2-94-06 

SURF 

CSO  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.32000000  (lg/g 

0.5 

R 

ES2-94-06 

SURF 

CSO  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.32000000  (ig/g 

0.5 

R 

ES2-94-06 

SURF 

CSO  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.32000000  (lg/g 

0.5 

R 

ES2-94-06 

SURF 

CSO  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.32000000  (ig/g 

0.5 

R 

ES2-94-06 

SURF 

CSO  PCB260  PCB1260 

LT 

0.79000000  (ig/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

CSO  PCB262  PCB1262 

LT 

6.30000000  (ig/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

CSO  PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  (ig/g 

0.5 

ES  2-94-06 

SURF 

CSO  PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  (ig/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

CSO  PHENO  PHENOL 

LT 

0.05200000  (ig/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

CSO  PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,  1-DICHLOROETH 

LT 

0.06400000  (ig/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

CSO  PPDDE  2^-BlS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,  1-DICHLOROETH 

LT 

0.06800000  (ig/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

CSO  PPDDT  2>BIS(PARA-CHLOROPHENYLVLl,l-TRICHLOROE 

LT 

0.10000000  (ig/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

CSO  PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000000  (lg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

CSO  PYR  PYRENE 

LT 

0.08300000  (lg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

CSO  SUPON  2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.92000000  (ig/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

CSO  TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  (lg/g 

0.5 

ES2-94-06 

SURF 

CSO  UNKS22  UNKNOWN 

0.50000000  (ig/g 

0.5 

S 

ES2-94-06 

SURF 

CSO  UNK523  UNKNOWN 

1.00000000  (ig/g 

0.5 

S 

ES2-94-06 

SURF 

CSO  UNK527  UNKNOWN 

0.30000000  (lg/g 

0.5 

S 

ES2-94-06 

SURF 

CSO  UNK636  UNKNOWN 

0.30000000  (Ig/g 

0.5 

s 

ES2-94-06 

SURF 

CSO  UNK646  UNKNOWN 

0.70000000  (lg/g 

0.5 

s 

ES2-94-06 

SURF 

CSO  UNK6S2  UNKNOWN 

0.40000000  (ig/g 

0.5 

s 

ES2-94-06 

SURF 

CSO  UNK655  UNKNOWN 

0.30000000  (ig/g 

0.5 

s 

ES2-94-06 

SURF 

CSO  UNK659  UNKNOWN 

2.00000000  (ig/g 

0.5 

s 

ES2-94-06 

SURF 

CSO  UNK671  UNKNOWN 

0.40000000  (ig/g 

0.5 

s 

ES2-94-06 

SURF 

CSO  UNK673  UNKNOWN 

0.30000000  (ig/g 

0.5 

s 
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Site  Media 

Site  ID  Type  Type _ Nonerltere 

Chemical  Classy  SEMTVOLATILES _ 

ES2-94-06  SURF  CSO  UNK677  UNKNOWN 

ES2-94-06  SURF  CSO  UNK702  UNKNOWN 


Meas  Unit 

Bool  Vahie  Meas  Depth 


Flag 

Code 


Data 

Qwl 


3.00000000  ng/g 
0.80000000  \xg/g 


0.5  S 

0.5  S 
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Reference  Study  Area 


Site  Media  Meas  link  Flag  Data 

SkeJB _ Type  Type _ _ Bool  Vakie  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  CYANIDE 


ESB-94-01 

SURF 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

Mg'S 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

Mgfe 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

Mgfe 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

Mgfe 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-11 

SURF 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

MS'S 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

cso 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000 

Mg/g 

0.5 

Chemical  Class :  DIOXINS 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

234HXF  23,4.6,7,8-HEXACHU)RODIBENZOFURAN  ' 

LT 

0.00000740 

i»g/g 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

234PCF 

23.4,7.8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000680 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

678HPD 

1,2,3.4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000530 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

678HPF 

1  3.3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000770 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

678HXD  13,3,6,7,8-HEXACHLORODD3ENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000580 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

678HXF 

1,2,3.6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000670 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

789HPF 

13.3.4,7.8,9-HEPTACHl£>RODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000840 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

789HXD  U.3,7.8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000540 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

789HXF  1.23.7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000830 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

78HXD 

1 ,2.3.4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXrN 

LT 

0.00000600 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

78HXDF  1,2.3.4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000700 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

78PCDD  1,23.7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001190 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

78PCDF  1 ,2,3.7, 8-PENT  ACHLORODIBENZOFTJRAN 

LT 

0.00000670 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

OCDD 

OCT  ACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00001280 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

OCDF 

OCTACHLORODEBENZOFURAN 

LT 

0.00001490 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

TCDD 

23,7,8  TETRACHIjORODIBENZODIOXrN 

LT 

0.00000810 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

TCDF 

23,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000020 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

cso 

234HXF  23,4.6,7. 8-HEXACHLORODEBENZOFURAN 

LT 

0.00001940 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

cso 

234PCF 

2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001290 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

cso 

678HPD 

1,2,3A6,7,8-HEPTACHIjORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000890 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

cso 

678HPF 

1 ,2,3 ,4,6, 7,8-HEPT  ACHLORODIBENZOFTJRAN 

LT 

0.00001560 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

cso 

678HXD  133.6,7,8-HEXACHLORODffiENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001030 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

cso 

678HXF  1 ,23,6.7, 8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001760 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

cso 

789HPF 

1 ,2^,4,7,8,9-HEPT  ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001720 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

cso 

789HXD  1 ,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000970 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

cso 

789HXF 

f  1.2,3.7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002170 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

cso 

78HXD 

1 ,23,4,7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001070 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

cso 

78HXDF  1.2.3.4,7,8-HEXACHlX)RODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001850 

Mg/g 

0.5 
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Reference  Study  Area 


ate 

Type 

Media 

Type  Nwtf  Utnre 

Meas 

Baal 

Unit 

Vahte  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qnal 

Chemical  Class:  DIOXINS 

ESB-94-02 

SURF 

CSO  73PCDD  l^,3J»8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001590  ng/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO  78PCDF  1  33,7,8-PENTACHLORODDBENZOFURAN 

LT 

0.00001270  fig/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO  OCDD  OCT ACHLORODEBENZODIOXIN 

LT 

0.00003370  fig/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO  OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00004160  ng/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO  TCDD  2.3.7,*  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00001110  pg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO  TCDF  2,3,7.*  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001730  pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO  234HXF  2,3.4.6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001750  pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO  234PCF  2,3.4,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000850  pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO  678HPD  1 ,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXrN 

LT 

0.00000820  pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO  678HPF  1  ,23,4,6,7,8-HEPT ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001970  pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO  678HXD  l^,3,6J,S-HEXACHLOROWBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000970  pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO  678HXF  13,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001540  pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO  789HPF  1 3,3.4,7.8,9-HEPTACHLORODIBENZOFlJRAN 

LT 

0.00002290  pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO  789HXD  1  ,2.3.7,8.9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000*80  pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO  789HXF  1,2.3.7,8.9-HEXACHLORODffiENZOFURAN 

LT 

0.00001940  pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO  78HXD  1  ,2.3.4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000940  pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO  78HXBF  1, 23,4,7, 8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001740  pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO  78PCDD  1,2.3.7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001140  pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO  78PCDF  1 ,23,7,8-PENT ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000890  pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO  OCDD  OCT  ACHLORODEBENZODIOXIN 

LT 

0.00004040  pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO  OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00005040  pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO  TCDD  23.7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00001050  pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO  TCDF  2,3.7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001320  pg/g 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

CSO  234HXF  2.3.4.6,7.8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001580  pg/g 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

CSO  234PCF  2.3.4.7.8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001280  pg/g 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

CSO  678HPD  1.2.3.4,6.7.8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000710  pg/g 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

CSO  67SHPF  1 ,2.3,4,6,7,8-HEPT ACHLORODrBENZOFlfRAN 

LT 

0.00002050  pg/g 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

CSO  678HXD  1.2.3.6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000960  pg/g 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

CSO  678HXF  1 .2.3 .6,7, 8-HEXAC  HLORODIBE  N ZOFURAN 

LT 

0.00001370  pg/g 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

CSO  789HPF  1.2.3.4,7.8.9-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002310  pg/g 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

CSO  789HXD  1.2.3.7,8.9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000890  pg/g 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

CSO  7»HXF  U.3.7.8.9-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00001830  pg/g 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

CSO  78HXD  1.2.3.4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000960  pg/g 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

CSO  7SHXDF  1. 2.3.4, 7.8-HEXACHLOROD[BENZORrR_4N 

LT 

0.00001580  pg/g 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

CSO  78PCDD  1.2.3 .7. 8-PENTAC  HLORODIBEN ZO-P-DI OXIN 

LT 

0.00001110  pg/g 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

CSO  78PCDF  1,2.3.7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001340  pg/g 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

CSO  OCDD  OCT ACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00002350  pg/g 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

CSO  OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00004370  pg/g 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

CSO  TCDD  2,3.7,*  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00001670  pg/g 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

CSO  TCDF  223.7.8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000690  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  234HXF  2.3.4.6.7.8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00003980  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  234PCF  2.3.4.7.8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002890  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  678HPD  1.2.3.4.6.7.8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00002010  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  678HPF  1 ,223.4,6,7.8-HEPT ACHLORODEBENZORTRAN 

LT 

0.00004140  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  678HXD  10.3.6.7, 8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00002230  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  678HXF  10.3.6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00003460  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  789HPF  1 03.4.7, 8,9-HEPT ACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00004680  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  789HXD  10.3.7.8.9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00002080  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  789HXF  1 0,3.7,8,9-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00004620  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  78HXD  1.20.4.7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00002240  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  78HXDF  1 ,2.3.4,7.8-HEXACHLORODIBENZORrRAN' 

LT 

0.00003990  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  78PCDD  1 00.7.8-PENTACHL0R0DIBENZO-P-DI0XIN 

LT 

0.00002740  pg/g 

0.5 
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ESB-94-05 

SURF 

CSO 

78PCDF  U,3,7,S-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0,00003030 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

cso 

OCDD  OCT  ACHLORODIBENZODIOXIN 

0.00126000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO 

OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00017400 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

cso 

TCDD  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00003500 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

cso 

TCDF  2*3,7,$  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002680 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

234HXF  23,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00010200 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

234HXF  23,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00008390 

Pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

234PCF  2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00005010 

PS'g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

234PCF  23A7,$-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00005960 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

678HPD  lX3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DK)XIN 

LT 

0.00001980 

pgfe 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

678HPD  1*23,4,6,7,$-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00002300 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

678HPF  U*3,4,6,7,$-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00007470 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

678HPF  1 ,2.3.4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZOR!RAN 

LT 

0.00007400 

Pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

678HXD  1 ,23.6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXrN 

LT 

0.00003270 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

678HXD  1 ,2.3,6,7,8-HEXACHLORODffiENZO-P-DlOXIN 

LT 

0.00003760 

Pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

678HXF  U,3,6,7,S-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00008880 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

678HXF  U,3,6,7,8-HEXACHLORODEBENZOFURAN 

LT 

0.00007280 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

789HPF  1,2,3,4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00008440 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

789HPF  1,2,3,4,7,8,9-HEPTACHLORODDBENZORJRAN 

LT 

0.00008360 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

789HXD  1 ,2,3,7, 8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00003050 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

789HXD  1 ,2,3,7, 8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00003510 

Pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

789HXF  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00011900 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

789HXF  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODffiENZOFURAN 

LT 

0.00009740 

Pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

78HXD  1 .2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00003280 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

78HXD  U,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00003770 

Pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

78HXDF  lXJ.4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00010200 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

78HXDF  1  ^,3,4,7,8-HEXACHLORODEBENZOFURAN 

LT 

0.00008400 

Pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

78PCDD  U,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00002880 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

78PCDD  U3.7.8-PEKTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00003200 

Pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

78PCDF  1 ,2.3.7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00005240 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

78PCDF  U,3.7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00006240 

Pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00023200 

pg/g 

0.5 

UJ 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00029800 

Pg/g 

0.5 

D 

UJ 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00030100 

Pg/g 

0.5 

UJ 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00035100 

Pg/g 

0.5 

D 

UJ 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

TCDD  2 ,3.7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00003960 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

TCDD  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00003450 

Pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

TCDF  2.3,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00004450 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

TCDF  2 ,3,7.8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00004120 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-07 

SURF 

CSO 

234HXF  2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00015500 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

234PCF  2,3,4,7,8-PENT ACHLORODffiENZOFURAN 

LT 

0.00007980 

pg/g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

CSO 

678HPD  1  ,2.3.4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00002790 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

678HPF  UJ.4,6,7.8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00011100 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

678HXD  U.3.6.7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00004790 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

678HXF  1,2.3.6,7.8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00013500 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

789HPF  1,2.3,4,7.8,9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00012500 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

789HXD  1,2,3.7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00004460 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

789HXF  1 ,2,3.7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00018000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

78HXD  1,2J.4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00004800 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

78HXDF  1 .2.3 .4,7, 8-HEXAC  HLORODEBENZOFURAN 

LT 

0.00015600 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

78PCDD  1 ,2.3.7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00004690 

pg/g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

78PCDF  1 ,2.3.7,8-PENT ACHLORODIBENZORTRAN 

LT 

0.00008350 

Pg/g 

0.5 
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ESB-94-07 

SURF 

CSO  OCDD  OCT ACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00214000  tig/g 

0.5 

J 

ESB-94-07 

SURF 

CSO  OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00035600  jig/g 

0.5 

UJ 

ESB-94-07 

SURF 

CSO  TCDD  2 ,3, 7, 8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00005050  (ig/g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

CSO  TCDF  23.7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00004450  (ig/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

CSO  234HXF  23,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00003140  pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

CSO  234PCF  2,3,4,7,8-PENTACHLORODffiENZOFURAN 

LT 

0.00001890  pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

CSO  678HPD  1  ,2.3,4,6J,8-HEPT  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001840  jig/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

CSO  678HPF  U,3,4,6J,S-HEPTACHIjORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00003330  |ig/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

CSO  678HXD  1^3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001770  fig/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

CSO  678HXF  1,23,6,7, 8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002720  pg^g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

CSO  789HPF  1  33,4,7, 8,9-HEPT ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00003540  pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

CSO  7WHXD  1 33,7,8, 9-HEXACHLOROD1BENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001670  pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

CSO  789HXF  1 ,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00003300  pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

CSO  78HXD  U,3,4,7,8-HEXACHlX>RODffiENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001890  |ig/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

CSO  78HXDF  1.23.4.7.8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00003270  fig/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

CSO  78PCDD  1,2,3.7.8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00003310  pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

CSO  78PCDF  133.7.8-PENTACHLORODlBENZOFURAN 

LT 

0.00001870  ng/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

CSO  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00006500  fig/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

CSO  OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00009690  pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

CSO  TCDD  23.7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00002890  fig/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

CSO  TCDF  23.7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001310  fig/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

CSO  234HXF  2,3,4,6,7.8-HEXACHLORODffiENZOFURAN 

LT 

0.00003550  fig/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

CSO  234PCF  2,3,4, 7,8-PENT ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002990  pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

CSO  678HPD  1 ,2,3,4,6,7,8-HEPT ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

■LT 

0.00002570  fig/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

CSO  678HPF  1 ,2,3,4,6,7,8-HEPT ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00003310  fig/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

CSO  678HXD  1  33.6.7, 8-KEXACHLORODIBENZO-P-DlOXIN 

LT 

0.00003140  fig/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

CSO  678HXF  1 33,6,7, 8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00003110  fig/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

CSO  789HPF  133,4,7,8,9-HEPT ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00003850  pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

CSO  789HXD  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DlOXIN 

LT 

0.00002860  pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

CSO  789HXF  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODlBENZORIRAN 

LT 

0.00003920  pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

CSO  78HXD  1 ,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00003030  pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

CSO  78HXDF  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00003530  pg/g 

0.5 

ESB94-11 

SURF 

CSO  78PCDD  1 ,23. 7,8- PENT  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00005120  pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

CSO  78PCDF  1 33 ,7,8-PENT ACHLORODIBEN ZOFURAN 

LT 

0.00003110  pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

CSO  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00007760  pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

CSO  OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00010100  pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

CSO  TCDD  23,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00004230  pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

CSO  TCDF  23,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002900  pg/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

CSO  234HXF  23,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002810  pg/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

CSO  234PCF  23,4.7,8-PENT ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002770  pg/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

CSO  678HPD  13,3,4,6,7,8-HEPT ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001900  pg/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

CSO  678 HP F  13.3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORrRAN 

LT 

0.00002240  pg/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

CSO  678HXD  I3,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00002780  pg/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

CSO  678HXF  13,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00002460  pg/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

CSO  789HPF  1 33,4,7,8,9-HEPT ACHLORODIBENZORTRAN 

LT 

0.00002610  pg/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

CSO  789HXD  13.3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00002530  pg/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

CSO  789HXF  13,3,7,8.9-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00003100  pg/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

CSO  78HXD  1 ,2.3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00002680  pg/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

CSO  78HXDF  1,2,3.4,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00002790  pg/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

CSO  78PCDD  1,2,3.7,8-PENT ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00004330  pg/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

CSO  78PCDF  1 ,2,3 ,7, 8- PENT ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002880  pg/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

CSO  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00005330  pg/g 

0.5 
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ESB-94-12 

SURF 

cso 

OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00005540 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

TCDD  23,7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00003900 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

TCDF  23,7.8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002780 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

cso 

234HXF  23.4.6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001390 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

cso 

234 PC?'  23.4.7,8-PENTACHLORODlBENZOFURAN 

LT 

0.00001120 

Pgfe 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

cso 

67SHPD  1,23»4»6,7,S-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOX3N 

LT 

0.00000850 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

cso 

678HPF  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001130 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

cso 

678HXD  133.6.7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001040 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

cso 

678HXF  1,23.6,7,8-HEXACHLORODffiENZOFURAN 

LT 

0.00001210 

pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

cso 

789HPF  1 ,2,3,4,7,83-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001310 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

cso 

789HXD  1 ,23.7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXXN 

LT 

0.00000940 

Pgfe 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

cso 

789HXF  133,7,8,9-HEXACHLOROMBENZOFURAN 

LT 

0.00001530 

PS fe 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

cso 

78HXD  1 ,23.4,7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001000 

PSfe 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

cso 

78HXDF  1 ,2,3,4,7,S-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001380 

PSfe 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

cso 

78PCDD  1 3.3.7,8-PENTACHLORODIBEKZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001650 

Pgfe 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

cso 

7SPCDF  1 ,2,3.7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001170 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

cso 

OCDD  OCT  ACHLORODEBENZODIOXTN 

LT 

0.00002000 

|ig/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

cso 

OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002030 

pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

cso 

TCDD  23,7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00001290 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

cso 

TCDF  23.7.8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001210 

pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

234HXF  23.4.6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001200 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

234PCF  23.4.7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001210 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

678HPD  13,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000990 

pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

67SHPF  1.2,3.4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001030 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

678HXD  133,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001240 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

678HXF  13.3.6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001050 

pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

789HPF  1,2.3.4.7.8,9-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001200 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

789HXD  133.7,8.9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0,00001130 

pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

789HXF  1 3.3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001330 

pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

78HXD  1,2,3.4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001190 

pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

78HXDF  1,23.4,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00001190 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

78PCDD  1,2,3.7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001820 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

78PCDF  1,23,7.8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001260 

pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

OCDD  OCT  ACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00002350 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002120 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

TCDD  23.7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00001550 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

TCDF  23,7.8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001170 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

cso 

234HXF  23.4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001240 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

cso 

234PCF  23,4.7,8-PENTACHLOROEKBENZOFURAN 

LT 

0.00000980 

pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

cso 

678HPD  13.3.4,6.7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000920 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

cso 

678HPF  13,3.4.6.7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00001010 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

cso 

678HXD  1.2.3.6,7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001210 

pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

cso 

678HXF  1 ,2.3.6,7.8-HEXACHLORODIBENZORTRAN 

LT 

0.00001090 

pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

cso 

789HPF  1 ,23.4,7.8,9-HEPT  ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001180 

pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

cso 

789HXD  1.23.7,8.9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001100 

pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

cso 

789HXF  1 ,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001370 

pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

cso 

78HXD  133.4,7,8-HEXACHLORODlBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001170 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

cso 

78HXDF  1.23.4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001240 

pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

cso 

78PCDD  1.23.7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001720 

pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

cso 

78PCDF  133.7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001020 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

cso 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00001880 

pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

cso 

OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001730 

Pg/g 

0.5 
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ESB-94-15 

SURF 

CSO 

TCDD  23.7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXEN 

LT 

0.00001400 

pgfe 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO 

TCDF  23,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001050 

pg/g 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

CSO 

Z34HXF  23,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001240 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

CSO 

234PCF  23,4,7, 8- PENT ACHIjORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001120 

MBfe 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

CSO 

678HPD  1  ,2.3.4,6,7,8-HEPT  ACHLORODtBENZO-P-DIOXTN 

LT 

0.00000740 

PSfe 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

CSO 

678HPF  133,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001090 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

CSO 

678HXD  U.3.6.7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000920 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

CSO 

678HXF  133.6,7, 8-HEXACHLORODffiENZOFURAN 

LT 

0.00001130 

pg/g 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

CSO 

789HPF  1 33.4,7, 8,9-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001190 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

CSO 

789HXD  133,7.8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000870 

P*fe 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

CSO 

7»HXF  133.7,8,9-HEXACHLORODmENZOFURAN 

LT 

0.00001390 

Pgfe 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

CSO 

78HXD  133,4.7,8-HEXACHLORODffiENZO-P-DK)XIN 

LT 

0.00000970 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

CSO 

78HXDF  1.2.3.4,7.8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001180 

Pgfe 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

CSO 

78PCDD  1.2.3.7.8-PENTACHU)RODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00002250 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

CSO 

78PCDF  1.23.7.8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001110 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

CSO 

OCDD  OCT  ACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00002830 

Pgfe 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

CSO 

OCDF  OCTACHLORODffiENZOFURAN 

LT 

0.00002150 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

CSO 

TCDD  2,3,7.8  TETRACHLORODBENZODIOXIN 

LT 

0.00001520 

pg/g 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

CSO 

TCDF  2.3,7.8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000970 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

234HXF  23 ,4,6,7, 8-HEXACHLORODDBENZOFURAN 

LT 

0.00001210 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

234PCF  23.4.7.8-PENTACHLORODEENZOFURAN 

LT 

0.00001050 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

678 HPD  1 ,2,3.4,6.7,8-HEPT  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000880 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

678HPF  13.3.4.6,7.8-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001540 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

678 HXD  13.3.6.7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000960 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

678HXF  1,2.3.6.7.8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001060 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

789HPF  13.3,4,7.8,9-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001800 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

789HXD  1 ,2.3.7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000880 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

789 HXF  1,2.3.7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001330 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

78HXD  1,2.3.4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000930 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

78HXDF  1.2.3.4,7.8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001200 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

78PCDD  U.3.7.8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001700 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

78PCDF  1.2.3.7.8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001100 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00001900 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002370 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

TCDD  23.7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00001570 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

TCDF  23.7.8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001080 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

234 HXF  23.4.6.7.8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000620 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

234 PCF  23.4.7.8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000570 

pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

678 HPD  133.4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DlOXIN 

LT 

0.00000430 

pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

678HPF  1 .23.4,6, 7.8-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000550 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

678 HXD  13.3.6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXTN 

LT 

0.00000540 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

678HXF  133.6.7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000560 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

789HPF  1,23-4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000610 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

789 HXD  133.7,8.9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000510 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

7 89 HXF  13.3,7,8.9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000690 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

78HXD  1 33.4,7. 8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000570 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

78HXDF  1. 23.4,7. 8- HEXACHLORODtBENZORIRAN 

LT 

0.00000590 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

78PCDD  1 ,2,3.7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001150 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

78PCDF  1.2.3.7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000560 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00000940 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001200 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

TCDD  23.7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00001000 

Pg/g 

0.5 
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Site  Media  Mens  U«t  Flag  DaU 

Site  ID _ Type  Type _ Nomenclature _ Bool  Value _ Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  DIOXINS 

ESB-94-19  SURF  CSO 

TCDF 

2,3.7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000500  pg/g 

0.5 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

ESB-94-01  SURF  CSO  135TNB 

13.5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  pg/g 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

CSO 

13DNB 

1 ,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  pg/g 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

CSO 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINTTROTOLUENE 

LT 

2.50000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRIN1TRAMINE 

LT 

1.28000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

CSO 

TETRY 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

135TNB 

U,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  pg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

13DNB 

1.3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  pg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINTTROTOLUENE 

LT 

2.50000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

HMX 

C  Y  CLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMINE 

LT 

2.00000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

TETRY 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITRO  ANILINE 

LT 

2.11000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO 

I35TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO 

246TNT  2.4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO 

24DNT 

2.4-DIN1TROTOLUENE 

LT 

2.50000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCbOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO 

TETRY 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  pg/g 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

13DNB 

U-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  pg/g 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINTTROTOLUENE 

LT 

2.00000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMINE 

LT 

2.00000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

TETRY 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO 

13DNB 

U-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO 

246TNT  2.4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO 

TETRY 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

13STNB  1.3.5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

135TNB  U.5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

13DNB 

1 ,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  pg/g 

0.5 
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Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


ESB-94-13 

SURF 

CSO 

135TNB 

1 ,3,5-TRJNITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

13DNB 

1 ,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

24CTNT  2,4,6-TWNTrROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DrNlTROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

HMX 

C  YCIX)TETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

RDX 

CY  CIX)TRIMETHYlJENETRINrTRAMINE 

LT 

1.28000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

TETRY 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANlTROANILINE 

LT 

2.11000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTTUMETHYLENETRINTTRAMINE 

LT 

1.28000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

TETRY 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANIL[NE 

LT 

2.11000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO 

135TNB 

U.5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO 

246TNT  2,4,6-TRINTTROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO 

TETRY 

N-METHYL-N2.4.6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

CSO 

135TNB 

U.5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

CSO 

13DNB 

1 ,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

CSO 

246TNT  2,4,6-TRINTTROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

CSO 

TETRY 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

246TNT 

2,4,6-TRINTTROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

TETRY 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANTTROANILINE 

LT 

2.11000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

135TNB 

;  1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

246TNT 

'  2,4.6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000000 

Rg/g 

0.5 
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Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


ESB-94-19 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

RDX 

CY  CIXJTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

TETRY 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000000 

Mg/g 

0.5 

Chemical  Class:  METALS 


ESB-94-01 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

2260.000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

15.10000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

21.90000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.66700000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

CSO 

CA 

CALCrUM 

21300.00000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

6.80000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

3.16000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

16.00000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

3300.000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

735.0000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

1300.000000 

Mg /g 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

69.00000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

203.0000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

CSO 

N1 

NICKEL 

5.15000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

18.00000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

3.77000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

12.50000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

13000.00000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.96000000 

M^g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

134.0000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLRrM 

0.74900000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

39900.00000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

6.70000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

14.90000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

14.40000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

15600.00000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

K 

POTASS  RIM 

4830.000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESRTM 

7140.000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

499.0000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

NA 

SODRTM 

286.0000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

N1 

NICKEL 

12.90000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

14.50000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

SE 

SELENRIM 

LT 

0.44900000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

TL 

TH  ALLRIM 

LT 

34.30000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

17.80000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

53.60000000 

Mg/g 

0.5 
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Site  Media  Meas  Uak  Flag  Data 

Site  ID  Type  Type _ Nonwrlahire _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qua! 


Chemical  Class :  METALS 

ESB-94-03  SURF  CSO  AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO  AL 

ALUMINUM 

8440.000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO  AS 

ARSENIC 

3.99000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO  BA 

BARIUM 

94.30000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO  BE 

BERYLLIUM 

0.48600000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO  CA 

CALCIUM 

22400.00000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO  CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO  CO 

COBALT 

4.78000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO  CR 

CHROMIUM 

10.50000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO  CU 

COPPER 

15.70000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO  FE 

IRON 

11600.00000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO  HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO  K 

POTASSIUM 

3190.000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO  MG 

MAGNESIUM 

5010.000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO  MN 

MANGANESE 

381.0000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO  NA 

SODIUM 

167.0000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO  NI 

NICKEL 

9.20000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO  PB 

LEAD 

17.00000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO  SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO  SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO  TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO  V 

VANADIUM 

12.90000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO  ZN 

ZINC 

42.40000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

CSO  AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

CSO  AL 

ALUMINUM 

2190.000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

CSO  AS 

ARSENIC 

6.21000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

CSO  BA 

BARIUM 

23.50000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

CSO  BE 

BERYLLIUM 

0.77400000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

CSO  CA 

CALCIUM 

13100.00000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

CSO  CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

CSO  CO 

COBALT 

6.85000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

CSO  CR 

CHROMIUM 

2.89000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

CSO  CU 

COPPER 

17.50000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

CSO  FE 

IRON 

3020.000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

CSO  HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

CSO  K 

POTASSIUM 

709.0000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

CSO  MG 

MAGNESIUM 

1320.000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

CSO  MN 

MANGANESE  ' 

77.30000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

CSO  NA 

SODIUM 

158.0000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

CSO  NI 

NICKEL 

3.37000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

CSO  PB 

LEAD 

15.40000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

CSO  SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

CSO  SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

CSO  TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

CSO  V 

VANADIUM 

3.26000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

CSO  ZN 

ZINC 

11.30000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  AL 

ALUMINUM 

1180.000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  AS 

ARSENIC 

11.40000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  BA 

BARIUM 

15.20000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  CA 

CALCIUM 

12800.00000 

pg/g 

0.5 
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Site 

Media 

Meas 

XJmk 

Flag 

Data 

Site  ID 

Type 

Type 

Noiff  iatnrr 

Bool  Value 

Meas  Depth 

Code 

Qual 

Chemical  Class:  METALS 


ESB-94-05 

SURF 

CSO  CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  |tg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  CO 

COBALT 

4.46000000  ng/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  CR 

CHROMIUM 

2.81000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  cu 

COPPER 

5.76000000  pg/g 

0.5 

I 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  FE 

IRON 

2470.000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  fig/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  K 

POTASSIUM 

333.0000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  MG 

MAGNESIUM 

1030.000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  MN 

MANGANESE 

49.20000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  NA 

SODIUM 

119.0000000  jig/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  NI 

NICKEL 

3.42000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  PB 

LEAD 

20.50000000  fig/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  TL 

THALLRFM 

LT 

34.30000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  V 

VANADIUM 

3.02000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  ZN 

ZINC 

10.70000000  jig/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  ng/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  ng/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  AL 

ALUMINUM 

1180.000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  AL 

ALUMINUM 

1180.000000  pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  AS 

ARSENIC 

4.77000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  AS 

ARSENIC 

5.11000000  pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  BA 

BARIUM 

11.10000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  BA 

BARIUM 

11.20000000  pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000  pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000  pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  CA 

CALCIUM 

15300.00000  pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  CA 

CALCIUM 

17500.00000  pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  CO 

COBALT 

3.64000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  CO 

COBALT 

4.26000000  pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  CR 

CHROMIUM 

2.09000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  CR 

CHROMIUM 

2.45000000  pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  CU 

COPPER 

3.59000000  pg/g 

0.5 

I 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  cu 

COPPER 

15.70000000  pg/g 

0.5 

D 

I 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  FE 

IRON 

2150.000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  FE 

IRON 

2090.000000  pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  HG 

MERCURY 

0.06970000  pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  K 

POTASSIUM 

302.0000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  K 

POTASS  RM 

281.0000000  pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  MG 

MAGNESRTM 

1040.000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  MG 

MAGNESRJM 

1070.000000  pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  MN 

MANGANESE 

38.40000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  MN 

MANGANESE 

43.40000000  pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  NA 

SODRTM 

95.30000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  NA 

SODRJM 

83.50000000  pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  NI 

NICKEL 

3.91000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  NI 

NICKEL 

3.30000000  pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  PB 

LEAD 

10.00000000  pg/g 

0.5 
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Ste  Media  Metis  (M  Flag  Data 

Site  ID  Type  Type _ MnMiwIiti-e _ Baol  Vatoe  Meas  Depth  Code  Qaal 


ChemicalClass:  METALS 


ESB-94-10 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000 

Wig 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

CSO 

SE 

SELENRIM 

LT 

0.44900000 

W/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Mg'S 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

14.90000000 

W/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

42.00000000 

w/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Mgfe 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

2330.000000 

W/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

6.16000000 

w/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

17.10000000 

ng/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.56400000 

W/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

24800.00000 

wig 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Wig 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

4.85000000 

Hg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

3.45000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

10.70000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

2920.000000 

Hgte 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

w/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

577.0000000 

*g/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

2230.000000 

Wig 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

54.10000000 

W/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

168.0000000 

wig 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

CSO 

N1 

NICKEL 

3.38000000 

wig 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000 

wig 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000 

wjg 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

wig 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

v-gjg 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

3.99000000 

wig 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

11.00000000 

Wig 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

w/g 

0.5 

ESB-94-1 2 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

2330.000000 

W't 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

4.33000000 

Wig 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

21.50000000 

wig 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.51700000 

wig 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

22200.00000 

wig 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

CSO 

CD 

CADMRIM 

LT 

1.20000000 

Wig 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

4.06000000 

wig 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

3.57000000 

w/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

8.74000000 

w/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

2230.000000 

w/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

w/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

CSO 

K 

POTASS  RIM 

758.0000000 

w/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESRIM 

2420.000000 

wig 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

44.50000000 

w/g 

0.5 

ESB94-12 

SURF 

CSO 

NA 

SODRIM 

74.30000000 

w/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

CSO 

N1 

NICKEL 

3.07000000 

w/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

10.40000000 

w/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000 

w/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

CSO 

SE 

SELENKIM 

LT 

0.44900000 

w/g 

0.5 

ESB94-12 

SURF 

CSO 

TL 

TH  ALLRIM 

LT 

34.30000000 

wig 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

3.43000000 

w/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

8.32000000 

w/g 

0.5 

ESB-94-1 3 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

w/g 

0.5 
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s Ste  Media  Meas  link  Flag  Data 

Site  ID  Type  Type _ No-inrlafnre _ Bool  Vahe  Meas  Depth  Code  Qwal 


Chemical  Class:  METALS 


ESB-94-13 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

2460.000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

7.85000000 

Mg'g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

22.40000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.61400000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

17500.00000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Mg'g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

4.52000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

3.64000000 

Mg'g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

cu 

COPPER 

11.60000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

2560.000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

878.0000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

2230.000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

39.90000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

344.0000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

2.85000000 

Mg /g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

20.80000000 

Mg'g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000 

Mg'g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

3.34000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

10.20000000 

Mg'g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

2200.000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

7.29000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

21.70000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

22300.00000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

4.11000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

3.39000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

8.74000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

2180.000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

783.0000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESRIM 

2110.000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

38.00000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

174.0000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

Nl 

NICKEL 

8.48000000 

Mg/g  ' 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

12.90000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

3.17000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

8.60000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

2290.000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

6.23000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

22.90000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

0.55300000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

23400.00000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000 

Mg/g 

0.5 
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Reference  Study  Area 


Site  Media  Unit  Flag  Data 

Site  ID  Type  Type _ Nwnwrlahire _ Baal  Value  Meas  Depth  Code  Qwal 


Chemical  Class:  METALS 


ESB-94-15 

SURF 

CSO  CO 

COBALT 

4.43000000  (ig/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  CR 

CHROMIUM 

3.43000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  CU 

COPPER 

1L10000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  FE 

IRON 

2490.000000  (ig/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  (ig/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  K 

POTASSIUM 

843.0000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  MG 

MAGNESIUM 

2390.000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  MN 

MANGANESE 

42.80000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  NA 

SODIUM 

164.0000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  NI 

NICKEL 

2.96000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  PB 

LEAD 

16.00000000  (ig/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  (ig/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  (ig/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  (ig/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  V 

VANADIUM 

3.16000000  (ig/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  ZN 

ZINC 

10.60000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

CSO  AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  (ig/g 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

CSO  AL 

ALUMINUM 

17300.00000  (tg/g 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

CSO  AS 

ARSENIC 

8.97000000  (ig/g 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

CSO  BA 

BARIUM 

134.0000000  (ig/g 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

CSO  BE 

BERYLLIUM 

0.82300000  pg/g 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

CSO  CA 

CALCIUM 

44100.00000  pg/g 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

CSO  CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

CSO  CO 

COBALT 

• 

7.74000000  (ig/g 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

CSO  CR 

CHROMIUM 

22.60000000  (ig/g 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

CSO  CU 

COPPER 

17.70000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

CSO  FE 

IRON 

17400.00000  (ig/g 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

CSO  HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  (ig/g 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

CSO  K 

POTASSIUM 

6090.000000  (ig/g 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

CSO  MG 

MAGNESIUM 

9960.000000  (ig/g 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

CSO  MN 

MANGANESE 

307.0000000  (ig/g 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

CSO  NA 

SODIUM 

370.0000000  (ig/g 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

CSO  NI 

NICKEL 

13.10000000  (ig/g 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

CSO  PB 

LEAD 

24.20000000  (ig/g 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

CSO  SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  (ig/g 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

CSO  SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  (ig/g 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

CSO  TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  (ig/g 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

CSO  V 

VANADIUM 

24.30000000  (ig/g 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

CSO  ZN 

ZINC 

61.90000000  (ig/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO  AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  (ig/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO  AL 

ALUMINUM 

15200.00000  (ig/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO  AS 

ARSENIC 

8.98000000  (ig/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO  BA 

BARIUM 

127.0000000  (ig/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO  BE 

BERYLLIUM 

0.80300000  (ig/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO  CA 

CALCIUM 

43500.00000  |ig/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO  CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  (ig/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO  CO 

COBALT 

6.53000000  (ig/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO  CR 

CHROMIUM 

19.40000000  (ig/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO  CU 

COPPER 

16.00000000  (ig/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO  FE 

IRON 

16500.00000  (ig/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO  HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  (ig/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO  K 

POTASSIUM 

5430.000000  (ig/g 

0.5 
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Reference  Study  Area 


Site  Media 
Site  ID  Type  Type 


No—wrlttlwre 


Mens  Unit  Flag  Data 

Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  METALS 


ESB-94-18 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

AG 

SILVER 

ESB-94-I9 

SURF 

CSO 

AL 

ALUMINUM 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

AS 

ARSENIC 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

BA 

BARIUM 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

BE 

BERYLLIUM 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

CA 

CALCIUM 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

CD 

CADMIUM 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

CO 

COBALT 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

CR 

CHROMIUM 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

CU 

COPPER 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

FE 

IRON 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

HG 

MERCURY 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

K 

POTASSIUM 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

MG 

MAGNESIUM 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

MN 

MANGANESE 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

NA 

SODIUM 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

NI 

NICKEL 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

PB 

LEAD 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

SB 

ANTIMONY 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

SE 

SELENIUM 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

TL 

THALLIUM 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

V 

VANADIUM 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

ZN 

ZINC 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 

ESB-94-01 

SURF 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESB-94-01 

SURF 

CSO 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ESB-94-01 

SURF 

CSO 

AENSL 

ALPHA-ENDOSULFAN 

ESB-94-01 

SURF 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

ESB-94-01 

SURF 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESB-94-01 

SURF 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ESB-94-01 

SURF 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

ESB-94-01 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESB-94-01 

SURF 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

ESB-94-01 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

ESB-94-01 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ESB-94-01 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ESB-94-01 

SURF 

CSO 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ESB-94-01 

SURF 

CSO 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ESB-94-01 

SURF 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

ESB-94-01 

SURF 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

ESB-94-01 

SURF 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

9530.000000 

ve/% 

0.5 

308.0000000 

Ve/% 

0.5 

411.0000000 

ve/% 

0.5 

14.20000000 

ve/% 

0.5 

22.20000000 

ve/% 

0.5 

LT 

1.00000000 

ve/% 

0.5 

LT 

0.44900000 

ve/% 

0.5 

LT 

34.30000000 

ve/% 

0.5 

21.30000000 

ve/% 

0.5 

59.20000000 

ve/% 

0.5 

LT 

0.80300000 

ve/% 

0.5 

16100.00000 

ve/% 

0.5 

7.43000000 

ve/% 

0.5 

130.0000000 

ve/% 

0.5 

0.78000000 

vs/% 

0.5 

45500.00000 

ve/% 

0.5 

LT 

1.20000000 

ve/% 

0.5 

6.47000000 

ve/% 

0.5 

22.30000000 

ve/% 

0.5 

15.70000000 

ve/% 

0.5 

16300.00000 

ve/% 

0.5 

LT 

0.05000000 

ve/% 

0.5 

5860.000000 

ve/% 

0.5 

9160.000000 

ve/% 

0.5 

357.0000000 

ve/% 

0.5 

594.0000000 

ve/% 

0.5 

14.80000000 

ve/% 

0.5 

21.40000000 

ve/% 

0.5 

LT 

1.00000000 

ve/% 

0.5 

LT 

0.44900000 

ve/% 

0.5 

LT 

34.30000000 

ve/% 

0.5 

22.70000000 

ve/% 

0.5 

58.60000000 

ve/% 

0.5 

LT 

0.00280000 

ve/% 

0.5 

ND 

0.00400000 

ve/% 

0.5 

LT 

0.00100000 

ve/% 

0.5 

0.00413000 

ve/% 

0.5 

LT 

0.00770000 

ve/% 

0.5 

LT 

0.00070000 

ve/% 

0.5 

LT 

0.06840000 

ve/% 

0.5 

LT 

0.00850000 

ve/% 

0.5 

LT 

0.00160000 

ve/% 

0.5 

LT 

0.00650000 

ve/% 

0.5 

ND 

0.00050000 

vs/% 

0.5 

ND 

0.00050000 

ve/% 

0.5 

ND 

0.00050000 

ve/% 

0.5 

ND 

0.00400000 

ve/% 

0.5 

LT 

0.00220000 

ve/% 

0.5 

LT 

0.00130000 

ve/% 

0.5 

LT 

0.00300000 

ve/% 

0.5 

T 

U 


T 

T 

T 

T 


I 
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Site  Media 
Type  Type 


Reference  Study  Area 


M MS 

Bool  Value 


NMMadatare 


Flag 

Meas  Depth  Code  foul 


Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 


ESB-94-01 

SURF 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000000 

Mg/g 

0.5 

T 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000000 

Mg/g 

0.5 

T 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

T 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000000 

Mg/g 

0.5 

T 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790000 

Mg/g 

0.5 

T 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

PPDDD 

2^-BI  S(P  ARA-CHLOROPHENYL)-  1.1-DI  CHLOROETH 

LT 

0.00270000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

PPDDE 

2J-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U-D1CHLOROETH 

LT 

0.00270000 

Mg/g 

0.5 

ESB94-01 

SURF 

cso 

PP0DT 

2^-BlS(PARA-CHLOROPHENYL>  1,1,1  -TRJCHLOROE 

LT 

0.00350000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000 

Mg/g 

0.5 

ESB94-02 

SURF 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00400000 

Mg/g 

0.5 

T 

ESB94-02 

SURF 

cso 

AENSL 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

0.00547000 

Mg/g 

0.5 

U 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

0.00105000 

Mg/g 

0.5 

u 

ESB-94-02 

SURF 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00160000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00050000 

Mg/g 

0.5 

T 

ESB-94-02 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00050000 

Mg/g 

0.5 

T 

ESB-94-02 

SURF 

cso 

ESFS04  ENDOSlfLFAN  SULFATE 

ND 

0.00050000 

Mg/g 

0.5 

T 

ESB-94-02 

SURF 

cso 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00400000 

Mg/g 

0.5 

T 

ESB-94-02 

SURF 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000 

Mg/g 

0.5 

ESB94-02 

SURF 

cso 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

cso 

PCB0I6 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000000 

Mg/g 

0.5 

T 

ESB-94-02 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000000 

Mg/g 

0.5 

T 

ESB-94-02 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.10000000 

Mg/g 

0.5 

T 

ESB-94-02 

SURF 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000000 

Mg/g 

0.5 

T 

ESB-94-02 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790000 

Mg/g 

0.5 

T 

ESB-94-02 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-DICHLOROETH 

LT 

0.00270000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

cso 

PPDDE 

27-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l-DICHLOROETH 

LT 

0.00270000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

cso 

PPDDT 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l.U-TRlCHLOROE 

LT 

0.00350000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000 

Mg/g 

0.5 

ESB94-03 

SURF 

cso 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00400000 

Mg/g 

0.5 

T 

ESB-94-03 

SURF 

cso 

AENSL 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000 

Mg/g 

0.5 

u 

ESB-94-03 

SURF 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

0.00361000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000 

Mg/g 

0.5 

u 

ESB-94-03 

SURF 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

0.00581000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

cso 

DLDRN  DIELDRIN 

0.00380000 

Mg/g 

0.5 

c 
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Site  Media  Mens  Unit  Flag  Data 

a»ID  Type  Type _ NomaBClatere _  Bod  Value  Mere  Depth  Code  QmI 


Chemical  Class :  TESTICIDES/PCBS 


ESB-94-03 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00050000 

Pg/g 

0.5 

T 

ESB-94-03 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00050000 

Pg/g 

0.5 

T 

ESB-94-03 

SURF 

CSO 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

0.00143000 

Pg/g 

0.5 

ZU 

ESB-94-03 

SURF 

CSO 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00400000 

Pg/g 

0.5 

T 

ESB-94-03 

SURF 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO 

PCB016 

PCB 1016 

LT 

0.10000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000000 

Pg/g 

0.5 

T 

ESB-94-03 

SURF 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000000 

Pg/g 

0.5 

T 

ESB-94-03 

SURF 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.10000000 

Pg/g 

0.5 

T 

ESB-94-03 

SURF 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000000 

Pg/g 

0.5 

T 

ESB-94-03 

SURF 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790000 

Pg/g 

0.5 

T 

ESB-94-03 

SURF 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO 

PPDDD 

2,2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l-DICHLOROETH 

LT 

0.00270000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DlCHLOROETH 

LT 

0.00270000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO 

PPDDT 

2>B1S(PARA-CHLOROPHENYL>1,1,1-TRICHLOROE 

LT 

0.00350000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00400000 

Pg/g 

0.5 

T 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

AENSL 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

0.00515000 

Pg/g 

0.5 

U 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

0.00124000 

Pg/g 

0.5 

u 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00160000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

0.00193000 

pg/g 

0.5 

ZU 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00050000 

Pg/g 

0.5 

T 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00050000 

Pg/g 

0.5 

T 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00400000 

Pg/g 

0.5 

T 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000000 

Pg/g 

0.5 

T 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000000 

Pg/g 

0.5 

T 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.10000000 

Pg/g 

0.5 

T 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000000 

Pg/g 

0.5 

T 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790000 

pg/g 

0.5 

T 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

PPDDD 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLOROETH 

LT 

0.00270000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

PPDDE 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>-l.l-DICHLOROETH 

LT 

0.00270000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

PPDDT 

2.2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.M-TRJCHLOROE 

LT 

0.00350000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000 

Pg/g 

0.5 
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Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type 

Noneodaiure 

Nfeas 

Bool 

Vatoe 

Um* 

IVKw 

Depth 

flag 

Code 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 

ESB-94-05 

SURF 

CSO 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00400000 

Pg/g 

0.5 

T 

ESB-94-05 

SURF 

CSO 

AENSL 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

0.01030000 

Pg/g 

0.5 

U 

ESB-94-05 

SURF 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000 

|ig/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

0.00149000 

Pg/g 

0.5 

u 

ESB-94-05 

SURF 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO 

Dime 

DELT  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00160000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00050000 

pg/g 

0.5 

T 

ESB-94-05 

SURF 

CSO 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

0.00081100 

pg/g 

0.5 

ZU 

ESB-94-05 

SURF 

CSO 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

0.00117000 

pg/g 

0.5 

ZU 

ESB-94-05 

SURF 

CSO 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00400000 

pg/g 

0.5 

T 

ESB-94-05 

SURF 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO 

PCB0I6 

PCB10I6 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO 

PCB22I 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

T 

ESB-94-05 

SURF 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

T 

ESB-94-05 

SURF 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

T 

ESB-94-05 

SURF 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

T 

ESB-94-05 

SURF 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790000 

pg/g 

0.5 

T 

ESB-94-05 

SURF 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO 

PPDDD 

2.2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-DICHLOROETH 

LT 

0.00270000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO 

PPDDE 

2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1 . 1  -DICHLOROETH 

LT 

0.00270000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO 

PPDDT 

2J2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.U-TRICHLOROE 

0.00664000 

pg/g 

0.5 

C 

ESB-94-05 

SURF 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENE  HEXACHLORJDE 

LT 

0.00280000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00400000 

pg/g 

0.5 

T 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00400000 

pg/g 

0.5 

TD 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

AENSL 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

AENSL 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00140000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

0.00442000 

pg/g 

0.5 

UD 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

0.00163000 

pg/g 

0.5 

U 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

0.00173000 

pg/g 

0.5 

UD 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00160000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00160000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00050000 

pg/g 

0.5 

T 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00050000 

pg/g 

0.5 

TD 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00050000 

pg/g 

0.5 

T 
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Site  ID 

Ste 

Type 

Media 

Type  Nomwrlatnre 

Meas 

Bool 

Uflk 

Value  Meas 

Depth 

Flag 

Code 

Data 

Qsal 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00050000  ggjg 

0.5 

TD 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

0.00092000  gg/g 

0.5 

ZU 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

0.00095400  gglg 

0.5 

ZUD 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00400000  gglg 

0.5 

T 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00400000  gglg 

0.5 

TD 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  HPCL  HEPTACHLOR 

LT  • 

0.00220000  gg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  gglg 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  gg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  gg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00300000  gg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00300000  gg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  LIN  LINDANE 

LT 

0.00100000  ggjg 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  LIN  LINDANE 

LT 

0.00100000  gg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  gglg 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  ggjg 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  PCB016  PCBI016 

LT 

0.10000000  gg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  PCB016  PCB1016 

LT 

0.10000000  ggjg 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000000  gg/g 

0.5 

T 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000000  ngfg 

0.5 

TD 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000000  ftg/g 

0.5 

T 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000000  ggjg 

0.5 

TD 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.10000000  ggjg 

0.5 

T 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.10000000  gg/g 

0.5 

TD 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000000  ggjg 

0.5 

T 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000000  gglg 

0.5 

TD 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790000  ggjg 

0.5 

T 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790000  gg/g 

0.5 

TD 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  PCB260  PCB1260 

LT 

0.04790000  ggjg 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  PCB260  PCB1260 

LT 

0.04790000  ggjg 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l  .1  -DICHLOROETH 

LT 

0.00270000  gg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLOROETH 

LT 

0.00270000  gg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  PPDDE  2>BlS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,  1  -DICHLOROETH 

LT 

0.00270000  gg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  PPDDE  2a-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l .  1  -DICHLOROETH 

LT 

0.00270000  gg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  PPDDT  2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U,1-TRICHLOROE 

LT 

0.00350000  gg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l,l-TRICHLOROE 

LT 

0.00350000  gg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  gg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

CSO  TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  ggjg 

0.5 

D 

ESB-94-07 

SURF 

CSO  ABHC  ALPHA-BENZENE HEXACHLORiDE 

LT 

0.00280000  ggjg 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

CSO  ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00400000  gg/g 

0.5 

T 

ESB-94-07 

SURF 

CSO  AENSL  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000  gglg 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

CSO  ALDRN  ALDRIN 

0.00565000  ggjg 

0.5 

U 

ESB-94-07 

SURF 

CSO  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  gglg 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

CSO  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

0.00124000  gglg 

0.5 

U 

ESB-94-07 

SURF 

CSO  CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.06840000  gglg 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

CSO  DBHC  DELT A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  gg/g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

CSO  DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.00160000  gg/g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

CSO  ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.00650000  gg/g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

CSO  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00050000  gg/g 

0.5 

T 

ESB-94-07 

SURF 

CSO  ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00050000  gg/g 

0.5 

T 

ESB-94-07 

SURF 

CSO  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

0.00083400  gg/g 

0.5 

ZU 

ESB-94-07 

SURF 

CSO  GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00400000  gg/g 

0.5 

T 

ESB-94-07 

SURF 

CSO  HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  gg/g 

0.5 
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ESB-94-07 

SURF 

CSO 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00300000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

CSO 

LIN  LINDANE 

LT 

0.00100000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000 

pg'g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

PCB016  PCB1016 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000000 

Pg/g 

0.5 

T 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

T 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.10000000 

Pg/g 

0.5 

T 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000000 

Pg'g 

0.5 

T 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790000 

Pg/g 

0.5 

T 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

PCB260  PCB1260 

LT 

0.04790000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

PPDDD  2»2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLOROETH 

LT 

0.00270000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

PPDDE  22-BIS{PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-DlCHLOROETH 

LT 

0.00270000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

PPDDT  22-B!S(PARA-CHLOROPHENYL>l.l.l-TRlCHLOROE 

0.00667000 

Pg/g 

0.5 

C 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

TXPHE  toxaphene 

LT 

0.22600000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00400000 

Pg/g 

0.5 

T 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

AENSL  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.00140000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

0.00091700 

Pg/g 

0.5 

C 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.06840000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.00160000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.00650000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00050000 

Pg/g 

0.5 

T 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00050000 

Pg/g 

0.5 

T 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00050000 

Pg/g 

0.5 

T 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

GCLDA  GAMMA -CHLORDANE 

ND 

0.00400000 

Pg/g 

0.5 

T 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00300000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

LIN  LINDANE 

LT 

0.00100000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

PCB016  PCB1016 

LT 

0.10000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000000 

Pg/g 

0.5 

T 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000000 

Pg/g 

0.5 

T 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.10000000 

Pg/g 

0.5 

T 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  124« 

ND 

0.10000000 

Pg/g 

0.5 

T 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790000 

Pg/g 

0.5 

T 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.04790000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

PPDDD  22-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DlCHLOROETH 

LT 

0.00270000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l .  1  -DICHLOROETH 

LT 

0.00270000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

PPDDT  2J-B1S(PARA-CHLOROPHENYL)-1.1,1-TRICHLOROE 

LT 

0.00350000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.22600000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

cso 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

cso 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00400000 

Pg/g 

0.5 

T 

ESB-94-1 1 

SURF 

cso 

AENSL  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

cso 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.00140000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

cso 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

cso 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.06840000 

Pg/g 

0.5 
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ESB-94-1 1 

SURF 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-11 

SURF 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00160000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

cso' 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-11 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00050000 

P^g 

0.5 

T 

ESB-94-11 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00050000 

Pg/g 

0.5 

T 

ESB-94-11 

SURF 

cso 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00050000 

w'z 

0.5 

T 

ESB-94-11 

SURF 

cso 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00400000 

Pg/g 

0.5 

T 

ESB-94-11 

SURF 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-11 

SURF 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-11 

SURF 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-11 

SURF 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-11 

SURF 

cso 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000 

pg'g 

0.5 

ESB-94-11 

SURF 

cso 

PCB016 

PCB 1016 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-11 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000000 

pete 

0.5 

T 

ESB-94-11 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

T 

ESB-94-11 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.10000000 

pete 

0.5 

T 

ESB-94-11 

SURF 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

T 

ESB-94-11 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790000 

pg/g 

0.5 

T 

ESB-94-11 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-11 

SURF 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLOROETH 

LT 

0.00270000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-11 

SURF 

cso 

PPDDE 

2J-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLOROETH 

LT 

0.00270000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-11 

SURF 

cso 

PPDDT 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-LU-TRICHLOROE 

LT 

0.00350000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-11 

SURF 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-1 2 

SURF 

cso 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00400000 

pg/g 

0.5 

T 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

AENSL 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00140000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00160000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00050000 

pg/g 

0.5 

T 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00050000 

pg/g 

0.5 

T 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00050000 

pg/g 

0.5 

T 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00400000 

pg/g 

0.5 

T 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

T 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

T 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.10000000 

pg'g 

0.5 

T 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

T 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790000 

pg/g 

0.5 

T 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

PPDDD 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLOROETH 

LT 

0.00270000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-DlCHLOROETH 

LT 

0.00270000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

PPDDT 

2.2-BIS(PARACHLOROPHENYL>l,l,l-TRICHLOROE 

LT 

0.00350000 

pg/g 

0.5 
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ESB-94-12 

SURF 

CSO  TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000 

pg'g 

o’s 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENE  HEXACHLO  RIDE 

LT 

0.00280000 

iig/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00400000 

Pg'g 

0.5 

T 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

AENSL 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00140000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00160000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00050000 

Pg 'g 

0.5 

T 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00050000 

Pg'g 

0.5 

T 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00050000 

Pg'g 

0.5 

T 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

gclda  gamma-chlordane 

ND 

0.00400000 

Pg'g 

0.5 

T 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

ISODR 

1SODRIN 

LT 

0.00300000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

PCB016 

PCB1016 

LT 

0.10000000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000000 

Pg'g 

0.5 

T 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000000 

Pg'g 

0.5 

T 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.10000000 

Pg'g 

0.5 

T 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  124S 

ND 

0.10000000 

Pg'g 

0.5 

T 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790000 

Pg'g 

0.5 

T 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

pg'g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

PPDDD 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-DICHLOROETH 

LT 

0.00270000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

PPDDE 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>1.1-DICHLOROETH 

LT 

0.00270000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

PPDDT 

2.2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l.l-TRICHLOROE 

LT 

0.00350000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00400000 

Pg'g 

0.5 

T 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

AENSL 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00140000 

pg'g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00160000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00050000 

pg'g 

0.5 

T 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00050000 

Pg'g 

0.5 

T 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00050000 

Pg'g 

0.5 

T 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00400000 

Pg'g 

0.5 

T 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000 

Pg'g 

0.5 

ESB94-14 

SURF 

CSO 

ISODR 

1SODRIN 

LT 

0.00300000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

PCB0J6 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000000 

Pg'g 

0.5 

T 
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ESB-94-17 

SURF 

cso 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00400000 

Mg/g 

0.5 

T 

ESB-94-17 

SURF 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

cso 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000 

wJz 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000000 

Mg/g 

0.5 

T 

ESB-94-17 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000000 

Mg/g 

0.5 

T 

ESB-94-17 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.10000000 

Mg/g 

0.5 

T 

ESB-94-17 

SURF 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000000 

Mg/g 

0.5 

T 

ESB-94-17 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790000 

Mg/g 

0.5 

T 

ESB-94-17 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

cso 

PPDDD 

2.2-BIS(P  ARA-CHLOROPHEN  YL)-L  1  -DICHLOROETH 

LT 

0.00270000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLOROETH 

LT 

0.00270000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,Ll-TRICHLOROE 

LT 

0.00350000 

Mg'g 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000 

Mg f& 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENE  HEXACHLO  RIDE 

LT 

0.00280000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

cso 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00400000 

Mg/g 

0.5 

T 

ESB-94-18 

SURF 

cso 

AENSL 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00140000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORJDE 

LT 

0.00770000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000 

Mg'S 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

cso 

DBHC 

DELT  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

cso 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.00160000 

M^g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

cso 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00050000 

Mg/g 

0.5 

T 

ESB-94-18 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00050000 

Mg/g 

0.5 

T 

ESB-94-18 

SURF 

cso 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00050000 

Mg/g 

0.5 

T 

ESB-94-18 

SURF 

cso 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00400000 

Mg/g 

0.5 

T 

ESB-94-18 

SURF 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

cso 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

cso 

PCB0I6 

PCB  1016 

LT 

0.10000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000000 

Mg/g 

0.5 

T 

ESB-94-18 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000000 

Mg/g 

0.5 

T 

ESB-94-18 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.10000000 

Mg/g 

0.5 

T 

ESB-94-18 

SURF 

cso 

PCB24S 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000000 

Mg/g 

0.5 

T 

ESB-94-18 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790000 

Mg/g 

0.5 

T 

ESB-94-18 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

cso 

PPDDD 

2,2-BI  S(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLO  ROETH 

LT 

0.00270000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

cso 

PPDDE 

2  J2-B1S(P  ARA-CHLOROPHENYL)-l ,  1  -DICHLOROETH 

LT 

0.00270000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

cso 

PPDDT 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-U,1-TRICHLOROE 

LT 

0.00350000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

cso 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00400000 

Mg/g 

0.5 

T 

ESB-94-19 

SURF 

cso 

AENSL 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00140000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

cso 

BBHC 

BET  A-BENZENEHEXACHLORID  E 

LT 

0.00770000 

Mg/g 

0.5 
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ESB-94-01 

SURF 

CSO 

3NT 

3-NTTROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

W/t 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

44DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

Wit 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

w/t 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

CSO 

4CANIL  4-CHLOROANHiNE 

ND 

0.63000000 

w/t 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

wit 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000 

wit 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

wit 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

4NANDL  4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

wit 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

4NP 

4-N1TROPHENOL 

LT 

3.30000000 

wit 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

ABAC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

wit 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

AENSL 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

wit 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

wit 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

w/t 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

Re's 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

pete 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

wJt 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

w/t 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000 

wit 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

B2CIPE  BIS  (2-CHLORO!SOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000 

wit 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

B2CLE 

BIS  (2-C HLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000 

wit 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

wit 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

w/t 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

BAPYR 

BENZO  |  AJ  PYRENE 

LT 

1.20000000 

w/t 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

BBFAN 

BENZO  fB)  FLUORANTHENE 

.  LT 

0.31000000 

wit 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

BBHC 

BET  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

w/t 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

w/t 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

w/t 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

w/t 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

w/t 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

BGHIP 

BENZO  [G,aq  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

w/t 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

w/t 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

w/t 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

w/t 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

w/t 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROC  Y  CLOPENT  ADIENE 

LT 

0.52000000 

w/t 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

w/t 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000 

w/t 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

CPMSO  4^HLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000 

w/t 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

CPMSO  4-CHLXDROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000 

w/t 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

w/t 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

w/t 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

DBHC 

DELT  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

w/t 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

DBZFU 

DIBENZORJRAN 

LT 

0.38000000 

w/t 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

DCPD 

DICY  CLOPENT ADIENE 

LT 

0.57000000 

w/t 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

w/t 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

w/t 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

w/t 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

w/t 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

w/t 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

w/t 

0.5 

nag 

Code 


R 


R 


R 

R 
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ESB-94-01 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDR1N 

LT 

1.30000000 

m/s 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

m/s 

0.5 

R 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

m/s 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

m/s 

0.5 

R 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

m/s 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

FLREN 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

m/s 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

HCBD 

HEXACHLORCWBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

m/s 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

m/s 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

m/s 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

ICDPY 

INDENO  [1,23-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

m/s 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

m/s 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

ISOPHR ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

m/s 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

m/s 

0.5 

R 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

m/s 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

m/s 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

MLREX 

1 , 1  A.2,2,3,3  A.4.5,5,5  A,5B,6-DECACHLOROOCTAH  YDR 

LT 

0.14000000 

m/s 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000 

m/s 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

m/s 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

m/s 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

m/s 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

m/s 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

NNDPA 

N-N1TROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

m/s 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

OXAT 

1.4-OXATffiANE 

LT 

0.07500000 

m/s 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

m/s 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.32000000 

m/s 

0.5 

R 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.32000000 

m/s 

0.5 

R 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.32000000 

m/s 

0.5 

R 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.32000000 

m/s 

0.5 

R 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.32000000 

m/s 

0.5 

R 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

m/s 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

m/s 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

m/s 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

m/s 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

m/s 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l-DICHLOROETH 

LT 

0.06400000 

m/s 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U-D1CHLOROETH 

LT 

0.06800000 

m/s 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,U-TRlCHLOROE 

LT 

0.10000000 

m/s 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

m/s 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

m/s 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-H2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.92000000 

m/s 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

m/s 

0.5 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

UNKS27  UNKNOWN 

0.70000000 

m/s 

0.5 

S 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

UNK529  UNKNOWN 

1.00000000 

m/s 

0.5 

S 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

UNK610  UNKNOWN 

1.00000000 

m/s 

0.5 

S 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

UNK624  UNKNOWN 

0.30000000 

m/s 

0.5 

S 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

UNK627  UNKNOWN 

0.40000000 

m/s 

0.5 

S 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

UNK637  UNKNOWN 

2.00000000 

m/s 

0.5 

S 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

UNK640  UNKNOWN 

1.00000000 

m/s 

0.5 

S 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

UNK643  UNKNOWN 

0.50000000 

m/s 

0.5 

S 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

UNK646  UNKNOWN 

0.50000000 

m/s 

0.5 

S 

ESB-94-01 

SURF 

cso 

UNK649  UNKNOWN 

1.00000000 

m/s 

0.5 

s 
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S(e  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Nomenclature _ Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qual 
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ESB-94-02 

SURF 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

Rg'g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

BGHIP 

BENZO  [GMJl  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROC  Y  CLOPENT  ADIENE 

LT 

0.52000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

CPMSO  4^HLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

DCPD 

DIC  Y  CLOPENT  ADIENE 

LT 

0.57000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

FLREN 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBirr ADIENE 

LT 

0.97000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

HPCLE 

HEPT  ACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

ICDPY 

INDENO  [1,2,3-CJ>]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

ISOPHR ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

MIREX 

1,1  A2,2,3.3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACHLOROOCTAHYDR 

LT 

0.14000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

Rg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

Rg/g 

0.5 
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Stem 

Site 

Type 

Media 

Type  Nomenclature 

Meas 

Real 

Unit 

Vatee  Meas 

Depth 

Flag 

Cade 

Data 

Qua! 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ESB-94-02 

SURF 

CSO  NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO  PfNDPA  N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO  OXAT  1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000  pg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO  PCB016  PCB1016 

LT 

0.32000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.32000000  pg/g 

0.5 

R 

ESB-94-02 

SURF 

CSO  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.32000000  pg/g 

0.5 

R 

ESB-94-02 

SURF 

CSO  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.32000000  pg/g 

0.5 

R 

ESB-94-02 

SURF 

CSO  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.32000000  pg/g 

0.5 

R 

ESB-94-02 

SURF 

CSO  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.32000000  pg/g 

0.5 

R 

ESB-94-02 

SURF 

CSO  PCB260  PCB1260 

LT 

0.79000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO  PCB242  PCB1262 

LT 

6.30000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO  PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  ng/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO  PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  ng/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO  PHENO  PHENOL 

LT 

0.05200000  |ig/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO  PPDDD  2,2-BI  S(P ARA-CHLOROPHENYL)*  1 , 1  -DICHLOROETH 

LT 

0.06400000  fig/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO  PPDDE  2,2-BI S(P  ARA-CHLOROPHENYL}*! ,  1  -DICHLOROETH 

LT 

0.06800000  jig/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO  PPDDT  2,2-BI S(P ARA-CHLOROPHENYL)- 1,1,1  -TRJ CHLOROE 

LT 

0.10000000  |ig/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO  PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000000  |ig/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO  PYR  PYRENE 

LT 

0.08300000  |ig/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO  SUPON  2-CHLORO- l-(2,4-D!CHLOROP HENYL)  VINYL 

LT 

0.92000000  |ig/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO  TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  ng/g 

0.5 

ESB-94-02 

SURF 

CSO  UNKS2S  UNKNOWN 

0.50000000  pg/g 

0.5 

S 

ESB-94-02 

SURF 

CSO  UNK525  UNKNOWN 

2.00000000  jig/g 

0.5 

D 

ESB-94-02 

SURF 

CSO  UNK527  UNKNOWN 

0.90000000  pg/g 

0.5 

S 

ESB-94-02 

SURF 

CSO  UNK529  UNKNOWN 

1.00000000  pg/g 

0.5 

S 

ESB-94-02 

SURF 

CSO  UNKS31  UNKNOWN 

0.40000000  pg/g 

0.5 

s 

ESB-94-02 

SURF 

CSO  UNK539  UNKNOWN 

0.30000000  pg/g 

0.5 

s 

ESB-94-02 

SURF 

CSO  UNK553  UNKNOWN 

0.40000000  pg/g 

0.5 

s 

ESB-94-02 

SURF 

CSO  UNK610  UNKNOWN 

1.00000000  pg/g 

0.5 

s 

ESB-94-02 

SURF 

CSO  UNK624  UNKNOWN 

0.40000000  pg/g 

0.5 

s 

ESB-94-02 

SURF 

CSO  UNK64©  UNKNOWN 

1.00000000  pg/g 

0.5 

s 

ESB-94-02 

SURF 

CSO  UNK643  UNKNOWN 

0.40000000  pg/g 

0.5 

s 

ESB-94-02 

SURF 

CSO  UNK649  UNKNOWN 

0.60000000  pg/g 

0.5 

s 

ESB-94-02 

SURF 

CSO  UNK662  UNKNOWN 

1.00000000  pg/g 

0.5 

s 

ESB-94-02 

SURF 

CSO  UNK679  UNKNOWN 

1.00000000  pg/g 

0.5 

s 

ESB-94-02 

SURF 

CSO  UNK709  UNKNOWN 

0.40000000  pg/g 

0.5 

s 

ESB-94-03 

SURF 

CSO  123TCB  1.Z3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO  124TCB  1  ,2.4-TRl  CHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO  12DCLB  1 ,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO  12DPH  1.2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO  13DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO  13DNB  1.3-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000  pg/g 

0.5 

R 

ESB-94-03 

SURF 

CSO  14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO  236TCP  2,3.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO  245TCP  2.4.5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO  246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO  24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO  24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO  24DNP  2.4-DfNITROPHENOL 

LT 

4.70000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO  24DNT  2.4-DINTTROTOLUENE 

LT 

1.40000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO  26DNA  2.6-DINTTROANILINE 

LT 

0.57000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

CSO  26DNT  2.6-DtNlTROTOLUENE 

LT 

0.32000000  pg/g 

0.5 
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Site  Media 
Type  Type 


Reference  Study  Area 


Meas 

Beel  Value 


Unit  Flag  Data 

Meas  Depth  Code  Qnal 


StelD 


Nomenclature 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESB-94-03 

ESB-94-03 

ESB-94-03 

ESB-94-03 

ESB-94-03 

ESB-94-03 

ESB-94-03 

ESB-94-03 

ESB-94-03 

ESB-94-03 

ESB-94-03 

ESB-94-03 

ESB-94-03 

ESB-94-03 

ESB-94-03 

ESB-94-03 

ESB-94-03 

ESB-94-03 

ESB-94-03 

ESB-94-03 

ESB-94-03 

ESB-94-03 

ESB94-03 

ESB-94-03 

ESB-94-03 

ESB-94-03 

ESB-94-03 

ESB-94-03 

ESB-94-03 

ESB-94-03 

ESB-94-03 

ESB-94-03 

ESB94-03 

ESB-94-03 

ESB-94-03 

ESB94-03 

ESB-94-03 

ESB-94-03 

ESB94-03 

ESB-94-03 

ESB94-03 

ESB-94-03 

ESB94-03 

ESB-94-03 

ESB94-03 

ESB94-03 

ESB-94-03 

ESB94-03 

ESB-94-03 

ESB94-03 

ESB-94-03 

ESB-94-03 


SURF  CSO  2CLP  2-CHLOROPHENOL 

SURF  CSO  2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

SURF  CSO  2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

SURF  CSO  2MP  2-METHYLPHENOL 

SURF  CSO  2NANIL  2-NITROANTLINE 

SURF  CSO  2NP  2-NTTROPHENOL 

SURF  CSO  33DCBD  3,3-ClCHLOROBENZIDINE 

SURF  CSO  35DNA  3,5-DINITROANILINE 

SURF  CSO  3NANIL  3-N1TROAMLINE 

SURF  CSO  3NT  3-NITROTOLUENE 

SURF  CSO  46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL 

SURF  CSO  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

SURF  CSO  4CANIL  4-CHLOROANILINE 

SURF  CSO  4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

SURF  CSO  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

SURF  CSO  4MP  4-METHYLPHENOL 

SURF  CSO  4NANIL  4-NTTROANILINE 

SURF  CSO  4NP  4-NITROPHENOL 

SURF  CSO  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

SURF  CSO  AENSL  ALPHA-ENDOSULFAN 

SURF  CSO  ALDRN  ALDRIN 

SURF  CSO  ANAPN  ACENEPHTHENE 

SURF  CSO  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

SURF  CSO  ANIL  ANILINE 

SURF  CSO  ANTRC  ANTHRACENE 

SURF  CSO  ATZ  ATRAZINE 

SURF  CSO  B2CEX  •  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

SURF  CSO  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

SURF  CSO  B2CLE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

SURF  CSO  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

SURF  CSO  BAANT  BENZO I  A]  ANTHRACENE 

SURF  CSO  BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

SURF  CSO  BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

SURF  CSO  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

SURF  CSO  BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

SURF  CSO  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

SURF  CSO  BENZID  BENZIDINE 

SURF  CSO  BENZO  BENZOIC  ACID 

SURF  CSO  BGHIP  BENZO  [G.HJ]  PERYLENE 

SURF  CSO  BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

SURF  CSO  BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

SURF  CSO  CHRY  CHRYSENE 

SURF  CSO  CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

SURF  CSO  CL6CP  HEXACHLOROC Y CLOPENT ADEENE 

SURF  CSO  CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

SURF  CSO  CLDAN  CHLORDANE 

SURF  CSO  CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 
SURF  CSO  CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 
SURF  CSO  CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 
SURF  CSO  DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 
SURF  CSO  DBCP  DEBROMOCHLOROPROPANE 
SURF  CSO  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 


LT  0.05500000  fig/g  0.5 

LT  0.24000000  fig/g  0.5 

LT  0.03200000  fig/g  0.5 

LT  0.09800000  fig/g  0.5 

ND  3.10000000  fig/g  0.5  R 


LT  1.10000000 
LT  1.60000000 

LT  1.60000000 

LT  3.00000000 
LT  0.34000000 
LT  0.80000000 
LT  0.04100000 
ND  0.63000000 
LT  0.93000000 
LT  0.17000000 
LT  0.24000000 
ND  3.10000000 
LT  3.30000000 
LT  1.30000000 

LT  0.40000000 
LT  1.30000000 

LT  0.04100000 
LT  0.03300000 
ND  0.13000000 
LT  0.71000000 
LT  0.06500000 
LT  0.19000000 
LT  0.44000000 
LT  0.36000000 
LT  0.48000000 
LT  0.04100000 
LT  1.20000000 
LT  0.31000000 
LT  1.30000000 

LT  1.80000000 

LT  2.40000000 
ND  0.13000000 
ND  3.10000000 
0.35000000 
LT  0.13000000 

LT  0.03200000 

LT  0.03200000 

LT  0.08000000 

LT  0.52000000 

LT  1.80000000 

LT  0.68000000 

LT  0.09700000 

LT  0.32000000 

LT  0.06600000 

LT  0.31000000 

LT  0.07100000 

LT  0.21000000 


Mg/g  0.5 

fig/g  0.5 

fig/g  0.5 

fig/g  0.5 

fig fg  0.5 

fig/g  0.5 

fig/g  0.5 

fig/g  0.5  R 

fig/g  0.5 

fig/g  0.5 

fig/g  0.5 

fig/g  0.5  R 

fig/g  0.5 

fig/g  0.5 

ftg/g  0.5 

fig/g  0.5 

fig/g  0.5 

fig/g  0.5 

fig/g  0.5  R 

fig/g  0.5 

fig/g  0.5 

fi g/g  0.5 

fig/g  0.5 

fig/g  0.5 

fig/g  0.5 

fig (%  0.5 

fig/g  0.5 

fig/g  0.5 

fig/g  0.5 

fig fg  0.5 

fig/g  0.5 

fig/g  0.5  R 

figfe  0.5  R 

fig/g  0.5 

fig/g  0.5 

fig/g  0.5 

fig/g  0.5 

fig/g  0.5 

fig/g  0.5 

figfe  0.5 

fig/g  0.5 

fig/g  0.5 

fig/g  0.5 

fig/g  0.5 

fig/g  0.5 

fig/g  0.5 

fxg/g  0.5 
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Reference  Study  Area 


Site  n> 

ate 

Type 

Media 

Type 

1 

Noaieaclatare 

Meas 

Bad 

Vaftae 

Unit 

Mens 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ESB-94-03 

SURF 

cso 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

cso 

DCPD 

D1CY  CLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

cso 

DITH 

DITH1ANE 

LT 

0.06500000 

Pg /g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

Pg'g 

0.5 

R 

ESB-94-03 

SURF 

cso 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

P§/g 

0.5 

R 

ESB-94-03 

SURF 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

cso 

FLREN 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBl  IT  ADIENE 

LT 

0.97000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

cso 

ICDPY 

INDENO  [l,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

cso 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

Pg/g 

0.5 

R 

ESB-94-03 

SURF 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

cso 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

cso 

MIREX 

1,1  A,2,2,3,3  A4,5,5,5  A,5  B, 6-DEC  ACHLOROOCT  AHYDR 

LT 

0.14000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

cso 

MLTHN  MALATHION 

LT 

.0.18000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

cso 

NNDME  N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

cso 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

cso 

OXAT 

1,4-OXATHLANE 

LT 

0.07500000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

cso 

PCB016 

PCB1016 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

ESB-94-03 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.32000000 

Pg/g 

0.5 

R 

ESB-94-03 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.32000000 

Pg/g 

0.5 

R 

ESB-94-03 

SURF 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.32000000 

Pg/g 

0.5 

R 

ESB-94-03 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.32000000 

P»/g 

0.5 

R 

ESB-94-03 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

cso 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-U-DICHLOROETH 

LT 

0.06400000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

cso 

PPDDE 

2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1 ,  l  -DICHLOROETH 

LT 

0.06800000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

cso 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHEN  YL>  1,1,1  -TRJCHLOROE 

LT 

0.10000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

0.92000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-03 

SURF 

cso 

UNK525 

UNKNOWN 

0.40000000 

Pg/g 

0.5 

S 

Data 

CM 
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Reference  Study  Area 


SUe  Media 

Site  ID  Type  Type _ Nomenclature 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESB-94-03 

SURF 

CSO 

UNK525  UNKNOWN 

ESB-94-03 

SURF 

CSO 

UNK526  UNKNOWN 

ESB-94-03 

SURF 

CSO 

UNKS27  UNKNOWN 

ESB-94-03 

SURF 

CSO 

UNK529  UNKNOWN 

ESB-94-03 

SURF 

CSO 

UNK531  UNKNOWN 

ESB-94-03 

SURF 

CSO 

UNK610  UNKNOWN 

ESB-94-03 

SURF 

CSO 

UNK622  UNKNOWN 

ESB-94-03 

SURF 

CSO 

UNKfiM  UNKNOWN 

ESB-94-03 

SURF 

CSO 

UNK640  UNKNOWN 

ESB-94-03 

SURF 

CSO 

UNK643  UNKNOWN 

ESB-94-03 

SURF 

CSO 

UNK649  UNKNOWN 

ESB-94-03 

SURF 

CSO 

UNK662  UNKNOWN 

ESB-94-03 

SURF 

CSO 

UNK473  UNKNOWN 

ESB-94-03 

SURF 

CSO 

UNK679  UNKNOWN 

ESB-94-03 

SURF 

CSO 

UNK709  UNKNOWN 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

123TCB  1,2.3-TRICHLOROBENZENE 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

124TCB  U.4-TRICHLOROBENZENE 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

12DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

12DPH  1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

13DNB  13-DINITROBENZENE 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

23CTCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

24STCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

24DNP  2.4-DIN1TROPHENOL 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

26DNA  2.6-DINITROANILINE 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

2  CLP  2-CHLOROPHENOL 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

2MNAP  2-METH YLN APHTHALENE 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

2MP  2-METHYLPHENOL 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

2  N ANIL  2-NITROAN1LINE 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

2NP  2-NITROPHENOL 

ESB-94-04 

SURF 

CSO  33DCBD  3.3-CICHLOROBENZIDINE 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

35DNA  3,5-DINITROANILINE 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

3NANDL  3-NITRO  ANILINE 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

3NT  3-NITROTOLUENE 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

46DN2C  4,6-DINTTRO-2-CRESOL 

ESB-94-04 

SURF 

CSO  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

4MP  4-METHYLPHENOL 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

4NANIL  4-NTTROANILINE 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

4NP  4-NITROPHENOL 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

ABHC  ALPHA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

i  AENSL  ALPHA-ENDOSULFAN 

ESB-94-04 

SURF 

CSO 

i  ALDRN  aldrin 

Meas  Unit  Flag  Data 

Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qua! 


2.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

0.40000000 

pg /g 

0.5 

S 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

S 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

S 

0.70000000 

pg/g 

0.5 

S 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

S 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

S 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

S 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

s 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

s 

0.80000000 

pg/g 

0.5 

s 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

s 

0.90000000 

pg/g 

0.5 

s 

0.50000000 

pg/g 

0.5 

s 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.22000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.52000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

R 

LT 

0.03400000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.62000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.49000000 

pg/g 

0.5  ' 

LT 

0.06100000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

LT 

4.70000000 

pg/g 

0.5 

LT 

1.40000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.57000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.05500000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.09800000 

pg/g 

0.5 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

R 

LT 

1.10000000 

pg/g 

0.5 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.34000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.80000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.04100000 

pg/g 

0.5 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

R 

LT 

0.93000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.17000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

R 

LT 

3.30000000 

pg/g 

0.5 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

203 


204 


205 


Reference  Study  Area 


Site  ID 

Site 

Type 

Media 

Type  Noneadatare 

Meas 

Baal 

Vmt 

Value  Meas 

Depth 

n«8 

Code 

Data 

Qaal 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  245TCP  2,4,5-TRJCHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  24CTCP  2,4.6-TRlCHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  24DNP  2,4-DINTTROPHENOL 

LT 

4.70000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  24DNT  2,4-DINTTROTOLUENE 

LT 

1.40000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  26DNA  2,6-MNITROANILINE 

LT 

0.37000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  2CDNT  2,6-DINITROTOUJENE 

LT 

0.32000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  2MP  2-METHYLPHEKOL 

LT 

0.09800000  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  2NANIL  2-NTTROANILINE 

ND 

3.10000000  pg/g 

0.5 

R 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  2NP  2-NTTROPHENOL 

LT 

1.10000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  35DNA  3,5-DINTTROANILINE 

LT 

1.60000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  3NANIL  3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  3 NT  3-NTTROTOLUENE 

LT 

0.34000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  46DN2C  4,6-DINITRO-2-C  RESOL 

LT 

0.80000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  4CANIL  4-CHLORO ANILINE 

ND 

0.63000000  pg/g 

0.5 

R 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  4NANTL  4-NTTROANTLINE 

ND 

3.10000000  pg/g 

0.5 

R 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  AENSL  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  ALDRN  ALDRTN 

LT 

1.30000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  ANIL  ANILINE 

ND 

0.13000000  pg/g 

0.5 

R 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.06500000  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  B2CLE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  BAANT  BENZO  |A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  BAPYR  BENZO  |A]  PYRENE 

LT 

1.20000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.13000000  pg/g 

0.5 

R 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000  pg/g 

0.5 

R 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  BGHIP  BENZO  [G.PLI]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.03200000  pg/g 

0.5 

ESB-94-05 

SURF 

CSO  CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  pg/g 

0.5 

206 


207 


ate  ID 


Reference  Study  Area 


Unt  Flag  Data 

Meas  Depth  Code  Qaal 


Site  Media 
Type  Type 


Noauadature 


Meas 

Baal  Value 


Chemical  Classy  SEMIVOLATILES _ 

ESB-94-05  SURF  CSO  PHENO  PHENOL 

ESB-94-05  SURF  CSO  PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHIX>ROPHENYL>-l . 1 -D1CHLOROETH 

ESB-94-05  SURF  CSO  PPDDE  2>2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-DICHLOROETH 

ESB-94-05  SURF  CSO  PPDDT  23-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l,l-TRICHLOROE 

ESB-94-05  SURF  CSO  PRTHN  PARATHION 

ESB-94-05  SURF  CSO  PVR  PYRENE 

ESB-94-05  SURF  CSO  SUPON  2-CHLORO- 1  -<2,4-DICHU)ROPHENYL) VINYL 

ESB-94-05  SURF  CSO  TXPHE  TOXAPHENE 

ESB-94-05  SURF  CSO  UNKS25  UNKNOWN 

ESB-94-05  SURF  CSO  UNK529  UNKNOWN 

ESB-94-05  SURF  CSO  UNK529  UNKNOWN 

ESB-94-05  SURF  CSO  UNK531  UNKNOWN 

ESB-94-05  SURF  CSO  UNK610  UNKNOWN 

ESB-94-05  SURF  CSO  UNK623  UNKNOWN 

ESB-94-05  SURF  CSO  UNKMO  UNKNOWN 

ESB-94-05  SURF  CSO  UNK650  UNKNOWN 

ESB-94-05  SURF  CSO  UNK657  UNKNOWN 

ESB-94-05  SURF  CSO  UNK659  UNKNOWN 

ESB-94-05  SURF  CSO  UNK660  UNKNOWN 

ESB-94-05  SURF  CSO  UNK662  UNKNOWN 

ESB-94-05  SURF  CSO  UNK667  UNKNOWN 

ESB-94-05  SURF  CSO  UNK673  UNKNOWN 

ESB-94-05  SURF  CSO  UNK680  UNKNOWN 

ESB-94-05  SURF  CSO  UNK688  UNKNOWN 

ESB-94-05  SURF  CSO  UNK689  UNKNOWN 

ESB-94-06  SURF  CSO  123TCB  1 ,2.3-TRICHLOROBENZENE 

ESB-94-06  SURF  CSO  123TCB  1.2,3-TRICHLOROBENZENE 

ESB-94-06  SURF  CSO  124TCB  1.2.4-TRICHLOROBENZENE 

ESB-94-06  SURF  CSO  124TCB  1,2.4-TRICHLOROBENZENE 

ESB-94-06  SURF  CSO  12DCLB  1 .2-DICHLOROBENZENE 

ESB-94-06  SURF  CSO  12DCLB  1.2-DICHLOROBENZENE 

ESB-94-06  SURF  CSO  12DPH  1 ,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

ESB-94-06  SURF  CSO  12DPH  1 ,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

ESB-94-06  SURF  CSO  13DCLB  1.3-DICHLOROBENZENE 

ESB-94-06  SURF  CSO  13DCLB  13-DICHLOROBENZENE 

ESB-94-06  SURF  CSO  13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ESB-94-06  SURF  CSO  13DNB  1.3-DINITROBENZENE 

ESB-94-06  SURF  CSO  14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE 

ESB-94-06  SURF  CSO  14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE 

ESB-94-06  SURF  CSO  236TCP  2.3.6-TRICHLOROPHENOL 

ESB-94-06  SURF  CSO  236TCP  2.3.6-TRICHLOROPHENOL  - 

ESB-94-06  SURF  CSO  245TCP  2.4.5-TRICHLOROPHENOL 

ESB-94-06  SURF  CSO  245TCP  2.4.5-TRICHLOROPHENOL 

ESB-94-06  SURF  CSO  246TCP  2,4.6-TRICHLOROPHENOL 

ESB-94-06  SURF  CSO  246TCP  2,4.6-TRICHLOROPHENOL 

ESB-94-06  SURF  CSO  24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ESB-94-06  SURF  CSO  24DCLP  2.4-DICHLOROPHENOL 

ESB-94-06  SURF  CSO  24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ESB-94-06  SURF  CSO  24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ESB-94-06  SURF  CSO  24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

ESB-94-06  SURF  CSO  24DNP  2.4-DINI  I  kOPHENOL 

ESB-94-06  SURF  CSO  24DNT  2.4-DINTTROTOLUENE 


LT  0.05200000  pg/g  0.5 


LT 

0.06400000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.06800000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

LT 

1.70000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.08300000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.92000000 

pg/g 

0.5 

LT 

12.00000000 

pg/g 

0.5 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

S 

030000000 

pg/g 

0.5 

s 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

D 

0.50000000 

pg/g 

0.5 

S 

0.90000000 

pg/g 

0.5 

S 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

s 

0.50000000 

pg/g 

0.5 

s 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

s 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

s 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

s 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

s 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

s 

0.80000000 

pg/g 

0.5 

s 

0.80000000 

pg/g 

0.5 

s 

0.50000000 

pg/g 

0.5 

s 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

s 

0.50000000 

pg/g 

0.5 

s 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.22000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.22000000 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.52000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.52000000 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

D 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

DR 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

R 

LT 

0.03400000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.03400000 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.62000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.62000000 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.49000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.49000000 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.06100000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.06100000 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

4.70000000 

pg/g 

0.5 

LT 

4.70000000 

pg/g 

0.5 

D 

LT 

1.40000000 

1  pg/g 

0.5 

Reference  Study  Area 

Site  Media  Meas  Unit  Flag  Data 

Site  ID  Type  Type _ Nomeadatnre _ Bool  Vatoe  Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESB-94-06 

SURF 

cso 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

26DNT 

2,6-DENTTROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

26DNT 

2,6-DINTTROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

Pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

R 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

DR 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

2NP 

2-NTTROPHENOL 

LT 

1.10000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

33DCBD  3.3-CICHLOROBENZEDINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

33DCBD  33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB94-06 

SURF 

cso 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

ESB94-06 

SURF 

cso 

35DNA 

3,5  -DINITRO  ANILINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB94-06 

SURF 

cso 

3NANIL  3-NTTROANILINE 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

3 N ANIL  3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

3NT 

3-NTTROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

46DN2C  4.6-DINITRO-2-C  RESOL 

LT 

0.80000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

R 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

4CANTL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

DR 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

4NANDL  4-NTTROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

R 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

4NANIL  4-NTTROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

DR 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

4NP 

4-NTTROPHENOL 

LT 

3.30000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

AENSL 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

AENSL 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

pg/g 

0.5 

R 
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ESB-94-06 

SURF 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

Pg /g 

0.5 

DR 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

Pg 'It. 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

AT  Z 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

pg'g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

pg'g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000 

pe'g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000 

pg'g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000 

pg'g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

B2CIPE 

BIS  (2-CHL0R01S0PR0PYL)ETHER 

LT 

0.44000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

K2CLE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

R2CLE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

R2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

R2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

BAANT 

BENZO  (AJ  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

pg^g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

BAPYR 

BENZO  |A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

BAPYR 

BENZO  [AJ  PYRENE 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

BBFAN 

BENZO  fBJ  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

BBFAN 

BENZO  IB]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

pg/g 

0.5 

R 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

BENZm  BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

Pg^E 

0.5 

DR 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

Pg/g 

0.5 

R 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

Pg/g 

0.5 

DR 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

BGHIP 

BENZO  [G,ai]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

EG  HEP 

BENZO  |G.HJ]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

Pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

BKFAN 

BENZO  fK]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

BKFAN 

BENZO  fK]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

Pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

bzalc 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

Pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

Pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

Pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROC  Y  CLOPENT  ADIENE 

LT 

0.52000000 

Pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

Pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

Pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000 

Pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000 

Pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000 

Pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  (AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

Pg/g 

0.5 

Data 

QuI 
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ESB-94-06 

SURE 

CSO 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

031000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

ms's 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

Pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

pete 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

038000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

DCPD 

DIC  Y  CLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

MVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

MVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

5.80000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

130000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

130000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

130000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

130000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

pg'g 

0.5 

DR 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

pg/g 

0.5 

R 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

130000000 

pg/g 

0.5 

R 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

130000000 

pg/g 

0.5 

DR 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

FLREN 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

FLREN 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADEENE 

LT 

0.97000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXEDE 

LT 

0.48000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

ICDPV 

INDENO  [1.23-C.D)  PYRENE 

LT 

2.40000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

ICDPV 

INDENO  [1.2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

ISODR 

1SODRIN 

LT 

0.48000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

039000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

039000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

R 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

130000000 

pg/g 

0.5 

DR 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 
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ESB-94-06 

SURF 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

pete 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

MIREX 

1, 1  A.2^33  A,5a6-DEC  ACHLOROOCTAHYDR 

LT 

0.14000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

MEREX 

U  A.2,2,33  A,4,5,5,5  A,5B,6-DECACHLOROOCTAHYDR 

LT 

0.14000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

NNDME 

N-NTTCOSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

OXAT 

1 ,4-OXATHI  ANE 

LT 

0.07500000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

OXAT 

L4-OXATH1ANE 

LT 

0.07500000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

PCB016 

PCB1016 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

PCB016 

PCB1016 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

DR 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

DR 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

DR 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

DR 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

DR 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

PCB260 

PCB1260 

LT 

0.79000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

PCB26G 

PCB1260 

LT 

0.79000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

PPDDD 

23-BlS(PARA-CHLOROPHENYL>U-DICHLOROETH 

LT 

0.06400000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

PPDDD 

23-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>L  1-DICHLOROETH 

LT 

0.06400000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

PPDDE 

23-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U-DICHLOROETH 

LT 

0.06800000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

PPDDE 

23-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U-DICHLOROETH 

LT 

0.06800000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

PPDDT 

23”BIS(PARA-CHLOROPHEN  YL>- 1,1,1  -TR1CHLOROE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

PPDDT 

23-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>LU-TRICHLOROE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

PYR 

PYRENE 

0.23000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-l  -(2,4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

0.92000000 

pg/g 

0.5 
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ESB-94-06 

SURF 

CSO 

SUPON  2-CHLOR(M-{2,4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

0.92000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

UNK525  UNKNOWN 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

S 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

UNK525  UNKNOWN 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

DS 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

UNK527  UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

S 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

UNK527  UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

DS 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

UNK529  UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

S 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

UNK529  UNKNOWN 

0.50000000 

pg/g 

0.5 

DS 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

UNK531  UNKNOWN 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

S 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

UNK531  UNKNOWN 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

DS 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

UNK591  UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

S 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

UNK591  UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

DS 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

UNK609  UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

S 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

UNK609  UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

DS 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

UNK610  UNKNOWN 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

S 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

UNK610  UNKNOWN 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

DS 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

UNK622  UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

S 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

UNK622  UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

DS 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

UNK623  UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

S 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

UNK623  UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

DS 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

UNK629  UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

S 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

UNK631  UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

s 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

UNK640  UNKNOWN 

0.90000000 

pg/g 

0.5 

s 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

UNK640  UNKNOWN 

0.90000000 

pg/g 

0.5 

DS 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

UNK644  UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

S 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

UNK649  UNKNOWN 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

s 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

UNK649  UNKNOWN 

0.50000000 

pg/g 

0.5 

DS 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

UNK654  UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

S 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

UNK656  UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

DS 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

UNK657  tFNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

s 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

UNK659  UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

s 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

UNK659  UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

DS 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

UNK660  UNKNOWN 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

S 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

UNK660  UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

DS 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

UNK662  UNKNOWN 

0.90000000 

pg/g 

0.5 

S 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

UNK662  UNKNOWN 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

DS 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

UNK667  UNKNOWN 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

DS 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

UNK673  UNKNOWN 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

DS 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

UNK674  UNKNOWN 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

S 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

UNK679  UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

s 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

UNK679  UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

DS 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

UNK680  UNKNOWN 

0.80000000 

pg/g 

0.5 

s 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

UNK680  UNKNOWN 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

DS 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

UNK688  UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

s 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

UNK689  UNKNOWN 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

s 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

UNK689  UNKNOWN 

0.50000000 

pg/g 

0.5 

DS 

ESB-94-06 

SURF 

CSO 

UNK690  UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

DS 

ESB-94-07 

SURF 

CSO 

I23TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

CSO 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

CSO 

I2DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

CSO 

12DPH  1.2-DIPHENYLHYDRAZENE 

LT 

0.52000000 

pg/g 

0.5 
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ESB-94-07 

SURF 

cso 

13DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

p&g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

PS'S 

0.5 

R 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg'g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

234TCP  23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg'g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

244TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

Pg'g 

.  0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

240 MP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

24DNP  2,4-DJNTTROPHENOL 

LT 

4.70000000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

240 NT  2,4-DENTTROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

24DNA  2,6-DINTTROANILINE 

LT 

0.57000000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

24DNT  2,6-DlNlTROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pete 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

2  CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg'g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg'g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

CSO 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

0.05800000 

pg'g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

CSO 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg'g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

CSO 

2NANTL  2-NTTROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg'g 

0.5 

R 

ESB-94-07 

SURF 

CSO 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

pg'g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

CSO 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pete 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

CSO 

35DNA  3, 5-DINTTRO  ANILINE 

LT 

1.60000000 

pg'g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

3NANIL  3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

pg'g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

3  NT  3-NTTROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

pg'g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

46DN2C  4,6-D[NITRO-2-C  RESOL 

LT 

0.80000000 

pg'g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

pg'g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

4CANEL  4-CHLOROANUJNE 

ND 

0.63000000 

pg'g 

0.5 

R 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

pg'g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000 

pg'g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

pg'g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

4NANIL  4-NTTROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg'g 

0.5 

R 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

4NP  4-NTTROPHENOL 

LT 

3.30000000 

pg'g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg'g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

AENSL  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

pg'g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000000 

pg'g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

pg'g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

pg'g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

anil  aniline 

ND 

0.13000000 

pg'g 

0.5 

R 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

pg'g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

pg'g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000 

pg'g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

B2CTPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000 

pg'g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

B2CLE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000 

pg'g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

pg'g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

BAANT  BENZO (A)  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

pg'g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

pg'g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

pg'g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg'g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

pg'g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

pg'g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

BENZ3D  BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

pg'g 

0.5 

R 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

pg'g 

0.5 

R 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

BGHIP  BENZO  |G,H.I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

pg'g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

BKFAN  BENZO  fK]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

pg'g 

0.5 
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Unit  Flag  Data 

Meas  Depth  Code  Qnal 


Site  ID 


Nomenclature 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESB-94-07 

ESB-94-07 

ESB-94-07 

ESB-94-07 

ESB-94-07 

ESB-94-07 

ESB-94-07 

ESB-94-07 

ESB-94-07 

ESB-94-07 

ESB-94-07 

ESB-94-07 

ESB-94-07 

ESB-94-07 

ESB-94-07 

ESB-94-07 

ESB-94-07 

ESB-94-07 

ESB-94-07 

ESB-94-07 

ESB-94-07 

ESB-94-07 

ESB-94-07 

ESB-94-07 

ESB-94-07 

ESB-94-07 

ESB-94-07 

ESB-94-07 

ESB-94-07 

ESB-94-07 

ESB-94-07 

ESB-94-07 

ESB-94-07 

ESB-94-07 

ESB-94-07 

ESB-94-07 

ESB-94-07 

ESB-94-07 

ESB-94-07 

ESB-94-07 

ESB-94-07 

ESB-94-07 

ESB-94-07 

ESB-94-07 

ESB-94-07 

ESB-94-07 

ESB-94-07 

ESB-94-07 

ESB-94-07 

ESB-94-07 

ESB-94-07 

ESB-94-07 


SURF  CSO  BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

SURF  CSO  CHRY  CHRYSENE 

SURF  CSO  CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

SURF  CSO  CL6CP  HEXACHLOROCY CLOPENT ADIENE 

SURF  CSO  CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

SURF  CSO  CLDAN  CHLORDANE 

SURF  CSO  CPMS  4-C  HLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

SURF  CSO  CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

SURF  CSO  CPMSO  4-C  HLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

SURF  CSO  DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

SURF  CSO  DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

SURF  CSO  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

SURF  CSO  DBZFU  DIBENZOFURAN 

SURF  CSO  DCPD  DICY  CLOPENT  ADIENE 

SURF  CSO  DDVP  VAPONA 

SURF  CSO  DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

SURF  CSO  DITH  DITHIANE 

SURF  CSO  DLDRN  DEELDRIN 

SURF  CSO  DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

SURF  CSO  DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

SURF  CSO  DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

SURF  CSO  ENDRN  ENDRIN 

SURF  CSO  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

SURF  CSO  ENDRN  ENDRIN  KETONE 

SURF  CSO  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

SURF  CSO  FAMPH  FAMOPHOS 

SURF  CSO  FANT  FLUORANTHENE 

SURF  CSO  FLREN  FLUORENE 

SURF  CSO  HCBD  HEXACHLOROBUT ADIENE 

SURF  CSO  HPCL  HEPTACHLOR 

SURF  CSO  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

SURF  CSO  ICDPY  INDENO  [1J2,3*C,D]  PYRENE 

SURF  CSO  ISODR  ISODRIN 

SURF  CSO  ISOPHR ISOPHORONE 

SURF  CSO  KEP  KETONE 

SURF  CSO  LIN  LINDANE 

SURF  CSO  MEXCL  METHOXYCHLOR 

SURF  CSO  MIREX  UAZ2,3,3A4,5,5,5A5B,6-DECACHLOROOCTAHYDR 

SURF  CSO  MLTHN  MALATHION 

SURF  CSO  NAP  NAPHTHALENE 

SURF  CSO  NB  NITROBENZENE 

SURF  CSO  NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

SURF  CSO  NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

SURF  CSO  NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

SURF  CSO  OXAT  1,4-OXATHIANE 

SURF  CSO  PCB016  PCB  1016 

SURF  CSO  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 
SURF  CSO  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 
SURF  CSO  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 
SURF  CSO  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 
SURF  CSO  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 
SURF  CSO  PCB260  PCB  1260 


LT 

0.03200000  gg/g 

0.5 

LT 

0.03200000  gg/g 

0.5 

LT 

0.08000000  gg/g 

0.5 

LT 

0.52000000  gg/g 

0.5 

LT 

1.80000000  gg/g 

0.5 

LT 

0.68000000  gg/g 

0.5 

LT 

0.09700000  gg/g 

0.5 

LT 

0.32000000  gg/g 

0.5 

LT 

0.06600000  gg/g 

0.5 

LT 

0.31000000  gg/g 

0.5 

LT 

0.07100000  gg/g 

0.5 

LT 

0.21000000  gg/g 

0.5 

LT 

0.38000000  gg/g 

0.5 

LTv 

0.57000000  gg/g 

0.5 

LT 

0.06800000  gg/g 

0.5 

0.40000000  gg/g 

0.5 

LT 

0.06500000  gg/g 

0.5 

LT 

0.07900000  gg/g 

0.5 

LT 

0.06300000  gg/g 

0.5 

LT 

1.30000000  gg/g 

0.5 

LT 

0.23000000  gg/g 

0.5 

LT 

1.30000000  gg/g 

0.5 

LT 

1.80000000  gg/g 

0.5 

ND 

0.28000000  gg/g 

0.5 

LT 

1.20000000  gg/g 

0.5 

ND 

1.30000000  gg/g 

0.5 

0.05700000  gg/g 

0.5 

LT 

0.06500000  gg/g 

0.5 

LT 

0.97000000  gg/g 

0.5 

LT 

0.24000000  gg/g 

0.5 

LT 

0.48000000  gg/g 

0.5 

LT 

2.40000000  gg/g 

0.5 

LT 

0.48000000  gg/g 

0.5 

LT 

0.39000000  gg/g 

0.5 

ND 

1.30000000  gg/g 

0.5 

LT 

0.10000000  gg/g 

0.5 

LT 

0.26000000  gg/g 

0.5 

LT 

0.14000000  gg/g 

0.5 

LT 

0.18000000  gg/g 

0.5 

LT 

0.74000000  gg/g 

0.5 

LT 

1.80000000  gg/g 

0.5 

LT 

0.46000000  gg/g 

0.5 

LT 

1.10000000  gg/g 

0.5 

LT 

0.29000000  gg/g 

0.5 

LT 

0.07500000  gg/g 

0.5 

LT 

0.32000000  gg/g 

0.5 

ND 

0.32000000  gg/g 

0.5 

ND 

0.32000000  gg/g 

0.5 

ND 

0.32000000  gg/g 

0.5 

ND 

0.32000000  gg/g 

0.5 

ND 

0.32000000  gg/g 

0.5 

LT 

0.79000000  gg/g 

0.5 

R 

R 


R 


R 

R 

R 

R 

R 
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r 

r 
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ESB-94-07 

SURF 

cso 

PCR262  PCB1262 

LT 

6.30000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

PHANT  PHENANTHRENE 

0.12000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

PHENO  PHENOL 

LT 

0.05200000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U-DICHLOROETH 

LT 

0.06400000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

PPDDE  2J2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U.DICHIjOROETH 

LT 

0.06800000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

PPDDT  2^2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL>  1,1,1  -TRJCHLOROE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

PYR  PYRENE 

0.20000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

SUPON  2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHENYL) VINYL 

LT 

0.92000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

pg /g 

0.5 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

UNKS25  UNKNOWN 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

S 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

UNK527  UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

S 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

UNK531  UNKNOWN 

0.90000000 

pg/g 

0.5 

s 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

UNK552  UNKNOWN 

0.50000000 

pg/g 

0.5 

s 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

UNK591  UNKNOWN 

0.90000000 

pg/g 

0.5 

s 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

UNK609  UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

s 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

IJNK610  UNKNOWN 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

UNK622  UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

s 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

UNK623  UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

s 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

UNK640  UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

s 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

UNK644  UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

s 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

UNK649  UNKNOWN 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

s 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

UNK654  UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

s 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

UNK657  UNKNOWN 

0.50000000 

pg/g 

0.5 

s 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

UNK6S9  UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

s 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

UNK660  IINKNOWN 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

s 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

UNK662  UNKNOWN 

0.80000000 

pg/g 

0.5 

s 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

UNK673  irNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

s 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

UNK680  UNKNOWN 

0.50000000 

pg/g 

0.5 

s 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

UNK688  INKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

s 

ESB-94-07 

SURF 

cso 

UNK689  UNKNOWN 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

s 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

I23TCB  U.3-TRJCHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

124TCB  U.4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

I2DCLB  1.2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

12DPH  U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

13DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

13DNB  13-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

R 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

234TCP  23.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

245TCP  2.4.5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

246TCP  2.4.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

24DCLP  2.4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

24DNP  2.4-DINTTROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

24DNT  2,4-DINITROTOLirENE 

LT 

1.40000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

26DNA  2.6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

2CDNT  2.6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

2  CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg/g 

0.5 

Reference  Study  Area 


Stem 

Ste 

Type 

Media 

Type 

Nomenclature 

Mens 

Bool 

Value  1 

Unit 

Meas 

Depth 

Flag 

Cede 

Chemical  Class :  SEMIVOLATILES 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

itgfg 

0.5 

R 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

CSO  33DCRD  33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

CSO 

35DNA  3,5-DINTTROANILINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

CSO 

3NANIL  3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

CSO 

3  NT  3-NTTROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

pgfe 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

CSO 

46DN2C  4,6-DENTTRO-2-C  RESOL 

LT 

0.80000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

4CAN1L  4-CHLOROANHJNE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

R 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

Pg/g 

0.5 

R 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORTOE 

LT 

1.30000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

AENSL  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

Pg% 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

anil  aniline 

ND 

0.13000000 

Pg/g 

0.5 

R 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

CSO  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

B2CLE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

BAANT  BENZO  (A)  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

Pg/g 

0.5 

ESB94-10 

SURF 

cso 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

pg/g 

0.5 

R 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

Pg/g 

0.5 

R 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

BGHIP  BENZO  [G.H.I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

pg/g 

0.5 

ESB94-10 

SURF 

cso 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000 

Pg/g 

0.5 

ESB94-10 

SURF 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

DBZFU  DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

DCPD  DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

DDVP  VAPONA 

LT 

0.06800000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-10 

SURF 

cso 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

Pg/g 

0.5 

Data 

Qua] 
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Site 
Type  Type 


Nomenclature 


Baal  Value 


Unit  Flag  Data 

Meas  Depth  Code  Qnal 


Chemical  Class ;  SEMIVOLATILES 

ESB-94-11  SURF  CSO  123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

ESB-94-11  SURF  CSO  124TCB  1 ,2,4-TRICHLOROBENZENE 

ESB-94-11  SURF  CSO  12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

ESB-94-11  SURF  CSO  12DPH  1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

ESB-94-11  SURF  CSO  13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

ESB-94-11  SURF  CSO  13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ESB-94-11  SURF  CSO  14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

ESB-94-11  SURF  CSO  23<TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

ESB-94-11  SURF  CSO  245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

ESB-94-11  SURF  CSO  246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

ESB-94-11  SURF  CSO  24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ESB-94-11  SURF  CSO  24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ESB-94-11  SURF  CSO  24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

ESB-94-11  SURF  CSO  24DNT  2.4-DINITROTOLUENE 

ESB-94-11  SURF  CSO  26DNA  2,6-DtNITROANILINE 

ESB-94-11  SURF  CSO  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

ESB-94-11  SURF  CSO  2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ESB-94-11  SURF  CSO  2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

ESB-94-11  SURF  CSO  2MNAP  2-METHYLN  APHTHALENE 

ESB-94-11  SURF  CSO  2MP  2-METHYLPHENOL 

ESB-94-11  SURF  CSO  2NANIL  2-NITROANILINE 

ESB-94-11  SURF  CSO  2NP  2-N1TROPHENOL 

ESB-94-11  SURF  CSO  33DCBD  33-CICHLOROBENZIDINE 


ESB-94-11 

SURF 

CSO 

35DNA 

3 ,5-DINrrRO  ANILINE 

ESB-94-11 

SURF 

CSO 

3NANEL  3-NTTROANILINE 

ESB-94-11 

SURF 

CSO 

3NT 

3-NTTROTOLUENE 

ESB-94-11 

SURF 

CSO 

46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL 

ESB-94-11 

SURF 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ESB-94-11 

SURF 

CSO 

4CANTL  4-CHLOROANILINE 

ESB-94-11 

SURF 

CSO 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

ESB-94-11 

SURF 

CSO 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ESB-94-11 

SURF 

CSO 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

ESB-94-11 

SURF 

CSO 

4NANIL  4-NTTROANILINE 

ESB-94-11 

SURF 

CSO 

4NP 

4-NTTROPHENOL 

ESB-94-11 

SURF 

CSO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESB-94-11 

SURF 

CSO 

AENSL 

ALPHA-ENDOSULFAN 

ESB-94-11 

SURF 

CSO 

ALDRN 

ALDRIN 

ESB-94-11 

SURF 

CSO 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

ESB-94-11 

SURF 

CSO 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

ESB-94-11 

SURF 

CSO 

ANIL 

ANILINE 

ESB-94-11 

SURF 

CSO 

ANTRC 

ANTHRACENE 

ESB-94-11 

SURF 

CSO 

ATZ 

ATRAZINE 

ESB-94-11 

SURF 

CSO 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ESB-94-11 

SURF 

CSO 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ESB-94-11 

SURF 

CSO 

B2CLE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

ESB-94-11 

SURF 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

ESB-94-11 

SURF 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

ESB-94-11 

SURF 

CSO 

BAPYR 

BENZO  fA)  PYRENE 

ESB-94-11 

SURF 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

ESB-94-11 

SURF 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESB-94-11 

SURF 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

ESB-94-11 

SURF 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.03200000 

PS it 

0.5 

LT 

0.22000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.52000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.03400000 

Pff'g 

0.5 

LT 

0.62000000 

pg /g 

0.5 

LT 

0.49000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.06100000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

LT 

4.70000000 

pg/g 

0.5 

LT 

1.40000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.57000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.32000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.05500000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.24000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.03200000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.09800000 

Pg/g 

0.5 

ND 

3.10000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

1.10000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

1.60000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

1.60000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.34000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.80000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.04100000 

pg/g 

0.5 

ND 

0.63000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.93000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.17000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.24000000 

Pg/g 

0.5 

ND 

3.10000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

3.30000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

1.30000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

LT 

1.30000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.04100000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.03300000 

Pg/g 

0.5 

ND 

0.13000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.71000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.06500000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.19000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.44000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.36000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.48000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.04100000 

Pg/g 

0.5 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.31000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

1.30000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

1.80000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

2.40000000 

1  Pg/g 

0.5 
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ESB-94-1 1 

SURF 

cso 

BENZZD  BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

cso 

BGHXP 

BENZO  [G.H.I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

cso 

RKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

pete 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

cso 

R2ALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

pete 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROC  Y  CLOPENT  ADIENE 

LT 

0.52000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

cso 

CPMSO  4^HLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

cso 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

cso 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

cso 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

cso 

ESFS04  ENDOSULF AN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

cso 

FLREN 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUT  ADIENE 

LT 

0.97000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

cso 

ICDPY 

INDENO  [1,23-C.D]  PYRENE. 

LT 

2.40000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

cso 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

cso 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

cso 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

cso 

MI  REX 

1 . 1  A.2.2,3,3  A.4.5,5.5  A.5B.6-DECACHLOROOCTAHYDR 

LT 

0.14000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

cso 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

cso 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

cso 

NNDPA 

N-NITROSO  DIP  HENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

cso 

OXAT 

1 ,4-OXATHlANE 

LT 

0.07500000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

cso 

PCB016 

PCB1016 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-1 1 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 
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C 

? 


Chemical  Classy  SEMTVOLATILES _ 

ESB-94-1 1  SURF  CSO  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ESB-94-1 1  SURF  CSO  FCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ESB-94-1 1  SURF  CSO  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ESB-94-1 1  SURF  CSO  PCB260  PCB1260 

ESB-94-1 1  SURF  CSO  PCB262  PCB  1262 

ESB-94-1 1  SURF  CSO  PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ESB-94-1 1  SURF  CSO  PHANT  PHENANTHRENE 

ESB-94-1 1  SURF  CSO  PHENO  PHENOL 

ESB-94-1 1  SURF  CSO  PPDDD  2,2-BlS(P  ARA-CHLOROPHENYL)-l ,  1  -DICHLOROETH 

ESB-94-1 1  SURF  CSO  PPDDE  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DlCHLOROETH 

ESB-94-1 1  SURF  CSO  PPDDT  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l ,  1, 1-TRICHLOROE 

ESB-94-1 1  SURF  CSO  PRTHN  PARATHION 

ESB-94-1 1  SURF  CSO  PYR  PYRENE 

ESB-94-1 1  SURF  CSO  SUPON  2-CHLORO-l  -(2,4-DICHLOROPHENYL) VINYL 

ESB-94-1 1  SURF  CSO  TXPHE  TOXAPHENE 

ESB-94-1 1  SURF  CSO  UNKS25  UNKNOWN 

ESB-94-1 1  SURF  CSO  UNK526  UNKNOWN 

ESB-94-1 1  SURF  CSO  UNK528  UNKNOWN 

ESB-94-1 1  SURF  CSO  UNKS29  UNKNOWN 

ESB-94-1 1  SURF  CSO  UNKS30  UNKNOWN 

ESB-94-1 1  SURF  CSO  UNK531  UNKNOWN 

ESB-94-1 1  SURF  CSO  UNK535  UNKNOWN 

ESB-94-1 1  SURF  CSO  UNK610  UNKNOWN 

ESB-94-1 1  SURF  CSO  UNK640  UNKNOWN 

ESB-94-1 1  SURF  CSO  UNK649  UNKNOWN 

ESB-94-1 1  SURF  CSO  UNK661  UNKNOWN 

ESB94-12  SURF  CSO  123TCB  U.3-TRICHLOROBENZENE 

ESB94-12  SURF  CSO  124TCB  1,2.4-TRICHLOROBENZENE 

ESB-94-12  SURF  CSO  12DCLB  1.2-DICHLOROBENZENE 

ESB94-12  SURF  CSO  12DPH  U-DIPHENYLHYDRAZINE 

ESB-94-12  SURF  CSO  13DCLB  1 3-DICHLOROBENZENE 

ESB-94-12  SURF  CSO  13DNB  1.3-DINITROBENZENE 

ESB-94-12  SURF  CSO  14DCLB  1 ,4-DICHLOROBENZENE 

ESB94-12  SURF  CSO  236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

ESB-94-12  SURF  CSO  245TCP  2,4.5-TRlCHLOROPHENOL 

ESB94-12  SURF  CSO  246TCP  2.4,6-TRlCHLOROPHENOL 

ESB-94-12  SURF  CSO  24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ESB-94-12  SURF  CSO  24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ESB-94-12  SURF  CSO  24DNP  2.4-DINITROPHENOL 

ESB-94-12  SURF  CSO  24DNT  2,4-DINlTROTOLUENE 

ESB-94-12  SURF  CSO  26DNA  2.6-DINITROANILINE 

ESB-94-12  SURF  CSO  26DNT  2,6-DtNITROTOLUENE 

ESB-94-12  SURF  CSO  2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ESB-94-12  SURF  CSO  2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

ESB-94-12  SURF  CSO  2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ESB-94-12  SURF  CSO  2MP  2-METHYLPHENOL 

ESB-94-12  SURF  CSO  2NANIL  2-NITROANILINE 

ESB-94-12  SURF  CSO  2NP  2-NITROPHENOL 

ESB-94-12  SURF  CSO  33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

ESB-94-12  SURF  CSO  35DNA  3.5-DINITROANILINE 

ESB-94-12  SURF  CSO  3NAN1L  3-NITROANILINE 

ESB94-12  SURF  CSO  3 NT  3-NITROTOLUENE 


ND 
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0.5 

LT 

0.06800000  (ig/g 
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0.5 

LT 

1.70000000  (ig/g 
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0.5 

LT 
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0.5 

s 
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0.5 

LT 

0.06100000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.06500000  (ig/g 

0.5 

LT 

3.00000000  (ig/g 

0.5 

LT 

4.70000000  (ig/g 

0.5 

LT 

1.40000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.57000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.32000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.05500000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.24000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.03200000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.09800000  (ig/g 

0.5 

ND 

3.10000000  (ig/g 

0.5 

R 

LT 

1.10000000  (ig/g 

0.5 

LT 

1.60000000  (ig/g 

0.5 

LT 

1.60000000  (ig/g 

0.5 

LT 

3.00000000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.34000000  (ig/g 

0.5 

Reference  Study  Area 


Site  Media  Mias  Unit  Flag  Data 

Site  ID _ Type  Type _ Nirnrlnteire _ Baal  Vatae  Mens  Depth  Code  Qaal 


Chemical  Class;  SEMIVOLATILES 


ESB-94-12 

SURF 

cso 

46DN2C  4t6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

o.sooooooo 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

pg'g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

4NAN1L  4-N1TR0ANILINE 

ND 

3.10000000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

ABHC 

ALPHA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

AENSL 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

ANIL 

ANILINE 

ND 

0.13000000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

B2CEPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

B2CLE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

BAANT 

BENZO  |  AJ  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

BAPYR 

BENZO  |A|  PYRENE 

LT 

1.20000000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Pg'g 

0,5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

'lt 

1.80000000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

BGHIP 

BENZO  [G.HJ]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

pg'g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

DBHC 

DELT  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

DITH 

DITH1ANE 

LT 

0.06500000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

pg'g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

pg'g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

pg'g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

Pg'g 

0.5 

222 


Reference  Study  Area 


ate 

Type 

Media 

Type  Nomenclature 

Meus 

Beat 

Unit 

Value  Mens 

Flag 

Cede 

Data 

Qual 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ESB-94-12 

SURF 

CSO  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  ng/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

CSO  ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000  fig/g 

0.5 

R 

ESB-94-12 

SURF 

CSO  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  fig/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

CSO  FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

1.30000000  fig/g 

0.5 

R 

ESB-94-12 

SURF 

CSO  FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  fig/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

CSO  FLREN  FLUORENE 

LT 

0.06500000  fig/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

CSO  HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000  fig/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

CSO  HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  iig/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

CSO  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  fig/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

CSO  ICDPY  INDENO  [1A3-C.D]  PYRENE 

LT 

2.40000000  ftg/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

CSO  ISODR  ISODRIN 

LT 

0.48000000  fig/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

CSO  ISOPHR ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  fig/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

CSO  KEP  KEPONE 

ND 

1.30000000  fig/g 

0.5 

R 

ESB-94-12 

SURF 

CSO  UN  LINDANE 

LT 

0.10000000  ng/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

CSO  MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  iig/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

CSO  MIREX  1 , 1  A^2.2,3,3 A,4,5,5,5 A,5B,6-DEC ACHLOROOCTAH YDR 

LT 

0.14000000  fig/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

CSO  MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  (ig/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

CSO  NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  fig/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

CSO  NB  NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  fig/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

CSO  NNDME  N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  fig/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

CSO  NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  fig/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

CSO  NNDPA  N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  fig/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

CSO  OXAT  1 ,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000  fig/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

CSO  PCB016  PCB  1016 

LT 

0.32000000  fig/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

CSO  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.32000000  fig/g 

0.5 

R 

ESB-94-12 

SURF 

CSO  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.32000000  fig/g 

0.5 

R 

ESB-94-12 

SURF 

CSO  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.32000000  fig/g 

0.5 

R 

ESB-94-12 

SURF 

CSO  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.32000000  fig/g 

0.5 

R 

ESB-94-12 

SURF 

CSO  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.32000000  fig/g 

0.5 

R 

ESB-94-12 

SURF 

CSO  PCB260  PCB  1260 

LT 

0.79000000  fig/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

CSO  PCB262  PCB  1262 

LT 

6.30000000  fig/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

CSO  PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  fig/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

CSO  PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  fig/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

CSO  PHENO  PHENOL 

LT 

0.05200000  fig/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

CSO  PPDDD  2,2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLOROETH 

LT 

0.06400000  fig/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

CSO  PPDDE  22-BlS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLOROETH 

LT 

0.06800000  fig/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

CSO  PPDDT  2a-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-U,l-TRJCHLOROE 

LT 

0.10000000  fig/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

CSO  PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000000  fig/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

CSO  PYR  PYRENE 

LT 

0.08300000  fig/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

CSO  SUPON  2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHENYL) VINYL 

LT 

0.92000000  fig/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

CSO  TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  fig/g 

0.5 

ESB-94-12 

SURF 

CSO  UNK528  UNKNOWN 

0.90000000  ftg/g 

0.5 

S 

ESB-94-12 

SURF 

CSO  UNK530  UNKNOWN 

1.00000000  fig/g 

0.5 

S 

ESB-94-12 

SURF 

CSO  UNK610  UNKNOWN 

1.00000000  Jig/g 

0.5 

S 

ESB-94-12 

SURF 

CSO  UNK623  UNKNOWN 

0.30000000  fig/g 

0.5 

S 

ESB-94-12 

SURF 

CSO  UNK634  UNKNOWN 

0.30000000  fig/g 

0.5 

S 

ESB-94-12 

SURF 

CSO  UNK640  UNKNOWN 

1.00000000  fig/g 

0.5 

s 

ESB-94-12 

SURF 

CSO  UNK649  UNKNOWN 

0.70000000  fig/g 

0.5 

s 

ESB-94-12 

SURF 

CSO  UNK662  UNKNOWN 

0.90000000  fig/g 

0.5 

s 

ESB-94-12 

SURF 

CSO  UNK678  UNKNOWN 

0.30000000  fig/g 

0.5 

s 

ESB-94-12 

SURF 

CSO  UNK679  UNKNOWN 

0.70000000  fig/g 

0.5 

s 

ESB-94-13 

SURF 

CSO  123TCB  1,2,3-TRJCHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  fig/g 

0.5 
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She  Media 
Site  ID  Type  Type 


Nnaimrlntnre 


Chemical  Classy  SEMIVOtATILES _ 

ESB-94-13  SURF  CSO  U4TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

ESB-94-13  SURF  CSO  12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

ESB-94-13  SURF  CSO  12DPH  U-DIPHENYLHYDRAZINE 

ESB-94-13  SURF  CSO  13DCLB  13-DICHLOROBENZENE 

ESB-94-13  SURF  CSO  13DNB  1 3-DINITROBENZENE 

ESB-94-13  SURF  CSO  14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

ESB-94-13  SURF  CSO  23dTCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

ESB-94-13  SURF  CSO  245TCP  2,4,5-TRlCHLOROPHENOL 

ESB-94-13  SURF  CSO  24CTCP  2,4,6-TRlCHLOROPHENOL 

ESB-94-13  SURF  CSO  24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ESB-94-13  SURF  CSO  24DMP  2,4-DMETHYLPHENOL 

ESB-94-13  SURF  CSO  24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

ESB-94-13  SURF  CSO  24DNT  2.4-DIN1TROTOLUENE 

ESB-94-13  SURF  CSO  26DNA  2.6-DINITROANILINE 

ESB-94-13  SURF  CSO  26DNT  2.6-DINITROTOLUENE 

ESB-94-13  SURF  CSO  2 CLP  2-CHLOROPHENOL 

ESB-94-13  SURF  CSO  2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

ESB-94-13  SURF  CSO  2MNAP  2-METHYLN APHTHALENE 

ESB-94-13  SURF  CSO  2MP  2-METHYLPHENOL 

ESB-94-13  SURF  CSO  2NANTL  2-N1TROANILINE 

ESB94-13  SURF  CSO  2NP  2-NITROPHENOL 

ESB94-13  SURF  CSO  33DCBD  33-CICHLOROBENZtDINE 

ESB-94-13  SURF  CSO  3SDNA  3,5-DINITROANILINE 

ESB-94-13  SURF  CSO  3NANIL  3-NITRO ANILINE 

ESB-94-13  SURF  CSO  3 NT  3-NTTROTOLUENE 

ESB94-13  SURF  CSO  46DN2C'  4.6-DINITRO-2-CRESOL 

ESB-94-13  SURF  CSO  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ESB-94-13  SURF  CSO  4CANIL  4-CHLORO  ANILINE 

ESB-94-13  SURF  CSO  4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

ESB-94-13  SURF  CSO  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ESB-94-13  SURF  CSO  4MP  4-METHYLPHENOL 

ESB-94-13  SURF  CSO  4NANIL  4-NTTROANHJNE 

ESB-94-13  SURF  CSO  4NP  4-N1TROPHENOL 

ESB-94-13  SURF  CSO  ABHC  ALPHA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

ESB-94-13  SURF  CSO  AENSL  ALPHA-ENDOSULFAN 

ESB-94-13  SURF  CSO  ALDRN  ALDRIN 

ESB-94-13  SURF  CSO  ANAPN  ACENEPHTHENE 

ESB-94-13  SURF  CSO  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

ESB-94-13  SURF  CSO  ANIL  ANILINE 

ESB-94-13  SURF  CSO  ANTRC  ANTHRACENE 

ESB-94-13  SURF  CSO  ATZ  ATRAZINE 

ESB-94-13  SURF  CSO  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 
ESB-94-13  SURF  CSO  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ESB-94-13  SURF  CSO  B2CLE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

ESB-94-13  SURF  CSO  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

ESB-94-13  SURF  CSO  BAANT  BENZO  |  A]  ANTHRACENE 

ESB-94-13  SURF  CSO  BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

ESB-94-13  SURF  CSO  BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

ESB-94-13  SURF  CSO  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESB-94-13  SURF  CSO  BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

ESB94-13  SURF  CSO  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ESB-94-13  SURF  CSO  BENZID  BENZIDINE 


Meas  Unit  Flag 

Baal  Value  Meas  Depth  Code 


LT 

0.22000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.04200000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.52000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.04200000 

Pg/g 

0.5 

ND 

0.63000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.03400000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.62000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.49000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.06100000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.06500000 

Pg/g 

0.5 

LT 

3.00000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

4.70000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

1.40000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.57000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.05500000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.24000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.03200000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.09800000 

Pg/g 

0.5 

ND 

3.10000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

uooooooo 

Pg/g 

0.5 

LT 

1.60000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

1.60000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

3.00000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.34000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.80000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.04100000 

Pg/g 

0.5 

ND 

0.63000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.93000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.17000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.24000000 

Pg/g 

0.5 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

LT 

3.30000000 

Pg'g 

0.5 

LT 

1.30000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.40000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

1.30000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.04100000 

Pg'g 

0.5 

LT 

0.03300000 

Pg/g 

0.5 

ND 

0.13000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.71000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.06500000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.19000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.44000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.36000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

0.48000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.04100000 

pg/g 

0.5 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

LT 

0.31000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

1.30000000 

Pg'g 

0.5 

LT 

1.80000000 

Pg/g 

0.5 

LT 

2.40000000 

Pg/g 

0.5 

ND 

0.13000000 

Pg/g 

0.5 

224 


Reference  Study  Area 


Meas 

Beol  Value 


Unit  Flag  Data 

Meas  Depth  Code  Qaal 


Ste  Media 

ate  ID _ Type  Type _ Nomenclature 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES _ 


ESB-94-13 

SURF 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACE) 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

BGHtP 

BENZO  [G,HJ]  PERYLENE  • 

LT 

0.18000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROCY  CLOPENT ADIENE 

LT 

0.52000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

CPMSO  4^HLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENT ADIENE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

DNOP 

DI-N -OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

FLREN 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUT ADIENE 

LT 

0.97000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

ICDPY 

INDENO  [  1,23-0, D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

MIREX 

1 . 1  AL2-3.3  A.4,5,5,5  A5B.6-DECAC  HLOROOCT  AHYDR 

LT 

0.14000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

OXAT 

1 ,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

PCB016 

,  PCB1016 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

PCB232 

;  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

PCB242 

:  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 
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Reference  Study  Area 


Stem 

Ske 

Type 

Media 

Type 

Newer!  atnre 

Mms 

Beel 

Value 

Unit 

Mens 

Depth 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.32000000 

Pg/g 

0.5 

R 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.32000000 

Pg/g 

0.5 

R 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

PCB240  PCB1260 

LT 

0.79000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

PCB262  PCB1262 

LT 

6.30000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

PHENO  PHENOL 

LT 

0.05200000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

PPDDD  2>BlS(PARA-CHLOROPHENYL)-l .  1 -D1CHLOROETH 

LT 

0.06400000 

PS/% 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

PPDDE  2,2-BlS(PARA-CHLOROPHEMrL)-l,l-DICHLOROETH 

LT 

0.06800000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

PPDDT  2J-BIS(PARA-CHLOROPHEKYL>l,l.)-TRJCHLOROE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000000 

pgfe 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

PYR  PYRENE 

LT 

0.08300000 

pgfe 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

SUPON  2-CHLORO-l  -(2,4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

0.92000000 

pgfe 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

pg'g 

0.5 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

UNK527  UNKNOWN 

3.00000000 

p*fe 

0.5 

S 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

UNK530  UNKNOWN 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

S 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

UNK610  UNKNOWN 

2.00000000 

pg'g 

0.5 

s 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

UNK622  UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

s 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

UNK623  UNKNOWN 

0.50000000 

pg/g 

0.5 

s 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

UNK631  UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

s 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

UNK640  UNKNOWN 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

UNK643  UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

$ 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

UNK649  UNKNOWN 

0.80000000 

pgfe 

0.5 

s 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

UNK653  UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

s 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

UNK655  UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

s 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

UNK659  UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

s 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

UNK661  irNKNOWN 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

s 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

UNK67S  UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

s 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

UNK679  UNKNOWN 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

s 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

UNK679  UNKNOWN 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

UNK696  UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

s 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

UNK70S  UNKNOWN 

0.50000000 

pg/g 

0.5 

s 

ESB-94-13 

SURF 

CSO 

UNK709  UNKNOWN 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

s 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

123TCB  U.3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

124TCB  1 ,2,4-TRJCHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

12DCLB  1.2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

12DPH  1.2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

13DCLB  1.3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

13DNB  U-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

R 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

23CTCP  2.3.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

245TCP  2.4.5-TRJCHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

246TCP  2,4,6-TRlCHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

24DCLP  2.4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

24DMP  2.4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

24DNP  2.4-DIN1TROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

24DNT  2,4-DINTTROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

26DNA  2,6-DIMTROANR.INE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

26DNT  2.6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

2  CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 
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Site  ID 

ate 

Type 

Media 

Type  Nomenclature 

Meas 

Bool 

Unit 

Value  Meas 

Depth 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ESB-94-14 

SURF 

CSO  2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO  2NANIL  2-NTTROANEJNE 

N D 

3.10000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO  2NF  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO  33DCBD  3 J-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO  35DNA  3,5-DINTTROANILINE 

LT 

1.60000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO  3NANIL  3-N1TROANIUNE 

LT 

3.00000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO  3NT  3-NTTROTOLUENE 

LT 

0.34000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO  46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO  4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO  4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO  4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO  4NANIL  4-NITROANTLINE 

ND 

3.10000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO  4NP  4-N1TROPHENOL 

LT 

3.30000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO  AENSL  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO  ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO  ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO  ANIL  ANILINE 

ND 

0.13000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO  ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO  ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.06500000  pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  pg/g 

0.5  ' 

ESB-94-14 

SURF 

CSO  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO  B2CLE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO  BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000  pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO  BAPYR  BENZO  lA]  PYRENE 

LT 

1.20000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO  BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO  BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO  BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.13000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO  BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO  BGHIP  BENZO  [GJU]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO  BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO  BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO  CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.03200000  pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO  CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO  CL6CP  HEXACHLOROCY CLOPENT ADIENE 

LT 

0.52000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO  CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO  CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.68000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO  CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO  CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO  CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO  DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO  DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO  DBZFU  DIBENZORIRAN 

LT 

0.38000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO  DCPD  DICY CLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO  DDVP  VAPONA 

LT 

0.06800000  pg/g 

0.5 

Flag  Data 


R 
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ESB-94-14 

SURF 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

DITH 

DITH1ANE 

LT 

0.06500000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

Mg/g 

0.5 

R 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

jj 

i 

jjj 

LT 

1.20000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

Mg/g 

0.5 

R 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

llg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

FLREN 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

Mg' g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

ICDPY 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

Mgg 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

ISODR 

1SODRIN 

LT 

0.48000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

ISOPHR  1SOPHORONE 

LT 

0.39000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

Mg/g 

0.5 

R 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

MIREX 

UA2%2,3^A,4,5,5,5A5B6-DECACHLOROOCTAHYDR 

LT 

0.14000000 

Mg/g 

.0.5 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

ng/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

OXAT 

1 ,4-OXATHI  ANE 

LT 

0.07500000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

PCB016 

PCB1016 

LT 

0.32000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.32000000 

Mg/g 

0.5 

R 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.32000000 

MS^g 

0.5 

R 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.32000000 

l*gfe 

0.5 

R 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.32000000 

Hg/g 

0.5 

R 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

PCR254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.32000000 

Hg/g 

0.5 

R 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

PCB240 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

V&g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

w/g. 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

POP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

PPDDD 

2,2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLOROETH 

LT 

0.06400000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

PPDDE 

2.2-BI  S(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLOROETH 

LT 

0.06800000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,  1,1-TRICHLOROE 

LT 

0.10000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

SUPON 

2-CHLORO-l  -(2,4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

0.92000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

Mg/g 

0.5 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

UNKS27  UNKNOWN 

1.00000000 

Mg/g 

0.5 

S 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

UNK529  UNKNOWN 

0.30000000 

Mg/g 

0.5 

S 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

UNK530  UNKNOWN 

1.00000000 

Mg/g 

0.5 

s 

ESB-94-14 

SURF 

cso 

UNK610  UNKNOWN 

0.70000000 

Mg/g 

0.5 

s 
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ESB-94-14 

SURF 

CSO  UNK637  UNKNOWN 

0.30000000  |ig/g 

0.5 

S 

ESB-94-14 

SURF 

CSO  UNK640  UNKNOWN 

1.00000000  pg/g 

0.5 

S 

ESB-94-14 

SURF 

CSO  UNK649  UNKNOWN 

0.60000000  pg/g 

0.5 

S 

ESB-94-14 

SURF 

CSO  UNK661  UNKNOWN 

0.90000000  pg/g 

0.5 

S 

ESB-94-14 

SURF 

CSO  UNK679  UNKNOWN 

0.30000000  pg/g 

0.5 

S 

ESB-94-14 

SURF 

CSO  UNK679  UNKNOWN 

0.50000000  pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE  • 

LT 

0.22000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  12DCLB  1>DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  12DPH  U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  13DNB  1,3-DINTTROBENZENE 

ND 

0.63000000  pg/g 

0.5 

R 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  236TCP  2,3.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  246TCP  2,4,6-TRlCHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  24DNT  2,4-DINTTROTOLUENE 

LT 

1.40000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  26DNA  2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.32000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  2 CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  2CNAP  2-CHLORON  APHTHALENE 

LT 

0.24000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  2MNAP  2-METHYLN  APHTHALENE 

LT 

0.03200000  pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  2NANIL  2-NITRO ANILINE 

ND 

3.10000000  pg/g 

0.5 

R 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  35DNA  3.5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  3  N  ANIL  3-NITRO ANILINE 

LT 

3.00000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  3  NT  3-NTTROTOLUENE 

LT 

0.34000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  46DN2C  4.6-DtNITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.63000000  pg/g 

0.5 

R 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000  pg/g 

0.5 

R 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  ABHC  ALPHA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  AENSL  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  ALDRN  ALDRJN 

LT 

1.30000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  ANIL  ANILINE 

ND 

0.13000000  pg/g 

0.5 

R 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.06500000  pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  B2CLE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  pg/g 

0.5 
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ESB-94-15 

SURF 

CSO  NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  OXAT  1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000  pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  PCB016  PCB1016 

LT 

032000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.32000000  pg/g 

0.5 

R 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

032000000  pg/g 

0.5 

R 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.32000000  pg/g 

0.5 

R 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  124S 

ND 

0.32000000  pg/g 

0.5 

R 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.32000000  pg/g 

0.5 

R 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  PCB260  PCB1260 

LT 

0.79000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  PCB262  PCB1262 

LT 

6.30000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  PHENO  PHENOL 

LT 

0.05200000  pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  PPDDD  2,2-BIS(P ARA-CHLOROPHENYL>  1 . 1  -DIC  HLOROETH 

LT 

0.06400000  pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  1,1  -DICHLOROETH 

LT 

0.06800000  pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  PPDDT  2J2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U,l-TRJCHLOROE 

LT 

0.10000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  PYR  PYRENE 

LT 

0.08300000  pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  SUPON  2-CHLORO- 1  -(2,4-DICHLOROPHENYL) VINYL 

LT 

0.92000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  UNKS28  UNKNOWN 

2.00000000  pg/g 

0.5 

S 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  UNKS29  UNKNOWN 

0.40000000  pg/g 

0.5 

S 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  UNKS30  UNKNOWN 

2.00000000  pg/g 

0.5 

S 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  UNK610  UNKNOWN 

1.00000000  pg/g 

0.5 

S 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  UNK623  UNKNOWN 

030000000  pg/g 

0.5 

S 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  UNK631  UNKNOWN 

0.40000000  pg/g 

0.5 

S 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  UNK637  UNKNOWN 

0.30000000  pg/g 

0.5 

s 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  UNK640  UNKNOWN 

1.00000000  pg/g 

0.5 

s 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  UNK643  UNKNOWN 

0.30000000  pg/g 

0.5 

s 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  UNK649  UNKNOWN 

0.80000000  pg/g 

0.5 

s 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  UNK661  UNKNOWN 

1.00000000  pg/g 

0.5 

s 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  UNK679  UNKNOWN 

0.40000000  pg/g 

0.5 

s 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  UNK679  UNKNOWN 

0.80000000  pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-15 

SURF 

CSO  UNK709  UNKNOWN 

0.40000000  pg/g 

0.5 

S 

ESB-94-17 

SURF 

CSO  123TCB  133-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  pg/g 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

CSO  124TCB  13.4-TRJCHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

CSO  12DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  pg/g 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

CSO  12DPH  1.2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

CSO  13DCLB  13-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  pg/g 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

CSO  13DNB  13-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000  pg/g 

0.5 

R 

ESB-94-17 

SURF 

CSO  14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  pg/g 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

CSO  236TCP  23,6-TRJCHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

CSO  245TCP  2,4.5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

CSO  2445TCP  2,4,6-TRlCHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  pg/g 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

CSO  24DCLP  2.4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  pg/g 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

CSO  24DMP  2.4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

CSO  24DNP  2.4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

CSO  24DNT  2,4-DINlTROTOLUENE 

LT 

1.40000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

CSO  26DNA  2.6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

CSO  26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.32000000  pg/g 

0.5 

ESB-94-17 

SURF 

CSO  2 CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  pg/g 

0.5 
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Reference  Study  Area 


Site  ID 

Site  J 
Type 

Chemical  Class:  SEN 

ESB-94-17 

SURF 

ESB-94-17 

SURF 

ESB-94-17 

SURF 

ESB-94-17 

SURF 

ESB-94-17 

SURF 

ESB-94-17 

SURF 

ESB-94-17 

SURF 

ESB-94-17 

SURF 

ESB-94-17 

SURF 

ESB-94-17 

SURF 

ESB-94-17 

SURF 

ESB-94-17 

SURF 

ESB-94-17 

SURF 

ESB-94-17 

SURF 

ESB-94-17 

SURF 

ESB-94-17 

SURF 

ESB-94-17 

SURF 

ESB-94-17 

SURF 

ESB-94-17 

SURF 

ESB-94-17 

SURF 

ESB-94-17 

SURF 

ESB-94-17 

SURF 

ESB-94-17 

SURF 

ESB-94-17 

SURF 

ESB-94-17 

SURF 

ESB-94-17 

SURF 

ESB-94-17 

SURF 

ESB-94-17 

SURF 

ESB-94-17 

SURF 

ESB-94-17 

SURF 

ESB-94-17 

SURF 

ESB-94-17 

SURF 

ESB-94-17 

SURF 

ESB-94-17 

SURF 

ESB-94-17 

SURF 

ESB-94-17 

SURF 

ESB-94-17 

SURF 

ESB-94-17 

SURF 

ESB-94-17 

SURF 

ESB-94-17 

SURF 

ESB-94-17 

SURF 

ESB-94-17 

SURF 

ESB-94-17 

SURF 

ESB-94-17 

SURF 

ESB-94-17 

SURF 

ESB-94-17 

SURF 

ESB-94-17 

SURF 

ESB-94-17 

SURF 

ESB-94-17 

SURF 

ESB-94-17 

SURF 

ESB-94-17 

SURF 

ESB-94-17 

SURF 

Nomenclature 


Mtas  Unt  Flag  Data 

Bool  Value  Meas  Depth  Code  Qoal 


CSO  DDVP 
CSO  DEP 


CSO  ENDRN 
CSO  ENDRN 


CSO  FAINT 


CSO  ISODR 


CSO  NAP 


CSO  PCB248 
CSO  PCB254 


CSO  PHENO 


DICYCLOPENTADIENE  LT 

VAPONA  LT 

DIETHYL  PHTHALATE  LT 

DITH1ANE  LT 

DIELDRIN  LT 

DIMETHYL  PHTHALATE  LT 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE  LT 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE  LT 

ENDRIN  LT 

ENDRIN  ALDEHYDE  LT 

ENDRIN  KETONE  ND 

ENDOSULFAN  SULFATE  LT 

FAMOPHOS  ND 

FLUORANTHENE  LT 

FLUORENE  LT 

HEXACHLOROBUTADIENE  LT 

HEPTACHLOR  LT 

HEPTACHLOREPOXIDE  LT 

INDENO  [1,2,3-C.D]  PYRENE  LT 

ISODRIN  LT 

1 ISOPHORONE  LT 

KEPONE  ND 

LINDANE  LT 

,  METHOXYCHLOR  LT 

1 , 1  A2.2.33  A4,5,5.5  A,5B,6-DECACHDOROOCTAH  YDR  LT 

i  MALATHION  LT 

NAPHTHALENE  LT 

NITROBENZENE  LT 

l  N-NITROSODIMETHYLAMINE  LT 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE  LT 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE  LT 

1,4-OXATHIANE  LT 

I  PCB  1016  LT 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221  ND 

!  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232  NE 

!  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242  NE 

i  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248  NE 

1  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254  NE 

1  PCB  1260  LI 

►  PCB  1262  LT 

PENTACHLOROPHENOL  LI 

'  PHENANTHRENE  LI 

»  PHENOL  LI 

»  Z2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>-U-DICHLOROETH  LI 
:  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-U-DICHLOROETH  LI 
■  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l,l-TRICHLOROE  LI 
<  PARATHION  LI 

PYRENE  LI 

1  2-CHLORO- 1  -(2,4-DICHLOROPHENYL)  VINY  L  LI 

Z  TOXAPHENE  LI 

>8  UNKNOWN 
10  UNKNOWN 


LT 

0.57000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.06800000  pg/g 

0.5 

LT 

0.24000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.06500000  pg/g 

0.5 

LT 

0.07900000  pg/g 

0.5 

LT 

0.06300000  pg/g 

0.5 

LT 

1.30000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.23000000  pg/g 

0.5 

LT 

1.30000000  pg/g 

0.5 

LT 

1.80000000  pg/g 

0.5 

ND 

0.28000000  pg/g 

0.5 

LT 

1.20000000  pg/g 

0.5 

ND 

1.30000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.03200000  pg/g 

0.5 

LT 

0.06500000  pg/g 

0.5 

LT 

0.97000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.24000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.48000000  pg/g 

0.5 

LT 

2.40000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.48000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.39000000  pg/g 

0.5 

ND 

1.30000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.10000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.26000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.14000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.18000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.74000000  pg/g 

0.5 

LT 

1.80000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.46000000  pg/g 

0.5 

LT 

1.10000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.29000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.07500000  pg/g 

0.5 

LT 

0.32000000  pg/g 

0.5 

ND 

0.32000000  pg/g 

0.5 

ND 

0.32000000  pg/g 

0.5 

ND 

0.32000000  pg/g 

0.5 

ND 

0.32000000  pg/g 

0.5 

ND 

0.32000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.79000000  pg/g 

0.5 

LT 

6.30000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.76000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.03200000  pg/g 

0.5 

LT 

0.05200000  pg/g 

0.5 

LT 

0.06400000  pg/g 

0.5 

LT 

0.06800000  pg/g 

0.5 

LT 

0.10000000  pg/g 

0.5 

LT 

1.70000000  pg/g 

0.5 

LT 

0.08300000  pg/g 

0.5 

LT 

0.92000000  pg/g 

0.5 

LT 

12.00000000  pg/g 

0.5 

Reference  Study  Area 


Chemical  Class;  SEMIVOLATILES 


ESB-94-17 

SURF 

CSO 

UNK610  UNKNOWN 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

S 

ESB-94-17 

SURF 

CSO 

UNK623  UNKNOWN 

0.30000000 

pete 

0.5 

S 

ESB-94-17 

SURF 

CSO 

UNK640  UNKNOWN 

1.00000000 

pg/g 

0.5 

S 

ESB-94-17 

SURF 

CSO 

UNK649  UNKNOWN 

0.60000000 

pg/g 

0.5 

S 

ESB-94-17 

SURF 

CSO 

UNK661  UNKNOWN 

0.80000000 

pg/g 

0.5 

S 

ESB-94-17 

SURF 

CSO 

UNK679  UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

S 

ESB-94-17 

SURF 

CSO 

UNK679  UNKNOWN 

0.70000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-17 

SURF 

CSO 

UNK709  UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

S 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

12DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

12DPH  U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

13DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

R 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

236TCP  Z3.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

245TCP  2,4.5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

26DNA  2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

24DNT  2.6-DINITROTOLUENE 

.  LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

2  CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

2MNAP  2-METHYLN  APHTHALENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

2NANIL  2-NTTRO ANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

R 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

35DNA  3.5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

3NANIL  3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

3  NT  3-N1TROTOLUENE 

LT 

0.34000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

44DN2C  4,6-DINlTRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

4CANIL  4-CHLORO ANILINE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

R 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENVL  ETHER 

LT 

0.17000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

R 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

AENSL  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

ANIL  ANILINE 

ND 

0.13000000 

pg/g 

0.5 

R 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000 

pg/g 

0.5 

234 
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Site  ID 


Site  Media 
Type  Type 


Nomenclature 


Maas  IMt  Flag 

Beoi  Value  Meas  Depth  Code  Qaal 


ESB-94-18 

SURF 

CSO 

B2CLE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

p*/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

BENZED  BENZIDINE 

ND 

0.13000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

3.10000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

BGEUP 

BENZO  [G,HJJ  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

CL6CP 

HEXACHLOROC  Y  CLOPENT  ADIENE 

LT 

0.52000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

DCPD 

DICYCLOPENTAD  IENE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

DITH 

DITH1ANE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

FLREN 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

ICDPY 

INDENO  [1.2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

MIREX 

:  UA^,2,3,3A4,5,5,5ASR6-DECACHL0R00CTAHYDR 

LT 

0.14000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

pg/g 

0.5 

S he 

Type 
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ESB-94-18 

SURF 

cso 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

PB'g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

cso 

NNDME  N-NmiOSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

cso 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

CSO 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

cso 

OXAT  1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

cso 

PCB016  PCB1016 

LT 

0.32000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

cso 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.32000000 

Pg/g 

0.5 

R 

ESB-94-18 

SURF 

cso 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.32000000 

Pg/g 

0.5 

R 

ESB-94-18 

SURF 

cso 

PCR242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.32000000 

Pg/g 

0.5 

R 

ESB-94-18 

SURF 

cso 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.32000000 

Pg/g 

0.5 

R 

ESB-94-18 

SURF 

cso 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

R 

ESB-94-18 

SURF 

cso 

PCB260  PCB1260 

LT 

0.79000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

cso 

PCB262  PCB 1262 

LT 

6.30000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

cso 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

cso 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

cso 

PHENO  PHENOL 

LT 

0.05200000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

cso 

PPDDD  2.2-BIS{PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-DICHLOROETH 

LT 

0.06400000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

cso 

PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>Ll-DICHLOROETH 

LT 

0.06800000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

cso 

PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.U-TRlCHLOROE 

LT 

0.10000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

cso 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

cso 

PYR  PYRENE 

LT 

0.08300000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

cso 

SUPON  2-CHLORO- 1  -(2,4-DlCHLOROPHENYL) VINYL 

LT 

0.92000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

cso 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-18 

SURF 

cso 

UNKS27  UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

S 

ESB-94-18 

SURF 

cso 

UNK527  UNKNOWN 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

D 

ESB-94-18 

SURF 

cso 

UNK530  UNKNOWN 

2.00000000 

pg/g 

0.5 

S 

ESB-94-18 

SURF 

cso 

UNK610  UNKNOWN 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

S 

ESB-94-18 

SURF 

cso 

UNK622  UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

s 

ESB-94-18 

SURF 

cso 

UNK623  UNKNOWN 

0.50000000 

pg/g 

0.5 

s 

ESB-94-18 

SURF 

cso 

UNK63S  UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

s 

ESB-94-18 

SURF 

cso 

UNK640  UNKNOWN 

0.50000000 

pg/g 

0.5 

s 

ESB-94-18 

SURF 

cso 

UNK643  UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

s 

ESB-94-18 

SURF 

cso 

UNK649  UNKNOWN 

0.40000000 

pg/g 

0.5 

s 

ESB-94-18 

SURF 

cso 

UNK661  UNKNOWN 

0.50000000 

pg/g 

0.5 

s 

ESB-94-18 

SURF 

cso 

UNK679  UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

s 

ESB-94-18 

SURF 

cso 

UNK709  UNKNOWN 

0.30000000 

pg/g 

0.5 

s 

ESB-94-19 

SURF 

cso 

123TCB  U.3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

cso 

124TCB  U.4-TRJCHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

cso 

12DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

cso 

12DPH  U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

cso 

13DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

cso 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.63000000 

pg/g 

0.5 

R 

ESB-94-19 

SURF 

cso 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

cso 

236TCP  2.3.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

cso 

245TCP  2,4.5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

cso 

246TCP  2,4.6-TRJCHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

cso 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

cso 

24DMP  2.4-DtMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

cso 

24DNP  2.4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

cso 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

cso 

26DNA  2,6-DINlTROANILINE 

LT 

0.57000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

cso 

26DNT  2.6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

0.5 
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Mtts 

Bed  Value 
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ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 


SURF  CSO  2CLP  2-CHLOROPHENOL 

SURF  CSO  2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

SURF  CSO  2MNAP  2-METHYLN APHTHALENE 

SURF  CSO  2MP  2-METHYLPHENOL 

SURF  CSO  2NANIL  2-NITROANILINE 

SURF  CSO  2NP  2-NITROPHENOL 

SURF  CSO  33DCBD  3,3-CICHIjOROBENZIDINE 

SURF  CSO  35DNA  3,5-DINITROANILINE 

SURF  CSO  3NAN1L  3-NITROANILINE 

SURF  CSO  3NT  3-NTTROTOLUENE 

SURF  CSO  44DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

SURF  CSO  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

SURF  CSO  4CANIL  4-CHLOROANILINE 

SURF  CSO  4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

SURF  CSO  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

SURF  CSO  4MP  4-METHYLPHENOL 

SURF  CSO  4NANIL  4-NTTRO ANILINE 

SURF  CSO  4NP  4-NITROPHENOL 

SURF  CSO  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

SURF  CSO  AENSL  ALPHA-ENDOSULFAN 

SURF  CSO  ALDRN  ALDREN 

SURF  CSO  ANAPN  ACENEPHTHENE 

SURF  CSO  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

SURF  CSO  ANIL  ANILINE 

SURF  CSO  ANTRC  ANTHRACENE 

SURF  CSO  ATZ  ATRAZINE 

SURF  CSO  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

SURF  CSO  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

SURF  CSO  B2CLE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

SURF  CSO  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

SURF  CSO  BAANT  BENZO  [A)  ANTHRACENE 

SURF  CSO  BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

SURF  CSO  BBFAN  BENZO  [B)  FLUORANTHENE 

SURF  CSO  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

SURF  CSO  BBZP  BirTYLBENZYL  PHTHALATE 

SURF  CSO  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

SURF  CSO  BENZED  BENZIDINE 

SURF  CSO  BENZO  BENZOIC  ACID 

SURF  CSO  BGHIP  BENZO  [G,RI]  PERYLENE 

SURF  CSO  BKFAN  BENZO  [K1  FLUORANTHENE 

SURF  CSO  BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

SURF  CSO  CHRY  CHRYSENE 

SURF  CSO  CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

SURF  CSO  CL6CP  HEXACHLOROCY CLOPENT ADIENE 

SURF  CSO  CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

SURF  CSO  CLDAN  CHLORDANE 

SURF  CSO  CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 
SURF  CSO  CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 
SURF  CSO  CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 
SURF  CSO  DBAHA  DIBENZ  JAH]  ANTHRACENE 
SURF  CSO  DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 
SURF  CSO  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 


LT 

0.05500000  jig /g 

0.5 

LT 

0.24000000  |ig/g 

0.5 

LT 

0.03200000  (ig/g 

0.5 

LT 

0.09800000  (ig/g 

0.5 

ND 

3.10000000  Hg/g 

0.5 

LT 

1.10000000  ng/g 

0.5 

LT 

1.60000000  ng/g 

0.5 

LT 

1.60000000  Hg/g 

0.5 

LT 

3.00000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.34000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.80000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.04100000  Hg/g 

0.5 

ND 

0.63000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.93000000  ng/g 

0.5 

LT 

0.17000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.24000000  MSfe 

0.5 

ND 

3.10000000  fig/g 

0.5 

LT 

3.30000000  Hg/g 

0.5 

LT 

1.30000000  Jlg/g 

0.5 

LT 

0.40000000  |ig/g 

0.5 

LT 

1.30000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.04100000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.03300000  ng/g 

0.5 

ND 

0.13000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.71000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.06500000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.19000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.44000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.36000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.48000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.04100000  Hg/g 

0.5 

LT 

1.20000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.31000000  Hg/g 

0.5 

LT 

1.30000000  Hg/g 

0.5 

LT 

1.80000000  Hg/g 

0.5 

LT 

2.40000000  Hg/g 

0.5 

ND 

0.13000000  Hg/g 

0.5 

ND 

3.10000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.18000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.13000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.03200000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.03200000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.08000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.52000000  Hg/g 

0.5 

LT 

1.80000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.68000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.09700000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.32000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.06600000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.31000000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.07100000  Hg/g 

0.5 

LT 

0.21000000  Hg/g 

0.5 
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ESB-94-19 

SURF 

CSO 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

DCPD 

DICY  CLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

P6'g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

DNOP 

Dl-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

Pg'g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.28000000 

P«/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

1.30000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

FLREN 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

ICDPY 

INDENO  [10,3-0. D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

KEP 

KEPONE 

ND 

1.30000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

MIREX 

1 , 1  A.2,2.33A.4,5.5.5  A.5R6-DECACHLOROOCTAHYDR 

LT 

0.14000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

MLTHN  MAJLATHION 

LT 

0.18000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

NNDME  N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

OXAT 

1 ,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.32000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

PCR232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.32000000 

pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.32000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.32000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.32000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

PPDDD 

20-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>L1-DICHLOROETH 

LT 

0.06400000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

PPDDE 

20-B1S(PARA-CHL0R0PHENYL>-1 , 1  -DICHLOROETH 

LT 

0.06800000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

PPDDT 

2,2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL>-l,l,l-TRlCHLOROE 

LT 

0.10000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

0.92000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000 

Pg/g 

0.5 

ESB-94-19 

SURF 

CSO 

UNK527  UNKNOWN 

0.50000000 

Pg/g 

0.5 
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Reference  Study  Area 


Unit  Flag  Data 

Meas  Depth  Code  Qml 


ate  Media 
Stem  Type  Type 


Nomenclature 


Meas 

Bool  Va toe 


Chemical  Classy  SEMIVOLATILES 

ESB-94-19  SURF  CSO  UNK529  UNKNOWN 

ESB-94-19  SURF  CSO  UNK530  UNKNOWN 

ESB-94-19  SURF  CSO  UNK610  UNKNOWN 

ESB-94-19  SURF  CSO  UNK623  UNKNOWN 

ESB-94-19  SURF  CSO  UNK640  UNKNOWN 

ESB-94-19  SURF  CSO  UNK649  UNKNOWN 

ESB-94-19  SURF  CSO  UNK662  UNKNOWN 

ESB-94-19  SURF  CSO  UNK679  UNKNOWN 

ESB-94-19  SURF  CSO  UNK679  UNKNOWN 


0.40000000  (ig/g  0.5  S 

0.40000000  pg/g  0.5  S 

1.00000000  ng/g  0.5  S 

0.30000000  pg/g  0.5  S 

1.00000000  ng/g  0.5  S 

0.60000000  pg/g  0.5  S 

1.00000000  pg/g  0.5  S 

0.30000000  pg/g  0.5  S 

0.40000000  |ig/g  0.5  D 


239 


QUALITY  CONTROL  RESULTS 


241 


Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(Detects  in  Field  Blanks) 


FkUB uar 

W - 

FW 

U  mk 

Hag  Data 

Meas 

SfeD> 

Test  Nuk 

Beal 

Cade 

Value  Meas 

rrm 

Code  Qnal 

Value  Bool 

Chemical  Class:  METALS 


ESI -94-01 

BA 

BARIUM 

15.00000000  gg/g  3FB-M 

3.04000 

ESI -94-01 

CA 

CALCIUM 

6220.000000  gg/g  3FB-M 

113.00000 

ES1-94-02 

BA 

BARIUM 

438.0000000  gg/g  3FB-M 

3.04000 

ES1-94-02 

BA 

BARIUM 

D  4*4.0000000  fxg/g  3FB-M 

3.04000 

ES1-94-02 

CA 

CALCIUM 

722.0000000  fig/g  3FB-M 

113.00000 

ESI -94-02 

CA 

CALCIUM 

D  *48.0000000  gg/g  3FB-M 

113.00000 

ES 1-94-03 

BA 

BARIUM 

318.0000000  gg/g  3FB-M 

3.04000 

ES 1-94-03 

CA 

CALCIUM 

1070.000000  gg/g  3FB-M 

113.00000 

ES1-94-04 

BA 

BARIUM 

128.0000000  gg/g  3FB-M 

3.04000 

ESI -94-04 

CA 

CALCIUM 

968.0000000  gg/g  3FB-M 

113.00000 

ES  1-94-05 

BA 

BARIUM 

312.0000000  gg/g  3FB-M 

3.04000 

ESI -94-05 

CA 

CALCIUM 

5340.000000  gg/g  3FB-M 

113.00000 

ES  1-94-06 

BA 

BARIUM 

352.0000000  gg/g  3FB-M 

3.04000 

ESI -94-06 

CA 

CALCIUM 

728.0000000  >ig/g  3FB-M 

113.00000 

ES  1-94-07 

BA 

BARIUM 

203.0000000  gg/g  3FB-M 

3.04000 

ESI -94-07 

CA 

CALCIUM 

6270.000000  Hg/g  3FB-M 

113.00000 

ES  1-94-08 

BA 

BARIUM 

260.0000000  gg/g  3FB-M 

3.04000 

ESI -94-08 

CA 

CALCIUM 

582.0000000  gg/g  3FB-M 

113.00000 

ESI -94-09 

BA 

BARIUM 

623.0000000  gg'g  3FB-M 

3.04000 

ES  1-94-09 

CA 

CALCIUM 

1570.000000  gg/g  3FB-M 

113.00000 

ES2-94-01 

BA 

BARIUM 

163.0000000  gg/g  3FB-F 

3.17000 

ES2-94-01 

CA 

CALCIUM 

1 1900.00000  gg/g  3FB-F 

203.00000 

ES2-94-02 

BA 

BARIUM 

99.30000000  gg/g  3FB-F 

3.17000 

ES2-94-02 

BA 

BARIUM 

D  76.50000000  gg/g  3FB-F 

3.17000 

ES2-94-02 

CA 

CALCIUM 

7610.000000  gg/g  3FB-F 

203.00000 

ES2-94-02 

CA 

CALCIUM 

D  7000.000000  gg/g  3FB-F 

203.00000 

ES2-94-03 

BA 

BARIUM 

104.0000000  (lg/g  3FB-F 

3.17000 

ES2-94-03 

CA 

CALCIUM 

31200.00000  gg/g  3FB-F 

203.00000 

ES2-94-04 

BA 

BARIUM 

150.0000000  jig/g  3FB-F 

3.17000 

ES2-94-04 

CA 

CALCIUM 

13000.00000  gg/g  3FB-F 

203.00000 

ES2-94-05 

BA 

BARIUM 

83.20000000  gg/g  3FB-F 

3.17000 

ES2-94-05 

CA 

CALCIUM 

39300.00000  ug/g  3FB-F 

203.00000 

ES2-94-06 

BA 

BARIUM 

99.00000000  ug/g  3FB-F 

3.17000 

ES2-94-06 

CA 

CALCIUM 

38500.00000  gg/g  3FB-F 

203.00000 

ES3-94-01 

K 

POTASSIUM 

1550.000000  |xg/g  3FB-C 

1960.00000 

ES3-94-02 

K 

POTASSIUM 

3500.000000  ug/g  3FB-C 

1960.00000 

ES3-94-02 

K 

POTASSIUM 

D  3180.000000  gg/g  3FB-C 

1960.00000 

ES4-94-01 

CA 

CALCIUM 

43200.00000  gg/g  3FB-D 

109.00000 

ES4-94-01 

CA 

CALCIUM 

D  43500.00000  gg/g  3FB-D 

109.00000 

ES4-94-02 

CA 

CALCIUM 

28500.00000  gg/g  3FB-D 

109.00000 

ES5-94-01 

CA 

CALCIUM 

41100.00000  gg/g  3FB-J 

118.00000 

ES5-94-01 

CA 

CALCIUM 

D  42300.00000  gg/g  3FB-J 

118.00000 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(Detects  in  Field  Blanks) 


fteUftU ak 

Mcm 

Hk 

Unit 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Nane 

BmI 

Cafe 

Value  Meas 

Value  Bool 

Chemical  Class:  METALS 


ES5-94-02 

CA 

CALCIUM 

21100.00000  gg/g  3FB-J 

118.00000 

ES6-94-01 

CA 

CALCIUM 

25300.00000  gg/g  3FB-I 

119.00000 

ES6-94-01 

CA 

CALCIUM 

D 

24700.00000  gg/g  3FB-I 

119.00000 

ES8-94-01 

CA 

CALCIUM 

43400.00000  gg/g  3FB-H 

304.00000 

ES8-94-01 

K 

POTASSIUM 

2330.000000  gg/g  3FB-H 

1580.00000 

ESS-94-02 

CA 

CALCIUM 

32300.00000  gg/g  3FB-H 

304.00000 

ESS-94-02 

K 

POTASSIUM 

1420.000000  gg/g  3FB-H 

1580.00000 

ESS-94-03 

CA 

CALCIUM 

36200.00000  gg/g  3FB-H 

304.00000 

ES8-94-03 

CA 

CALCIUM 

D 

39000.00000  gg/g  3FB-H 

304.00000 

ES8-94-03 

K 

POTASSIUM 

2290.000000  gg/g  3FB-H 

1580.00000 

ES8-94-03 

K 

POTASSIUM 

D 

2330.000000  gg/g  3FB-H 

1580.00000 

ESA-94-01 

CA 

CALCIUM 

27700.00000  gg/g  3FB-A 

193.00000 

ESA-94-01 

CA 

CALCIUM 

D 

24500.00000  gg/g  3FB-A 

193.00000 

ESA-94-02 

CA 

CALCIUM 

24900.00000  gg/g  3FB-A 

193.00000 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 

ESB-94-01 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  gg/g  3FB-N 

u 

0.00338 

ESB-94-0 1 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  gg/g  3PB-N 

c 

0.00379 

ESB-94-01 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000  gg/g  3FB-N 

c 

0.00516 

ESB-94-02 

ABHC 

ALPHA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  gg/g  3FB-N 

u 

0.00338 

ESB-94-02 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  gg/g  3FB-N 

c 

0.00379 

ESB-94-02 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000  gg/g  3FB-N 

c 

0.00516 

ESB-94-03 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORJDDE 

LT 

0.00280000  gg/g  3FB-N 

u 

0.00338 

ESB-94-03 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  gg/g  3FB-N 

c 

0.00379 

ESB-94-03 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000  gg/g  3FB-N 

c 

0.00516 

ESB-94-04 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  gg/g  3FB-N 

u 

0.00338 

ESB-94-04 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  gg/g  3FB-N 

c 

0.00379 

ESB-94-04 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000  gg/g  3FB-N 

C 

0.00516 

ESB-94-05 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  gg/g  3FB-N 

u 

0.00338 

ESB-94-05 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  gg/g  3FB-N 

c 

0.00379 

ESB-94-05 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000  gg/g  3FB-N 

C 

0.00516 

ESB-94-06 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  gg/g  3FB-N 

u 

0.00338 

ESB-94-06 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.00280000  gg/g  3FB-N 

u 

0.00338 

ESB-94-06 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  gg/g  3FB-N 

c 

0.00379 

ESB-94-06 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.00850000  gg/g  3FB-N 

c 

0.00379 

ESB-94-06 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000  gg/g  3FB-N 

c 

0.00516 

ESB-94-06 

LIN 

LINDANE 

LT 

D 

0.00100000  gg/g  3FB-N 

c 

0.00516 

ESB-94-0  7 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  gg/g  3FB-N 

u 

0.00338 

ESB-94-07 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  gg/g  3FB-N 

c 

0.00379 

ESB-94-07 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000  gg/g  3FB-N 

c 

0.00516 

ESB-94-10 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  gg/g  3FB-N 

V 

0.00338 

ESB-94-10 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  gg/g  3FB-N 

c 

0.00379 

ESB-94-10 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000  gg/g  3FB-N 

c 

0.00516 

ESB-94-1 1 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  gg/g  3FB-N 

u 

0.00338 

ESB-94-1 1 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  gg/g  3FB-N 

c 

0.00379 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(Detects  in  Field  Blanks) 


Test  Name 


Meas  Flag 
Baal  Cade 


Uait 

Value  Meas 


Chemical  Classy  PEST1CIDES/PCBS _ 

ESB-94-11  LIN  LINDANE 

ESB-94-12  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESB-94-12  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESB-94-12  LIN  LINDANE 

ESB-94-13  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESB-94-13  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESB-94-13  UN  LINDANE 

ESB-94-14  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESB-94-14  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESB-94-14  LIN  LINDANE 

ESB-94-15  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESB-94-15  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESB-94-15  UN  LINDANE 

ESB-94-17  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESB-94-17  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESB-94-17  UN  LINDANE 

ESB-94-18  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESB-94-I8  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESB-94-18  UN  LINDANE 

ESB-94-19  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESB-94-19  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESB-94-19  LIN  LINDANE 

Chemical  Classy  SEMTV PLAT  LLES _ 

ES2-94-01  13DNB  1.3-DINITROBENZENE 

ES2-94-02  13DNB  1 3-DINITROBENZENE 

£$2-94-02  13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ES2-94-03  13DNB  U-DIN1TROBENZENE 

ES2-94-04  13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ES2-94-05  13DNB  U-DINITROBENZENE 

ES2-94-06  13DNB  1 ,3-DINrTROBENZENE 

ES3-94-01  13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ES3-94-02  13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ES3-94-02  13DNB  1,3-DINlTROBENZENE 

ES4-94-01  13DNB  13-DINITROBENZENE 

ES4-94-01  13DNB  1.3-DINITROBENZENE 

ES4-94-02  13DNB  U-DINITROBENZENE 

ES9-94-01  13DNB  13-DINTTROBENZENE 

ES9-94-01  13DNB  U-DINITROBENZENE 

ES9-94-02  13DNB  U-DINITROBENZENE 

ESB-94-01  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESB-94-01  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESB-94-01  UN  LINDANE 


LT 

0.00100000  jig/g  3FB-N 

c 

0.00516 

LT 

0.00280000  jig/g  3FB-N 

u 

0.00338 

LT 

0.00850000  ng/g  3FB-N 

c 

0.00379 

LT 

0.00100000  ng/g  3FB-N 

c 

0.00516 

LT 

0.00280000  (xg/g  3FB-N 

u 

0.00338 

LT 

0.00850000  ng/g  3FB-N 

c 

0.00379 

LT 

0.00100000  (ig/g  3FB-N 

c 

0.00516 

LT 

0.00280000  fig/g  3FB-N 

u 

0.00338 

LT 

0.00850000  jigfe  3FB-N 

c 

0.00379 

LT 

0.00100000  ng/g  3FB-N 

c 

0.00516 

LT 

0.00280000  (ig/g  3FB-N 

u 

0.00338 

LT 

0.00850000  ng/g  3FB-N 

c 

0.00379 

LT 

0.00100000  tig/g  3FB-N 

c 

0.00516 

LT 

0.00280000  ng/g  3FB-N 

u 

0.00338 

LT 

0.00850000  (ig/g  3FB-N 

c 

0.00379 

LT 

0.00100000  ng/g  3FB-N 

c 

0.00516 

LT 

0.00280000  |xg/g  3FB-N 

u 

0.00338 

LT 

0.00850000  ^g/g  3FB-N 

c 

0.00379 

LT 

0.00100000  jig'g  3FB-N 

c 

0.00516 

LT 

0.00280000  jig/g  3FB-N 

u 

0.00338 

LT 

0.00850000  fig/g  3FB-N 

c 

0.00379 

LT 

0.00100000  ng'g  3FB-N 

c 

0.00516 

ND 

R 

30.00000000  ng/g  3FB-F 

u 

0.88400 

ND 

R 

6.00000000  ng/g  3FB-F 

u 

0.88400 

ND 

RD 

6.00000000  (ig/g  3FB-F 

u 

0.88400 

ND 

R 

10.00000000  fig/g  3FB-F 

u 

0.88400 

ND 

R 

0.63000000  (ig/g  3FB-F 

II 

0.88400 

ND 

R 

0.63000000  ng/g  3FB-F 

u 

0.88400 

ND 

R 

0.63000000  ng/g  3FB-F 

II 

0.88400 

ND 

R 

0.63000000  fig/g  3FB-C 

u 

0.83100 

ND 

DR 

0.63000000  ng/g  3FB-C 

u 

0.83100 

ND 

R 

0.63000000  jig/g  3FB-C 

tl 

0.83100 

ND 

DR 

0.63000000  ng/g  3FB-D 

tl 

0.86300 

ND 

R 

0.63000000  ng/g  3FB-D 

u 

0.86300 

ND 

R 

0.63000000  fig/g  3FB-D 

V 

0.86300 

ND 

R 

0.63000000  ^g'g  3FB-B 

u 

0.77100 

ND 

RD 

0.63000000  (ig/g  3FB-B 

II 

0.77100 

ND 

R 

0.63000000  fig/g  3FB-B 

II 

0.77100 

LT 

1.30000000  (Xg/g  3FB-N 

u 

0.00338 

LT 

0.21000000  ng/g  3FB-N 

c 

0.00379 

LT 

0.10000000  fig/g  3FB-N 

c 

0.00516  | 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(Detects  in  Field  Blanks) 


FUTOEK 

Meat 

Flag 

Unit 

Flag  Date 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Baal 

Cade 

Value  Meas 

Code  Qaal 

Value  Bool 

ESB-94-02 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  ng/g  3FB-N 

IF 

0.00338 

ESB-94-02 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  ng/g  3FB-N 

C 

0.00379 

ESB-94-02 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  (ig/g  3FB-N 

C 

0.00516 

ESB-94-03 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLCHUDE 

LT 

1.30000000  ng/g  3FB-N 

II 

0.00338 

ESB-94-03 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  ng/g  3FB-N 

c 

0.00379 

ESB-94-03 

UN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  ng/g  3FB-N 

c 

0.00516 

ESB-94-04 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

130000000  |ig/g  3FB-N 

u 

0.00338 

ESB-94-04 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

031000000  (tg/g  3FB-N 

c 

0.00379 

ESB-94-04 

UN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  |ig/g  3FB-N 

c 

0.00516 

ESB-94-05 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

130000000  (ig/g  3FB-N 

u 

0.00338 

ESB-94-05 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  fig/g  3FB-N 

c 

0.00379 

ESB-94-05 

UN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  Hg/g  3FB-N 

c 

0.00516 

ESB-94-06 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  figfe  3FB-N 

u 

0.00338 

ESB-94-06 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

1.30000000  ug'g  3FR-N 

II 

0.00338 

ESB-94-06 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  yg/g  3FB-N 

c 

0.00379 

ESB-94-06 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.21000000  ng/g  3FB-N 

c 

0.00379 

ESB-94-06 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  fig/g  3FB-N 

c 

0.00516 

ESB-94-06 

LIN 

LINDANE 

LT 

D 

0.10000000  jig/g  3FB-N 

c 

0.00516 

ESB-94-07 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  (ig/g  3FB-N 

II 

0.00338 

ESB-94-07 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  ng/g  3FB-N 

c 

0.00379 

ESB-94-07 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  ng/g  3FB-N 

c 

0.00516 

ESB-94-10 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

130000000  ug'g  3FB-N 

u 

0.00338 

ESB-94-10 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  yg/g  3FB-N 

c 

0.00379 

ESB-94-10 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  yg/g  3FB-N 

c 

0.00516 

ESB-94-11 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  yg/g  3FB-N 

II 

0.00338 

ESB-94-11 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  yg/g  3FB-N 

c 

0.00379 

ESB-94-11 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  yg/g  3FB-N 

c 

0.00516 

ESB-94-12 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  yg/g  3FB-N 

II 

0.00338 

ESB-94-12 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  yg/g  3FB-N 

c 

0.00379 

ESB-94-12 

UN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  yg/g  3FB-N 

c 

0.00516 

ESB-94-13 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  yg/g  3FB-N 

II 

0.00338 

ESB-94-13 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  yg/g  3FB-N 

c 

0.00379 

ESB-94-13 

UN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  yg/g  3FB-N 

c 

0.00516 

ESB-94-14 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  yg/g  3FB-N 

II 

0.00338 

ESB-94-14 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  yg/g  3FB-N 

c 

0.00379 

ESB-94-14 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  yg/g  3FB-N 

c 

0.00516 

ESB-94-15 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  yg/g  3FB-N 

II 

0.00338 

ESB-94-15 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  yg/g  3FB-N 

c 

0.00379 

ESB-94-15 

UN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  yg/g  3FB-N 

c 

0.00516 

ESR-94-17 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  yg/g  3FB-N 

II 

0.00338 

ESB-94-17 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  ng/g  3FB-N 

c 

0.00379 

ESB-94-17 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  MS'g  3FB-N 

c 

0.00516 

ESB-94-18 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  (ig/g  3FB-N 

II 

0.00338 

ESB-94-18 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  ng/g  3FB-N 

c 

0.00379 

ESB-94-18 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  ng/g  3FB-N 

c 

0.00516 

ESB-94-19 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  fig/g  3FB-N 

II 

0.00338 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(Detects  in  Field  Blanks) 


Site  ID  Test  None 

11 

Hk 

C Me 

Dai t 
Vakae  Mess 

PI - ».  T¥* 

Code 

FUIBUT* 

Data 

ft- _ 

Mc« 
Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ESB-94-19  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  ng/g  3FB-N 

C 

0.00379 

ESB-94-19  LIN  LINDANE 

LT 

0.10000000  jig/g  3FB-N 

C 

0.00516 

Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


Meas 

Mcas 

Flag 

Unit 

Flag  Data 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Code  Qual 

Value  Bool 

Chemical  Class:  CYANIDE 


ES  1-94*01 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  fig/g  3FB-M 

5.00000  LT 

ES 1-94-02 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  fig/g  3FB-M 

5.00000  LT 

ESI -94-02 

CYN 

CYANIDE 

LT 

D 

0.25000000  (ig/g  3FB-M 

5.00000  LT 

ES  1-94-03 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  ng/g  3FB-M 

5.00000  LT 

ESI -94-04 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  |ig/g  3FB-M 

5.00000  LT 

ESI -94-05 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  ng/g  3FB-M 

5.00000  LT 

ESI -94-06 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  |ig/g  3FB-M 

5.00000  LT 

ESI -94-07 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  fig/g  3FB-M 

5.00000  LT 

ESI -94-08 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  ng/g  3FB-M 

5.00000  LT 

ESI -94-09 

CYN 

CYANIDE 

0.43300000  (ig/g  3FB-M 

5.00000  LT 

ES2-94-01 

CYN 

CYANIDE 

0.67400000  ng/g  3FB-F 

5.00000  LT 

ES2-94-02 

CYN 

CYANIDE 

0.50300000  ng/g  3FB-F 

5.00000  LT 

ES2-94-02 

CYN 

CYANIDE 

D 

0.63800000  ng/g  3FB-F 

5.00000  LT 

ES2-94-03 

CYN 

CYANIDE 

1.02000000  ng/g  3FB-F 

5.00000  LT 

ES2-94-04 

CYN 

CYANIDE 

0.48900000  (ig/g  3FB-F 

5.00000  LT 

ES2-94-05 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  ng/g  3FB-F 

5.00000  LT 

ES2-94-06 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  ng/g  3FB-F 

5.00000  LT 

ES3-94-01 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  jig/g  3FB-C 

5.00000  LT 

ES3-94-02 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  ng/g  3FB-C 

5.00000  LT 

ES3-94-02 

CYN 

CYANIDE 

LT 

D 

0.25000000  ng/g  3FB-C 

5.00000  LT 

ES4-94-01 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  |ig/g  3FB-D 

5.00000  LT 

ES4-94-0 1 

CYN 

CYANIDE 

LT 

D 

0.25000000  jig/g  3FB-D 

5.00000  LT 

ES4-94-02 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  ng/g  3FB-D 

5.00000  LT 

ES5-94-01 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  ng-'g  3FB-J 

5.00000  LT 

ES5-94-0 1 

CYN 

CYANIDE 

LT 

D 

0.25000000  ng/g  3FB-J 

5.00000  LT 

ES5-94-02 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  (ig/g  3FB-J 

5.00000  LT 

ES6-94-01 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  (ig/g  3FB-I 

5.00000  LT 

ES6-94-01 

CYN 

CYANIDE 

LT 

D 

0.25000000  ng/g  3FB-I 

5.00000  LT 

ES7-94-0 1 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  (ig/g  3FB-G 

5.00000  LT 

ES7-94-01 

CYN 

CYANIDE 

LT 

D 

0.25000000  fig/g  3FB-G 

5.00000  LT 

ES8-94-0 1 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  fig/g  3FB-H 

5.00000  LT 

ES8-94-02 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  fig/g  3FB-H 

5.00000  LT 

ES8-94-03 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  gg/g  3FB-H 

5.00000  LT 

ES8-94-03 

CYN 

CYANIDE 

LT 

D 

0.25000000  |ig/g  3FB-H 

5.00000  LT 

ES9-94-01 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  ng/g  3FB-B 

5.00000  ?  V 

ES9-94-01 

CYN 

CYANIDE 

LT 

D 

0.25000000  ng/g  3FB-B 

5.00000  *  Y 

ES9-94-02 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  ng/g  3FB-B 

5.0000  r 

ESA-94-01 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  ng/g  3FB-A 

5.00000  *  T 

ESA-94-01 

CYN 

CYANIDE 

LT 

D 

0.25000000  ng/g  3FB-A 

5.00000  I  T 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


Mess 

Unit 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class :  CYANIDE 


ESA-94-02 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  gg/g  3FB-A 

5.00000  LT 

ESB-94-01 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  gg/g  3FB-N 

5.00000  LT 

ESB-94-02 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  gg/g  3FB-N 

5.00000  LT 

ESB-94-03 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  ng/g  3FB-N 

5.00000  LT 

ESB-94-04 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  gg/g  3FB-N 

5.00000  LT 

ESB-94-05 

CYN 

CYANIDE 

T 

0.25000000  ng/g  3FB-N 

5.00000  LT 

ESB-94-06 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  gg/g  3FB-N 

5.00000  LT 

ESB-94-06 

CYN 

CYANIDE 

LT 

D  0.25000000  gg/g  3FB-N 

5.00000  LT 

ESB-94-07 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  gg/g  3FB-N 

5.00000  LT 

ESB-94-10 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  gg/g  3FB-N 

5.00000  LT 

ESB-94-1 1 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  gg/g  3FB-N 

5.00000  LT 

ESB-94-12 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  gg/g  3FB-N 

5.00000  LT 

ESB-94-1 3 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  gg/g  3FB-N 

5.00000  LT 

ESB-94-1 4 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  gg/g  3FB-N 

5.00000  LT 

ESB-94-1 5 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  gg/g  3FB-N 

5.00000  LT 

ESB-94-17 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  gg/g  3FB-N 

5.00000  LT 

ESB-94-1 8 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  gg/g  3FB-N 

5.00000  LT 

ESB-94-1 9 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  gg/g  3FB-N 

5.00000  LT 

Chemical  Class:  DIOXINS 


ESI -94-01 

234HXF  2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001610  gg/g  3FB-M 

0.00011  LT 

ESI -94-01 

234PCF  2,3,4,7,8-PENTTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001 140  gg/g  3FB-M 

0.00013  LT 

ESI -94-01 

678HPD  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOX 

LT 

0.00000470  gg'g  3FB-M 

0.00012  LT 

ESI -94-01 

678HPF  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001310  gg/g  3FB-M 

0.00012  LT 

ES 1-94-01 

678HXDl,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001020  gg/g  3FB-M 

0.00012  LT 

ESI -94-01 

678HXF  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001400  gg/g  3FB-M 

0.00009  LT 

ESI -94-01 

78rHPF  1 ,2,3,4,7,8.9-HEPT  ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001420  gg/g  3FB-M 

0.00013  LT 

ESI -94-01 

789HXDU,3,7,8,9-HEXACHLORODffiENZaP-DIOXIN 

LT 

0.00000980  gg/g  3FB-M 

0.00011  LT 

ES  1-94-01 

789HXF  1 ,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001690  gg/g  3FB-M 

0.00012  LT 

ESI -94-01 

78HXD  1 ,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001130  gg/g  3FB-M 

0.00013  LT 

ESI -94-01 

78HXDF 1 ,2,3,4,7,8-HEXACHLORODmENZOFURAN 

LT 

0.00001700  gg/g  3FB-M 

0.00012  LT 

ES  1-94-01 

78PCDD 1 ,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001490  gg/g  3FB-M 

0.00018  LT 

ESI -94-01 

78PCDF  1,23^7,8-PENT ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001160  gg/g  3FB-M 

0.00012  LT 

ESI -94-01 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0.00028900  gg/g  3FB-M 

0.00017  LT 

ES  1-94-01 

OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00001840  gg/g  3FB-M 

0.00015  LT 

ESI -94-01 

TCDD  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00000810  gg/g  3FB-M 

0.00014  LT 

ES  1-94-01 

TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000870  gg/g  3FB-M 

0.00011  LT 

ESI -94-02 

234HXF  2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODffiENZOFURAN 

LT 

0.00004610  gg/g  3FB-M 

0.00011  LT 

ESI -94-02 

234HXF  2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZORTRAN 

LT 

D 

0.00004000  gg/g  3FB-M 

0.00011  LT 

ESI -94-02 

234PCF  2,3,4,7,8-PENT AC  HLORODIBEN ZOFURAN 

LT 

0.00002310  gg/g  3FB-M 

0.00013  LT 

ESI -94-02 

234PCF  2,3,4,7,8-PENT  AC  HLORODIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.00002020  gg/g  3FB-M 

0.00013  LT 

ESI -94-02 

678HPD1, 2,3,4, 6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOX 

LT 

0.00001740  gg/g  3FB-M 

0.00012  LT 

ES  1-94-02 

678HPD  1 ,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOX 

LT 

D 

0.00001590  gg/g  3FB-M 

0.00012  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


Chemical  Classy  DIOXINS _ 

ES1-94-02  678HPF  L2,3.4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES1-94-02  678HPF  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES1-94-02  678HXDU,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES1-94-02  678HXDl,2,3,6,7,8-HEXACHLORODlBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES1-94-02  678HXF  U,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES1-94-02  678HXF  U,3.6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES1-94-02  789HPF  1.2,3,4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESI -94-02  789HPF  1,2,3,4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES1-94-02  789HXDU,3,7,8,9-HEXACHLORODDBENZO-P-DIOXIN  LT 

ESI -94-02  789HXD  1,2,3, 7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES1-94-02  789HXF 1 ,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ESI -94-02  789HXF  U,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESI -94-02  78HXD  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ESI -94-02  78HXD  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ESI -94-02  78HXDF 1 ,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESL94-02  78HXDF  1,23,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESI -94-02  78PCDD  1,2,3,7,8-PENT  AC  HLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES1-94-02  78PCDDL2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZC>-P-DIOXIN  LT 

ES1-94-02  78PCDF  1  ,2,3,7,8-PENT  ACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ES1-94-02  78PCDF  1 ,2,3,7,8-PENT  AC  HLORODIBENZOFURAN  LT 

ES1-94-02  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN  LT 

ESI -94-02  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

ESI -94-02  OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ESI -94-02  OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ES1-94-02  TCDD  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN  LT 

ES1-94-02  TCDD  23,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN  LT 

ES1-94-02  TCDF  2.3,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES1-94-02  TCDF  2.3,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESI -94-03  234HXF  23,4,6,7,8-HEXACHLORODBENZOFURAN  LT 

ESI -94-03  234PCF  23,4,7, 8-PENT ACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES1-94-03  678HPD  U,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOX  LT 

ES1-94-03  678HPF  1,2,3,4,6,7,8-HEPT  ACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ES1-94-03  678HXD  1,2,3.6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES1-94-03  678HXF  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES1-94-03  789HPF  U,3,4,7,8.9-HEPTACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES1-94-03  789HXD1.2,3.7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES1-94-03  789HXF  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES 1-94-03  78HXD  1,23,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ESI -94-03  78HXDF 1 ,23,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES1-94-03  78PCDDU3,7,8-PENTACHLORODffiENZO-P-DIOXIN  LT 

ESI -94-03  78PCDF  U3,7.8-PENTACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES1-94-03  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

ES1-94-03  OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ESI -94-03  TCDD  23,7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

ESI -94-03  TCDF  23,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES1-94-04  234HXF  2,3,4,6,7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ES1-94-04  234PCF  2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES1-94-04  678HPD  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOX  LT 

ES  1-94-04  678HPF  1,23,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES1-94-04  678HXDU3.6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 


0.00004640  gg/g  3FB-M 

0.00012  LT 

D 

0.00003190  gg/g  3FB-M 

0.00012  LT 

0.00002750  gg/g  3FB-M 

0.00012  LT 

D 

0.00002090  gg/g  3FB-M 

0.00012  LT 

0.00004130  gg/g  3FB-M 

0.00009  LT 

D 

0.00003580  gg/g  3FB-M 

0.00009  LT 

0.00005060  gg/g  3FB-M 

0.00013  LT 

D 

0.00003480  gg/g  3FB-M 

0.00013  LT 

0.00002690  gg/g  3FB-M 

0.00011  LT 

D 

0.00002050  gg/g  3FB-M 

0.00011  LT 

0.00004930  gg/g  3FB-M 

0.00012  LT 

D 

0.00004280  gg/g  3FB-M 

0.00012  LT 

0.00003050  gg/g  3FB-M 

0.00013  LT 

D 

0.00002320  fig/g  3FB-M 

0.00013  LT 

0.00004680  ng/g  3FB-M 

0.00012  LT 

D 

0.00004050  fig/g  3FB-M 

0.00012  LT 

0.00003420  jig/g  3FB-M 

0.00018  LT 

D 

0.00002750  (ig/g  3FB-M 

0.00018  LT 

0.00002310  ng/g  3FB-M 

0.00012  LT 

D 

0.00002020  ng/g  3FB-M 

0.00012  LT 

0.00007360  gg'g  3FB-M 

0.00017  LT 

D 

0.00047200  |ig/g  3FB-M 

0.00017  LT 

0.00009730  fig/g  3FB-M 

0.00015  LT 

D 

0.00007240  jig/g  3FB-M 

0.00015  LT 

0.00002330  (»g/g  3FB-M 

0.00014  LT 

D 

0.00001670  ng/g  3FB-M 

0.00014  LT 

0.00002400  (tg/g  3FB-M 

0.00011  LT 

D 

0.00001950  ng/g  3FB-M 

0.00011  LT 

0.00001950  ng/g  3FB-M 

0.00011  LT 

0.00001600  fig/g  3FB-M 

0.00013  LT 

0.00000720  fig/g  3FB-M 

0.00012  LT 

0.00001730  ng/g  3FB-M 

0.00012  LT 

0.00001110  ng/g  3FB-M 

0.00012  LT 

0.00001750  (ig/g  3FB-M 

0.00009  LT 

0.00001890  jig/g  3FB-M 

0.00013  LT 

0.00001090  ng!g  3FB-M 

0.00011  LT 

0.00002090  fig/g  3FB-M 

0.0001?  LT 

0.00001230  ng/g  3FB-M 

0.00013 1  r 

0.00001980  uglg  3FB-M 

0.00012  I  T 

0.00001770  ng/g  3FB-M 

0.00018  LT 

0.00001600  fig/g  3FB-M 

0.00012  LT 

0.00026100  uglg  3FB-M 

0.00017  LY 

0.00003130  ng/g  3FB-M 

0.00015  LY 

0.00001750  ng/g  3FB-M 

0.00014  IT 

0.00000810  ng  g  3FB-M 

0.00011  IT 

0.00002170  fig/g  3FB-M 

0.00011  IT 

0.00001170  ng/g  3FB-M 

0.00013  1  r 

0.00000840  jig/g  3FB-M 

0.00012 1  r 

0.00002190  gg/g  3FB-M 

0.00012  vr 

0.00001310  gg/g  3FB-M 

0.00012  LT 
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FwrBEar- 

Meas 

Unit 

Flag  Data 

Meas 

SHelD 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  DIOXINS 


ESI -94-04 

678HXF  1, 2,3,6, 7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001940  gg/g  3FB-M 

0.00009 

LT 

ESI -94-04 

789HPF  1,23,4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZORJRAN 

LT 

0.00002390  gg/g  3FB-M 

0.00013 

LT 

ESI  -94-04 

789 HXD 1 ,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001280  gg/g  3FB-M 

0.00011 

LT 

ESI -94-04 

789HXF  1 ,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002320  gg/g  3FB-M 

0.00012 

LT 

ES 1-94-04 

78HXD  1 ,2,3,4, 7,8-HEXACHLORODIBENZO-P- DIOXIN 

LT 

0.00001450  gg/g  3FB-M 

0.00013 

LT 

ES 1-94-04 

78HXDF 1 ,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002200  gg/g  3FB-M 

0.00012 

LT 

ESI -94-04 

78PCDD 1 ,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001790  gg/g  3FB-M 

0.00018 

LT 

ESI -94-04 

78PCDF  1, 2,3,7, 8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001170  gg/g  3FB-M 

0.00012 

LT 

ESI -94-04 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0.00024100  gg/g  3FB-M 

0.00017 

LT 

ESI -94-04 

OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00004600  gg/g  3FB-M 

0.00015 

LT 

ESI -94-04 

TCDD  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXTN 

LT 

0.00001020  gg/g  3FB-M 

0.00014 

LT 

ES  1-94-04 

TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000790  gg/g  3FB-M 

0.00011 

LT 

ES  1-94-05 

234HXF  2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001230  gg/g  3FB-M 

0.00011 

LT 

ES  1-94-05 

234PCF  2,3, 4,7, 8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001010  gg/g  3FB-M 

0.00013 

LT 

ESI -94-05 

678HPD  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOX 

LT 

0.00000510  gg/g  3FB-M 

0.00012 

LT 

ESI -94-05 

678HPF  1 ,2,3,4,6,7,8-HEPT  ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001090  gg/g  3FB-M 

0.00012 

LT 

ES  1-94-05 

678HXD1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-D10XIN 

LT 

0.00000850  gg/g  3FB-M 

0.00012 

LT 

ESI -94-05 

678HXF  1  ,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001 100  gg/g  3FB-M 

0.00009 

LT 

ES  1-94-05 

789HPF  1,2,3,4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZORJRAN 

LT 

0.00001 190  gg/g  3FB-M 

0.00013 

LT 

ES  1-94-05 

789HXD 1 ,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000830  gg'g  3FB-M 

0.00011 

LT 

ES  1-94-05 

789HXF  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001320  gg/g  3FB-M 

0.00012 

LT 

ESI -94-05 

78HXD  1  ,2,3,4, 7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000940  gg/g  3FB-M 

0.00013 

LT 

ESI -94-05 

78HXDFl,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001250  gg/g  3FB-M 

0.00012 

LT 

ESI  -94-05 

78PCDD 1 ,2,3 ,7,8-PENT  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001470  gg/g  3FB-M 

0.00018 

LT 

ESI -94-05 

78PCDF  1 ,2,3,7,8-PENT  ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001010  gg/g  3FB-M 

0.00012 

LT 

ES  1-94-05 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0.00010600  gg/g  3FB-M 

0.00017 

LT 

ESI -94-05 

OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00001830  gg/g  3FB-M 

0.00015 

LT 

ESI -94-05 

TCDD  2,3, 7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

0.00001580  gg/g  3FB-M 

0.00014 

LT 

ESI -94-05 

TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000700  gg/g  3FB-M 

0.00011 

LT 

ESI -94-06 

234HXF  2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZORTRAN 

LT 

0.00001260  gg/g  3FB-M 

0.00011 

LT 

ESI -94-06 

234PCF  2,3,4,7,8-PENT ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000580  gg/g  3FB-M 

0.00013 

LT 

ES  1-94-06 

678HPD  L2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOX 

0.00006190  gg/g  3FB-M 

0.00012 

LT 

ES  1-94-06 

678HPF  1 ,2,3,4,6,7,8-HEPT  ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001020  gg/g  3FB-M 

0.00012 

LT 

ESI -94-06 

678HXD1  ^,3,6,7, 8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOX3N 

LT 

0.00000570  gg/g  3FB-M 

0.00012 

LT 

ESI -94-06 

678HXF  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001 130  gg/g  3FB-M 

0.00009 

LT 

ESI -94-06 

789HPF  U,3,4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZORrRAN 

LT 

0.00001110  gg/g  3FB-M 

0.00013 

LT 

ES  1-94-06 

789HXD1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000550  gg/g  3FB-M 

0.00011 

LT 

ESI -94-06 

789HXF  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001350  gg/g  3FB-M 

0.00012 

LT 

ESI -94-06 

78HXD  1, 2,3,4, 7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000630  gg/g  3FB-M 

0.00013 

LT 

ESI -94-06 

78HXDF 1 ,2,3,4, 7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00001280  gg/g  3FB-M 

0.00012 

LT 

ESI -94-06 

78PCDD 1 ,2,3,7,8-PENT  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000930  gg/g  3FB-M 

0.00018 

LT 

ES  1-94-06 

78PCDF  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZORrRAN 

LT 

0.00000580  gg/g  3FB-M 

0.00012 

LT 

ESI -94-06 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0.00040200  gg/g  3FB-M 

0.00017 

LT 

ESI -94-06 

OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00001790  gg/g  3FB-M 

0.00015 

LT 

ESI -94-06 

TCDD  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

0.00001420  gg/g  3FB-M 

0.00014 

LT 

ESI -94-06 

TCDF  2,3,7,8  TETRAC  HLORODIBENZORJRAN 

LT 

0.00000450  gg/g  3FB-M 

0.00011 

LT 

ESI -94-07 

234HXF  2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZORrRAN 

LT 

0.00001810  gg/g  3FB-M 

0.00011 

LT 

ESI -9407 

234PCF  2,3,4,7,8-PENT ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000880  gg/g  3FB-M 

0.00013 

LT 

ESI -94-07 

678HPD  1 ,2,3,4,6,7,8-HEPT  ACHLORODIBENZO-P-DIOX 

LT 

0.00000830  gg/g  3FB-M 

0.00012 

LT 
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Test  Name 


Meas  Flag 
Bod  Code 


Unit 
Value  Meas 


Chemical  Classy  DIOXINS _ 

ESl-94-07  678HPF  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORJRAN  LT 

ESI-94-07  678HXD1.2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ESl-94-07  678HXF  1.2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESl-94-07  789HPF  1,23,4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESl-94-07  789HXDl,2,3,7,8,9-HEXACHLORODffiENZO-P-DIOXIN  LT 

ESl-94-07  789HXF  1.2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESl-94-07  78HXD  U,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZC)-P-DIOXIN  LT 

ESl-94-07  78HXDFU,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 
ESl-94-07  78PCDDl,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 
ESl-94-07  78PCDF  1.2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESl-94-07  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 
ESl-94-07  OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ESl-94-07  TCDD  2.3,7, 8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN  LT 

ESl-94-07  TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESI -94-08  234HXF  2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ES 1-94-08  234PCF  2,3.4,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESI -94-08  678HPD  1,2,3,4,6,7.8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOX  LT 

ESI -94-08  678HPF  1,2,3,4,6.7,8-HEPTACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES1-94-08  678HXDl,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXrN  LT 

ESI -94-08  678HXF  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ES1-94-08  789HPF  1,2,3,4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES1-94-08  789HXD1.2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXrN  LT 
ES1-94-08  789HXF  1.2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ES1-94-08  78HXD  1.2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES1-94-08  78HXDF  1,2, 3,4,7, 8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES1-94-08  78PCDD1.2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXTN  LT 
ES1-94-08  78PCDF 1 ,23,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESI -94-08  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 
ES1-94-08  OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ES1-94-08  TCDD  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN  LT 
ES1-94-08  TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES1-94-09  234HXF  2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 
ES1-94-09  234PCF  2,3,4.7.8-PENTACHLORODIBENZOFURAN  LT 
ES1-94-09  678HPD  1.2,3,4.6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOX 
ES1-94-09  678HPF  1,2,3,4.6,7.8-HEPTACHLORODlBENZOFURAN  LT 
ESI -94-09  678HXD 1 ,2,3.6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DlOXIN  LT 
ES1-94-09  678HXF  1.2,3.6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 
ES1-94-09  789HPF  1,2,3,4.7,8,9-HEPTACHLORODIBENZOFURAN  LT 
ESI -94-09  789HXD1,2,3,7,8.9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 
ES1-94-09  789HXF  1,2,3,7,8.9-HEXACHLORODIBENZORIRAN  LT 
ES1-94-09  78HXD  1,2,3,4.7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 
ES1-94-09  78HXDF 1 ,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 
ES1-94-09  78PCDD1.2.3.7.8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 
ES1-94-09  78PCDF  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN  LT 
ESI -94-09  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 
ES1-94-09  OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ESI -94-09  TCDD  2,3,7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN  LT 
ES1-94-09  TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES2-94-01  234HXF  2.3,4,6.7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN  LT 


0.00001740  ggg  3FB-M 

0.00012  LT 

0.00001640  ggg  3FB-M 

0.00012  LT 

0.00001620  ggg  3FB-M 

0.00009  LT 

0.00001900  ggg  3FB-M 

0.00013  LT 

0.00001600  ggg  3FB-M 

0.00011  LT 

0.00001940  ggg  3FB-M 

0.00012  LT 

0.00001810  ggg  3FB-M 

0.00013  LT 

0.00001840  ggg  3FB-M 

0.00012  LT 

0.00001710  ggg  3FB-M 

0.00018  LT 

0.00000880  ggg  3FB-M 

0.00012  LT 

0.00016700  ggg  3FB-M 

0.00017  LT 

0.00003260  ggg  3FB-M 

0.00015  LT 

0.00001500  ggg  3FB-M 

0.00014  LT 

0.00000750  ggg  3FB-M 

0.00011  LT 

0.00001660  ggg  3FB-M 

0.00011  LT 

0.00001450  ggg  3FB-M 

0.00013  LT 

0.00000730  ggg  3FB-M 

0.00012  LT 

0.00001580  ggg  3FB-M 

0.00012  LT 

0.00001470  gg/g  3FB-M 

0.00012  LT 

0.00001490  gg/g  3FB-M 

0.00009  LT 

0.00001720  gg/g  3FB-M 

0.00013  LT 

0.00001430  gg/g  3FB-M 

0.00011  LT 

0.00001780  gg/g  3FB-M 

0.00012  LT 

0.00001620  gg/g  3FB-M 

0.00013  LT 

0.00001690  gg/g  3FB-M 

0.00012  LT 

0.00002420  gg/g  3FB-M 

0.00018  LT 

0.00001450  gg/g  3FB-M 

0.00012  LT 

0.00014900  gg/g  3FB-M 

0.00017  LT 

0.00002860  gg/g  3FB-M 

0.00015  LT 

0.00001270  ggg  3FB-M 

0.00014  LT 

0.00001230  gg/g  3FB-M 

0.00011  LT 

0.00003240  ggg  3FB-M 

0.00011  LT 

0.00002240  ggg  3FB-M 

0.00013  LT 

0.00053100  ggg  3FB-M 

0.00012  LT 

0.00003310  ggg  3FB-M 

0.00012  LT 

0.00002340  ggg  3FB-M 

0.00012  LT 

0.00002900  ggg  3FB-M 

0.00009  LT 

0.00003610  ggg  3FB-M 

0.00013  LT 

0.00002280  ggg  3FB-M 

0.00011  LT 

0.00003460  ggg  3FB-M 

0.00012  LT 

0.00002590  ggg  3FB-M 

0.00013  IT 

0.00003280  ggg  3FB-M 

0.00012  LT 

0.00003440  ggg  3FB-M 

0.00018  LT 

0.00002240  ggg  3FB-M 

0.00012  ?  T 

0.00255000  ggg  3FB-M 

0.00017  ->/«' 

0.00006120  ggg  3FB-M 

0.00015  ;  .T 

0.00001950  ggg  3FB-M 

0.000 U;  >f 

0.00002210  ggg  3FB-M 

O.OOOli  f 

0.00036600  ggg  3FB-F 

0.00013  "■  :•/ 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


Flag 

Reid  BUk 

Data 

Meat 

Blank  ID  Code 

Qua! 

Value  Bool 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


mm  ri  ~w 

Meas 

Unit 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  DIOXINS _ 

ES2-94-05  TCDF  2*3 ,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

ES2-94-06  234HXF  2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

ES2-94-06  234PCF  2,3, 4,7, 8-PENTT  ACHLORODIBENZOFURAN 

ES2-94-06  678HPD  1 ,23,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOX 

ES2-94-06  678HPF  1 ,2,3,4, 6,7,8-HEPT  ACHLORODIBENZOFURAN 

ES2-94-06  678HXD  U,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

ES2-94-06  678HXF  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

ES2-94-06  789HPF  1,2,3,4,7,8,9-HEPTACHLORODEBENZOFURAN 

ES2-94-06  789HXD 1 ,2.3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

ES2-94-06  789HXF  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

ES2-94-06  78HXD  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIK 

ES2-94-06  78HXDF 1 ,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAK 

ES2-94-06  78PCDD  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZaP-DIOXIN 

ES2-94-06  78PCDF  1,23,7,8-PENT ACHLORODIBENZOFURAN 

ES2-94-06  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

ES2-94-06  OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

ES2-94-06  TCDD  23,73  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

ES2-94-06  TCDF  23,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

ES3-94-01  234HXF  23,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

ES3-94-01  234PCF  23,4,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

ES3-94-0 1  678HPD  1 ,23,4,6, 7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOX 

ES3-94-01  678HPF  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

ES3-94-0 1  678HXD 1 ,23,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

ES3-94-01  678HXF  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

ES3-94-0 1  789HPF  1 ,23,4,7,8,9-HEPT  ACHLORODIBENZOFURAN 

ES3-94-0 1  789HXD 1 ,23,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

ES3-94-01  789HXF  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

ES3-94-0 1  78HXD  1 33,4,7,8-HEXACHLORODIBENZaP-DIOXIN 

ES3-94-©  1  78HXDF 1 ,23,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

ES3-94-01  78PCDD  1,23,7,8-PENTACHLORODIBENZaP-DIOXIN 

ES3-94-01  78PCDF  1,23,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

ES3 -94-01  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

ES3-94-01  OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

ES3-94-01  TCDD  23,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

ES3-94-01  TCDF  23,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

ES3-94-02  234HXF  23,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

ES3-94-02  234HXF  23,4,6, 7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

ES3-94-02  234PCF  2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

ES3-94-02  234PCF  2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

ES3-94-02  678HPD1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOX 

ES3-94-02  678HPD  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOX 

ES3-94-02  678HPF  1,23,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

ES 3 -94-02  678HPF  U3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

ES 3 -94-02  678HXD  133,6, 7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DlOXIN 

ES3-94-02  678HXD  13,3,6, 7, 8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

ES3-94-02  678HXF  133,6, 7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

ES3-94-02  678HXF  13,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

ES3 -94-02  789HPF  1,2,3,4,7,8,9-HEPT  ACHLORODIBENZOFURAN 

ES3-94-02  789HPF  1 ,23,4,7,8,9-HEPT  AC  HLORODIBENZOR1RAN 


LT 

0.00001010  ng/g  3FB-F 

0.00010  LT 

LT 

0.00002260  ng'g  3FB-F 

0.00013  LT 

LT 

0.00001390  ^ig/g  3FB-F 

0.00010  LT 

LT 

0.00001750  ng/g  3FB-F 

0.00013  LT 

LT 

0.00002390  ng/g  3FB-F 

0.00013  LT 

LT 

0.00001690  ng/g  3FB-F 

0.00012  LT 

LT 

0.00001910  ng/g  3FB-F 

0.00011  LT 

LT 

0.00002720  ng/g  3FB-F 

0.00016  LT 

LT 

0.00001670  fig/g  3FB-F 

0.00012  LT 

LT 

0.00002440  Hg/g  3FB-F 

0.00014  LT 

LT 

0.00001940  ^ig/g  3FB-F 

0.00013  LT 

LT 

0.00002350  ng'g  3FB-F 

0.00013  LT 

LT 

0.00002120  |ig/g  3FB-F 

0.00016  LT 

LT 

0.00001360  fig/g  3FB-F 

0.00010  LT 

LT 

0.00005380  jxg'g  3FB-F 

0.00026  LT 

LT 

0.00005930  ng/g  3FB-F 

0.00022  LT 

LT 

0.00001710  \igfg  3FB-F 

0.00013  LT 

LT 

0.00001360  \igfg  3FB-F 

0.00010  LT 

LT 

0.00001270  pg/'g  3FB-C 

0.00010  LT 

LT 

0.00001000  ng/g  3FB-C 

0.00007  LT 

LT 

0.00000730  ^g/g  3FB-C 

0.00008  LT 

LT 

0.00001520  fxg/g  3FB-C 

0.00009  LT 

LT 

0.00001220  Mg/g3FB-C 

0.00009  LT 

LT 

0.00001090  ng/g  3FB-C 

0.00009  LT 

LT 

0.00001670  ng/g  3FB-C 

0.00010  LT 

LT 

0.00001160  \xgjg  3FB-C 

0.00008  LT 

LT 

0.00001330  ytgjg  3FB-C 

0.00010  LT 

LT 

0.00001290  Mg/g  3FB-C 

0.00009  LT 

LT 

0.00001290  ^ig/g  3FB-C 

0.00010  LT 

LT 

0.00001860  fig/g  3FB-C 

0.00013  LT 

LT 

0.00001010  \ig!g  3FB-C 

0.00006  LT 

0.00021000  jig/g  3FB-C 

0.00018  LT 

LT 

0.00002340  ng/g  3FB-C 

0.00021  LT 

LT 

0.00001240  fig/g  3FB-C 

0.00013  LT 

LT 

0.00000920  ng/g  3FB-C 

0.00007  LT 

LT 

0.00001270  fig/g  3FB-C 

0.00010  LT 

LT 

D 

0.00001090  (ig/g  3FB-C 

0.00010  LT 

LT 

0.00001210  \ig/g  3FB-C 

0.00007  LT 

LT 

D 

0.00000830  \igjg  3FB-C 

0.00007  LT 

LT 

0.00001400  ng/g  3FB-C 

0.00008  LT 

D 

0.00004030  \ig/g  3FB-C 

0.00008  LT 

LT 

0.00001620  ng/g  3FB-C 

0.00009  LT 

LT 

D 

0.00001 1 10  fig/g  3FB-C 

0.00009  LT 

LT 

0.00001440  )igjg  3FB-C 

0.00009  LT 

LT 

D 

0.00001240  ng/g3FB-C 

0.00009  LT 

LT 

0.00001100  \iglg  3FB-C 

0.00009  LT 

LT 

D 

0.00000940  ng/g  3FB-C 

0.00009  LT 

LT 

0.00001770  fig/g  3FB-C 

0.00010  LT 

LT 

D 

0.00001220  ^g/g  3FB-C 

0.00010  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


Chemical_  Classy  DIOXINS _ 

ES3-94-02  789HXD1,2,3,7,8,9-HEXACHL0R0DIBENZ0-P-D10XIN  LT 

ES3-94-02  789HXDl,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES3-94-02  789HXF  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES3-94-02  789HXF  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES3-94-02  78HXD  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES3-94-02  78HXD  U,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DlOXIN  LT 

ES3-94-02  78HXDF 1 ,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES3-94-02  78HXDF  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES3-94-02  78PCDDl,2,3,7,8-PENTACHL0R0DIBENZ0-P-D10XIN  LT 

ES3-94-02  78PCDD  1,2,3,7,8-PENT  ACHLORODIBENZOP-DIOXIN  LT 

ES3-94-02  78PCDF  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES3-94-02  78PCDF  1,2,3,7,8-PENT  ACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES3-94-02  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

ES3-94-02  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

ES3-94-02  OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ES3-94-02  OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ES3-94-02  TCDD  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN  LT 

ES3-94-02  TCDD  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN  LT 

ES3-94-02  TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES3-94-02  TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES4-94-01  234HXF  2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES4-94-01  234HXF  2,3,4,6,7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ES4-94-01  234PCF  2,3,4.7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES4-94-01  234PCF  2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES4-94-01  678HPD  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOX  LT 

ES4-94-01  678HPD  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOX  LT 

ES4-94-01  678HPF  1,2,3,4,6,7,8-HEPT  ACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES4-94-01  678HPF  1,2,3,4,6,7,8-HEPT  ACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES4-94-01  678HXD  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES4-94-01  678HXDl,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES4-94-01  678HXF  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES4-94-01  678HXF  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES4-94-01  789HPF  1,2,3,4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES4-94-01  789HPF  1,2,3,4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES4-94-01  789HXD 1 ,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES4-94-01  789HXDU,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES4-94-01  789HXF  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES4-94-01  789HXF  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES4-94-01  78HXD  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES4-94-01  78HXD  1.2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES4-94-01  78HXDF  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES4-94-01  78HXDF  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES4-94-01  78PCDDl,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES4-94-01  78PCDD  1,2,3,7,8-PENT  ACHLORODIBENZO-P-DIOXTN  LT 

ES4-94-01  78PCDF  1,2,3,7,8-PENT  ACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES4-94-01  78PCDF  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZOFlIRAN  LT 

ES4-94-01  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN  LT 

ES4-94-01  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN  LT 

ES4-94-01  OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ES4-94-01  OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN  LT 


0.00001360  Rg/g  3FB-C 

0.00008  LT 

D 

0.00001170  Rg/g  3FB-C 

0.00008  LT 

0.00001340  |ig/g  3FB-C 

0.00010  LT 

D 

0.00001140  Rg/g  3FB-C 

0.00010  LT 

0.00001520  fig/g  3FB-C 

0.00009  LT 

D 

0.00001310  Rg/g  3FB-C 

0.00009  LT 

0.00001300  Rg/g  3FB-C 

0.00010  LT 

D 

0.00001110  Rg/g  3FB-C 

0.00010  LT 

0.00002270  Rg/g  3FB-C 

0.00013  LT 

D 

0.00001820  Rg/g  3FBC 

0.00013  LT 

0.00001220  Rg/g  3FB-C 

0.00006  LT 

D 

0.00000840  Rg/g  3FB-C 

0.00006  LT 

0.00019700  Rg/g  3FB-C 

0.00018  LT 

D 

0.00022800  Rg/g  3FB-C 

0.00018  LT 

0.00002400  Rg/g  3FB-C 

0.00021  LT 

D 

0.00002250  Rg/g  3FB-C 

0.00021  LT 

0.00001460  Rg/g  3FB-C 

0.00013  LT 

D 

0.00001260  Rg/g  3FB-C 

0.00013  LT 

0.00001 160  Rg/g  3FB-C 

0.00007  LT 

D 

0.00000880  Rg/g  3FB-C 

0.00007  LT 

0.00001300  Rg/g  3FB-D 

0.00012  LT 

D 

0.00001440  Rg/g  3FB-D 

0.00012  LT 

0.00001090  Rg/g  3FB-D 

0.00008  LT 

D 

0.00001500  Rg/g  3FB-D 

0.00008  LT 

0.00000790  Rg/g  3FB-D 

0.00008  LT 

D 

0.00001020  Rg/g  3FB-D 

0.00008  LT 

0.00001470  Rg/g  3FB-D 

0.00012  LT 

D 

0.00001520  Rg/g  3FB-D 

0.00012  LT 

0.00001400  Rg/g  3FB-D 

0.00010  LT 

D 

0.00001660  Rg/g  3FB-D 

0.00010  LT 

0.00001 120  Rg/g  3FB-D 

0.00010  LT 

D 

0.00001240  Rg/g  3FB-D 

0.00010  LT 

0.00001610  Rg/g  3FB-D 

0.00013  LT 

D 

0.00001660  Rg/g  3FB-D 

0.00013  LT 

0.00001320  Rg/g  3FB-D 

0.00009  LT 

D 

0.00001570  Rg/g  3FB-D 

0.00009  LT 

0.00001370  Rg/g  3FB-D 

0.00013  LT 

D 

0.00001520  Rg/g  3FB-D 

0.00013  LT 

0.00001480  Rg/g  3FB-D 

0.00010  LT 

D 

0.00001760  Rg/g  3FB-D 

0.00010  LT 

0.00001330  Rg/g  3FB-D 

0.00012  LT 

D 

0.00001470  Rg/g  3FB-D 

0.00012  LT 

0.00001860  Rg/g  3FB-D 

0.00014  LT 

D 

0.00002680  Rg/g  3FB-D 

0.00014  LT 

0.00001100  Rg/g  3FB-D 

0.00008  LT 

D 

0.00001510  Rg/g  3FB-D 

0.00008  LT 

0.00002340  Rg/g  3FB-D 

0.00027  LT 

D 

0.00002440  Rg/g  3FB-D 

0.00027  LT 

0.00002530  Rg/g  3FB-D 

0.00023  LT 

D 

0.00002960  Rg/g  3FB-D 

0.00023  LT 

Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


Meas 

Flag 

Unit 

Flag  Data 

Meat 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  DIOXINS 


ES4-94-0 1 

TCDD  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00001700  ng/g  3FB-D 

0.00012 

LT 

ES4-94-01 

TCDD  2,3  ,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

D 

0.00001370  jig/g  3FR-D 

0.00012 

LT 

ES4-94-01 

TCDF  2,3,7,8  TETRACHIjORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000980  ng/g  3FB-D 

0.00009 

LT 

ES4-94-01 

TCDF  2,3 ,7,8  TETRACHIjORODIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.00001270  ^ig/g  3FB-D 

0.00009 

LT 

ES4-94-02 

234HXF  2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001090  ng'g  3FB-D 

0.00012 

LT 

ES4-94-02 

234PCF  2J,4,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001060  ng/g  3FB-D 

0.00008 

LT 

ES4-94-02 

678HPD  1,2,3,4,6.7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOX 

LT 

0.00000720  ^g/g  3FB-D 

0.00008 

LT 

ES4-94-02 

678HPF  U,3.4,6,7,8-HEPTACHL0R0DIBENZ0FURAN 

LT 

0.00001080  ng/g  3FB-D 

0.00012 

LT 

ES4-94-02 

678HXDl,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001310  jig/g  3FB-D 

0.00010 

LT 

ES4-94-02 

678HXF  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000940  ^g/g  3FB-D 

0.00010 

LT 

ES4-94-02 

789HPF  1,2,3,4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001190  ng/g  3FB-D 

0.00013 

LT 

ES4-94-02 

789HXDl,2,3.7.8,9-HEXACHLORODlBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001240  jig/g  3FB-D 

0.00009 

LT 

ES4-94-02 

789HXF  1 ,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFirRAN 

LT 

0.00001140  fig/g  3FB-D 

0.00013 

LT 

ES4-94-02 

78HXD  1 ,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXrN 

LT 

0.00001380  ng/g  3FB-D 

0.00010 

LT 

ES4-94-02 

78HXDF 1 ,2,3 ,4,7,8-HEXAC  HLORO  DIBENZOFURAN 

LT 

0.00001110  Mg/g  3FB-D 

0.00012 

LT 

ES4-94-02 

78PCDDl,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001710  ng/g  3FB-D 

0.00014 

LT 

ES4-94-02 

78PCDF  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001070  \igjg  3FB-D 

0.00008 

LT 

ES4-94-02 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0.00010000  ng/g  3FB-D 

0.00027 

LT 

ES4-94-02 

OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002690  ng'g  3FB-D 

0.00023 

LT 

ES4-94-02 

TCDD  2,3 ,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00001170  fig/g  3FB-D 

0.00012 

LT 

ES4-94-02 

TCDF  2,3 ,7,8  TETRAC  HLORO  DIBENZORJRAN 

LT 

0.00000890  ng/g  3FB-D 

0.00009 

LT 

ES5-94-01 

234HXF  2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000700  \xgjg  3FB-J 

0.00009 

LT 

ES5-94-01 

234HXF  2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZORFRAN 

LT 

D 

0.00001440  jig/g  3FB-J 

0.00009 

LT 

ES5-94-01 

234PCF  2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000600  ng fg  3FB-J 

0.00008 

LT 

ES5-94-01 

234PCF  2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.00000820  ^g/g  3FB-J 

0.00008 

LT 

ES  5-94-01 

678HPD  1  ,2.3,4,6,7,8-HEPT  ACHLORODIBENZO-P-DIOX 

LT 

0.00000590  fig/g  3FB-J 

0.00010 

LT 

ES  5-94-01 

678HPD  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOX 

LT 

D 

0.00001180  jig/g  3FB-J 

0.00010 

LT 

ES5-94-01 

678HPF  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00000890  jig/g  3FB-J 

0.00010 

LT 

ES5-94-01 

678HPF  1 ,23,4,6,7,8-HEPT  ACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

D 

0.00001480  ng/g  3FB-J 

0.00010 

LT 

ES  5-94-01 

678HXD 1 ,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000780  ng/g  3FB-J 

0.00009 

LT 

ES  5-94-01 

678HXD1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

D 

0.0000 1320  \igjg  3FB-J 

0.00009 

LT 

ES5-94-01 

678HXF  1  ,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000610  ng/g  3FB-J 

0.00007 

LT 

ES  5 -94-01 

678HXF  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZORJRAN 

LT 

D 

0.00001220  ng/g  3FB-J 

0.00007 

LT 

ES  5-94-01 

789HPF  1, 2,3,4, 7, 8,9-HEPT ACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00000970  ^ig/g  3FB-J 

0.00011 

LT 

ES5-94-01 

789HPF  1,2,3,4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.00001690  fig/g  3FB-J 

0.00011 

LT 

ES5-94-01 

789HXDU,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000740  ng/g  3FB-J 

0.00009 

LT 

ES  5 -94-01 

789 HXD1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P- DIOXIN 

LT 

D 

0.00001300  \xgjg  3FB-J 

0.00009 

LT 

ES5-94-01 

789HXF  1 ,2,3,7,8,9-HEXACHLORODEBENZOFURAN 

LT 

0.00000740  ng/g  3FB-J 

0.00009 

LT 

ES5-94-01 

789HXF  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.00001560  fig/g  3FB-J 

0.00009 

LT 

ES5-94-01 

78HXD  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DlOXIN 

LT 

0.00000850  ng/g  3FB-J 

0.00010 

LT 

ES5-94-01 

78HXD  U3A7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

D 

0.00001 500  ng/g  3FB-J 

0.00010 

LT 

ES5-94-01 

78HXDF  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000730  yg/g  3FB-J 

0.00009 

LT 

ES5-94-01 

78HXDF  1,2,3 ,4,7,8-HEXACHLORODIBENZORTRAN 

LT 

D 

0.00001500  ng/g  3FB-J 

0.00009 

LT 

ES5 -94-01 

78PCDD 1 ,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000880  ^g/g  3FB-J 

0.00013 

LT 

ES5-94-01 

78PCDDl,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

D 

0.00001230  ng/g3FB-J 

0.00013 

LT 

ES5-94-01 

78PCDF  1 ,2,3,7,8-PENT  AC  HLORODIBENZORJRAN 

LT 

0.00000600  jig/g  3FB-J 

0.00008 

LT 

ES  5-94-0 1 

78PCDF  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.00000800  ng/g  3FB-J 

0.00008 

LT 

ES  5-94-01 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00001810  \ygjg  3FB-J 

0.00012 

LT 

ES5-94-01 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

D 

0.00003930  pgfe  3FB-J 

0.00012 

LT 

ES  5-94-01 

OCDF  OCTACHLORODIBENZORTRAN 

LT 

0.00001680  jxg/g  3FB-J 

0.00012 

LT 
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Rag 

Field  Blank 

Data 

Meas 

Blank  ID  Code 

Qual 

Value  Bool 

Chemical  Classy  DIOXINS _ _ 

ES5-94-01  OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ES5-94-01  TCDD  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 
ES5-94-01  TCDD  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN  LT 

ES5-94-01  TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES5-94-01  TCDF  2, 3,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES5-94-02  234HXF  2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES5-94-02  234PCF  2,3,4,7,8-PENTACHLORODffiENZOFURAN  LT 

ESS-94432  678HPD  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOX  LT 

ES5-94-02  678HPF  1,23,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

ES5-94-02  678HXD 1 ,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES5-94-02  678HXF  U,3.6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES5-94-02  789HPF  t  ,2,3.4, 7.8,9-HEPTACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES5-94-02  789HXDl,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES5-94-02  789HXF  1,23.7,8,9-HEXACHLORODlBENZOFURAN  LT 

ES5-94-02  78HXD  1 ,2,3.4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES5-94-02  78HXDF1.2.3,4,7.8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESS-94-02  78PCDDU3.7.8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES5-94-02  78PCDF 1 ,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES5-94-02  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN  LT 

ES5-94-02  OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES5-94-02  TCDD  2,3, 7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

ES5-94-02  TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES6-94-01  234HXF  2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES6-94-01  234HXF  2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES6-94-01  234PCF  2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES6-94-01  234PCF  2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES6-94-01  678HPD  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOX 

ES6-94-01  678HPD  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOX  LT 

ES6-94-01  678HPF  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES6-94-01  678HPF  1 ,2,3,4, 6,7,8-HEPTACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES6-94-01  678HXDl,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES6-94-01  678HXD 1 ,2,3,6,7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES6-94-01  678HXF  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES6-94-0I  678HXF  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES6-94-01  789HPF  1 ,2,3,4, 7,8,9-HEPTACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES6-94-01  789HPF  1 .2, 3,4, 7,8,9-HEPTACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES6-94-01  789HXD1, 2,3,7, 8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES 6-94-01  789HXD1.2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES6-94-01  789HXF  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODtBENZOFURAN  LT 

ES6-94-01  789HXF  1,2.3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZORrRAN  LT 

ES6-94-01  78HXD  1 ,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES6-94-01  78HXD  1 ,2,3,4, 7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES6-94-01  78HXDF  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES6-94-0 1  78HXDF 1 ,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES6-94-01  78PCDD 1 ,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES6-94-01  78PCDD 1 ,2,3,7,8-PENTACHLORODlBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES6-94-01  78PCDF  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES6-94-01  78PCDF  1,2,3.7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES6-94-01  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

ES6-94-01  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 


D 

0.00003970  fig/g  3FB-J 

0.00012  LT 

0.00001460  fig/g  3FB-J 

0.00017  LT 

D 

0.00001 160  fig/g  3FB-J 

0.00017  LT 

0.00000700  fig/g  3FB-J 

0.00009  LT 

D 

0.00000920  fig/g  3FB-J 

0.00009  LT 

0.00000870  fig/g  3FB-J 

0.00009  LT 

0.00000690  fig/g  3FB-J 

0.00008  LT 

0.00000610  fig/g  3FB-J 

0.00010  LT 

0.00001040  fig/g  3FB-J 

0.00010  LT 

0.00000840  fig/g  3FB-J 

0.00009  LT 

0.00000780  fig/g  3FB-J 

0.00007  LT 

0.00001130  fig/g  3FB-J 

0.00011  LT 

0.00000750  fig/g  3FB-J 

0.00009  LT 

0.00000920  fig/g  3FB-J 

0.00009  LT 

0.00000820  fig/g  3FB-J 

0.00010  LT 

0.00000860  fig/g  3FB-J 

0.00009  LT 

0.00000960  fig/g  3FB-J 

0.00013  LT 

0.00000690  fig/g  3FB-J 

0.00008  LT 

0.00002510  fig/g  3FB-J 

0.00012  LT 

0.00002340  fig/g  3FB-J 

0.00012  LT 

0.00001590  fig/g  3FB-J 

0.00017  LT 

0.00000650  fig/g  3FB-J 

0.00009  LT 

0.00002200  fig/g  3FB-I 

0.00013  LT 

D 

0.00001550  fig/g  3FB-I 

0.00013  LT 

0.00001200  fig/g  3FB-I 

0.00010  LT 

D 

0.00001150  fig/g  3FB-I 

0.00010  LT 

0.00001400  fig/g  3FB-I 

0.00013  LT 

D 

0.00001010  fig/g  3FB-I 

0.00013  LT 

0.00002500  fig/g  3FB-I 

0.00015  LT 

D 

0.00001470  fig/g  3FB-I 

0.00015  LT 

0.00001210  fig/g  3FB-I 

0.00011  LT 

D 

0.00001070  fig/g  3FB-I 

0.00011  LT 

0.00001970  fig/g  3FB-I 

0.00011  LT 

D 

0.00001350  fig/g  3FB-I 

0.00011  LT 

0.00002750  fig/g  3FB-I 

0.00017  LT 

D 

0.00001610  ftg/g  3FB-I 

0.00017  LT 

0.00001080  fig/g  3FB-I 

0.00011  LT 

D 

0.00001030  fig/g  3FB-I 

0.00011  LT 

0.00002320  ftg/g  3FB-I 

0.00014  LT 

D 

0.00001640  fig/g  3FB-I 

0.00014  LT 

0.00001180  ftg/g  3FB-I 

0.00012  LT 

D 

0.00001170  fig/g  3FB-I 

0.00012  LT 

0.00002170  fig/g  3FB-I 

0.00013  LT 

D 

0.00001600  fig/g  3FB-I 

0.00013  LT 

0.00000840  fig/g  3FB-I 

0.00016  LT 

D 

0.00000900  fig/g  3FB-I 

0.00016  LT 

0.00001 190  fig/g  3FB-I 

0.00010  LT 

D 

0.00001 140  fig/g  3FB-I 

0.00010  LT 

0.00055900  fig/g  3FB-I 

0.00018  LT 

D 

0.00055100  fig/g  3FB-I 

0.00018  LT 
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Meas 

Fla* 

Unit 

Meas 

She  ID 

Test  Name 

Bod 

Code 

Value  Meas 

Code  Qua! 

Value  Bod 

Chemical  Class:  DIOXINS 


ES6-94-01 

ocdf  octachlorodibenzofuran 

LT 

0.00007250  gg/g  3FB-I 

0.00019  LT 

ES6-94-01 

OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.00004040  gg/g  3FB-I 

0.00019  LT 

ES6-94-01 

TCDD  2,3 ,7, 8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00000740  gg/g  3FB-I 

0.00015  LT 

ES6-94-01 

TCDD  2.3, 7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

D 

0.00000900  gg/g  3FB-I 

0.00015  LT 

ES6-94-01 

TCDF  23,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001340  gg/g  3FB-I 

0.00010  LT 

ES6-94-01 

TCDF  2.3,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.00001090  gg/g  3FB-I 

0.00010  LT 

ES7-94-01 

234HXF  2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001770  gg/g  3FB-G 

0.00014  LT 

ES7-94-01 

234HXF  23,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.00001440  gg/g  3FB-G 

0.00014  LT 

ES7-94-0I 

234PCF  2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000830  gg/g  3FBC 

0.00011  LT 

ES7-94-01 

234PCF  2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.00000900  gg/g  3FB-G 

0.00011  LT 

ES7-94-01 

678HPDl,2.3.4.6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOX 

LT 

0.00001070  gg/g  3FB-G 

0.00013  LT 

ES7-94-01 

678HPD  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOX 

LT 

D 

0.00000860  gg/g  3FB-G 

0.00013  LT 

ES7-94-0 1 

678HPF  1,2,3,4.6,7,8-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001290  gg/g  3FB-G 

0.00015  LT 

ES7-94-01 

678HPF  1 ,2,3,4.6,7,8-HEPT  ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.00001770  gg/g  3FB-G 

0.00015  LT 

ES7-94-01 

678HXDl,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001590  gg/g  3FB-G 

0.00014  LT 

ES7-94-01 

678HXDl,23,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

D 

0.00000880  gg/g  3FB-G 

0.00014  LT 

ES7-94-01 

678HXF  1.2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001500  gg/g  3FB-G 

0.00012  LT 

ES7-94-01 

678HXF  1.2,3.6.7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.00001290  gg/g  3FB-G 

0.00012  LT 

ES7-94-01 

789HPF  1 3,3.4,7,8.9-HEPT ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001470  gg/g  3FB-G 

0.00018  LT 

ES7-94-01 

789HPF  1 3,3,4,7,8,9-HEPT ACHLORODIBEN ZOFURAN 

LT 

D 

0.00001940  gg/g  3FB-G 

0.00018  LT 

ES7-94-01 

789HXDU.3.7.8.9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001570  gg/g  3FB-G 

0.00014  LT 

ES7-94-01 

789HXD 1 3.3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

D 

0.00000780  gg/g  3FB-G 

0.00014  LT 

ES7-94-01 

789HXF  133.7,8.9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001920  gg/g  3FB-G 

0.00015  LT 

ES7-94-01 

789HXF  13,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZORJRAN 

LT 

D 

0.00001520  gg/g  3FB-G 

0.00015  LT 

ES7-94-01 

78HXD  13,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001820  gg/g  3FB-G 

0.00015  LT 

ES7-94-01 

78HXD  1,2,3,4.7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

D 

0.00000850  gg/g  3FB-G 

0.00015  LT 

ES7-94-0 1 

78HXDFl,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001850  gg/g  3FB-G 

0.00014  LT 

ES7-94-01 

78HXDF1, 23,4,7,8- HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.00001420  gg'g  3FB43 

0.00014  LT 

ES7-94-01 

78PCDD1.23.7.8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001390  gg/g  3FB-G 

0.00019  LT 

ES7-94-01 

78PCDD133.7.8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

D 

0.00001470  gg/g  3FB-G 

0.00019  LT 

ES7-94-0 1 

78PCDF  1,23,7,8-PENT ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000810  gg/g  3FB-G 

0.00011  LT 

ES7-94-01 

78PCDF  1,23.7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.00000890  gg/g  3FB-G 

0.00011  LT 

ES7-94-01 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00005220  gg/g  3FB-G 

0.00027  LT 

ES7-94-01 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

D 

0.00018400  gg/g  3FB-G 

0.00027  LT 

ES7-94-01 

OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00005560  gg/g  3FB-G 

0.00027  LT 

ES7-94-01 

OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

D 

0.00004590  gg/g  3FB-G 

0.00027  LT 

ES7-94-01 

TCDD  23,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00001120  gg/g3FB-G 

0.00015  LT 

ES7-94-01 

TCDD  23,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

D 

0.00001080  gg/g  3FB-G 

0.00015  LT 

ES7-94-01 

TCDF  23,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000900  gg/g  3FB-G 

0.00012  LT 

ES7-94-0 1 

TCDF  23,7.8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.00000910  gg/g  3FB-G 

0.00012  LT 

ES8-94-01 

234HXF  23,4,6,7.8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002860  gg/g  3FB-H 

0.00011  LT 

ES8-94-01 

234PCF  2,3,4,7,8-PENT ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001010  gg/g  3FB-H 

0.00009  LT 

ES8-94-01 

678HPD  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOX 

LT 

0.00014000  gg/g  3FB-H 

0.00009  LT 

ES8-94-01 

678HPF  1 ,23,4,6,7,8-HEPT  ACHLORODIBEN  ZOFURAN 

LT 

0.00002820  gg/g  3FB-H 

0.00013  LT 

ES8-94-01 

678 HXDl,2,3,6.7,8-HEXACHLORODIBENZO-P- DIOXIN 

LT 

0.00001660  gg/g  3FB-H 

0.00012  LT 

ES8-94-01 

678HXF  1.2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00002550  gg/g  3FB-H 

0.00009  LT 

ES8-94-01 

789HPF  1,2,3.4.7.8,9-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00003240  gg/g  3FB-H 

0.00014  LT 

ES8-94-01 

789HXD1.2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001490  gg/g  3FB-H 

0.00011  LT 

ES8-94-01 

789HXF  133,7,8, 9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00003010  gg/g  3FB-H 

0.00012  LT 

ES8-94-01 

78HXD  133,4.7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001620  gg/g  3FB-H 

0.00013  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


Meas 

Site  ID  Test  Name  Bool 


Chemical  Classy  DIOXINS _ _ 

ES8-94-01  78HXDFl,2,3,4,7,8-HEXACHLORODffiENZOFURAN  LT 

ES8-94-01  78PCDDl,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES8-94-01  78PCDF  1.2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES8-94-01  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN  LT 

ES8-94-01  OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES8-94-01  TCDD  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 
ES8-94-01  TCDF  2.3,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES 8-94-02  234HXF  2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES8-94-02  234PCF  2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES8-94-02  678HPD  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOX 

ES8-94-02  678HPF  1,2,3,4.6,7.8-HEPTACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES8-94-02  678HXD 1 ,2,3,6, 7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXrN  LT 

ES8-94-02  678HXF  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES8-94-02  789HPF  1,2,3,4,7,8,9-HEPTACHLORODlBENZOFURAN  LT 

ES8-94-02  789HXD 1 ,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES8-94-02  789HXF  U,3,7.8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES8-94-02  78HXD  U,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES8-94-02  78HXDFl,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES8-94-02  78PCDDl,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES8-94-02  78PCDF  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES8-94-02  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

ES8-94-02  OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES8-94-02  TCDD  2,3.7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

ES8-94-02  TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES8-94-03  234HXF  2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES8-94-03  234HXF  2,3,4.6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES8-94-03  234PCF  2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES8-94-03  234PCF  2,3,4.7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES8-94-03  678HPD  U3.4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOX  LT 

ES8-94-03  678HPD  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOX  LT 

ES8-94-03  678HPF  1,2,3,4.6.7,8-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

ES8-94-03  678HPF  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES8-94-03  678HXDl,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES8-94-03  678HXDl,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES8-94-03  678HXF  1,23,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES8-94-03  678HXF  1,23,6.7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES8-94-03  789HPF  1,2,3,4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES8-94-03  789HPF  1,23,4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES8-94-03  789 HXD  1,23,7, 8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES8-94-03  789HXD 1 .23,7,8,9-HEXACHLORODffiENZO-P-DIOXIN  LT 

ES 8-94-03  789HXF  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES8-94-03  789HXF  U,3,7,8,9-HEXACHLORODD3ENZOFURAN  LT 

ES8-94-03  78HXD  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODDBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES8-94-03  78HXD  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES8-94-03  78HXDF  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES8-94-03  78HXDF 1 ,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZORTRAN  LT 

ES8-94-03  78PCDD 1 ,2,3,7,8-PENT  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES8-94-03  78PCDD  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES8-94-03  78PCDF  1.2,3,7.8-PENTACHLORODIBENZORJRAN  LT 

ES8-94-03  78PCDF  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN  LT 


Flag  Unit  Flag  Data  Ml 

Code  Value  Meas  Blank  ID  Code  Qual _ Value  Bool 


0.00002810  gg/g  3FB-H 

0.00011  LT 

0.00001410  gg/g  3FB-H 

0.00013  LT 

0.00001000  gg/g  3FB-H 

0.00009  LT 

0.00259000  gg/g  3FB-H 

0.00016  LT 

0.00010800  gg/g  3FB-H 

0.00016  LT 

0.00001720  gg/g  3FB-H 

0.00015  LT 

0.00001200  gg/g  3FB-H 

0.00009  LT 

0.00002610  gg/g  3FB-H 

0.00011  LT 

0.00001800  gg/g  3FB-H 

0.00009  LT 

0.00037900  gg/g  3FB-H 

0.00009  LT 

0.00003500  gg/g  3FB-H 

0.00013  LT 

0.00002060  gg/g  3FB-H 

0.00012  LT 

0.00002330  gg/g  3FB-H 

0.00009  LT 

0.00003850  gg/g  3FB-H 

0.00014  LT 

0.00001840  ng/g  3FB-H 

0.00011  LT 

0.00002750  gg/g  3FB-H 

0.00012  LT 

0.00002000  gg/g  3FB-H 

0.00013  LT 

0.00002570  gg/g  3FB-H 

0.00011  LT 

0.00001730  gg/g  3FB-H 

0.00013  LT 

0.00001790  gg/g  3FB-H 

0.00009  LT 

0.00348000  gg/g  3FB-H 

0.00016  LT 

0.00014200  gg/g  3FB-H 

0.00016  LT 

0.00002470  fig/g  3FB-H 

0.00015  LT 

0.00001050  ng/g  3FB-H 

0.00009  LT 

0.00001690  ng/g  3FB-H 

0.00011  LT 

D 

0.00002550  (xg/g  3FB-H 

0.00011  LT 

0.00000940  jxg/g  3FB-H 

0.00009  LT 

D 

0.00000760  ng/g  3FB-H 

0.00009  LT 

0.00000100  fig/g  3FB-H 

0.00009  LT 

D 

0.00030100  ng/g  3FB-H 

0.00009  LT 

0.00001580  jxg/g  3FB-H 

0.00013  LT 

D 

0.00002040  ng/g  3FB-H 

0.00013  LT 

0.00000840  |xg/g  3FB-H 

0.00012  LT 

D 

0.00001430  ng/g  3FB-H 

0.00012  LT 

0.00001510  ng/g  3FB-H 

0.00009  LT 

D 

0.00002280  ng/g  3FB-H 

0.00009  LT 

0.00001720  (ig/g  3FB-H 

0.00014  LT 

D 

0.00002240  (xg/g  3FB-H 

0.00014  LT 

0.00000750  fig/g  3FB-H 

0.00011  LT 

D 

0.00001280  ng/g3FB-H 

0.00011  LT 

0.00001790  (ig/g  3FB-H 

0.00012  LT 

D 

0.00002690  (ig/g  3FB-H 

0.00012  LT 

0.00000820  ng/g  3FB-H 

0.00013  LT 

D 

0.00001390  ng/g  3FB-H 

0.00013  LT 

0.00001660  gg/g  3FB-H 

0.00011  LT 

D 

0.00002510  gg/g  3FB-H 

0.00011  LT 

0.00001050  gg/g  3FB-H 

0.00013  LT 

D 

0.00000990  gg/g  3FB-H 

0.00013  LT 

0.00000930  gg/g  3FB-H 

0.00009  LT 

D 

0.00000750  gg/g  3FB-H 

0.00009  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


Meas 

Flas 

Unit 

Flat  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Vahie  Meas 

Code  Qual 

Value  Bool 

Chemical  Class:  DIOXINS 


ES8-94-03 

OCDD  OCT ACHLORODIBENZODIOXIN 

0.00553000  (ig/g  3FB-H 

0.00016 

LT 

ES8-94-03 

OCDD  OCT ACHLORODIBENZODIOXIN 

D 

0.00439000  gg/g  3FB-H 

0.00016 

LT 

ES8-94-03 

OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00005180  gg/g  3FB-H 

0.00016 

LT 

ES8-94-03 

OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.00006970  gg/g  3FB-H 

0.00016 

LT 

ES8-94-03 

TCDD  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

0.00001910  gg/g  3FB-H 

0.00015 

LT 

ES8-94-03 

TCDD  2.3, 7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

D 

0.00001730  ng/g  3FB-H 

0.00015 

LT 

ES8-94-03 

TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000680  ng/g  3FB-H 

0.00009 

LT 

ES8-94-03 

TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.00000740  \igfg  3FB-H 

0.00009 

LT 

ES9-94-01 

234HXF  2,3,4,6,7.8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002480  ng/g  3FB-B 

0.00015 

LT 

ES9-94-01 

234HXF  2,3,4,6,7.8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.00004670  ng/g  3FB-B 

0.00015 

LT 

ES9-94-01 

234PCF  2.3,4.7.8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001950  gg/g  3FB-B 

0.00014 

LT 

ES9-94-0 1 

234PCF  2,3.4,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.00002350  gg/g  3FB-B 

0.00014 

LT 

ES9-94-01 

678HPD  1.23,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOX 

LT 

0.00001550  gg'g  3FB-B 

0.00014 

LT 

ES9-94-01 

678HPD  1 ,2.3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOX 

LT 

D 

0.00002550  ^g/g  3FB-B 

0.00014 

LT 

ES9-94-01 

678HPF  1.2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODlBENZOFURAN 

LT 

0.00002580  gg/g  3FB-B 

0.00018 

LT 

ES9-94-0 1 

678HPF  1 ,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.00004150  gg/g  3FB-B 

0.00018 

LT 

ES9-94-01 

678HXD 1, 2.3,6, 7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001850  gg/g  3FB-B 

0.00014 

LT 

ES9-94-01 

678HXDl,2J,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXrN 

LT 

D 

0.00004270  gg/g  3FB-B 

0.00014 

LT 

ES9-94-01 

678HXF  U3.6.7.8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002190  gg/g  3FB-B 

0.00013 

LT 

ES9-94-01 

678HXF  1 ,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.00004130  gg/g  3FB-B 

0.00013 

LT 

ES9-94-01 

789HPF  1,2,3.4,7.8,9-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002900  ng/g  3FB-B 

0.00020 

LT 

ES9-94-01 

789HPF  1,23.4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.00004660  ng/g  3FB-B 

0.00020 

LT 

ES9-94-01 

789HXD 1 ,2,3,7,8.9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXrN 

LT 

0.00001830  gg/g  3FB-B 

0.00014 

LT 

ES9-94-01 

789HXDl,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

D 

0.00004220  ^ig/g  3FB-B 

0.00014 

LT 

ES9-94-01 

789HXF  1,2,3.7,8.9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002650  3FB-B 

0.00016 

LT 

ES9-94-0 1 

789HXF  1 ,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.00004990  gg/g  3FB-B 

0.00016 

LT 

ES9-94-01 

78HXD  U,3,4,7.8-HEXACHL0R0DIBENZ0-P-DI0XIN 

LT 

0.00002180  gg/g  3FB-B 

0.00016 

LT 

ES9-94-0 1 

78HXD  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

D 

0.00005040  gg/g  3FB-B 

0.00016 

LT 

ES9-94-0 1 

78HXDF  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002530  gg/g  3FB-B 

0.00016 

LT 

ES9-94-01 

78HXDF  1.2,3.4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.00004770  gg/g  3FB-B 

0.00016 

LT 

ES9-94-0 1 

78PCDDU.3.7.8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00002920  gg/g  3FB-B 

0.00026 

LT 

ES9-94-0 1 

78PCDD1.2.3.7.8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

D 

0.00004000  gg/g  3FB-B 

0.00026 

LT 

ES9-94-0 1 

78PCDF  1,2.3.7.8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001960  gg/g  3FB-B 

0.00014 

LT 

ES9-94-0 1 

78PCDF  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

D 

0.00002360  gg/g  3FB-B 

0.00014 

LT 

ES9-94-01 

OCDD  OCT ACHLORODIBENZODIOXIN 

0.00049000  gg/g  3FB-B 

0.00026 

LT 

ES9-94-0 1 

OCDD  OCT ACHLORODIBENZODIOXIN 

D 

0.00064900  gg/g  3FB-B 

0.00026 

LT 

ES9-94-01 

OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00007410  gg/g  3FB-B 

0.00023 

LT 

ES9-94-01 

OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

D 

0.00013600  gg/g  3FB-B 

0.00023 

LT 

ES9-94-01 

TCDD  2 ,3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00002290  gg/g  3FB-B 

0.00022 

LT 

ES9-94-01 

TCDD  2.3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

D 

0.00002510  gg/g  3FB-B 

0.00022 

LT 

ES9-94-01 

TCDF  2.3,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001830  gg/g  3FB-B 

0.00015 

LT 

ES9-94-0 1 

TCDF  2.3,7.8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.00002100  gg/g  3FB-B 

0.00015 

LT 

ES9-94-02 

234HXF  2,3,4,6,7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00002480  gg/g  3FB-B 

0.00015 

LT 

ES9-94-02 

234PCF  2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001800  gg/g  3FB-B 

0.00014 

LT 

ES9-94-02 

678HPD  1 ,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOX 

LT 

0.00001650  gg/g  3FB-B 

0.00014 

LT 

ES9-94-02 

678HPF  1 ,2,3,4, 6,7.8-HEPT  ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002550  gg/g  3FB-B 

0.00018 

LT 

ES9-94-02 

678HXD 1 ,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00002240  gg/g  3FB-B 

0.00014 

LT 

ES9-94-02 

678HXF  1 ,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZORJRAN 

LT 

0.00002150  gg/g  3FB-B 

0.00013 

LT 

ES9-94-02 

789HPF  1  ,2,3.4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00002710  gg/g  3FB-B 

0.00020 

LT 

i 

ES9-94-02 

789HXD 1 ,2,3.7, 8,9-HEXACHLORODlBENZO-P-DIOm 

LT 

0.00002120  gg/g  3FB-B 

0.00014 

LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


Chemical  Class:  DIOXINS 


ES9-94-02  789HXF 1 ,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES9-94-02  78HXD  U,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES9-94-02  78HXDF 1 ,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES9-94-02  78PCDDl,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES9-94-02  78PCDF  1  ,2,3,7,8-PENT  ACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES9-94-02  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN  LT 

ES9-94-02  OCDF  OCT  ACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES9-94-02  TCDD  23,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN  LT 

ES9-94-02  TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESA-94-01  234HXF  2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESA-94-01  234HXF  2,3.4,6.7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESA-94-01  234PCF  2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESA-94-01  234PCF  2.3,4, 7,8-PENT  ACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESA-94-01  678HPD  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOX 

ESA-94-01  678HPD  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODlBENZO-P-DIOX 

ESA-94-01  678HPF  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHljORODIBENZORJRAN  LT 

ESA-94-01  678HPF  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESA-94-01  678HXD 1 ,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 
ESA-94-01  678HXD 1 ,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 
ESA-94-01  678HXF  U,3,6,7.8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 
ESA-94-01  678HXF  1,2,3,6.7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 
ESA-94-01  789HPF  1 ,2,3,4,7,8.9-HEPTACHLORODIBENZOFURAN  LT 
ESA-94-0 1  789HPF  1 ,2,3,4,7,8,9-HEPT  ACHLORODIBENZOFURAN  LT 
ESA-94-01  789HXD  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

ESA-94-0 1  789HXD  1,23,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

ESA-94-01  789HXF  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 
ESA-94-01  789HXF 1 ,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 
ESA-94-01  78HXD  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 
ESA-94-01  78HXD  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 
ESA-94-01  78HXDFl,2.3.4,7.8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 
ESA-94-01  78HXDF 1 ,2,3,4,7,8-HEXACHLQRODIBENZOFURAN  LT 
ESA-94-01  78PCDD1 ,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 
ESA-94-01  78PCDD  1,23,7, 8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXTN  LT 
ESA-94-01  78PCDF  1.23,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN  LT 
ESA-94-01  78PCDF  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZORrRAN  LT 
ESA-94-01  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

ESA-94-01  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

ESA-94-01  OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ESA-94-01  OCDF  OCTACHLORODIBENZORTRAN  LT 

ESA-94-01  TCDD  23,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN  LT 
ESA-94-01  TCDD  23,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN  LT 
ESA-94-01  TCDF  23,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESA-94-01  TCDF  23,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESA-94-02  234HXF  2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 
ESA-94-02  234PCF  2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN  LT 
ESA-94-02  678HPD  1,23,4, 6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOX 
ESA-94-02  678HPF  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORJRAN  LT 
ESA-94-02  678HXD 1 ,2,3,6,7,8-HEXAC HLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 
ESA-94412  678HXF  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 
ESA-94-02  789HPF  1,23,4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZOFURAN  LT 


0.00002610  (ig/g  3FB-B 

0.00016  LT 

0.00002390  fig/g  3FB-B 

0.00016  LT 

0.00002590  (ig/g  3FB-B 

0.00016  LT 

0.00004370  ng/g  3FB-B 

0.00026  LT 

0.00001780  fig/g  3FB-B 

0.00014  LT 

0.00009330  (ig/g  3FB-B 

0.00026  LT 

0.00007080  fig/g  3FB-B 

0.00023  LT 

0.00002210  (ig/g  3FB-B 

0.00022  LT 

0.00001850  (ig/g  3FB-B 

0.00015  LT 

0.00002890  (ig/g  3FB-A 

0.00037  LT 

D 

0.00001770  (ig/g  3FB-A 

0.00037  LT 

0.00002060  (ig/g  3FB-A 

0.00047  LT 

D 

0.00001390  fig/g  3FB-A 

0.00047  LT 

0.00064200  fig/g  3FB-A 

0.00030  LT 

D 

0.00038300  fig/g  3FB-A 

0.00030  LT 

0.00002890  fig/g  3FB-A 

0.00047  LT 

D 

0.00001720  fig/g  3FB-A 

0.00047  LT 

0.00002130  fig/g  3FB-A 

0.00039  LT 

D 

0.00001320  fig/g  3FB-A 

0.00039  LT 

0.00002560  fig/g  3FB-A 

0.00032  LT 

D 

0.00001570  fig/g  3FB-A 

0.00032  LT 

0.00003260  fig/g  3FB-A 

0.00052  LT 

D 

0.00001930  fig/g  3FB-A 

0.00052  LT 

0.00010000  fig/g  3FB-A 

0.00038  LT 

D 

0.00006210  fig/g  3FB-A 

0.00038  LT 

0.00003090  fig/g  3FB-A 

0.00040  LT 

D 

0.00001890  fig/g  3FB-A 

0.00040  LT 

0.00002510  fig/g  3FB-A 

0.00043  LT 

D 

0.00001550  fig/g  3FB-A 

0.00043  LT 

0.00002960  fig/g  3FB-A 

0.00038  LT 

D 

0.00001810  fig/g  3FB-A 

0.00038  LT 

0.00003760  (ig/g  3FB-A 

0.00063  LT 

D 

0.00002610  fig/g  3FB-A 

0.00063  LT 

0.00002060  fig/g  3FB-A 

0.00046  LT 

D 

0.00001390  (ig/g  3FB-A 

0.00046  LT 

0.00282000  (ig/g  3FB-A 

0.00055  LT 

D 

0.00201000  fig/g  3FB-A 

0.00055  LT 

0.00005690  fig/g  3FB-A 

0.00042  LT 

D 

0.00003080  fig/g  3FB-A 

0.00042  LT 

0.00002330  (ig/g  3FB-A 

0.00055  LT 

D 

0.00001510  fig/g  3FB-A 

0.00055  LT 

0.00001890  fig/g  3FB-A 

0.00046  LT 

D 

0.00001350  fig/g  3FB-A 

0.00046  LT 

0.00002780  fig/g  3FB-A 

0.00037  LT 

0.00001470  fig/g  3FB-A 

0.00047  LT 

0.00034800  fig/g  3FB-A 

0.00030  LT 

0.00002540  fig/g  3FB-A 

0.00047  LT 

0.00002500  fig/g  3FB-A 

0.00039  LT 

0.00002460  fig/g  3FB-A 

0.00032  LT 

0.00002860  fig/g  3FB-A 

0.00052  LT 
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wmsmwMi'rrvm 

Meas 

Flag 

Unit 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  DIOXINS 


ESA-94-02 

789HXD133,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00006280  jigfe  3FB-A 

0.00038 

LT 

ESA-94-02 

789HXF  1 ,2,3,7,8,9-HEXAC  HLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002970  ng/g  3FB-A 

0.00040 

LT 

ESA-94-02 

78HXD  1,23,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00002950  ng/g  3FB-A 

0.00043 

LT 

ESA-94-02 

78HXDF  133,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002840  gg/g  3FB-A 

0.00038 

LT 

ESA-94-02 

78PCDD1,23,7,8-PENTAC  HLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00002960  ng/g  3FB-A 

0.00063 

LT 

ESA-94-02 

78PCDF  133,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001470  \igjg  3FB-A 

0.00046 

LT 

ESA-94-02 

OCDD  OCTACHLOROD1BENZODIOXIN 

0.00208000  \xg!g  3FB-A 

0.00055 

LT 

ESA-94-02 

OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00005610  jig/g  3FB-A 

0.00042 

LT 

ESA-94-02 

TCDD  13,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

0.00001680  fig/g  3FB-A 

0.00055 

LT 

ESA-94-02 

TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001320  fig/g  3FB-A 

0.00046 

LT 

ESB-94-01 

234HXF  23 ,4,6,7,8-HEXACHLORODlBENZOFURAN 

LT 

0.00000740  \igjg  3FB-N 

0.00009 

LT 

ESB-94-01 

234PCF  2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000680  ^g/g  3FB-N 

0.00011 

LT 

ESB-94-01 

678HPD  1 3,3,4,6,7,8-HEPT  ACHLORODIBENZO-P-DIOX 

LT 

0.00000530  \igjg  3FB-N 

0.00008 

LT 

ESB-94-01 

678HPF  13,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000770  \ig/g  3FB-N 

0.00011 

LT 

ESB-94-01 

678 HXD 1 33 ,6,7, 8-HEXAC  H  LORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000580  ng/g  3FB-N 

0.00011 

LT 

ESB-94-01 

678HXF  13,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000670  ^g/g  3FB-N 

0.00008 

LT 

ESB-94-01 

789HPF  1 33.4,7, 8,9-HEPT  ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000840  fig/g  3FB-N 

0.00013 

LT 

ESB-94-01 

789 HXD  1 ,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000540  fig/g  3FB-N 

0.00010 

LT 

ESB-94-01 

789HXF  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000830  ^g/g  3FB-N 

0.00010 

LT 

ESB-94-01 

78HXD  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000600  ^g/g  3FB-N 

0.00011 

LT 

ESB-94-01 

78HXDF 1 ,2,3,4, 7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000700  ng/g  3FB-N 

0.00009 

LT 

ESB-94-01 

78PCDD 1 ,2,3,7,8-PENT ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001190  ^g/g  3FB-N 

0.00020 

LT 

ESB-94-01 

78PCDF  1 ,23,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0. 00000670  ng/g  3FB-N 

0.00011 

LT 

ESB-94-01 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXTN 

LT 

0.00001 280  ^g/g  3FB-N 

0.00028 

LT 

ESB-94-01 

OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00001490  \LgJg  3FB-N 

0.00026 

LT 

ESB-94-01 

TCDD  23,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00000810  ng/g  3FB-N 

0.00017 

ESB-94-01 

TCDF  23,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000020  pg/g  3FB-N 

0.00007 

LT 

ESB-94-02 

234HXF  23,4,6, 7,8-HEXAC  HLO  RODIBEN  ZOFURAN 

LT 

0.00001940  fig/g  3FB-N 

0.00009 

LT 

ESB-94-02 

234PCF  2,3,4,7,8-PENT ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001290  jig'g  3FB-N 

0.00011 

LT 

ESB-94-02 

678HPD  1,23,4,6,7,8-HEPT  ACHLORODIBENZO-P-DIOX 

LT 

0.00000890  ng/g  3FB-N 

0.00008 

LT 

ESB-94-02 

678HPF  1,23,4,6,7,8-HEPT  ACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00001560  \igfg  3FB-N 

0.00011 

LT 

ESB-94-02 

678HXD 1 ,23,6,7,8-HEXAC  HLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001030  ng/g  3FB-N 

o.ooou 

LT 

ESB-94-02 

678HXF  1,23,6,7, 8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001760  \xg/g  3FB-N 

0.00008 

LT 

ESB-94-02 

789HPF  1,23,4,7,8,9-HEPT  ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001720  \igjg  3FB-N 

0.00013 

LT 

ESB-94-02 

789 HXD  1, 23,7, 8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000970  fxg/g  3FB-N 

0.00010 

LT 

ESB-94-02 

789HXF  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZORrRAN 

LT 

0.00002170  ng/g  3FB-N 

0.00010 

LT 

ESB-94-02 

78HXD  1 ,2,3,4,7,8-HEXAC  HLORODIBEN  ZO-P- DIOXIN 

LT 

0.00001070  fig/g  3FB-N 

0.00011 

LT 

ESB-94-02 

78HXDF 1 ,2,3,4,7,8-HEXAC  HLORODIBEN ZOFURAN 

LT 

0.00001850  \LgJg  3FB-N 

0.00009 

LT 

ESB-94-02 

78PCDD 1 ,2,3,7,8-PENT AC  HLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001590  \igjg  3FB-N 

0.00020 

LT 

ESB-94-02 

78PCDF  1 ,2,3,7,8-PENT  AC  HLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001270  *ig/g3FB-N 

0.00011 

LT 

ESB-94-02 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00003370  ng/g  3FB-N 

0.00028 

LT 

ESB-94-02 

OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00004160  ng/g  3FB-N 

0.00026 

LT 

ESB-94-02 

TCDD  23,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00001110  ng'g3FB-N 

0.00017 

ESB-94-02 

TCDF  23,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001730  \igjg  3FB-N 

0.00007 

LT 

ESB-94-03 

234HXF  2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001750  ng/g  3FB-N 

0.00009 

LT 

ESB-94-03 

234PCF  2,3,4,7,8-PENT  AC  HLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000850  \ig!g  3FB-N 

0.00011 

LT 

ESB-94-03 

678HPD  1,2,3,4,6,7,8-HEPT  ACHLORODIBENZO-P-DIOX 

LT 

0.00000820  fig/g  3FB-N 

0.00008 

LT 

ESB-94-03 

678HPF  1 3,3,4,6,7,8-HEPT  ACHLORODIBENZORFRAN 

LT 

0.00001970  \xg!g  3FB-N 

0.00011 

LT 

ESB-94-03 

678HXD 1 ,2,3 ,6,7,8-HEXAC  HLO  RODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000970  fig/g  3FB-N 

0.00011 

LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 
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Chemical  Classy  DIOXINS _ 

ESB-94-13  234HXF  2.3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESB-94-13  234PCF  2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESB-94-13  678HPD  13,3.4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOX  LT 

ESB-94-13  678HPF  U,3,4.6,7,8-HEPTACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESB-94-13  678HXD13,3,6,7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ESB-94-13  678HXF  U,3,6.7,8-HEXACHLORODIBEKZOFURAN  LT 

ESB-94-13  789HPF  1,2,3,4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESB-94-13  789HXDl,2.3,7,8,9-HEXACHIjORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ESB-94-13  789HXF  1,2,3.7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESB-94-13  78HXD  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODlBENZO-P-DIOXIN  LT 

ESB-94-13  78HXDF 1 ,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ESB-94-13  78PCDD1,2,3.7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ESB-94-13  78PCDF  1,2,3,7,8-PEKTACHLORODlBENZOFURAN  LT 

ESB-94-13  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN  LT 

ESB-94-13  OCDF  OCT  ACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ESB-94-13  TCDD  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXTN  LT 

ESB-94-13  TCDF  2,3.7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESB-94-14  234HXF  2.3,4,6.7,8-HEXACHLORODtBENZORrRAN  LT 

ESB-94-14  234PCF  23,4,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESB-94-14  678HPD  1,23.4.6.7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOX  LT 

ESB-94-14  678HPF  1,23.4.6,7,8-HEPTACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESB-94-14  678HXD 1 ,23,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ESB-94-14  678HXF  I,23.6.7,8-HEXACHIX>RODIBENZOFURAN  LT 

ESB-94-14  789HPF  1,2,3,4,7,8.9-HEPT  ACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ESB-94-14  789HXD1.23,7,8.9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ESB-94-14  789HXF  1.23,7,8.9-HEXACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ESB-94-14  78HXD  1,2,3,4,7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ESB-94-14  78HXDF1.2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ESB-94-14  78PCDDI,2,3.7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ESB-94-14  78PCDF  1,2,3.7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESB-94-14  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN  LT 

ESB-94-14  OCDF  OCTACHLORODIBENZORJRAN  LT 

ESB-94-14  TCDD  2.3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN  LT 

ESB-94-14  TCDF  2.3,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESB-94-15  234HXF  2.3.4.6.7.8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESB-94-15  234PCF  2,3,4, 7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESB-94-15  678HPD  l.23.4.6,7.8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOX  LT 

ESB-94-15  678HPF  1.2,3.4,6,7,8-HEPT  ACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ESB-94-15  678HXD 1 ,2,3,6,7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ESB-94-15  678HXF  1.2,3.6,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ESB-94-15  789HPF  1,2,3,4.7,8.9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ESB-94-15  789 HXD 1 ,23.7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ESB-94-15  789HXF  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ESB-94-15  78HXD  U.3.4.7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ESB-94-15  78HXDF  133,4,7, 8-HEXACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ESB-94-15  78PCDD 1 33,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ESB-94-15  78PCDF  13,3,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESB-94-15  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN  LT 

ESB-94-15  OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ESB-94-15  TCDD  23,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN  LT 


0.00001390  (ig/g  3FB-N 

0.00009  LT 

0.00001120  ng/g  3FB-N 

0.00011  LT 

0.00000850  ug'g  3FB-N 

0.00008  LT 

0.00001130  ngig  3FB-N 

0.00011  LT 

0.00001040  ng/g  3FB-N 

0.00011  LT 

0.00001210  ng'g  3FB-N 

0.00008  LT 

0.00001310  ng/g  3FB-N 

0.00013  LT 

0.00000940  fig/g  3FB-N 

0.00010  LT 

0.00001530  ng/g  3FB-N 

0.00010  LT 

0.00001000  (ig/g  3FB-N 

0.00011  LT 

0.00001380  ng/g  3FB-N 

0.00009  LT 

0.00001650  figlg  3FB-N 

0.00020  LT 

0.00001170  (ig/g  3FB-N 

0.00011  LT 

0.00002000  ng/g  3FB-N 

0.00028  LT 

0.00002030  ng/g  3FB-N 

0.00026  LT 

0.00001290  ng/g  3FB-N 

0.00017 

0.00001210  ng/g  3FB-N 

0.00007  LT 

0.00001200  ng/g  3FB-N 

0.00009  LT 

0.00001210  ng/g  3FB-N 

0.00011  LT 

0.00000990  ng/g  3FB-N 

0.00008  LT 

0.00001030  ng/g  3FB-N 

0.00011  LT 

0.00001240  ng/g  3FB-N 

0.00011  LT  \ 

0.00001050  fig/g  3FB-N 

0.00008  LT 

0.00001200  ng/g  3FB-N 

0.00013  LT 

0.00001130  ng/g  3FB-N 

0.00010  LT 

0.00001330  (ig/g  3FB-N 

0.00010  LT 

0.00001190  ng/g  3FB-N 

0.00011  LT 

0.00001 190  ng/g  3FB-N 

0.00009  LT 

0.00001820  fig/g  3FB-N 

0.00020  LT 

0.00001260  jig/g  3FB-N 

0.00011  LT 

0.00002350  ng/g  3FB-N 

0.00028  LT 

0.00002120  ng/g  3FB-N 

0.00026  LT 

0.00001550  ng/g  3FB-N 

0.00017 

0.00001170  (ig/g  3FB-N 

0.00007  LT 

0.00001240  fig/g  3FB-N 

0.00009  LT 

0.00000980  ng/g  3FB-N 

0.00011  LT 

0.00000920  ng/g  3FB-N 

0.00008  LT 

0.00001010  fig/g  3FB-N 

0.00011  LT 

0.00001210  ng/g  3FB-N 

0.00011  LT 

0.00001090  fig/g  3FB-N 

0.00008  LT 

0.00001180  ng/g  3FB-N 

0.00013  LT 

0.00001100  \igj%  3FB-N 

0.00010  LT 

0.00001370  fig/g  3FB-N 

0.00010  LT 

0.00001170  fig/g3FB-N 

0.00011  LT 

0.00001240  ng/g  3FB-N 

0.00009  LT 

0.00001720  fig/g  3FB-N 

0.00020  LT 

0.00001020  (ig/g  3FB-N 

0.00011  LT 

0.00001880  ^g  3FB-N 

0.00028  LT 

0.00001730  fig/g  3FB-N 

0.00026  LT  | 

0.00001400  ng/g  3FB-N 

0.00017 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


Meat 

Meas 

Unit 

Site  ID 

Test  Name 

Boo) 

Code 

Value  Meas 

Code  Qnal 

Value  Bool 

Chemical  Class:  DIOXINS 


ESB-94-15 

ESB-94-17 

ESB-94-17 

ESB-94-17 

ESB-94-17 

ESB-94-17 

ESB-94-17 

ESB-94-17 

ESB-94-17 

ESB-94-17 

ESB-94-17 

ESB-94-17 

ESB-94-17 

ESB-94-17 

ESB-94-17 

ESB-94-17 

ESB-94-17 

ESB-94-17 

ESB-94-18 

ESB-94-18 

ESB-94-18 

ESB-94-18 

ESB-94-18 

ESB-94-18 

ESB-94-18 

ESB-94-18 

ESB-94-18 

ESB-94-18 

ESB-94-18 

ESB-94-18 

ESB-94-18 

ESB-94-18 

ESB-94-18 

ESB-94-18 

ESB-94-18 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 


TCDF  2,3,7, 8  TETRACHLORODIBENZOFURAN  LT 

234HXF  2,3,4,6,7,8-HEXACHLX)RODIBENZOFURAN  LT 
234PCF  2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN  LT 
678HPD  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOX  LT 
678HPF  U3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZOFURAN  LT 
678HXD 1 ,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 
678HXF  U,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 
789HPF  1 ,2,3,4,7,8,9-HEPT  ACHLORODIBENZOFURAN  LT 
789HXD  1,23,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 
789HXF  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 
78HXD  1 ,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 
78HXDF 1 ,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 
78PCDD  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 
78PCDF  1 ,2,3,7,8-PENT ACHLORODIBENZOFURAN  LT 
OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN  LT 

OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN  LT 

TCDD  2,3 ,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN  LT 
TCDF  2,3 ,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN  LT 

234HXF  2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 
234PCF  2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN  LT 
678HPD  1,23,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOX  LT 
678HPF  1,23,4,6,7,8-HEPT ACHLORODIBENZOFURAN  LT 
678HXD 1 ,2 ,3,6,7,8-HEXAC HLO ROD IBENZO-P-DIOXIN  LT 
678HXF  U3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 
789HPF  1,23,4,7,8,9-HEPT  ACHLORODIBENZOFURAN  LT 
789HXDU3,7,8,9-HEXACHLORODtBENZO-P-DIOXIN  LT 
789HXF  1 ,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 
78HXD  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 
78HXDF  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 
78PCDD 1 ,2,3,7,8-PENT  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 
78PCDF  1 ,2,3,7,8-PENT ACHLORODIBENZOFURAN  LT 
OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN  LT 

OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN  LT 

TCDD  23,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN  LT 
TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN  LT 

234HXF  23,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN  LT 
234PCF  23A7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN  LT 
678HPD  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOX  LT 
678HPF  1 ,23 ,4,6,7,8-HEPT  ACHLORODIBENZORIRAN  LT 
678HXD  1,23,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 
678HXF  1 ,2,3 ,6,7,8-HEXAC  HLORODIBENZOFURAN  LT 
789HPF  1 ,23,4,7,8,9-HEPT  ACHLORODIBENZOFURAN  LT 
789HXD 1 ,23,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 
789HXF  1,2333,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 
78HXD  1 ,2,3»4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 
78HXDF 1 ,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 
78PCDD 1 ,23,7,8-PENT  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 
78PCDF  1 3,3,7,8-PENT  ACHLORODIBENZORIRAN  LT 
OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN  LT 


0.00001050  yg/g  3FB-N 

0.00007  LT 

0.00001240  yg/g  3FB-N 

0.00009  LT 

0.00001 120  yg/g  3FB-N 

0.00011  LT 

0.00000740  yg/g  3FB-N 

0.00008  LT 

0.00001090  yg/g  3FB-N 

0.00011  LT 

0.00000920  yg/g  3FB-N 

0.00011  LT 

0.00001130  yg/g  3FB-N 

0.00008  LT 

0.00001190  yg/g  3FB-N 

0.00013  LT 

0.00000870  yg/g  3FB-N 

0.00010  LT 

0.00001390  yg/g  3FB-N 

0.00010  LT 

0.00000970  yg/g  3FB-N 

0.00011  LT 

0.00001 180  yg/g  3FB-N 

0.00009  LT 

0.00002250  yg/g  3FB-N 

0.00020  LT 

0.00001 110  yg/g  3FB-N 

0.00011  LT 

0.00002830' yg/g  3FB-N 

0.00028  LT 

0.00002150  yg/g  3FB-N 

0.00026  LT 

0.00001520  yg/g  3FB-N 

0.00017 

0.00000970  yg/g  3FB-N 

0.00007  LT 

0.00001210  yg/g  3FB-N 

0.00009  LT 

0.00001050  yg/g  3FB-N 

0.00011  LT 

0.00000880  yg/g  3FB-N 

0.00008  LT 

0.00001540  yg/g  3FB-N 

0.00011  LT 

0.00000960  yg/g  3FB-N 

0.00011  LT 

0.00001060  yg/g  3FB-N 

0.00008  LT 

0.00001800  yg/g  3FB-N 

0.00013  LT 

0.00000880  yg/g  3FB-N 

0.00010  LT 

0.00001330  yg/g  3FB-N 

0.00010  LT 

0.00000930  yg/g  3FB-N 

0.00011  LT 

0.00001200  yg/g  3FB-N 

0.00009  LT 

0.00001700  yg/g  3FB-N 

0.00020  LT 

0.00001 100  yg/g  3FB-N 

0.00011  LT 

0.00001900  yg/g  3FB-N 

0.00028  LT 

0.00002370  yg/g  3FB-N 

0.00026  IT 

0.00001570  yg/g  3FB-N 

0.00017 

0.00001080  yg/g  3FB-N 

0.00007  >.,T 

0.00000620  yg/g  3FB-N 

0.00009  >T 

0.00000570  yg/g  3FB-N 

0.00011  i 

0.00000430  yg/g  3FB-N 

0.00008  1 

0.00000550  yg/g  3FB-N 

0.00011  i/f 

0.00000540  yg/g  3FB-N 

0.00011  >.T 

0.00000560  yg/g  3FB-N 

0.00008  }  T 

0.00000610  yg/g  3FB-N 

0.00013  ?.f 

0.00000510  yg/g  3FB-N 

0.00010  I  >' 

0.00000690  yg/g  3FB-N 

o.oooio  rr 

0.00000570  yg/g  3FB-N 

0.00011  U‘ 

0.00000590  yg/g  3FB-N 

0.00009  IT 

0.00001150  yg/g  3FB-N 

0.00020  r  r 

0.00000560  yg/g  3FB-N 

0.00011  1  .t 

0.00000940  yg/g  3FB-N 

0.00028  IT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


FieUBJaaL 

Mets 

Unh 

ESS 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Codr 

Value  Meas 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  DIOXINS 

ESB-94-19  OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001200  \igjg  3FB-N 

0.00026  LT 

ESB-94-19 

TCDD  23,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00001000  fig/g  3FB-N 

0.00017 

ESB-94-19 

TCDF  23,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000500  ng/g  3FB-N 

0.00007  LT 

Chemical  Class :  EXPLOSIVES 

ESI -94-01  135TNB  1,3,5-TRINITROBENZEME 

LT 

H 

0.92200000  ng/g  3FB-M 

0.21000  LT 

ES 1-94-01 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  jig/g  3FB-M 

0.45800  LT 

ESI -94-01 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLirENE 

LT 

H 

2.00000000  ng/g  3FB-M 

0.42600  LT 

ES  1-94-01 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  \xgjg  3FB-M 

0.39700  LT 

ESI -94-01 

26DNT  2,6-DINTTROTOLUENE 

LT 

2.00000000  \igig  3FB-M 

0.60000  LT 

ESI -94-01 

HMX  CY  CLOTETRAMETH  YLENETETRANTTRAM1 

LT 

2.00000000  \ig!g  3FB-M 

0.53300  LT 

ES  1-94-01 

NB  NITROBENZENE 

LT 

H 

1.14000000  ^g/g  3FB-M 

0.68200  LT 

ES  1-94-01 

RDX  C  Y  CLOTRIMETH  YLENETRINITRAMINE 

LT 

H 

1.28000000  3FB-M 

0.41600  LT 

ES  1-94-01 

TETRYLN-METHYl^N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000000  ^g/g  3FB-M 

0.63100  LT 

ES  1-94-02 

135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

H 

0.92200000  \xgjg  3FB-M 

0.21000  LT 

ESI -94-02 

135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

HD 

0.92200000  \igjg  3FB-M 

0.21000  LT 

ES  1-94-02 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  \igjg  3FB-M 

0.45800  LT 

ESI -94-02 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

LT 

D 

0.50400000  ng/g  3FB-M 

0.45800  LT 

ESI -94-02 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLt  JENE 

LT 

H 

2.00000000  ^g/g  3FB-M 

0.42600  LT 

ESI -94-02 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

HD 

2.00000000  fig/g  3FB-M 

0.42600  LT 

ESI -94-02 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  ng/g  3FB-M 

0.39700  LT 

ESI -94-02 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

D 

2.50000000  jig/g  3FB-M 

0.39700  LT 

ESI -94-02 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  \igjg  3FB-M 

0.60000  LT 

ESI -94-02 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

D 

2.00000000  ng/g  3FB-M 

0.60000  LT 

ESI -94-02 

HMX  C  Y  CLOTETRAMETH  YLENETETRANITRAMI 

LT 

2.00000000  \igjg  3FB-M 

0.53300  LT 

ESI -94-02 

HMX  CY  CLOTETRAMETHYLENETETRANITRAM1 

LT 

D 

2.00000000  ng/g  3FB-M 

0.53300  LT 

ESI -94-02 

NB  NITROBENZENE 

LT 

H 

1.14000000  \xg!g  3FB-M 

0.68200  LT 

ESI -94-02 

NB  NITROBENZENE 

LT 

HD 

1.14000000  \igjg  3FB-M 

0.68200  LT 

ESI -94-02 

RDX  C  Y  CLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

H 

1.28000000  )igjg  3FB-M 

0.41600  LT 

ESI -94-02 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

HD 

1.28000000  ^g/g  3FB-M 

0.41600  LT 

ESI  -94-02 

TETRYLN-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.1 1000000  ng/g  3FB-M 

0.63100  LT 

ESI -94-02 

TETRYLN-METHYl^N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

D 

2.11000000  ng/g  3FB-M 

0.63100  LT 

ESI -94-03 

135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

H 

0.92200000  ng/g  3FB-M 

0.21000  LT 

ESI -94-03 

13DNB  U-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  ng/g  3FB-M 

0.45800  LT 

ESI -94-03 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

H 

2.00000000  ^g/g  3FB-M 

0.42600  LT 

ESI -94-03 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  fig/g  3FB-M 

0.39700  LT 

ESI -94-03 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  ng/g  3FB-M 

0.60000  LT 

ESI -94-03 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

2.00000000  jig/g  3FB-M 

0.53300  LT 

ESI -94-03 

NB  NITROBENZENE 

LT 

H 

1.14000000  \igfg  3FB-M 

0.68200  LT 

ESI -94-03 

RDX  C  Y  CLOTRIMETH  YLENETRT^ITRAMINE 

LT 

H 

1.28000000  vgjg  3FB-M 

0.41600  LT 

ES  1-94-03 

TETRYLN-METHYL-N2,4,6-TETRANITRO  ANILINE 

LT 

2.11000000  jig/g  3FB-M 

0.63100  LT 

ESI -94-04 

135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

H 

0.92200000  \xg!g  3FB-M 

0.21000  LT 

ESI -94-04 

13DNB  1,3-DINTTRO  BENZENE 

LT 

0.50400000  ^g/g  3FB-M 

0.45800  LT 

ESI -94-04 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

H 

2.00000000  \kgjg  3FB-M 

0.42600  LT 

ES  1-94-04 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  \ig!g  3FB-M 

0.39700  LT 

ESI -94-04 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  \ig!g  3FB-M 

0.60000  LT 

ESI -94-04 

HMX  CY  CLOTETRAMETH  YLENETETRANITRAMI 

LT 

2.00000000  \igjg  3FB-M 

0.53300  LT 

ES  1-94-04 

NB  NITROBENZENE 

LT 

H 

1.14000000  fig/g  3FB-M 

0.68200  LT 

ESI -94-04 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

H 

1.28000000  ng/g  3FB-M 

0.41600  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


Field  Blank  ' 

Meas 

Flag 

Unit 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Code  Qual 

Value  Bool 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


ES 1-94-04 

TETRYLN-METHYL-N2,4,6-TETRANTTRO  ANILINE 

LT 

2.1 1000000  fig/g  3FB-M 

0.63100  LT 

ESI -94-05 

135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

H 

0.92200000  fig/g  3FB-M 

0.21000  LT 

ES  1-94-05 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  fig/g  3FB-M 

0.45800  LT 

ES  1-94-05 

246TNT  2,4,6-TRJNITROTOLUENE 

LT 

H 

2.00000000  fig/g  3FB-M 

0.42600  LT 

ESI -94-05 

24DNT  2,4-DINTTROTOLUENE 

LT 

2.50000000  fig/g  3FB-M 

0.39700  LT 

ESI -94-0  5 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  fig/g  3FB-M 

0.60000  LT 

ESI -94-0  5 

HMX  C  Y  CLOTETRAMETHYLENETETRANITRAM1 

LT 

2.00000000  fig/g  3FB-M 

0.53300  LT 

ESI -94-0  5 

NB  NITROBENZENE 

LT 

H 

1.14000000  fig/g  3FB-M 

0.68200  LT 

ESI -94-0  5 

RDX  C  Y  CLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

H 

1.28000000  fig/g  3FB-M 

0.41600  LT 

ESI -94-05 

TETRYLN-METHYI^N2,4.6-TETRANITRO  ANILINE 

LT 

2.1 1000000  ng/g  3FB-M 

0.63100  LT 

ESI -94-06 

135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

H 

0.92200000  fig/g  3FB-M 

0.21000  LT 

ESI -94-06 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  fig/g  3FB-M 

0.45800  LT 

ESI -94-06 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

H 

2.00000000  fig/g  3FB-M 

0.42600  LT 

ESI -94-06 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

C 

10.40000000  fig/g  3FB-M 

0.39700  LT 

ESI -94-06 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  fig/g  3FB-M 

0.60000  LT 

ESI -94-06 

HMX  C  Y  CLOTETRAMETH  YLENETETRANTTRAMI 

LT 

2.00000000  fig/g  3FB-M 

0.53300  LT 

ES  1-94-06 

NB  NITROBENZENE 

LT 

H 

1.14000000  fig/g  3FB-M 

0.68200  LT 

ESI -94-06 

RDX  CY  CLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

H 

1.28000000  fig/g  3FB-M 

0.41600  LT 

ES  1-94-06 

TETRYLN-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000000  fig/g  3FB-M 

0.63100  LT 

ESI -94-07 

135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

H 

0.92200000  fig/g  3FB-M 

0.21000  LT 

ESI -94-07 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  fig/g  3FB-M 

0.45800  LT 

ESI -94-07 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

H 

2.00000000  fig/g  3FB-M 

0.42600  LT 

ESI -94-07 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  fig/g  3FB-M 

0.39700  LT 

ESI -94-07 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  fig/g  3FB-M 

0.60000  LT 

ESI -94-07 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

2.00000000  fig/g  3FB-M 

0.53300  LT 

ESI -94-07 

NB  NITROBENZENE 

LT 

H 

1.14000000  (ig/g  3FB-M 

0.68200  L’l 

ES  1-94-07 

RDX  CY  CLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

H 

1.28000000  fig/g  3FB-M 

0.41600  LT 

ESI -94-07 

TETRYlN-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.1 1000000  fig/g  3FB-M 

0.63100  LT 

ESI -94-08 

135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

H 

0.92200000  fig/g  3FB-M 

0.21000  I  T 

ES  1-94-08 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  fig/g  3FB-M 

0.45800  LT 

ESI -94-08 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

H 

2.00000000  fig/g  3FB-M 

0.42600  LT 

ES1-94-08 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  fig/g  3FB-M 

0.39700  LT 

ESI -94-08 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  fig/g  3FB-M 

0.60000  LT 

ESI -94-08 

HMX  CY  CLOTETRAMETH  YLENETETRANTTRAMI 

LT 

2.00000000  fig/g  3FB-M 

0.53300  LT 

ESI -94-08 

NB  NITROBENZENE 

LT 

H 

1.14000000  fig/g  3FB-M 

0.68200  Vi 

ES  1-94-08 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

H 

1.28000000  fig/g  3FB-M 

0.41600  M 

ESI -94-08 

TETRYLN-METHYL-N2,4,6-TETRANTTROANILINE 

LT 

2.11000000  fig/g  3FB-M 

0.63100  LT 

ESI -94-09 

135TNB  U,5-TRINITROBENZENE 

LT 

H 

0.92200000  fig/g  3FB-M 

0.210  V  LT 

ES  1-94-09 

13DNB  U-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  fig/g  3FB-M 

0A5>iX  LT 

ESI -94-09 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

H 

2.00000000  fig/g  3FB-M 

0.42C  LT 

ESI -94-09 

24DNT  2,4-DINITROTOLtrENE 

LT 

2.50000000  fig/g  3FB-M 

0.39.  CC  IT 

ESI -94-09 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  fig/g  3FB-M 

0.60000  -i  T 

ESI -94-09 

HMX  CYCLOTETRAMETH  YLENETETRANTTRAMI 

LT 

2.00000000  fig/g  3FB-M 

0.53300 

ESI -94-09 

NB  NITROBENZENE 

LT 

H 

1.14000000  fig/g  3FB-M 

0.683QC  LT 

ESI -94-09 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

H 

1.28000000  fig/g  3FB-M 

OAim  i,T 

ESI -94-09 

TETR  YLN-METH  Yl^N  2,4.6-TETRANITRO  ANILINE 

LT 

2.11000000  fig/g  3FB-M 

0.63 '?  00  LT 

ES2-94-01 

135TNB  1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  fig/g  3FB-F 

0.21m  LT 

ES2-94-01 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  fig/g  3FB-F 

u 

0.884QS 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


Site  ID  Test  Name 


Meas  Flag 
Bool  Cod* 


Value 


Unit 

Meas 


Blank  ID 


- ranisar 

Flag  Data 
Code  Qua] 


Meas 
Value  Bool 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


ES2-94-01 

2 46 TNT  2,4,6-TRINTTROTOLUENE 

LT 

2.00000000  \igjg  3FB-F 

0.42600  LT 

ES2-94-01 

24DNT  2,4-DINITROTOUrENE 

LT 

2.50000000  iig/g  3FB-F 

0.39700  LT 

ES2-94-01 

26DNT  2,6-DINTTROTOLUENE 

LT 

2.00000000  ng/g  3FB-F 

0.60000  LT 

ES2-94-01 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAM1 

LT 

2.00000000  \xgjg  3FB-F 

0.53300  LT 

ES2-94-01 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  \igjg  3FB-F 

0.68200  LT 

ES2-94-01 

RDX  C  Y  CLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

LT 

1.28000000  jig/g  3FB-F 

0.41600  LT 

ES2-94-01 

TETRYLN-METHYUN2,4,6-TETRANITRO  ANILINE 

LT 

2.11000000  ^g/g  3FB-F 

0.63100  LT 

ES2-94-02 

135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  >Ag/g  3FB-F 

0.21000  LT 

ES2-94-02 

135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

D 

0.92200000  ^g/g  3FB-F 

0.21000  LT 

ES2-94-02 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  ng/g  3FB-F 

U 

0.88400 

ES2-94-02 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

LT 

D 

0.50400000  \igjg  3FB-F 

u 

0.88400 

ES2-94-02 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  gg/g  3FB-F 

0.42600  LT 

ES  2-94-02 

246 TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

D 

2.00000000  fAg/g  3FB-F 

0.42600  LT 

ES2-94-02 

24D NT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  \ig!g  3FB-F 

0.39700  LT 

ES2-94-02 

24DNT  2,4-DINITROTOLirENE 

LT 

D 

2.50000000  yigjg  3FB-F 

0.39700  LT 

ES2-94-02 

26DNT  2,6-DINITROTOLt  HENE 

LT 

2.00000000  >Ag'g  3FB-F 

0.60000  LT 

ES2-94-02 

26DNT  2,6-DINTTROTOLUENE 

LT 

D 

2.00000000  \igjg  3FB-F 

0.60000  LT 

ES2-94-02 

HMX  CY  CLOTETRAMETHYLENETETRANTIRAMI 

LT 

2.00000000  \ig!g  3FB-F 

0.53300  LT 

ES2-94-02 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

D 

2.00000000  ^g/g  3FB-F 

0.53300  LT 

ES2-94-02 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  \ig/g  3FB-F 

0.68200  LT 

ES2-94-02 

NB  NITROBENZENE 

LT 

D 

1.14000000  ng/g3FB-F 

0.68200  LT 

ES2-94-02 

RDX  C  Y  CLOTRIMETH  YLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000  \kgjg  3FB-F 

0.41600  LT 

ES2-94-02 

RDX  CYCLOTRIMETH  YLENETRINITRAMINE 

LT 

D 

1.28000000  ng/g  3FB-F 

0.41600  LT 

ES2-94-02 

TETRYLN-METHYL-N  2,4,6-TETRANTTRO  ANILINE 

LT 

2.11000000  )igjg  3FB-F 

0.63  J  00  LT 

ES2-94-02 

TETRYLN-METHYL-N2,4,6-TETRANITRO  ANILINE 

LT 

D 

2.11000000  fAg/g  3FB-F 

0.63100  LT 

ES2-94-03 

135TNB  1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  yxgjg  3FB-F 

0.21000  LT 

ES2-94-03 

13DNB  U-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  ^g/g  3FB-F 

u 

0.88400 

ES2-94-03 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  >Ag/g  3FB-F 

0.42600  LT 

ES2-94-03 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  ^g/g  3FB-F 

0.39700  LT 

ES2-94-03 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  jAg/g  3FB-F 

0.60000  LT 

ES2-94-03 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

2.00000000  Kg/g  3FB-F 

0.53300  LT 

ES2-94-03 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  jAg/g  3FB-F 

0.68200  LT 

ES2-94-03 

RDX  C  Y  CLOTRIMETH  YLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000  ^g/g  3FB-F 

0.41600  LT 

ES2-94-03 

TETRYLN-METHYLN2.4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000000  fAg/g  3FB-F 

0.63100  LT 

ES2-94-04 

135TNB  1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  ng/g  3FB-F 

0.21000  LT 

ES2-94-04 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  jAg/g  3FB-F 

u 

0.88400 

ES2-94-04 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  jAg/g  3FB-F 

0.42600  LT 

ES2-94-04 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  ^g/g  3FB-F 

0.39700  LT 

ES2-94-04 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  ^Ag/g  3FB-F 

0.60000  LT 

ES2-94-04 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

2.00000000  \igfg  3FB-F 

0.53300  LT 

ES2-94-04 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  ng/g  3FB-F 

0.68200  LT 

ES2-94-04 

RDX  CY  CLOTRIMETH  YLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000  \igjg  3FB-F 

0.41600  LT 

ES2-94-04 

TETRYLN-METHYl^N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000000  fAg/g  3FB-F 

0.63100  LT 

ES2-94-05 

135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  \kgjg  3FB-F 

0.21000  LT 

ES2-94-05 

13DNB  U-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  fAg/g  3FB-F 

u 

0.88400 

ES2-94-05 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  ng/g  3FB-F 

0.42600  LT 

ES2-94-05 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  \igtg  3FB-F 

0.39700  LT 

ES2-94-05 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  \ig/g  3FB-F 

0.60000  LT 

ES2-94-05 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

2.00000000  ng/g  3FB-F 

0.53300  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


Mils 

Flag 

Uafc 

Flag  Data 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Code  Qua! 

E3ES3 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES _ _ 

ES2-94-05  NB  NITROBENZENE 

ES2-94-05  RDX  CYCLOTRJMETHYLENETRINITRAMINE 

ES2-94-05  TETRYlN-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

ES2-94-06  135TNB  13,5-TRINITROBENZENE 

ES2-94-06  13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ES2-94-06  246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

ES2-94-06  24DNT  2.4-DINITROTOLUENE 

ES2-94-06  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

ES2-94-06  HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

ES2-94-06  NB  NITROBENZENE 

ES2-94-06  RDX  CYCIjOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

ES2-94-06  TETRYLN-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 


ES3-94-01  135TNB 1 3,5-TRINITROBENZENE 

ES3-94-01  13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ES3-94-01  246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

ES3-94-01  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

ES3-94-01  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

ES3-94-01  HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

ES3-94-01  NB  NITROBENZENE 

ES3-94-01  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

ES3-94-01  TETRYlN-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 


ES3-94-02 

ES3-94-02 

ES3-94-02 

ES3-94-02 

ES3-94-02 

ES3-94-02 

ES3-94-02 

ES3-94-02 

ES3-94-02 

ES3-94-02 

ES3-94-02 

ES3-94-02 

ES3-94-02 

ES3-94-02 

ES3-94-02 

ES3-94-02 

ES3-94-02 

ES3-94-02 


135TNB  13,5-TRINITROBENZENE 

135TNB  13,5-TRINITROBENZENE 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

13DNB  13-DINITROBENZENE 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

24DNT  2.4-DINITROTOLUENE 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

NB  NITROBENZENE 

NB  NITROBENZENE 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 
RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 
TETRYlN-METHYL-N2,4,6-TETRANlTROANILINE 
TETRYLN-METHYL-N2,4,6-TETRANTTROANILINE 


ES4-94-01  135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

ES4-94-01  135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

ES4-94-01  13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ES4-94-01  13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ES4-94-01  246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

ES4-94-01  246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

ES4-94-01  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

ES4-94-01  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

ES4-94-01  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

ES4-94-01  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 


LT 

1.14000000  fig/g  3FB-F 

LT 

1.28000000  jig/g  3FB-F 

LT 

2.11000000  fig/g  3FB-F 

LT 

0.92200000  fig/g  3FB-F 

LT 

0.50400000  fig/g  3FB-F 

LT 

2.00000000  fig/g  3FB-F 

LT 

2.50000000  fig/g  3FB-F 

LT 

2.00000000  fig/g  3FB-F 

LT 

2.00000000  fig/g  3FB-F 

LT 

1.14000000  (ig/g  3FB-F 

LT 

1.28000000  fig/g  3FB-F 

LT 

2.1 1000000  fig/g  3FB-F 

LT 

0.92200000  fig/g  3FB-C 

LT 

0.50400000  fig/g  3FB-C 

LT 

2.00000000  \igjg  3FB-C 

LT 

2.50000000  fig/g  3FB-C 

LT 

2.00000000  fig/g  3FB-C 

LT 

2.00000000  fig/g  3FB-C 

LT 

1.14000000  fig/g  3FB-C 

LT 

1.28000000  \igjg  3FB-C 

LT 

2.1 1000000  jig/g  3FB-C 

LT 

0.92200000  fig/g  3FB-C 

LT 

D 

0.92200000  fig/g  3FB-C 

LT 

0.50400000  ng/g  3FB-C 

LT 

D 

0.50400000  fig/g  3FB-C 

LT 

2.00000000  fig/g  3FB-C 

LT 

D 

2.00000000  fig/g  3FB-C 

LT 

2.50000000  fig/g  3FB-C 

LT 

D 

2.50000000  fig/g  3FB-C 

LT 

2.00000000  fig/g  3FB-C 

LT 

D 

2.00000000  ng'g  3FB-C 

LT 

2.00000000  fig/g  3FB-C 

LT 

D 

2.00000000  fig/g  3FB-C 

LT 

1.14000000  ng/g  3FB-C 

LT 

D 

1.14000000  fig/g  3FB-C 

LT 

1.28000000  fig/g  3FB-C 

LT 

D 

1.28000000  ng/g  3FB-C 

LT 

2.11000000  fig/g  3FB-C 

LT 

D 

2.1 1000000  fig/g  3FB-C 

LT 

0.92200000  ng/g  3FB-D 

LT 

D 

0.92200000  fig/g  3FB-D 

LT 

0.50400000  fig/g  3FB-D 

LT 

D 

0.50400000  fig/g  3FB-D 

LT 

2.00000000  fig/g  3FB-D 

LT 

D 

2.00000000  ng/g  3FB-D 

LT 

2.50000000  fig/g  3FB-D 

LT 

D 

2.50000000  fig/g  3FB-D 

LT 

2.00000000  fig/g  3FB-D 

LT 

D 

2.00000000  ng/g  3FB-D 

0.68200  LT 
0.41600  LT 
0.63100  LT 

0.21000  LT 

U  0.88400 

0.42600  LT 
0.39700  LT 
0.60000  LT 
0.53300  LT 
0.68200  LT 
0.41600  LT 
0.63100  LT 

0.21000  LT 

U  0.83100 

0.42600  LT 
0.39700  LT 
0.60000  LT 
0.53300  LT 
0.68200  LT 
0.41600  LT 
0.63100  LT 

0.21000  LT 
0.21000  LT 

U  0.83100 

U  0.83100 

0.42600  LT 
0.42600  LT 
0.39700  LT 
039700  LT 
0.60000  LT 
0.60000  LT 
0.53300  LT 
0.53300  LT 
0.68200  LT 
0.68200  LT 
0.41600  LT 
0.41600  LT 
0.63100  LT 
0.63100  LT 

0.21000  LT 
0.21000  LT 

U  0.86300 

U  0.86300 

0.42600  LT 
0.42600  LT 
0.39700  LT 
0.39700  LT 
0.60000  LT 
0.60000  iT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


M cm 

limit 

FU{  Data 

Meas 

Sit*  ID 

Test  Name 

Bool 

Co4t 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qual 

Value  Bool 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


ES4-94-01 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

2.00000000  ng/g  3FB-D 

0.53300  LT 

ES4-94-01 

HMX  CY  CLOTETRAMETH  YLENETETRANITRAM1 

LT 

D 

2.00000000  ^g/g  3FB-D 

0.53300  LT 

ES4-94-01 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  ng/g  3FB-D 

0.68200  LT 

ES4-94-01 

NB  NITROBENZENE 

LT 

D 

1.14000000  jig/g  3FB-D 

0.68200  LT 

ES4-94-01 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

LT 

1.28000000  jig/g  3FB-D 

0.41600  LT 

ES4-94-01 

RDX  C  YCLOTRIMETH  YLENETRINITRAMINE 

LT 

D 

1.28000000  jig/g  3FB-D 

0.41600  LT 

ES4-94-01 

TETRYLN-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000000  jig/g  3FB-D 

0.63100  LT 

ES4-94-01 

TETRYUvI-METHYl^N2,4,6-TETRANTTROANILINE 

LT 

D 

2.11000000  (ig/g  3FB-D 

0.63100  LT 

ES4-94-02 

135TNB  1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  gg'g  3FB-D 

0.21000  LT 

ES4-94-02 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  jig/g  3FB-D 

U 

0.86300 

ES4-94-02 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  >xg'g  3FB-D 

0.42600  LT 

ES4-94-02 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  fig/g  3FB-D 

0.39700  LT 

ES4-94-02 

26DNT  2,6-DINITROTOLirENE 

LT 

2.00000000  gg'g  3FB-D 

0.60000  LT 

ES4-94-02 

HMX  CYCIJDTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

2.00000000  fig/g  3FB-D 

0.53300  LT 

ES4-94-02 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  ng'g  3FB-D 

0.68200  LT 

ES4-94-02 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

LT 

1.28000000  jig/g  3FB-D 

0.41600  LT 

ES4-94-02 

TETRYLN-METHYL-N2A6-TETRANTTROANTLINE 

LT 

2.1 1000000  jig/g  3FB-D 

0.63100  LT 

ES  5 -94-01 

135TNB  1 ,3,5-TRINTTROBENZENE 

LT 

0.92200000  fig/g  3FB-J 

0.21000  LT 

ES  5 -94-01 

135TNB  1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

D 

0.92200000  \igig  3FB-J 

0.21000  LT 

ES5-94-01 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  ng/g  3FB-J 

K 

0.68200  LT 

ES  5-94-01 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

LT 

D 

0.50400000  ng/g  3FB-J 

K 

0.68200  LT 

ES  5-94-01 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  ng/g  3FB-J 

0.42600  LT 

ES  5 -94-01 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

D 

2.00000000  ng/g  3FB-J 

0.42600  LT 

ES  5-94-01 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  Hg/g  3FB-J 

0.39700  LT 

ES5-94-01 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

D 

2.50000000  ng/g  3FB-J 

0.39700  LT 

ES5-94-01 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  ng/g  3FB-J 

0.60000  LT 

ES  5-94-01 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

D 

2.00000000  ^ig/g  3FB-J 

0.60000  LT 

ES  5-94-01 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

2.00000000  ^xg/g  3FB-J 

0.53300  LT 

ES  5-94-01 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

LT 

D 

2.00000000  ^g/g  3FB-J 

0.53300  LT 

ES5-94-01 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  ng/g  3FB-J 

0.68200  LT 

ES5-94-01 

NB  NITROBENZENE 

LT 

D 

1.14000000  ng/g  3FB-J 

0.68200  LT 

ES5-94-01 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

LT 

1.28000000  Hg/g  3FB-J 

0.41600  LT 

ES5-94-01 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

LT 

D 

1.28000000  ng/g  3FB-J 

0.41600  LT 

ES5-94-01 

TETRYLN-METHYI^N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000000  jig/g  3FB-J 

0.63100  LT 

ES5-94-01 

TETRYLN-METHYl^N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

D 

2.11000000  ng/g  3FB-J 

0.63100  LT 

ES5-94-02 

135TNB  1,3,5-TRINTTROBENZENE 

LT 

0.92200000  Mg/g  3FB-J 

0.21000  LT 

ES  5-94-02 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  fig/g  3FB-J 

K 

0.68200  LT 

ES5-94-02 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  ^g/g  3FB-J 

0.42600  LT 

ES5-94-02 

24DNT  2,4-DINITROTOLirENE 

LT 

2.50000000  jig/g  3FB-J 

0.39700  LT 

ES5-94-02 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  ng/g  3FB-J 

0.60000  LT 

ES5-94-02 

HMX  CY  CLOTETRAMETH  YLENETETRANTTRAM1 

LT 

2.00000000  ng/g  3FB-J 

0.53300  LT 

ES5-94-02 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  ng/g  3FB-J 

0.68200  LT 

ES5-94-02 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

LT 

1.28000000  ng/g  3FB-J 

0.41600  LT 

ES5-94-02 

TETRYIN-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000000  ng/g  3FB-J 

0.63100  LT 

ES6-94-01 

135TNB  1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  Hg/g  3FB-1 

0.21000  LT 

ES6-94-01 

135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

D 

0.92200000  ng/g  3FB-I 

0.21000  LT 

ES6-9401 

13DNB  1 ,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  jig/g  3FB-I 

K 

0.81700  LT 

ES6-94-01 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

LT 

D 

0.50400000  ng/g  3FB-I 

K 

0.81700  LT 

ES6-94-01 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  ng/g  3FB-I 

0.42600  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


— i  r  1  ~~a 

Mtas 

Flag 

Unit 

Flag  Data 

Meas 

Site  IB 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  IB 

Code  Qual 

Value  Bool 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


ES6-94-01 

2 46 TNT  2,4, 6-TRINITROTOLUENE 

LT 

D 

2.00000000  fig/g  3FB-I 

0.42600  LT 

ES6-94-01 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  fig/g  3FB-I 

0.39700  LT 

ES  6-94-01 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

D 

2.50000000  fig/g  3FB-I 

0.39700  LT 

ES6-94-01 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  (ig/g  3FB-1 

0.60000  LT 

ES6-94-01 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

D 

2.00000000  fig/g  3FB-I 

0.60000  LT 

ES6-94-0I 

HMX  C  Y  CLOTETRAMETH  YLENETETRANITRAMI 

LT 

2.00000000  fig/g  3FB-I 

0.53300  LT 

ES6-94-01 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

D 

2.00000000  fig/g  3FB-I 

0.53300  LT 

ES6-94-01 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  fig/g  3FB-I 

0.68200  LT 

ES6-94-0 1 

NB  NITROBENZENE 

LT 

D 

1.14000000  |ig/g  3FB-I 

0.68200  LT 

ES6-94-01 

RDX  CY  CLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000  fig/g  3FB-I 

0.41600  LT 

ES6-94-01 

RDX  C  Y  CLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

D 

1.28000000  fig/g  3FB-I 

0.41600  LT 

ES6-94-01 

TETRYLN  -METH Yl^N2, 4, 6-TETRANITRO  ANILINE 

LT 

2.1 1000000  fig/g  3FB-I 

0.63100  LT 

ES6-94-01 

TETRYLN-METHYL^N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

D 

2.11000000  fig/g  3FB-I 

0.63100  LT 

ES7-94-0 1 

135TNB  U,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  fig/g  3FB-G 

0.21000  LT 

ES7-94-01 

135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

D 

0.92200000  fig/g  3FB-G 

0.21000  LT 

ES7-94-01 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  fig/g  3FB-G  K 

0.56700  LT 

ES7-94-0 1 

13DNB  U-DINITROBENZENE 

LT 

D 

0.50400000  fig/g  3FB-G  K 

0.56700  LT 

ES7-94-0 1 

246TNT  2,4,6-TRJNTTROTOLlTENE 

LT 

2.00000000  fig/g  3FB-G 

0.42600  LT 

ES7-94-0 1 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

D 

2.00000000  fig/g  3FB-G 

0.42600  LT 

ES7-94-01 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  ng/g  3FB-G 

0.39700  LT 

ES7-94-01 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

D 

2.50000000  fig/g  3FB-G 

0.39700  LT 

ES7-94-01 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  (ig/g  3FB-G 

0.60000  LT 

ES7-94-01 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

D 

2.00000000  fig/g  3FB-G 

0.60000  LT 

ES7-94-01 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

2.00000000  fig/g  3FB-G 

0.53300  LT 

ES  7-94-01 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

D 

2.00000000  fig/g  3FB-G 

0.53300  LT 

ES7-94-01 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  fig/g  3FB-G 

0.68200  LT 

ES7-94-0 1 

NB  NITROBENZENE 

LT 

D 

1.14000000  fig/g  3FB-G 

0.68200  LT 

ES7-94-0 1 

RDX  C  Y  CLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000  fig/g  3FB-G 

0.41600  LT 

ES7-94-01 

RDX  CY  CLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

D 

1.28000000  fig/g  3FB-G 

0.41600  LT 

ES7-94-01 

TETRYLN-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000000  fig/g  3FB-G 

0.63100  LT 

ES7-94-01 

TETRYIN-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

D 

2.11000000  fig/g  3FB-G 

0.63100  LT 

ES8-94-01 

135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  fig/g  3FB-H 

0.21000  LT 

ES8-94-01 

13DNB  1 ,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  fig/g  3FB-H 

0.45800  LT 

ES8-94-01 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  fig/g  3FB-H 

0.42600  LT 

ES8-94-01 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  fig/g  3FB-H 

0.39700  LT 

ES8-94-0 1 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  fig/g  3FB-H 

0.60000  LT 

ES8-94-01 

HMX  CYCLOTETRAMETH  YLENETETRANITRAMI 

LT 

2.00000000  fig/g  3FB-H 

0.53300  LT 

ES8-94-01 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  fig/g  3FB-H 

0.68200  LT 

ES8-94-01 

RDX  C  Y  CLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000  fig/g  3FB-H 

0.41600  LT 

ES8-94-01 

TETRYLN-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.1 1000000  fig/g  3FB-H 

0.63100  LT 

ES8-94-02 

135TNB  1,3,5-TRINTTROBENZENE 

LT 

0.92200000  fig/g  3FB-H 

0.21000  LT 

ES8-94-02 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  fig/g  3FB-H 

0.45800  LT 

ES8-94-02 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  fig/g  3FB-H 

0.42600  LT 

ES8-94-02 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  fig/g  3FB-H 

0.39700  LT 

ES8-94-02 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  fig/g  3FB-H 

0.60000  LT 

ES8-94-02 

HMX  CY  CLOTETRAMETH  YLENETETRANITRAMI 

LT 

2.00000000  fig/g  3FB-H 

0.53300  LT 

ES8-94-02 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  fig/g  3FB-H 

0.68200  LT 

ES8-94-02 

RDX  C  Y  CLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000  fig/g  3FB-H 

0.41600  LT 

ES8-94-02 

TETRYLN-METHYL-N2,4.6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000000  fig/g  3FB-H 

0.63100  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Ovality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


Meas 

Unit 

Flag  Data 

Meas 

SttcID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qua! 

Valae  Bool 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


ES8-94-03 

135TNB  1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  ng/g  3FB-H 

0.21000  LT 

ES  8-94-03 

135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

D 

0.92200000  ng/g  3FB-H 

0.21000  LT 

ES  8-94-03 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  fig/g  3FB-H 

0.45800  LT 

ES8-94-03 

13DNB  U-DINITROBENZENE 

LT 

D 

0.50400000  jig'g  3FB-H 

0.45800  LT 

ES8-94-03 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  ng/g  3FB-H 

0.42600  LT 

ES8-94-03 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

D 

2.00000000  ng/g  3FB-H 

0.42600  LT 

ES8-94-03 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  fig/g  3FB-H 

0.39700  LT 

ES8-94-03 

24DNT  2,4-DINITROTOLl  IENE 

LT 

D 

2.50000000  ^g/g  3FB-H 

0.39700  LT 

ES8-94-03 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  >ig/g  3FB-H 

0.60000  LT 

ES8-94-03 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

D 

2.00000000  >ig/g  3FB-H 

0.60000  LT 

ES  8-94-03 

HMX  C  Y  CLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

2.00000000  ng/g  3FB-H 

0.53300  LT 

ES8-94-03 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

D 

2.00000000  >ig/g  3FB-H 

0.53300  LT 

ES8-94-03 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  fig/g  3FB-H 

0.68200  LT 

ES8-94-03 

NB  NITROBENZENE 

LT 

D 

1.14000000  ng/g  3FB-H 

0.68200  LT 

ES8-94-03 

RDX  C  Y  CLOTRIMETH  YLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000  ng/g  3FB-H 

0.41600  LT 

ES8-94-03 

RDX  CY  CLOTRIMETH  YLENETRINITRAMINE 

LT 

D 

1.28000000  jig/g  3FB-H 

0.41600  LT 

ES8-94-03 

TETRYlN-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000000  ng/g  3FB-H 

0.63100  LT 

ES8-94-03 

TETRYUSJ-METHYL-N2,4.6-TETRANrTROANILINE 

LT 

D 

2.11000000  ng/g  3FB-H 

0.63100  LT 

ES9-9401 

135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  ng/g  3FB-B 

Q 

0.48200 

ES9-94-01 

135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

D 

0.92200000  ng/g  3FB-B 

Q 

0.48200 

ES9-94-01 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  ^g/g  3FB-B 

H 

0.77100 

ES9-94-01 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

LT 

D 

0.50400000  ^ig/g  3FB-B 

V 

0.77100 

ES9-94-01 

246TNT  2.4,6-TRINITROTOLt  IENE 

LT 

2.00000000  >ig/g  3FB-B 

0.42600  LT 

ES9-9401 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

D 

2.00000000  ng/g  3FB-B 

0.42600  LT 

ES9-94-01 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  ng/g3FB-B 

0.39700  LT 

ES9-94-0 1 

24DNT  2,4-DINITROTOLirENE 

LT 

D 

2.50000000  *ig/g  3FB-B 

0.39700  LT 

ES  9-94-0 1 

26DNT  2,6-DINITROTOHrENE 

LT 

2.00000000  >ig/g  3FB-B 

0.60000  LT 

ES9-94-01 

26DNT  2,6-DINITROTOLirENE 

LT 

D 

2.00000000  ng/g  3FB-B 

0.60000  LT 

ES9-94-01 

HMX  C  Y  CLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

2.00000000  ng/g  3FB-B 

0.53300  LT 

ES9-94-01 

HMX  C  Y  CLOTETRAMETH  YLENETETRANFTRAMI 

LT 

D 

2.00000000  ^ig/g  3FB-B 

0.53300  LT 

ES  9-94-01 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  ng'g  3FB-B 

0.68200  LT 

ES9-94-01 

NB  NITROBENZENE 

LT 

D 

1.14000000  ^g/g  3FB-B 

0.68200  LT 

ES9-94-01 

RDX  C  Y  CLOTRIMETH  YLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000  ng/g  3FB-B 

0.41600  LT 

ES9-94-01 

RDX  C  Y  CLOTRIMETH  YLENETRINITRAMINE 

LT 

D 

1.28000000  ng/g  3FB-B 

0.41600  LT 

ES9-94-01 

TETRYLN-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000000  fig/g  3FB-B 

0.63100  LT 

ES9-94-01 

TETRYLN -METHYL^N2,4, 6-TETRANITRO  ANILINE 

LT 

D 

2.11000000  ng/g  3FB-B 

0.63100  LT 

ES9-94-02 

135TNB  U,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  ng/g  3FB-B 

Q 

0.48200 

ES9-94-02 

13DNB  U-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  ng/g  3FB-B 

u 

0.77100 

ES9-94-02 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  ng/g  3FB-B 

0.42600  LT 

ES9-94-02 

24DNT  2,4-DINITROTOLirENE 

LT 

2.50000000  ng/g  3FB-B 

0.39700  LT 

ES9-94-02 

26DNT  Z6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  ng/g  3FB-B 

0.60000  LT 

ES9-94-02 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

2.00000000  >ig/g  3FB-B 

0.53300  LT 

ES9-94-02 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  ng/g  3FB-B 

0.68200  LT 

ES9-94-02 

RDX  C  Y  CLOTRIMETH  YLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000  ng/g  3FB-B 

0.41600  LT 

ES9-94-02 

TETRYLN-METHYl^N2,4.6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000000  fig/g  3FB-B 

0.63100  LT 

ESA-94-01 

135TNB  1,3,5-TRINTTROBENZENE 

LT 

0.92200000  ng/g  3FB-A 

0.21000  LT 

ESA-94-01 

135TNB  1,3,5-TRINTTROBENZENE 

LT 

D 

0.92200000  ^g/g  3FB-A 

0.21000  LT 

ESA-94-01 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  ng/g  3FB-A 

R 

10.00000  ND 

ESA-94-01 

13DNB  1 ,3-DrNITROBENZENE 

LT 

D 

0.50400000  ng/g  3FB-A 

R 

10.00000  ND 

274 


Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


d1*?  *  1 rr?  v 

SB 

Mcas 

Flag 

Uait 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  IP 

Code  Qual 

Value  Bool 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


ESA-94-01 

2 46 TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  fig/g  3FB-A 

0.42600  LT 

ESA-94-01 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

D 

2.00000000  fig/g  3FB-A 

0.42600  LT 

ESA-94-01 

24DNT  2,4-DINITROTOLl  IENE 

LT 

2.50000000  fig/g  3FB-A 

5.80000  LT 

ESA-94-01 

24DNT  2,4-DENTTROTOLUENE 

LT 

D 

2.50000000  fig/g  3FB-A 

5.80000  LT 

ESA-94-01 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  fig/g  3FB-A 

6.70000  LT 

ESA-94-01 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

D 

2.00000000  ng/g  3FB-A 

6.70000  LT 

ESA-94-01 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

2.00000000  fig/g  3FB-A 

0.53300  LT 

ESA-94-01 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

D 

2.00000000  ng/g  3FB-A 

0.53300  LT 

ESA-94-01 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  fig/g  3FB-A 

3.70000  LT 

ESA-94-01 

NB  NITROBENZENE 

LT 

D 

1.14000000  fig/g  3FB-A 

3.70000  LT 

ESA-94-01 

RDX  CYCIX)TRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000  fig/g  3FB-A 

0.41600  LT 

ESA-94-01 

RDX  CY  CLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

D 

1.28000000  ftg/g  3FB-A 

0.41600  LT 

ESA-94-01 

TETRYLN-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANlLINE 

LT 

2.1 1000000  ng/g  3FB-A 

0.63100  LT 

ESA-94-01 

TETRYLK-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

D 

2.11000000  fig/g  3FB-A 

0.63100  LT 

ESA-94-02 

135TNB  133-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  fig/g  3FB-A 

0.21000  LT 

ESA-94-02 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  fig/g  3FB-A  R 

10.00000  ND 

ESA-94-02 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  fig/g  3FB-A 

0.42600  LT 

ESA-94-02 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  fig/g  3FB-A 

5.80000  LT 

ESA-94-02 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  |ig/g  3FB-A 

6.70000  LT 

ESA-94-02 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

2.00000000  ng/g  3FB-A 

0.53300  LT 

ESA-94-02 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  fig/g  3FB-A 

3.70000  LT 

ESA-94-02 

RDX  C  Y  CLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000  fig/g  3FB-A 

0.41600  LT 

ESA-94-02 

TETRYlN-METHYI^N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000000  (ig/g  3FB-A 

0.63100  LT 

ESB-94-01 

135TNB  1 3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  fig/g  3FB-N 

0.21000  LT 

ESB-94-01 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  fig/g  3FB-N 

0.45800  LT 

ESB-94-01 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  fig/g  3FB-N 

0.42600  LT 

ESB-94-01 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  fig/g  3FB-N 

0.39700  LT 

ESB-94-01 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  fig/g  3FB-N 

0.60000  LT 

ESB-94-01 

HMX  C  Y  CLOTETRAMETH  YLENETETRANITRAMI 

LT 

2.00000000  fig/g  3FB-N 

0.53300  LT 

ESB-94-01 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  ftg/g  3FB-N 

0.68200  LT 

ESB-94-01 

RDX  CY  CLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000  fig/g  3FB-N 

0.41600  LT 

ESB-94-01 

TETRYLN-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000000  fig/g  3FB-N 

0.63100  LT 

ESB-94-02 

135TNB  U,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  fig/g  3FB-N 

0.21000  LT 

ESB-94-02 

13DNB  1 ,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  fig/g  3FB-N 

0.45800  LT 

ESB-94-02 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  fig/g  3FB-N 

0.42600  LT 

ESB-94-02 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  fig/g  3FB-N 

039700  LT 

ESB-94-02 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  fig/g  3FB-N 

0.60000  LT 

ESB-94-02 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

2.00000000  fig/g  3FB-N 

0.53300  LT 

ESB-94-02 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  fig/g  3FB-N 

0.68200  LT 

ESB-94-02 

RDX  CY  CLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000  fig/g  3FB-N 

0.41600  LT 

ESB-94-02 

TETRYLN-METHYL-N2,4,6-TETRANITRO  ANILINE 

LT 

2.11000000  fig/g  3FB-N 

0.63100  LT 

ESB-94-03 

135TNB 1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  fig/g  3FB-N 

0.21000  LT 

ESB-94-03 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  fig/g  3FB-N 

0.45800  LT 

ESB-94-03 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  fig/g  3FB-N 

0.42600  LT 

ESB-94-03 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  fig/g  3FB-N 

0.39700  LT 

ESB-94-03 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  fig/g  3FB-N 

0.60000  LT 

ESB-94-03 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

2.00000000  fig/g  3FB-N 

0.53300  LT 

ESB-94-03 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  fig/g  3FB-N 

0.68200  LT 

ESB-94-03 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000  fig/g  3FB-N 

0.41600  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


Meas 

Flat 

Halt 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Code  Qnal 

Value  Bool 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


ESB-94-03 

TETRYlN-METHYL-N2,4,6-TETRANrTROANILINE 

LT 

2.11000000  fig/g  3FB-N 

0.63100  LT 

ESB-94-04 

135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  fig/g  3FB-N 

0.21000  LT 

ESB-94-04 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  jig/g  3FB-N 

0.45800  LT 

ESB-94-04 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  >ig/g  3FB-N 

0.42600  LT 

ESB-94-04 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  ng/g  3FB-N 

0.39700  LT 

ESB-94-04 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  pgfe  3FB-N 

0.60000  LT 

ESB-94-04 

HMX  C  Y  CLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

LT 

2.00000000  Hg/g  3FB-N 

0.53300  LT 

ESB-94-04 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  fig/g  3FB-N 

0.68200  LT 

ESB-94-04 

RDX  C  Y  CLOTRIMETH  YLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000  ng'g  3FB-N 

0.41600  LT 

ESB-94-04 

TETRYIN-METHYI^N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000000  jig' g  3FB-N 

0.63100  LT 

ESB-94-05 

135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  ng/g  3FB-N 

0.21000  LT 

ESB-94-05 

13DNB  1 ,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  ng/g  3FB-N 

0.45800  LT 

ESB-94-05 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  jig/g  3FB-N 

0.42600  LT 

ESB-94-05 

24DNT  2,4-DINITROTOLirENE 

LT 

2.50000000  ytgjg  3FB-N 

0.39700  LT 

ESB-94-05 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  jig/g  3FB-N 

0.60000  LT 

ESB-94-05 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAM1 

LT 

2.00000000  ng/g  3FB-N 

0.53300  LT 

ESB-94-05 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  \kglg  3FB-N 

0.68200  LT 

ESB-94-05 

RDX  CY  CLOTRIMETH  YLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000  jig/g  3FB-N 

0.41600  LT 

ESB-94-05 

TETRYLN-METHYL-N  2,4, 6-TETRANITRO  ANILINE 

LT 

2.11000000  ng/g  3FB-N 

0.63100  LT 

ESB-94-06 

135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  ng/g  3FB-N 

0.21000  LT 

ESB-94-06 

135TNB  1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

D 

0.92200000  \ig/g  3FB-N 

0.21000  LT 

ESB-94-06 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  jig/g  3FB-N 

0.45800  LT 

ESB-94-06 

13DNB  1,3-DINTTROBENZENE 

LT 

D 

0.50400000  ng/g  3FB-N 

0.45800  LT 

ESB-94-06 

246TNT  2,4,6-TRINTrROTOLUENE 

LT 

2.00000000  ng/g  3FB-N 

0.42600  LT 

ESB-94-06 

246TNT  2,4.6-TRINITROTOLUENE 

LT 

D 

2.00000000  ng/g  3FB-N 

0.42600  LT 

ESB-94-06 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  ^g/g  3FB-N 

0.39700  LT 

ESB-94-06 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

D 

2.50000000  ^g/g  3FB-N 

0.39700  LT 

ESB-94-06 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  ng/g  3FB-N 

0.60000  LT 

ESB-94-06 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

D 

2.00000000  ^g/g  3FB-N 

0.60000  LT 

ESB-94-06 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMI 

LT 

2.00000000  ng/g  3FB-N 

0.53300  LT 

ESB-94-06 

HMX  CY  CLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

LT 

D 

2.00000000  fig/g  3FB-N 

0.53300  LT 

ESB-94-06 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  fig/g  3FB-N 

0.68200  LT 

ESB-94-06 

NB  NITROBENZENE 

LT 

D 

1.14000000  ng/g  3FB-N 

0.68200  LT 

ESB-94-06 

RDX  CYCLOTRIMETH  YLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000  ng'g  3FB-N 

0.41600  LT 

ESB-94-06 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

D 

1.28000000  ng/g  3FB-N 

0.41600  LT 

ESB-94-06 

TETRYLN-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000000  jig/g  3FB-N 

0.63100  LT 

ESB-94-06 

TETRYLN-METHYL-N2,4,6-TETRANTTROANILrNE 

LT 

D 

2.11000000  ^g/g  3FB-N 

0.63100  LT 

ESB-94-07 

135TNB  1 3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  ng/g  3FB-N 

0.21000  LT 

ESB-94-07 

I3DNB  1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  jig/g  3FB-N 

0.45800  LT 

ESB-94-07 

246TNT  2,4,6-TRINTTROTOLUENE 

LT 

2.00000000  ng'g  3FB-N 

0.42600  LT 

ESB-94-07 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  \igjg  3FB-N 

0.39700  LT 

ESB-94-07 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  ng/g  3FB-N 

0.60000  LT 

ESB-94-07 

HMX  C  Y  CLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMI 

LT 

2.00000000  \igjg  3FB-N 

0.53300  LT 

ESB-94-07 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  ^g/g  3FB-N 

0.68200  LT 

ESB-94-07 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000  ng/g  3FB-N 

0.41600  LT 

ESB-94-07 

TETRYLN-METHYL-N2,4,6-TETRANITRO  ANILINE 

LT 

2.11000000  \ygjg  3FB-N 

0.63100  LT 

ESB-94-10 

I35TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  ng/g  3FB-N 

0.21000  LT 

ESB-94-10 

13DNB  1 ,3-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400000  \igjg  3FB-N 

0.45800  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


Mas 

Flag 

U  mk 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Classy  EXPLOSIVES _ 

ESB-94-15  HMX  C  Y  CLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMl  LT 

ESB-94-15  NB  NITROBENZENE  LT 

ESB-94-15  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE  LT 

ESB-94-15  TETRYLN-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILlNE  LT 

ESB-94-17  135TNB  1.3,5-TRINITROBENZENE  LT 

ESB-94-17  13DNB  U-DIN1TROBENZENE  LT 

ESB-94-17  246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE  LT 

ESB-94-17  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE  LT 

ESB-94-17  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE  LT 

ESB-94-17  HMX  C  Y  CLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMl  LT 

ESB-94-17  NB  NITROBENZENE  LT 

ESB-94-17  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE  LT 

ESB-94-17  TETRYLN-METHYUN2.4.6-TETRANITROANILINE  LT 

ESB-94-18  135TNB  1,3,5-TRINlTROBENZENE  LT 

ESB-94-18  13DNB  1 ,3-DINTTROBENZENE  LT 

ESB-94-18  246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE  LT 

ESB-94-18  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE  LT 

ESB-94-18  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE  LT 

ESB-94-18  HMX  C  Y  CLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMl  LT 

ESB-94-18  NB  NITROBENZENE  LT 

ESB-94-18  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE  LT 

ESB-94-18  TETRYLN-METHYL-N2.4.6-TETRANITROANILINE  LT 

ESB-94-19  135TNB  U.5-TRINITROBENZENE  LT 

ESB-94-19  13DNB  1 ,3-DINTTROBENZENE  LT 

ESB-94-19  246TNT  2.4,6-TRINITROTOLUENE  LT 

ESB-94-19  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE  LT 

ESB-94-19  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE  LT 

ESB-94-19  HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAM1  LT 

ESB-94-19  NB  NITROBENZENE  LT 

ESB-94-19  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE  LT 

ESB-94-19  TETRYLN-METHYUN2.4.6-TETRAN1TROANILINE  LT 


Chemical  Class:  METALS 


ESI -94-01 

AG 

SILVER 

LT 

ESI -94-01 

AL 

ALUMINUM 

ES 1-94-01 

AS 

ARSENIC 

ESI -94-01 

BA 

BARIUM 

ESI -94-01 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

ESI -94-01 

CA 

CALCOJM 

ES  1-94-01 

CD 

CADMIUM 

LT 

ES  1-94-0 1 

CO 

COBALT 

LT 

ESI -94-01 

CR 

CHROMR1M 

ES  1-94-01 

CU 

COPPER 

ESI -94-01 

FE 

IRON 

ESI -94-01 

HG 

MERCURY 

ES  1-94-01 

K 

POTASSIUM 

ESI -94-01 

MG 

MAGNESIUM 

ESI -94-01 

MN 

MANGANESE 

ESI -94-01 

NA 

SODIUM 

2.00000000  fig/g  3FB-N 

0.53300  LT 

1.14000000  gg'g  3FB-N 

0.68200  LT 

1.28000000  fig>g  3FB-N 

0.41600  LT 

2.11000000  fig/g  3FB-N 

0.63100  LT 

0.92200000  fig/g  3FB-N 

0.21000  LT 

0.50400000  fig/g  3FB-N 

0.45800  LT 

2.00000000  fig/g  3FB-N 

0.42600  LT 

2.50000000  fig/g  3FB-N 

0.39700  LT 

2.00000000  fig/g  3FB-N 

0.60000  LT 

2.00000000  fig/g  3FB-N 

0.53300  LT 

1.14000000  fig/g  3FB-N 

0.68200  LT 

1.28000000  fig/g  3FB-N 

0.41600  LT 

2.11000000  fig/g  3FB-N 

0.63100  LT 

0.92200000  fig/g  3FB-N 

0.21000  LT 

0.50400000  fig/g  3FB-N 

0.45800  LT 

2.00000000  fig/g  3FB-N 

0.42600  LT 

2.50000000  fig/g  3FB-N 

0.39700  LT 

2.00000000  fig/g  3FB-N 

0.60000  LT 

2.00000000  fig/g  3FB-N 

0.53300  LT 

1.14000000  fig/g  3FB-N 

0.68200  LT 

1.28000000  fig/g  3FB-N 

0.41600  LT 

2.11000000  fig/g  3FB-N 

0.63100  LT 

0.92200000  fig/g  3FB-N 

0.21000  LT 

0.50400000  fig/g  3FB-N 

0.45800  LT 

2.00000000  fig'g  3FB-N 

0.42600  LT 

2.50000000  fig/g  3FB-N 

0.39700  LT 

2.00000000  fig/g  3FB-N 

0.60000  LT 

2.00000000  fig/g  3FB-N 

0.53300  LT 

1.14000000  fig/g  3FB-N 

0.68200  LT 

1.28000000  fig/g  3FB-N 

0.41600  LT 

2.11000000  fig/g  3FB-N 

0.63100  LT 

0.80300000  |ig'g  3FB-M 

10.00000  LT 

702.0000000  (ig/g  3FB-M 

112.00000  LT 

23.30000000  ng'g  3FB-M 

2.35000  LT 

15.00000000  (ig/g  3FB-M 

3.04000 

0.42700000  ng/g  3FB-M 

1.12000  LT 

6220.000000  >ig/g  3FB-M 

113.00000 

1.20000000  ng/g  3FB-M 

6.78000  LT 

2.50000000  fig'g  3FB-M 

25.00000  LT 

1.22000000  ng/g  3FB-M 

I  16.80000  LT 

26.90000000  (ig/g  3FB-M 

18.80000  LT 

935.0000000  ng'g  3FB-M 

77.50000  LT 

0.09080000  ng/g  3FB-M 

0.10000  LT 

242.0000000  |jg'g  3FB-M 

1240.00000  LT 

789.0000000  ng/g  3FB-M 

135.00000  LT 

22.50000000  pg/g  3FB-M 

9.67000  LT 

105.0000000  pg/g  3FB-M 

279.00000  LT 

278 


Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


Field  Ua»k 

Meas 

Flag 

Unit 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Code  Qual 

Value  Bool 

Chemical  Class:  METALS 


ES 1-94-01 

NI 

NICKEL 

6.04000000  fig/g  3FB-M 

32.10000  LT 

ES 1-94-01 

PB 

LEAD 

17.20000000  fig/g  3FB-M 

43.40000  LT 

ES  1-94-01 

SB 

ANTIMONY 

2.35000000  |»g/g  3FB-M 

10.00000  LT 

ES  1-94-01 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  fig/g  3FB-M 

2.53000  LT 

ES  1-94-01 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  fig/g  3FB-M 

125.00000  LT 

ES  1-94-01 

V 

VANADIUM 

11.70000000  jig/g  3FB-M 

27.60000  LT 

ES  1-94-01 

ZN 

ZINC 

8.46000000  fig/g  3FB-M 

18.00000  LT 

ES  1-94-02 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  fig/g  3FB-M 

10.00000  LT 

ESI -94-02 

AG 

SILVER 

LT 

D 

0.80300000  fig/g  3FB-M 

10.00000  LT 

ES  1-94-02 

AL 

ALUMINUM 

723.0000000  fig/g  3FB-M 

112.00000  LT 

ES  1-94-02 

AL 

ALUMINUM 

D 

704.0000000  fig/g  3FB-M 

112.00000  LT 

ESI -94-02 

AS 

ARSENIC 

27.20000000  fig/g  3FB-M 

2.35000  LT 

ESI -94-02 

AS 

ARSENIC 

D 

22.40000000  fig/g  3FB-M 

2.35000  LT 

ESI -94-02 

BA 

BARIUM 

438.0000000  fig/g  3FB-M 

3.04000 

ESI -94-02 

BA 

BARIUM 

D 

484.0000000  fig/g  3FB-M 

3.04000 

ESI -94-02 

BE 

BERYLLIUM 

0.52000000  fig/g  3FB-M 

1.12000  LT 

ESI -94-02 

BE 

BERYLLIUM 

D 

0.51600000  fig/g  3FB-M 

1.12000  LT 

ESI -94-02 

CA 

CALCIUM 

722.0000000  fig/g  3FB-M 

113.00000 

ES  1-94-02 

CA 

CALCIUM 

D 

848.0000000  |ig/g  3FB-M 

113.00000 

ESI -94-02 

CD 

CADMIUM 

13.80000000  fig/g  3FB-M 

6.78000  LT 

ES  1-94-02 

CD 

CADMIUM 

D 

14.30000000  ng/g  3FB-M 

6.78000  LT 

ESI -94-02 

CO 

COBALT 

9.80000000  fig/g  3FB-M 

25.00000  LT 

ESI -94-02 

CO 

COBALT 

D 

9.75000000  fig/g  3FB-M 

25.00000  LT 

ES  1-94-02 

CR 

CHROMIUM 

10.20000000  fig/g  3FB-M 

I  16.80000  LT 

ESI -94-02 

CR 

CHROMIUM 

D 

11.60000000  fig/g  3FB-M 

I  16.80000  LT 

ES  1-94-02 

CU 

COPPER 

124.0000000  fig/g  3FB-M 

18.80000  LT 

ES  1-94-02 

CU 

COPPER 

D 

139.0000000  fig/g  3FB-M 

18.80000  LT 

ESI -94-02 

FE 

IRON 

1000.000000  fig/g  3FB-M 

77.50000  LT 

ES  1-94-02 

FE 

IRON 

D 

1030.000000  fig/g  3FB-M 

77.50000  LT 

ES  1-94-02 

HG 

MERCURY 

0.07300000  fig/g  3FB-M 

0.10000  LT 

ESI -9402 

HG 

MERCURY 

D 

0.09250000  fig/g  3FB-M 

0.10000  LT 

ES 1-9402 

K 

POTASSIUM 

215.0000000  fig/g  3FB-M 

1240.00000  LT 

ES  1-94-02 

K 

POTASSIUM 

D 

181.0000000  fig/g  3FB-M 

1240.00000  LT 

ESI -9402 

MG 

MAGNESIUM 

540.0000000  fig/g  3FB-M 

135.00000  LT 

ES 1-9402 

MG 

MAGNESIUM 

D 

580.0000000  fig/g  3FB-M 

135.00000  LT 

ES 1-9402 

MN 

MANGANESE 

17.70000000  fig/g  3FB-M 

9.67000  LT 

ESI -9402 

MN 

MANGANESE 

D 

18.20000000  fig/g  3FB-M 

9.67000  LT 

ESI -9402 

NA 

SODIUM 

111.0000000  fig/g  3FB-M 

279.00000  LT 

ESI -9402 

NA 

SODIUM 

D 

109.0000000  fig/g  3FB-M 

279.00000  LT 

ESI -9402 

Nl 

NICKEL 

28.60000000  fig/g  3FB-M 

32.10000  LT 

ESI -9402 

NI 

NICKEL 

D 

29.30000000  fig/g  3FB-M 

32.10000  LT 

ESI -9402 

PB 

LEAD 

706.0000000  fig/g  3FB-M 

43.40000  LT 

ES1-9402 

PB 

LEAD 

D 

767.0000000  fig/g  3FB-M 

43.40000  LT 

ESI -9402 

SB 

ANTIMONY 

349.0000000  fig/g  3FB-M 

10.00000  LT 

ES 1-9402 

SB 

ANTIMONY 

D 

333.0000000  fig/g  3FB-M 

10.00000  LT 

ES 1-9402 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  fig/g  3FB-M 

2.53000  LT 

ESI -9402 

SE 

SELENIUM 

LT 

D 

0.44900000  fig/g  3FB-M 

2.53000  LT 

ES 1-9402 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  jig/g  3FB-M 

125.00000  LT 

ES 1-9402 

TL 

THALLIUM 

LT 

D 

34.30000000  fig/g  3FB-M 

125.00000  LT 

ESI -9402 

V 

VANADIUM 

13.40000000  fig/g  3FB-M 

27.60000  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


il M 1 1  "MIM 

Hi 

Site  ID 


Test  Name 


Mcas  Flag  Unit 

Bool  Code  Value  Meas 


Chemical  Class :  METALS 


ESI -94-02 

V 

VANADIUM 

D  11.90000000  fig/g  3FB-M 

27.60000  LT 

ESI -94-02 

ZN 

ZINC 

56.70000000  fig/g  3FB-M 

18.00000  LT 

ES1-94-02 

ZN 

ZINC 

D  60.40000000  fig/g  3FB-M 

18.00000  LT 

ESI -94-03 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  M.g/g  3FB-M 

10.00000  LT 

ES 1-94-03 

AL 

ALUMINUM 

1130.000000  fig/g  3FB-M 

112.00000  LT 

ESI -94-03 

AS 

ARSENIC 

18.00000000  fig/g  3FB-M 

2.35000  LT 

ESI -94-03 

BA 

BARIUM 

318.0000000  fig/g  3FB-M 

3.04000 

ESI -94-03 

BE 

BERYLLIUM 

0.53500000  fig/g  3FB-M 

1.12000  LT 

ESI -94-03 

CA 

CALCIUM 

1070.000000  fig/g  3FB-M 

113.00000 

ESI -94-03 

CD 

CADMIUM 

4.89000000  fig/g  3FB-M 

6.78000  LT 

ESI -94-03 

CO 

COBALT 

5.40000000  fig/g  3FB-M 

25.00000  LT 

ESI -94-03 

CR 

CHROMIUM 

7.44000000  fig/g  3FB-M 

I  16.80000  LT 

ESI -94-03 

CU 

COPPER 

87.50000000  fig/g  3FB-M 

18.80000  LT 

ESI -94-03 

FE 

IRON 

1470.000000  fig/g  3FB-M 

77.50000  LT 

ESI -94-03 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  fig/g  3FB-M 

0.10000  LT 

ESI -94-03 

K 

POTASSIUM 

370.0000000  fig/g  3FB-M 

1240.00000  LT 

ESI -94-03 

MG 

MAGNESIUM 

645.0000000  fig/g  3FB-M 

135.00000  LT 

ESI -94-03 

MN 

MANGANESE 

30.60000000  fig/g  3FB-M 

9.67000  LT 

ESI -94-03 

NA 

SODIUM 

99.40000000  fig'g  3FB-M 

279.00000  LT 

ESI -94-03 

NI 

NICKEL 

15.10000000  fig/g  3FB-M 

32.10000  LT 

ESI -94-03 

PB 

LEAD 

499.0000000  fig/g  3FB-M 

43.40000  LT 

ESI -94-03 

SB 

ANTIMONY 

94.00000000  fig/g  3FB-M 

10.00000  LT 

ES  1-94-03 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  fig/g  3FB-M 

2.53000  LT 

ESI  -94-03 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  fig/g  3FB-M 

125.00000  LT 

ESI -94-03 

V 

VANADIUM 

12.30000000  fig/g  3FB-M 

27.60000  LT 

ESI -94-03 

ZN 

ZINC 

45.40000000  fig/g  3FB-M 

18.00000  LT 

ESI -94-04 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  fig/g  3FB-M 

10.00000  LT 

ESI -94-04 

AL 

ALUMINUM 

534.0000000  fig/g  3FB-M 

112.00000  LT 

ES  1-94-04 

AS 

ARSENIC 

15.10000000  fig/g  3FB-M 

2.35000  LT 

ES  1-94-04 

BA 

BARIUM 

128.0000000  fig/g  3FB-M 

3.04000 

ES 1-9404 

BE 

BERYLLIUM 

0.54200000  fig/g  3FB-M 

1.12000  LT 

ES 1-9404 

CA 

CALCIUM 

968.0000000  fig/g  3FB-M 

113.00000 

ESI -9404 

CD 

CADMIUM 

3.26000000  fig/g  3FB-M 

6.78000  LT 

ESI -9404 

CO 

COBALT 

5.26000000  fig/g  3FB-M 

25.00000  LT 

ESI -9404 

CR 

CHROMIUM 

3.19000000  fig/g  3FB-M 

I  16.80000  LT 

ESI -9404 

CU 

COPPER 

27.70000000  fig/g  3FB-M 

18.80000  LT 

ESI -9404 

FE 

IRON 

683.0000000  fig/g  3FB-M 

77.50000  LT 

ESI -9404 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  ftg/g  3FB-M 

0.10000  LT 

ESI -9404 

K 

POTASSIUM 

195.0000000  fig/g  3FB-M 

1240.00000  LT 

ESI -9404 

MG 

MAGNESIUM 

298.0000000  fig/g  3FB-M 

135.00000  LT 

ESl-94-04 

MN 

MANGANESE 

15.40000000  fig/g  3FB-M 

9.67000  LT 

ES 1-9404 

NA 

SODIUM 

97.70000000  fig/g  3FB-M 

279.00000  LT 

ESl-94-04 

NI 

NICKEL 

12.80000000  fig/g  3FB-M 

32.10000  LT 

ESI -9404 

PB 

LEAD 

173.0000000  fig/g  3FB-M 

43.40000  LT 

ES 1-9404 

SB 

ANTIMONY 

88.50000000  fig/g  3FB-M 

10.00000  LT 

ES 1-9404 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  fig/g  3FB-M 

2.53000  LT 

ESl-94-04 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  fig/g  3FB-M 

125.00000  LT 

ESl-94-04 

V 

VANADIUM 

13.00000000  fig/g  3FB-M 

27.60000  LT 

ESI -9404 

ZN 

ZINC 

12.50000000  fig/g  3FB-M 

18.00000  LT 

280 


Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


Field  Blank 

Mms 

Flag 

UaJt 

Flag  Data 

Meas 

SttelD 

Test  Nine 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  METALS 


ES 1-94-05 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  [tg/g  3FB-M 

10.00000  LT 

ESI -94-05 

AL 

ALUMINUM 

9600.000000  (tg/g  3FB-M 

112.00000  LT 

ESI -94-05 

AS 

ARSENIC 

13.30000000  (tg/g  3FB-M 

2.35000  LT 

ESI -94*05 

BA 

BARIUM 

312.0000000  ng/g  3FB-M 

3.04000 

ES 1-94-05 

BE 

BERYLLIUM 

0.51800000  (tg/g  3FB-M 

1.12000  LT 

ES 1-94-05 

CA 

CALCIUM 

5340.000000  [tg/g  3FB-M 

113.00000 

ESI -94-05 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  (tg/g  3FB-M 

6.78000  LT 

ES  1-94-05 

CO 

COBALT 

4.62000000  (tg/g  3FB-M 

25.00000  LT 

ES  1-94*05 

CR 

CHROMIUM 

18.50000000  (tg/g  3FB-M 

I  16.80000  LT 

ESI -94-05 

CU 

COPPER 

65.00000000  |tg/g  3FB-M 

18.80000  LT 

ES  1-94-05 

FE 

IRON 

11000.00000  (tg/g  3FB-M 

77.50000  LT 

ES  1-94-05 

HG 

MERCURY 

0.06320000  (tg/g  3FB-M 

0.10000  LT 

ESI -94-0  5 

K 

POTASSIUM 

2850.000000  [tg/g  3FB-M 

1240.00000  LT 

ESI -94-05 

MG 

MAGNESIUM 

3820.000000  (tg/g  3FB-M 

135.00000  LT 

ES  1-94-05 

MN 

MANGANESE 

315.0000000  (tg/g  3FB-M 

9.67000  LT 

ESI -94-0  5 

NA 

SODIUM 

83.70000000  (tg/g  3FB-M 

279.00000  LT 

ESI -94-0  5 

NI 

NICKEL 

7.71000000  (tg/g  3FB-M 

32.10000  LT 

ESI -94-05 

PB 

LEAD 

299.0000000  (tg/g  3FB-M 

43.40000  LT 

ESI -94-05 

SB 

ANTIMONY 

35.90000000  (tg/g  3FB-M 

10.00000  LT 

ES  1-94-05 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  (tg/g  3FB-M 

2.53000  IT 

ESI -9405 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  (tg'g  3FB-M 

125.00000  LT 

ESI -9405 

V 

VANADIUM 

11.40000000  (tg/g3FB-M 

27.60000  LT 

ES 1-9405 

ZN 

ZINC 

92.40000000  (tg/g  3FB-M 

18.00000  LT 

ES 1-9406 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  (tg/g  3FB-M 

10.00000  LT 

ESI -9406 

AL 

ALUMINUM 

1020.000000  (tg/g  3FB-M 

112.00000  LT 

ESI -9406 

AS 

ARSENIC 

17.00000000  (tg/g  3FB-M 

2.35000  LT 

ES 1-9406 

BA 

BARIUM 

352.0000000  [tg/g  3FB-M 

3.0400C 

ESI -9406 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000  (tg/g  3FB-M 

1. 12000.LT 

ESI -9406 

CA 

CALCIUM 

728.0000000  [tg/g  3FB-M 

113.00000 

ES 1-9406 

CD 

CADMIUM 

5.54000000  (tg/g  3FB-M 

6.78000'  LT 

ESI -9406 

CO 

COBALT 

5.67000000  (tg/g  3FB-M 

25.00000  :;f 

ESI -9406 

CR 

CHROMIUM 

7.70000000  [tg/g  3FB-M 

1  16.80000  LT 

ESI -9406 

CU 

COPPER 

98.50000000  (tg/g  3FB-M 

18.80000 

ESI -9406 

FE 

IRON 

1360.000000  (tg/g  3FB-M 

77.50000  ;r 

ESI -9406 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  [tg/g  3FB-M 

0.10000  LT 

ESI -9406 

K 

POTASSIUM 

327.0000000  (tg/g  3FB-M 

1240.00000  T 

ESI -9406 

MG 

MAGNESIUM 

618.0000000  (tg/g  3FB-M 

135.00000  T 

ESI -9406 

MN 

MANGANESE 

32.30000000  [tg/g  3FB-M 

9.67000  *T 

ESI -9406 

NA 

SODIUM 

86.20000000  (tg/g  3FB-M 

279.00000  >  T 

ESI -9406 

NI 

NICKEL 

13.80000000  (tg/g  3FB-M 

32.10000  LT 

ESI -9406 

PB 

LEAD 

532.0000000  (tg/g  3FB-M 

43.40000  LT 

ESI -9406 

SB 

ANTIMONY 

113.0000000  (tg/g  3FB-M 

10.00000  ..LT 

ESI -9406 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  (tg/g  3FB-M 

2.53000  LT 

ESI -9406 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  (tg/g  3FB-M 

125.00000  VT 

ES 1-9406 

V 

VANADIUM 

10.50000000  (tg/g  3FB-M 

27.60000  T 

ES1-9406 

ZN 

ZINC 

51.20000000  (tg/g  3FB-M 

18.00000  LT 

ESI -9407 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  (tg/g  3FB-M 

10.00000  LT 

ESI -9407 

AL 

ALUMINUM 

10700.00000  (tg/g  3FB-M 

112.00000  LT 

ES 1-9407 

AS 

ARSENIC 

18.10000000  (tg/g  3FB-M 

2.35000  LT 

ESI -9407 

BA 

BARIUM 

203.0000000  (tg/g  3FB-M 

3.04000 

281 


Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


FieU  Blank . 

Man 

FWt 

Unit 

Flag  Data 

Meat 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

VaJue  Mens 

Blank  ID 

Code  Qua] 

Value  Bool 

Chemical  Class:  METALS 


ESI -94-07 

BE 

BERYLLIUM 

0.60500000  ng/g  3FB-M 

1.12000  LT 

ESI -94-07 

CA 

CALCIUM 

6270.000000  ng/g  3FB-M 

113.00000 

ES 1-94-07 

CD 

CADMIUM 

1.41000000  fig/g  3FR-M 

6.78000  LT 

ES 1-94-07 

CO 

COBALT 

4.87000000  ng/g  3FB-M 

25.00000  LT 

ESI -94-07 

CR 

CHROMIUM 

15.60000000  jig/g  3FB-M 

I  16.80000  LT 

ESI -94-07 

CU 

COPPER 

53.60000000  fig/g  3FB-M 

18.80000  LT 

ESI -94-07 

FE 

IRON 

13000.00000  ng/g  3FB-M 

77.50000  LT 

ESI -94-07 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  fig/g  3FB-M 

0.10000  LT 

ESI -94-07 

K 

POTASSIUM 

3130.000000  ng/g  3FB-M 

1240.00000  LT 

ESI -94-07 

MG 

MAGNESIUM 

4110.000000  jig/g  3FB-M 

135.00000  LT 

ESI -94-07 

MN 

MANGANESE 

365.0000000  ng/g  3FB-M 

9.67000  LT 

ESI -94-07 

NA 

SODIUM 

105.0000000  ng/g  3FB-M 

279.00000  LT 

ESI -94-07 

NI 

NICKEL 

8.24000000  ng/g  3FB-M 

32.10000  LT 

ESI -94-07 

PB 

LEAD 

392.0000000  fig/g  3FB-M 

43.40000  LT 

ESI -94-07 

SB 

ANTIMONY 

6.90000000  jig/g  3FB-M 

10.00000  LT 

ESI -94-07 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  ng/g  3FB-M 

2.53000  LT 

ESI -94-07 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  ng/g  3FB-M 

125.00000  LT 

ESI -94-07 

V 

VANADIUM 

13.90000000  Mg^g3FB-M 

27.60000  LT 

ESI -94-07 

ZN 

ZINC 

1 17.0000000  fig/g  3FB-M 

18.00000  LT 

ESI -94-08 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  ng/g  3FB-M 

10.00000  LT 

ES  1-94-08 

AL 

ALUMINUM 

1080  000000  ng/g  3FB-M 

112.00000  LT 

ESI -94-08 

AS 

ARSENIC 

11.00000000  ng/g  3FB-M 

2.35000  LT 

ES  1-94-08 

BA 

BARIUM 

260.0000000  ^g/g  3FB-M 

3.04000 

ESI -94-08 

BE 

BERYLLIUM 

0.49700000  jig/g  3FB-M 

1.12000  LT 

ESI -94-08 

CA 

CALCIUM 

582.0000000  Hg/g  3FB-M 

113.00000 

ESI -94-08 

CD 

CADMIUM 

5.14000000  ng/g  3FB-M 

6.78000  LT 

ES  1-94-08 

CO 

COBALT 

4.40000000  ng/g  3FB-M 

25.00000  LT 

ES1-94-08 

CR 

CHROMTIFM 

6.81000000  jig/g  3FB-M 

I  16.80000  LT 

ES  1-94-08 

CU 

COPPER 

82.30000000  fig/g  3FB-M 

18.80000  LT 

ES  1-94-08 

FE 

IRON 

1240.000000  jig/g  3FB-M 

77.50000  LT 

ESI -94-08 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  jig/g  3FB-M 

0.10000  LT 

ES  1-94-08 

K 

POTASSIUM 

355.0000000  ^ig/g  3FB-M 

1240.00000  LT 

ES  1-94-08 

MG 

MAGNESIUM 

787.0000000  ng/g  3FB-M 

135.00000  LT 

ES  1-94-08 

MN 

MANGANESE 

29.30000000  fig^g  3FB-M 

9.67000  LT 

ES  1-94-08 

NA 

SODIUM 

86.10000000  ng/g  3FB-M 

279.00000  LT 

ESI -94-08 

Nl 

NICKEL 

10.80000000  ng/g  3FB-M 

32.10000  LT 

ESI -94-08 

PB 

LEAD 

456.0000000  Hg/g  3FB-M 

43.40000  LT 

ESI -94-08 

SB 

ANTIMONY 

90.20000000  ng/g  3FB-M 

10.00000  LT 

ESI -94-08 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  Hg/g  3FB-M 

2.53000  LT 

ESI -94-0  8 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  Hg/g  3FB-M 

125.00000  LT 

ESI -94-08 

V 

VANADRfM 

11.50000000  jig/g  3FB-M 

27.60000  LT 

ESI -94-08 

ZN 

ZINC 

40.70000000  jig/g  3FB-M 

18.00000  LT 

ESI -94-09 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  >ig/g  3FB-M 

10.00000  LT 

ESI -94-09 

AL 

ALUMINUM 

634.0000000  ng/g  3FB-M 

112.00000  LT 

ESI -94-09 

AS 

ARSENIC 

27.00000000  >ig/g  3FB-M 

2.35000  LT 

ES  1-94-09 

BA 

BARIUM 

623.0000000  jig/g  3FB-M 

3.04000 

ESI -94-09 

BE 

BERYLLIUM 

0.51000000  ng/g  3FB-M 

1.12000  LT 

ESI -94-09 

CA 

CALCIUM 

1570.000000  ng/g  3FB-M 

113.00000 

ESI -94-09 

CD 

CADMIUM 

2.14000000  fig/g  3FB-M 

6.78000  LT 

ES  1-94-09 

CO 

COBALT 

12.10000000  ng/g  3FB-M 

25.00000  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


HeUfilauk  " 

Meas 

Meas 

Flag 

Unit 

Flag  Data 

Site  n> 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Code  Qual 

Value  Bool 

Chemical  Class:  METALS 


ESI -94-09 

CR 

CHROMIUM 

18.90000000  gg/g  3FB-M 

I  16.80000  LT 

ESI -94-09 

cu 

COPPER 

133.0000000  gg/g  3FB-M 

18.80000  LT 

ES 1-94-09 

FE 

IRON 

865.0000000  gg/g  3FB-M 

77.50000  LT 

ESI -94-09 

HG 

MERCURY 

0.18500000  gg/g  3FB-M 

0.10000  LT 

ES  1-94-09 

K 

POTASSIUM 

187.0000000  gg/g  3FB-M 

1240.00000  LT 

ESI -94-09 

MG 

MAGNESIUM 

759.0000000  gg/g  3FB-M 

135.00000  LT 

ES  1-94-09 

MN 

MANGANESE 

18.00000000  gg/g  3FB-M 

9.67000  LT 

ESI -94-09 

NA 

SODIUM 

167.0000000  gg/g  3FB-M 

279.00000  LT 

ES  1-94-09 

NI 

NICKEL 

28.30000000  gg/g  3FB-M 

32.10000  LT 

ESI -94-09 

PB 

LEAD 

822.0000000  gg/g  3FB-M 

43.40000  LT 

ESI -94-09 

SB 

ANTIMONY 

352.0000000  gg/g  3FB-M 

10.00000  LT 

ESI -94-09 

SE 

SELENIUM 

1.04000000  gg/g  3FB-M 

2.53000  LT 

ESI -94-09 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  gg/g  3FB-M 

125.00000  LT 

ES  1-94-09 

V 

VANADIUM 

12.20000000  gg/g  3FB-M 

27.60000  LT 

ESI -94-09 

ZN 

ZINC 

124.0000000  gg/g  3FB-M 

18.00000  LT 

ES2-94-01 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  gg/g  3FB-F 

10.00000  LT 

ES2-94-01 

AL 

ALUMINUM 

14300.00000  gg/g  3FB-F 

112.00000  LT 

ES2-94-0 1 

AS 

ARSENIC 

18.60000000  gg/g  3FB-F 

2.35000  LT 

ES2-94-01 

BA 

BARIUM 

163.0000000  gg/g  3FB-F 

3.17000 

ES2-94-01 

BE 

BERYLLIUM 

0.77500000  |ig/g  3FB-F 

1.12000  LT 

ES2-94-0 1 

CA 

CALCIUM 

11900.00000  gg/g  3FB-.F 

203.00000 

ES2-94-01 

CD 

CADMIUM 

7.04000000  gg/g  3FB-F 

6.78000  LT 

ES2-94-01 

CO 

COBALT 

5.12000000  gg/g  3FB-F 

25.00000  LT 

ES2-94-01 

CR 

CHROMIUM 

105.0000000  gg/g  3FB-F 

16.80000  LT 

ES2-94-01 

CU 

COPPER 

129.0000000  gg/g  3FB-F 

18.80000  LT 

ES2-94-01 

FE 

IRON 

17800.00000  gg/g  3FB-F 

77.50000  LT 

ES2-94-01 

HG 

MERCURY 

0.22000000  gg/g  3FB-F 

0.10000  LT 

ES2-94-01 

K 

POTASSIUM 

3800.000000  gg/g  3FB-F 

1240.00000  LT 

ES2-94-01 

MG 

MAGNESIUM 

7180.000000  gg/g  3FB-F 

135.00000  LT 

ES2-94-01 

MN 

MANGANESE 

243.0000000  gg/g  3FB-F 

9.67000  LT 

ES2-94-01 

NA 

SODIUM 

473.0000000  gg/g  3FB-F 

279.00000  LT 

ES2-94-01 

NI 

NICKEL 

14.70000000  gg/g  3F6-F 

32.10000  LT 

ES2-94-01 

PB 

LEAD 

664.0000000  gg/g  3FB-F 

43.40000  LT 

ES2-94-01 

SB 

ANTIMONY 

2.57000000  gg/g  3FB-F 

10.00000  LT 

ES2-94-01 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  gg/g  3FB-F 

2.53000  LT 

ES2-94-01 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  gg/g  3FB-F 

125.00000  LT 

ES2-94-01 

V 

VANADIUM 

22.20000000  gg/g  3FB-F 

27.60000  LT 

ES2-94-01 

ZN 

ZINC 

518.0000000  gg/g  3FB-F 

18.00000  LT 

ES2-94-02 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  gg/g  3FB-F 

10.00000  LT 

ES2-94-02 

AG 

SILVER 

LT 

D 

0.80300000  gg/g  3FB-F 

10.00000  LT 

ES2-94-02 

AL 

ALUMINUM 

11500.00000  gg/g  3FB-F 

112.00000  LT 

ES2-94-02 

AL 

ALUMINUM 

D 

8070.000000  gg/g  3FB-F 

112.00000  LT 

ES2-94-02 

AS 

ARSENIC 

14.60000000  gg/g  3FB-F 

235000  LT 

ES2-94-02 

AS 

ARSENIC 

D 

16.10000000  gg/g  3FB-F 

2.35000  LT 

ES2-94-02 

BA 

BARIUM 

99.30000000  gg/g  3FB-F 

3.17000 

ES2-94-02 

BA 

BARIUM 

D 

76.50000000  gg/g  3FB-F 

3.17000 

ES2-94-02 

BE 

BERYLLIUM 

0.62500000  gg/g  3FB-F 

1.12000  n 

ES2-94-02 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

D 

0.42700000  gg/g  3FB-F 

1.12000  IT 

ES2-94-02 

CA 

CALCIUM 

7610.000000  gg/g  3FB-F 

203.00000 

ES2-94-02 

CA 

CALCIUM 

D 

7000.000000  gg/g  3FB-F 

203.00000 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


rff?  *!  ■ m  V 

= 

Meas 

Flag 

Urt 

Flag  Data 

KQS 

Site  ID 

Test  Name 

Baal 

Code 

Value  Meas 

Code  Qual 

KrrWiiJ 

Chemical  Class: 

METALS 

6.78000  LT 

ES2-94-02 

CD 

CADMIUM 

2.36000000  gg/g  3FB-F 

ES2-94-02 

CD 

CADMIUM 

D 

1.87000000  gg'g  3FB-F 

6.78000  LT 

ES2-94-02 

CO 

COBALT 

3.56000000  gg/g  3FB-F 

25.00000  LT 

ES2-94-02 

CO 

COBALT 

D 

3.86000000  ng/g  3FB-F 

25.00000  LT 

ES2-94-02 

CR 

CHROMIUM 

23.20000000  gg/g  3FB-F 

16.80000  LT 

ES2-94-02 

CR 

CHROMIUM 

D 

17.50000000  gg'g  3FB-F 

16.80000  LT 

ES2-94-02 

cu 

COPPER 

52.70000000  ng/g  3FB-F 

18.80000  LT 

ES2-94-02 

cu 

COPPER 

D 

38.30000000  gg/g  3FB-F 

18.80000  LT 

ES2 -94-02 

FE 

IRON 

13300.00000  gg/g  3FB-F 

77.50000  LT 

ES2-94-02 

FE 

IRON 

D 

9910.000000  gg/g  3FB-F 

77.50000  LT 

ES2-94-02 

HG 

MERCURY 

0.09960000  gg'g  3FB-F 

0.10000  LT 

ES2-94-02 

HG 

MERCURY 

D 

0.09030000  gg/g  3FB-F 

0.10000  LT 

ES2-94-02 

K 

POTASSIUM 

3390.000000  gg/g  3FB-F 

1240.00000  LT 

ES2-94-02 

K 

POTASSIUM 

D 

2410.000000  gg/g  3FB-F 

1240.00000  LT 

ES2-94-02 

MG 

MAGNESIUM 

5370.000000  gg'g  3FB-F 

135.00000  LT 

ES2-94-02 

MG 

MAGNESIUM 

D 

3980.000000  gg/g  3FB-F 

135.00000  LT 

ES2-94-02 

MN 

MANGANESE 

278.0000000  gg/g  3FB-F 

9.67000  LT 

ES2-94-02 

MN 

MANGANESE 

D 

216.0000000  gg/g  3FB-F 

9.67000  LT 

ES2-94-02 

NA 

SODIUM 

497.0000000  gg/g  3FB-F 

279.00000  LT 

ES2-94-02 

NA 

SODIUM 

D 

363.0000000  gg/g  3FB-F 

279.00000  LT 

ES2-94-02 

N1 

NICKEL 

11.50000000  gg/g  3FB-F 

32.10000  LT 

ES2-94-02 

N1 

NICKEL 

D 

8.32000000  gg/g  3FB-F 

32.10000  LT 

ES2-94-02 

PB 

LEAD 

163.0000000  gg/g  3FB-F 

43.40000  LT 

ES2-94-02 

PB 

LEAD 

D 

118.0000000  gg/g  3FB-F 

43.40000  LT 

ES2-94-02 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  gg/g  3FB-F 

10.00000  LT 

ES2-94-02 

SB 

ANTIMONY 

LT 

D 

1.00000000  gg/g  3FB-F 

10.00000  LT 

ES2-94-02 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  gg/g  3FB-F 

2.53000  LT 

ES2-94-02 

SE 

SELENIUM 

LT 

D 

0.44900000  gg/g  3FB-F 

2.53000  LT 

ES2-94-02 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  gg/g  3FB-F 

125.00000  LT 

ES2-94-02 

TL 

THALLIUM 

LT 

D 

34.30000000  gg/g  3FB-F 

125.00000  LT 

ES2-94-02 

V 

VANADIUM 

16.80000000  gg/g  3FB-F 

27.60000  LT 

ES2-94-02 

V 

VANADIUM 

D 

12.80000000  gg/g  3FB-F 

27.60000  LT 

ES2-94-02 

ZN 

ZINC 

190.0000000  gg/g  3FB-F 

18.00000  LT 

ES2-94-02 

ZN 

ZINC 

D 

142.0000000  gg/g  3FB-F 

18.00000  LT 

ES2-94-03 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  gg/g  3FB-F 

10.00000  LT 

ES2-94-03 

AL 

ALUMINUM 

12800.00000  gg/g  3FB-F 

112.00000  LT 

ES2-94-03 

AS 

ARSENIC 

13.10000000  gg/g  3FB-F 

2.35000  LT 

ES2-94-03 

BA 

BARIUM 

104.0000000  gg/g  3FB-F 

3.17000 

ES2-94-03 

BE 

BERYLLIUM 

0.65500000  gg/g  3FB-F 

1.12000  LT 

ES2-94-03 

CA 

CALCIUM 

31200.00000  gg/g  3FB-F 

203.00000 

ES2-94-03 

CD 

CADMIUM 

4.14000000  gg/g  3FB-F 

6.78000  LT 

ES2-94-03 

CO 

COBALT 

5.32000000  gg'g  3FB-F 

25.00000  LT 

ES2-94-03 

CR 

CHROMItrM 

37.60000000  gg/g  3FB-F 

16.80000  LT 

ES2-94-03 

CU 

COPPER 

81.30000000  gg/g  3FB-F 

18.80000  LT 

ES2-94-03 

FE 

IRON 

15500.00000  gg/g  3FB-F 

77.50000  LT 

ES2-94-03 

HG 

MERCURY 

0.12400000  gg/g  3FB-F 

0.10000  LT 

ES2-94-03 

K 

POTASSIUM 

3430.000000  gg/g  3FB-F 

1240.00000  LT 

ES2-94-03 

MG 

MAGNESIUM 

8090.000000  gg/g  3FB-F 

135.00000  LT 

ES2-94-03 

MN 

MANGANESE 

227.0000000  gg/g  3FB-F 

9.67000  LT 

ES2-94-03 

NA 

SODIUM 

339.0000000  gg/g  3FB-F 

279.00000  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


Mcas 

Flag 

Uait 

Flag  Data 

Meas 

She  ID 

Test  Name 

Beol 

Code 

Value  Meas 

Code  Qual 

Value  Bool 

ChemicalClass:  METALS 


ES2-94-03 

NI 

NICKEL 

16.70000000  gg/g  3FB-F 

32.10000  LT 

ES2-94-03 

PB 

LEAD 

193.0000000  jig/g  3FB-F 

43.40000  LT 

ES2-94-03 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  *ig/g  3FB-F 

10.00000  LT 

ES2-94-03 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  gg/g  3FB-F 

2.53000  LT 

ES2-94-03 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  ng/g  3FB-F 

125.00000  LT 

ES2-94-03 

V 

VANADIUM 

22.70000000  gg/g  3FB-F 

27.60000  LT 

ES2-94-03 

ZN 

ZINC 

304.0000000  gg/g  3FB-F 

18.00000  LT 

ES2-94-04 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  fig/g  3FB-F 

10.00000  LT 

ES2-94-04 

AL 

ALUMINUM 

16300.00000  gg/g  3FB-F 

112.00000  LT 

ES2-94-04 

AS 

ARSENIC 

18.80000000  gg/g  3FB-F 

2.35000  LT 

ES2-94-04 

BA 

BARIUM 

150.0000000  gg/g  3FB-F 

3.17000 

ES2-94-04 

BE 

BERYLLIUM 

0.88100000  gg/g  3FB-F 

1.12000  LT 

ES2-94-04 

CA 

CALCIUM 

13000.00000  gg/g  3FB-F 

203.00000 

ES2-94-04 

CD 

CADMIUM 

1.77000000  gg/g  3FB-F 

6.78000  LT 

ES2-94-04 

CO 

COBALT 

6.16000000  gg/g  3FB-F 

25.00000  LT 

ES2-94-04 

CR 

CHROMIUM 

22.40000000  jxg/g  3FB-F 

16.80000  LT 

ES2-94-04 

CU 

COPPER 

39.10000000  gg/g  3FB-F 

18.80000  LT 

ES  2-94-04 

FE 

IRON 

18700.00000  ng/g  3FB-F 

77.50000  LT 

ES2-94-04 

HG 

MERCURY 

0.06350000  gg/g  3FB-F 

0.10000  LT 

ES2-94-04 

K 

POTASSIUM 

5000.000000  gg/g  3FB-F 

1240.00000  LT 

ES2-94-04 

MG 

MAGNESIUM 

8420.000000  gg/g  3FB-F 

135.00000  LT 

ES2-94-04 

MN 

MANGANESE 

462.0000000  gg/g  3FB-F 

9.67000  LT 

ES2-94-04 

NA 

SODIUM 

730.0000000  gg/g  3FB-F 

279.00000  LT 

ES2-94-04 

Nl 

NICKEL 

13.40000000  ng/g  3FB-F 

32.10000  LT 

ES2-94-04 

PB 

LEAD 

103.0000000  fig/g  3FB-F 

43.40000  LT 

ES2-94-04 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  gg/g  3FB-F 

10.00000  LT 

ES2-94-04 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  gg/g  3FB-F 

2.53000  LT 

ES2-94-04 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  gg/g  3FB-F 

125.00000  LT 

ES2-94-04 

V 

VANADIUM 

22.80000000  gg/g  3FB-F 

27.60000  LT 

ES2-94-04 

ZN 

ZINC 

178.0000000  gg/g  3FB-F 

18.00000  LT 

ES2-94-05 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  gg/g  3FB-F 

10.00000  LT 

ES2-94-05 

AL 

ALUMINUM 

7670.000000  gg/g  3FB-F 

112.00000  LT 

ES2-94-05 

AS 

ARSENIC 

49.00000000  gg/g  3FB-F 

2.35000  LT 

ES2-94-05 

BA 

BARIUM 

83.20000000  gg/g  3FB-F 

3.17000 

ES2-94-05 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000  gg/g  3FB-F 

1.12000  LT 

ES2-94-05 

CA 

CALCIUM 

39300.00000  gg/g  3FB-F 

203.00000 

ES2-94-05 

CD 

CADMIUM 

1.31000000  gg/g  3FB-F 

6.78000  LT 

ES2-94-05 

CO 

COBALT 

2.91000000  gg/g  3FB-F 

25.00000  LT 

ES2-94-05 

CR 

CHROMIUM 

12.90000000  gg/g  3FB-F 

16.80000  LT 

ES2-94-05 

CU 

COPPER 

23.60000000  gg/g  3FB-F 

18.80000  LT 

ES2-94-05 

FE 

IRON 

10000.00000  gg/g  3FB-F 

77.50000  LT 

ES2-94-05 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  gg/g  3FB-F 

0.10000  LT 

ES2-94-05 

K 

POTASSIUM 

2330.000000  gg/g  3FB-F 

1240.00000  LT 

ES2-94-05 

MG 

MAGNESIUM 

5680.000000  gg/g  3FB-F 

135.00000  LT 

ES2-94-05 

MN 

MANGANESE 

307.0000000  gg/g  3FB-F 

9.67000  LT 

ES2-94-05 

NA 

SODIUM 

132.0000000  gg/g  3FB-F 

279.00000  LT 

ES2-94-05 

NI 

NICKEL 

8.07000000  gg/g  3FB-F 

32.10000  LT 

ES2-94-05 

PB 

LEAD 

87.40000000  gg/g  3FB-F 

43.40000  LT 

ES2-94-05 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  gg/g  3FB-F 

10.00000  LT 

ES2-94-05 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  gg/g  3FB-F 

2.53000  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


Meas 

Fla* 

limit 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Mns 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  METALS 


ES2-94-05 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  ng/g  3FB-F 

125.00000  LT 

ES2-94-05 

V 

VANADIUM 

13.80000000  ng/g  3FB-F 

27.60000  LT 

ES2-94-05 

ZN 

ZINC 

117.0000000  \ig/g  3FB-F 

18.00000  LT 

ES2-94-06 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  ng/g  3FB-F 

10.00000  LT 

ES2-94-06 

AL 

ALUMINUM 

9320.000000  fxg/g  3FB-F 

112.00000  LT 

ES2-94-06 

AS 

ARSENIC 

18.40000000  ng/g  3FB-F 

2.35000  LT 

ES2-94-06 

BA 

BARIUM 

99.00000000  jig/g  3FB-F 

3.17000 

ES2-94-06 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000  jig/g  3FB-F 

1.12000  LT 

ES2-94-06 

CA 

CALCIUM 

38500.00000  ng/g  3FB-F 

203.00000 

ES2-94-06 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  ng/g  3FB-F 

6.78000  LT 

ES2-94-06 

CO 

COBALT 

2.96000000  ^g/g  3FB-F 

25.00000  LT 

ES2-94-06 

CR 

CHROMRrM 

13.10000000  ^ig/g  3FB-F 

16.80000  LT 

ES2-94-06 

CH 

COPPER 

21.80000000  ng/g  3FB-F 

18.80000  LT 

ES2-94-06 

FE 

IRON 

10400.00000  ng/g  3FB-F 

77.50000  LT 

ES2-94-06 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  ng/g  3FB-F 

0.10000  LT 

ES2-94-06 

K 

POTASSIUM 

2970.000000  ng/g  3FB-F 

1240.00000  LT 

ES2-94-06 

MG 

MAGNESIUM 

5520.000000  ^g  3FB-F 

135.00000  LT 

ES2-94-06 

MN 

MANGANESE 

287.0000000  ng/g  3FB-F 

9.67000  LT 

ES2-94-06 

NA 

SODIUM 

177.0000000  ng/g  3FB-F 

279.00000  LT 

ES2-94-06 

NI 

NICKEL 

8.96000000  fig/g  3FB-F 

32.10000  LT 

ES2-94-06 

PB 

LEAD 

61.20000000  fig/g  3FB-F 

43.40000  LT 

ES2-94-06 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  ng/g  3FB-F 

10.00000  LT 

ES2-94-06 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  ng/g  3FB-F 

2.53000  LT 

ES2-94-06 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  ng/g  3FB-F 

125.00000  LT 

ES2-94-06 

V 

VANADIUM 

14.60000000  ng/g  3FB-F 

27.60000  LT 

ES2-94-06 

ZN 

ZINC 

89.40000000  ng/g  3FB-F 

18.00000  LT 

ES3-94-01 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  ng/g  3FB-C 

10.00000  LT 

ES3-94-01 

AL 

ALUMINUM 

5870.000000  ng/g  3FB-C 

112.00000  LT 

ES3-94-01 

AS 

ARSENIC 

LT 

2.50000000  yg/g  3FB-C 

2.35000  LT 

ES3-94-01 

BA 

BARIUM 

69.40000000  ng/g  3FB-C 

2.82000  LT 

ES3-94-01 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000  }ig/g  3FB-C 

1.12000  LT 

ES3-94-01 

CA 

CALCIUM 

5380.000000  ng/g  3FB-C 

105.00000  LT 

ES3-94-0 1 

CD 

CADMIUM 

1.93000000  >ig/g  3FB-C 

6.78000  LT 

ES3-94-01 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000  ng/g  3FB-C 

25.00000  LT 

ES3-94-01 

CR 

CHROMIUM 

9.34000000  ng/g  3FB-C 

16.80000  LT 

ES3-94-01 

CU 

COPPER 

15.20000000  ng/g  3FB-C 

18.80000  LT 

ES3-94-01 

FE 

IRON 

8150.000000  fig/g  3FB-C 

77.50000  LT 

ES3-94-01 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  fig/g  3FB-C 

0.10000  LT 

ES3-94-01 

K 

POTASSIUM 

1550.000000  >ig/g3FB-C 

1960.00000 

ES3-94-01 

MG 

MAGNESIUM 

2180.000000  3FB-C 

135.00000  LT 

ES3-94-01 

MN 

MANGANESE 

158.0000000  fig/g  3FB-C 

9.67000  LT 

ES3-94-01 

NA 

SODRFM 

112.0000000  fig/g  3FB-C 

279.00000  LT 

ES3-94-01 

N! 

NICKEL 

5.97000000  ng/g  3FB-C 

32.10000  LT 

ES3-94-01 

PB 

LEAD 

28.60000000  ^ig/g  3FB-C 

43.40000  LT 

ES3-94-01 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  Hg/g3FB-C 

10.00000  LT 

ES3 -94-01 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  ng/g  3FB-C 

2.53000  LT 

ES3-94-01 

TL 

THALLRFM 

LT 

34.30000000  *ig/g  3FB-C 

125.00000  LT 

ES3-94-01 

V 

VANADIUM 

10.30000000  ng/g  3FB-C 

27.60000  LT 

ES3 -94-01 

ZN 

ZINC 

52.30000000  ng/g  3FB-C 

18.00000  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


■HM  a'  *  B  i1  ?T!  V 

Meas 

Flag 

Unit 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

tool 

Code 

Value  Meas 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  METALS 


ES3-94-02 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  |ig/g  3FB-C 

10.00000  LT 

ES3-94-02 

AG 

SILVER 

LT 

D 

0.80300000  ng/g  3FB-C 

10.00000  LT 

ES3-94-02 

AL 

ALUMINUM 

11100.00000  gg/g  3FB-C 

112.00000  LT 

ES3-94-02 

AL 

ALUMINUM 

D 

10100.00000  gg/g  3FB-C 

112.00000  LT 

ES3-94-02 

AS 

ARSENIC 

3.22000000  gg/g  3FB-C 

2.35000  LT 

ES3-94-02 

AS 

ARSENIC 

D 

3.1 1000000  gg/g  3FB-C 

2.35000  LT 

ES3-94-02 

BA 

BARIUM 

171.0000000  ng/g  3FB-C 

2.82000  LT 

ES3-94-02 

BA 

BARIUM 

D 

154.0000000  gg/g  3FB-C 

2.82000  LT 

ES3-94-02 

BE 

BERYLLIUM 

0.56600000  gg/g  3FB-C 

1.12000  LT 

ES3-94-02 

BE 

BERYLLIUM 

D 

0.52400000  gg/g  3FB-C 

1.12000  LT 

ES3 -94-02 

CA 

CALCIUM 

13400.00000  gg/g  3FB-C 

105.00000  LT 

ES3-94-02 

CA 

CALCIUM 

D 

14700.00000  gg/g  3FB-C 

105.00000  LT 

ES3-94-02 

CD 

CADMIUM 

5.06000000  gg/g  3FB-C 

6.78000  LT 

ES3-94-02 

CD 

CADMIUM 

D 

5.19000000  fig/g  3FB-C 

6.78000  LT 

ES3-94-02 

CO 

COBALT 

3.78000000  gg/g  3FB-C 

25.00000  LT 

ES3-94-02 

CO 

COBALT 

D 

4.22000000  gg/g  3FB-C 

25.00000  LT 

ES3-94-02 

CR 

CHROMIUM 

14.60000000  gg/g  3FB-C 

16.80000  LT 

ES3-94-02 

CR 

CHROMIUM 

D 

13.20000000.gg/g  3FB-C 

16.80000  LT 

ES3-94-02 

CU 

COPPER 

17.10000000  gg/g  3FB-C 

18.80000  LT 

ES3-94-02 

CU 

COPPER 

D 

17.90000000  gg/g  3FB-C 

18.80000  LT 

ES3-94-02 

FE 

IRON 

12600.00000  gg/g  3FB-C 

77.50000  LT 

ES3-94-02 

FE 

IRON 

D 

12500.00000  gg/g  3FB-C 

77.50000  LT 

ES3-94-02 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  gg/g  3FB-C 

0.10000  LT 

ES3-94-02 

HG 

MERCURY 

LT 

D 

0.05000000  gg/g  3FB-C 

0.10000  LT 

ES3-94-02 

K 

POTASSIUM 

3500.000000  gg/g  3FB-C 

1960.00000 

ES3-94-02 

K 

POTASSIUM 

D 

3180.000000  gg/g  3FB-C 

1960.00000 

ES3-94-02 

MG 

MAGNESIUM 

5070.000000  gg/g  3FB-C 

135.00000  LT 

ES3-94-02 

MG 

MAGNESIUM 

D 

4970.000000  gg/g  3FB-C 

135.00000  LT 

ES3-94-02 

MN 

MANGANESE 

290.0000000  gg/g  3FB-C 

9.67000  LT 

ES3-94-02 

MN 

MANGANESE 

D 

288.0000000  gg/g  3FB-C 

9.67000  LT 

ES3-94-02 

NA 

SODIUM 

200.0000000  gg/g  3FB-C 

279.00000  LT 

ES3-94-02 

NA 

SODIUM 

D 

184.0000000  gg/g  3FB-C 

279.00000  LT 

ES3-94-02 

NI 

NICKEL 

8.42000000  gg/g  3FB-C 

32.10000  LT 

ES3-94-02 

NI 

NICKEL 

D 

7.84000000  gg/g  3FB-C 

32.10000  LT 

ES3-94-02 

PB 

LEAD 

20.80000000  gg/g  3FB-C 

43.40000  LT 

ES3-94-02 

PB 

LEAD 

D 

31.10000000  gg/g  3FB-C 

43.40000  LT 

ES3-94-02 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  gg/g  3FB-C 

10.00000  LT 

ES3-94-02 

SB 

ANTIMONY 

LT 

D 

1.00000000  gg/g  3FB-C 

10.00000  LT 

ES3-94-02 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  gg/g  3FB-C 

2.53000  LT 

ES3-94-02 

SE 

SELENIUM 

LT 

D 

0.44900000  gg/g  3FB-C 

2.53000  LT 

ES3 -94-02 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  gg/g  3FB-C 

125.00000  i  f 

ES3-94-02 

TL 

THALLIUM 

LT 

D 

34.30000000  gg/g  3FB-C 

125.00000  )  T 

ES3-94-02 

V 

VANADIUM 

19.10000000  gg/g  3FB-C 

27.60000  T 

ES3-94-02 

V 

VANADIUM 

D 

17.90000000  gg/g  3FB-C 

27.60000  I  T 

ES3-94-02 

ZN 

ZINC 

99.90000000  gg/g  3FB-C 

18.00000  LT 

ES3-94-02 

ZN 

ZINC 

D 

101.0000000  gg/g  3FB-C 

18.00000  LT 

ES4-94-01 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  gg/g  3FB-D 

10.00000  1  T 

ES4-94-01 

AG 

SILVER 

LT 

D 

0.80300000  gg/g  3FB-D 

10.00000  LL 

ES4-94-01 

AL 

ALUMINUM 

11000.00000  gg/g  3FB-D 

112.00000  U 

ES4-94-01 

AL 

ALUMINUM 

D 

12200.00000  gg/g  3FB-D 

112.00000  I  T 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


Mess 

Vmk 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

feol 

Cede 

Value  Meas 

Code  Qua) 

Value  Bool 

Chemical  Class:  METALS 


ES4-94-0I 

AS 

ARSENIC 

4.50000000  ng/g  3FB-D 

2.35000  LT 

ES4-94-01 

AS 

ARSENIC 

D 

4.72000000  ng/g  3FB-D 

2.35000  LT 

ES4-94-01 

BA 

BARIUM 

130.0000000  ng/g  3FB-D 

2.82000  LT 

ES4-94-01 

BA 

BARIUM 

D 

134.0000000  \ig/g  3FB-D 

2.82000  LT 

ES4-94-01 

BE 

BERYLLIUM 

0.59600000  >ig/g  3FB-D 

1.12000  LT 

ES4-94-01 

BE 

BERYLLIUM 

D 

0.63200000  ng/g  3FB-D 

1.12000  LT 

ES4-94-01 

CA 

CALCIUM 

43200.00000  ^g/g  3FB-D 

109.00000 

ES4-94-01 

CA 

CALCIUM 

D 

43500.00000  \xgjg  3FB-D 

109.00000 

ES4-94-01 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  ng/g  3FB-D 

6.78000  LT 

ES4-94-01 

CD 

CADMIUM 

LT 

D 

1.20000000  ^g/g  3FB-D 

6.78000  LT 

ES4-94-01 

CO 

COBALT 

4.38000000  \igjg  3FB-D 

25.00000  LT 

ES  4-94-01 

CO 

COBALT 

D 

4.69000000  \igjg  3FB-D 

25.00000  LT 

ES4-94-01 

CR 

CHROMIUM 

14.10000000  \igjg  3FB-D 

16.80000  LT 

ES4-94-01 

CR 

CHROMRfM 

D 

15.50000000  ng/g  3FB-D 

16.80000  LT 

ES4-94-01 

CU 

COPPER 

11.80000000  ng/g  3FB-D 

18.80000  LT 

ES4-94-01 

cu 

COPPER 

D 

12.20000000  ng/g  3FB-D 

18.80000  LT 

ES4-94-01 

FE 

IRON 

13400.00000  ng/g  3FB-D 

77.50000  LT 

ES4-94-01 

FE 

IRON 

D 

13900.00000  \igjg  3FB-D 

77.50000  LT 

ES4-94-01 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  ng/g  3FB-D 

0.10000  LT 

ES4-94-01 

HG 

MERCURY 

LT 

D 

0.05000000  ng/g  3FB-D 

0.10000  LT 

ES4-94-01 

K 

POTASSIUM 

3530.000000  \igjg  3FB-D 

1240.00000  LT 

ES4-94-01 

K 

POTASSRFM 

D 

3900.000000  jigfg  3FB-D 

1240.00000  LT 

ES  4-94-01 

MG 

MAGNESIUM 

6890.000000  ng/g  3FB-D 

135.00000  LT 

ES*^  04-01 

MG 

MAGNESIUM 

D 

7040.000000  ng/g  3FB-D 

135.00000  LT 

ES4-94-0 1 

MN 

MANGANESE 

248.0000000  \igjg  3FB-D 

9.67000  LT 

ES4-94-01 

MN 

MANGANESE 

D 

247.0000000  ng/g  3FB-D 

9.67000  LT 

ES4-94-01 

NA 

SODIUM 

211.0000000  \igjg  3FB-D 

279.00000  LT 

ES4-94-01 

NA 

SODIUM 

D 

224.0000000  ng/g  3FB-D 

279.00000  LT 

ES4-94-01 

NI 

NICKEL 

8.73000000  ng/g  3FB-D 

32.10000  LT 

ES4-94-01 

NI 

NICKEL 

D 

10.20000000  |ag/g  3FB-D 

32.10000  LT 

ES4-94-01 

PB 

LEAD 

11.00000000  jig/g  3FB-D 

43.40000  LT 

ES4-94-01 

PB 

LEAD 

D 

13.80000000  \ig/g  3FB-D 

43.40000  LT 

ES4-94-01 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  ^ig/g  3FB-D 

10.00000  LT 

ES4-94-01 

SB 

ANTIMONY 

LT 

D 

1.00000000  ng/g  3FB-D 

10.00000  LT 

ES4-94-01 

SE 

SELENRIM 

LT 

0.44900000  ng/g  3FB-D 

2.53000  LT 

ES4-94-01 

SE 

SELENRFM 

LT 

D 

0.44900000  ng/g  3FB-D 

2.53000  LT 

ES4-94-01 

TL 

THALLRIM 

LT 

34.30000000  ^g/g  3FB-D 

125.00000  LT 

ES4-94-01 

TL 

THALUUM 

LT 

D 

34.30000000  ng/g  3FB-D 

125.00000  LT 

ES4-94-01 

V 

VANADRIM 

20.50000000  ng/g  3FB-D 

27.60000  LT 

ES4-94-01 

V 

VANADIUM 

D 

22.60000000  pg/g  3FB-D 

27.60000  LT 

ES4-94-01 

ZN 

ZINC 

37.40000000  \igjg  3FB-D 

18.00000  LT 

ES4-94-01 

ZN 

ZINC 

D 

38.90000000  \xg!g  3FB-D 

18.00000  LT 

ES4-94-02 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  ng/g  3FB-D 

10.00000  LT 

ES4-94-02 

AL 

ALUMINUM 

11800.00000  ng/g  3FB-D 

112.00000  LT 

ES4-94-02 

AS 

ARSENIC 

5.17000000  ng/g  3FB-D 

2.35000  LT 

ES4-94-02 

BA 

BARIUM 

133.0000000  ng/g  3FB-D 

2.82000  LT 

ES4-94-02 

BE 

BERYLLRTM 

0.66600000  ng/g  3FB-D 

1.12000  LT 

ES  4-94-02 

CA 

CALCIUM 

28500.00000  ng/g  3FB-D 

109.00000 

ES  4-94-02 

CD 

CADMRIM 

LT 

1.20000000  \iglg  3FB-D 

6.78000  LT 

ES  4-94-02 

CO 

COBALT 

5.11000000  jig/g  3FB-D 

25.00000  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


Site  ID 


Test  Name 


Meas  Flag 
Bool  Code 


Unit 
Value  Meas 


E 

^ sR 

m 

B3SSESMSSMM 

BS3BI 

Chemical  Class:  METALS 


ES4-94-02 

CR 

CHROMIUM 

15.00000000  fig/g  3FB-D 

16.80000  LT 

ES4-94-02 

CU 

COPPER 

12.30000000  ng/g  3FB-D 

18.80000  LT 

ES4-94-02 

FE 

IRON 

14700.00000  fig/g  3FB-D 

77.50000  LT 

ES4-94-02 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  ng/g  3FB-D 

0.10000  LT 

ES4-94-02 

K 

POTASSIUM 

3620.000000  |ig/g  3FB-D 

1240.00000  LT 

ES4-94-02 

MG 

MAGNESIUM 

6760.000000  ng/g  3FB-D 

135.00000  LT 

ES4-94-02 

MN 

MANGANESE 

276.0000000  ng/g  3FB-D 

9.67000  LT 

ES4-94-02 

NA 

SODIUM 

253.0000000  ng/g  3FB-D 

279.00000  LT 

ES4-94-02 

NI 

NICKEL 

10.20000000  ng/g  3FB-D 

32.10000  LT 

ES4-94-02 

PB 

LEAD 

17.30000000  fig/g  3FB-D 

43.40000  LT 

ES4-94-02 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  ng/g  3FB-D 

10.00000  LT 

ES4-94-02 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  jig/g  3FB-D 

2.53000  LT 

ES4-94-02 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  (ig/g  3FB-D 

125.00000  LT 

ES4-94-02 

V 

VANADIUM 

22.30000000  ng/g  3FB-D 

27.60000  LT 

ES4-94-02 

ZN 

ZINC 

46.00000000  |ig/g  3FB-D 

18.00000  LT 

ES5-94-01 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  fig/g  3FB-J 

10.00000  LT 

ES5-94-01 

AG 

SILVER 

LT 

D 

0.80300000  ng/g  3FB-J 

10.00000  LT 

ES5-94-01 

AL 

ALUMINUM 

3000.000000  ng/g  3FB-J 

112.00000  LT 

ES5-94-01 

AL 

ALUMINUM 

D 

3260.000000  ng/g  3FB-J 

112.00000  LT 

ES5-94-01 

AS 

ARSENIC 

4.04000000  ng/g  3FB-J 

2.35000  LT 

ES  5*94-01 

AS 

ARSENIC 

D 

3.37000000  (ig/g  3FB-J 

2.35000  LT 

ES5-94-01 

BA 

BARIUM 

49.30000000  |ig/g  3FB-J 

2.82000  LT 

ES5-94-01 

BA 

BARIUM 

D 

50.60000000  fig/g  3FB-J 

2.82000  LT 

ES5-94-01 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000  jig/g  3FB-J 

1.12000  LT 

ES5-94-01 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

D 

0.42700000  ng'g  3FB-J 

1.12000  LT 

ES5-94-01 

CA 

CALCIUM 

41100.00000  ng/g  3FB-J 

118.00000 

ES5-94-0 1 

CA 

CALCIUM 

D 

42300.00000  ng/g  3FB-J 

118.00000 

ES5-94-0 1 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  ng/g  3FB-J 

6.78000  LT 

ES5-94-01 

CD 

CADMIUM 

LT 

D 

1.20000000  fig/g  3FB-J 

6.78000  LT 

ES5-94-01 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000  ng/g  3FB-J 

25.00000  LT 

ES5-94-01 

CO 

COBALT 

LT 

D 

2.50000000  ng/g  3FB-J 

25.0000?  LT 

ES5-94-0 1 

CR 

CHROMIUM 

5.27000000  fig/g  3FB-J 

16.800  o  LT 

ES5-94-01 

CR 

CHROMIUM 

D 

5.79000000  ng/g  3FB-J 

16.800  ?  LT 

ES5-94-01 

CU 

COPPER 

3.41000000  ng/g  3FB-J 

18.80OT  i.r 

ES5-94-01 

CU 

COPPER 

D 

3.44000000  ng/g  3FB-J 

18.8000  '  LT 

ES5-94-01 

FE 

IRON 

5230.000000  (ig/g  3FB-J 

77.5001  •  -t 

ES5-94-01 

FE 

IRON 

D 

5650.000000  ng/g  3FB-J 

77.5000';  T 

ES5-94-01 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  (ig/g  3FB-J 

0.1000L  T 

ES5-94-01 

HG 

MERCURY 

LT 

D 

0.05000000  ng/g  3FB-J 

0.1000?  V 

ES5-94-01 

K 

POTASSIUM 

656.0000000  jig/g  3FB-J 

1240.0000:  <? 

ES5-94-01 

K 

POTASSIUM 

D 

712.0000000  ng/g  3FB-J 

1240.0000*  LT 

ES5-94-01 

MG 

MAGNESIUM 

4130.000000  jig/g  3FB-J 

135.00000  ‘  T 

ES5-94-01 

MG 

MAGNESIUM 

D 

4140.000000  p.g/g  3FB-J 

135.00000  .  ,T 

ES  5-94-01 

MN 

MANGANESE 

79.50000000  ng/g  3FB-J 

9.6700.  Li 

ES5-94-01 

MN 

MANGANESE 

D 

82.60000000  ng/g  3FB-J 

9.67000  L>: 

ES  5-94-01 

NA 

SODIUM 

109.0000000  ng/g  3FB-J 

279.00000  LT 

ES5-94-01 

NA 

SODIUM 

D 

118.0000000  ng/g  3FB-J 

279.00000  I  T 

ES5 -94-01 

Nl 

NICKEL 

4.23000000  (ig/g  3FB-J 

32.10000  Vi 

ES5-94-01 

NI 

NICKEL 

D 

3.28000000  (ig/g  3FB-J 

32.10000  \  V 

ES5-94-01 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000  |ig/g  3FB-J 

43.40000  f  T 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


Meas 

Fb« 

U  mk 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qua! 

Value  Bod 

Chemical  Class:  METALS 


ES  5-94-01 

PB 

LEAD 

LT 

D 

7.44000000  ng'g  3FB-J 

43.40000  LT 

ES5-94-01 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  ng'g  3FB-J 

10.00000  LT 

ES5-94-01 

SB 

ANTIMONY 

LT 

D 

1.00000000  ng'g  3FB-J 

10.00000  LT 

ES5-94-01 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  ng'g  3FB-J 

2.53000  LT 

ES  5-94-01 

SE 

SELENIUM 

LT 

D 

0.44900000  ng'g  3FB-J 

2.53000  LT 

ES5-94-01 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  ng'g  3FB-J 

125.00000  LT 

ES5-94-01 

TL 

THALLIUM 

LT 

D 

34.30000000  ng'g  3FB-J 

125.00000  LT 

ES5-94-01 

V 

VANADIUM 

7.78000000  ng'g  3FB-J 

27.60000  LT 

ES5-94-01 

V 

VANADIUM 

D 

8.74000000  ng'g  3FB-J 

27.60000  LT 

ES5-94-01 

ZN 

ZINC 

20.40000000  ng'g  3FB-J 

18.00000  LT 

ES5-94-01 

ZN 

ZINC 

D 

20.70000000  ng'g  3FB-J 

18.00000  LT 

ES5-94-02 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  ng'g  3FB-J 

10.00000  LT 

ES5-94-02 

AL 

ALUMINUM 

3990.000000  ng'g  3FB-J 

112.00000  LT 

ES5-94-02 

AS 

ARSENIC 

3.30000000  ng/g  3FB-J 

2.35000  LT 

ES5-94-02 

BA 

BARIUM 

49.80000000  ng'g  3FB-J 

2.82000  LT 

ES5-94-02 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000  ng/g  3FB-J 

1.12000  LT 

ES5-94-02 

CA 

CALCIUM 

21100.00000  ng'g  3FB-J 

118.00000 

ES5-94-02 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  ng'g  3FB-J 

6.78000  LT 

ES5-94-02 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000  ng'g  3FB-J 

25.00000  LT 

ES5-94-02 

CR 

CHROMIUM 

6.61000000  ng'g  3FB-J 

16.80000  LT 

ES5-94-02 

ClI 

COPPER 

6.04000000  ng'g  3FB-J 

18.80000  LT 

ES5-94-02 

FE 

IRON 

6530.000000  ng'g  3FB-J 

77.50000  LT 

ES  5 -94-02 

HG 

MERCURY 

0.05520000  ng/g  3FB-J 

0.10000  LT 

ES5-94-02 

K 

POTASSIUM 

1110.000000  ng'g  3FB-J 

1240.00000  LT 

ES  5-94-02 

MG 

MAGNESIUM 

3050.000000  ng/g  3FB-J 

135.00000  LT 

ES5-94-02 

MN 

MANGANESE 

114.0000000  (Jg/g  3FB-J 

9.67000  LT 

ES5-94-02 

NA 

SODIUM 

78.20000000  ng/g  3FB-J 

279.00000  LT 

ES5-94-02 

NI 

NICKEL 

5.25000000  ng/g  3FB-J 

32.10000  LT 

ES  5-94-02 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000  ng/g  3FB-J 

43.40000  LT 

ES  5-94-02 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  ng/g  3FB-J 

10.00000  LT 

ES  5-94-02 

SE 

SELENRfM 

LT 

0.44900000  ^g/g  3FB-J 

2.53000  LT 

ES  5-94-02 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  ng/g  3FB-J 

125.00000  LT 

ES  5-94-02 

V 

VANADIUM 

9.24000000  ng'g  3FB-J 

27.60000  LT 

ES  5-94-02 

ZN 

ZINC 

23.50000000  ng'g  3FB-J 

18.00000  LT 

ES6-94-01 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  ng'g  3FB-I 

10.00000  LT 

ES6-94-01 

AG 

SILVER 

LT 

D 

0.80300000  n&'g  3FB-1 

10.00000  LT 

ES6-94-01 

AL 

ALUMINUM 

3710.000000  ng/g  3FB-I 

112.00000  LT 

ES6-94-01 

AL 

ALUMINUM 

D 

4220.000000  ng'g  3FB-I 

112.00000  LT 

ES6-94-01 

AS 

ARSENIC 

9.52000000  ng'g  3FB-I 

2.35000  LT 

ES6-94-01 

AS 

ARSENIC 

D 

4.84000000  ng'g  3FB-I 

2.35000  LT 

ES6-94-01 

BA 

BARIUM 

145.0000000  ng'g  3FB-I 

2.82000  LT 

ES6-94-01 

BA 

BARIUM 

D 

86.40000000  ng'g  3FB-I 

2.82000  LT 

ES6-94-01 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000  ng'g  3FB-I 

1.12000  LT 

ES6-94-01 

BE 

BERYLLHM 

LT 

D 

0.42700000  ng'g  3FB-1 

1.12000  LT 

ES6-94-01 

CA 

CALCIUM 

25300.00000  ng'g  3FB-I 

119.00000 

ES6-94-01 

CA 

CALCIUM 

D 

24700.00000  ng'g  3FB-I 

119.00000 

ES6-94-0 1 

CD 

CADMIUM 

2.14000000  ng'g  3FB-1 

6.78000  LT 

ES6-94-0 1 

CD 

CADMIUM 

D 

1.98000000  ng'g  3FB-! 

6.78000  LT 

ES6-94-0 1 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000  ng'g  3FB-I 

25.00000  LT 

ES6-94-01 

CO 

COBALT 

LT 

D 

2.50000000  ng'g  3FB-I 

25.00000  LT 
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Mess 

Flag 

Unit 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Nane 

Bool 

Code 

Value  Mens 

Code  Qual 

Value  Bool 

Chemical  Class:  METALS 


ES6-94-01 

CR 

CHROMIUM 

24.80000000  fig/g  3FB-I 

16.80000  LT 

ES6-94-01 

CR 

CHROMIUM 

D 

13.90000000  fig/g  3FB-I 

16.80000  LT 

ES6-94-01 

CU 

COPPER 

154.0000000  fig/g  3FB-1 

18.80000  LT 

ES6-94-01 

CU 

COPPER 

D 

107.0000000  fig/g  3FB-I 

18.80000  LT 

ES6-94-01 

FE 

IRON 

47900.00000  fig/g  3FB-I 

77.50000  LT 

ES6-94-01 

FE 

IRON 

D 

15100.00000  fig/g  3FB-I 

77.50000  LT 

ES6-94-01 

HG 

MERCURY 

0.08130000  fig/g  3FB-I 

0.10000  LT 

ES6-94-01 

HG 

MERCURY 

D 

0.07190000  |tg/g  3FB-I 

0.10000  LT 

ES6-94-01 

K 

POTASSIUM 

961.0000000  fig/g  3FB-I 

1240.00000  LT 

ES6-94-01 

K 

POTASSIUM 

D 

1060.000000  (ig/g  3FB-I 

1240.00000  LT 

ES6-94-01 

MG 

MAGNESIUM 

3210.000000  fig/g  3FB-I 

135.00000  LT 

ES6-94-01 

MG 

MAGNESIUM 

D 

3600.000000  fig/g  3FB-I 

135.00000  LT 

ES6-94-01 

MN 

MANGANESE 

329.0000000  fig/g  3FB-I 

9.67000  LT 

ES6-94-0 1 

MN 

MANGANESE 

D 

216.0000000  fig/g  3FB-I 

9.67000  LT 

ES6-94-01 

NA 

SODIUM 

88.30000000  fig/g  3FB-I 

279.00000  LT 

ES6-94-01 

NA 

SODIUM 

D 

114.0000000  fig/g  3FB-I 

279.00000  LT 

ES6-94-01 

NI 

NICKEL 

35.70000000  fig/g  3FB-I 

32.10000  LT 

ES6-94-01 

NI 

NICKEL 

D 

10.80000000  fig/g  3FB-I 

32.10000  LT 

ES6-94-01 

PB 

LEAD 

1500.000000  fig/g  3FB-I 

43.40000  LT 

ES6-94-01 

PB 

LEAD 

D 

1600.000000  fig/g  3FB-I 

43.40000  LT 

ES6-94-01 

SB 

ANTIMONY 

15.50000000  fig/g  3FB-I 

10.00000  LT 

ES6-94-01 

SB 

ANTIMONY 

D 

16.00000000  fig/g  3FB-I 

10.00000  LT 

ES  6-94-01 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  (tg/g  3FB-I 

2.53000  LT 

ES6-94-01 

SE 

SELENIUM 

LT 

D 

0.44900000  fig/g  3FB-1 

2.53000  LT 

ES  6-94-01 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  fig/g  3FB-I 

125.00000  LT 

ES6-94-01 

TL 

THALLIUM 

LT 

D 

34.30000000  fig/g  3FB-I 

125.00000  LT 

ES6-94-01 

V 

VANADIUM 

7.88000000  fig/g  3FB-I 

27.60000  LT 

ES6-94-01 

V 

VANADIUM 

D 

9.18000000  fig/g  3FB-I 

27.60000  LT 

ES6-94-0I 

ZN 

ZINC 

843.0000000  fig/g  3FB-1 

18.00000  LT 

ES6-94-01 

ZN 

ZINC 

D 

402.0000000  fig/g  3FB-I 

18.00000  LT 

ES7-94-01 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  ng/g  3FB-G 

10.00000  LT 

ES7-94-01 

AG 

SILVER 

LT 

D 

0.80300000  f»g/g  3FB-G 

10.00000  LT 

ES7-94-01 

AL 

ALUMINUM 

4870.000000  fig/g  3FB-G 

112.00000  LT 

ES7-94-01 

AL 

ALUMINUM 

D 

4980.000000  fig/g  3FB-G 

112.00000  LT 

ES7-94-01 

AS 

ARSENIC 

12.10000000  |ig/g  3FB-G 

235000  LT 

ES7-94-01 

AS 

ARSENIC 

D 

9.57000000  gg/g  3FB-G 

2.35000  LT 

ES7-94-01 

BA 

BARIUM 

123.0000000  (ig/g  3FB-G 

2.82000  LT 

ES7-94-01 

BA 

BARIUM 

D 

1 15.0000000  jig/g  3FB-G 

2.82000  LT 

ES7-94-01 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000  (ig'g  3FB-G 

1.12000  I  T 

ES7-94-01 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

D 

0.42700000  fig/g  3FB-G 

1.12000  I  T 

ES7-94-01 

CA 

CALCIUM 

66000.00000  ng/g  3FB-G 

105.00000  I  T 

ES7-94-01 

CA 

CALCIUM 

D 

52600.00000  (ig/g  3FB-G 

105.00000  L  i 

ES7-94-01 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  (ig/g  3FB-G 

6.78000  I  T 

ES7-94-01 

CD 

CADMIUM 

LT 

D 

1.20000000  fig/g  3FB-G 

6.78000  I  s 

ES7-94-01 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000  ng/g  3FB-G 

25.00000  LT 

ES7-94-01 

CO 

COBALT 

LT 

D 

2.50000000  fig/g  3FB-G 

25.00000  LT 

ES7-94-01 

CR 

CHROMIUM 

1 1.70000000  gg/g  3FB-G 

16.80000  LT 

ES7-94-01 

CR 

CHROMIUM 

D 

11.80000000  fig/g  3FB-G 

16.80000  LT 

ES7-94-01 

CU 

COPPER 

12.30000000  fig/g  3FB-G 

18.80000  LT 

ES7-94-01 

CU 

COPPER 

D 

12.90000000  fig/g  3FB-G 

18.80000  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


Field  Bleak  ~ 

Mess 

Uoit 

Flat  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Code  Qua] 

Value  Bool 

Chemical  Class:  METALS 


ES8-94-02 

AL 

ALUMINUM 

7070.000000  gg/g  3FB-H 

112.00000  LT 

ES  8-94-02 

AS 

ARSENIC 

67.00000000  gg/g  3FB-H 

2.35000  LT 

ES8-94-02 

BA 

BARIUM 

232.0000000  gg/g  3FB-H 

2.82000  LT 

ES8-94-02 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000  gg/g  3FB-H 

1.12000  LT 

ES8-94-02 

CA 

CALCIUM 

32300.00000  gg/g  3FB-H 

304.00000 

ES8-94-02 

CD 

CADMIUM 

1.69000000  gg/g  3FB-H 

6.78000  LT 

ES8-94-02 

CO 

COBALT 

15.30000000  gg/g  3FB-H 

25.00000  LT 

ES8-94-02 

CR 

CHROMIUM 

19.10000000  gg/g  3FB-H 

16.80000  LT 

ES  8-94-02 

CU 

COPPER 

3800.000000  gg/g  3FB-H 

18.80000  LT 

ES8-94-02 

FE 

IRON 

36800.00000  gg/g  3FB-H 

77.50000  LT 

ES8-94-02 

HG 

MERCURY 

0.84900000  gg/g  3FB-H 

0.10000  LT 

ES8-94-02 

K 

POTASSIUM 

1420.000000  gg/g  3FB-H 

1580.00000 

ES8-94-02 

MG 

MAGNESIUM 

5090.000000  gg/g  3FB-H 

135.00000  LT 

ES8-94-02 

MN 

MANGANESE 

250.0000000  gg/g  3FB-H 

9.67000  LT 

ES8-94-02 

NA 

SODIUM 

912.0000000  gg/g  3FB-H 

279.00000  LT 

ES8-94-02 

NI 

NICKEL 

11.90000000  gg/g  3FB-H 

32.10000  LT 

ES8-94-02 

PB 

LEAD 

224.0000000  gg/g  3FB-H 

43.40000  LT 

ES8-94-02 

SB 

ANTIMONY 

9.94000000  gg/g  3FB-H 

10.00000  LT 

ES8-94-02 

SE 

SELENIUM 

0.73300000  gg/g  3FB-H 

2.53000  LT 

ES8-94-02 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  gg/g  3FB-H 

125.00000  LT 

ES8-94-02 

V 

VANADIUM 

11.10000000  gg/g  3FB-H 

27.60000  LT 

ES8-94-02 

ZN 

ZINC 

594.0000000  gg/g  3FB-H 

18.00000  LT 

ES8-94-03 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  gg/g  3FB-H 

10.00000  LT 

ES8-94-03 

AG 

SILVER 

LT 

D 

0.80300000  gg/g  3FB-H 

10.00000  LT 

ES8-94-03 

AL 

ALUMINUM 

7460.000000  gg/g  3FB-H 

112.00000  LT 

ES8-94-03 

AL 

ALUMINUM 

D 

7320.000000  gg/g  3FB-H 

112.00000  LT 

ES8-94-03 

AS 

ARSENIC 

19.80000000  gg/g  3FB-H 

2.35000  LT 

ES8-94-03 

AS 

ARSENIC 

D 

38.00000000  gg/g  3FB-H 

2.35000  LT 

ES8-94-03 

BA 

BARIUM 

118.0000000  gg/g  3FB-H 

2.82000  LT 

ES8-94-03 

BA 

BARIUM 

D 

141.0000000  gg/g  3FB-H 

2.82000  LT 

ES8-94-03 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000  gg/g  3FB-H 

1.12000  LT 

ES  8-94-03 

BE 

BERYLLIUM 

D 

0.50100000  gg/g  3FB-H 

1.12000  LT 

ES8-94-03 

CA 

CALCIUM 

36200.00000  ng/g  3FB-H 

304.00000 

ES8-94-03 

CA 

CALCIUM 

D 

39000.00000  |xg/g  3FB-H 

304.00000 

ES8-94-03 

CD 

CADMIUM 

1.53000000  gg/g  3FB-H 

6.78000  LT 

ES  8-94-03 

CD 

CADMIUM 

LT 

D 

1.20000000  ng/g  3FB-H 

6.78000  LT 

ES  8-94-03 

CO 

COBALT 

3.90000000  gg/g  3FB-H 

25.00000  LT 

ES8-94-03 

CO 

COBALT 

D 

3.68000000  |xg/g  3FB-H 

25.00000  LT 

ES8-94-03 

CR 

CHROMIUM 

18.70000000  ng/g  3FB-H 

16.80000  LT 

ES8-94-03 

CR 

CHROMRFM 

D 

18.60000000  ng/g  3FB-H 

16.80000  LT 

ES8-94-03 

CU 

COPPER 

62.00000000  gg/g  3FB-H 

18.80000  LT 

ES8-94-03 

CU 

COPPER 

D 

104.0000000  gg/g  3FB-H 

18.80000  LT 

ES8-94-03 

FE 

IRON 

11300.00000  gg/g  3FB-H 

77.50000  LT 

ES8-94-03 

FE 

IRON 

D 

14500.00000  gg/g  3FB-H 

77.50000  LT 

ES8-94-03 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  gg/g  3FB-H 

0.10000  LT 

ES8-94-03 

HG 

MERCURY 

LT 

D 

0.05000000  gg/g  3FB-H 

0.10000  LT 

ES8-94-03 

K 

POTASSIUM 

2290.000000  gg/g  3FB-H 

1580.00000 

ES8-94-03 

K 

POTASSIUM 

D 

2330.000000  gg/g  3FB-H 

1580.00000 

ES8-94-03 

MG 

MAGNESIUM 

5320.000000  gg/g  3FB-H 

135.00000  LT 

ES8-94-03 

MG 

MAGNESIUM 

D 

5350.000000  gg/g  3FB-H 

135.00000  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


.  FleUBUKf 

Mens 

Unit 

Flag  Data 

Mens 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Co it 

Value  Mens 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  METALS 


ES  8-94-03 

MN 

MANGANESE 

305.0000000  ^g/g  3FB-H 

9.67000  LT 

ES8-94-03 

MN 

MANGANESE 

D 

313.0000000  gg/g  3FB-H 

9.67000  LT 

ES  8-94-03 

NA 

SODIUM 

129.0000000  fig/g  3FB-H 

279.00000  LT 

ES  8-94-03 

NA 

SODIUM 

D 

135.0000000  gg/g  3FB-H 

279.00000  LT 

ES8-94-03 

N1 

NICKEL 

8.93000000  gg/g  3FB-H 

32.10000  LT 

ES8-94-03 

N1 

NICKEL 

D 

13.60000000  gg/g  3FB-H 

32.10000  LT 

ES8-94-03 

PB 

LEAD 

91.80000000  gg/g  3FB-H 

43.40000  LT 

ES8-94-03 

PB 

LEAD 

D 

75.00000000  ng/g  3FB-H 

43.40000  LT 

ES  8-94-03 

SB 

ANTIMONY 

5.52000000  ng/g  3FB-H 

10.00000  LT 

ES8-94-03 

SB 

ANTIMONY 

D 

6.71000000  gg/g  3FB-H 

10.00000  LT 

ES8-94-03 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  gg/g  3FB-H 

2.53000  LT 

ES8-94-03 

SE 

SELENIUM 

LT 

D 

0.44900000  ^ig/g  3FB-H 

2.53000  LT 

ES8-94-03 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  ng/g  3FB-H 

125.00000  LT 

ES8-94-03 

TL 

THALLIUM 

LT 

D 

34.30000000  Mg/g  3FB-H 

125.00000  LT 

ES8-94-03 

V 

VANADIUM 

12.50000000  ng/g  3FB-H 

27.60000  LT 

ES8-94-03 

V 

VANADIUM 

D 

11.70000000  fig-'g  3FB-H 

27.60000  LT 

ES8-94-03 

ZN 

ZINC 

136.0000000  jig/g  3FB-H 

18.00000  LT 

ES8-94-03 

ZN 

ZINC 

D 

126.0000000  ^g  3FB-H 

18.00000  LT 

ES9-94-01 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  ng/g  3FB-B 

10.00000  LT 

ES9-94-01 

AG 

SILVER 

LT 

D 

0.80300000  ng/g  3FB-B 

10.00000  LT 

ES9-94-0 1 

AL 

ALUMINUM 

7930.000000  >ig/g  3FB-B 

112.00000  LT 

ES9-94-01 

AL 

ALUMINUM 

D 

8820.000000  ng/g  3FB-B 

112.00000  LT 

ES9-94-0 1 

AS 

ARSENIC 

4.61000000  ng/g  3FB-B 

117.00000  LT 

ES9-94-01 

AS 

ARSENIC 

D 

4.98000000  >ig/g  3FB-B 

117.00000  LT 

ES9-94-01 

BA 

BARIUM 

394.0000000  *ig/g  3FB-B 

2.82000  LT 

ES9-94-0 1 

BA 

BARIUM 

D 

722.0000000  ng/g  3FB-B 

2.82000  LT 

ES9-94-01 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000  ng/g  3FB-B 

1.12000  LT 

ES9-94-0 1 

BE 

BERYLLRFM 

LT 

D 

0.42700000  >ig/g  3FB-B 

1.12000  LT 

ES9-94-01 

CA 

CALCIUM 

14700.00000  ng/g  3FB-B 

105.00000  LT 

ES9-94-0 1 

CA 

CALCIUM 

D 

33100.00000  ng/g  3FB-B 

105.00000  LT 

ES9-94-01 

CD 

CADMIUM 

20.00000000  ng/g  3FB-B 

6.78000  LT 

ES9-94-0 1 

CD 

CADMIUM 

D 

38.00000000  >xg/g  3FB-B 

6.78000  LT 

ES9-94-0 1 

CO 

COBALT 

3.98000000  jig/g  3FB-B 

25.00000  LT 

ES9-94-01 

CO 

COBALT 

D 

3.32000000  ng/g  3FB-B 

25.00000  LT 

ES9-94-01 

CR 

CHROMIUM 

17.60000000  ng/g  3FB-B 

16.80000  LT 

ES9-94-0 1 

CR 

CHROMIUM 

D 

62.80000000  ng/g  3FB-B 

16.80000  LT 

ES9-94-01 

CU 

COPPER 

434.0000000  ng/g  3FB-B 

18.80000  LT 

ES9-94-01 

CU 

COPPER 

D 

736.0000000  ng/g  3FB-B 

18.80000  LT 

ES9-94-01 

FE 

IRON 

10200.00000  >ig/g  3FB-B 

77.50000  LT 

ES9-94-01 

FE 

IRON 

D 

12800.00000  ng/g  3FB-B 

77.50000  LT 

ES9-94-0 1 

HG 

MERCURY 

0.05780000  ng/g  3FB-B 

J  0.10000  LT 

ES9-94-0 1 

HG 

MERCURY 

D 

0.06850000  Mg/g  3FB-B 

J  0.10000  LT 

ES9-94-0 1 

K 

POTASSIUM 

2250.000000  pg/g  3FB-B 

1240.00000  LT 

ES9-94-01 

K 

POTASSIUM 

D 

2120.000000  pg/g  3FB-B 

1240.00000  LT 

ES9-94-0 1 

MG 

MAGNESIUM 

4920.000000  \igjg  3FB-B 

135.00000  LT 

ES9-94-0 1 

MG 

MAGNESIUM 

D 

6120.000000  pg/g  3FB-B 

135.00000  LT 

ES9-94-0 1 

MN 

MANGANESE 

211.0000000  ng/g  3FB-B 

9.67000  LT 

ES9-94-0I 

MN 

MANGANESE 

D 

223.0000000  jig/g  3FB-B 

9.67000  LT 

ES9-94-01 

NA 

SODIUM 

125.0000000  \igjg  3FB-B 

279.00000  LT 

ES9-94-0 1 

NA 

SODIUM 

D 

122.0000000  \igfg  3FB-B 

279.00000  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


UbM 


Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas  Blank  ID 

Chemical  Class : 

METALS 

- 

ES9-94-01 

NI 

NICKEL 

13.60000000  gg/g  3FB-B 

ES9-94-01 

NI 

NICKEL 

D 

22.40000000  gg/g  3FB-B 

ES9-94-01 

PB 

LEAD 

836.0000000  gg/g  3FB-B 

ES9-94-01 

PB 

LEAD 

D 

1700.000000  gg/g  3FB-B 

ES9-94-01 

SB 

ANTIMONY 

24.60000000  gg/g  3FB-B 

ES9-94-01 

SB 

ANTIMONY 

D 

33.50000000  gg/g  3FB-B 

ES9-94-01 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  |ig/g  3FB-B 

ES9-94-01 

SE 

SELENIUM 

LT 

D 

0.44900000  gg/g  3FB-B 

ES9-94-01 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  gg/g  3FB-B 

ES9-94-01 

TL 

THALLIUM 

LT 

D 

34.30000000  gg/g  3FB-B 

ES9-94-01 

V 

VANADIUM 

11.40000000  gg/g  3FB-B 

ES9-94-01 

V 

VANADIUM 

D 

12.10000000  gg/g  3FB-B 

ES9-94-01 

ZN 

ZINC 

492.0000000  gg/g  3FB-B 

ES9-94-01 

ZN 

ZINC 

D 

840.0000000  gg/g  3FB-B 

ES9-94-02 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  gg/g  3FB-B 

ES9-94-02 

AL 

ALUMINUM 

6960.000000  gg/g  3FB-B 

ES9-94-02 

AS 

ARSENIC 

4.02000000  gg/g  3FB-B 

ES9-94-02 

BA 

BARIUM 

91.60000000  gg/g  3FB-B 

ES9-94-02 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000  gg/g  3FB-B 

ES9-94-02 

CA 

CALCIUM 

14100.00000  |ig/g  3FB-B 

ES9-94-02 

CD 

CADMIUM 

1.47000000  gg/g  3FB-B 

ES9-94-02 

CO 

COBALT 

2.91000000  (ig/g  3FB-B 

ES9-94-02 

CR 

CHROMIUM 

10.50000000  ng/g  3FB-B 

ES9-94-02 

CU 

COPPER 

25.50000000  (lg'g  3FB-B 

ES9-94-02 

FE 

IRON 

9640.000000  ng/g  3FB-B 

ES9-94-02 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  iif/g  3FB-B 

ES9-94-02 

K 

POTASSIUM 

2050.000000  fig/g  3FB-B 

ES9-94-02 

MG 

MAGNESIUM 

4340.000000  ng/g  3FB-B 

ES9-94-02 

MN 

MANGANESE 

191.0000000  gg/g  3FB-B 

ES9-94-02 

NA 

SODIUM 

123.0000000  gg/g  3FB-B 

ES9-94-02 

NI 

NICKEL 

7.44000000  gg/g  3FB-B 

ES9-94-02 

PB 

LEAD 

59.50000000  gg/g  3FB-B 

ES9-94-02 

SB 

ANTIMONY 

1.66000000  gg/g  3FB-B 

ES9-94-02 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  gg/g  3FB-B 

ES9-94-02 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  gg/g  3FB-B 

ES9-94-02 

V 

VANADIUM 

13.20000000  gg/g  3FB-B 

ES9-94-02 

ZN 

ZINC 

57.00000000  gg/g  3FB-B 

ESA-94-01 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  gg/g  3FB-A 

ESA-94-01 

AG 

SILVER 

LT 

D 

0.80300000  gg/g  3FB-A 

ESA-94-0 1 

AL 

ALUMINUM 

4890.000000  gg/g  3FB-A 

ESA-94-01 

AL 

ALUMINUM 

D 

4770.000000  gg/g  3FB-A 

ESA-94-01 

AS 

ARSENIC 

3.69000000  gg/g  3FB-A 

ESA-94-01 

AS 

ARSENIC 

D 

3.68000000  gg/g  3FB-A 

ESA-94-01 

BA 

BARIUM 

60.50000000  gg/g  3FB-A 

ESA-94-01 

BA 

BARIUM 

D 

52.60000000  gg/g  3FB-A 

ESA-94-01 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000  gg/g  3FB-A 

ESA-94-01 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

D 

0.42700000  gg/g  3FB-A 

ESA-94-01 

CA 

CALCIUM 

27700.00000  gg/g  3FB-A 

ESA-94-01 

CA 

CALCIUM 

D 

24500.00000  gg/g  3FB-A 

ESA-94-01 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  gg/g  3FB-A 

- narBEar 

Flag  Data 
Code  Qua! 


Value 


Meas 

Bool 


H 

H 


32.10000  LT 

32.10000  LT 

43.40000  LT 

43.40000  LT 
60.00000  LT 
60.00000  LT 

97.10000  LT 

97.10000  LT 
125.00000  LT 
125.00000  LT 

27.60000  LT 

27.60000  LT 
18.00000  LT 
18.00000  LT 

10.00000  LT 
112.00000  LT 
117.00000  LT 

2.82000  LT 

1.12000  LT 
105.00000  LT 
6.78000  LT 
25.00000  LT 

16.80000  LT 

18.80000  LT 
77.50000  LT 

0.10000  LT 
1240.00000  LT 
135.00000  LT 
9.67000  LT 
279.00000  LT 

32.10000  LT 

43.40000  LT 
60.00000  LT 

97.10000  LT 
125.00000  LT 

27.60000  LT 
18.00000  LT 

10.00000  LT 
10.00000  LT 
112.00000  LT 
112.00000  LT 
117.00000  LT 
117.00000  LT 

2.82000  LT 

2.82000  LT 

1.12000  LT 

1.12000  LT 
193.00000 
193.00000 
6.78000  LT 


295 


Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


FLeU  Blank 

Meat 

F1k 

VmH 

Flat  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Baal 

Cade 

Value  Meas 

Blank  IP 

Code  Qua 1 

Value  Bool 

Chemical  Class:  METALS 


ESA-94-0 1 

CD 

CADMIUM 

LT 

D 

1.20000000  ng/g  3FB-A 

6.78000  LT 

ESA-94-01 

CO 

COBALT 

2.92000000  ng/g  3FB-A 

25.00000  LT 

ESA-94-01 

CO 

COBALT 

D 

3.10000000  jig/g  3FB-A 

25.00000  LT 

ESA-94-01 

CR 

CHROMIUM 

8.59000000  ng/g  3FB-A 

16.80000  LT 

ESA-94-0 1 

CR 

CHROMIUM 

D 

1 1.90000000  \ig/g  3FB-A 

16.80000  LT 

ESA-94-01 

CU 

COPPER 

6.58000000  |ig/g  3FB-A 

18.80000  LT 

ESA-94-01 

CU 

COPPER 

D 

7.26000000  fig/g  3FR-A 

18.80000  LT 

ESA-94-01 

FE 

IRON 

8170.000000  ng/g  3FB-A 

77.50000  LT 

ESA-94-01 

FE 

IRON 

D 

8060.000000  (ig/g  3FB-A 

77.50000  LT 

ESA-94-01 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  jig/g  3FB-A 

J 

0.10000  LT 

ESA-94-01 

HG 

MERCURY 

LT 

D 

0.05000000  Hg/g  3FB-A 

J 

0.10000  LT 

ESA-94-01 

K 

POTASSIUM 

1420.000000  ng/g  3FB-A 

1240.00000  LT 

ESA-94-01 

K 

POTASSIUM 

D 

1080.000000  |ig/g  3FB-A 

1240.00000  LT 

ESA-94-01 

MG 

MAGNESIUM 

4500.000000  |ig/g  3FB-A 

135.00000  LT 

ESA-94-01 

MG 

MAGNESIUM 

D 

3950.000000  jig/g  3FB-A 

135.00000  LT 

ESA-94-01 

MN 

MANGANESE 

139.0000000  ^g/g  3FB-A 

9.67000  LT 

ESA-94-01 

MN 

MANGANESE 

D 

1 19.0000000  ngte  3FB-A 

9.67000  LT 

ESA-94-01 

NA 

SODIUM 

119.0000000  fig/g  3FB-A 

279.00000  LT 

ESA-94-01 

NA 

SODIUM 

D 

105.0000000  jig/g  3FB-A 

279.00000  LT 

ESA-94-01 

NI 

NICKEL 

6.42000000  ^g/g  3FB-A 

32.10000  LT 

ESA-94-01 

N1 

NICKEL 

D 

5.67000000  ng/g  3FB-A 

32.10000  LT 

ESA-94-01 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000  \igjg  3FB-A 

H 

I 

43.40000  LT 

ESA-94-01 

PB 

LEAD 

LT 

D 

7.44000000  ^g/g  3FB-A 

H 

I 

43.40000  LT 

ESA-94-01 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  (Ig/g  3FB-A 

60.00000  LT 

ESA-94-01 

SB 

ANTIMONY 

LT 

D 

1.00000000  \igjg  3FB-A 

60.00000  LT 

ESA-94-01 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  \ig!g  3FB-A 

97.10000  LT 

ESA-94-0 1 

SE 

SELENIUM 

LT 

D 

0.44900000  ^g/g  3FB-A 

97.10000  LT 

ESA-94-01 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  ^g/g  3FB-A 

125.00000  LT 

ESA-94-01 

TL 

THALLIUM 

LT 

D 

34.30000000  ^g/g  3FB-A 

125.00000  LT 

ESA-94-01 

V 

VANADIUM 

11.10000000  ng/g  3FB-A 

27.60000  LT 

ESA-94-01 

V 

VANADIUM 

D 

12.00000000  ng/g  3FB-A 

27.60000  LT 

ESA-94-01 

ZN 

ZINC 

37.20000000  ^g/g  3FB-A 

18.00000  LT 

ESA-94-01 

ZN 

ZINC 

D 

40.50000000  \ig/g  3FB-A 

18.00000  LT 

ESA-94-02 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  fig/g  3FB-A 

10.00000  LT 

ESA-94-02 

AL 

ALUMINUM 

4110.000000  ng/g  3FB-A 

112.00000  LT 

ESA-94-02 

AS 

ARSENIC 

3.78000000  \igjg  3FB-A 

117.00000  LT 

ESA-94-02 

BA 

BARIUM 

46.00000000  ng/g  3FB-A 

2.82000  LT 

ESA-94-02 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000  ng/g  3FB-A 

1.12000  LT 

ESA-94-02 

CA 

CALCIUM 

24900.00000  \igjg  3FB-A 

193.00000 

ESA-94-02 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  ng/g  3FB-A 

6.78000  LT 

ESA-94-02 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000  \xgjg  3FB-A 

25.00000  LT 

ESA-94-02 

CR 

CHROMIUM 

7.96000000  ^g/g  3FB-A 

16.80000  LT 

ESA-94-02 

CU 

COPPER 

9.18000000  \xgjg  3FB-A 

18.80000  LT 

ESA-94-02 

FE 

IRON 

7860.000000  \igjg  3FB-A 

77.50000  LT 

ESA-94-02 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  pgjg  3FB-A 

J 

0.10000  LT 

ESA-94-02 

K 

POTASSIUM 

891.0000000  ng/g  3FB-A 

1240.00000  LT 

ESA-94-02 

MG 

MAGNESIUM 

3650.000000  \igjg  3FB-A 

135.00000  LT 

ESA-94-02 

MN 

MANGANESE 

103.0000000  \ig!g  3FB-A 

9.67000  LT 

ESA-94-02 

NA 

SODIUM 

113.0000000  \xgjg  3FB-A 

279.00000  LT 

ESA-94-02 

NI 

NICKEL 

5.15000000  \igjg  3FB-A 

32.10000  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


Meat 

Unit 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Vatae  Mens 

Chemical  Class:  METALS 


ESB-94-02 

V 

VANADIUM 

17.80000000  ng/g  3FB-N 

27.60000  LT 

ESB-94-02 

ZN 

ZINC 

53.60000000  gg/g  3FB-N 

I  18.00000  LT 

ESB-94-03 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  iig/g  3FB-N 

10.00000  LT 

ESB-94-03 

AL 

ALUMINUM 

8440.000000  jig/g  3FB-N 

112.00000  LT 

ESB-94-03 

AS 

ARSENIC 

3.99000000  ng/g  3FB-N 

2.35000  LT 

ESB-94-03 

BA 

BARIUM 

94.30000000  ng/g  3FB-N 

2.82000  LT 

ESB-94-03 

BE 

BERYLLIUM 

0.48600000  (ig/g  3FB-N 

1.12000  LT 

ESB-94-03 

CA 

CALCIUM 

22400.00000  (xg/g  3FB-N 

105.00000  LT 

ESB-94-03 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  ng/g  3FB-N 

6.78000  LT 

ESB-94-03 

CO 

COBALT 

4.78000000  ng/g  3FB-N 

25.00000  LT 

ESB-94-03 

CR 

CHROMIUM 

10.50000000  (ig/g  3FB-N 

16.80000  LT 

ESB-94-03 

CU 

COPPER 

15.70000000  ng/g  3FB-N 

I  18.80000  LT 

ESB-94-03 

FE 

IRON 

11600.00000  (ig/g  3FB-N 

77.50000  LT 

ESB-94-03 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  ng'g  3FB-N 

0.10000  LT 

ESB-94-03 

K 

POTASSIUM 

3190.000000  (ig/g  3FB-N 

1240.00000  LT 

ESB-94-03 

MG 

MAGNESIUM 

5010.000000  ng/g  3FB-N 

135.00000  LT 

ESB-94-03 

MN 

MANGANESE 

381.0000000  >ig/g  3FB-N 

9.67000  LT 

ESB-94-03 

NA 

SODIUM 

167.0000000  (ig'g  3FB-N 

279.00000  LT 

ESB-94-03 

N! 

NICKEL 

9.20000000  ng/g  3FB-N 

32.10000  LT 

ESB-94-03 

PB 

LEAD 

17.00000000  iig/g  3FB-N 

43.40000  LT 

ESB-94-03 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  ^g/g  3FB-N 

10.00000  LT 

ESB-94-03 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  ug'g  3FB-N 

2.53000  LT 

ESB-94-03 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  ng/g  3FB-N 

125.00000  LT 

ESB-94-03 

V 

VANADIUM 

12.90000000  ng/g  3FB-N 

27.60000  LT 

ESB-94-03 

ZN 

ZINC 

42.40000000  ng/g  3FB-N 

I  18.00000  LT 

ESB-94-04 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  j»g/g  3FB-N 

10.00000  LT 

ESB-94-04 

AL 

ALUMINUM 

2190.000000  gig/g  3FB-N 

112.00000  LT 

ESB-94-04 

AS 

ARSENIC 

6.21000000  fig/g  3FB-N 

2.35000  LT 

ESB-94-04 

BA 

BARIUM 

23.50000000  ng/g  3FB-N 

2.82000  LT 

ESB-94-04 

BE 

BERYLLIUM 

0.77400000  ng/g  3FB-N 

1.12000  LT 

ESB-94-04 

CA 

CALCIUM 

13100.00000  ng/g  3FB-N 

105.00000  LT 

ESB-94-04 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  ng/g  3FB-N 

6.78000  LT 

ESB-94-04 

CO 

COBALT 

6.85000000  jig/g  3FB-N 

25.00000  LT 

ESB-94-04 

CR 

CHROMIUM 

2.89000000  |xg'g  3FB-N 

16.80000  LT 

ESB-94-04 

CU 

COPPER 

17.50000000  (ig/g  3FB-N 

I  18.80000  LT 

ESB-94-04 

FE 

IRON 

3020.000000  ng/g  3FB-N 

77.50000  LT 

ESB-94-04 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  ng/g  3FB-N 

0.10000  LT 

ESB-94-04 

K 

POTASSIUM 

709.0000000  ng/g  3FB-N 

1240.00000  LT 

ESB-94-04 

MG 

MAGNESIUM 

1320.000000  ug'g  3FB-N 

135.00000  LT 

ESB-94-04 

MN 

MANGANESE 

77.30000000  ug'g  3FB-N 

9.67000  LT 

ESB-94-04 

NA 

SODIUM 

158.0000000  ng/g  3FB-N 

279.00000  LT 

ESB-94-04 

N1 

NICKEL 

3.37000000  gig/g  3FB-N 

32.10000  LT 

ESB-94-04 

PB 

LEAD 

15.40000000  |xg'g  3FB-N 

43.40000  LT 

ESB-94-04 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  ng/g  3FB-N 

10.00000  LT 

ESB-94-04 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  ng/g  3FB-N 

2.53000  LT 

ESB-94-04 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  jig/g  3FB-N 

125.00000  LT 

ESB-94-04 

V 

VANADIUM 

3.26000000  ug'g  3FB-N 

27.60000  LT 

ESB-94-04 

ZN 

ZINC 

11.30000000  jxg/g  3FB-N 

I  18.00000  LT 

ESB-94-05 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  ng/g  3FB-N 

10.00000  LT 

Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


Field  BUL' 

Meas 

n»s 

Unit 

ESS 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Co 4e 

Value  Meas 

Code  Qual 

Value  Bool 

Chemical  Class:  METALS 


ESB-94-05 

AL 

ALUMINUM 

1180.000000  ng/g  3FB-N 

112.00000  LT 

ESB-94-05 

AS 

ARSENIC 

11.40000000  jig/g  3FB-N 

2.35000  LT 

ESB-94-05 

BA 

BARIUM 

15.20000000  ng/g  3FB-N 

2.82000  LT 

ESB-94-05 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000  ng/g  3FB-N 

1.12000  LT 

ESB-94-05 

CA 

CALCIUM 

12800.00000  |ig/g  3FB-N 

105.00000  LT 

ESB-94-05 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  ng/g  3FB-N 

6.78000  LT 

ESB-94-05 

CO 

COBALT 

4.46000000  (ig/g  3FB-N 

25.00000  LT 

ESB-94-05 

CR 

CHROMIUM 

2.81000000  ng/g  3FB-N 

16.80000  LT 

ESB-94-05 

CU 

COPPER 

5.76000000  ng/g  3FB-N 

I  18.80000  LT 

ESB-94-05 

FE 

IRON 

2470.000000  fig/g  3FB-N 

77.50000  LT 

ESB-94-05 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  (ig/g  3FB-N 

0.10000  LT 

ESB-94-05 

K 

POTASSIUM 

333.0000000  fig/g  3FB-N 

1240.00000  LT 

ESB-94-05 

MG 

MAGNESIUM 

1030.000000  (ig/g  3FB-N 

135.00000  LT 

ESB-94-05 

MN 

MANGANESE 

49.20000000  (ig/g  3FB-N 

9.67000  LT 

ESB-94-05 

NA 

SODIUM 

119.0000000  ng/g  3FB-N 

279.00000  LT 

ESB-94-05 

N1 

NICKEL 

3.42000000  |ig/g  3FB-N 

32.10000  LT 

ESB-94-05 

PB 

LEAD 

20.50000000  (ig/g  3FB-N 

43.40000  LT 

ESB-94-05 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  (ig/g  3FB-N 

10.00000  LT 

ESB-94-05 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  jig/g  3FB-N 

2.53000  LT 

ESB-94-05 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  (ig/g  3FB-N 

125.00000  LT 

ESB-94-05 

V 

VANADIUM 

3.02000000  (ig/g  3FB-N 

27.60000  LT 

ESB-94-05 

ZN 

ZINC 

10.70000000  ng/g  3FB-N 

I  18.00000  LT 

ESB-94-06 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  fig/g  3FB-N 

10.00000  LT 

ESB-94-06 

AG 

SILVER 

LT 

D 

0.80300000  fig/g  3FB-N 

10.00000  LT 

ESB-94-06 

AL 

ALUMINUM 

1180.000000  fig/g  3FB-N 

112.00000  LT 

ESB-94-06 

AL 

ALUMINUM 

D 

1180.000000  jig/g  3FB-N 

112.00000  LT 

ESB-94-06 

AS 

ARSENIC 

4.77000000  ng/g  3FB-N 

2.35000  LT 

ESB-94-06 

AS 

ARSENIC 

D 

5.1 1000000  |xg/g  3FB-N 

2.35000  LT 

ESB-94-06 

BA 

BARIUM 

1 1.10000000  fig/g  3FB-N 

2.82000  LT 

ESB-94-06 

BA 

BARIUM 

D 

1 1.20000000  jig/g  3FB-N 

2.82000  LT 

ESB-94-06 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000  (ig/g  3FB-N 

1.12000  LT 

ESB-94-06 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

D 

0.42700000  ng/g  3FB-N 

1.12000  LT 

ESB-94-06 

CA 

CALCIUM 

15300.00000  ng/g  3FB-N 

105.00000  LT 

ESB-94-06 

CA 

CALCIUM 

D 

17500.00000  ng/g  3FB-N 

105.00000  LT 

ESB-94-06 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  ng/g  3FB-N 

6.78000  LT 

ESB-94-06 

CD 

CADMIUM 

LT 

D 

1.20000000  fig/g  3FB-N 

6.78000  LT 

ESB-94-06 

CO 

COBALT 

3.64000000  (igg  3FB-N 

25.00000  LT 

ESB-94-06 

CO 

COBALT 

D 

4.26000000  (ig/g  3FB-N 

25.00000  LT 

ESB-94-06 

CR 

CHROMIUM 

2.09000000  ng/g  3FB-N 

16.80000  LT 

ESB-94-06 

CR 

CHROMIUM 

D 

2.45000000  ng/g  3FB-N 

16.80000  LT 

ESB-94-06 

CU 

COPPER 

3.59000000  ng/g  3FB-N 

I  18.80000  LT 

ESB-94-06 

CU 

COPPER 

D 

15.70000000  (ig/g  3FB-N 

I  18.80000  LT 

ESB-94-06 

FE 

IRON 

2150.000000  ng/g  3FB-N 

77.50000  LT 

ESB-94-06 

FE 

IRON 

D 

2090.000000  (ig/g  3FB-N 

77.50000  LT 

ESB-94-06 

HG 

MERCURY 

0.06970000  ng/g  3FB-N 

0.10000  LT 

ESB-94-06 

HG 

MERCURY 

LT 

D 

0.05000000  ng/g  3FB-N 

0.10000  LT 

ESB-94-06 

K 

POTASSIUM 

302.0000000  |ig/g  3FB-N 

1240.00000  LT 

ESB-94-06 

K 

POTASSIUM 

D 

281.0000000  (ig/g  3FB-N 

1240.00000  LT 

ESB-94-06 

MG 

MAGNESIUM 

1040.000000  ng/g  3FB-N 

135.00000  LT 

ESB-94-06 

MG 

MAGNESIUM 

D 

1070.000000  ng/g  3FB-N 

135.00000  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


FWi  Buar 

Meas 

Flit 

Halt 

Fla{  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  METALS 


ESB-94-06 

MN 

MANGANESE 

— — 

38.40000000  Mg/g  3FB-N 

9.67000  LT 

ESB-94-06 

MN 

MANGANESE 

D 

43.40000000  ng/g  3FB-N 

9.67000  LT 

ESB-94-06 

NA 

SODIUM 

95.30000000  Mg/g  3FB-N 

279.00000  LT 

ESB-94-06 

NA 

SODIUM 

D 

83.50000000  ng/g  3FB-N 

279.00000  LT 

ESB-94-06 

NI 

NICKEL 

3.91000000  (ig/g  3FB-N 

32.10000  LT 

ESB-94-06 

NI 

NICKEL 

D 

3.30000000  (ig/g  3FB-N 

32.10000  LT 

ESB-94-06 

PB 

LEAD 

10.00000000  jig'g  3FBN 

43.40000  LT 

ESB-94-06 

PB 

LEAD 

D 

10.70000000  jig/g  3FBN 

43.40000  LT 

ESB-94-06 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  Mg/g  3FB-N 

10.00000  LT 

ESB-94-06 

SB 

ANTIMONY 

LT 

D 

1.00000000  Jig/g  3FBN 

10.00000  LT 

ESB-94-06 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  jig/g  3FBN 

2.53000  LT 

ESB-94-06 

SE 

SELENIUM 

LT 

D 

0.44900000  Mg/g  3FB-N 

2.53000  LT 

ESB-94-06 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  Mg/g  3FB-N 

125.00000  LT 

ESB-94-06 

TL 

THALLIUM 

LT 

D 

34.30000000  Mg/g  3FB-N 

125.00000  LT 

ESB-94-06 

V 

VANADIUM 

2.32000000  jig/g  3FB-N 

27.60000  LT 

ESB-94-06 

V 

VANADIUM 

D 

2.37000000  \ig!g  3FB-N 

27.60000  LT 

ESB-94-06 

ZN 

ZINC 

10.30000000  jig/g  3FBN 

I  18.00000  LT 

ESB-94-06 

ZN 

ZINC 

D 

8.92000000  ng/g  3FB-N 

I  18.00000  LT 

ESB-94-07 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  Mg/g  3FB-N 

10.00000  LT 

ESB-94-07 

AL 

ALUMINUM 

5900.000000  ng/g  3FB-N 

112.00000  LT 

ESB-94-07 

AS 

ARSENIC 

6.53000000  Mg/g  3FB-N 

2.35000  LT 

ESB-94-07 

BA 

BARIUM 

84.80000000  ng/g  3FB-N 

2.82000  LT 

ESB-94-07 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000  jig/g  3FBN 

1.12000  LT 

ESB-94-07 

CA 

CALCIUM 

33300.00000  Mg/g  3FB-N 

105.00000  LT 

ESB-94-07 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  Mg/g  3FB-N 

6.78000  LT 

ESB-94-07 

CO 

COBALT 

4.79000000  Mg/g  3FB-N 

25.00000  LT 

ESB-94-07 

CR 

CHROMIUM 

13.90000000  ng/g  3FB-N 

16.80000  LT 

ESB-94-07 

CU 

COPPER 

39.00000000  Mg/g  3FB-N 

I  18.80000  LT 

ESB-94-07 

FE 

IRON 

13500.00000  Mg/g  3FB-N 

77.50000  LT 

ESB-94-07 

HG 

MERCURY 

0.06220000  Mg/g  3FB-N 

0.10000  LT 

ESB-94-07 

K 

POTASSIUM 

1110.000000  Mg/g  3FB-N 

1240.00000  LT 

ESB-94-07 

MG 

MAGNESIUM 

4840.000000  Mg/g  3FB-N 

135.00000  LT 

ESB-94-07 

MN 

MANGANESE 

236.0000000  Mg/g  3FB-N 

9.67000  LT 

ESB-94-07 

NA 

SODIUM 

131.0000000  fig/g  3FB-N 

279.00000  LT 

ESB-94-07 

NI 

NICKEL 

13.60000000  Mg/g  3FB-N 

32.10000  LT 

ESB-94-07 

PB 

LEAD 

73.30000000  ng/g  3FB-N 

43.40000  LT 

ESB-94-07 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  ng/g  3FB-N 

10.00000  LT 

ESB-94-07 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  Mg/g  3FB-N 

2.53000  LT 

ESB-94-07 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  Mg/g  3FB-N 

125.00000  LT 

ESB-94-07 

V 

VANADIUM 

14.00000000  Mg/g  3FB-N 

27.60000  LT 

ESB-94-07 

ZN 

ZINC 

127.0000000  Mg/g  3FB-N 

1  18.00000  LT 

ESB-94-10 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  Mg/g  3FB-N 

10.00000  LT 

ESB-94-10 

AL 

ALUMINUM 

9000.000000  gig/g  3FB-N 

112.00000  LT 

ESB-94-10 

AS 

ARSENIC 

5.92000000  ^g/g  3FB-N 

2.35000  LT 

ESB-94-10 

BA 

BARIUM 

67.10000000  Mg/g  3FB-N 

2.82000  LT 

ESB-94-10 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000  Mg/g  3FB-N 

1.12000  LT 

ESB-94-10 

CA 

CALCIUM 

42100.00000  Mg/g  3FB-N 

105.00000  LT 

ESB-94-10 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  Mg/g  3FB-N 

6.78000  LT 

ESB-94-10 

CO 

COBALT 

3.23000000  Mg/g  3FB-N 

25.00000  LT 

ESB-94-10 

CR 

CHROMIUM 

12.70000000  Mg/g  3FB-N 

16.80000  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


FteUUaik  ' 

Meas 

At 

Uaft 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Boo) 

Code 

Value  Meas 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  METALS 


ESB-94-10 

CU 

COPPER 

9.06000000  ng/g  3FB-N 

I  18.80000  LT 

ESB-94-10 

FE 

IRON 

11600.00000  jig/g  3FB-N 

77.50000  LT 

ESB-94-10 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  fig/g  3FB-N 

0.10000  LT 

ESB-94-10 

K 

POTASSIUM 

1800.000000  ng/g  3FB-N 

1240.00000  LT 

ESB-94-10 

MG 

MAGNESIUM 

4840.000000  (ig/g  3FB-N 

135.00000  LT 

ESB-94-10 

MN 

MANGANESE 

226.0000000  ng/g  3FB-N 

9.67000  LT 

ESB-94-10 

NA 

SODIUM 

123.0000000  jig/g  3FB-N 

279.00000  LT 

ESB-94-10 

N1 

NICKEL 

12.30000000  (ig/g  3FB-N 

32.10000  LT 

ESB-94-10 

PB 

LEAD 

14.00000000  fig/g  3FB-N 

43.40000  LT 

ESB-94-10 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  ng/g  3FB-N 

10.00000  LT 

ESB-94-10 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  ng/g  3FB-N 

2.53000  LT 

ESB-94-10 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  (ig/g  3FB-N 

125.00000  LT 

ESB-94-10 

V 

VANADIUM 

14.90000000  fig/g  3FB-N 

27.60000  LT 

ESB-94-10 

ZN 

ZINC 

42.00000000  ng/g  3FB-N 

1  18.00000  LT 

ESB-94-1 1 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  jtg/g  3FB-N 

10.00000  LT 

ESB-94-11 

AL 

ALUMINUM 

2330.000000  |ig/g  3FB-N 

112.00000  LT 

ESB-94-1 1 

AS 

ARSENIC 

6.16000000  (ig/g  3FB-N 

2.35000  LT 

ESB-94-11 

BA 

BARIUM 

17.10000000  ng/g  3FB-N 

2.82000  LT 

ESB-94-11 

BE 

BERYLLIUM 

0.56400000  ng/g  3FB-N 

1.12000  LT 

ESB-94-11 

CA 

CALCIUM 

24800.00000  jigfe  3FB-N 

105.00000  LT 

ESB-94-11 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  ng/g  3FB-N 

6.78000  LT 

ESB-94-11 

CO 

COBALT 

4.85000000  ng/g  3FB-N 

25.00000  LT 

ESB-94-11 

CR 

CHROMIUM 

3.45000000  ng/g  3FB-N 

16.80000  LT 

ESB-94-11 

CU 

COPPER 

10.70000000  jig/g  3FB-N 

1  18.80000  LT 

ESB-94-11 

FE 

IRON 

2920.000000  ng/g  3FB-N 

77.50000  LT 

ESB-94-11 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  ng/g  3FB-N 

0.10000  LT 

ESB-94-11 

K 

POTASSIUM 

577.0000000  ng/g  3FB-N 

1240.00000  LT 

ESB-94-11 

MG 

MAGNESIUM 

2230.000000  ng/g  3FB-N 

135.00000  LT 

ESB-94-11 

MN 

MANGANESE 

54.10000000  ng/g  3FB-N 

9.67000  LT 

ESB-94-11 

NA 

SODIUM 

168.0000000  ^g/g  3FB-N 

279.00000  LT 

ESB-94-11 

N1 

NICKEL 

3.38000000  (ig/g  3FB-N 

32.10000  LT 

ESB-94-11 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000  ng/g  3FB-N 

43.40000  LT 

ESB-94-11 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  (ig/g  3FB-N 

10.00000  LT 

ESB-94-11 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  fig/g  3FB-N 

2.53000  LT 

ESB-94-11 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  (ig/g  3FB-N 

125.00000  LT 

ESB-94-11 

V 

VANADIUM 

3.99000000  ng/g  3FB-N 

27.60000  LT 

ESB-94-11 

ZN 

ZINC 

11.00000000  (ig/g  3FB-N 

I  18.00000  LT 

ESB-94-12 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  ng/g  3FB-N 

10.00000  LT 

ESB-94-12 

AL 

ALUMINUM 

2330.000000  ng/g  3FB-N 

112.00000  LT 

ESB-94-12 

AS 

ARSENIC 

4.33000000  ng/g  3FB-N 

2.35000  LT 

ESB-94-12 

BA 

BARIUM 

21.50000000  ng/g  3FB-N 

2.82000  LT 

ESB-94-12 

BE 

BERYLLIUM 

0.51700000  fig/g  3FB-N 

1.12000  LT 

ESB-94-12 

CA 

CALCIUM 

22200.00000  ng/g  3FB-N 

105.00000  LT 

ESB-94-12 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  jig/g  3FB-N 

6.78000  LT 

ESB-94-12 

CO 

COBALT 

4.06000000  ng/g  3FB-N 

25.00000  LT 

ESB-94-12 

CR 

CHROMIUM 

3.57000000  fig/g  3FB-N 

16.80000  LT 

ESB-94-12 

CU 

COPPER 

8.74000000  ng/g  3FB-N 

I  18.80000  LT 

ESB-94-12 

FE 

IRON 

2230.000000  ng/g  3FB-N 

77.50000  LT 

ESB-94-12 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  ng/g  3FB-N 

0.10000  LT 

ESB-94-12 

K 

POTASSIUM 

758.0000000  ng/g  3FB-N 

1240.00000  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


Meas 

UaH 

EH.  .GSM 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  METALS 


ESB-94-12 

MG 

MAGNESIUM 

2420.000000  ng/g  3FB-N 

135.00000  LT 

ESB-94-12 

MN 

MANGANESE 

44.50000000  jig/g  3FB-N 

9.67000  LT 

ESB-94-12 

NA 

SODIUM 

74.30000000  jig/g  3FB-N 

279.00000  LT 

ESB-94-12 

NI 

NICKEL 

3.07000000  Hg/g  3FB-N 

32.10000  LT 

ESB-94-12 

PB 

LEAD 

10.40000000  fig/g  3FB-N 

43.40000  LT 

ESB-94-12 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  |xg/g  3FB-N 

10.00000  LT 

ESB-94-12 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  jig/g  3FB-N 

2.53000  LT 

ESB-94-12 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  ng'g  3FB-N 

125.00000  LT 

ESB-94-12 

V 

VANADIUM 

3.43000000  fig/g  3FB-N 

27.60000  LT 

ESB-94-12 

ZN 

ZINC 

8.32000000  ng/g  3FB-N 

I  18.00000  LT 

ESB-94-13 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  >ig/g  3FB-N 

10.00000  LT 

ESB-94-13 

AL 

ALUMINUM 

2460.000000  ng/g  3FB-N 

112.00000  LT 

ESB-94-13 

AS 

ARSENIC 

7.85000000  jig/g  3FB-N 

2.35000  LT 

ESB-94-13 

BA 

BARIUM 

22.40000000  ng/g  3FB-N 

2.82000  LT 

ESB-94-13 

BE 

BERYLLIUM 

0.61400000  ng/g  3FB-N 

1.12000  LT 

ESB-94-13 

CA 

CALCIUM 

17500.00000  ng/g  3FB-N 

105.00000  LT 

ESB-94-13 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  ng/g  3FB-N 

6.78000  LT 

ESB-94-13 

CO 

COBALT 

4.52000000  ng/g  3FB-N 

25.00000  LT 

ESB-94-13 

CR 

CHROMIUM 

3.64000000  ng/g  3FB-N 

16.80000  LT 

ESB-94-13 

CU 

COPPER 

11.60000000  ng/g  3FB-N 

I  18.80000  LT 

ESB-94-13 

FE 

IRON 

2560.000000  jig/g  3FB-N 

77.50000  LT 

ESB-94-13 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  fig/g  3FB-N 

0.10000  LT 

ESB-94-13 

K 

POTASSIUM 

878.0000000  >ig/g  3FB-N 

1240.00000  LT 

ESB-94-13 

MG 

MAGNESIUM 

2230.000000  jig/g  3FB-N 

135.00000  LT 

ESB-94-13 

MN 

MANGANESE 

39.90000000  ng/g  3FB-N 

9.67000  LT 

ESB-94-13 

NA 

SODIUM 

344.0000000  ng/g  3FB-N 

279.00000  LT 

ESB-94-13 

Nl 

NICKEL 

2.85000000  ng/g  3FB-N 

32.10000  LT 

ESB-94-13 

PB 

LEAD 

20.80000000  jig/g  3FB-N 

43.40000  LT 

ESB-94-13 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  ng/g  3FB-N 

10.00000  LT 

ESB-94-13 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  jxg/g  3FB-N 

2.53000  LT 

ESB-94-13 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  ng/g  3FB-N 

125.00000  LT 

ESB-94-13 

V 

VANADIUM 

3.34000000  ^ig/g  3FB-N 

27.60000  LT 

ESB-94-13 

ZN 

ZINC 

10.20000000  Mg/g  3FB-N 

I  18.00000  LT 

ESB-94-14 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  Hg/g  3FB-N 

10.00000  LT 

ESB-94-14 

AL 

ALUMINUM 

2200.000000  ng/g  3FB-N 

112.00000  LT 

ESB-94-14 

AS 

ARSENIC 

7.29000000  Mg/g  3FB-N 

2.35000  LT 

ESB-94-14 

BA 

BARIUM 

21.70000000  yg/g  3FB-N 

2.82000  LT 

ESB-94-14 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000  ng/g  3FB-N 

1.12000  LT 

ESB-94-14 

CA 

CALCIUM 

22300.00000  ng/g  3FB-N 

105.00000  LT 

ESB-94-14 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  >xg/g  3FB-N 

6.78000  LT 

ESB-94-14 

CO 

COBALT 

4.11000000  |ig/g  3FB-N 

25.00000  LT 

ESB-94-14 

CR 

CHROMIUM 

3.39000000  ^ig/g  3FB-N 

16.80000  LT 

ESB-94-14 

CU 

COPPER 

8.74000000  >ig/g  3FB-N 

I  18.80000  LT 

ESB-94-14 

FE 

IRON 

2180.000000  ng/g  3FB-N 

77.50000  LT 

ESB-94-14 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  yg/g  3FB-N 

0.10000  LT 

ESB-94-14 

K 

POTASSIUM 

783.0000000  ng/g  3FB-N 

1240.00000  LT 

ESB-94-14 

MG 

MAGNESIUM 

2110.000000  3FB-N 

135,00000  LT 

ESB-94-14 

MN 

MANGANESE 

38.00000000  ng/g  3FB-N 

9.67000  LT 

ESB-94-14 

NA 

SODIUM 

174.0000000  ng/g  3FB-N 

279.00000  LT 

ESB-94-14 

Nl 

NICKEL 

8.48000000  ng/g  3FB-N 

32.10000  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


Site  ID 

Test  Nine 

Mess 

Bool 

Flag  Unit 

Code  Value  Meas  Blank  ID 

F 

Flag 

Code 

leUBIS 

Data 

Qoal 

Meas 
Value  Bool 

Chemical  Class:  METALS 

- 

ESB-94-14 

PB 

LEAD 

12.90000000  fig/g  3FB-N 

43.40000  LT 

ESB-94-14 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  |ig/g  3FB-N 

10.00000  LT 

ESB-94-14 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  (ig/g  3FB-N 

2.53000  LT 

ESB-94-14 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  (ig/g  3FB-N 

125.00000  LT 

ESB-94-14 

V 

VANADIUM 

3.17000000  fig/g  3FB-N 

27.60000  LT 

ESB-94-14 

ZN 

ZINC 

8.60000000  ng/g  3FB-N 

I 

18.00000  LT 

ESB-94-15 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  |ig/g  3FB-N 

10.00000  LT 

ESB-94-15 

AL 

ALUMINUM 

2290.000000  ng/g  3FB-N 

112.00000  LT 

ESB-94-15 

AS 

ARSENIC 

6.23000000  fig/g  3FB-N 

2.35000  LT 

ESB-94-15 

BA 

BARIUM 

22.90000000  fig/g  3FB-N 

2.82000  LT 

ESB-94-15 

BE 

BERYLLIUM 

0.55300000  ng/g  3FB-N 

1.12000  LT 

ESB-94-15 

CA 

CALCIUM 

23400.00000  |ig/g  3FB-N 

105.00000  LT 

ESB-94-15 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  ng/g  3FB-N 

6.78000  LT 

ESB-94-15 

CO 

COBALT 

4.43000000  ng/g  3FB-N 

25.00000  LT 

ESB-94-15 

CR 

CHROMIUM 

3.43000000  ng/g  3FB-N 

16.80000  LT 

ESB-94-15 

CU 

COPPER 

11.10000000  fig/g  3FB-N 

I 

18.80000  LT 

ESB-94-15 

FE 

IRON 

2490.000000  jig/g  3FB-N 

77.50000  LT 

ESB-94-15 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  fig/g  3FB-N 

0.10000  LT 

ESB-94-15 

K 

POTASSIUM 

843.0000000  (ig/g  3FB-N 

1240.00000  LT 

ESB-94-15 

MG 

MAGNESIUM 

2390.000000  fig/g  3FB-N 

135.00000  LT 

ESB-94-15 

MN 

MANGANESE 

42.80000000  ng/g  3FB-N 

9.67000  LT 

ESB-94-15 

NA 

SODIUM 

164.0000000  ng/g  3FB-N 

279.00000  LT 

ESB-94-15 

N1 

NICKEL 

2.96000000  ng/g  3FB-N 

32.10000  LT 

ESB-94-15 

PB 

LEAD 

16.00000000  fig/g  3FB-N 

43.40000  LT 

ESB-94-15 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  ng/g  3FB-N 

10.00000  LT 

ESB-94-15 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  ng/g  3FB-N 

2.53000  LT 

ESB-94-15 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  ng/g  3FB-N 

125.00000  LT 

ESB-94-15 

V 

VANADIUM 

3.16000000  fig/g  3FB-N 

27.60000  LT 

ESB-94-15 

ZN 

ZINC 

10.60000000  ng/g  3FB-N 

I 

18.00000  LT 

ESB-94-17 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  fig/g  3FB-N 

10.00000  LT 

ESB-94-17 

AL 

ALUMINUM 

17300.00000  ng/g  3FB-N 

112.00000  LT 

ESB-94-17 

AS 

ARSENIC 

8.97000000  fig/g  3FB-N 

2.35000  LT 

ESB-94-17 

BA 

BARIUM 

134.0000000  ng/g  3FB-N 

2.82000  LT 

ESB-94-17 

BE 

BERYLLIUM 

0.82300000  Hg  g  3FB-N 

1.12000  LT 

ESB-94-17 

CA 

CALCIUM 

44100.00000  ng/g  3FB-N 

105.00000  LT 

ESB-94-17 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  fig/g  3FB-N 

6.78000  LT 

ESB-94-17 

CO 

COBALT 

7.74000000  fig/g  3FB-N 

25.00000  LT 

ESB-94-17 

CR 

CHROMIUM 

22.60000000  fig/g  3FB-N 

16.80000  LT 

ESB-94-17 

CU 

COPPER 

17.70000000  fig/g  3FB-N 

I 

18.80000  LT 

ESB-94-17 

FE 

IRON 

17400.00000  fig/g  3FB-N 

77.50000  LT 

ESB-94-17 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  fig/g  3FB-N 

0.10000  LT 

ESB-94-17 

K 

POTASS  RIM 

6090.000000  jxg/g  3FB-N 

1240.00000  LT 

ESB-94-17 

MG 

MAGNESIUM 

9960.000000  fig/g  3FB-N 

135.00000  LT 

ESB-94-17 

MN 

MANGANESE 

307.0000000  ng/g  3FB-N 

9.67000  LT 

ESB-94-17 

NA 

SODRIM 

370.0000000  fig/g  3FB-N 

279.00000  LT 

ESB-94-17 

NI 

NICKEL 

13.10000000  jig/g  3FB-N 

32.10000  LT 

ESB-94-17 

PB 

LEAD 

24.20000000  fig/g  3FB-N 

43.40000  LT 

ESB-94-17 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  fig/g  3FB-N 

10.00000  LT 

ESB-94-17 

SE 

SELENRJM 

LT 

0.44900000  figjg  3FB-N 

2.53000  LT 

ESB-94-17 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  (ig/g  3FB-N 

125.00000  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


Site  ID 


Te*t  N* 


FI mg 

Code 


Unit 

Value  Meas 


ESS' 

BZ3MS3 

Chemical  Class:  PESUCIDES/PCBS 


ESI -94-01 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  gg/g  3FB-M 

530000  LT 

ESI -94-01 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  gg/g  3FB-M 

T 

0.03120  ND 

ESI -94-01 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULF  AN 

LT 

0.00100000  gg/g  3FB-M 

23.00000  LT 

ESI -94-01 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.00140000  gg/g  3FB-M 

13.00000  LT 

ESI -94-01 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  gg/g  3FB-M 

17.00000  LT 

ESI -94-01 

BENSLFBETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000  gg/g  3FB-M 

42.00000  LT 

ES 1-94-01 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.06840000  gg/g  3FB-M 

37.00000  LT 

ESI -94-01 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  gg/g  3FB-M 

R 

3.00000  ND 

ESI -94-01 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.00160000  gg/g  3FB-M 

26.00000  LT 

ES  1-94-01 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.00650000  gg/g  3FB-M 

18.00000  LT 

ESI -94-01 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00050000  gg/g  3FB-M 

5.00000  LT 

ESI -94-01 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00050000  gg/g  3FB-M 

R 

6.00000  ND 

ESI -94-01 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

T 

0.00050000  gg/g  3FB-M 

50.00000  LT 

ESI -94-01 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  gg/g  3FB-M 

T 

0.03120  ND 

ESI -94-01 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  gg/g  3FB-M 

38.00000  LT 

ESI -94-01 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  gg/g  3FB-M 

28.00000  LT 

ES  1-94-01 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00300000  gg/g  3FB-M 

7.80000  LT 

ES  1-94-01 

UN  LINDANE 

LT 

0.00100000  gg/g  3FB-M 

7.20000  LT 

ESI -94-01 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  gg/g  3FB-M 

11.00000  LT 

ESI -94-01 

PCB016  PCB  1016 

LT 

0.10000000  gg/g  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-01 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

0.10000000  gg/g  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-01 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

0.10000000  |ig/g  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-01 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

0.10000000  (ig/g  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ES  1-94-01 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

0.10000000  gg/g  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-01 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.04790000  gg/g  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-01 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.04790000  gg/g  3FB-M 

R 

13.00000  ND 

ES  1-94-01 

PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLO 

LT 

0.00270000  gg/g  3FB-M 

18.00000  LT 

ESI -94-01 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,  1  -DICHLO 

LT 

0.00270000  gg/g  3FB-M 

14.00000  LT 

ESI -94-01 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1,1,1  -TRICH 

LT 

0.00350000  gg/g  3FB-M 

18.00000  LT 

ES  1-94-01 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  gg/g  3FB-M 

R 

17.00000  ND 

ESI -94-02 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  gg/g  3FB-M 

5.30000  LT 

ES  1-94-02 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.00280000  gg/g  3FB-M 

530000  LT 

ES  1-94-02 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  gg/g  3FB-M 

T 

0.03120  ND 

ESI -94-02 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

TD 

0.00400000  gg/g  3FB-M 

T 

0.03120  ND 

ES  1-94-02 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000  gg/g  3FB-M 

23.00000  LT 

ESI -94-02 

AEN  SLFALPH  A-ENDOSULFAN 

LT 

D 

0.00100000  gg/g  3FB-M 

23.00000  LT 

ESI -94-02 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.00140000  Hg/g  3FB-M 

13.00000  LT 

ES  1-94-02 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

D 

0.00140000  ng/g  3FB-M 

13.00000  LT 

ESI -94-02 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  ng/g  3FB-M 

17.00000  LT 

ES  1-94-02 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.00770000  fig/g  3FB-M 

17.00000  LT 

ES  1-94-02 

BENSLFBETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000  ng/g  3FB-M 

42.00000  LT 

ESI -94-02 

BENSLFBETA-ENDOSULFAN 

LT 

D 

0.00070000  ng/g  3FB-M 

42.00000  LT 

ESI -94-02 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.06840000  ftg/g  3FB-M 

37.00000  LT 

ES  1-94-02 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

D 

0.06840000  fig/g  3FB-M 

37.00000  LT 

ESI -94-02 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  (ig/g  3FB-M 

R 

3.00000  ND 

ES  1-94-02 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.00850000  jxg/g  3FB-M 

R 

3.00000  ND 

ESI -94-02 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.00160000  fxg/g  3FB-M 

26.00000  LT 

ESI -94-02 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

D 

0.00160000  gg/g  3FB-M 

26.00000  LT 

ESI -94-02 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.00650000  gg/g  3FB-M 

18.00000  LT 

ES  1-94-02 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

D 

0.00650000  gg/g  3FB-M 

18.00000  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


Field  UhJT" 

Mas 

limit 

Fla(  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Code  Qoal 

Value  Bool 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 


ESI -94-05 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  ng/g  3FB-M 

5.30000 

LT 

ESI -94-05 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  ng/g  3FB-M 

T 

0.03120 

ND 

ESI -94-05 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000  ng/g  3FB-M 

23.00000 

LT 

ESI -94-05 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.00140000  ng/g  3FB-M 

13.00000 

LT 

ESI -94-0  5 

BBHC  BET  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  ng/g  3FB-M 

17.00000 

LT 

ESI -94-05 

BEN  SLF  BET  A-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000  >ig/g  3FB-M 

42.00000 

LT 

ESI -94-05 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.06840000  \ig!g  3FB-M 

37.00000 

LT 

ESI -94-05 

DBHC  DELT  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  fig/g  3FB-M 

R 

3.00000 

ND 

ESI -94-05 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.00160000  pg/g  3FB-M 

26.00000 

LT 

ESI -94-05 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.00650000  \ngjg  3FB-M 

18.00000 

LT 

ESI -94-05 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00050000  jig/g  3FB-M 

5.00000 

LT 

ESI -94-05 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00050000  fig/g  3FB-M 

R 

6.00000 

ND 

ESI -94-05 

ESFSD4  ENDOSULFAN  StFLFATE 

ND 

T 

0.00050000  ng/g  3FB-M 

50.00000 

LT 

ESI -94-05 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  ng'g  3FB-M 

T 

0.03120 

ND 

ESI -94-05 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  ng'g  3FB-M 

38.00000 

LT 

ESI -94-0  5 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  jigfe  3FB-M 

28.00000 

LT 

ESI -94-05 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00300000  \igjg  3FB-M 

7.80000 

LT 

ES 1-94-05 

LIN  LINDANE 

LT 

0.00100000  ng/g  3FB-M 

7.20000 

LT 

ESI -94-0  5 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  ng/g  3FB-M 

11.00000 

LT 

ESI -94-05 

PCB016  PCB1016 

LT 

0.10000000  fig/g  3FB-M 

R 

9.10000 

ND 

ESI -94-05 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

0.1(K)00000  fig/g  3FB-M 

R 

9.10000 

ND 

ESI -94-05 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

0.10000000  jig/g  3FB-M 

R 

9.10000 

ND 

ESI -94-05 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

0.10000000  ng/g  3FB-M 

R 

9.10000 

ND 

ESI -94-05 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

0.10000000  ng/g  3FB-M 

R 

9.10000 

ND 

ES  1-94-05 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.04790000  ^g/g  3FB-M 

R 

9.10000 

ND 

ES  1-94-05 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.04790000  \xgjg  3FB-M 

R 

13.00000 

ND 

ESI -94-05 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1, 1  -DICHLO 

LT 

0.00270000  ng/g  3FB-M 

18.00000 

LT 

ES  1-94-05 

PPDDE  2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLO 

LT 

0.00270000  \igfg  3FB-M 

14.00000 

LT 

ESI -94-05 

PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- L U  -TRICH 

LT 

0.00350000  yg'g  3FB-M 

18.00000 

LT 

ESI -94-05 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  ^g/g  3FB-M 

R 

17.00000 

ND 

ESI -94-06 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  ^g/g  3FB-M 

5.30000 

LT 

ESI -94-06 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  Mg/g  3FB-M 

T 

0.03120 

ND 

ESI -94-06 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000  fig/g  3FB-M 

23.00000 

LT 

ESI -94-06 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.00140000  ng/g  3FB-M 

13.00000 

LT 

ESI -94-06 

BBHC  BET  A-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  )igjg  3FB-M 

17.00000 

LT 

ESI -94-06 

BENSLFBETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000  ng/g  3FB-M 

42.00000 

LT 

ESI -94-06 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.06840000  ng/g  3FB-M 

37.00000 

LT 

ESI -94-06 

DBHC  DELT  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  \kgjg  3FB-M 

R 

3.00000 

ND 

ESI -94-06 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.00160000  Hg/g  3FB-M 

26.00000 

LT 

ESI -94-06 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.00650000  (ig/g  3FB-M 

18.00000 

LT 

ESI -94-06 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00050000  \igjg  3FB-M 

5.00000 

LT 

ESI -94-06 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00050000  \igjg  3FB-M 

R 

6.00000 

ND 

ESI -94-06 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

T 

0.00050000  \igjg  3FB-M 

50.00000 

LT 

ESI -94-06 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  jig/g  3FB-M 

T 

0.03120 

ND 

ESI -94-06 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  \igjg  3FB-M 

38.00000 

LT 

ESI -94-06 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  ng/g  3FB-M 

28.00000 

LT 

ESI -94-06 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00300000  \xgjg  3FB-M 

7.80000 

LT 

ESI -94-06 

LIN  LINDANE 

LT 

0.00100000  jig/g  3FB-M 

7.20000 

LT 

ESI -94-06 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  \igjg  3FB-M 

11.00000 

LT 

ESI -94-06 

PCB016  PCB  1016 

LT 

0.10000000  \xgjg  3FB-M 

R 

9.10000 

ND 
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Site  ID 


Test  Name 


Meat  Flaf 
C  Mfte 


Ua* 

Value  Meas 


- PteUMaJ 

Fla{  Data  Meaa 

Blank  ID  c«dte  Qua!  v«**  Bool 


Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 
ESI -94-06 
ESI -94-06 
ESI -94-06 
ES 1-94-06 
ESI -94-06 
ESI -94-06 
ES  1-94-06 
ESI -94-06 
ESI -94-06 
ESI -94-06 


PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 
PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 
PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 
PCB24S  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 
PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 
PCB260  PCB  1260 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLO 
PPDDE  2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-U-DICHLO 
PPDDT  2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l,l-TRICH 
TXPHE  TOXAPHENE 

ESI -94-07  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESI -94-07  ACLDA  ALPHA CHLORDANE 

ESI -94-07  AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 
ESI -94-07  ALDRN  ALDRIN 

ESI -94-07  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESI -94-07  BENSLFBETA-ENDOSULFAN 

ES 1-94-07  CLDAN  CHLORDANE 

ES1-94-07  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ES1-94-07  DLDRN  D1ELDRIN 

ESI -94-07  ENDRN  ENDRIN 

ESI -94-07  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ES 1-94-07  ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ESI -94-07  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ESI -94-07  GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ES 1-94-07  HPCL  HEPTACHLOR 

ESI -94-07  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

ESI -94-07  ISODR  ISODRIN 

ES 1-94-07  LIN  LINDANE 

ESI -94-07  MEXCL  METHOXYCHLOR 

ESI -94-07  PCB016  PCB  1016 

ES 1-94-07  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ESI -94-07  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ESI -94-07  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ESI -94-07  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ES 1-94-07  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ES 1-94-07  PCB260  PCB  1260 

ESI -94-07  PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLO 

ES1-94-07  PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-U-DICHLO 

ES 1-94-07  PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l,l-TRICH 

ESI -94-07  TXPHE  TOXAPHENE 

ES1-94-08  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESI -94-08  ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ES 1-94-08  AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

ESI -94-08  ALDRN  ALDRIN 

ES  1-94-08  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ES1-94-08  BENSLFBETA-ENDOSULFAN 

ESI -94-08  CLDAN  CHLORDANE 

ESI -944)8  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESI -94-08  DLDRN  DIELDRIN 

ESI -94-08  ENDRN  ENDRIN 


ND 

T 

0.10000000  ng/g  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ND 

T 

0.10000000  ng/g  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ND 

T 

0.10000000  ng/g  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ND 

T 

0.10000000  (ig/g  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ND 

T 

0.04790000  (ig/g  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

LT 

0.04790000  ng/g  3FB-M 

R 

13.00000  ND 

LT 

0.00270000  ng/g  3FB-M 

18.00000  LT 

LT 

0.00270000  jig/g  3FB-M 

14.00000  LT 

LT 

0.00350000  ng/g  3FB-M 

18.00000  LT 

LT 

0.22600000  ng/g  3FB-M 

R 

17.00000  ND 

LT 

0.00280000  ng/g  3FB-M 

5.30000  LT 

ND 

T 

0.00400000  |ig/g  3FB-M 

T 

0.03120  ND 

LT 

0.00100000  ng/g  3FB-M 

23.00000  LT 

LT 

0.00140000  ^g/g  3FB-M 

13.00000  LT 

LT 

0.00770000  ng/g  3FB-M 

17.00000  LT 

LT 

0.00070000  ng/g  3FB-M 

42.00000  LT 

LT 

0.06840000  ng/g  3FB-M 

37.00000  LT 

LT 

0.00850000  ng/g  3FB-M 

R 

3.00000  ND 

LT 

0.00160000  (ig/g  3FB-M 

26.00000  LT 

LT 

0.00650000  ng/g  3FB-M 

18.00000  LT 

ND 

T 

0.00050000  ng/g  3FB-M 

5.00000  LT 

ND 

T 

0.00050000  ng/g  3FB-M 

R 

6.00000  ND 

ND 

T 

0.00050000  ng/g  3FB-M 

50.00000  LT 

ND 

T 

0.00400000  fig/g  3FB-M 

T 

0.03120  ND 

LT 

0.00220000  (Jig/g  3FB-M 

38.00000  LT 

LT 

0.00130000  ftg/g  3FB-M 

28.00000  LT 

LT 

0.00300000  ng/g  3FB-M 

7.80000  LT 

LT 

0.00100000  ng/g  3FB-M 

7.20000  LT 

LT 

0.03590000  ng/g  3FB-M 

11.00000  LT 

LT 

0.10000000  |ig/g  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ND 

T 

0.10000000  ugg  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ND 

T 

0.10000000  ng/g  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ND 

T 

0.10000000  fig/g  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ND 

T 

0.10000000  fig/g  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ND 

T 

0.04790000  ng/g  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

LT 

0.04790000  ng/g  3FB-M 

R 

13.00000  ND 

LT 

0.00270000  fig/g  3FB-M 

18.00000  LT 

LT 

0.00270000  fig/g  3FB-M 

14.00000  LT 

LT 

0.00350000  fig/g  3FB-M 

18.00000  LT 

LT 

0.22600000  jig/g  3FB-M 

R 

17.00000  ND 

LT 

0.00280000  fig/g  3FB-M 

5.30000  LT 

ND 

T 

0.00400000  ng/g  3FB-M 

T 

0.03120  ND 

LT 

0.00100000  ng/g  3FB-M 

23.00000  LT 

LT 

0.00140000  ng/g  3FB-M 

13.00000  LT 

LT 

0.00770000  ng/g  3FB-M 

17.00000  LT 

LT 

0.00070000  ng/g  3FB-M 

42.00000  LT 

LT 

0.06840000  M-g/g  3FB-M 

37.00000  LT 

LT 

0.00850000  ng/g  3FB-M 

R 

3.00000  ND 

U 

0.00255000  ng/g  3FB-M 

26.00000  LT 

LT 

0.00650000  ng/g  3FB-M 

18.00000  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


Meat 

Flee 

Unit 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bod 

Code 

Value  Meas 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  PBSTIC1DES/PCBS 


ES2-94-01 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.02800000  gg/g  3FB-F 

5.30000  LT 

ES  2-94-01 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ZC 

0.14000000  ng/g  3FB-F 

T 

0.03120  ND 

ES2-94-0 1 

AEN  SLF  ALPHA-ENDOSULF  AN 

LT 

0.01000000  |ig/g  3FB-F 

23.00000  LT 

ES2 -94*01 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.01400000  ng/g  3FB-F 

13.00000  LT 

ES2-94-01 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.07700000  jig/g  3FB-F 

17.00000  LT 

ES2-94-01 

BENSLFBETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00700000  jig/g  3FB-F 

42.00000  LT 

ES2-94-0 1 

CLDAN  CHLORDANE 

c 

1.80000000  ng/g  3FB-F 

37.00000  LT 

ES2-94-01 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.08500000  ng/g  3FB-F 

R 

3.00000  ND 

ES2-94-01 

DLDRN  DIELDRIN 

c 

0.27000000  (ig/g  3FB-F 

26.00000  LT 

ES2-94-01 

ENDRN  ENDRIN 

U7 

0.08100000  |ig/g  3FB-F 

18.00000  LT 

ES2-94-01 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

zu 

0.00750000  ng/g  3FB-F 

5.00000  LT 

ES2-94-01 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00500000  ng/g  3FB-F 

R 

6.00000  ND 

ES2-94-01 

ESFS04  ENDOSirLFAN  StrLFATE 

ND 

T 

0.00500000  ng/g  3FB-F 

50.00000  LT 

ES2-94-01 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ZC 

0.18000000  ng/g  3FB-F 

T 

0.03120  ND 

ES2-94-0 1 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.02200000  ng/g  3FB-F 

38.00000  LT 

ES2-94-01 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.01300000  fig/g  3FB-F 

28.00000  LT 

ES2-94-01 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.03000000  ng/g  3FB-F 

7.80000  LT 

ES2-94-01 

LIN  LINDANE 

LT 

0.01000000  jig/g  3FB-F 

7.20000  LT 

ES2-94-01 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.36000000  |ig/g  3FB-F 

11.00000  LT 

ES2-94-01 

PCB016  PCB1016 

LT 

1.00000000  ng/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES  2-94-01 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

1.00000000  ng/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-01 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

1.00000000  gg/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-01 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

1.00000000  >ig/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES  2-94-01 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

1.00000000  ng/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-01 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.48000000  Mg/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-0 1 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.48000000  ^ig/g  3FB-F 

R 

13.00000  ND 

ES2-94-01 

PPDDD  2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U-DICHLO 

C 

0.08000000  ng/g  3FB-F 

18.00000  LT 

ES2-94-01 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  1 , 1  -DICHLO 

LT 

0.02700000  ng/g  3FB-F 

14.00000  LT 

ES2-94-01 

PPDDT  2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U,l-TRlCH 

C 

0.07100000  fig/g  3FB-F 

18.00000  LT 

ES2-94-01 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

2.30000000  ng/g  3FB-F 

R 

17.00000  ND 

ES2-94-02 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.02800000  fig/g  3FB-F 

5.30000  LT 

ES2-94-02 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.02800000  ug/g  3FB-F 

5.30000  LT 

ES2-94-02 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ZC 

0.12000000  ug/g  3FB-F 

T 

0.03120  ND 

ES2-94-02 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ZCD 

0.12000000  |ig/g  3FB-F 

T 

0.03120  ND 

ES2-94-02 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULF  AN 

LT 

0.01000000  ng/g  3FB-F 

23.00000  LT 

ES2-94-02 

AEN  SLF  ALPHA-ENDOSULF  AN 

LT 

D 

0.01000000  ng/g  3FB-F 

23.00000  LT 

ES2-94-02 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.01400000  ng/g  3FB-F 

13.00000  LT 

ES2-94-02 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

D 

0.01400000  gg/g  3FB-F 

13.00000  LT 

ES2-94-02 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.07700000  (ig/g  3FB-F 

17.00000  LT 

ES2-94-02 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.07700000  |tg/g  3FB-F 

17.00000  LT 

ES2-94-02 

BENSLFBETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00700000  |ig/'g  3FB-F 

42.00000  LT 

ES2-94-02 

BENSLFBETA-ENDOStrLFAN 

LT 

D 

0.00700000  ng/g  3FB-F 

42.00000  LT 

ES2-94-02 

CLDAN  CHLORDANE 

C 

1.50000000  ng/g  3FB-F 

37.00000  LT 

ES2-94-02 

CLDAN  CHLORDANE 

CD 

1.60000000  (ig/g  3FB-F 

37.00000  LT 

ES2-94-02 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.08500000  ng/g  3FB-F 

R 

3.00000  ND 

ES2-94-02 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.08500000  ng/g  3FB-F 

R 

3.00000  ND 

ES2-94-02 

DLDRN  DIELDRIN 

C 

0.02700000  ng/g  3FB-F 

26.00000  LT 

ES2-94-02 

DLDRN  DIELDRIN 

CD 

0.03100000  Jig/g  3FB-F 

26.00000  LT 

ES2-94-02 

ENDRN  ENDRIN 

U7 

0.07800000  gg/g  3FB-F 

18.00000  LT 

ES2-94-02 

ENDRN  ENDRIN 

U7D 

0.07700000  (ig/g  3FB-F 

18.00000  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


a—  ri  — ■ 

Mess 

FW 

Unit 

Rag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Boo) 

Code 

Value  Meas 

Code  Qual 

Value  Bool 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 


ES2-94-02 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00500000  pig/g  3FB-F 

5.00000  LT 

ES2-94-02 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

TD 

0.00500000  ng/g  3FB-F 

5.00000  LT 

ES2-94-02 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00500000  ng/g  3FB-F 

R 

6.00000  ND 

ES2-94-02 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

TD 

0.00500000  \xgfg  3FB-F 

R 

6.00000  ND 

ES2-94-02 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

T 

0.00500000  \LgJg  3FB-F 

50.00000  LT 

ES2-94-02 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

TD 

0.00500000  \tgfg  3FB-F 

50.00000  LT 

ES2-94-02 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ZC 

0.14000000  \xgjg  3FB-F 

T 

0.03120  ND 

ES2-94-02 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ZCD 

0.15000000  ng/g  3FB-F 

T 

0.03120  ND 

ES2-94-02 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.02200000  ng/g  3FB-F 

38.00000  LT 

ES2-94-02 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

D 

0.02200000  ng/g  3FB-F 

38.00000  LT 

ES2-94-02 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.01300000  ng/g  3FB-F 

28.00000  LT 

ES2-94-02 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

D 

0.01300000  ^g/g3FB-F 

28.00000  LT 

ES2-94-02 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.03000000  fig/g  3FB-F 

7.80000  LT 

ES2-94-02 

ISODR  ISODRIN 

LT 

D 

0.03000000  ng/g  3FB-F 

7.80000  LT 

ES2-94-02 

LIN  LINDANE 

LT 

0.01000000  ^g/g  3FB-F 

7.20000  LT 

ES2-94-02 

LIN  LINDANE 

LT 

D 

0.01000000  ng/g  3FB-F 

7.20000  LT 

ES2-94-02 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.36000000  ng/g  3FB-F 

11.00000  LT 

ES2-94-02 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

D 

0.36000000  ng/g  3FB-F 

11.00000  LT 

ES2-94-02 

PCB016  PCB1016 

LT 

1.00000000  ^ig/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-02 

PCB016  PCB1016 

LT 

D 

1.00000000  fig/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-02 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

1.00000000  ng/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-02 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

TD 

1.00000000  ng/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-02 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

1.00000000  \kgjg  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-02 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

TD 

1.00000000  fig/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-02 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

1.00000000  \igjg  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-02 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

TD 

1.00000000  ng/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-02 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

1.00000000  ng/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-02 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

TD 

1.00000000  ng/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-02 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.48000000  \igfg  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-02 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

TD 

0.48000000  \xg/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-02 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.48000000  \igfg  3FB-F 

R 

13.00000  ND 

ES2-94-02 

PCB260  PCB  1260 

LT 

D 

0.48000000  ng/g  3FB-F 

R 

13.00000  ND 

ES2-94-02 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLO 

LT 

0.02700000  ng/g  3FB-F 

18.00000  LT 

ES2-94-02 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-1 ,  1-DICHLO 

LT 

D 

0.02700000  ytgfg  3FB-F 

18.00000  LT 

ES2-94-02 

PPDDE  2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLO 

LT 

0.02700000  ng/g  3FB-F 

14.00000  LT 

ES2-94-02 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U-DICHLO 

LT 

D 

0.02700000  ng/g  3FB-F 

14.00000  LT 

ES2-94-02 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,U-TRICH 

LT 

0.03500000  jig/g  3FB-F 

18.00000  LT 

ES2-94-02 

PPDDT  2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL>  1,1,1  -TRICH 

LT 

D 

0.03500000  ^g/g  3FB-F 

18.00000  LT 

ES2-94-02 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

2.30000000  ^g/g  3FB-F 

R 

17.00000  ND 

ES2-94-02 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

D 

2.30000000  \xg/g  3FB-F 

R 

17.00000  ND 

ES2-94-03 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.02800000  pgjg  3FB-F 

5.30000  LT 

ES2-94-03 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ZC 

0.05300000  ^g/g  3FB-F 

T 

0.03120  ND 

ES2-94-03 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.01000000  fig/g  3FB-F 

23.00000  LT 

ES2-94-03 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.01400000  jig/g  3FB-F 

13.00000  LT 

ES2-94-03 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.07700000  fig/g  3FB-F 

17.00000  LT 

ES2 -94-03 

BENSLFBETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00700000  ytg/g  3FB-F 

42.00000  LT 

ES2-94-03 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.68000000  ytg/g  3FB-F 

37.00000  LT 

ES2-94-03 

DBHC  DELT  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.08500000  \igjg  3FB-F 

R 

3.00000  ND 

ES2-94-03 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.01600000  \ngjg  3FB-F 

26.00000  LT 

ES2-94-03 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

7 

0.06500000  ytgjg  3FB-F 

18.00000  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 
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-  Field  Blank 

Mess 

Fb( 

Unit 

Flag  Data 

Meat 

Site  ID 

Test  Name 

Beoi 

Code 

Value  Meas 

Code  Qua) 

Value  Bool 

Chemical  Class:  PESTIC1DES/PCBS 


ES2-94-03 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00500000  (ig/g  3FB-F 

5.00000  LT 

ES2-94-03 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00500000  (tg/g  3FB-F 

R 

6.00000  ND 

ES2-94-03 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

T 

0.00500000  |ig/g  3FB-F 

50.00000  LT 

ES2-94-03 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ZC 

0.06600000  (ig/g  3FB-F 

T 

0.03120  ND 

ES2-94-03 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.02200000  (ig/g  3FB-F 

38.00000  LT 

ES2-94-03 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.01300000  (ig/g  3FB-F 

28.00000  LT 

ES2-94-03 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.03000000  (ig/g  3FB-F 

7.80000  LT 

ES2-94-03 

LIN  LINDANE 

LT 

0.01000000  (ig/g  3FB-F 

7.20000  LT 

ES2-94-03 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.36000000  (ig/g  3FB-F 

11.00000  LT 

ES2-94-03 

PCB016  PCB  1016 

LT 

1.00000000  (ig/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-03 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

1.00000000  ng/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-03 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

1.00000000  ng/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-03 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

1.00000000  ^g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-03 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

1.00000000  ng/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-03 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.48000000  (ig/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-03 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.48000000  (ig/g  3FB-F 

R 

13.00000  ND 

ES2-94-03 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CH1jOROPHENYL>1,1-DICHLO 

C 

0.09200000  (ig/g  3FB-F 

18.00000  LT 

ES2-94-03 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHU)ROPHENYL)-U-DICHLO 

LT 

0.02700000  ng/g  3FB-F 

14.00000  LT 

ES2-94-03 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l ,  1 , 1-TRICH 

C 

0.07900000  (ig/g  3FB-F 

18.00000  LT 

ES2-94-03 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

2.30000000  |ig/g  3FB-F 

R 

17.00000  ND 

ES2-94-04 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.02800000  jig/g  3FB-F 

5.30000  LT 

ES2-94-04 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0.04000000  ^g/g  3FB-F 

T 

0.03120  ND 

ES2-94-04 

AEN  SLF  ALPHA-ENDOSULF  AN 

LT 

0.01000000  ^g/g  3FB-F 

23.00000  LT 

ES2-94-04 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.01400000  fig/g  3FB-F 

13.00000  LT 

ES2-94-04 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.07700000  ng/g  3FB-F 

17.00000  LT 

ES2-94-04 

BENSLFBETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00700000  ng/g  3FB-F 

42.00000  LT 

ES2-94-04 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.68000000  (ig/g  3FB-F 

37.00000  LT 

ES2-94-04 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.08500000  ng/g  3FB-F 

R 

3.00000  ND 

ES2-94-04 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.01600000  ng/g  3FB-F 

26.00000  LT 

ES2-94-04 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

7 

0.06500000  ng/g  3FB-F 

18.00000  LT 

ES2-94-04 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00500000  ng/g  3FB-F 

5.00000  LT 

ES2-94-04 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00500000  ng/g  3FB-F 

R 

6.00000  ND 

ES2-94-04 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

T 

0.00500000  |ig/g  3FB-F 

50.00000  LT 

ES2-94-04 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0.04000000  ng/g  3FB-F 

T 

0.03120  ND 

ES2-94-04 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.02200000  (ig/g  3FB-F 

38.00000  LT 

ES2-94-04 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.01300000  (ig/g  3FB-F 

28.00000  LT 

ES2-94-04 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.03000000  (ig/g  3FB-F 

7.80000  LT 

ES2-94-04 

LEM  LINDANE 

LT 

0.01000000  |ig/g  3FB-F 

7.20000  LT 

ES2-94-04 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.36000000  (ig/g  3FB-F 

11.00000  LT 

ES2-94-04 

PCB016  PCB  1016 

LT 

1.00000000  (ig/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-04 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

1.00000000  (ig/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-04 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

1.00000000  (ig/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-04 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

1.00000000  ng'g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-04 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

1.00000000  (ig/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-04 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.48000000  (ig/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2 -94-04 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.48000000  (ig/g  3FB-F 

R 

13.00000  ND 

ES2-94-04 

PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  1 , 1  -DICHLO 

C 

0.04100000  (ig/g  3FB-F 

18.00000  LT 

ES2-94-04 

PPDDE  2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLO 

LT 

0.02700000  (ig/g  3FB-F 

14.00000  LT 

ES2-94-04 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l,l-TR]CH 

C 

0.04100000  ^g/g  3FB-F 

18.00000  LT 

ES2-94-04 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

2.30000000  (ig/g  3FB-F 

R 

17.00000  ND 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


—  i  i  ■ 

Meas 

FWt 

Unit 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qua] 

Value  Bool 

Chemical  Class:  PESTICIDE  S/PC BS 


ES2-94-05 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.02800000 

Hg/g  3FB*F 

5.30000  LT 

ES2-94-05 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0.04000000 

Hg/g  3FB-F 

T 

0.03120  ND 

ES2-94-05 

AEN  SLF  ALPH  A-ENDOS  ULF  AN 

LT 

0.01000000 

Hg/g  3FB-F 

23.00000  LT 

ES2-94-05 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.01400000 

Hg/g  3FB-F 

13.00000  LT 

ES2-94-05 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.07700000 

Hg/g  3FB-F 

17.00000  LT 

ES2-94-05 

BEN  SLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00700000 

Hg/g  3FB-F 

42.00000  LT 

ES2-94-05 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

^g/g  3FB-F 

37.00000  LT 

ES2-94-05 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.08500000 

Hg/g  3FB-F 

R 

3.00000  ND 

ES2-94-05 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.01600000 

Hg/g  3FB-F 

26.00000  LT 

ES2-94-05 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

7 

0.06500000 

yg/g  3FB-F 

18.00000  LT 

ES2-94-05 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00500000 

\kgjg  3FB-F 

5.00000  LT 

ES2-94-05 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00500000 

Hg/g  3FB-F 

R 

6.00000  ND 

ES2-94-05 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

T 

0.00500000 

Hg/g  3FB-F 

50.00000  LT 

ES2-94-05 

GOLD  A  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0.04000000 

pg/g  3FB-F 

T 

0.03120  ND 

ES2-94-05 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.02200000 

pg/g  3FB-F 

38.00000  LT 

ES2-94-05 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.01300000 

pg/g  3FB-F 

28.00000  LT 

ES2-94-05 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.03000000 

pgg  3FB-F 

7.80000  LT 

ES2-94-05 

LIN  LINDANE 

LT 

0.01000000 

pg/g  3FB-F 

7.20000  LT 

ES2-94-05 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.36000000 

pgg  3FB-F 

11.00000  LT 

ES2-94-05 

PC  BO  16  PCBI016 

LT 

1.00000000 

Hg/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-05 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

1.00000000 

pg'g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-05 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

1.00000000 

Hg/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-05 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

1.00000000 

pg/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-05 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

1.00000000 

pg/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-05 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.48000000 

pg/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-05 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.48000000 

pg/g  3FB-F 

R 

13.00000  ND 

ES2-94-05 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U-DICHU) 

LT 

0.02700000 

pg/g  3FB-F 

18.00000  LT 

ES2-94-05 

PPDDE  2,2-BIS(PARA*C  HLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLO 

LT 

0.02700000 

pg/g  3FB-F 

14.00000  LT 

ES2-94-05 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  1, U  -TRICH 

LT 

0.03500000 

pg/g  3FB-F 

18.00000  LT 

ES2-94-05 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

2.30000000 

pg/g  3FB-F 

R 

17.00000  ND 

ES2-94-06 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.02800000 

pg/g  3FB-F 

5.30000  LT 

ES2-94-06 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0.04000000 

pg/g  3FB-F 

T 

0.03120  ND 

ES2-94-06 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.01000000 

Pg/g  3FB-F 

23.00000  LT 

ES2-94-06 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.01400000 

pg/g  3FB-F 

13.00000  LT 

ES2-94-06 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.07700000 

pg/g  3FB-F 

17.00000  LT 

ES2-94-06 

BEN  SLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00700000 

pg/g  3FB-F 

42.00000  LT 

ES2-94-06 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

pg/g  3FB-F 

37.00000  LT 

ES2-94-06 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.08500000 

pg/g  3FB-F 

R 

3.00000  ND 

ES2-94-06 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.01600000 

pg/g  3FB-F 

26.00000  LT 

ES2-94-06 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

7 

0.06500000 

pg/g  3FB-F 

18.00000  LT 

ES2-94-06 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00500000 

pg/g  3FB-F 

5.00000  LT 

ES2-94-06 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00500000 

pg/g  3FB-F 

R 

6.00000  ND 

ES2-94-06 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

T 

0.00500000 

pg/g  3FB-F 

50.00000  LT 

ES2-94-06 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0.04000000 

pg/g  3FB-F 

T 

0.03120  ND 

ES2-94-06 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.02200000 

pg/g  3FB-F 

38.00000  LT 

ES2-94-06 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.01300000 

Mg/g  3FB-F 

28.00000  LT 

ES  2-94-06 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.03000000 

pg/g  3FB-F 

7.80000  LT 

ES2-94-06 

LIN  LINDANE 

LT 

0.01000000 

pg/g  3FB-F 

7.20000  LT 

ES2-94-06 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.36000000 

pg/g  3FB-F 

11.00000  LT 

ES2-94-06 

PCB016  PCB  1016 

LT 

1.00000000 

pg/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


Chemical  Classy  PESTICIDES/PCBS _ 

ES2-94-06  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ES2-94-06  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ES2-94-06  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ES2-94-06  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ES2-94-06  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ES2-94-06  PCB260  PCB 1260 

ES2-94-06  PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-U-DICHLO 

ES2-94-06  PPDDE  2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U-DICHLO 

ES2-94-06  PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1,1,1  -TR1CH 

ES2-94-06  TXPHE  TOXAPHENE 

ES3-94-01  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ES3-94-01  ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ES3-94-01  AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 
ES3-94-01  ALDRN  ALDRIN 

ES3-94-01  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ES3-94-01  BEN  SLF  BET  A-ENDOSlfLFAN 

ES3-94-0 1  CLDAN  CHLORDANE 

ES3-94-01  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ES3-94-01  DLDRN  DIELDRIN 

ES3-94-01  ENDRN  ENDRIN 

ES3-94-01  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ES3-94-01  ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ES3-94-01  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ES3-94-0 1  GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ES3-94-01  HPCL  HEPTACHLOR 

ES3-94-01  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

ES3-94-01  ISODR  ISODREM 

ES3-94-01  LIN  LINDANE 

ES3-94-01  MEXCL  METHOXYCHLOR 

ES3-94-01  PCB016  PCB  1016 

ES3-94-0I  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ES3-94-01  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ES3-94-0 1  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ES3-94-01  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ES3-94-01  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ES3-94-01  PCB260  PCB  1260 

ES3-94-01  PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLO 

ES3-94-01  PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLO 

ES3-94-01  PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l,l-TRICH 

ES3-94-01  TXPHE  TOXAPHENE 

ES3-94-02  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ES3-94-02  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ES3-94-02  ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ES3-94-02  ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ES3-94-02  AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 
ES3-94-02  AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 
ES3-94-02  ALDRN  ALDRIN 

ES3-94-02  ALDRN  ALDRIN 

ES3-94-02  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ES3-94-02  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 


ND 

T 

1.00000000  gg/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ND 

T 

1.00000000  gg/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ND 

T 

1.00000000  gg/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ND 

T 

1.00000000  gg/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ND 

T 

0.48000000  gg/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

LT 

0.48000000  gg/g  3FB-F 

R 

13.00000  ND 

LT 

0.02700000  gg/g  3FB-F 

18.00000  LT 

LT 

0.02700000  gg/g  3FB-F 

14.00000  LT 

LT 

0.03500000  gg/g  3FB-F 

18.00000  LT 

LT 

2.30000000  gg/g  3FB-F 

R 

17.00000  ND 

LT 

0.00280000  gg/g  3FB-C 

5.30000  LT 

ND 

T 

0.00400000  gg/g  3FB-C 

T 

0.03120  ND 

LT 

0.00100000  gg/g  3FB-C 

23.00000  LT 

LT 

0.00140000  gg/g  3FB-C 

13.00000  LT 

LT 

0.00770000  gg/g  3FB-C 

17.00000  LT 

LT 

0.00070000  gg/g  3FB-C 

42.00000  LT 

LT 

0.06840000  gg/g  3FB-C 

37.00000  LT 

LT 

0.00850000  gg/g  3FB-C 

R 

3.00000  ND 

LT 

0.00160000  gg/g  3FB-C 

26.00000  LT 

LT 

7 

0.00650000  gg/g  3FB-C 

18.00000  LT 

ZU 

0.00227000  gg/g  3FB-C 

5.00000  LT 

ND 

T 

0.00050000  gg/g  3FB-C 

R 

6.00000  ND 

ND 

T 

0.00050000  gg/g  3FB-C 

50.00000  LT 

ND 

T 

0.00400000  gg/g  3FB-C 

T 

0.03120  ND 

LT 

0.00220000  gg/g  3FB-C 

38.00000  LT 

LT 

0.00130000  (ng/g  3FB-C 

28.00000  LT 

LT 

0.00300000  gg/g  3FB-C 

7.80000  LT 

LT 

0.00100000  gg/g  3FB-C 

7.20000  LT 

LT 

0.03590000  Mg/g  3FB-C 

11.00000  LT 

LT 

0.10000000  gg/g  3FB-C 

R 

9.10000  ND 

ND 

T 

0.10000000  gg/g  3FB-C 

R 

9.10000  ND 

ND 

T 

0.10000000  gg/g  3FB-C 

R 

9.10000  ND 

ND 

T 

0.10000000  gg/g  3FB-C 

R 

9.10000  ND 

ND 

T 

0.10000000  ng/g  3FB-C 

R 

9.10000  ND 

ND 

T 

0.04790000  gg/g  3FB-C 

R 

9.10000  ND 

LT 

0.04790000  gg/g  3FB-C 

R 

13.00000  ND 

LT 

0.00270000  gg/g  3FB-C 

18.00000  LT 

LT 

0.00270000  gg/g  3FB-C 

14.00000  LT 

LT 

0.00350000  gg/g  3FB-C 

18.00000  LT 

LT 

0.22600000  gg/g  3FB-C 

R 

17.00000  ND 

LT 

0.00280000  gg/g  3FB-C 

5.30000  LT 

LT 

D 

0.00280000  gg/g  3FB-C 

5.30000  LT 

ND 

T 

0.00400000  gg/g  3FB-C 

T 

0.03120  ND 

ND 

TD 

0.00400000  gg/g  3FB-C 

T 

0.03120  ND 

LT 

0.00100000  gg/g  3FB-C 

23.00000  LT 

LT 

D 

0.00100000  gg/g  3FB-C 

23.00000  LT 

LT 

0.00140000  gg/g  3FB-C 

13.00000  LT 

LT 

D 

0.00140000  gg/g  3FB-C 

13.00000  LT 

LT 

0.00770000  gg/g  3FB-C 

17.00000  LT 

LT 

D 

0.00770000  gg/g  3FB-C 

17.00000  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


FteU  Waal  ’ 

Meat 

F1k 

Vwk 

Flat  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Nuk 

tool 

Co 4c 

Value  Meas 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 


ES3-94-02 

BENSLFBETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000  ng/g  3FB-C 

42.00000  LT 

ES3-94-02 

BENSLFBETA-EKDOSULFAN 

LT 

D 

0.00070000  ng/g  3FB-C 

42.00000  LT 

ES3-94-02 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.06840000  3FB-C 

37.00000  LT 

ES3-94-02 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

D 

0.06840000  ng/g  3FB-C 

37.00000  LT 

ES3-94-02 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  ng/g  3FB-C 

R 

3.00000  ND 

ES3-94-02 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.00850000  Hg/g  3FB-C 

R 

3.00000  ND 

ES3-94-02 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.00160000  ^ig/g  3FB-C 

26.00000  LT 

ES3-94-02 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

D 

0.00160000  jig/g  3FB-C 

26.00000  LT 

ES3-94-02 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

7 

0.00650000  Mg/g  3FB-C 

18.00000  LT 

ES3-94-02 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

D7 

0.00650000  ^ig/g  3FB-C 

18.00000  LT 

ES3-94-02 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00050000  Mg/g  3FB-C 

5.00000  LT 

ES3-94-02 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

TD 

0.00050000  Mg/g  3FB-C 

5.00000  LT 

ES3-94-02 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00050000  Mg/g  3FB-C 

R 

6.00000  ND 

ES3-94-02 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

TD 

0.00050000  Mg/g  3FB-C 

R 

6.00000  ND 

ES3-94-02 

ESFSD4  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

T 

0.00050000  fig'g  3FB-C 

50.00000  LT 

ES3-94-02 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

TD 

0.00050000  Mg/g  3FB-C 

50.00000  LT 

ES3-94-02 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  ng/g  3FB-C 

T 

0.03120  ND 

ES3-94-02 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

TD 

0.00400000  Mg/g  3FB-C 

T 

0.03120  ND 

ES3 -94-02 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  M^g  3FB-C 

38.00000  LT 

ES3-94-02 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

D 

0.00220000  Mg/g  3FB-C 

38.00000  LT 

ES3-94-02 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  Mg/g  3FB-C 

28.00000  LT 

ES3-94-02 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

D 

0.00130000  Mg/g  3FB-C 

28.00000  LT 

ES3-94-02 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00300000  ng/g  3FB-C 

7.80000  LT 

ES3-94-02 

ISODR  ISODRIN 

LT 

D 

0.00300000  ng/g  3FB-C 

7.80000  LT 

ES3-94-02 

LIN  LINDANE 

LT 

0.00100000  Mg/g  3FB-C 

7.20000  LT 

ES3-94-02 

LIN  LINDANE 

LT 

D 

0.00100000  Mg/g  3FB-C 

7.20000  LT 

ES3-94-02 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  Mg/g  3FB-C 

11.00000  LT 

ES3-94-02 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

D 

0.03590000  ng/g  3FB-C 

11.00000  LT 

ES3-94-02 

PC  BO  16  PCB  1016 

LT 

0.10000000  Mg/g  3FB-C 

R 

9.10000  ND 

ES3-94-02 

PCB016  PCB  1016 

LT 

D 

0.10000000  Mg/g  3FB-C 

R 

9.10000  ND 

ES3-94-02 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

0.10000000  ng/g  3FB-C 

R 

9.10000  ND 

ES3-94-02 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

TD 

0.10000000  Mg/g  3FB-C 

R 

9.10000  ND 

ES3-94-02 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

0.10000000  Mg/g  3FB-C 

R 

9.10000  ND 

ES3-94-02 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

TD 

0.10000000  Mg/g  3FB-C 

R 

9.10000  ND 

ES3-94-02 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

0.10000000  ng/g  3FB-C 

R 

9.10000  ND 

ES3-94-02 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

TD 

0.10000000  Mg/g  3FB-C 

R 

9.10000  ND 

ES3-94-02 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

0.10000000  Mg/g  3FB-C 

R 

9.10000  ND 

ES3 -94-02 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

TD 

0.10000000  Mg/g  3FB-C 

R 

9.10000  ND 

ES3-94-02 

PCB254  POLYCHLORINATED'BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.04790000  Mg/g  3FB-C 

R 

9.10000  ND 

ES3-94-02 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

TD 

0.04790000  ng/g  3FB-C 

R 

9.10000  ND 

ES3-94-02 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.04790000  Mg'g  3FB-C 

R 

13.00000  ND 

ES3-94-02 

PCB260  PCB  1260 

LT 

D 

0.04790000  Mg/g  3FB-C 

R 

13.00000  ND 

ES3-94-02 

PPDDD  2,2-BIS{PARA-CHU)ROPHENYL>Ll-DICHLO 

LT 

0.00270000  Mg/g  3FB-C 

18.00000  LT 

ES3-94-02 

PPDDD  2.2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL)-l ,  1  -DICHLO 

LT 

D 

0.00270000  Mg/g  3FB-C 

18.00000  LT 

ES3-94-02 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1,1 -DICHLO 

LT 

0.00270000  Mg/g  3FB-C 

14.00000  LT 

ES3-94-02 

PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLO 

LT 

D 

0.00270000  Mg/g  3FB-C 

14.00000  LT 

ES3-94-02 

PPDDT  2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL>  1,1,1  -TRICH 

LT 

0.00350000  Mg/g  3FB-C 

18.00000  LT 

ES3-94-02 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,U-TRICH 

LT 

D 

0.00350000  Mg/g  3FB-C 

18.00000  LT 

ES3-94-02 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  Mg/g  3FB-C 

R 

17.00000  ND 

ES3-94-02 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

D 

0.22600000  Mg/g  3FB-C 

R 

17.00000  ND 

316 


Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


Chemical  Class :  PEST1C1DES/PCBS 


ES4-94-01 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  ng/g  3FB-D 

5.30000  LT 

ES4-94-01 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.00280000  (igte  3FB-D 

5.30000  LT 

ES4-94-01 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  ng/g  3FB-D 

T 

0.03120  ND 

ES4-94-01 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

TD 

0.00400000  fig/g  3FB-D 

T 

0.03120  ND 

ES4-94-01 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000  ng/g  3FB-D 

23.00000  LT 

ES4-94-01 

AENSLF  ALPH  A-ENDOSULF  AN 

LT 

D 

0.00100000  |ig/g  3FB-D 

23.00000  LT 

ES4-94-01 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.00140000  ng/g  3FB-D 

13.00000  LT 

ES4-94-01 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

D 

0.00140000  jig/g  3FB-D 

13.00000  LT 

ES4-94-01 

BBHC  BET  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  fig/g  3FB-D 

17.00000  LT 

ES4-94-01 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.00770000  (ig/g  3FB-D 

17.00000  LT 

ES4-94-01 

BENSLFBETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000  Hg/g  3FB-D 

42.00000  LT 

ES4-94-01 

BENSLFBETA-ENDOSULFAN 

LT 

D 

0.00070000  ng/g  3FB-D 

42.00000  LT 

ES4-94-01 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.06840000  fig/g  3FB-D 

37.00000  LT 

ES4-94-01 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

D 

0.06840000  >ig/g  3FB-D 

37.00000  LT 

ES4-94-01 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  ng/g  3FB-D 

R 

3.00000  ND 

ES4-94-01 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.00850000  ^g/g  3FB-D 

R 

3.00000  ND 

ES4-94-01 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.00160000  ng/g  3FB-D 

26.00000  LT 

ES4-94-01 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

D 

0.00160000  |ig/g  3FB-D 

26.00000  LT 

ES4-94-01 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

7 

0.00650000  ng/g  3FB-D 

18.00000  LT 

ES4-94-01 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

D7 

0.00650000  >ig/g  3FB-D 

18.00000  LT 

ES4-94-01 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00050000  ^ig/g  3FB-D 

5.00000  LT 

ES4-94-01 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

TD 

0.00050000  ng/g  3FB-D 

5.00000  LT 

ES4-94-01 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00050000  |ig/g  3FB-D 

R 

6.00000  ND 

ES4-94-01 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

TD 

0.00050000  ng/g  3FB-D 

R 

6.00000  ND 

ES4-94-01 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

T 

0.00050000  ng/g  3FB-D 

50.00000  LT 

ES4-94-01 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

TD 

0.00050000  ng/g  3FB-D 

50.00000  LT 

ES4-94-01 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  ng/g  3FB-D 

T 

0.03120  ND 

ES4-944J1 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

TD 

0.00400000  (ig/g  3FB-D 

T 

0.03120  ND 

ES4-94-01 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  fig/g  3FB-D 

38.00000  LT 

ES4-94-01 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

D 

0.00220000  ng/g  3FB-D 

38.00000  LT 

ES4-94-01 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  ng/g  3FB-D 

28.00000  LT 

ES4-94-01 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

D 

0.00130000  ng/g  3FB-D 

28.00000  LT 

ES4-94-01 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00300000  ng/g  3FB-D 

7.80000  LT 

ES4-94-01 

ISODR  ISODRIN 

LT 

D 

0.00300000  ng/g  3FB-D 

7.80000  LT 

ES4-94-01 

LIN  LINDANE 

LT 

0.00100000  ng/g  3FB-D 

7.20000  LT 

ES4-94-01 

LIN  LINDANE 

LT 

D 

0.00100000  ng'g  3FB-D 

7.20000  LT 

ES4-94-01 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  jig/g  3FB-D 

11.00000  LT 

ES4-94-01 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

D 

0.03590000  ng  g  3FB-D 

11.00000  LT 

ES4-94-01 

PC  BO  16  PCB  1016 

LT 

0.10000000  jig'g  3FB-D 

R 

9.10000  ND 

ES4-94-01 

PCB016  PCB  1016 

LT 

D 

0.10000000  ng/g  3FB-D 

R 

9.10000  ND 

ES4-94-01 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

0.KXI00000  ng/g  3FB-D 

R 

9.10000  ND 

ES4-94-01 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

TD 

0.10000000  ng/g  3FB-D 

R 

9.10000  ND 

ES4-94-01 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

0.10000000  ng'g  3FB-D 

R 

9.10000  ND 

ES4-94-01 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

TD 

0.10000000  ng/g  3FB-D 

R 

9.10000  ND 

ES4-94-01 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

0.10000000  fig  g  3FB-D 

R 

9.10000  ND 

ES4-94-01 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

TD 

0.10000000  ug'g  3FB-D 

R 

9.10000  ND 

ES4-94-01 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

0.10000000  fig/g  3FB-D 

R 

9.10000  ND 

ES4-94-01 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

TD 

0.10000000  ^g/g  3FB-D 

R 

9.10000  ND 

ES4-94-01 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.04790000  >ig/g  3FB-D 

R 

9.10000  ND 

ES4-94-01 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

TD 

0.04790000  ng/g  3FB-D 

R 

9.10000  ND 

Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


Mct> 

FW 

U. mk 

Flag  Data 

Meas 

slum 

Test  Naac 

Baol 

Codr 

Value  Meas 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 


ES4-94-01 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.04790000  *ig/g  3FB-D 

R 

13.00000  ND 

ES4-94-01 

PCB260  PCB  1260 

LT 

D 

0.04790000  jig/g  3FB-D 

R 

13.00000  ND 

ES4-94-01 

PPDDD  2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U-DICHLO 

LT 

0.00270000  jig/g  3FB-D 

18.00000  LT 

ES4-94-01 

PPDDD  2»2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l ,  1-DICHLO 

LT 

D 

0.00270000  jig/g  3FB-D 

18.00000  LT 

ES4-94-01 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-L  1  -DICHLO 

LT 

0.00270000  ng/g  3FB-D 

14.00000  LT 

ES4-94-01 

PPDDE  2>BlS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLO 

LT 

D 

0.00270000  ng/g  3FB-D 

14.00000  LT 

ES4-94-01 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,  1,1 -TRICH 

LT 

0.00350000  jig/g  3FB-D 

18.00000  LT 

ES4-94-01 

PPDDT  2^-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1,1,1  -TRICH 

LT 

D 

0.00350000  jig/g  3FB-D 

18.00000  LT 

ES4-94-01 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  ng/g  3FB-D 

R 

17.00000  ND 

ES4-94-01 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

D 

0.22600000  fig/g  3FB-D 

R 

17.00000  ND 

ES4-94-02 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  ng/g  3FB-D 

5.30000  LT 

ES4-94-02 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  jig/g  3FB-D 

T 

0.03120  ND 

ES4-94-02 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000  M-g/g  3FB-D 

23.00000  LT 

ES4-94-02 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.00140000  ng/g  3FB-D 

13.00000  LT 

ES4-94-02 

*  BBHC  BETA-BENZENE HEXACHLORIDE 

LT 

0.0O770000  ng/g  3FB-D 

17.00000  LT 

ES4-94-02 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000  >ig/g  3FB-D 

42.00000  LT 

ES4-94-02 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.06840000  ng/g  3FB-D 

37.00000  LT 

ES4-94-02 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  fig/g  3FB-D 

R 

3.00000  ND 

ES4-94-02 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.00160000  M-g-'g  3FB-D 

26.00000  LT 

ES4-94-02 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

7 

0.00650000  ng/g  3FB-D 

18.00000  LT 

ES4-94-02 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00050000  jig/g  3FB-D 

5.00000  LT 

ES4-94-02 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00050000  ^g/g  3FB-D 

R 

6.00000  ND 

ES4-94-02 

ESFS04  ENDOSULFAN  SIT. FATE 

ND 

T 

0.00050000  ngte  3FB-D 

50.00000  LT 

ES4-94-02 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  *ig/g  3FB-D 

T 

0.03120  ND 

ES4-94-02 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  ng/g  3FB-D 

38.00000  LT 

ES4-94-02 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  ng/g  3FB-D 

28.00000  LT 

ES4-94-02 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00300000  ng/g  3FB-D 

7.80000  LT 

ES4-94-02 

LIN  LINDANE 

LT 

0.00100000  ng^g  3FB-D 

7.20000  LT 

ES4-94-02 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  figfe  3FB-D 

11.00000  LT 

ES4-94-02 

PCB016  PCB  1016 

LT 

0.10000000  fig/g  3FB-D 

R 

9.10000  ND 

ES4-94-02 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

0.10000000  ^g/g  3FB-D 

R 

9.10000  ND 

ES4-94-02 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

0.10000000  fig/g  3FB-D 

R 

9.10000  ND 

ES4-94-02 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

0.10000000  jig'g  3FB-D 

R 

9.10000  ND 

ES4-94-02 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

0.10000000  ^g/g  3FB-D 

R 

9.10000  ND 

ES4-94-02 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.04790000  ng/g  3FB-D 

R 

9.10000  ND 

ES4-94-02 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.04790000  ng/g  3FB-D 

R 

13.00000  ND 

ES4-94-02 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1 ,  1 -DICHLO 

LT 

0.00270000  jig/g  3FB-D 

18.00000  LT 

ES4-94-02 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>- 1 ,  1-DICHLO 

LT 

0.00270000  ng/g  3FB-D 

14.00000  LT 

ES4-94-02 

PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  1,1,1  -TRICH 

LT 

0.00350000  ng/g  3FB-D 

18.00000  LT 

ES4-94-02 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  ng/g  3FB-D 

R 

17.00000  ND 

ES5-94-01 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  iig/g  3FB-J 

5.30000  LT 

ES  5 -94-01 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.00280000  ng/g  3FB-J 

5.30000  LT 

ES5-94-01 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  ng/g  3FB-J 

T 

0.03120  ND 

ES5-94-01 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

TD 

0.00400000  \igjg  3FB-J 

T 

0.03120  ND 

ES  5-94-01 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000  3FB-J 

23.00000  LT 

ES  5-94-01 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

D 

0.00100000  ng/g  3FB-J 

23.00000  LT 

ES5-94-01 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.00140000  ng'g  3FB-J 

13.00000  LT 

ES  5-94-01 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

D 

0.00140000  ng/g  3FB-J 

13.00000  LT 

ES5-94-01 

BBHC  BETA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  ng/g  3FB-J 

17.00000  LT 

ES5-94-01 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.00770000  jig/g  3FB-J 

17.00000  LT 
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Test  Name 


Mca*  Flat 

Bee!  Cafe 


UaH 

Value  Meas 


Chemical  Classy  PESTICIDES/PCBS _ 

ES5-94-01  BENSLFBETA-ENDOSULFAN 

ES5-94-01  BENSLFBETA-ENDOSULFAN 

ES5-94-01  CLDAN  CHLORDANE 

ES5-94-01  CLDAN  CHLORDANE 

ES5-94-01  DBHC  DELT  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

ES5-94-01  DBHC  DELT  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

ES5-94-01  DLDRN  DIELDRIN 

ES5-94-01  DLDRN  DIELDRIN 

ESS-9441  ENDRN  ENDRIN 

ES  5-94-01  ENDRN  ENDRIN 

ES5-94-01  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ES5-94-01  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ESS-94-01  ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ES5-94-01  ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ES5-94-01  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ESS-94-01  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ES5-94-01  OCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ESS-94-01  GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ES5-94-01  HPCL  HEPTACHLOR 

ESS-94-01  HPCL  HEPTACHLOR 

ESS-94-01  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

ES5-94-01  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

ESS-9441  ISODR  ISODRIN 

ES5-9441  ISODR  ISODRIN 

ESS-9441  LIN  LINDANE 

ESS-9441  LIN  LINDANE 

ES5-9441  MEXCL  METHOXYCHLOR 

ES5-9441  MEXCL  METHOXYCHLOR 

ES5-9441  PCB016  PCB  1016 

ESS-9441  PC  BO  16  PCB  1016 

ES5-9441  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ESS-9441  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ESS-9441  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ES5-9441  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ESS-9441  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ESS-9441  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ESS-9441  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ES5-9441  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ESS-9441  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ESS-9441  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ES5-9441  PCB260  PCB  1260 

ES5-9441  PCB260  PCB  1260 

ESS-9441  PPDDD  2,2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DlCHLO 

ESS-9441  PPDDD  2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-U -DICHLO 

ES5-9441  PPDDE  2^-BlS(PARA-CHU)ROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLO 

ES5-9441  PPDDE  2.2-BlS(PARA-CHU)RC)PHENYL>  1 , 1  -DICHLO 

ESS-9441  PPDDT  2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,U-TRlCH 

ES5-9441  PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHU)ROPHENYL>  1,1,1  -TR1CH 

ES5-9441  TXPHE  TOXAPHENE 

ESS-9441  TXPHE  TOXAPHENE 
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(All  Field  Blanks) 


—  ri — m 

Meas 

Unit 

Flag  Data 

Meat 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Code  Qua) 

Value  Bool 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 


ES5-94-02 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  ng'g  3FB-J 

5.30000 

LT 

ES5-94-02 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  ng/g  3FB-J 

T 

0.03120 

ND 

ES5-94-02 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000  ng/g  3FB-J 

23.00000 

LT 

ES  5-94-02 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.00140000  ng/g  3FB-J 

13.00000 

LT 

ES5-94-02 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  jig/g  3FB-J 

17.00000 

LT 

ES5-94-02 

BENSLFBETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000  fig/g  3FB-J 

42.00000 

LT 

ES5-94-02 

OLD  AN  CHLORDANE 

LT 

0.06840000  >ig/g  3FB-J 

37.00000 

LT 

ES5-94-02 

DBHC  DELT  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  ng/g  3FB-J 

R 

3.00000 

ND 

ES5-94-02 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.00160000  jig/g  3FB-J 

26.00000 

LT 

ES5-94-02 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

7 

0.00650000  jig'g  3FB-J 

18.00000 

LT 

ES5-94-02 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00050000  ng/g  3FB-J 

5.00000 

LT 

ES5-94-02 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00050000  ng/g  3FB-J 

R 

6.00000 

ND 

ES5-94-02 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

T 

0.00050000  Mg/g  3FB-J 

50.00000 

LT 

ES5-94-02 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  Mg/g  3FB-J 

T 

0.03120 

ND 

ES5-94-02 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

7 

0.00220000  ng/g  3FB-J 

38.00000 

LT 

ES5-94-02 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  ng'g  3FB-J 

28.00000 

LT 

ES  5 -94-02 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00300000  ng/g  3FB-J 

7.80000 

LT 

ES5-94-02 

UN  LINDANE 

LT 

0.00100000  ng/g  3FB-J 

7.20000 

LT 

ES5-94-02 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  fig/g  3FB-J 

11.00000 

LT 

ES5-94-02 

PCB016  PCB1016 

LT 

0.10000000  Mg/g  3FB-J 

R 

9.10000 

ND 

ES5-94-02 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

0.10000000  ng/g  3FB-J 

R 

9.10000 

ND 

ES5-94-02 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

0.10000000  ng/g  3FB-J 

R 

9.10000 

ND 

ES5-94-02 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

0.10000000  ng/g  3FB-J 

R 

9.10000 

ND 

ES5-94-02 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

0.10000000  ng'g  3FB-J 

R 

9.10000 

ND 

ES  5-94-02 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.04790000  fig/g  3FB-J 

R 

9.10000 

ND 

ES5-94-02 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.04790000  ng/g  3FB-J 

R 

13.00000 

ND 

ES5-94-02 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLO 

LT 

0.00270000  \Lgfg  3FB-J 

18.00000 

LT 

ES  5-94-02 

PPDDE  2*2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLO 

LT 

0.00270000  \igjg  3FB-J 

14.00000 

LT 

ES5-94-02 

PPDDT  2,2-BI S(P ARA-CHLOROPHENYL)- 1,1,1  -TRIC H 

LT 

0.00350000  ng/g  3FB-J 

18.00000 

LT 

ES  5 -94-02 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  jig/g  3FB-J 

R 

17.00000 

ND 

ES6-94-01 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  ng/g  3FB-I 

5.30000 

LT 

ES6-94-01 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.00280000  \xg/g  3FB-I 

5.30000 

LT 

ES6-94-01 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  ptgfg  3FB-I 

T 

0.03120 

ND 

ES6-94-01 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

TD 

0.00400000  \ig/g  3FB-I 

T 

0.03120 

ND 

ES6-94-01 

AENSLF  ALPHA- ENDOSIFLF  AN 

LT 

0.00100000  fig/g  3FB-I 

23.00000 

LT 

ES6-94-01 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

D 

0.00100000  jig/g  3FB-I 

23.00000 

LT 

ES6-94-01 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.00140000  \ig!g  3FB-I 

13.00000 

LT 

ES6-94-01 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

D 

0.00140000  ng'g3FB-I 

13.00000 

LT 

ES6-94-01 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  ng/g  3FB-I 

17.00000 

LT 

ES6-94-01 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.00770000  ng'g  3FB-I 

17.00000 

LT 

ES6-94-01 

BENSLFBETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000  \xgj g  3FB-I 

42.00000 

LT 

ES6-94-01 

BENSLFBETA-ENDOSULFAN 

LT 

D 

0.00070000  \igjg  3FB-I 

42.00000 

LT 

ES6-94-0 1 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.06840000  tig/g  3FB-I 

37.00000 

LT 

ES6-94-0 1 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

D 

0.06840000  ng/g  3FB-I 

37.00000 

LT 

ES6-94-0 1 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  ng/g  3FB-I 

R 

3.00000 

ND 

ES  6-94-01 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.00850000  \igjg  3FB-I 

R 

3.00000 

ND 

ES6-94-0 1 

DLDRN  DIELDRIN 

C 

0.00314000  ^tg/g  3FB-I 

26.00000 

LT 

ES6-94-01 

DLDRN  DIELDRIN 

UD 

0.00274000  \ig/g  3FB-I 

26.00000 

LT 

ES6-94-0 1 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.00650000  ng'g  3FB-I 

18.00000 

LT 

ES6-94-0 1 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

D 

0.00650000  ng'g  3FB-I 

18.00000 

LT 
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Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 


ES6-94-01 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00050000  M.g/g  3FB-I 

5.00000  LT 

ES6-94-01 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

TD 

0.00050000  ng/g  3FB-I 

5.00000  LT 

ES6-94-01 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00050000  fig/g  3FB-I 

R 

6.00000  ND 

ES6-94-01 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

TD 

0.00050000  ng/g  3FB-I 

R 

6.00000  ND 

ES6-94-01 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ZU 

0.00054500  ng/g  3FB-I 

50.00000  LT 

ES6-94-01 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

TD 

0.00050000  ng/g  3FB-I 

50.00000  LT 

ES6-94-01 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  gg/g  3FB-I 

T 

0.03120  ND 

ES6-94-01 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

TD 

0.00400000  ng/g  3FB-I 

T 

0.03120  ND 

ES6-94-01 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  ng/g  3FB-I 

38.00000  LT 

ES6-94-01 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

D 

0.00220000  (ig/g  3FB-I 

38.00000  LT 

ES6-94-01 

HPCLE  HEPT ACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  gg/g  3FB-1 

28.00000  LT 

ES6-94-01 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

D 

0.00130000  ng/g  3FB-I 

28.00000  LT 

ES6-94-0I 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00300000  (ig/g  3FB-I 

7.80000  LT 

ES6-94-01 

ISODR  ISODRIN 

LT 

D 

0.00300000  ng/g  3FB-I 

7.80000  LT 

ES6-94-01 

LIN  LINDANE 

LT 

0.00100000  fig/g  3FB-I 

7.20000  LT 

ES6-94-01 

LIN  LINDANE 

LT 

D 

0.00100000  ng/g  3FB-I 

7.20000  LT 

ES6-94-01 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  gg/g  3FB-I 

11.00000  LT 

ES6-94-01 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

D 

0.03590000  gg/g  3FB-I 

11.00000  LT 

ES6-94-01 

PCB016  PCB  1016 

LT 

0.10000000  (ig/g  3FB-I 

R 

9.10000  ND 

ES6-94-01 

PCB016  PCB  1016 

LT 

D 

0.10000000  ng/g  3FB-I 

R 

9.10000  ND 

ES6-94-01 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

0.10000000  gg/g  3FB-I 

R 

9.10000  ND 

ES6-94-01 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

TD 

0.10000000  gg/g  3FB-I 

R 

9.10000  ND 

ES6-94-01 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

0.10000000  M-g/g  3FB-I 

R 

9.10000  ND 

ES6-94-01 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

TD 

0.10000000  ng/g  3FB-I 

R 

9.10000  ND 

ES6-94-01 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

0.10000000  fig/g  3FB-I 

R 

9.10000  ND 

ES6-94-01 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

TD 

0.10000000  ng/g  3FB-I 

R 

9.10000  ND 

ES6-94-01 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

0.10000000  ng/g  3FB-I 

R 

9.10000  ND 

ES6-94-01 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

TD 

0.10000000  ng/g  3FB-I 

R 

9.10000  ND 

ES6-94-01 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.04790000  ng/g  3FB-I 

R 

9.10000  ND 

ES6-94-01 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

TD 

0.04790000  ng/g  3FB-I 

R 

9.10000  ND 

ES6-94-01 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.04790000  ng/g  3FB-1 

R 

13.00000  ND 

ES6-94-01 

PCB260  PCB  1260 

LT 

D 

0.04790000  ng/g  3FB-I 

R 

13.00000  ND 

ES  6-94-01 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLO 

LT 

0.00270000  ng/g  3FB-I 

18.00000  LT 

ES6-94-01 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l -DICHLO 

LT 

D 

0.00270000  ng/g  3FB-I 

18.00000  LT 

ES  6-94-01 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLO 

LT 

0.00270000  jig/g  3FB-1 

14.00000  LT 

ES  6-94-01 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l ,  1  -DICHLO 

LT 

D 

0.00270000  ng/g  3FB-1 

14.00000  LT 

ES6-94-01 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,U-TRICH 

LT 

0.00350000  jig/g  3FB-I 

18.00000  LT 

ES6-94-01 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l ,  1 , 1  -TRICH 

LT 

D 

0.00350000  ng/g  3FB-I 

18.00000  LT 

ES6-94-01 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  ng/g  3FB-I 

R 

17.00000  ND 

ES6-94-01 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

D 

0.22600000  ng/g  3FB-I 

R 

17.00000  ND 

ES7-94-01 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  ng/g  3FB-G 

5.30000  LT 

ES7-94-01 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.00280000  fig/g  3FB-G 

5.30000  LT 

ES7-94-01 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ZC 

0.01280000  ng/g  3FB-G 

T 

0.03120  ND 

ES7-94-01 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ZCD 

0.01540000  fig/g  3FB-G 

T 

0.03120  ND 

ES7-94-01 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000  ng/g  3FB-G 

23.00000  LT 

ES7-94-01 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

D 

0.00100000  ng/g3FB-G 

23.00000  LT 

ES7-94-01 

ALDRN  ALDRIN 

V 

0.00273000  Hg/g  3FB-G 

13.00000  LT 

ES7-94-01 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

D 

0.00140000  ngg  3FB-G 

13.00000  LT 

ES7-94-01 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  jig/g  3FB-G 

17.00000  LT 

ES7-94-01 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.00770000  ng/g  3FB-G 

17.00000  LT 
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Men 

Unh 

Flaf  Data 

Meas 

SUe  ID 

Test  Name 

BmI 

Cod* 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qual 

Value  Bool 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 


ES7-94-01 

BENSLFBETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000  Mg/g  3FB-G 

42.00000 

LT 

ES7-94-01 

BENSLFBET  A-ENDOSULFAN 

LT 

D 

0.00070000  Mg/g  3FB-G 

42.00000 

LT 

ES7-94-01 

CLDAN  CHLORDANE 

C 

0.25400000  Mg/g  3FB-G 

37.00000 

LT 

ES7-94-01 

CLDAN  CHLORDANE 

CD 

0.29400000  Mg/g  3FB-G 

37.00000 

LT 

ES7-94-0 1 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  \ig/ g  3FB-G 

R 

3.00000 

ND 

ES7-94-01 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.00850000  Mg/g  3FB-G 

R 

3.00000 

ND 

ES7-94-0 1 

DLDRN  DIELDRIN 

C 

0.00260000  Mg/g  3FB-G 

26.00000 

LT 

ES7-94-0 1 

DLDRN  DIELDRIN 

CD 

0.00333000  (xg/g  3FB-G 

26.00000 

LT 

ES7-94-0 1 

ENDRN  ENDRIN 

C 

0.01240000  Mg/g  3FB-G 

18.00000 

LT 

ES7-94-01 

ENDRN  ENDRIN 

CD 

0.01500000  Mg/g  3FB-G 

18.00000 

LT 

ES7-94-01 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00050000  Mg/g  3FB-G 

5.00000 

LT 

ES7-94-01 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

TD 

0.00050000  Mg/g  3FB-G 

5.00000 

LT 

ES7-94-01 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00050000  ng/g  3FB-G 

R 

6.00000 

ND 

ES7-94-01 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ZVD 

0.00177000  fig/g  3FB-G 

R 

6.00000 

ND 

ES7-94-01 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

T 

0.00050000  Mg/g  3FB-G 

50.00000 

LT 

ES7-94-01 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

TD 

0.00050000  Mg/g  3FB-G 

50.00000 

LT 

ES7-94-01 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ZC 

0.01390000  Mg/g  3FB-G 

T 

0.03120 

ND 

ES7-94-01 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ZCD 

0.01700000  Mg/g  3FB-G 

T 

0.03120 

ND 

ES7-94-01 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  Mg/g  3FB-G 

38.00000 

LT 

ES7-94-01 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

D 

0.00220000  jig'g  3FB-G 

38.00000 

LT 

ES7-94-01 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  Mg/g  3FB-G 

28.00000 

LT 

ES7-94-01 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

D 

0.00130000  Mg/g  3FB-G 

28.00000 

LT 

ES7-94-0 1 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00300000  Mg/g  3FB-G 

7.80000 

LT 

ES7-94-01 

ISODR  ISODRIN 

LT 

D 

0.00300000  n&g  3FB-G 

7.80000 

LT 

ES7-94-01 

LIN  LINDANE 

LT 

0.00100000  Mg/g  3FB-G 

7.20000 

LT 

ES7-94-0 1 

LIN  LINDANE 

LT 

D 

0.00100000  Mg/g  3FB-G 

7.20000 

LT 

ES7-94-01 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  Mg/g  3FB-G 

11.00000 

LT 

ES7-94-0 1 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

D 

0.03590000  Mg/g  3FB-G 

11.00000 

LT 

ES7-94-0 1 

PCB016  PCB1016 

LT 

0.10000000  fig/g  3FB-G 

R 

9.10000 

ND 

ES7-94-01 

PC  BO  16  PCB  1016 

LT 

D 

0.10000000  Mg/g  3FB-G 

R 

9.10000 

ND 

ES7-94-0 1 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

0.10000000  Mg/g  3FB-G 

R 

9.10000 

ND 

ES7-94-01 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

TD 

0.10000000  fig/g  3FB-G 

R 

9.10000 

ND 

ES7-94-01 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

0.10000000  Mg/g  3FB-G 

R 

9.10000 

ND 

ES7-94-01 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

TD 

0.10000000  Mg/g  3FB-G 

R 

9.10000 

ND 

ES7-94-01 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

0.10000000  Mg/g  3FB-G 

R 

9.10000 

ND 

ES7-94-01 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

TD 

0.10000000  Mg /g  3FB-G 

R 

9.10000 

ND 

ES7-94-01 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

0.10000000  jig /g  3FB-G 

R 

9.10000 

ND 

ES7-94-01 

PCB248  POLYCHLORTNATED  BIPHENYL  1248 

ND 

TD 

0.10000000  Mg/g  3FB-G 

R 

9.10000 

ND 

ES7-94-01 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.04790000  Mg/g  3FB-G 

R 

9.10000 

ND 

ES7-94-01 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

TD 

0.04790000  Mg/g  3FB-G 

R 

9.10000 

ND 

ES7-94-01 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.04790000  Mg/g  3FB-G 

R 

13.00000 

ND 

ES7-94-01 

PCB260  PCB  1260 

LT 

D 

0.04790000  Mg/g  3FB-G 

R 

13.00000 

ND 

ES7-94-01 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l ,  1  -DICHLO 

LT 

0.00270000  Mg/g  3FB-G 

18.00000 

LT 

ES7-94-01 

PPDDD  2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLO 

LT 

D 

0.00270000  Mg/g  3FB-G 

18.00000 

LT 

ES7-94-01 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l -DICHLO 

LT 

0.00270000  Mg/g  3FB-G 

14.00000 

LT 

ES7-94-01 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l -DICHLO 

LT 

D 

0.00270000  Mg/g  3FB-G 

14.00000 

LT 

ES7-94-01 

PPDDT  2,2-BIS{P ARA-CHLOROPHENYL>  1,1,1  -TRICH 

LT 

0.00350000  Mg/g  3FB-G 

18.00000 

LT 

ES7-94-01 

PPDDT  2,2-BIS<PARA-CHLOROPHENYT>  1.1,1  -TRICH 

CD 

0.00511000  Mg/g  3FB-G 

18.00000 

LT 

ES7-94-0 1 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  Mg/g  3FB-G 

R 

17.00000 

ND 

ES7-94-01 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

D 

0.22600000  Mg/g  3FB-G 

R 

17.00000 

ND 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


Meas 

n* 

limit 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Code  Qual 

Value  Bool 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 


ESS-94-02 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

0.10000000  jig/g  3FB-H 

R 

9.10000  ND 

ESS-94-02 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

0.10000000  fig/g  3FB-H 

R 

9.10000  ND 

ES  8-94-02 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

0.10000000  fig/g  3FB-H 

R 

9.10000  ND 

ES8-94-02 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

0.10000000  ng/g  3FB-H 

R 

9.10000  ND 

ES8-94-02 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.04790000  ng/g  3FB-H 

R 

9.10000  ND 

ES  8-94-02 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.04790000  pgf g  3FB-H 

R 

13.00000  ND 

ES  8-94-02 

PPDDD  2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U-DICHLO 

LT 

0.00270000  \igfg  3FB-H 

18.00000  LT 

ES  8-94-02 

PPDDE  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>Ll-DICHLO 

LT 

0.00270000  ng/g  3FB-H 

14.00000  LT 

ES8-94-02 

PPDDT  2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>LU-TRICH 

C 

0.01 130000  |ig/g  3FB-H 

18.00000  LT 

ES  8-94-02 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  jig/g  3FB-H 

R 

17.00000  ND 

ES8-94-03 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  jig/g  3FB-H 

5.30000  LT 

ES8-94-03 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.00280000  ^g/g  3FB-H 

5.30000  LT 

ES8-94-03 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  ^g/g  3FB-H 

T 

0.03120  ND 

ES8-94-03 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ZUD 

0.00730000  ng^g  3FB-H 

T 

0.03120  ND 

ES8-94-03 

AENSLF  ALPH  A-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000  ng/g  3FB-H 

23.00000  LT 

ES8-94-03 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

D 

0.00100000  \kg!g  3FB-H 

23.00000  LT 

ES8-94-03 

ALDRN  ALDRIN 

V 

0.00257000  ytgjg  3FB-H 

13.00000  LT 

ES8-94-03 

ALDRN  ALDRIN 

UD 

0.00214000  \kg'g  3FB-H 

13.00000  LT 

ES8-94-03 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  ng/g  3FB-H 

17.00000  LT 

ES8-94-03 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.00770000  \igjg  3FB-H 

17.00000  LT 

ES8-94-03 

BEN  SLF  BET A-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000  ng/g  3FB-H 

42.00000  LT 

ES8-94-03 

BEN  SLF  BET  A-ENDOSULFAN 

LT 

D 

0.00070000  ng/g  3FB-H 

42.00000  LT 

ES8-94-03 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.06840000  ng/g  3FB-H 

37.00000  LT 

ES8-94-03 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

D 

0.06840000  jigfe  3FB-H 

37.00000  LT 

ES8-94-03 

DBHC  DELT  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  \igjg  3FB-H 

R 

3.00000  ND 

ES8-94-03 

DBHC  DELT A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.00850000  ng/g  3FB-H 

R 

3.00000  ND 

ES8-94-03 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.00160000  \igjg  3FB-H 

26.00000  LT 

ES8-94-03 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

D 

0.00160000  \LgJg  3FB-H 

26.00000  LT 

ES8-94-03 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

7 

0.00650000  \ygjg  3FB-H 

18.00000  LT 

ES8-94-03 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

D7 

0.00650000  \kgjg  3FB-H 

18.00000  LT 

ES8-94-03 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00050000  \igjg  3FB-H 

5.00000  LT 

ES8-94-03 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

TD 

0.00050000  \igjg  3FB-H 

5.00000  LT 

ES8-94-03 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00050000  \igjg  3FB-H 

R 

6.00000  ND 

ES8-94-03 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

TD 

0.00050000  \igjg  3FB-H 

R 

6.00000  ND 

ES  8-94-03 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

T 

0.00050000  \igjg  3FB-H 

50.00000  LT 

ES8-94-03 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

TD 

0.00050000  ng/g  3FB-H 

50.00000  LT 

ES  8-94-03 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  ng/g  3FB-H 

T 

0.03120  ND 

ES  8-94-03 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

TD 

0.00400000  \igjg  3FB-H 

T 

0.03120  ND 

ES8-94-03 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

7 

0.00220000  \Lgfg  3FB-H 

38.00000  LT 

ES8-94-03 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

D7 

0.00220000  ytgjg  3FB-H 

38.00000  LT 

ES8-94-03 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  )xgjg  3FB-H 

28.00000  LT 

ES8-94-03 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

D 

0.00130000  \igjg  3FB-H 

28.00000  LT 

ES8-94-03 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00300000  ng/g  3FB-H 

7.80000  LT 

ES8-94-03 

ISODR  ISODRIN 

LT 

D 

0.00300000  ^g/g  3FB-H 

7.80000  LT 

ES8-94-03 

LIN  LINDANE 

LT 

0.00100000  ng/g  3FB-H 

7.20000  LT 

ES8-94-03 

LIN  LINDANE 

LT 

D 

0.00100000  ^g/g  3FB-H 

7.20000  LT 

ES8-94-03 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  ng/g  3FB-H 

11.00000  LT 

ES8-94-03 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

D 

0.03590000  iig/g  3FB-H 

11.00000  LT 

ES8-94-03 

PCB016  PCB  1016 

LT 

0.10000000  ng/g  3FB-H 

R 

9.10000  ND 

ES8-94-03 

PCB016  PCB  1016 

LT 

D 

0.10000000  \xg!g  3FB-H 

R 

9.10000  ND 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


FUU  ft&ask 

Mess 

Flat 

Ush 

Fisc  Data 

Mess 

Test  Nim 

Bool 

C afe 

Value  Mess 

122221 

Code  Qnal 

Value  Bool 

Chemical  Class :  PESTICIDES/PCBS _ 

ES9-94-01  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

ES9-94-01  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

ES9-94-01  ISODR  ISODRIN 

ES9-94-01  ISODR  ISODRIN 

ES9-94-0 1  LIN  LINDANE 

ES9-94-0 1  LIN  LINDANE 

ES9-94-0 1  MEXCL  METHOXYCHLOR 

ES9-94-0 1  MEXCL  METHOXYCHLOR 

ES9-94-01  PCB016  PCB  1016 

ES9-94-01  PCB016  PCB  1016 

ES9-94-0 1  PCB22 1  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  122 1 

ES9-94-01  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ES9-94-01  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ES9-94-01  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ES9-94-01  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ES9-94-01  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ES9-94-01  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ES9-94-01  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ES9-94-01  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ES9-94-01  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ES9-94-0 1  PCB260  PCB  1 260 

ES9-94-01  PCB260  PCB  1260 

ES9-94-01  PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>Ll-DICHLO 

ES9-94-01  PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>Ll-DICHLO 

ES9-94-01  PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>Ll-DICHLO 

ES9-94-0 1  PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1, 1  -DICHLO 

ES9-94-0 1  PPDDT  2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1,  U -TRICH 

ES9-94-0 1  PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-L  I ,  1  -TRICH 

ES9-94-01  TXPHE  TOXAPHENE 

ES9-94-01  TXPHE  TOXAPHENE 

ES9-94-02  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ES9-94-02  ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ES9-94-02  AENSLFALPHA-ENDOStJLFAN 
ES9-94-02  ALDRN  ALDRIN 

ES9-94-02  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ES9-94-02  BENSLFBETA-ENDOSULFAN 

ES9-94-02  CLDAN  CHLORDANE 

ES9-94-02  DBHC  DELTA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

ES9-94-02  DLDRN  DIELDRIN 

ES9-94-02  ENDRN  ENDRIN 

ES9-94-02  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ES9-94-02  ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ES9-94-02  ESFSD4  ENDOSULFAN  SULFATE 

ES9-94-02  GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ES9-94-02  HPCL  HEPTACHLOR 

ES9-94-02  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

ES9-94-02  ISODR  ISODRIN 

ES9-94-02  LIN  LINDANE 

ES9-94-02  MEXCL  METHOXYCHLOR 

ES9-94-02  PC  BO  16  PCB  1016 


LT 

0.00130000  jig/g  3FB-B 

28.00000  LT 

LT 

D 

0.00130000  jig/g  3FB-B 

28.00000  LT 

LT 

0.00300000  >ig/g  3FB-B 

7.80000  LT 

LT 

D 

0.00300000  ng/g  3FB-B 

7.80000  LT 

LT 

0.00100000  ^g  3FB-B 

7.20000  LT 

LT 

D 

0.00100000  ng/g  3FB-B 

7.20000  LT 

LT 

0.03590000  ng/g  3FB-B 

11.00000  LT 

LT 

D 

0.03590000  Hg/g  3FB-B 

11.00000  LT 

LT 

0.10000000  ng/g  3FB-B 

R 

9.10000  ND 

LT 

D 

0.10000000  ng/g  3FB-B 

R 

9.10000  ND 

ND 

T 

0.10000000  ng'g  3FB-B 

R 

9.10000  ND 

ND 

TD 

0.10000000  fig/g  3FB-B 

R 

9.10000  ND 

ND 

T 

0.10000000  yg/g  3FB-B 

R 

9.10000  ND 

ND 

TD 

0.10000000  ng/g  3FB-B 

R 

9.10000  ND 

ND 

T 

0.10000000  ^g/g  3FB-B 

R 

9.10000  ND 

ND 

TD 

0.10000000  fig/g  3FB-B 

R 

9.10000  ND 

ND 

T 

0.10000000  >ig/g  3FB-B 

R 

9.10000  ND 

ND 

TD 

0.10000000  >ig/g  3FB-B 

R 

9.10000  ND 

ND 

T 

0.04790000  ng/g  3FB-B 

R 

9.10000  ND 

ND 

TD 

0.04790000  ^g/g  3FB-B 

R 

9.10000  ND 

LT 

0.04790000  jig/g  3FB-B 

R 

13.00000  ND 

LT 

D 

0.04790000  Hg'g  3FB-B 

R 

13.00000  ND 

LT 

0.00270000  ^g/g  3FB-B 

18.00000  LT 

LT 

D 

0.00270000  ►tg/g  3FB-B 

18.00000  LT 

LT 

0.00270000  >ig/g  3FB-B 

14.00000  LT 

LT 

D 

0.00270000  ng'g  3FB-B 

14.00000  LT 

LT 

0.00350000  >ig/g  3FB-B 

18.00000  LT 

LT 

D 

0.00350000  ng/g  3FB-B 

18.00000  LT 

LT 

0.22600000  ng/g  3FB-B 

R 

17.00000  ND 

LT 

D 

0.22600000  ng/g  3FB-B 

R 

17.00000  ND 

LT 

0.00280000  ng/g  3FB-B 

5.30000  LT 

ND 

T 

0.00400000  Hg/g  3FB-B 

T 

0.03120  ND 

LT 

0.00100000  fig/g  3FB-B 

23.00000  LT 

LT 

0.00140000  fxg'g  3FB-B 

13.00000  LT 

LT 

0.00770000  >ig/g  3FB-B 

17.00000  LT 

LT 

0.00070000  ng/g  3FB-B 

42.00000  LT 

LT 

0.06840000  fig/g  3FB-B 

37.00000  LT 

LT 

0.00850000  ng/g  3FB-B 

R 

3.00000  ND 

LT 

0.00160000  ng/g  3FB-B 

26.00000  LT 

LT 

0.00650000  ng/g  3FB-B 

18.00000  LT 

ND 

T 

0.00050000  yg/g  3FB-B 

5.00000  LT 

ND 

T 

0.00050000  ng/g  3FB-B 

R 

6.00000  ND 

ND 

T 

0.00050000  >ig/g  3FB-B 

50.00000  LT 

ND 

T 

0.00400000  ng/g  3FB-B 

T 

0.03120  ND 

LT 

0.00220000  ng/g  3FB-B 

38.00000  LT 

LT 

0.00130000  >ig/g  3FB-B 

28.00000  LT 

LT 

0.00300000  jig/g  3FB-B 

7.80000  LT 

LT 

0.00100000  ng/g  3FB-B 

7.20000  LT 

LT 

0.03590000  ng/g  3FB-B 

11.00000  LT 

LT 

0.10000000  jig/g  3FB-B 

R 

9.10000  ND 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


Meat  Flag  Uah 

BmI  Code  Value  Meas 


Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 


ES9-94-02 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

0.10000000  gg/g  3FB-B 

R 

9.10000  ND 

ES9-94-02 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

0.10000000  gg/g  3FB-B 

R 

9.10000  ND 

ES9-94-02 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

0.10000000  gg/g  3FB-B 

R 

9.10000  ND 

ES9-94-02 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

0.10000000  gg/g  3FB-B 

R 

9.10000  ND 

ES9-94-02 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.04790000  gg/g  3FB-B 

R 

9.10000  ND 

ES9-94-02 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.04790000  gg/g  3FB-B 

R 

13.00000  ND 

ES9-94-02 

PPDDD  2,2-BI  S(P ARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1 -D1CHLO 

LT 

0.00270000  gg/g  3FB-B 

18.00000  LT 

ES9-94-02 

PPDDE  2^-BIS(P ARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLO 

LT 

0.00270000  gg/g  3FB-B 

14.00000  LT 

ES9-94-02 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,U-TRICH 

LT 

0.00350000  gg/g  3FB-B 

18.00000  LT 

ES9-94-02 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  gg/g  3FB-B 

R 

17.00000  ND 

ESA-94-01 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  gg/g  3FB-A 

5.30000  LT 

ESA-94-01 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.00280000  gg/g  3FB-A 

5.30000  LT 

ESA-94-01 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  ng/g  3FB-A 

T 

0.03120  ND 

ESA-94-01 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

TD 

0.00400000  ng/g  3FB-A 

T 

0.03120  ND 

ESA-94-01 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000  gg/g  3FB-A 

23.00000  LT 

ESA-94-01 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

D 

0.00100000  gg/g  3FB-A 

23.00000  LT 

ESA-94-01 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.00140000  gg/g  3FB-A 

13.00000  LT 

ESA-94-01 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

D 

0.00140000  gg/g  3FB-A 

13.00000  LT 

ESA-94-01 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  gg/g  3FB-A 

17.00000  LT 

ESA-94-01 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.00770000  gg/g  3FB-A 

17.00000  LT 

ESA-94-01 

BENSLFBETA-ENDOSULFAN 

C 

0.00263000  gg/g  3FB-A 

42.00000  LT 

ESA-94-01 

BENSLFBETA-ENDOSULFAN 

LT 

D 

0.00070000  fig/g  3FB-A 

42.00000  LT 

ESA-94-01 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.06840000  gg/g  3FB-A 

37.00000  LT 

ESA-94-01 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

D 

0.06840000  ng/g  3FB-A 

37.00000  LT 

ESA-94-01 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  gg/g  3FB-A 

R 

3.00000  ND 

ESA-94-01 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.00850000  gg/g  3FB-A 

R 

3.00000  ND 

ESA-94-01 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.00160000  gg/g  3FB-A 

26.00000  LT 

ESA-94-01 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

D 

0.00160000  gg/g  3FB-A 

26.00000  LT 

ESA-94-01 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.00650000  gg/g  3FB-A 

18.00000  LT 

ESA-94-01 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

D 

0.00650000  gg/g  3FB-A 

18.00000  LT 

ESA-94-01 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00050000  gg/g  3FB-A 

5.00000  LT 

ESA-94-01 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

TD 

0.00050000  gg/g  3FB-A 

5.00000  LT 

ESA-94-01 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00050000  gg/g  3FB-A 

R 

6.00000  MD 

ESA-94-01 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

TD 

0.00050000  gg/g  3FB-A 

R 

6.00000  ND 

ESA-94-01 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

T 

0.00050000  gg/g  3FB-A 

50.00000  LT 

ESA-94-01 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

TD 

0.00050000  gg/g  3FB-A 

50.00000  LT 

ESA-94-01 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  gg/g  3FB-A 

T 

0.03120  ND 

ESA-94-0 1 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

TD 

0.00400000  gg/g  3FB-A 

T 

0.03120  ND 

ESA-94-01 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  gg/g  3FB-A 

38.00000  LT 

ESA-94-01 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

D 

0.00220000  gg/g  3FB-A 

38.00000  LT 

ESA-94-01 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  gg/g  3FB-A 

28.00000  LT 

ESA-94-01 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

D 

0.00130000  gg/g  3FB-A 

28.00000  LT 

ESA-94-01 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00300000  gg/g  3FB-A 

7.80000  LT 

ESA-94-01 

ISODR  ISODRIN 

LT 

D 

0.00300000  gg/g  3FB-A 

7.80000  IT 

ESA-94-01 

LIN  LINDANE 

LT 

0.00100000  gg/g  3FB-A 

7.2000C  ;;f 

ESA-94-01 

LIN  LINDANE 

LT 

D 

0.00100000  gg/g  3FB-A 

7.20000  LT 

ESA-94-01 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  gg/g  3FB-A 

11.00000  LT 

ESA-94-01 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

D 

0.03590000  gg/g  3FB-A 

11.00000  Ll 

ESA-94-01 

PCB016  PCB  1016 

LT 

0.10000000  gg/g  3FB-A 

R 

9.10000  ND 

ESA-94-01 

PCB016  PCB  1016 

LT 

D 

0.10000000  gg/g  3FB-A 

R 

9.10000  HD 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


FMJBU — 

Meat 

FW 

Uah 

Flag  Data 

Meat 

Site  ID 

Test  Name 

Baal 

Code 

Value  Mcts 

BlaaktD 

Code  Qua] 

Value  Bool 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 


ESA-94-01 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

0.10000000  Mg/g3FB-A 

R 

9.10000  ND 

ESA-94-01 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

TD 

0.10000000  fig/g  3FB-A 

R 

9.10000  ND 

ESA-94-01 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

0.10000000  ng/g  3FB-A 

R 

9.10000  ND 

ESA-94-01 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

TD 

0.10000000  Jig/g  3FB-A 

R 

9.10000  ND 

ESA-94-01 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

0.10000000  fig/g  3FB-A 

R 

9.10000  ND 

ESA-94-01 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

TD 

0.10000000  fig/g  3FB-A 

R 

9.10000  ND 

ESA-94-01 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

0.10000000  \iglg  3FB-A 

R 

9.10000  ND 

ESA-94-01 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

TD 

0.10000000  ng/g  3FB-A 

R 

9.10000  ND 

ESA-94-0 1 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.04790000  jig/g  3FB-A 

R 

9.10000  ND 

ESA-94-01 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

TD 

0.04790000  >ig'g  3FB-A 

R 

9.10000  ND 

ESA-94-01 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.04790000  ^^g  3FB-A 

R 

13.00000  ND 

ESA-94-01 

PCB260  PCB  1260 

LT 

D 

0.04790000  fig/g  3FB-A 

R 

13.00000  ND 

ESA-94-01 

PPDDD  2,2-BI S(P ARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DIC HLO 

LT 

0.00270000  fig'g  3FB-A 

18.00000  LT 

ESA-94-01 

PPDDD  2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)-l ,  1  -DICHLO 

LT 

D 

0.00270000  ^g/g  3FB-A 

18.00000  LT 

ESA-94-01 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLO 

LT 

0.00270000  jigfg  3FB-A 

14.00000  LT 

ESA-94-01 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l -DICHLO 

LT 

D 

0.00270000  jig/g  3FB-A 

14.00000  LT 

ESA-94-01 

PPDDT  2,2-BlS(P ARA-CHLOROPHENYL)- 1.1,1  -TRICH 

LT 

0.00350000  fig/g  3FB-A 

18.00000  LT 

ESA-94-01 

PPDDT  2,2-BI S(P ARA-CHLOROPHENYL)- 1,1,1  -TRICH 

LT 

D 

0.00350000  ng/g  3FB-A 

18.00000  LT 

ESA-94-01 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  ng/g  3FB-A 

R 

17.00000  ND 

ESA-94-01 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

D 

0.22600000  fig/g  3FB-A 

R 

17.00000  ND 

ESA-94-02 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  ng/g  3FB-A 

5.30000  LT 

ESA-94-02 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  ng/g  3FB-A 

T 

0.03120  ND 

ESA-94-02 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000  jig/g  3FB-A 

23.00000  LT 

ESA-94-02 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.00140000  ^g  3FB-A 

13.00000  LT 

ESA-94-02 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  ng/g  3FB-A 

17.00000  LT 

ESA-94-02 

BENSLFBETA-ENDOSULFAN 

V 

0.00584000  ng/g  3FB-A 

42.00000  LT 

ESA-94-02 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.06840000  jig/g  3FB-A 

37.00000  LT 

ESA-94-02 

DBHC  DELT  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  >ig/g  3FB-A 

R 

3.00000  ND 

ESA-94-02 

DLDRN  DIELDRIN 

C 

0.01970000  ng'g  3FB-A 

26.00000  LT 

ESA-94-02 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.00650000  ng/g  3FB-A 

18.00000  LT 

ESA-94-02 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00050000  ng/g  3FB-A 

5.00000  LT 

ESA-94-02 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ZU 

0.00116000  fig/g  3FB-A 

R 

6.00000  ND 

ESA-94-02 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

zu 

0.00079300  jig/g  3FB-A 

50.00000  LT 

ESA-94-02 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  ng/g  3FB-A 

T 

0.03120  ND 

ESA-94-02 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  ng/g  3FB-A 

38.00000  LT 

ESA-94-02 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  fig/g  3FB-A 

28.00000  LT 

ESA-94-02 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00300000  ng/g  3FB-A 

7.80000  LT 

ESA-94-02 

LIN  LINDANE 

LT 

0.00100000  ng/g  3FB-A 

7.20000  LT 

ESA-94-02 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  ng/g  3FB-A 

11.00000  LT 

ESA-94-02 

PCB016  PCB  1016 

LT 

0.10000000  ng/g  3FB-A 

R 

9.10000  ND 

ESA-94-02 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

0.10000000  jig/g  3FB-A 

R 

9.10000  ND 

ESA-94-02 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

0.10000000  jig/g  3FB-A 

R 

9.10000  ND 

ESA-94-02 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

0.10000000  fig/g  3FB-A 

R 

9.10000  ND 

ESA-94-02 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

0.10000000  ^ig/g  3FB-A 

R 

9.10000  ND 

ESA-94-02 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.04790000  ng/g  3FB-A 

R 

9.10000  ND 

ESA-94-02 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.04790000  fig/g  3FB-A 

R 

13.00000  ND 

ESA-94-02 

PPDDD  2>BIS(PARA-CHU)ROPHENYL>U -DICHLO 

LT 

0.00270000  fig/g  3FB-A 

18.00000  LT 

ESA-94-02 

PPDDE  2,2-BIS{P ARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLO 

LT 

0.00270000  ^g/g  3FB-A 

14.00000  LT 

ESA-94-02 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,  1,1 -TRICH 

LT 

0.00350000  ng/g  3FB-A 

18.00000  LT 

ESA-94-02 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  jig/g  3FB-A 

R 

17.00000  ND 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


SB 

Meas 

Fkc 

Ualt 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Cafe 

Value  Meas 

Blank  ED 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  PESTIC1DES/PCBS 


ESB-94-01 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  (ig/g  3FB-N 

U 

0.00338 

ESB-94-0 1 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  (ig/g  3FB-N 

T 

0.03120  ND 

ESB-94-01 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000  (ig/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-01 

ALDRN  ALDRIN 

U 

0.00413000  (ig/g  3FB-N 

M 

0.00740  LT 

ESB-94-01 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  (ig/g  3FB-N 

0.00990  LT 

ESB-94-01 

BENSLF  BET  A-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000  (ig/g  3FB-N 

0.00770  LT 

ESB-94-01 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.06840000  (ig/g  3FB-N 

0.03120  LT 

ESB-94-01 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  (ig/g  3FB-N 

C 

0.00379 

ESB-94-01 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.00160000  (ig/g  3FB-N 

0.00740  LT 

ESB-94-01 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.00650000  |ig/g  3FB-N 

0.01760  LT 

ESB-94-01 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00050000  gg/g  3FB-N 

0.05040  LT 

ESB-94-01 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00050000  (ig/g  3FB-N 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-01 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

T 

0.00050000  (ig/g  3FB-N 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-01 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  (ig/g  3FB-N 

T 

0.03120  ND 

ESB-94-01 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  (ig/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-01 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  (ig/g  3FB-N 

0.00630  LT 

ESB-94-01 

ISODR  1SODRIN 

LT 

0.00300000  (ig/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-01 

LIN  LINDANE 

LT 

0.00100000  (ig'g  3FB-N 

C 

0.00516 

ESB-94-01 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  (ig/g  3FB-N 

0.07500  LT 

ESB-94-01 

PCB016  PCB  1016 

LT 

0.10000000  (ig/g  3FB-N 

0.38500  LT 

ESB-94-01 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

0.10000000  (ig/'g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-01 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

0.10000000  (ig/g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-01 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

0.10000000  (ig/g  3FB-N 

T 

038500  ND 

ESB-94-01 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

0.10000000  (ig/g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-01 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.04790000  ng/g  3FB-N 

T 

0.17600  ND 

ESB-94-01 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.04790000  (ig/g  3FB-N 

0.17600  LT 

ESB-94-01 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,  1  -DICHLO 

LT 

0.00270000  (ig/g  3FB-N 

0.00810  LT 

ESB-94-01 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-L  1  -DICHLO 

LT 

0.00270000  (ig/g  3FB-N 

0.00390  LT 

ESB-94-01 

PPDDT  2^-BIS{PARA-CHLORC)PHENYL)-l,U-TRICH 

LT 

0.00350000  (ig/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-01 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  (ig/g  3FB-N 

1.64000  LT 

ESB-94-02 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  (ig/g  3FB-N 

U 

0.00338 

ESB-94-02 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  (tg/g  3FB-N 

T 

0.03120  ND 

ESB-94-02 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000  (ig/g  3FB-N 

0.00250  I  T 

ESB-94-02 

ALDRN  ALDRIN 

U 

0.00547000  (ig/g  3FB-N 

M 

0.00740  LT 

ESB-94-02 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  (ig/g  3FB-N 

0.00990  LT 

ESB-94-02 

BENSLFBETA-ENDOSULFAN 

U 

0.00105000  (ig/g  3FB-N 

0.00770  LT 

ESB-94-02 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.06840000  (ig/g  3FB-N 

0.03120  LT 

ESB-94-02 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  (ig/g  3FB-N 

C 

0.00379 

ESB-94-02 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.00160000  (ig/g  3FB-N 

0.00740  LT 

ESB-94-02 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.00650000  (ig/g  3FB-N 

0.01760  LT 

ESB-94-02 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00050000  (ig/g  3FB-N 

0.05040  LT 

ESB-94-02 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00050000  (ig/g  3FB-N 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-02 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

T 

0.00050000  (ig/g  3FB-N 

T 

0.00250  D 

ESB-94-02 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  (ig/g  3FB-N 

T 

0.03120  D 

ESB-94-02 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  (ig/g  3FB-N 

0.00250  :  T 

ESB-94-02 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  (ig/g  3FB-N 

0.00630  LT 

ESB-94-02 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00300000  (ig/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-02 

LIN  LINDANE 

LT 

0.00100000  (ig/g  3FB-N 

C 

0.00516 

ESB-94-02 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  (ig/g  3FB-N 

0.07500  \ 

ESB-94-02 

PCB016  PCB  1016 

LT 

0.10000000  (ig/g  3FB-N 

0.38503  r  r 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


Meat 

Flag 

Vmk 

Flag  Data 

Meat 

ston> 

Test  Name 

Bool 

Cade 

Vahie  Meat 

Bleak  ID 

Code  Qual 

Vahie  Bool 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 


ESB-94-02 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

0.10000000  (ig/g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-02 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

0.10000000  (ig'g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-02 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

0.10000000  (ig/g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-02 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

0.10000000  (ig/g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-02 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.04790000  (ig/g  3FB-N 

T 

0.17600  ND 

ESB-94-02 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.04790000  (ig'g  3FB-N 

0.17600  LT 

ESB-94-02 

PPDDD  2f2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U-DICHLO 

LT 

0.00270000  (ig'g  3FB-N 

0.00810  LT 

ESB-94-02 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-L  1  -DICHLO 

LT 

0.00270000  (ig/g  3FB-N 

0.00390  LT 

ESB-94-02 

PPDDT  2t2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL>-L  U  -TRICH 

LT 

0.00350000  (ig/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-02 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  (ig'g  3FB-N 

1.64000  LT 

ESB-94-03 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  ng/g  3FB-N 

U 

0.00338 

ESB-94-03 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  (ig/g  3FB-N 

T 

0.03120  ND 

ESB-94-03 

AENSLF  ALPH  A-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000  (ig'g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-03 

ALDRN  ALDRIN 

tl 

0.00361000  (ig/g  3FB-N 

M 

0.00740  LT 

ESB-94-03 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  (ig/g  3FB-N 

0.00990  LT 

ESB-94-03 

BENSLF  BETA-ENDOStXFAN 

U 

0.00581000  (ig'g  3FB-N 

0.00770  LT 

ESB-94-03 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.06840000  (ig'g  3FB-N 

0.03120  LT 

ESB-94-03 

DBHC  DELT  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  (ig/g  3FB-N 

C 

0.00379 

ESB-94-03 

DLDRN  DIELDRIN 

C 

0.00380000  (ig/g  3FB-N 

0.00740  LT 

ESB-94-03 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.00650000  (ig'g  3FB-K 

0.01760  LT 

ESB-94-03 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00050000  (ig'g  3FB-N 

0.05040  LT 

ESB-94-03 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00050000  (ig'g  3FB-N 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-03 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ZU 

0.00143000  (ig'g  3FB-N 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-03 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  (ig/g  3FB-K 

T 

0.03120  ND 

ESB-94-03 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  (ig/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-03 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  (ig/g  3FB-N 

0.00630  LT 

ESB-94-03 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00300000  (ig/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-03 

LIN  LINDANE 

LT 

0.00100000  (ig/g  3FB-N 

C 

0.00516 

ESB-94-03 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  (ig/g  3FB-N 

0.07500  LT 

ESB-94-03 

PC  BO  16  PCB  1016 

LT 

0.10000000  (ig/g  3FB-N 

0.38500  LT 

ESB-94-03 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

0.10000000  (ig/g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-03 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

0.10000000  (ig/g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-03 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

0.10000000  (ig/g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-03 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

0.10000000  (ig/g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-03 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.04790000  (ig'g  3FB-N 

T 

0.17600  ND 

ESB-94-03 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.04790000  (ig/g  3FB-N 

0.17600  LT 

ESB-94-03 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DIC HLO 

LT 

0.00270000  (ig'g  3FB-N 

0.00810  LT 

ESB-94-03 

PPDDE  2,2-BIS(P ARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DIC HLO 

LT 

0.00270000  (ig/g  3FB-N 

0.00390  LT 

ESB-94-03 

PPDDT  2^-BIS(P ARA-CHLOROPHENYL)- L 1 , 1  -TRICH 

LT 

0.00350000  (ig/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-03 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  (igg  3FB-N 

1.64000  LT 

ESB-94-04 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  (ig/g  3FB-N 

V 

0.00338 

ESB-94-04 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  (ig/g  3FB-N 

T 

0.03120  ND 

ESB-94-04 

AENSLF  ALPHA-ENDOStXFAN 

LT 

0.00100000  (ig/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-04 

ALDRN  ALDRIN 

U 

0.00515000  (igg  3FB-N 

M 

0.00740  LT 

ESB-94-04 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  (ig/g  3FB-N 

0.00990  LT 

ESB-94-04 

BEN  SLF  BETA-ENDOSt  XF  AN 

V 

0.00124000  (ig/g  3FB-N 

0.00770  LT 

ESB-94-04 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.06840000  (ig/g  3FB-N 

0.03120  LT 

ESB-94-04 

DBHC  DELT  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  (ig/g  3FB-N 

C 

0.00379 

ESB-94-04 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.00160000  (ig/g  3FB-N 

0.00740  LT 

ESB-94-04 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.00650000  (ig/g  3FB-N 

0.01760  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


Site  ID 

Test  Name 

Mew 

Baol 

F lag 
Cede 

U  ait 
Value  Meas 

BlaakID 

Flag 

Code 

Field  Blaalt 

Data 

Qua! 

Meal 
Value  Bool 

Chemical  Class :  PESTICEDES/PCBS 

ESB-94-04 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ZU 

0.00193000  gg/g  3FB-N 

0.05040  LT 

ESB-94-04 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00050000  gg/g  3FB-N 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-04 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

T 

0.00050000  gg/g  3FB-N 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-04 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  gg/g  3FB-N 

T 

0.03120  ND 

ESB-94-04 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  gg/g  3FBN 

0.00250  LT 

ESB-94-04 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  gg/g  3FB-N 

0.00630  LT 

ESB-94-04 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00300000  gg/g  3FBN 

0.00250  LT 

ESB-94-04 

UN  LINDANE 

LT 

0.00100000  gg/g  3FB-N 

C 

0.00516 

ESB-94-04 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  gg/g  3FB-N 

0.07500  LT 

ESB-94-04 

PCB016  PCB  1016 

.  LT 

0.10000000  gg/g  3FB-N 

0.38500  LT 

ESB-94-04 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

0.10000000  gg/g  3FBN 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-04 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

0.10000000  gg/g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-04 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

0.10000000  gg/g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-04 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

0.10000000  gg/g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-04  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254  ND 

ESB-94-04  PCB260  PCB 1260  LT 

ESB-94-04  PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1-DICHLO  LT 

ESB-94-04  PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l ,  1  -DICHLO  LT 

ESB-94-04  PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHU)ROPHENYL>U,l-TRICH  LT 

ESB-94-04  TXPHE  TOXAPHENE  LT 


0.04790000  gg/g  3FB-N 
0.04790000  gg/g  3FB-N 
0.00270000  gg/g  3FB-N 
0.00270000  gg/g  3FB-N 
0.00350000  gg/g  3FB-N 
0.22600000  gg/g  3FB-N 


0.17600  ND 
0.17600  LT 
O.OOS10  LT 
0.00390  LT 
0.00250  LT 
1.64000  LT 


ESB-94-05 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  gg/g  3FB-N 

u 

ESB-94-05 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  gg/g  3FB-N 

T 

ESB-94-05 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000  gg/g  3FB-N 

ESB-94-05 

ALDRN  ALDRIN 

U 

0.01030000  gg/g  3FB-N 

ESB-94-05 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  gg/g  3FB-N 

ESB-94-05 

BENSLFBETA-ENDOSULFAN 

U 

0.00149000  gg/g  3FB-N 

ESB-94-05 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.06840000  gg/g  3FB-N 

ESB-94-05 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  gg/g  3FB-N 

C 

ESB-94-05 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.00160000  gg/g  3FB-N 

ESB-94-05 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.00650000  gg/g  3FB-N 

ESB-94-05 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00050000  gg/g  3FB-N 

ESB-94-05 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ZU 

0.00081100  gg/g  3FB-N 

T 

ESB-94-05 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ZU 

0.001 17000  gg/g  3FB-N 

T 

ESB-94-05 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  gg/g  3FB-N 

T 

ESB-94-05 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  gg/g  3FB-N 

ESB-94-05 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  gg/g  3FB-N 

ESB-94-05 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00300000  gg/g  3FB-N 

ESB-94-05 

LIN  LINDANE 

LT 

0.00100000  gg/g  3FB-N 

C 

ESB-94-05 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  gg/g  3FB-N 

ESB-94-05 

PCB016  PCB  1016 

LT 

0.10000000  gg/g  3FB-N 

ESB-94-05 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

0.10000000  gg/g  3FB-N 

T 

ESB-94-05 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

0.10000000  gg/g  3FB-N 

T 

ESB-94-05 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

0.10000000  gg/g  3FB-N 

T 

ESB-94-05 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

0.10000000  gg/g  3FB-N 

T 

ESB-94-05 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.04790000  gg/g  3FB-N 

T 

ESB-94-05 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.04790000  gg/g  3FB-N 

ESB-94-05 

PPDDD  23-BlS(PARA-CHLOROPHENYL>  1 , 1  -DICHLO 

LT 

0.00270000  gg/g  3FB-N 

ESB-94-05 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,  1-DICHLO 

LT 

0.00270000  gg/g  3FB-N 

ESB-94-05 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l,l-TRICH 

C 

0.00664000  gg/g  3FB-N 

ESB-94-05 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  gg/g  3FB-N 

0.00338 
0.03120  ND 
0.00250  LT 
0.00740  LT 
0.00990  LT 
0.00770  LT 
0.03120  LT 
0.00379 
0.00740  LT 
0.01760  LT 
0.05040  LT 
0.00250  ND 
0.00250  ND 
0.03120  ND 
0.00250  LT 
0.00630  LT 
0.00250  LT 
0.00516 
0.07500  LT 
0.38500  LT 
0.38500  ND 
0.38500  ND 
038500  ND 
0.38500  ND 
0.17600  ND 
0.17600  LT 
0.00810  LT 
0.00390  LT 
0.00250  LT 
1.64000  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


HBbB  p*  p I  o  ihi 

Meat 

Fin 

UaJt 

FKftf  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  N« me 

Baal 

Code 

Vahie  Meas 

Code  Qua] 

Yah*  Bool 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 


ESB-94-06 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  Hg/g  3FB-N 

U 

0.00338 

ESB-94-06 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.00280000  ng/g  3FB-N 

V 

0.00338 

ESB-94-06 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  jig/g  3FB-N 

T 

0.03120  ND 

ESB-94-06 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

TD 

0.00400000  )igjg  3FB-N 

T 

0.03120  ND 

ESB-94-06 

AEN  SLF  ALPHA-ENDOSULF  AN 

LT 

0.00100000  ^g/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-06 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

D 

0.00100000  ng/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-06 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.00140000  \igjg  3FB-N 

M 

0.00740  LT 

ESB-94-06 

ALDRN  ALDRIN 

UD 

0.00442000  \ig!g  3FB-N 

M 

0.00740  LT 

ESB-94-06 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  jig/g  3FB-N 

0.00990  LT 

ESB-94-06 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.00770000  |tg/g  3FB-N 

0.00990  LT 

ESB-94-06 

BENSLFBETA-ENDOSULFAN 

U 

0.00163000  ng/g  3FB-N 

0.00770  LT 

ESB-94-06 

BENSLFBETA-ENDOSULFAN 

UD 

0.00173000  \kgj%  3FB-N 

0.00770  LT 

ESB-94-06 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.06840000  \LgJg  3FB-N 

0.03120  LT 

ESB-94-06 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

D 

0.06840000  ng/g  3FB-N 

0.03120  LT 

ESB-94-06 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  \igjg  3FB-N 

C 

0.00379 

ESB-94-06 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.00850000  ng/g  3FB-N 

c 

0.00379 

ESB-94-06 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.00160000  \ngjg  3FB-N 

0.00740  LT 

ESB-94-06 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

D 

0.00160000  \igjg  3FB-N 

0.00740  LT 

ESB-94-06 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.00650000  ng/g  3FB-N 

0.01760  LT 

ESB-94-06 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

D 

0.00650000  Mg/g  3FB-N 

0.01760  LT 

ESB-94-06 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00050000  \xgjg  3FB-N 

0.05040  LT 

ESB-94-06 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

TD 

0.00050000  ng/g  3FB-N 

0.05040  LT 

ESB-94-06 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00050000  ^g/g  3FB-N 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-06 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

TD 

0.00050000  ng/g  3FB-N 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-06 

ESFS04  ENDOSULFAN  StLFATE 

ZU 

0.00092000  ng/g  3FB-N 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-06 

ESFS04  ENDOSIFLFAN  SULFATE 

ZUD 

0.00095400  \igjg  3FB-N 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-06 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  ^g/g  3FB-N 

T 

0.03120  ND 

ESB-94-06 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

TD 

0.00400000  \ig/g  3FB-N 

T 

0.03120  ND 

ESB-94-06 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  ng/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-06 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

D 

0.00220000  Mg/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-06 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  jig/g  3FB-N 

0.00630  LT 

ESB-94-06 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

D 

0.00130000  ng/g  3FB-N 

0.00630  LT 

ESB-94-06 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00300000  ng/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-06 

ISODR  ISODRIN 

LT 

D 

0.00300000  ng'g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-06 

UN  LINDANE 

LT 

0.00100000  ng/g  3FB-N 

C 

0.00516 

ESB-94-06 

LIN  LINDANE 

LT 

D 

0.00100000  jig/g  3FB-N 

c 

0.00516 

ESB-94-06 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  \igjg  3FB-N 

0.07500  LT 

ESB-94-06 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

D 

0.03590000  jig/g  3FB-N 

0.07500  LT 

ESB-94-06 

PC  BO  16  PCB  1016 

LT 

0.10000000  ng/g  3FB-N 

0.38500  LT 

ESB-94-06 

PCB016  PCB  1016 

LT 

D 

0.10000000  pg/g  3FB-N 

0.38500  LT 

ESB-94-06 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

0.10000000  ng/g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-06 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

TD 

0.10000000  ng/g3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-06 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

0.10000000  \igjg  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-06 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

TD 

0.10000000  ng/g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-06 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

0.10000000  #Ag/g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-06 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

TD 

0.10000000  \igjg  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-06 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

0.10000000  ng/g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-06 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

TD 

0.10000000  \igjg  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-06 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.04790000  jig/g  3FB-N 

T 

0.17600  ND 

ESB-94-06 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

TD 

0.04790000  ^g/g  3FB-N 

T 

0.17600  ND 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


FlcUfi 

Meas 

Flag 

limit 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Boot 

Code 

Value  Meas 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  PESTICJLDES/PCBS 


ESB-94-06 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.04790000  >ig/g  3FB-N 

0.17600  LT 

ESB-94-06 

PCB260  PCB  1260 

LT 

D 

0.04790000  ng/g  3FB-N 

0.17600  LT 

ESB-94-06 

PPDDD  2,2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL>U-DICHLO 

LT 

0.00270000  ng/g  3FB-N 

0.00810  LT 

ESB-94-06 

PPDDD  2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>1,1-DICHLO 

LT 

D 

0.00270000  ng/g  3FB-N 

0.00810  LT 

ESB-94-06 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLO 

LT 

0.00270000  jig/g  3FB-N 

0.00390  LT 

ESB-94-06 

PPDDE  2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1 -D1CHLO 

LT 

D 

0.00270000  *ig/g  3FB-N 

0.00390  LT 

ESB-94-06 

PPDDT  2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1,1,1-TRICH 

LT 

0.00350000  |ig/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-06 

PPDDT  2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1,1,1  -TR1CH 

LT 

D 

0.00350000  ng/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-06 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  fig/g  3FB-N 

1.64000  LT 

ESB-94-06 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

D 

0.22600000  ng/g  3FB-N 

1.64000  LT 

ESB-94-07 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  ng/g  3FB-N 

U 

0.00338 

ESB-94-07 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  ng/g  3FB-N 

T 

0.03120  ND 

ESB-94-07 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000  pg/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-07 

ALDRN  ALDRIN 

U 

0.00565000  ng/g  3FB-N 

M 

0.00740  LT 

ESB-94-07 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  ng/g  3FB-N 

0.00990  LT 

ESB-94-07 

BENSLFBETA-ENDOSULFAN 

U 

0.00124000  ng/g  3FB-N 

0.00770  LT 

ESB-94-07 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.06840000  fig/g  3FB-N 

0.03120  LT 

ESB-94-07 

DBHC  DELTA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  jig/g  3FB-N 

C 

0.00379 

ESB-94-07 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.00160000  jig/g  3FB-N 

0.00740  LT 

ESB-94-07 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.00650000  jig/g  3FB-N 

0.01760  LT 

ESB-94-07 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00050000  *ig/g  3FB-N 

0.05040  LT 

ESB-94-07 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00050000  jig/g  3FB-N 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-07 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ZU 

0.00083400  ng/g  3FB-N 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-07 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  fig/g  3FB-N 

T 

0.03120  ND 

ESB-94-07 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  ng/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-07 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  fig/g  3FB-N 

0.00630  LT 

ESB-94-07 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00300000  ng/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-07 

UN  LINDANE 

LT 

0.00100000  ng/g  3FB-N 

C 

0.00516 

ESB-94-07 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  Hg/g  3FB-N 

0.07500  LT 

ESB-94-07 

PC  BO  16  PCB  1016 

LT 

0.10000000  ng/g  3FB-N 

0.38500  LT 

ESB-94-07 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

0.10000000  fig/g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-07 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

0.10000000  ng/g  3FB-N 

T 

038500  ND 

ESB-94-07 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

0.10000000  jig/g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-07 

PCB24S  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

0.10000000  jig/g  3FB-N 

T 

038500  ND 

ESB-94-07 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.04790000  ng/g  3FB-N 

T 

0.17600  ND 

ESB-94-07 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.04790000  ^ig/g  3FB-N 

0.17600  LT 

ESB-94-07 

PPDDD  2,2-BIS(P ARA-CHLOROPHENYL)- 1,1  -DICHLO 

LT 

0.00270000  jig/g  3FB-N 

0.00810  LT 

ESB-94-07 

PPDDE  2,2-BIS(P ARA-CHLOROPHENYL)- 1, 1  -DICHLO 

LT 

0.00270000  *ig/g  3FB-N 

0.00390  LT 

ESB-94-07 

PPDDT  2,2-BIS(PARA*CHLOROPHENYL)-l ,  1, 1  -TRICH 

C 

0.00667000  ng/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-07 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  ng/g  3FB-N 

1.64000  LT 

ESB-94-10 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  ng/g  3FB-N 

U 

0.00338 

ESB-94-10 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  jig/g  3FB-N 

T 

0.03120  ND 

ESB-94-10 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000  jig/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-10 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.00140000  ng/g  3FB-N 

M 

0.00740  LT 

ESB-94-10 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  Hg/g  3FB-N 

0.00990  LT 

ESB-94-10 

BENSLFBETA-ENDOSULFAN 

C 

0.00091700  ng/g  3FB-N 

0.00770  LT 

ESB-94-10 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.06840000  ng/g  3FB-N 

0.03120  LT 

ESB-94-10 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  jig/g  3FB-N 

C 

0.00379 

ESB-94-10 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.00160000  ng/g  3FB-N 

0.00740  LT 

ESB-94-10 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.00650000  ng/g  3FB-N 

0.01760  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


HeUUaaL 

Meet 

F1k 

VmU 

Flag  Data 

Meat 

Site  ID 

Test  Name 

Bad 

Codr 

Vafee  Meas 

Code  Qua! 

Yaiae  Boo) 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 


ESB-94-10 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00050000  jig/g  3FB-N 

0.05040  LT 

ESB-94-10 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00050000  ng/g  3FB-N 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-10 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

T 

0.00050000  \igfg  3FB-N 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-10 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  \xgjg  3FB-N 

T 

0.03120  ND 

ESB-94-10 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  \igjg  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-10 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  fig/g  3FB-N 

0.00630  LT 

ESB-94-10 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00300000  fig/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-10 

LIN  LINDANE 

LT 

0.00100000  jig/g  3FB-N 

C 

0.00516 

ESB-94-10 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  \ig/g  3FB-N 

0.07500  LT 

ESB-94-10 

PC  BO  16  PCB  1016 

LT 

0.10000000  >ig/g  3FB-N 

0.38500  LT 

ESB-94-10 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

0.10000000  ^g/g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-10 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

0.10000000  \igjg  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-10 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

0.10000000  Mg/g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-10 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

0.10000000  \xgjg  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-10 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.04790000  jig/g  3FB-N 

T 

0.17600  ND 

ESB-94-10 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.04790000  \xgjg  3FB-N 

0.17600  LT 

ESB-94-10 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHU)ROPHENYL)-U-DICHLO 

LT 

0.00270000  fig/g  3FB-N 

0.00810  LT 

ESB-94-10 

PPDDE  2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)-l ,  1  -DICHLO 

LT 

0.00270000  ng/g  3FB-N 

0.00390  LT 

ESB-94-10 

PPDDT  2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1,1,1  -TRICH 

LT 

0.00350000  ^g/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-10 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  \igjg  3FB-N 

1.64000  LT 

ESB-94-1 1 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  Mg/g  3FB-N 

U 

0.00338 

ESB-94-1 1 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  \igjg  3FB-N 

T 

0.03120  ND 

ESB-94-1 1 

AEN  S  LF  ALPH  A-ENDOSl  JLF  AN 

LT 

0.00100000  \ig<g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-1 1 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.00140000  \igjg  3FB-N 

M 

0.00740  LT 

ESB-94-1 1 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  \ig/g  3FB-N 

0.00990  LT 

ESB-94-1 1 

BENSLFBETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000  fig/g  3FB-N 

0.00770  LT 

ESB-94-1 1 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.06840000  \igfg  3FB-N 

0.03120  LT 

ESB-94-1 1 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  ng/g  3FB-N 

C 

0.00379 

ESB-94-1 1 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.00160000  fig/g  3FB-N 

0.00740  LT 

ESB-94-1 1 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.00650000  ng/g  3FB-N 

0.01760  LT 

ESB-94-1 1 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00050000  ng/g  3FB-N 

0.05040  LT 

ESB-94-1 1 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00050000  ng/g  3FB-N 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-1 1 

ESFS04  ENDOSULFAN  SIHLFATE 

ND 

T 

0.00050000  \igjg  3FB-N 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-1 1 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  jig/g  3FB-N 

T 

0.03120  ND 

ESB-94-1 1 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  \xgjg  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-1 1 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  \igjg  3FB-N 

0.00630  LT 

ESB-94-1 1 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00300000  ng/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-1 1 

LIN  LINDANE 

LT 

0.00100000  ^g/g  3FB-N 

C 

0.00516 

ESB-94-1 1 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  \igjg  3FB-N 

0.07500  LT 

ESB-94-1 1 

PCB016  PCB  1016 

LT 

0.10000000  >ig/g  3FB-N 

0.38500  LT 

ESB-94-1 1 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

0.10000000  iigfg  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-1 1 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

0.10000000  pgjg  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-1 1 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

0.10000000  }xg/g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-1 1 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

0.10000000  fig/g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-1 1 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.04790000  ng/g  3FB-N 

T 

0.17600  ND 

ESB-94-1 1 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.04790000  )ig/g  3FB-N 

0.17600  LT 

ESB-94-1 1 

PPDDD  2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>Ll-DICHLO 

LT 

0.00270000  jig/g  3FB-N 

0.00810  LT 

ESB-94-1 1 

PPDDE  2^2-BIS(P ARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLO 

LT 

0.00270000  \igfg  3FB-N 

0.00390  LT 

ESB-94-1 1 

PPDDT  2,2-BI S(P ARA-C HLOROPHENYL)- 1,1,1  -TRI C H 

LT 

0.00350000  ng/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-1 1 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  \igjg  3FB-N 

1.64000  LT 
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335 


Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


a  **  + 1  :> 

Meat 

FW 

Unit 

FMf  Data 

Meat 

Site  ID 

Test  Nine 

Baol 

Code 

Value  Mess 

Code  Qua] 

Value  Bool 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 


ESB-94-13 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

0.10000000  tig/g  3FBN 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-13 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

0.10000000  ng/g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-13 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

0.10000000  pgfe  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-13 

PCB24*  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

0.10000000  jig/g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-13 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.04790000  jig/g  3FB-N 

T 

0.17600  ND 

ESB-94-13 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.04790000  ng/g  3FB-N 

0.17600  LT 

ESB-94-13 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,  1  -DICHLO 

LT 

0.00270000  fig/g  3FB-N 

0.00810  LT 

ESB-94-13 

PPDDE  2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLO 

LT 

0.00270000  jig/g  3FB-N 

0.00390  LT 

ESB-94-13 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,  1,1  -TRICH 

LT 

0.00350000  Hg/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-13 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  >ig/g  3FB-N 

1.64000  LT 

ESB-94-14 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  ng/g  3FB-N 

V 

0.00338 

ESB-94-14 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  ng/g  3FB-N 

T 

0.03120  ND 

ESB-94-14 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000  ng/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-14 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.00140000  ng/g  3FB-N 

M 

0.00740  LT 

ESB-94-14 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  ng/g  3FB-N 

0.00990  LT 

ESB-94-14 

BENSLFBETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000  ng/g  3FB-N 

0.00770  LT 

ESB-94-14 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.06840000  >ig/g  3FB-N 

0.03120  LT 

ESB-94-14 

DBHC  DELT  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  ^g/g  3FB-N 

C 

0.00379 

ESB-94-14 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.00160000  ng/g  3FB-N 

0.00740  LT 

ESB-94-14 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.00650000  fig/g  3FB-N 

0.01760  LT 

ESB-94-14 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00050000  ng/g  3FB-N 

0.05040  LT 

ESB-94-14 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00050000  3FB-N 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-14 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

T 

0.00050000  Hg/g  3FB-N 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-14 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  Hg/g  3FB-N 

T 

0.03120  ND 

ESB-94-14 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  ng/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-14 

HPCLE  HEPT ACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  jig/g  3FB-N 

0.00630  LT 

ESB-94-14 

ISODR  1SODRJN 

LT 

0.00300000  ng/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-14 

LIN  LINDANE 

LT 

0.00100000  ^g/g  3FB-N 

C 

0.00516 

ESB-94-14 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  ^g/g  3FB-N 

0.07500  LT 

ESB-94-14 

PC  BO  16  PCB  1016 

LT 

0.10000000  fig/g  3FB-N 

0.38500  LT 

ESB-94-14 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

0.10000000  jigfg  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-14 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

0.10000000  >ig/g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-14 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

0.10000000  \i%J%  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-14 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

0.10000000  ng/g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-14 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.04790000  jig'g  3FB-N 

T 

0.17600  ND 

ESB-94-14 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.04790000  ng'g  3FB-N 

0.17600  LT 

ESB-94-14 

PPDDD  2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLO 

LT 

0.00270000  ng/g  3FB-N 

0.00810  LT 

ESB-94-14 

PPDDE  2,2-B I S(PARA-CHLOROPHENYL)-L1 -DICHLO 

LT 

0.00270000  ng/g  3FB-N 

0.00390  LT 

ESB-94-14 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l ,  1 , 1  -TRICH 

LT 

0.00350000  ^ig/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-14 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  >ig/g  3FB-N 

1.64000  LT 

ESB-94-15 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  fig/g  3FB-N 

V 

0.00338 

ESB-94-15 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  ggfe  3FB-N 

T 

0.03120  ND 

ESB-94-15 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000  ng/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-15 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.00140000  *ig/g  3FB-N 

M 

0.00740  LT 

ESB-94-15 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  jig/g  3FB-N 

0.00990  LT 

ESB-94-15 

BENSLFBETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000  ng/g  3FB-N 

0.00770  LT 

ESB-94-15 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.06840000  jig/g  3FB-N 

0.03120  LT 

ESB-94-15 

DBHC  DELT  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  ng/g  3FB-N 

C 

0.00379 

ESB-94-15 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.00160000  jig/g  3FB-N 

0.00740  LT 

ESB-94-15 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.00650000  jig/g  3FB-N 

0.01760  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


Chemical  Class:  PESUCIDES/PCBS 


ESB-94-15 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

ESB-94-15 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

ESB-94-15 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

T 

ESB-94-15 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

ESB-94-15 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

ESB-94-15 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

ESB-94-15 

ISODR  ISODRIN 

LT 

ESB-94-15 

UN  LINDANE 

LT 

ESB-94-15 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

ESB-94-15 

PCB016  PCB  1016 

LT 

ESB-94-15 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

ESB-94-15 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

ESB-94-15 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

ESB-94-15 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

ESB-94-15 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

ESB-94-15 

PCB260  PCB  1260 

LT 

ESB-94-15 

PPDDD  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  1 , 1  -DICHLO 

LT 

ESB-94-15 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLO 

LT 

ESB-94-15 

PPDDT  2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l,l-TRJCH 

LT 

ESB-94-15 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.00050000  |ig/g  3FB-N 
0.00050000  gg/g  3FB-N 
0.00050000  ggg  3FB-N 
0.00400000  |»g/g  3FB-N 
0.00220000  gg/g  3FB-N 
0.00130000  gg/g  3FB-N 
0.00300000  gg/g  3FB-N 
0.00100000  gg/g  3FB-N 
0.03590000  gg/g  3FB-N 
0.10000000  gg/g  3FB-N 
0.10000000  gg/g  3FB-N 
0.10000000  gg/g  3FB-N 
0.10000000  gg/g  3FB-N 
0.10000000  gg/g  3FB-N 
0.04790000  gg/g  3FB-N 
0.04790000  gg/g  3FB-N 
0.00270000  gg/g  3FB-N 
0.00270000  gg/g  3FB-N 
0.00350000  gg/g  3FB-N 
0.22600000  gg/g  3FB-N 


ESB-94-17  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ESB-94-17  ACLDA  ALPHA  CHLORDANE  ND 

ESB-94-17  AENSLF  ALPH  A-ENDOSULF  AM  LT 

ESB-94-17  ALDRN  ALDRIN  LT 

ESB-94-17  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ESB-94-17  BENSLFBETA-ENDOSULFAN  LT 

ESB-94-17  CLDAN  CHLORDANE  LT 

ESB-94-17  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ESB-94-17  DLDRN  DIELDRIN  LT 

ESB-94-17  ENDRN  ENDRIN  LT 

ESB-94-17  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE  ND 

ESB-94-17  ENDRN  ENDRIN  KETONE  ND 

ESB-94-17  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE  ND 

ESB94-17  GCLDA  GAMMA-CHLORDANE  ND 

ESB-94-17  HPCL  HEPTACHLOR  LT 

ESB-94-17  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE  LT 

ESB-94-17  ISODR  ISODRIN  LT 

ESB94-17  LIN  LINDANE  LT 

ESB94-17  MEXCL  METHOXYCHLOR  LT 

ESB94-17  PC B0 16  PCB  1016  LT 

ESB94-17  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221  ND 

ESB94-17  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232  ND 

ESB94-17  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242  ND 

ESB94-17  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248  ND 

ESB94-17  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254  ND 

ESB-94-17  PCB260  PCB  1260  LT 


ESB94-17  PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLO  LT 

ESB94-17  PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLO  LT 

ESB94-17  PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l,l-TRlCH  LT 

ESB-94-17  TXPHE  TOXAPHENE  LT 


0.00280000  gg/g  3FB-N 
T  0.00400000  gg/g  3FBN 
0.00100000  gg/g  3FBN 
0.00140000  gg/g  3FBN 
0.00770000  gg/g  3FBN 
0.00070000  gg/g  3FBN 
0.06840000  gg/g  3FBN 
0.00850000  gg/g  3FBN 
0.00160000  gg/g  3FBN 
0.00650000  gg/g  3FBN 
T  0.00050000  gg/g  3FBN 

T  0.00050000  gg/g  3FB-N 

T  0.00050000  gg/g  3FBN 

T  0.00400000  gg/g  3FBN 

0.00220000  gg/g  3FBN 
0.00130000  gg/g  3FBN 
0.00300000  gg/g  3FB-N 
0.00100000  gg/g  3FBN 
0.03590000  gg/g  3FBN 
0.10000000  gg/g  3FBN 
T  0. 1 0000000  gg/g  3FBN 

T  0. 1 0000000  gg/g  3FBN 

T  0.10000000  gg/g  3FBN 

T  0.10000000  gg/g  3FBN 

T  0.04790000  gg/g  3FB-N 

0.04790000  gg/g  3FBN 
0.00270000  gg/g  3FB-N 
0.00270000  gg/g  3FBN 
0.00350000  gg/g  3FB-N 
0.22600000  gg/g  3FBN 


T 

T 

T 


C 


T 

T 

T 

T 

T 


U 

T 


C 


T 

T 

T 


C 


T 

T 

T 

T 

T 


M 


0.05040  LT 
0.00250  ND 
0.00250  ND 
0.03120  ND 
0.00250  LT 
0.00630  LT 
0.00250  LT 
0.00516 
0.07500  LT 
0.38500  LT 
0.38500  ND 
0.38500  ND 
0.38500  ND 
0.38500  ND 
0.17600  ND 
0.17600  LT 
0.00810  LT 
0.00390  LT 
0.00250  LT 
1.64000  LT 

0.00338 
0.03120  ND 
0.002S0  LT 
0.00740  LT 
0.00990  LT 
0.00770  LT 
0.03120  LT 
0.00379 
0.00740  LT 
0.01760  LT 
0.05040  LT 
0.00250  ND 
0.00250  ND 
0.03120  ND 
0.00250  LT 
0.00630  LT 
0.00250  LT 
0.00516 
0.07500  LT 
0.38500  LT 
0.38500  ND 
0.38500  ND 
0.38500  ND 
0.38500  ND 
0.17600  ND 
0.17600  LT 
0.00810  LT 
0.00390  LT 
0.00250  LT 
1.64000  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


FieUBLnC' 

M MS 

Fl* 

Unit 

Flag  Data 

Mens 

stem 

Test  Nine 

BmI 

Cade 

Value  Mens 

WaaklD  Code  Qua] 

Value  Bool 

Chamcal  Class:  PESTICIDES/PCBS 


ESB-94-18 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  \i%!g  3FB-N 

U 

0.00338 

ESB-94-18 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  fi&'g  3FB-N 

T 

0.03120  ND 

ESB-94-18 

AENSLF  ALPH  A-ENDOSULF  AN 

LT 

0.00100000  Mg/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-18 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.00140000  Mg/g  3FB-N 

M 

0.00740  LT 

ESB-94-18 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  ng/g  3FB-N 

0.00990  LT 

ESB-94-18 

BENSLFBETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000  Mg/g  3FB-N 

0.00770  LT 

ESB-94-18 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.06840000  Mg/g  3FB-N 

0.03120  LT 

ESB-94-18 

DBHC  DELT  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  Mg/g  3FB-N 

C 

0.00379 

ESB-94-18 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.00160000  Mg/g  3FB-N 

0.00740  LT 

ESB-94-18 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.00650000  Mg/g  3FB-N 

0.01760  LT 

ESB-94-18 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00050000  Mg/g  3FB-N 

0.05040  LT 

ESB-94-18 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00050000  Mg/g  3FB-N 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-18 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

T 

0.00050000  Mg/g  3FB-N 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-18 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  Mg/g  3FB-N 

T 

0.03120  ND 

ESB-94-18 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  fig/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-18 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  fig/g  3FB-N 

0.00630  LT 

ESB-94-18 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00300000  Mg/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-18 

LIN  LINDANE 

LT 

0.00100000  Mg/g  3FB-N 

C 

0.00516 

ESB-94-18 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  Mg/g  3FB-N 

0.07500  LT 

ESB-94-18 

PCB016  PCB  1016 

LT 

0.10000000  \ig/g  3FB-N 

0.38500  LT 

ESB-94-18 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

0.10000000  Mg/g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-18 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

0.10000000  )ig'g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-18 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

0.10000000  \xgjg  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-18 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

0.10000000  \igfg  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-18 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.04790000  Mg/g  3FB-N 

T 

0.17600  ND 

ESB-94-18 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.04790000  Mg/g  3FB-N 

0.17600  LT 

ESB-94-18 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1, 1-DICHLO 

LT 

0.00270000  Mg/g  3FB-N 

0.00810  LT 

ESB-94-18 

PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-U-DICHLO 

LT 

0.00270000  Mg/g  3FB-N 

0.00390  LT 

ESB-94-18 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLC)ROPHENYL)-LU-TRICH 

LT 

0.00350000  M&^g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-18 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  Mg/g  3FB-N 

1.64000  LT 

ESB-94-19 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  Mg/g  3FB-N 

U 

0.00338 

ESB-94-19 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  Mg/g  3FB-N 

T 

0.03120  ND 

ESB-94-19 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULF  AN 

LT 

0.00100000  Mg/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-19 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.00140000  Mg/g  3FB-N 

M 

0.00740  LT 

ESBr94-l  9 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  Mg/g  3FB-N 

0.00990  LT 

ESB-94-19 

BENSLFBETA-ENDOSlfLFAN 

LT 

0.00070000  Mg/g  3FB-N 

0.00770  LT 

ESB-94-19 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.06840000  Mg/g  3FB-N 

0.03120  LT 

ESB-94-19 

DBHC  DELT A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  Mg/g  3FB-N 

C 

0.00379 

ESB-94-19 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.00160000  Mg/g  3FB-N 

0.00740  LT 

ESB-94-19 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.00650000  Mg/g  3FB-N 

0.01760  LT 

ESB-94-19 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00050000  Mg/g  3FB-N 

0.05040  LT 

ESB-94-19 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00050000  Mg/g  3FB-N 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-19 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

T 

0.00050000  Mg/g  3FB-N 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-19 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  Mg/g  3FB-N 

T 

0.03120  ND 

ESB-94-19 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  Mg/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-19 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  Mg/g  3FB-N 

0.00630  LT 

ESB-94-19 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00300000  Mg/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-19 

LIN  LINDANE 

LT 

0.00100000  Mg/g  3FB-N 

C 

0.00516 

ESB-94-19 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  Mg/g  3FB-N 

0.07500  LT 

ESB-94-19 

PCB0I6  PCB  1016 

LT 

0.10000000  Mg/g  3FB-N 

0.38500  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


- - FWU  BUT- 

m 

M ess 

Fla t 

Uah 

Flag  Data 

K£Z] 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Code  Qoal 

Chemical  Classy  PESTICIDES/PCBS _ 

ESB-94-19  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ESB-94-19  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ESB-94-19  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ESB-94-19  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ESB-94-19  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ESB-94-19  PCB260  PCB  1260 

ESB-94-19  PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>-l ,  1  -DICHLO 

ESB-94-19  PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLO 

ESB-94-19  PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,U-TRlCH 

ESB-94-19  TXPHE  TOXAPHENE 


ND 

T 

0.10000000  ng/g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ND 

T 

0.10000000  ng/g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ND 

T 

0.10000000  ng/g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ND 

T 

0.10000000  ng/g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ND 

T 

0.04790000  ng/g  3FB-N 

T 

0.17600  ND 

LT 

0.04790000  ng/g  3FB-N 

0.17600  LT 

LT 

0.00270000  (ig/g  3FB-N 

0.00810  LT 

LT 

0.00270000  ng/g  3FB-N 

0.00390  LT 

LT 

0.00350000  ng/g  3FB-N 

0.00250  LT 

LT 

032600000  ng/g  3FB-N 

1.64000  LT 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESl-94-01 

ESI -94-01 

ESl-94-01 

ESl-94-01 

ESl-94-01 

ESl-94-01 

ESl-94-01 

ESl-94-01 

ESl-94-01 

ESl-94-01 

ESl-94-01 

ESl-94-01 

ESl-94-01 

ESl-94-01 

ESl-94-01 

ESl-94-01 

ESl-94-01 

ESl-94-01 

ESl-94-01 

ESl-94-01 

ESl-94-01 

ESl-94-01 

ESl-94-01 

ESl-94-01 

ESl-94-01 

ESl-94-01 

ESl-94-01 

ESl-94-01 

ESl-94-01 

ESl-94-01 

ESl-94-01 

ESl-94-01 

ESl-94-01 

ESl-94-01 

ESl-94-01 

ESl-94-01 

ESl-94-01 

ESl-94-01 


123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

124TCB  1,2,4-TRJCHLOROBENZENE 

12DCLB  1.2-DICHLOROBENZENE 

12DPH  1 ,2-DIPHENYLH  YDRAZINE 

13DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

13DNB  13-DINITROBENZENE 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

236TCP  23,6-TRICHLOROPHENOL 

245TCP  2,4,5-TRlCHLOROPHENOL 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

24DNP  2.4-DINITROPHENOL 

24DNT  2,4-DlNlTROTOLUENE 

26DNA  2,6-DINITROANILINE 

26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

2CNAP  2-CHLORON  APHTH ALENE 

2MNAP  2-METHYLN  APHTH  ALENE 

2MP  2-METHYLPHENOL 

2NANIL  2-NITROANILINE 

2NP  2-NTTROPHENOL 

33DCBD3.3-CICHLOROBENZIDINE 

35DNA  3.5-DIN1TROANILINE 

3NANIL  3-N1TROANILINE 

3NT  3-NITROTOLUENE 

46DN2C4.6-DINITRO-2-CRESOL 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

4CL3C  4-CHLORO-3-C RESOL 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

4MP  4-METHYLPHENOL 

4NANIL  4-NTTROANILINE 

4NP  4-N1TROPHENOL 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ALDRN  ALDRIN 

ANAPN  ACENEPHTHENE 


LT 

0.03200000  ng'g  3FB-M 

LT 

0.22000000  ng'g  3FB-M 

LT 

0.04200000  ng/g  3FB-M 

LT 

0.52000000  ng/g  3FB-M 

LT 

0.04200000  ng/g  3FB-M 

ND 

R 

0.63000000  ng/g  3FB-M 

LT 

0.03400000  ng/g  3FB-M 

LT 

0.62000000  ng/g  3FB-M 

LT 

0.49000000  ng/g  3FB-M 

LT 

0.06100000  ng/g  3FB-M 

LT 

0.06500000  ng/g  3FB-M 

LT 

3.00000000  ng/g  3FB-M 

LT 

4.70000000  ng/g  3FB-M 

LT 

1.40000000  ng/g  3FB-M 

LT 

0.57000000  ng/g  3FB-M 

LT 

0.32000000  ng/g  3FB-M 

LT 

0.05500000  ng/g  3FB-M 

LT 

0.24000000  ng/g  3FB-M 

LT 

0.03200000  ng/g  3FB-M 

LT 

0.09800000  fig/g  3FB-M 

ND 

R 

3.10000000  ng/g  3FB-M 

LT 

1.10000000  ng'g  3FB-M 

LT 

1.60000000  ng/g  3FB-M 

LT 

1.60000000  ng'g  3FB-M 

LT 

3.00000000  ng/g  3FB-M 

LT 

0.34000000  ng/g  3FB-M 

LT 

0.80000000  ng/g  3FB-M 

LT 

0.04100000  ng/g  3FB-M 

ND 

R 

0.63000000  ng/g  3FB-M 

LT 

0.93000000  ng/g  3FB-M 

LT 

0.17000000  ng/g  3FB-M 

LT 

0.24000000  ng/g  3FB-M 

ND 

R 

3.10000000  ng/g  3FB-M 

LT 

3.30000000  ng/g  3FB-M 

LT 

1.30000000  ng/g  3FB-M 

LT 

0.40000000  ng/g  3FB-M 

LT 

1.30000000  ng/g  3FB-M 

LT 

0.04100000  ng/g  3FB-M 

5.80000  LT 

2.40000  LT 

1.20000  LT 
13.00000  LT 

3.40000  LT 
0.45800  LT 

1.50000  LT 
1.70000  LT 

2.80000  LT 

3.60000  LT 

8.40000  LT 

4.40000  LT 
180.00000  LT 

039700  LT 

8.80000  LT 
0.60000  LT 

2.80000  LT 

2.60000  LT 

1.30000  LT 

3.60000  LT 

R  31.00000  ND 

8.20000  LT 
5.00000  LT 

21.00000  LT 
15.00000  LT 
2.90000  LT 
R  50.00000  ND 

22.00000  LT 
R  1.00000  ND 

8.50000  LT 
23.00000  LT 

2.80000  LT 

R  31.00000  ND 

96.00000  LT 

5.30000  LT 
23.00000  LT 
13.00000  LT 

5.80000  LT 


340 


Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES 1-94-01 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.48000000  gg/g  3FB-M 

7.80000  LT 

ESI -94-01 

ISOPHR ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  *ig/g  3FB-M 

2.40000  LT 

ESI -94-01 

KEP  KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  fig/g  3FB-M 

R 

20.00000  ND 

ES  1-94-01 

UN  LINDANE 

LT 

0.10000000  >ig/g  3FB-M 

7.20000  LT 

ES  1-94-01 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  gg/g  3FB-M 

11.00000  LT 

ESI -94-01 

MIREX  1,1  A.2,2^,3  A.4,5,5,5  A.5  B.6-DECACHLOROOCT 

LT 

0.14000000  ng/g  3FB-M 

24.00000  LT 

ESI -94-01 

MLTHN  MALATfflON 

LT 

0.18000000  jxg/g  3FB-M 

21.00000  LT 

ESI -94-01 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  gg/g  3FB-M 

0.50000  LT 

ESI -94-01 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  gg/g  3FB-M 

0.68200  LT 

ESI -94-01 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  ng/g  3FB-M 

9.70000  LT 

ESI -94-01 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  gg/g  3FB-M 

6.80000  LT 

ES  1-94-01 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYL  AMINE 

LT 

0.29000000  gg/g  3FB-M 

3.70000  LT 

ES  1-94-01 

OXAT  1 ,4-OXATHI  ANE 

LT 

0.07500000  *ig/g  3FB-M 

27.00000  LT 

ES  1-94-01 

PCB016  PCB  1016 

LT 

0.32000000  ng/g  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-01 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0.32000000  gg/g  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-01 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-01 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  gg/g  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ES  1-94-01 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-01 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  gg/g  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ES  1-94-01 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.79000000  gg/g  3FB-M 

R 

13.00000  ND 

ES  1-94-01 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  ng/g  3FB-M 

9.10000  LT 

ES  1-94-01 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  gg/g  3FB-M 

9.90000  LT 

ESI -94-01 

PHENO  PHENOL 

LT 

0.05200000  gg/g  3FB-M 

2.20000  LT 

ES  1-94-01 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLORO  PHENYL)- 1 , 1  -DICHLO 

LT 

0.06400000  fig/g  3FB-M 

18.00000  LT 

ES  1-94-01 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLO 

LT 

0.06800000  ng/g  3FB-M 

14.00000  LT 

ES  1-94-01 

PPDDT  2,2-BIS<PARA-CHU)ROPHENYL>LLl-TRICH 

LT 

0.10000000  gg/g  3FB-M 

18.00000  LT 

ESI -94-01 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000000  gg/g  3FB-M 

37.00000  LT 

ES  1-94-01 

PYR  PYRENE 

LT 

0.08300000  gg/g  3FB-M 

17.00000  LT 

ESI -94-01 

SUPON  2-CHLORO- 1  -(2ADICHLOROPHENYL) VINYL 

LT 

0.92000000  gg/g  3FB-M 

19.00000  LT 

ESI -94-01 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  gg/g  3FB-M 

R 

17.00000  ND 

ES  1-94-02 

123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  gg/g  3FB-M 

5.80000  LT 

ES  1-94-02 

123TCB  1 ,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.03200000  gg/g  3FB-M 

5.80000  LT 

ESI -94-02 

124TCB  1 ,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  gg/g  3FB-M 

2.40000  LT 

ES  1-94-02 

124TCB  1,2, 4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.22000000  gg/g  3FB-M 

2.40000  LT 

ESI -94-02 

12DCLB  L2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  gg/g  3FB-M 

1.20000  LT 

ESI -94-02 

12DCLB  L2-DICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.04200000  gg/g  3FB-M 

1.20000  LT 

ESI -94-02 

12DPH  1 ,2-DIPHENYLH  YDRAZINE 

LT 

0.52000000  gg/g  3FB-M 

13.00000  LT 

ESI -94-02 

12DPH  L2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

D 

0.52000000  gg/g  3FB-M 

13.00000  LT 

ESI -94-02 

13DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  gg/g  3FB-M 

3.40000  LT 

ESI -94-02 

13DCLB 1 ,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.04200000  gg/g  3FB-M 

3.40000  LT 

ESI -94-02 

13DNB  1 ,3-DINITROBENZENE 

ND 

DR 

0.63000000  gg/g  3FB-M 

0.45800  LT 

ESI -94-02 

13DNB  U-DINITROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  gg/g  3FB-M 

0.45800  IT 

ESI -94-02 

14DCLB 1 ,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  gg/g  3FB-M 

1.50000  iT 

ESI -94-02 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.03400000  gg/g  3FB-M 

1.50000  LT 

ESI -94-02 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  gg/g  3FB-M 

1.70000  LT 

ESI -94-02 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.62000000  gg/g  3FB-M 

1.70000  LT 

ESI -94-02 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  gg/g  3FB-M 

2.80000  LT 

ESI -94-02 

245TCP  2,4,5 -TRICHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.49000000  gg/g  3FB-M 

2.80000  LT 

ESI -94-02 

246TCP  2,4,6-TRJCHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  gg/g  3FB-M 

3.60000  LT 

ESI -94-02 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.06100000  gg/g  3FB-M 

3.60000  LT 

Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


.  FWJfti— L 

Meat 

V  mtt 

FW  Data 

Meat 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Vatae  Meas 

Vatae  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESI -94-02 

24DCLP  2,4DlCHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  jig/g  3FB-M 

8.40000  LT 

ESI -94-02 

24DCLP  2,4DICHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.06500000  fig/g  3FB-M 

8.40000  LT 

ESI -94-02 

24DMP  2,4DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  ng/g  3FB-M 

4.40000  LT 

ESI -94-02 

24DMP  2.4DIMETHYLPHENOL 

LT 

D 

3.00000000  ^g  3FB-M 

4.40000  LT 

ESI -94-02 

24DNP  2,4DINTTROPHENOL 

LT 

4.70000000  ng/g  3FB-M 

180.00000  LT 

ES 1-94-02 

24DNP  2.4DINITROPHENOL 

LT 

D 

4.70000000  fig/g  3FB-M 

180.00000  LT 

ES 1-94-02 

24DNT  2,4DmiTROTOUrENE 

LT 

1.40000000  \i%ig  3FB-M 

0.39700  LT 

ES  1-94-02 

24DNT  2,4DINITROTOLUENE 

LT 

D 

1.40000000  fig/g  3FB-M 

0.39700  LT 

ES  1-94-02 

26DNA  2,6-DINITRO ANILINE 

LT 

0.57000000  ^g/g  3FB-M 

8.80000  LT 

ESI -94-02 

26DNA  2, 6-DINTTRO  ANILINE 

LT 

D 

0.57000000  ng/g  3FB-M 

8.80000  LT 

ES  1-94-02 

26DNT  2,6-DINrrROTOLUENE 

LT 

0.32000000  ^ig/g  3FB-M 

0.60000  LT 

ESI -94-02 

26DNT  2,6-DINITROTOLlTENE 

LT 

D 

0.32000000  jig/g  3FB-M 

0.60000  LT 

ESI -94-02 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  \igjg  3FB-M 

2.80000  LT 

ESI -94-02 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.05500000  yqjg  3FB-M 

2.80000  LT 

ESI -94-02 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  fig/g  3FB-M 

2.60000  LT 

ESI -94-02 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

D 

0.24000000  ng/g  3FB-M 

2.60000  LT 

ESI -94-02 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000  ng/g  3FB-M 

1.30000  LT 

ESI -94-02 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

D 

0.03200000  \igjg  3FB-M 

1.30000  LT 

ESI -94-02 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  ng'g  3FB-M 

3.60000  LT 

ESI -94-02 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

D 

0.09800000  ng/g  3FB-M 

3.60000  LT 

ESI -94-02 

2NANIL  2-NITRO  ANILINE 

ND 

R 

3.10000000  ng/g  3FB-M 

R 

31.00000  ND 

ESI -94-02 

2NANIL  2-NITRO  ANILINE 

ND 

DR 

3.10000000  ng/g3FB-M 

R 

31.00000  ND 

ESI -94-02 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  ng/g  3FB-M 

8.20000  LT 

ESI -94-02 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

D 

1.10000000  ng/g  3FB-M 

8.20000  LT 

ESI -94-02 

33DCBD3.3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  ng/g  3FB-M 

5.00000  LT 

ES  1-94-02 

33DCBD3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

D 

1. 60000000  Mg/g  3FB-M 

5.00000  LT 

ESI -94-02 

35DNA  3, 5-DINITRO ANILINE 

LT 

1.60000000  ng/g  3FB-M 

21.00000  LT 

ESI -94-02 

35DNA  3,5-DINTTROANILINE 

LT 

D 

1.60000000  ng/g  3FB-M 

21.00000  LT 

ESI -94-02 

3N  ANIL  3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000  ng/g  3FB-M 

15.00000  LT 

ESI -94-02 

3N  ANIL  3-NITROANILINE 

LT 

D 

3.00000000  ng/g  3FB-M 

15.00000  LT 

ESI -9402 

3NT  3-NITROTOLtnENE 

LT 

0.34000000  \igjg  3FB-M 

2.90000  LT 

ESI -94-02 

3NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

D 

0.34000000  ng/g  3FB-M 

2.90000  LT 

ES  1-94-02 

46DN2C4,6-DINTTRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  jig/g  3FB-M 

R 

50.00000  ND 

ESI -9402 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

D 

0.80000000  ng/g  3FB-M 

R 

50.00000  ND 

ESI -94-02 

4BRPPE  4BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  ng/g  3FB-M 

22.00000  LT 

ESI -9402 

4BRPPE  4BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

D 

0.04100000  \igjg  3FB-M 

22.00000  LT 

ESI -9402 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

R 

0.63000000  >ig/g  3FB-M 

R 

1.00000  ND 

ESI -9402 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

DR 

0.63000000  |jg/g  3FB-M 

R 

1.00000  ND 

ESI -9402 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000  ng/g  3FB-M 

8.50000  LT 

ESI -9402 

4CL3C  4-CHLORO-3  -CRESOL 

LT 

D 

0.93000000  ^ig/g  3FB-M 

8.50000  LT 

ESI -9402 

4CLPPE  4CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  \ig!g  3FB-M 

23.00000  LT 

ESI -9402 

4CLPPE  4CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

D 

0.17000000  ng/g  3FB-M 

23.00000  LT 

ES  1-94-02 

4MP  4METH  YLPHEN  OL 

LT 

0.24000000  fig/g  3FB-M 

2.80000  LT 

ESI -9402 

4MP  4METHYLPHENOL 

LT 

D 

0.24000000  jig/g  3FB-M 

2.80000  LT 

ESI -9402 

4N  ANIL  4NITRO  ANILINE 

ND 

R 

3.10000000  ^ig/g  3FB-M 

R 

31.00000  ND 

ESI -9402 

4NANIL  4NITRO  ANI  LIN  E 

ND 

DR 

3.10000000  fig/g  3FB-M 

R 

31.00000  ND 

ESI -9402 

4NP  4NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  ng/g  3FB-M 

96.00000  LT 

ESI -9402 

4NP  4NITROPHENOL 

LT 

D 

3.30000000  ng/g  3FB-M 

96.00000  LT 

ESI -9402 

ABHC  ALPHA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  \igjg  3FB-M 

5.30000  LT 

ESI -9402 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

1.30000000  ng/g  3FB-M 

5.30000  LT 

342 


Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


Mea»  Flag  Uait 

Baal  Cede  Value  Meas 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES 1-94-02  AENSLF  ALPHA-ENDOSULF  AN  LT 

ESI -94-02  AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN  LT 

ESI -94-02  ALDRN  ALDRIN  LT 

ES  1-94-02  ALDRN  ALDRIN  LT 

ESI -94-02  ANAPN  ACENEPHTHENE  LT 

ESI -94-02  ANAPN  ACENEPHTHENE  LT 

ESI -94-02  ANAPY  ACENAPHTHYLENE  LT 

ESI -94-02  ANAPY  ACENAPHTHYLENE  LT 

ESI -94-02  ANIL  ANILINE  ND 

ESI -94-02  ANIL  ANILINE  ND 

ESI -94-02  ANTRC  ANTHRACENE  LT 

ES1-94-02  ANTRC  ANTHRACENE  LT 

ESI -94-02  ATZ  ATRAZINE  LT 

ESI -94-02  ATZ  ATRAZINE  LT 

ESI -94-02  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE  LT 

ES 1-94-02  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE  LT 

ES1-94-02  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER  LT 

ES1-94-02  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER  LT 

ESI -94-02  B2CLEEBIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER  LT 

ESI -9402  B2CLEEBIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER  LT 

ESI -94-02  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE  LT 

ESI -94-02  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE  LT 

ESI -94-02  BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE  LT 

ES  1-94-02  BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE  LT 

ESI -9402  BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE  LT 

ES1-9402  BAPYR  BENZO  IA]  PYRENE  LT 

ESI -94-02  BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE  LT 

ES1-9402  BBFAN  BENZO  [B]  FLIIORANTHENE  LT 

ES1-9402  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ESI -94-02  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ES1-9402  BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE  LT 

ES  1-94-02  BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE  LT 

ES1-94-02  BENSLFBETA-ENDOSULFAN  LT 

ES1-94-02  BENSLFBETA-ENDOSULFAN  LT 

ESI -9402  BENZID  BENZIDINE  ND 

ESI -94-02  BENZID  BENZIDINE  ND 

ES1-9402  BENZO  BENZOIC  ACID  ND 

ES  1-94-02  BENZO  BENZOIC  ACID  ND 

ES  1-94-02  BGHffY  BENZO  [G.H.I]  PERYLENE  LT 

ESI -94-02  BGHIPYBENZO  [G.H.I]  PERYLENE  LT 

ES  1-94-02  BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE  LT 

ESI -94-02  BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE  LT 

ES 1-9402  BZALC  BENZYL  ALCOHOL  LT 

ES 1-9402  BZALC  BENZYL  ALCOHOL  LT 

ES 1-9402  CHRY  CHRYSENE 

ESI -9402  CHRY  CHRYSENE 

ES 1-9402  CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE  LT 

ESI -9402  CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE  LT 

ESI -9402  CL6CP  HEXACHLOROCY CLOPENT ADIENE  LT 

ESI -9402  CL6CP  HEXACHLOROCY  CLOPENT  ADIENE  LT 


0.40000000  gg/g  3FB-M 

23.00000  LT 

D 

0.40000000  gg/g  3FB-M 

23.00000  LT 

1.30000000  gg/g  3FB-M 

13.00000  LT 

D 

1.30000000  gg/g  3FB-M 

13.00000  LT 

0.04100000  gg/g  3FB-M 

5.80000  LT 

D 

0.04100000  gg/g  3FB-M 

5.80000  LT 

0.03300000  gg/g  3FB-M 

5.10000  LT 

D 

0.03300000  gg/g  3FB-M 

5.10000  LT 

R 

0.13000000  gg/g  3FB-M 

R 

2.00000  ND 

DR 

0.13000000  gg/g  3FB-M 

R 

2.00000  ND 

0.71000000  gg/g  3FB-M 

5.20000  LT 

D 

0.71000000  gg/g  3FB-M 

5.20000  LT 

0.06500000  gg/g  3FB-M 

5.90000  LT 

D 

0.06500000  gg/g  3FB-M 

5.90000  LT 

0.19000000  gg/g  3FB-M 

6.80000  LT 

D 

0.19000000  gg/g  3FB-M 

6.80000  LT 

0.44000000  gg/g  3FB-M 

5.00000  LT 

D 

0.44000000  gg/g  3FB-M 

5.00000  LT 

0.36000000  gg/g  3FB-M 

0.68000  LT 

D 

0.36000000  gg/g  3FB-M 

0.68000  LT 

0.48000000  gg/g  3FB-M 

7.70000  LT 

D 

0.48000000  gg/g  3FB-M 

7.70000  LT 

0.04100000  gg/g  3FB-M 

9.80000  LT 

D 

0.04100000  gg/g  3FB-M 

9.80000  LT 

1.20000000  gg/g  3FB-M 

14.00000  LT 

D 

1.20000000  gg/g  3FB-M 

14.00000  LT 

0.31000000  gg/g  3FB-M 

10.00000  LT 

D 

0.31000000  gg/g  3FB-M 

10.00000  LT 

1.30000000  gg/g  3FB-M 

17.00000  LT 

D 

1.30000000  gg/g  3FB-M 

17.00000  LT 

1.80000000  gg/g  3FB-M 

28.00000  LT 

D 

1.80000000  gg/g  3FB-M 

28.00000  LT 

2.40000000  gg/g  3FB-M 

42.00000  LT 

D 

2.40000000  gg/g  3FB-M 

42.00000  LT 

R 

0.13000000  gg/g  3FB-M 

R 

2.00000  ND 

DR 

0.13000000  gg/g  3FB-M 

R 

2.00000  ND 

R 

3.10000000  gg/g  3FB-M 

R 

3.10000  ND 

DR 

3.10000000  gg/g  3FB-M 

R 

3.10000  ND 

0.18000000  gg/g  3FB-M 

15.00000  LT 

D 

0.18000000  gg/g  3FB-M 

15.00000  LT 

0.13000000  gg/g  3FB-M 

10.00060  LT 

D 

0.13000000  gg/g  3FB-M 

10.00000  LT 

0.03200000  gg/g  3FB-M 

4.00000  LT 

D 

0.03200000  gg/g  3FB-M 

4.00000  LT 

0.09300000  gg/g  3FB-M 

7.400CC  LT 

D 

0.09100000  gg/g  3FB-M 

7.40000  LT 

0.08000000  gg/g  3FB-M 

12.00000  LT 

D 

0.08000000  gg/g  3FB-M 

12.00000  LT 

0.52000000  gg/g  3FB-M 

54.00006  LT 

D 

0.52000000  gg/g  3FB-M 

54.00000  LT 
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Mas 

Ffaf 

Vmk 

FU z  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Nanc 

B*o) 

Co At 

Value  Meas 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESI -94-02 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  \ag/g  3FB-M 

8.30000  LT 

ESI -94-02 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

D 

1.80000000  ptg/g  3FB-M 

8.30000  LT 

ES 1-94-02 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.68000000  pgfg  3FB-M 

37.00000  LT 

ESI -94-02 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

D 

0.68000000  ptgfg  3FB-M 

37.00000  LT 

ESI -94-0  2 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  ng/g  3FB-M 

10.00000  LT 

ESI -94-02 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

D 

0.09700000  fig/g  3FB-M 

10.00000  LT 

ESI -94-02 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  ^ig/g  3FB-M 

15.00000  LT 

ES  1-94-02 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

D 

0.32000000  jig/g  3FB-M 

15.00000  LT 

ESI -94-02 

CPMSO24-CHL0ROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  \xgjg  3FB-M 

5.30000  LT 

ES  1-94-02 

CPMS024-CHL0R0PHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

D 

0.06600000  \kgjg  3FB-M 

5.30000  LT 

ESI -94-02 

DBAHA  DIBEN2  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  ^g/g  3FB-M 

12.00000  LT 

ESI -94-02 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

D 

0.31000000  ng/g  3FB-M 

12.00000  LT 

ESI -94-02 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  ng/g  3FB-M 

12.00000  LT 

ESI -94-02 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

D 

0.07100000  )igjg  3FB-M 

12.00000  LT 

ES  1-94-02 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  \ig/g  3FB-M 

R 

3.00000  ND 

ESI -94-02 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.21000000  \ig!g  3FB-M 

R 

3.00000  ND 

ESI -94-02 

DBZFU  DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000  jig/g  3FB-M 

5.10000  LT 

ESI -94-02 

DBZFU  DIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.38000000  ng/g  3FB-M 

5.10000  LT 

ES  1-94-02 

DCPD  DICY  CLOPENT  ADIENE 

LT 

0.57000000  \xgjg  3FB-M 

5.50000  LT 

ES  1-94-02 

DCPD  DICY  CLOPENT  ADIENE 

LT 

D 

0.57000000  jigfe  3FB-M 

5.50000  LT 

ESI -94-02 

DDVP  VAPONA 

LT 

0.06800000  ^g/g  3FB-M 

8.50000  LT 

ESI -94-02 

DDVP  VAPONA 

LT 

D 

0.06800000  ^g  3FB-M 

8.50000  LT 

ESI -94-02 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  pg/g  3FB-M 

5.90000  LT 

ESI -94-02 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

D 

20.00000000  ng/g  3FB-M 

5.90000  LT 

ESI -94-02 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.06500000  \xg!g  3FB-M 

3.30000  LT 

ESI -94-02 

DITH  DITHIANE 

LT 

D 

0.06500000  pg/g  3FB-M 

3.30000  LT 

ESI -94-02 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.07900000  ^g/g  3FB-M 

26.00000  LT 

ESI -94-02 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

D 

0.07900000  ^g/g  3FB-M 

26.00000  LT 

ESI -94-02 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  ng/g  3FB-M 

2.20000  LT 

ESI -94-02 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

D 

0.06300000  \igjg  3FB-M 

2.20000  LT 

ESI -94-02 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  ng/g  3FB-M 

33.00000  LT 

ESI -94-02 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

D 

1.30000000  ng/g  3FB-M 

33.00000  LT 

ESI -94-02 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  iig/g  3FB-M 

1.50000  LT 

ESI  -94-02 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

D 

0.23000000  \igjg  3FB-M 

1.50000  LT 

ESI -94-02 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

1.30000000  ng/g  3FB-M 

18.00000  LT 

ESI -94-02 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

D 

1.30000000  \igjg  3FB-M 

18.00000  LT 

ESI -94-02 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  ng/g  3FB-M 

5.00000  LT 

ESI -94-02 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

D 

1.80000000  \ig/g  3FB-M 

5.00000  LT 

ESI -94-02 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

DR 

0.28000000  ]igjg  3FB-M 

R 

6.00000  ND 

ESI -94-02 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  jAg/g  3FB-M 

R 

6.00000  ND 

ESI -94-02 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  ng/g  3FB-M 

50.00000  LT 

ESI -94-02 

ESFS04  ENDOSULFAN  SIFLFATE 

LT 

D 

1.20000000  fig/g  3FB-M 

50.00000  LT 

ESI -94-02 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  \igjg  3FB-M 

R 

20.00000  ND 

ESI -94-02 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

DR 

1.30000000  ng/g  3FB-M 

R 

20.00000  ND 

ESI  -94-02 

FANT  FLUORANTHENE 

0.04600000  fig/g  3FB-M 

24.00000  LT 

ESI -94-02 

FANT  FLUORANTHENE 

D 

0.03900000  ng/g  3FB-M 

24.00000  LT 

ESI -94-02 

FLRENERUORENE 

LT 

0.06500000  iig/g  3FB-M 

9.20000  LT 

ESI -94-02 

FLRENE  RUORENE 

LT 

D 

0.06500000  \ngjg  3FB-M 

9.20000  LT 

ESI -94-02 

HCBD  HEXACHLOROBl  T  ADIENE 

LT 

0.97000000  ng/g  3FB-M 

8.70000  LT 

ESI -94-02 

HCBD  HEXACHLOROBl  T  ADIENE 

LT 

D 

0.97000000  \ig!g  3FB-M 

8.70000  LT 
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FMTBEX 

Meas 

U  mk 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  N  flier 

Bool 

Cede 

Value  Meas 

Code  Qoal 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESI -94-02 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  figg  3FB-M 

38.00000  LT 

ES 1-94-02 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

D 

0.24000000  figg  3FB-M 

38.00000  LT 

ES 1-94-02 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  figg  3FB-M 

28.00000  LT 

ES  1-94-02 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

D 

0.48000000  figg  3FB-M 

28.00000  LT 

ESI -94-02 

ICDPYRINDENO[U,3-C,Dl  PYRENE 

LT 

2.40000000  figg  3FB-M 

21.00000  LT 

ESI -94-02 

ICDPYRINDENO  [U,3-C,D]  PYRENE 

LT 

D 

2.40000000  |ig/g  3FB-M 

21.00000  LT 

ESI -94-02 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.48000000  figg  3FB-M 

7.80000  LT 

ES  1-94-02 

ISODR  ISODRIN 

LT 

D 

0.48000000  figg  3FB-M 

7.80000  LT 

ES  1-94-02 

ISOPHR ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  figg  3FB-M 

2.40000  LT 

ESI -94-02 

ISOPHR ISOPHORONE 

LT 

D 

0.39000000  figg  3FB-M 

2.40000  LT 

ES  1-94-02 

KEP  KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  fig/g  3FB-M 

R 

20.00000  ND 

ESI -94-02 

KEP  KEPONE 

ND 

DR 

1.30000000  fig/g  3FB-M 

R 

20.00000  ND 

ES  1-94-02 

LIN  LINDANE 

LT 

0.10000000  fig/g  3FB-M 

7.20000  LT 

ES  1-94-02 

UN  LINDANE 

LT 

D 

0.10000000  fig/g  3FB-M 

7.20000  LT 

ESI -94-02 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  fig/g  3FB-M 

11.00000  LT 

ESI -94-02 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

D 

0.26000000  fig/g  3FB-M 

11.00000  LT 

ESI -94-02 

MIREX  UA^^33A4t5,5,5A5B,6-DECACHLOROOCT 

LT 

0.14000000  fig/g  3FB-M 

24.00000  LT 

ESI -94-02 

MIREX  UA^^3,3A,4,5,5,5A5B,6-DECACHLOROOCT 

LT 

D 

0.14000000  figg  3FB-M 

24.00000  LT 

ESI -94-02 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  figg  3FB-M 

21.00000  LT 

ESI -94-02 

MLTHN  MALATHION 

LT 

D 

0.18000000  fig/g  3FB-M 

21.00000  LT 

ESI -94-02 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  figg  3FB-M 

0.50000  LT 

ESI -94-02 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

D 

0.74000000  fig g  3FB-M 

0.50000  LT 

ESI -94-02 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  figg  3FB-M 

0.68200  LT 

ES  1-94-02 

NB  NITROBENZENE 

LT 

D 

1.80000000  fig/g  3FB-M 

0.68200  LT 

ESI -94-02 

NNDME  N-NITROSODIMETH  YLAMINE 

LT 

0.46000000  fig/g  3FB-M 

9.70000  LT 

ESI -94-02 

NNDME  N-NITROSODIMETH  YLAMINE 

LT 

D 

0.46000000  figg  3FB-M 

9.70000  LT 

ES  1-94-02 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  figg  3FB-M 

6.80000  LT 

ESI -94-02 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

D 

1.10000000  figg  3FB-M 

6.80000  LT 

ESI -94-02 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  figg  3FB-M 

3.70000  LT 

ES  1-94-02 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

D 

0.29000000  figg  3FB-M 

3.70000  LT 

ES  1-94-02 

OXAT  1 ,4-OXATHI  ANE 

LT 

0.07500000  figg  3FB-M 

27.00000  LT 

ES  1-94-02 

OXAT  1 ,4-OXATHI  ANE 

LT 

D 

0.07500000  figg  3FB-M 

27.00000  LT 

ES  1-94-02 

PCB016  PCB  1016 

LT 

0.32000000  fig g  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-02 

PC  B0 16  PCB  1016 

LT 

D 

0.32000000  figg  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-02 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

DR 

0.32000000  figg  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ES  1-94-02 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0.32000000  fig/g  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ES  1-94-02 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

DR 

0.32000000  |igg  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-02 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0.32000000  figg  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-02 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

DR 

0.32000000  figg  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ES  1-94-02 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  figg  3FB-M 

R 

9.10CC0  ND 

ES  1-94-02 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

DR 

0.32000000  figg  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ES  1-94-02 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0.32000000  figg  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ES  1-94-02 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

DR 

0.32000000  figg  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-02 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  figg  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-02 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.79000000  figg  3FB-M 

R 

13.0000  HD 

ES  1-94-02 

PCB260  PCB  1260 

LT 

D 

0.79000000  figg  3FB-M 

R 

13.00000  ND 

ESI -94-02 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  figg  3FB-M 

9.10000  LT 

ESI -94-02 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.76000000  figg  3FB-M 

9.100CK'  LT 

ESI -94-02 

PHANT  PHENANTHRENE 

0.13000000  figg  3FB-M 

9.90000  LT 

ESI -94-02 

PHANT  PHENANTHRENE 

D 

0.11000000  figg  3FB-M 

9.9000C  LT 
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- FkU  U  " 

Mem 

Pbe 

Halt 

Flag  Date 

Meat 

Site  ID 

Test  Nhk 

Bool 

Code 

Vatae  Mms 

Code  Qual 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES _ 

ESI -94*02  PHENO  PHENOL 

ESI -94-02  PHENO  PHENOL 

ESI -9402  PPDDD  2t2-BIS(PARA*CHLOROPHENYL>U-DICHLO 

ESI -9402  PPDDD  2,2-BIS<PARA^HLOROPHENYL>U-DICHLO 

ES 1-9402  PPDDE  2t2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-U-DICHLO 

ES1-9402  PPDDE  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U-DICHLO 

ES 1 -9402  PPDDT  2t2-BIS(PARA-C HLOROPHENYL)- 1 , 1,1  -TR3CH 

ESI -9402  PPDDT  2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l,l-TRlCH 

ESI -9402  PRTHN  PARATHION 

ES 1-9402  PRTHN  PARATHION 

ESI -9402  PYR  PYRENE 

ESI -9402  PYR  PYRENE 

ESI -9402  SUPON  2-CHLORO-l-(2,4DICHLOROPHENYL)VINYL 

ESI -9402  SUPON  2-CHLORO-l-<2.4D!CHLOROPHENYL)VTNYL 

ESI -9402  TXPHE  TOXAPHENE 

ESI -9402  TXPHE  TOXAPHENE 

ESI -9403  123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

ESI -9403  124TCB  l,2,4TRICHLOROBENZENE 

ESI -9403  12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

ESI -9403  12DPH  U-DIPHENYLHYDRAZINE 

ES  1-94-03  13DCLB  1,3 -DICHLOROBENZENE 

ESI -9403  13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ESI -9403  14DCLB 1 ,4DICHLOROBENZENE 

ESI -9403  236TCP  2,3,6-TRlCHLOROPHENOL 

ESI -94-03  245TCP  2,4,5-TRlCHLOROPHENOL 

ESI -94-03  246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

ESI -94-03  24DCLP  2,4DICHLOROPHENOL 

ESI -94-03  24DMP  2,4DIMETHYLPHENOL 

ESI -9403  24DNP  2,4DINlTROPHENOL 

ES  1-94-03  24DNT  2,4DINTTROTOLUENE 

ES  1-9403  26DNA  2,6-DINITRO ANILINE 

ESI -9403  26DNT  2,6-DINTTROTOLUENE 

ESI -9403  2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ESI -94-03  2CNAP  2-CHLORON APHTHALENE 

ESI -94-03  2MNAP  2-METHYLN APHTHALENE 

ESI -94-03  2MP  2-METHYLPHENOL 

ES 1 -9403  2NANTL  2 -NITRO  ANILINE 

ESI -94-03  2NP  2-NITROPHENOL 

ESI -9403  33DCBD3,3-CICHLOROBENZIDINE 

ESI -94-03  35DNA  3, 5-DINTTRO ANILINE 

ESI -9403  3N  ANIL  3-NITRO  ANILINE 

ESI  -94-03  3 NT  3-NITROTOLUENE 

ES 1 -9403  46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

ESI -94-03  4BRPPE  4BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ESI -9403  4CANIL  4-CHLOROANTLINE 

ESI -94-03  4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

ESI -9403  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ESI -94-03  4MP  4METHYLPHENOL 

ESI -9403  4NANIL  4NITRO  ANILINE 

ESI -9403  4NP  4NITROPHENOL 


LT 

0.05200000  >ig/g  3FB-M 

2.20000  LT 

LT 

D 

0.05200000  gg/g  3FB-M 

2.20000  LT 

LT 

0.06400000  fig/g  3FB-M 

18.00000  LT 

LT 

D 

0.06400000  fig/g  3FB-M 

18.00000  LT 

LT 

0.06*00000  \igjg  3FB-M 

14.00000  LT 

LT 

D 

0.06800000  Hg/g  3FB-M 

14.00000  LT 

LT 

0.10000000  pg/g  3FB-M 

18.00000  LT 

LT 

D 

0.10000000  pg/g  3FB-M 

18.00000  LT 

LT 

1.70000000  pg/g  3FB-M 

37.00000  LT 

LT 

D 

1.70000000  pg/g  3FB-M 

37.00000  LT 

0.15000000  pg/g  3FB-M 

17.00000  LT 

LT 

D 

0.08300000  pg/g  3FB-M 

17.00000  LT 

LT 

0.92000000  pg/g  3FB-M 

19.00000  LT 

LT 

D 

0.92000000  pg/g  3FB-M 

19.00000  LT 

LT 

12.00000000  pg/g  3FB-M 

R 

17.00000  ND 

LT 

D 

12.00000000  pg/g  3FB-M 

R 

17.00000  ND 

LT 

0.03200000  pg/g  3FB-M 

5.80000  LT 

LT 

0.22000000  pg/g  3FB-M 

2.40000  LT 

LT 

0.04200000  pg/g  3FB-M 

1.20000  LT 

LT 

0.52000000  pg/g  3FB-M 

13.00000  LT 

LT 

0.04200000  pg/g  3FB-M 

3.40000  LT 

ND 

R 

0.63000000  pg/g  3FB-M 

0.45800  LT 

LT 

0.03400000  pg/g  3FB-M 

1.50000  LT 

LT 

0.62000000  pg/g  3FB-M 

1.70000  LT 

LT 

0.49000000  pg/g  3FB-M 

2.80000  LT 

LT 

0.06100000  pg/g  3FB-M 

3.60000  LT 

LT 

0.06500000  pg/g  3FB-M 

8.40000  LT 

LT 

3.00000000  pg/g  3FB-M 

4.40000  LT 

LT 

4.70000000  pg/g  3FB-M 

180.00000  LT 

LT 

1.40000000  pg/g  3FB-M 

0.39700  LT 

LT 

0.57000000  pg/g  3FB-M 

8.80000  LT 

LT 

0.32000000  pg/g  3FB-M 

0.60000  LT 

LT 

0.05500000  pg/g  3FB-M 

2.80000  LT 

LT 

0.24000000  pg/g  3FB-M 

2.60000  LT 

LT 

0.03200000  pg/g  3FB-M 

1.30000  LT 

LT 

0.09800000  pg/g  3FB-M 

3.60000  LT 

ND 

R 

3.10000000  pg/g  3FB-M 

R 

31.00000  ND 

LT 

1.10000000  pg/g  3FB-M 

8.20000  LT 

LT 

1.60000000  pg/g  3FB-M 

5.00000  LT 

LT 

1.60000000  pg/g  3FB-M 

21.00000  LT 

LT 

3.00000000  pg/g  3FB-M 

15.00000  LT 

LT 

0.34000000  pg/g  3FB-M 

2.90000  LT 

LT 

0.80000000  pg/g  3FB-M 

R 

50.00000  ND 

LT 

0.04100000  pg/g  3FB-M 

22.00000  LT 

ND 

R 

0.63000000  pg/g  3FB-M 

R 

1.00000  ND 

LT 

0.93000000  pg/g  3FB-M 

8.50000  LT 

LT 

0.17000000  pg/g  3FB-M 

23.00000  LT 

LT 

0.24000000  pg/g  3FB-M 

2.80000  LT 

ND 

R 

3.10000000  pg/g  3FB-M 

R 

31.00000  ND 

LT 

3.30000000  pg/g  3FB-M 

96.00000  LT 

346 


Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


Meat  Fhf  limit  Flag  Data  Meat 

Site  ID  Test  Name  Bool  Code  Value  Maas  BteokTO  Code  Qua!  V*tae  Booi 


Chemical  Class :  SEMTV QLATJLLE  S 


ESI -94-03 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  |ig/g  3FB-M 

5.30000  LT 

ES 1-94-03 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  (ig/g  3FB-M 

23.00000  LT 

ES 1-94-03 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000000  (ig/g  3FB-M 

13.00000  LT 

ESI -94-03 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  (ig/g  3FB-M 

5.80000  LT 

ESI -94-03 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  |ig/g  3FB-M 

5.10000  LT 

ESI -94-03 

ANIL  ANILINE 

ND 

R 

0.13000000  fig/g  3FB-M 

R 

2.00000  ND 

ES  1-94-03 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  (ig/g  3FB-M 

5.20000  LT 

ES  1-94-03 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.06500000  ng/g  3FB-M 

5.90000  LT 

ESI -94-03 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  |ig/g  3FB-M 

6.80000  LT 

ES  1-94-03 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  ng/g  3FB-M 

5.00000  LT 

ES  1-94-03 

B2CLEEBIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  gg/g  3FB-M 

0.68000  LT 

ESI -94-03 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  ng/g  3FB-M 

7.70000  LT 

ESI -94-03 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000  |ig/g  3FB-M 

9.80000  LT 

ESI -94-03 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000  ng/g  3FB-M 

14.00000  LT 

ESI -94-03 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  ng/g  3FB-M 

10.00000  LT 

ESI -94-03 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  fig/g  3FB-M 

17.00000  LT 

ESI -94-03 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  jig/g  3FB-M 

28.00000  LT 

ES  1-94-03 

BEN  SLF  BET  A-ENDOSULF  AN 

LT 

2.40000000  (ig/g  3FB-M 

42.00000  LT 

ES  1-94-03 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

R 

0.13000000  ng/g  3FB-M 

R 

2.00000  ND 

ESI -94-03 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

R 

3.10000000  ng/g  3FB-M 

R 

3.10000  ND 

ES  1-94-03 

BGHIPY  BENZO  [GJU]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  ng/g  3FB-M 

15.00000  LT 

ESI -94-03 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  ng/g  3FB-M 

10.00000  LT 

ESI -94-03 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  (ig/g  3FB-M 

4.00000  LT 

ESI -94-03 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.03200000  |ig/g  3FB-M 

7.40000  LT 

ESI -94-03 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  ng/g  3FB-M 

12.00000  LT 

ESI -94-03 

CL6CP  HEXACHLOROCY CLOPENT ADIENE 

LT 

0.52000000  ng/g  3FB-M 

54.00000  LT 

ESI -94-03 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  fig/g  3FB-M 

8.30000  L1 

ES  1-94-03 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.68000000  (ig/g  3FB-M 

37.00000  LT 

ESI -94-03 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  ng/g  3FB-M 

10.00000  LT 

ESI -94-03 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  |ig/g  3FB-M 

15.00000  LT 

ESI -94-03 

CPMS024-CHL0R0PHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  ng/g  3FB-M 

530000  LT 

ESI -94-03 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  ng/g  3FB-M 

12.00000  LY 

ESI -94-03 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  ng/g  3FB-M 

12.00000  LY 

ESI -94-03 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  ng/g  3FB-M 

R 

3.00000  NY 

ESI -94-03 

DBZFU  DIBENZORJRAN 

LT 

0.38000000  ng/g  3FB-M 

5.10000  \  i 

ESI -94-03 

DCPD  DICYCLOPENT  ADIENE 

LT 

0.57000000  (ig/g  3FB-M 

5.50000  LT 

ESI -94-03 

DDVP  VAPONA 

LT 

0.06800000  jig/g  3FB-M 

8.50000  Lf 

ESI -94-03 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  fig/g  3FB-M 

5.90000  L  1’ 

ESI -94-03 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.06500000  ng/g  3FB-M 

3.300C"  ?  T 

ESI -94-03 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.07900000  gg/g  3FB-M 

26.00000 

ESI -94-03 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  ng/g  3FB-M 

2.2000C  :  Y 

ESI -94-03 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  |»g/g  3FB-M 

33.00000  l  r 

ESI -94-03 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  ng/g  3FB-M 

1.50000  1 1 

ES  1-94-03 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

1.30000000  ng/g  3FB-M 

18.00000  I  0 

ESI -94-03 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  ng/g  3FB-M 

5.00000  i  r 

ESI -94-03 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  ng/g  3FB-M 

R 

6.00000  Iv; 

ESI -944)3 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  ng/g  3FB-M 

50.00000  1.7 

ESI -94-03 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  ng/g  3FB-M 

R 

20.00000  hn 

ESI -94-03 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  ng/g  3FB-M 

24.00000  Li 

ESI -94-03 

FLRENEFLUORENE 

LT 

0.06500000  jig/g  3FB-M 

9.20000  ;  Y 

Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


- FieU  BU 1  ■ 

Meat 

n*c 

U  ait 

Fbf  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bad 

Cadt 

Value  Meas 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESI -94-03 

HCBD  HEXACHLOROBUT  ADIENE 

LT 

0.97000000  ng/g  3FB-M 

8.70000  LT 

ESI -94-03 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  ng/g  3FB-M 

38.00000  LT 

ESI -94-03 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.40000000  ng/g  3FB-M 

28.00000  LT 

ESI -94-03 

ICDPYRINDENOJl^U-CD]  PYRENE 

LT 

2.40000000  jig/g  3FB-M 

21.00000  LT 

ESI -94-03 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.48000000  >ig/g  3FB-M 

7.80000  LT 

ES 1-94-03 

ISOPHR ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  jig/g  3FB-M 

2.40000  LT 

ES 1-94-03 

KEP  KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  Mg/g  3FB-M 

R 

20.00000  ND 

ESI -94-03 

LIN  LINDANE 

LT 

0.10000000  |ig/g  3FB-M 

7.20000  LT 

ES  1-94-03 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  ng/g  3FB-M 

11.00000  LT 

ES  1-94-03 

MIREX  l,lA^*23»3A4,5,5,5A5B,6-DECACHLOROOCT 

LT 

0.14000000  jig/g  3FB-M 

24.00000  LT 

ESI -944)3 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  ^g/g  3FB-M 

21.00000  LT 

ESI -94-03 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  Mg/g  3FB-M 

0.50000  LT 

ESI -94-03 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  ng/g  3FB-M 

0.68200  LT 

ESI -94-03 

NNDME  N  -NITROSODIMETH  YLAMINE 

LT 

0.46000000  \igjg  3FB-M 

9.70000  LT 

ESI -94-03 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  jig^g  3FB-M 

6.80000  LT 

ES  1-94-03 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  jig/g  3FB-M 

3.70000  LT 

ESI -94-03 

OXAT  1 ,4-OXATHlANE 

LT 

0.07500000  ng'g  3FB-M 

27.00000  LT 

ESI -94-03 

PC B0 16  PCB  1016 

LT 

0.32000000  fig/g  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-03 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0.32000000  >ig/g  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ES  1-94-03 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0.32000000  ^ig/g  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-03 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ES  1-94-03 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0.32000000  pg/g  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ES  1-94-03 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  \ig/g  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-03 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.79000000  \ig/g  3FB-M 

R 

13.00000  ND 

ESI -94-03 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  ng/g  3FB-M 

9.10000  LT 

ESI -94-03 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  |Ag/g  3FB-M 

9.90000  LT 

ESI -94-03 

PHENO  PHENOL 

LT 

0.05200000  fig/g  3FB-M 

2.20000  LT 

ESI -94-03 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLO 

LT 

0.06400000  \kgjg  3FB-M 

18.00000  LT 

ESI -94-03 

PPDDE  2,2-BIS(PARA4:HU)ROPHENYL>L  1  -DICHLO 

LT 

0.06800000  ^g/g  3FB-M 

14.00000  LT 

ESI -94-03 

PPDDT  2>BIS(PARA-CHU)ROPHENYL>U,l-TRICH 

LT 

0.10000000  ng/g  3FB-M 

18.00000  LT 

ES  1-94-03 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000000  ^g/g  3FB-M 

37.00000  LT 

ESI -94-03 

PYR  PYRENE 

LT 

0.08300000  ^g/g  3FB-M 

17.00000  LT 

ESI -94-03 

SUPON  2-CHLORO-l  -(2,4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

0.92000000  ^g/g  3FB-M 

19.00000  LT 

ESI -94-03 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  \igjg  3FB-M 

R 

17.00000  ND 

ESI -94-04 

123TCB  U,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  fig/g  3FB-M 

5.80000  LT 

ESI -94-04 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  \ig'g  3FB-M 

2.40000  LT 

ESI -94-04 

12DCLB 1 ,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  ng/g  3FB-M 

1.20000  LT 

ESI -94-04 

12DPH  1 ,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  \igjg  3FB-M 

13.00000  LT 

ESI -94-04 

13DCLB 1 ,3-DIC  HLOROB  ENZENE 

LT 

0.04200000  ng/g  3FB-M 

3.40000  LT 

ES  1-94-04 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  \igfg  3FB-M 

0.45800  LT 

ESI -94-04 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  fig/g  3FB-M 

1.50000  LT 

ESI -94-04 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  ng/g  3FB-M 

1.70000  LT 

ESI -94-04 

245TCP  2,4,5-TRJCHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  \ig!g  3FB-M 

2.80000  LT 

ESI -94-04 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  ^g/g  3FB-M 

3.60000  LT 

ESI -94-04 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  ng/g  3FB-M 

8.40000  LT 

ESI -94-04 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  pgfg  3FB-M 

4.40000  LT 

ESI -94-04 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000  ^g/g  3FB-M 

180.00000  LT 

ESI -94-04 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000  \igjg  3FB-M 

0.39700  LT 

ESI -94-04 

26DNA  2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000  \xgjg  3FB-M 

8.80000  LT 

ESI -94-04 

26DNT  2.6-DINTTROTOLUENE 

LT 

0.32000000  \igjg  3FB-M 

0.60000  LT 
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Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES 1-94-04 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  ftg/g  3FB-M 

2.80000  LT 

ESI -94-04 

2CNAP  2-CHLORON APHTHALENE 

LT 

0.24000000  fig/g  3FB-M 

2.60000  LT 

ES  1-94-04 

2MNAP  2 -METHYLN APHTHALENE 

LT 

0.03200000  fig/g  3FB-M 

1.30000  LT 

ES  1-94-04 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  fig/g  3FB-M 

3.60000  LT 

ESI -94-04 

2N  ANIL  2-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  fig/g  3FB-M 

R 

31.00000  ND 

ES  1-94-04 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  ng/g  3FB-M 

8.20000  LT 

ES  1-94-04 

33DCBD3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  fig/g  3FB-M 

5.00000  LT 

ES  1-94-04 

35DNA  3, 5-DINrTRO ANILINE 

LT 

1.60000000  fig/g  3FB-M 

21.00000  LT 

ESI -94-04 

3N  ANIL  3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000  fig/g  3FB-M 

15.00000  LT 

ESI -94-04 

3NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000  fig/g  3FB-M 

2.90000  LT 

ESI -94-04 

46DN2C4,6-DINTTRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  fig/g  3FB-M 

R 

50.00000  ND 

ESI -94-04 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  fig/g  3FB-M 

22.00000  LT 

ESI -94-04 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

R 

0.63000000  fig/g  3FB-M 

R 

1.00000  ND 

ESI -94-04 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000  fig/g  3FB-M 

8.50000  LT 

ESI -94-04 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  fig/g  3FB-M 

23.00000  LT 

ES  1-94-04 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  fig/g  3FB-M 

2.80000  LT 

ESI -94-04 

4N  ANIL  4-NTTROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  fig/g  3FB-M 

R 

31.00000  ND 

ES  1-94-04 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  ftg/g  3FB-M 

96.00000  LT 

ESI -94-04 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  fig/g  3FB-M 

5.30000  LT 

ESI -94-04 

AEN  SLF  ALPHA-ENDOS  ULF  AN 

LT 

0.40000000  fig/g  3FB-M 

23.00000  LT 

ES  1-94-04 

ALDRN  ALDREM 

LT 

1.30000000  fig/g  3FB-M 

13.00000  LT 

ESI -94-04 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  ftg/g  3FB-M 

5.80000  LT 

ES  1-94-04 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  fig/g  3FB-M 

5.10000  LT 

ES  1-94-04 

ANIL  ANILINE 

ND 

R 

0.13000000  fig/g  3FB-M 

R 

2.00000  ND 

ES  1-94-04 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  fig/g  3FB-M 

5.20000  LT 

ESI -94-04 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.06500000  fig/g  3FB-M 

5.90000  LT 

ES  1-94-04 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  fig/g  3FB-M 

6.80000  LT 

ESI -94-04 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  fig/g  3FB-M 

5.00000  LT 

ESI -94-04 

B2CLEEBIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  fig/g  3FB-M 

0.68000  LT 

ESI -94-04 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  fig/g  3FB-M 

7.70000  LT 

ESI -94-04 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000  ng/g  3FB-M 

9.80000  LT 

ESI -94-04 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000  fig/g  3FB-M 

14.00000  LT 

ESI -94-04 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  fig/g  3FB-M 

10.00000  LT 

ESI -94-04 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  fig/g  3FB-M 

17.00000  LT 

ES  1-94-04 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  fig/g  3FB-M 

28.00000  LT 

ESI -94-04 

BEN  SLF  BETA-ENDOSULF  AN 

LT 

2.40000000  fig/g  3FB-M 

42.00000  LT 

ESI -94-04 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

R 

0.13000000  ftg/g  3FB-M 

R 

2.00000  ND 

ESI -94-04 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

R 

3.10000000  ftg/g  3FB-M 

R 

3.10000  ND 

ESI -94-04 

BGHIPY  BENZO  [G,RI]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  fig/g  3FB-M 

15.00000  LT 

ESI -94-04 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  fig/g  3FB-M 

10.00000  LT 

ESI -94-04 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  fig/g  3FB-M 

4.00000  LT 

ES  1-94-04 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.03200000  fig/g  3FB-M 

7.40000  LT 

ESI -94-04 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  fig/g  3FB-M 

12.00000  LT 

ESI -94-04 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000000  fig/g  3FB-M 

54.00000  LT 

ES  1-94-04 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  fig/g  3FB-M 

8.30000  LT 

ES  1-94-04 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.68000000  fig/g  3FB-M 

37.00000  LT 

ESI -94-04 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  fig/g  3FB-M 

10.00000  LT 

ES  1-94-04 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  fig/g  3FB-M 

15.00000  LT 

ES  1-94-04 

CPMS024-CHL0R0PHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  fig/g  3FB-M 

5.30000  LT 

ES  1-94-04 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  fig/g  3FB-M 

12.00000  LT 

Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


Men 

i)wk 

eh 

Men 

Site  ID 

Test  Nine 

fcMftI 

Code 

Vitae  Men 

BtaikID 

Code  Qual 

Vitae  Boo] 

Chemical  Class:  SEMTV OLATILE  S 


ESI -94-04 

DBCP  DIBROMOC  HLOROPROP  ANE 

LT 

0.07100000  ^g/g  3FB-M 

12.00000  LT 

ESI -94-04 

DBHC  DELT  A-BENZENEHEXACHLORJDE 

LT 

0.21000000  \igfg  3FB-M 

R 

3.00000  ND 

ES 1-94-04 

DBZFU  DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000  yagjg  3FB-M 

5.10000  LT 

ESI -94-04 

DCPD  DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000  jig/g  3FB-M 

5.50000  LT 

ES  1-94-04 

DDVP  VAPONA 

LT 

0.06800000  jig/g  3FB-M 

8.50000  LT 

ES  1-94-04 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  ng/g  3FB-M 

5.90000  LT 

ESI -94-04 

DITH  DITH1ANE 

LT 

0.06500000  \xgjg  3FB-M 

3.30000  LT 

ESI -94-04 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.07900000  fig/g  3FB-M 

26.00000  LT 

ESI -94-04 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  \xg/g  3FB-M 

2.20000  LT 

ES  1-94-04 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  jig/g  3FB-M 

33.00000  LT 

ESI -94-04 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  ng/g  3FB-M 

1.50000  LT 

ESI -94-04 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

1.30000000  fig/g  3FB-M 

18.00000  LT 

ESI -94-04 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  jig/g  3FB-M 

5.00000  LT 

ESI -94-04 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  fig/g  3FB-M 

R 

6.00000  ND 

ESI -94-04 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  fig/g  3FB-M 

50.00000  LT 

ESI -94-04 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  fig/g  3FB-M 

R 

20.00000  ND 

ESI -94-04 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  ^g/g  3FB-M 

24.00000  LT 

ESI -94-04 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.06500000  ^g/g  3FB-M 

9.20000  LT 

ESI -94-04 

HCBD  HEXACHLOROBl  TADIENE 

LT 

0.97000000  \igfg  3FB-M 

8.70000  LT 

ESI -94-04 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  pg/g  3FB-M 

38.00000  LT 

ESI -94-04 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  ng/g  3FB-M 

28.00000  LT 

ESI -94-04 

ICDPYRINDENO  |lt2.3-C.D]  PYRENE 

LT 

2.40000000  \igjg  3FB-M 

21.00000  LT 

ESI -94-04 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.48000000  \ig/g  3FB-M 

7.80000  LT 

ESI -94-04 

ISOPHR ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  )igjg  3FB-M 

2.40000  LT 

ES  1-94-04 

KEP  KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  fig/g  3FB-M 

R 

20.00000  ND 

ESI -94-04 

LIN  LINDANE 

LT 

0.10000000  \igjg  3FB-M 

7.20000  LT 

ESI -94-04 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  \igjg  3FB-M 

11.00000  LT 

ESI -94-04 

MIREX  LlA,2t2t3*3A,4,5,5,5A,5B.6-DECACHLOROOCT 

LT 

0.14000000  fig/g  3FB-M 

24.00000  LT 

ESI -94-04 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  \ig[g  3FB-M 

21.00000  LT 

ESI -94-04 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  ng/g  3FB-M 

0.50000  LT 

ESI -94-04 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  jxg/g  3FB-M 

0.68200  LT 

ESI -94-04 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  jig/g  3FB-M 

9.70000  LT 

ES1-94-04 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAM3NE 

LT 

1.10000000  \igjg  3FB-M 

6.80000  LT 

ESI -94-04 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  \igfg  3FB-M 

3.70000  LT 

ESI -94-04 

OXAT  1 ,4-OXATHI  ANE 

LT 

0.07500000  \igjg  3FB-M 

27.00000  LT 

ESI -94-04 

PCB016  PCB1016 

LT 

0.32000000  ng/g  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-04 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-04 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0.32000000  fig/g  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-04 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  jig/g  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-04 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0.32000000  \igjg  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-04 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  iig/g  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-04 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.79000000  \xgjg  3FB-M 

R 

13.00000  ND 

ESI -94-04 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  ng/g  3FB-M 

9.10000  LT 

ESI -94-04 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  ng/g  3FB-M 

9.90000  LT 

ESI -94-04 

PHENO  PHENOL 

LT 

0.05200000  ^g/g  3FB-M 

2.20000  LT 

ESI -94-04 

PPDDD  2,2-BI S(P ARA-CHLOROPHENYL)- 1 . 1  -DICHLO 

LT 

0.06400000  ng/g  3FB-M 

18.00000  LT 

ESI -94-04 

PPDDE  2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DIC HLO 

LT 

0.06800000  \xgjg  3FB-M 

14.00000  LT 

ESI -94-04 

PPDDT  2,2-BI S(P ARA-C HLOROPHENYL)- 1,1,1  -TRJ C  H 

LT 

0.10000000  \igjg  3FB-M 

18.00000  LT 

ESI -94-04 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000000  >ig/g  3FB-M 

37.00000  LT 

ESI -94-04 

PYR  PYRENE 

LT 

0.08300000  ^g/g  3FB-M 

17.00000  LT 

/ 
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FieUBUaL 

Men 

Flag 

Unit 

Meas 

stem 
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Baal 

Code 

Value  Meas 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMTVOLATLLES 


ESI -94-04 

SUPON  2-CHLORO-l  -(2,4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

0.92000000  ng/g  3FB-M 

19.00000  LT 

ESI -94-04 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  fig/g  3FB-M 

R 

17.00000  ND 

ESI -94-05 

123TCB  U,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  (ig/g  3FB-M 

5.80000  LT 

ESI -94-05 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  ng/g  3FB-M 

2.40000  LT 

ESI -94-05 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  fig/g  3FB-M 

1.20000  LT 

ESI -94-05 

12DPH  U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  ng/g  3FB-M 

13.00000  LT 

ES 1-94-05 

13DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  ng/g  3FB-M 

3.40000  LT 

ES 1-94-05 

13DNB  13-DINITROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  fig/g  3FB-M 

0.45800  LT 

ESI -94-05 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  |ig/g  3FB-M 

1.50000  LT 

ESI -94-05 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  ng/g  3FB-M 

1.70000  LT 

ESI -94-05 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  ng/g  3FB-M 

2.80000  LT 

ESI -94-05 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  |ig/g  3FB-M 

3.60000  LT 

ES  1-94-05 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  *ig/g  3FB-M 

8.40000  LT 

ES  1-94-05 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  ng/g  3FB-M 

4.40000  LT 

ESI -94-05 

24DNP  2,4-DINTTROPHENOL 

LT 

4.70000000  ng/g  3FB-M 

180.00000  LT 

ESI -94-05 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000  fig/g  3FB-M 

0.39700  LT 

ESI -94-05 

26DNA  2,6-DINITRO ANILINE 

LT 

0.57000000  fig/g  3FB-M 

8.80000  LT 

ESI -94-05 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000  ng/g  3FB-M 

0.60000  LT 

ES  1-94-05 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  fig/g  3FB-M 

2.80000  LT 

ES  1-94-05 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  ng/g  3FB-M 

2.60000  LT 

ES  1-94-05 

2MNAP  2-METHYLN APHTHALENE 

LT 

0.03200000  ng/g  3FB-M 

1.30000  LT 

ESI -94-05 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  (ig/g  3FB-M 

3.60000  LT 

ES  1-94-05 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  jig/g  3FB-M 

R 

31.00000  ND 

ES  1-94-05 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  *ig/g  3FB-M 

8.20000  LT 

ES  1-94-05 

33DCBD33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  ng/g  3FB-M 

5.00000  LT 

ESI -94-05 

35DNA  3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000  ng/g  3FB-M 

21.00000  LT 

ES  1-94-05 

3NANIL  3  -NITRO  ANILINE 

LT 

3.00000000  jig/g  3FB-M 

15.00000  LT 

ES  1-94*05 

3NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000  ng/g  3FB-M 

.2.90000  LT 

ESI -94-05 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  (ig/g  3FB-M 

R 

50.00000  ND 

ESI -94-0  5 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  fig/g  3FB-M 

22.00000  LT 

ES  1-94-05 

4CANIL  4-CHLORO  ANILINE 

ND 

R 

0.63000000  ng/g  3FB-M 

R 

1.00000  ND 

ES  1-94-05 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000  ng/g  3FB-M 

8.50000  LT 

ES  1-94-05 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  ng/g  3FB-M 

23.00000  LT 

ES  1-94-05 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  ng/g  3FB-M 

2.80000  LT 

ESI -94-0  5 

4N  ANIL  4-NITRO  ANILINE 

ND 

R 

3.10000000  ng/g  3FB-M 

R 

31.00000  ND 

ES  1-94-05 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  ng/g  3FB-M 

96.00000  LT 

ES  1-94-05 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  ng/g  3FB-M 

5.30000  LT 

ES  1-94-05 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  (ig/g  3FB-M 

23.00000  LT 

ES  1-94-05 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000000  ng/g  3FB-M 

13.00000  LT 

ES  1-94-05 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  ng/g  3FB-M 

5.80000  LT 

ES  1-94-05 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  ng/g  3FB-M 

5.10000  LT 

ES  1-94-05 

ANIL  ANILINE 

ND 

R 

0.13000000  ng/g  3FB-M 

R 

2.00000  ND 

ESI -94-0  5 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  ng/g  3FB-M 

5.20000  LT 

ES  1-94-05 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.06500000  jig/g  3FB-M 

5.90000  LT 

ES  1-94-05 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  ng/g  3FB-M 

6.80000  LT 

ES  1-94-05 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  |ig/g  3FB-M 

5.00000  LT 

ESI -94-05 

B2CLEEBIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  ng/g  3FB-M 

0.68000  LT 

ESI -94-0  5 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  ng/g  3FB-M 

7.70000  LT 

ES  1-94-05 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000  ug'g  3FB-M 

9.80000  LT 

ES  1-94-05 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000  ng/g  3FB-M 

14.00000  LT 
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Meae  Flag 
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Blank  P) 


- IffiB 

Flag  Data 
Code  Oval 
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Chemical  Class :  SEMIVOLATILES 


ES 1-94-05 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  fig/g  3FB-M 

10.00000  LT 

ES 1-94-05 

BBHC  BETA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  ng/g  3FB-M 

17.00000  LT 

ESI -94-05 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  jig'g  3FB-M 

28.00000  LT 

ESI -94-0  5 

BENSLFBETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000  g  3FB-M 

42.00000  LT 

ES  1-94-05 

BENZIDBENZIDINE 

ND 

R 

0.13000000  ng/g  3FB-M 

R 

2.00000  ND 

ES  1-94-05 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

R 

3.10000000  jig/g  3FB-M 

R 

3.10000  ND 

ESI -94-0  5 

BGHIPY  BENZO  [G,1U]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  ng/g  3FB-M 

15.00000  LT 

ESI -94-05 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  \igjg  3FB-M 

10.00000  LT 

ESI -94-0  5 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  fig/g  3FB-M 

4.00000  LT 

ESI -94-0  5 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.03200000  jig/g  3FB-M 

7.40000  LT 

ESI -94-0  5 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  >ig/g  3FB-M 

12.00000  LT 

ESI -94-0  5 

CL6CP  HEXACHLOROCY CLOPENTADIENE 

LT 

0.52000000  ng/g  3FB-M 

54.00000  LT 

ES  1-94-05 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  ng/g  3FB-M 

8.30000  LT 

ESI -94-05 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.68000000  fig/g  3FB-M 

37.00000  LT 

ES  1-94-05 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  ng/g  3FB-M 

10.00000  LT 

ESI -94-05 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  jig/g  3FB-M 

15.00000  LT 

ES  1-94-05 

CPMS024-CHL0R0PHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  Hg/g  3FB-M 

5.30000  LT 

ES  1-94-05 

DBAHA  DIBENZ  |AH1  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  ng/g  3FB-M 

12.00000  LT 

ESI -94-05 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  ng/g  3FB-M 

12.00000  LT 

ESI -94-05 

DBHC  DELT  A-BEN  ZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  ng/g  3FB-M 

R 

3.00000  ND 

ES  1-94-05 

DBZFU  DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000  Hg/g  3FB-M 

5.10000  LT 

ES  1-94-05 

DCPD  DIC  Y  CLOPENT  ADIENE 

LT 

0.57000000  Hg/g  3FB-M 

5.50000  LT 

ESI -94-05 

DDVP  VAPONA 

LT 

0.06800000  fig/g  3FB-M 

8.50000  LT 

ESI -94-05 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  jig/g  3FB-M 

5.90000  LT 

ESI -94-05 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.06500000  ng/g  3FB-M 

3.30000  LT 

ESI -94-05 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.07900000  ng/g  3FB-M 

26.00000  LT 

ESI -94-05 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  ng^g  3FB-M 

2.20000  LT 

ESI -94-05 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  pgfg  3FB-M 

33.00000  LT 

ES  1-94-05 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  fig/g  3FB-M 

1.50000  LT 

ESI -94-05 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

1.30000000  ng/g  3FB-M 

18.00000  LT 

ESI -94-05 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  fig/g  3FB-M 

5.00000  LT 

ES  1-94-05 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  ng/g  3FB-M 

R 

6.00000  ND 

ES  1-94-05 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  M^g/g  3FB-M 

50.00000  LT 

ES  1-94-05 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  fig/g  3FB-M 

R 

20.00000  ND 

ESI -94-05 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  ^g/g  3FB-M 

24.00000  LT 

ES  1-94-0  5 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.06500000  >ig/g  3FB-M 

9.20000  LT 

ESI -94-05 

HCBD  HEXACHLOROBIT  ADIENE 

LT 

0.97000000  ng/g  3FB-M 

8.70000  LT 

ESI -94-05 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  \igjg  3FB-M 

38.00000  LT 

ESI -94-05 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  >ig/g  3FB-M 

28.00000  LT 

ES1-94-05 

ICDPYRINDENO[U,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000  jig/g  3FB-M 

21.00000  LT 

ESI -94-05 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.48000000  ng/g  3FB-M 

7.80000  LT 

ESI -94-05 

ISOPHR ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  |&g/g  3FB-M 

2.40000  LT 

ESI -94-05 

KEP  KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  ng/g  3FB-M 

R 

20.00000  ND 

ESI -94-05 

UN  LINDANE 

LT 

0.10000000  fig/g  3FB-M 

7.20000  LT 

ESI -94-05 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  jig/g  3FB-M 

11.00000  LT 

ES  1-94-05 

MIREX  1,1  A,2*2»33A.4,5,5,5A.5B,6-DECACHLOROOCT 

LT 

0.14000000  ng/g3FB-M 

24.00000  LT 

ESI -94-05 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  jig/g  3FB-M 

21.00000  LT 

ESI -94-05 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  ng/g  3FB-M 

0.50000  LT 

ESI -94-05 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  Kig/g  3FB-M 

0.68200  LT 

ESI -94-05 

NNDME  N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  jig/g  3FB-M 

9.70000  LT 
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Field  BU 

Mem 

Flag 

limit 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Vatae  Meas 

Blank  ED 

Code  Qoal 

Vatae  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES 1-94-05 

NNDNP  N-NOTROSOD1-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  >ig/g  3FB-M 

6.80000  LT 

ES 1-94-05 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  fig/g  3FB-M 

3.70000  LT 

ES1-94-05 

OXAT  1 ,4-OXATHI  ANE 

LT 

0.07500000  |ig/g  3FB-M 

27.00000  LT 

ESI -94-05 

PCB016  PCB  1016 

LT 

0.32000000  jig/g  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ES  1-94-05 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0.32000000  jig/g  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-05 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0.32000000  (ig/g  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ES1-94-05 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  |ig/g  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-0  5 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0.32000000  jig/g  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ES  1-94-05 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  |»g/g  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-05 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.79000000  ng/g  3FB-M 

R 

13.00000  ND 

ESI -94-05 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  (ig/g  3FB-M 

9.10000  LT 

ESI -94-05 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  ng/g  3FB-M 

9.90000  LT 

ESI -94-05 

PHENO  PHENOL 

LT 

0.05200000  jig/g  3FB-M 

2.20000  LT 

ESI -94-05 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l ,  1  -DICHLO 

LT 

0.06400000  ng/g  3FB-M 

18.00000  LT 

ESI -94-05 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLO 

LT 

0.06800000  gg/g  3FB-M 

14.00000  LT 

ESI -94-05 

PPDDT  2J-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l,l-TRICH 

LT 

0.10000000  ng/g  3FB-M 

18.00000  LT 

ESI -94-05 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000000  (ig/g  3FB-M 

37.00000  LT 

ES  1-94-05 

PVR  PYRENE 

LT 

0.08300000  (ig/g  3FB-M 

17.00000  LT 

ESI -94-05 

SUPON  2-CHLORO-l-(2.4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.92000000  ng/g  3FB-M 

19.00000  LT 

ESI -94-05 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  *ig/g  3FB-M 

R 

17.00000  ND 

ES  1-94-06 

123TCB  1,23-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  (ig'g  3FB-M 

5.80000  LT 

ESI -94-06 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  Hg/g  3FB-M 

2.40000  LT 

ESI -94-06 

12DCLB 1 ,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  jig/g  3FB-M 

1.20000  LT 

ESI -94-06 

12DPH  1 ,2-DIPHENYLHYDRAZENE 

LT 

0.52000000  (ig/g  3FB-M 

13.00000  LT 

ESI -94-06 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  ng/g  3FB-M 

3.40000  LT 

ESI -94-06 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  (ig/g  3FB-M 

0.45800  LT 

ESI -94-06 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  (ig/g  3FB-M 

1.50000  LT 

ES1-94-06 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  |»g/g  3FB-M 

1.70000  LT 

ES  1-94-06 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  ng/g  3FB-M 

2.80000  LT 

ES  1-94-06 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  ng'g  3FB-M 

3.60000  LT 

ESI -94-06 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  ng/g  3FB-M 

8.40000  LT 

ESI -94-06 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  ng/g  3FB-M 

4.40000  LT 

ESI -94-06 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000  ng/g  3FB-M 

180.00000  LT 

ESI -94-06 

24DNT  2,4-DINITROTOLlIENE 

1.80000000  |ig/g  3FB-M 

0.39700  LT 

ESI -94-06 

26DNA  2,6-DINTTRO ANILINE 

LT 

0.57000000  ng/g  3FB-M 

8.80000  LT 

ESI -94-06 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000  |ig/g  3FB-M 

0.60000  LT 

ESI -94-06 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  ng/g  3FB-M 

2.80000  LT 

ESI -94-06 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  ng/g  3FB-M 

2.60000  LT 

ESI -94-06 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000  |ig/g  3FB-M 

130000  LT 

ES  1-94-06 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  ng'g  3FB-M 

3.60000  LT 

ES  1-94-06 

2N  ANIL  2-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  ng/g  3FB-M 

R 

31.00000  ND 

ESI -94-06 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  ng/g  3FB-M 

8.20000  LT 

ESI -94-06 

33DCBD3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  ng/g  3FB-M 

5.00000  LT 

ESI -94-06 

35DNA  3 ,5-DINITRO ANILINE 

LT 

1.60000000  ng/g  3FB-M 

21.00000  LT 

ES  1-94-06 

3NANIL  3-NITRO  ANILINE 

LT 

3.00000000  ng/g  3FB-M 

15.00000  LT 

ESI -94-06 

3NT  3-NITROTOLIIENE 

LT 

0.34000000  ng/g  3FB-M 

2.90000  LT 

ES  1-94-06 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  ng/g  3FB-M 

R 

50.00000  ND 

ESI -94-06 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  ng/g  3FB-M 

22.00000  LT 

ES  1-94-06 

4CANIL  4-CHLORO  ANILINE 

ND 

R 

0.63000000  (ig/g  3FB-M 

R 

1.00000  ND 

ESI -94-06 

4CL3C  4-CHLORO-3-C RESOL 

LT 

0.93000000  ng/g  3FB-M 

8.50000  LT 
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Meat 

F1k 

limit 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

tool 

Me 

Value  Meas 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESI -94-06 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  fig/g  3FB-M 

23.00000  LT 

ES 1-94-06 

4MP  4-METHYLPHEN  OL 

LT 

0.24000000  fig/g  3FB-M 

2.80000  LT 

ESI -94-06 

4N  ANIL  4-NTTROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  fig/g  3FB-M 

R 

31.00000  ND 

ES  1-94-06 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  fig/g  3FB-M 

96.00000  LT 

ESI -94-06 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  fig/g  3FB-M 

5.30000  LT 

ESI -94-06 

AEN  SLF  ALPHA-ENDOSULF  AN 

LT 

0.40000000  fig/g  3FB-M 

23.00000  LT 

ES  1-94-06 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000000  fig/g  3FB-M 

13.00000  LT 

ES  1-94-06 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  fig/g  3FB-M 

5.80000  LT 

ESI -94-06 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  fig/g  3FB-M 

5.10000  LT 

ES  1-94-06 

ANIL  ANILINE 

ND 

R 

0.13000000  fig/g  3FB-M 

R 

2.00000  ND 

ESI -94-06 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  fig/g  3FB-M 

5.20000  LT 

ESI -94-06 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.06500000  fig/g  3FB-M 

5.90000  LT 

ESI -94-06 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  fig/g  3FB-M 

6.80000  LT 

ESI -94-06 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  fig/g  3FB-M 

5.00000  LT 

ESI -94-06 

B2CLEEBIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  fig/g  3FB-M 

0.68000  LT 

ESI -94-06 

B2EHP  BIS  (2-ETHY HEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  fig/g  3FB-M 

7.70000  LT 

ESI -94-06 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

0.14000000  fig/g  3FB-M 

9.80000  LT 

ESI -94-06 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000  fig/g  3FB-M 

14.00000  LT 

ESI -94-06 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  fig/g  3FB-M 

10.00000  LT 

ESI -94-06 

BBHC  BETA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  fig/g  3FB-M 

17.00000  LT 

ESI -94-06 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  fig/g  3FB-M 

28.00000  LT 

ES  1-94-06 

BENSLFBETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000  fig/g  3FB-M 

42.00000  LT 

ESI -94-06 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

R 

0.13000000  fig/g  3FB-M 

R 

2.00000  ND 

ES  1-94-06 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

R 

3.10000000  ng/g  3FB-M 

R 

3.10000  ND 

ESI -94-06 

BGHIPY BENZO  [G,H.r]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  fig/g  3FB-M 

15.00000  LT 

ES  1-94-06 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  fig/g  3FB-M 

10.00000  LT 

ES  1-94-06 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  fig/g  3FB-M 

4.00000  LT 

ES  1-94-06 

CHRY  CHRYSENE 

0.18000000  fig/g  3FB-M 

7.40000  LT 

ESI -94-06 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  fig/g  3FB-M 

12.00000  LT 

ES  1-94-06 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000000  fig/g  3FB-M 

54.00000  LT 

ES  1-94-06 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  fig/g  3FB-M 

8.30000  LT 

ESI -94-06 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.68000000  fig/g  3FB-M 

37.00000  LT 

ES  1-94-06 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  fig/g  3FB-M 

10.00000  LT 

ES  1-94-06 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  fig/g  3FB-M 

15.00000  LT 

ESI -94-06 

CPMS024-CHL0R0PHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  fig/g  3FB-M 

5.30000  LT 

ESI -94-06 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  fig/g  3FB-M 

12.00000  LT 

ESI -94-06 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  fig/g  3FB-M 

12.00000  LT 

ESI -94-06 

DBHC  DELT  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  fig/g  3FB-M 

R 

3.00000  ND 

ESI -94-06 

DBZRI  DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000  fig/g  3FB-M 

5.10000  LT 

ES  1-94-06 

DCPD  DICY  CLOPENT  ADIENE 

LT 

0.57000000  fig/g  3FB-M 

5.50000  LT 

ES  1-94-06 

DDVP  VAPONA 

LT 

0.06800000  fig/g  3FB-M 

8.50000  LT 

ES  1-94-06 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  fig/g  3FB-M 

5.90000  LT 

ESI -94-06 

DITH  DITH1ANE 

LT 

0.06500000  fig/g  3FB-M 

3.30000  LT 

ESI -94-06 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.07900000  fig/g  3FB-M 

26.00000  LT 

ESI -94-06 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  fig /g  3FB-M 

2.20000  LT 

ESI -94-06 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  fig/g  3FB-M 

33.00000  LT 

ESI -94-06 

DNOP  D I -N -OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  fig/g  3FB-M 

1.50000  LT 

ES  1-94-06 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

1.30000000  ftg/g  3FB-M 

18.00000  LT 

ESI -94-06 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  fig/g  3FB-M 

5.00000  LT 

ES  1-94-06 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  fig/g  3FB-M 

R 

6.00000  ND 
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FieUBKE- 

Mess 

UbH 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

tool 

Code 

Value  Meas 

Code  Qnal 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESI -94-06 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  (ig/g  3FB-M 

50.00000  LT 

ESI -94-06 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  |ig/g  3FB-M 

R 

20.00000  ND 

ESI -94-06 

FANT  FLUORANTHENE 

0.12000000  (ig/g  3FB-M 

24.00000  LT 

ES 1-94-06 

FLRENEFLUORENE 

LT 

0.06500000  ng/g  3FB-M 

9.20000  LT 

ESI -94-06 

HCBD  HEXACHLOROBUT ADIENE 

LT 

0.97000000  |ig/g  3FB-M 

8.70000  LT 

ESI -94-06 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  (ig/g  3FB-M 

38.00000  LT 

ES  1-94-06 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  (ig'g  3FB-M 

28.00000  LT 

ESI -94-06 

1CDPYR INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000  (ig/g  3FB-M 

21.00000  LT 

ESI -94-06 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.48000000  (ig/g  3FB-M 

7.80000  LT 

ES  1-94-06 

ISOPHR ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  (ig/g  3FB-M 

2.40000  LT 

ES  1-94-06 

KEP  KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  ng/g  3FB-M 

R 

20.00000  ND 

ESI -94-06 

LIN  LINDANE 

LT 

0.10000000  (ig/g  3FB-M 

7.20000  LT 

ESI -94-06 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  (ig/g  3FB-M 

11.00000  LT 

ES  1-94-06 

MIREX  l,lA,2,2,3,3A.4,5,5.5A,5B,6-DECACHLOROOCT 

LT 

0.14000000  jig/g  3FB-M 

24.00000  LT 

ESI -94-06 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  (ig/g  3FB-M 

21.00000  LT 

ESI -94-06 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  (tg/g  3FB-M 

0.50000  LT 

ESI -94-06 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  ng/g  3FB-M 

0.68200  LT 

ESI -94-06 

NNDME  N-NITROSODIMETH  YLAMINE 

LT 

0.46000000  fig/g  3FB-M 

9.70000  LT 

ESI -94-06 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  (ig/g  3FB-M 

6.80000  LT 

ESI -94-06 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  (ig/g  3FB-M 

3.70000  LT 

ESI -94-06 

OXAT  1 ,4-OXATHl  ANE 

LT 

0.07500000  (ig/g  3FB-M 

27.00000  LT 

ESI -94-06 

PCB016  PCB1016 

LT 

0.32000000  (ig/g  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ES1-94-06 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0.32000000  (ig/g  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-06 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0.32000000  (ig/g  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-06 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-06 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0.32000000  (ig/g  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-06 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  (ig/g  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ES  1-94-06 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.79000000  (ig/g  3FB-M 

R 

13.00000  ND 

ESI -94-06 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  (ig/g  3FB-M 

9.10000  LT 

ESI -94-06 

PHANT  PHENANTHRENE 

0.18000000  (ig/g  3FB-M 

9.90000  LT 

ESI -94-06 

PHENO  PHENOL 

LT 

0.05200000  (ig/g  3FB-M 

2.20000  LT 

ESI -94-06 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLO 

LT 

0.06400000  ng/'g  3FB-M 

18.00000  LT 

ES  1-94-06 

PPDDE  2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U-DICHLO 

LT 

0.06800000  (ig/g  3FB-M 

14.00000  LT 

ES  1-94-06 

PPDDT  2,2-BIS(P ARA-CHLOROPHENYL)- 1, 1 , 1  -TRJ CH 

LT 

0.10000000  (ig/g  3FB-M 

18.00000  LT 

ESI -94-06 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000000  (ig/g  3FB-M 

37.00000  LT 

ESI -94-06 

PYR  PYRENE 

0.39000000  (ig/g  3FB-M 

17.00000  LT 

ESI -94-06 

SUPON  2-CHLORO- 1  -(2,4-DICHLOROPHENYL) VINYL 

LT 

0.92000000  (ig/g  3FB-M 

19.00000  LT 

ESI -94-06 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  ng/g  3FB-M 

R 

17.00000  ND 

ES  1-94-07 

123TCB  U>TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  gg/g  3FB-M 

5.80000  LT 

ESI -94-07 

124TCB  1 ,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  (ig/g  3FB-M 

2.40000  LT 

ES  1-94-07 

12DCLB  L2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  (ig/g  3FB-M 

1.20000  LT 

ES  1-94-07 

12DPH  1 ,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  ^g/g  3FB-M 

13.00000  LT 

ES  1-94-07 

13DCLB  L3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  (ig/g  3FB-M 

3.40000  LT 

ES  1-94-07 

13DNB  1 ,3-DINTTROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  (ig/g  3FB-M 

0.45800  LT 

ESI -94-07 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  (ig/g  3FB-M 

1.50000  LT 

ES  1-94-07 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  (ig/g  3FB-M 

1.70000  LT 

ES  1-94-07 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  (ig'g  3FB-M 

2.80000  LT 

ES  1-94-07 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  (ig/g  3FB-M 

3.60000  LT 

ESI -94-07 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  (ig/g  3FB-M 

8.40000  LT 

ES  1-94-07 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  (ig/g  3FB-M 

4.40000  LT 
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FicUUtt" 

Mess 

Fkc 

limit 

FUf  Data 

Mess 

Site  ID 

Test  Nine 

Bool 

Co dt 

Value  Mess 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESI -94-07 

24DNP  2, 4-DINITRO PHENOL 

LT 

4.70000000  Hg/g  3FB-M 

180.00000  LT 

ESI -94-07 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000  fig/g  3FB-M 

0.39700  LT 

ESI -94-07 

26DNA  2, 6-DINITRO ANILINE 

LT 

0.57000000  Hg'g  3FB-M 

8.80000  LT 

ESI -94-07 

26DNT  2,6-DINTTROTOLUENE 

LT 

0.32000000  ng/g  3FB-M 

0.60000  LT 

ESI -94-07 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  Hg/g  3FB-M 

2.80000  LT 

ESI -94-07 

2CNAP  2-CHLORON APHTHALENE 

LT 

0.24000000  ng/g  3FB-M 

2.60000  LT 

ESI -94-07 

2MNAP  2-METHYLN APHTHALENE 

LT 

0.03200000  fig/g  3FB-M 

1.30000  LT 

ESI -94-07 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  |ig/g  3FB-M 

3.60000  LT 

ESI -94-07 

2N  ANIL  2-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  ng/g  3FB-M 

R 

31.00000  ND 

ESI -94-07 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  Hg'g  3FB-M 

8.20000  LT 

ESI -94-07 

33DCBD33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  Hg/g  3FB-M 

5.00000  LT 

ESI -94-07 

35DNA  3,5-DINTTROANILINE 

LT 

1.60000000  ng/g  3FB-M 

21.00000  LT 

ESI -94-07 

3N  ANIL  3-NITRO  ANILINE 

LT 

3.00000000  ng/g  3FB-M 

15.00000  LT 

ESI -94-07 

3NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000  Hg/g  3FB-M 

2.90000  LT 

ESI -94-07 

46DN2C46-DINITRO-2-ORESOL 

LT 

0.80000000  Hg/g  3FB-M 

R 

50.00000  ND 

ESI -94-07 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  Hg'g  3FB-M 

22.00000  LT 

ESI -94-07 

4CANIL  4-CHLORO  ANILINE 

ND 

R 

0.63000000  Hg/g  3FB-M 

R 

1.00000  ND 

ESI -94-07 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000  ng/g  3FB-M 

8.50000  LT 

ESI -94-07 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  Hg'g  3FB-M 

23.00000  LT 

ESI -94-07 

4MP  4-METHYLP  HEN  OL 

LT 

0.24000000  Hg/g  3FB-M 

2.80000  LT 

ESI -94-07 

4N  ANIL  4-NITRO  ANILINE 

ND 

R 

3.10000000  ng'g  3FB-M 

R 

31.00000  ND 

ESI -94-07 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  Hg  g  3FB-M 

96.00000  LT 

ESI -94-07 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  Hg/g  3FB-M 

5.30000  LT 

ESI -94-07 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  ng'g  3FB-M 

23.00000  LT 

ESI -94-07 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000000  Hg'g  3FB-M 

13.00000  LT 

ES 1-94-07 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  Hg/g  3FB-M 

5.80000  LT 

ESI -94-07 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  ng/g  3FB-M 

5.10000  LT 

ESI -94-07 

ANIL  ANILINE 

ND 

R 

0.13000000  Hg/g  3FB-M 

R 

2.00000  ND 

ES  1-94-07 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  Hg/g  3FB-M 

5.20000  LT 

ESI -94-07 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.06500000  Hg/g  3FB-M 

5.90000  LT 

ESI -94-07 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  Hg'g  3FB-M 

6.80000  LT 

ESI -94-07 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  Hg/g  3FB-M 

5.00000  LT 

ESI -94-07 

B2CLEEBIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  Hg/g  3FB-M 

0.68000  LT 

ESI -94*07 

B2EHP  BIS  (2-ETHY HEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  Hg/g  3FB-M 

7.70000  LT 

ESI -94-07 

BAANT  BENZO  (A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000  Hg'g  3FB-M 

9.80000  LT 

ESI -94-07 

BAPYR  BENZO  f  A]  PYRENE 

LT 

1.20000000  Hg'g  3FB-M 

14.00000  LT 

ESI -94-07 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  Hg'g  3FB-M 

10.00000  LT 

ESI -94-07 

BBHC  BET  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  Hg/g  3FB-M 

17.00000  LT 

ESI -94-07 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  Hg'g  3FB-M 

28.00000  LT 

ESI -94-07 

BENSLFBETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000  Hg'g  3FB-M 

42.00000  LT 

ES  1-94-07 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

R 

0.13000000  Hg'g  3FB-M 

R 

2.00000  ND 

ESI -94-07 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

R 

3.10000000  Hg/g  3FB-M 

R 

3.10000  ND 

ESI -94-07 

BGHIPY  BENZO  (GJil]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  Hg/g  3FB-M 

15.00000  LT 

ESI -94-07 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  Hg/g  3FB-M 

10.00000  LT 

ESI -94-07 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  Hg'g  3FB-M 

4.00000  LT 

ESI -94-07 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.03200000  Hg/g  3FB-M 

7.40000  LT 

ESI -94-07 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  Hg'g  3FB-M 

12.00000  LT 

ESI -94-07 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000000  Hg'g  3FB-M 

54.00000  LT 

ESI -94-07 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  Hg/g  3FB-M 

8.30000  LT 

ESI -94-07 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.68000000  Hg/g  3FB-M 

37.00000  LT 
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- rarHsar- 

NUm 

Flac 

Dmti 

FUf  Date 

Meat 

Site  ID 

Test  Name 

Boot 

Cade 

Value  Mats 

Code  Qua] 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMWOLATTLES _ 

ESI -94-07  PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLO 

ESI -94-07  PPDDT  2^-BIS{PARA-CHLOROPHENYL)-l,U-TRICH 

ESI -94-07  PRTHN  PARATHION 

ESI -94-07  PYR  PYRENE 

ESI -94-07  SUPON  2^HU)Rai-(2,4-DICHlX)ROPHE>m.)VINYL 

ESI -94-07  TXPHE  TOXAPHENE 

ES 1-94-08  123TCB  1 ,23-TRICHLOROBENZENE 

ES 1-94-08  124TCB  U,4-TRlCHLOROBENZENE 

ESI -94-08  12DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

ESI -94-08  12DPH  L2-DIPHENYLHYDRAZrNE 

ESI -94-08  13DCLB 1 3-DICHLOROBENZENE 

ES1-94-08  13DNB  U-DINITROBENZENE 

ESI -94-08  14DCLB  1,4-DI  CHLOROBENZENE 

ESI -94-08  236TCP  23,6-TRICHLOROPHENOL 

ESI -94-08  245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

ESI -94-08  246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

ES  1-94-08  24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ESI -94-08  24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ESI -94-08  24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

ESI -94-08  24DNT  2,4-DINITROTOLl IENE 

ES  1-94-08  26DNA  2,6-DINTTROANILINE 

ESI -94-08  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

ESI -94-08  2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ESI -94-08  2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

ESI -94-08  2MNAP  2-METH YLN APHTHALENE 

ESI -94-08  2MP  2-METHYLPHENOL 

ESI -94-08  2N  ANIL  2-NITRO  ANILINE 

ES 1-94-08  2NP  2-NITROPHENOL 

ESI -94-08  33DCBD3.3-CICHLOROBENZ1DINE 

ES  1-94-08  35DNA  3, 5-DrNITRO ANILINE 

ESI -94-08  3N  ANIL  3-NITRO  ANILINE 

ES  1-94-08  3 NT  3-NITROTOLUENE 

ES  1 -94-08  46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL 

ESI -94-08  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ESI -94-08  4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ESI -94-08  4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

ES  1  -94-08  4CLPPE  4-CHLOROPHEN YLPHENYL  ETHER 

ESI -94-08  4MP  4-METHYLPHENOL 

ESI -94-08  4NANIL  4-NITRO  ANILINE 

ESI -94-08  4NP  4-NITROPHENOL 

ESI -94-08  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ES  1  -94-08  AENSLF  ALPHA-ENDOSITFAN 

ESI -94-08  ALDRN  ALDRIN 

ESI -94-08  ANAPN  ACENEPHTHENE 

ESI -94-08  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

ESI -94-08  ANIL  ANILINE 

ESI -94-08  ANTRC  ANTHRACENE 

ESI -94-08  ATZ  ATRAZINE 

ESI -94-08  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ESI -94-08  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 


LT 

0.06800000  ng/g  3FB-M 

14.00000  LT 

LT 

0.10000000  fig/g  3FB-M 

18.00000  LT 

LT 

1.70000000  >ig/g  3FB-M 

37.00000  LT 

LT 

0.08300000  jig/g  3FB-M 

17.00000  LT 

LT 

0.92000000  ng/g  3FB-M 

19.00000  LT 

LT 

12.00000000  ^ig/g  3FB-M 

R 

17.00000  ND 

LT 

0.03200000  |ig/g  3FB-M 

5.80000  LT 

LT 

0.22000000  pg/g  3FB-M 

2.40000  LT 

LT 

0.04200000  jigfe  3FB-M 

1.20000  LT 

LT 

0.52000000  ng/g  3FB-M 

13.00000  LT 

LT 

0.04200000  fig/g  3FB-M 

3.40000  LT 

ND 

R 

0.63000000  jig/g  3FB-M 

0.45800  LT 

LT 

0.03400000  jig'g  3FB-M 

1.50000  LT 

LT 

0.62000000  ^ig/g  3FB-M 

1.70000  LT 

LT 

0.49000000  Hg/g  3FB-M 

2.80000  LT 

LT 

0.06100000  p.g/g  3FB-M 

3.60000  LT 

LT 

0.06500000  fig/g  3FB-M 

8.40000  LT 

LT 

3.00000000  fig/g  3FB-M 

4.40000  LT 

LT 

4.70000000  ng/g  3FB-M 

180.00000  LT 

LT 

1.40000000  ^ig/g  3FB-M 

0.39700  LT 

LT 

0.57000000  pg/g  3FB-M 

8.80000  LT 

LT 

0.32000000  \Lgfg  3FB-M 

0.60000  LT 

LT 

0.05500000  ng/g  3FB-M 

2.80000  LT 

LT 

0.24000000  ng/g  3FB-M 

2.60000  LT 

LT 

0.03200000  ng/g  3FB-M 

1.30000  LT 

LT 

0.09800000  pg/g  3FB-M 

3.60000  LT 

ND 

R 

3.10000000  ^g/g  3FB-M 

R 

31.00000  ND 

LT 

1.10000000  ng/g  3FB-M 

8.20000  LT 

LT 

1.60000000  yg'g  3FB-M 

5.00000  LT 

LT 

1.60000000  \igfg  3FB-M 

21.00000  LT 

LT 

3.00000000  ^g  3FB-M 

15.00000  LT 

LT 

0.34000000  jig/g  3FB-M 

2.90000  LT 

LT 

0.80000000  jig/g  3FB-M 

R 

50.00000  ND 

LT 

0.04100000  ^ig/g  3FB-M 

22.00000  LT 

ND 

R 

0.63000000  ^g/g  3FB-M 

R 

1.00000  ND 

LT 

0.93000000  ng/g  3FB-M 

8.50000  LT 

LT 

0.17000000  ^g/g  3FB-M 

23.00000  LT 

LT 

0.24000000  fig/g  3FB-M 

2.80000  LT 

ND 

R 

3.10000000  ng/g  3FB-M 

R 

31.00000  ND 

LT 

3.30000000  n^g  3FB-M 

96.00000  LT 

LT 

1.30000000  ng/g  3FB-M 

5.30000  LT 

LT 

0.40000000  *ig/g  3FB-M 

23.00000  LT 

LT 

1.30000000  fig/g  3FB-M 

13.00000  LT 

LT 

0.04100000  \xgjg  3FB-M 

5.80000  LT 

LT 

0.03300000  ^g/g  3FB-M 

5.10000  LT 

ND 

R 

0.13000000  \igjg  3FB-M 

R 

2.00000  ND 

LT 

0.71000000  ^g/g  3FB-M 

5.20000  LT 

LT 

0.06500000  \ig!g  3FB-M 

5.90000  LT 

LT 

0.19000000  \igjg  3FB-M 

6.80000  LT 

LT 

0.44000000  jig/g  3FB-M 

5.00000  LT 
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Chemical  Class :  SEMJV OLATIXJES 


ESI -94-08 

B2CLEEBIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  (tg/g  3FB-M 

0.68000  LT 

ES 1-94-08 

B2EHP  BIS  (2-ETHY HEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  (tg/g  3FB-M 

7.70000  LT 

ES 1-94-08 

BAANT  BENZO  (A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000  (tg/g  3FB-M 

9.80000  LT 

ES  1-94-08 

BAPYR  BENZO  (A)  PYRENE 

LT 

1.20000000  (tg/g  3FB-M 

14.00000  LT 

ES  1-94-08 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  (tg/g  3FB-M 

10.00000  LT 

ES  1-94-08 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  (tg/g  3FB-M 

17.00000  LT 

ES  1-94-08 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  (tg/g  3FB-M 

28.00000  LT 

ESI -94-08 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000  (tg/g  3FB-M 

42.00000  LT 

ES  1-94-08 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

R 

0.13000000  (tg/g  3FB-M 

R 

2.00000  ND 

ES  1-94-08 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

R 

3.10000000  (tg/g  3FB-M 

R 

3.10000  ND 

ES  1-94-08 

BGHIPY  BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  (tg/g  3FB-M 

15.00000  LT 

ES  1-94-08 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  (tg/g  3FB-M 

10.00000  LT 

ES  1-94-08 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  (tg/g  3FB-M 

4.00000  LT 

ES  1-94-08 

CHRY  CHRYSENE 

0.09800000  (tg/g  3FB-M 

7.40000  I  T 

ES  1-94-08 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  (tg/g  3FB-M 

12.00000  V.:f 

ES  1-94-08 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000000  (tg/g  3FB-M 

54.00000  i  f 

ESI -94-08 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  ng/g  3FB-M 

8.30000  LT 

ESI -94-08 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.68000000  (tg/g  3FB-M 

37.00000  IT 

ESI -94-08 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  (tg/g  3FB-M 

10.00000  U 

ESI -94-08 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  (tg/g  3FB-M 

15.00000  I 

ESI -94-08 

CPMS024-CHL0R0PHENYL  METHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  (tg/g  3FB-M 

5.30000  r  :>] 

ES  1-94-08 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  (tg/g  3FB-M 

12.00000  Ci 

ESI -94-08 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  (tg/g  3FB-M 

12.00000  *,T 

ES  1-94-08 

DBHC  DELTA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  (tg/g  3FB-M 

R 

3.00000  ND 

ES  1-94-08 

DBZFU  DIBENZORIRAN 

LT 

0.38000000  (tg/g  3FB-M 

5.10000  LT 

ESI -94-08 

DCPD  DICY  CLOPENT  ADIENE 

LT 

0.57000000  (tg/g  3FB-M 

5.50000  LT 

ES  1-94-08 

DDVP  VAPONA 

LT 

0.06800000  (tg/g  3FB-M 

8.50000  LT 

ESI -94-08 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  (tg/g  3FB-M 

5.90000  .hi 

ESI -94-08 

DITH  DITH1ANE 

LT 

0.06500000  (tg/g  3FB-M 

3.30000  LT 

ESI -94-08 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.07900000  (tg/g  3FB-M 

26.00000  LT 

ESI -94-08 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  (tg/g  3FB-M 

2.20000  LT 

ES  1-94-08 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  (tg/g  3FB-M 

33.00000  IT 

ES  1-94-08 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  (tg/g  3FB-M 

1.50000  LT 

ES  1-94-08 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

1.30000000  (tg/g  3FB-M 

18.00000  LT 

ES  1-94-08 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  (tg/g  3FB-M 

5.00000  LT 

ES  1-94-08 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  (tg/g  3FB-M 

R 

6.00000  ND 

ESI -94-08 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  (tg/g  3FB-M 

50.00000  LT 

ES  1-94-08 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  (tg/g  3FB-M 

R 

20.00000  ND 

ES  1-94-08 

FANT  RUORANTHENE 

0.05800000  (tg/g  3FB-M 

24.00000  LT 

ES  1-94-08 

FLRENERUORENE 

LT 

0.06500000  (tg/g  3FB-M 

9.20000  LT 

ESI -94-08 

HCBD  HEXACHLOROBinr  ADIENE 

LT 

0.97000000  (tg/g  3FB-M 

8.70000  LT 

ES  1-94-08 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  (tg/g  3FB-M 

38.00000  LT 

ES  1-94-08 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  (tg/g  3FB-M 

28.00000  LT 

ESI -94-08 

ICDPYRINDENO[U3-C.Dl  PYRENE 

LT 

2.40000000  (tg/g  3FB-M 

21.00000  LT 

ESI -94-08 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.48000000  (tg/g  3FB-M 

7.80000  LT 

ES  1-94-08 

ISOPHR ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  (tg/g  3FB-M 

2.40000  LT 

ESI -94-08 

KEP  KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  (tg/g  3FB-M 

R 

20.00000  ND 

ESI -94-08 

LIN  LINDANE 

LT 

0.10000000  (tg/g  3FB-M 

7.20000  LT 

ESI -94-08 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  (tg/g  3FB-M 

11.00000  LT 

ESI -94-08 

MIREX  1 , 1  A,2,2,3*3  A.4,5,5.5  A,5B,6-DEC  ACHLOROOCT 

LT 

0.14000000  (tg/g  3FB-M 

24.00000  LT 
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FlcUHak 

w - 

nmam 

«•« 

Vmkt 

FUz  Data 

Mess 

Site  ID 

Test  Nttne 

Beat 

Code 

Vafcie  Mess 

Code  Qua! 

Vafae  Bool 

Chemical  Qlass:  SEMIVOLATILES 


ESI -94-0  8 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  pg/g  3FB-M 

21.00000  LT 

ESI -94-08 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  ^g/g  3FB-M 

0.50000  LT 

ESI -94-08 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  ng/g  3FB-M 

0.68200  LT 

ESI -94-08 

NNDME  N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  jig/g  3FB-M 

9.70000  LT 

ESI -94-08 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  jig/g  3FB-M 

6.80000  LT 

ESI  -94-08 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAM3NE 

LT 

0.29000000  ^ig/g  3FB-M 

3.70000  LT 

ESI -94-08 

OXAT  1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000  gg/g  3FB-M 

27.00000  LT 

ESI -94-08 

PCB016  PCB  1016 

LT 

0.32000000  ng/g  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-08 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

032000000  pgfe  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-08 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

032000000  jig/g  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-08 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-08 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0.32000000  ^g/g  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-08 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-08 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.79000000  ng/g  3FB-M 

R 

13.00000  ND 

ESI -94-08 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  ng/g  3FB-M 

9.10000  LT 

ESI -94-08 

PHANT  PHENANTHRENE 

0.10000000  gg/g  3FB-M 

9.90000  LT 

ESI -94-08 

PHENO  PHENOL 

LT 

0.05200000  ng/g  3FB-M 

2.20000  LT 

ESI -94-08 

PPDDD  2*2-BIS(P ARA-CHLOROPHENYL)-1 , 1  -DICHLO 

LT 

0.06400000  fig/g  3FB-M 

18.00000  LT 

ESI -94-08 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- LI -DICHLO 

LT 

0.06800000  *ig/g  3FB-M 

14.00000  LT 

ESI -94-08 

PPDDT  2>BIS(PARA-CHU)ROPHENYL)-LLl-TRICH 

LT 

0.10000000  ng/g  3FB-M 

18.00000  LT 

ESI -94-08 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000000  gg/g  3FB-M 

37.00000  LT 

ESI -94-08 

PYR  PYRENE 

0.24000000  gg/g  3FB-M 

17.00000  LT 

ESI -94-08 

SUPON  2-CHLORO-l  -(2,4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

0.92000000  fig/g  3FB-M 

19.00000  LT 

ESI -94-08 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  >ig/g  3FB-M 

R 

17.00000  ND 

ESI -94-09 

123TCB  U,3-TRJCHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  gg/g  3FB-M 

5.80000  LT 

ESI -94-09 

124TCB  U,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  fig/g  3FB-M 

2.40000  LT 

ESI -94-09 

12DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  ng/g  3FB-M 

1.20000  LT 

ESI -94-09 

12DPH  L2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  gg/g  3FB-M 

13.00000  LT 

ESI -94-09 

13DCLB 1 ,3-DIC  HLOROBEN  Z  ENE 

LT 

0.04200000  ng/g  3FB-M 

3.40000  LT 

ESI -94-09 

13DNB  L3-DINITROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  jig/g  3FB-M 

0.45800  LT 

ESI -94-09 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  ng/g  3FB-M 

1.50000  LT 

ESI -94-09 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  fig/g  3FB-M 

1.70000  LT 

ESI -94-09 

245TCP  2,4,5 -TRICHLOROP HEN OL 

LT 

0.49000000  ^g/g  3FB-M 

2.80000  LT 

ESI -94-09 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  fig/g  3FB-M 

3.606  LT 

ESI -94-09 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  ng/g  3FB-M 

8.40CM'  LT 

ESI -94-09 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  ng/g  3FB-M 

4.40000  LT 

ES 1-94-09 

24DNP  2,4-DINTTROPHEN OL 

LT 

4.70000000  *ig/g  3FB-M 

180.00000  LT 

ESI -94-09 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000  gg/g  3FB-M 

039700  LT 

ES  1-94-09 

26DNA  2,6-DINITRO ANILINE 

LT 

0.57000000  >ig/g  3FB-M 

8.80000  LT 

ES  1-94-09 

26DNT  2,6-DINTTROTOLUENE 

LT 

0.32000000  gg/g  3FB-M 

0.60000  LT 

ES  1-94-09 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  yg/g  3FB-M 

2.80000  LT 

ESI -94-09 

2CNAP  2-CHLORON APHTH ALENE 

LT 

0.24000000  jig'g  3FB-M 

2.60000  LT 

ESI -94-09 

2MNAP  2-METHYLN APHTHALENE 

0.11000000  ng/g  3FB-M 

1.30000  LT 

ES  1-94-09 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  ^g/g  3FB-M 

3.60000  LT 

ESI -94-09 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  ng/g  3FB-M 

R 

31.00000  ND 

ESI -94-09 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  ng^g  3FB-M 

8.20000  LT 

ESI -94-09 

33DCBD3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  gg'g  3FB-M 

5.00000  LT 

ESI -94-09 

35DNA  3, 5-DINTTRO ANILINE 

LT 

1.60000000  Mg/g  3FB-M 

21.00000  LT 

ESI -94-09 

3NANIL  3 -NITRO  ANILINE 

LT 

3.00000000  >ig/g  3FB-M 

15.00000  LT 

ESI -94-09 

3  NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000  >ig/g  3FB-M 

2.90000  LT 
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FicUBU 

Maas 

n«c 

Ua It 

Fl*(  Data 

Meat 

Site  ID 

Test  Name 

M 

Cade 

Value  Meas 

Code  Qual 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES 1-94-09 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  |ig/g  3FB-M 

1.50000  LT 

ESI -94-09 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

130000000  ng/g  3FB-M 

18.00000  LT 

ESI -94-09 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  fig/g  3FB-M 

5.00000  LT 

ESI -94-09 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  ng/g  3FB-M 

R 

6.00000  ND 

ESI -94-09 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  ng'g  3FB-M 

50.00000  LT 

ESI -94-09 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  ng/g  3FB-M 

R 

20.00000  ND 

ES  1-94-09 

FANT  FLUORANTHENE 

0.14000000  ng'g  3FB-M 

24.00000  LT 

ESI -94-09 

FLRENEFLUORENE 

LT 

0.06500000  ng'g  3FB-M 

9.20000  LT 

ES  1-94-09 

HCBD  HEXACHLOROBIITADIENE 

LT 

0.97000000  pg/g  3FB-M 

8.70000  LT 

ES1-94-09 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  ng/g  3FB-M 

38.00000  LT 

ES  1-94-09 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  ng'g  3FB-M 

28.00000  LT 

ESI -94-09 

ICDPYRINDENO  [1,2,3-C.D]  PYRENE 

LT 

2.40000000  ng'g  3FB-M 

21.00000  LT 

ESI -94-09 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.48000000  ng'g  3FB-M 

7.80000  LT 

ESI -94-09 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  \igjg  3FB-M 

2.40000  LT 

ESI -94-09 

KEP  KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  ng'g  3FB-M 

R 

20.00000  ND 

ESI -94-09 

UN  LINDANE 

LT 

0.10000000  ng'g  3FB-M 

7.20000  LT 

ESI -94-09 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  \igjg  3FB-M 

11.00000  LT 

ESI -94-09 

MIREX  1,1A,2,2.3,3A.4,5.5.5A,5B.6-DECACHLOROOCT 

LT 

0.14000000  \ig/g  3FB-M 

24.00000  LT 

ESI -94-09 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  ng'g  3FB-M 

21.00000  LT 

ESI -94-09 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  ng/g  3FB-M 

0.50000  LT 

ESI -94-09 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  ng'g  3FB-M 

0.68200  LT 

ESI -94-09 

NNDME  N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  ng'g  3FB-M 

9.70000  LT 

ESI -94-09 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMIKE 

LT 

1.10000000  ng'g  3FB-M 

6.80000  LT 

ESI -94-09 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  ng'g  3FB-M 

3.70000  LT 

ES  1-94-09 

OXAT  L4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000  ng'g  3FB-M 

27.00000  LT 

ESI -94-09 

PCB016  PCB  1016 

LT 

0.32000000  ng'g  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-09 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0.32000000  ng'g  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-09 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0.32000000  ng'g  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ES  1-94-09 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  ng'g  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-09 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0.32000000  ng'g  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-09 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  (tg'g  3FB-M 

R 

9.10000  ND 

ES  1-94-09 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.79000000  ng'g  3FB-M 

R 

13.00000  ND 

ESI -9409 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  ng'g  3FB-M 

9.10000  LT 

ESI -9409 

PHANT  PHENANTHRENE 

0.42000000  ng'g  3FB-M 

9.90000  LT 

ESI -9409 

PHENO  PHENOL 

LT 

0.05200000  ng'g  3FB-M 

2.20000  LT 

ESI -9409 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,  1-DICHLO 

LT 

0.06400000  ng'g  3FB-M 

18.00000  LT 

ESI -9409 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-L  1-DICHLO 

LT 

0.06800000  ng'g  3FB-M 

14.00000  LT 

ESI -9409 

PPDDT  2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1,1,1  -TRICH 

LT 

0.10000000  ng'g  3FB-M 

18.00000  LT 

ESI -9409 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000000  ng'g  3FB-M 

37.00000  LT 

ESI -9409 

PYR  PYRENE 

0.40000000  ng'g  3FB-M 

17.00000  LT 

ESI -9409 

SUPON  2-CHLORO-l  -(2,4-DICHLOROPHENYL) VINYL 

LT 

0.92000000  ng'g  3FB-M 

19.00000  LT 

ESI -9409 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  ng'g  3FB-M 

R 

17.00000  ND 

ES2-9401 

123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

2.00000000  ng'g  3FB-F 

5.80000  LT 

ES2-9401 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

io.oooooooo  ng'g  3FB-F 

2.40000  LT 

ES2-9401 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

2.00000000  ng'g  3FB-F 

1.20000  LT 

ES2-9401 

12DPH  1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

30.00000000  ng'g  3FB-F 

13.00000  LT 

ES2-9401 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

2.00000000  ng'g  3FB-F 

3.40000  LT 

ES2-9401 

13DNB  1 ,3-DINITROBENZENE 

ND 

R 

30.00000000  ng'g  3FB-F 

U 

0.88400 

ES2-9401 

I4DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

2.00000000  ng'g  3FB-F 

1.50000  LT 

ES2-9401 

236TCP  23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

30.00000000  ng'g  3FB-F 

1.70000  LT 
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ES2-94-01 

245TCP  2,4,5-TRlCHLOROPHENOL 

LT 

20.00000000  fig/g  3FB-F 

2.80000  LT 

ES2-94-01 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

3.00000000  fig/g  3FB-F 

3.60000  LT 

ES2-94-01 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

3.00000000  (ig/g  3FB-F 

8.40000  LT 

ES2-94-01 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

200.0000000  (ig/g  3FB-F 

4.40000  LT 

ES2-94-01 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

200.0000000  ftg/g  3FB-F 

180.00000  LT 

ES2-94-01 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

70.00000000  (ig/g  3FB-F 

0.39700  LT 

ES2-94-01 

26DNA  2, 6-DINITRO ANILINE 

LT 

30.00000000  fig/g  3FB-F 

8.80000  LT 

ES2-94-01 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

20.00000000  fig/g  3FB-F 

0.60000  LT 

ES2-94-01 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

3.00000000  fig/g  3FB-F 

2.80000  LT 

ES2-94-01 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

10.00000000  fig/g  3FB-F 

2.60000  LT 

ES2-94-01 

2MNAP  2-METHYLN  APHTH ALENE 

LT 

2.00000000  fig/g  3FB-F 

1.30000  LT 

ES2-94-01 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

5.00000000  fig/g  3FB-F 

3.60000  LT 

ES  2-94-01 

2NANIL  2-NTTROANILINE 

ND 

R 

200.0000000  (ig/g  3FB-F 

R 

31.00000  ND 

ES2-94-01 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

60.00000000  fig/g  3FB-F 

8.20000  LT 

ES2-94-01 

33DCBD3,3-CICHLOROBENZIDlNE 

LT 

80.00000000  fig/g  3FB-F 

5.00000  LT 

ES2-94-01 

35DNA  3,5-DINITROANILINE 

LT 

80.00000000  fig/g  3FB-F 

21.00000  LT 

ES2-94-0 1 

3NANIL  3-NITROANILINE 

LT 

200.0000000  ^ig/g  3FB-F 

15.00000  LT 

ES2-94-01 

3NT  3-NTTROTOLUENE 

LT 

20.00000000  fig/g  3FB-F 

2.90000  LT 

ES2-94-01 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

40.00000000  fig/g  3FB-F 

R 

50.00000  ND 

ES2-94-01 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

2.00000000  fig/g  3FB-F 

22.00000  LT 

ES2-94-01 

4CANIL  4-CHLORO  ANILINE 

ND 

R 

30.00000000  fig/g  3FB-F 

R 

1.00000  ND 

ES2-94-0 1 

4CL3C  4-CHLORO-3-C RESOL 

LT 

50.00000000  fig/g  3FB-F 

8.50000  LT 

ES2-94-01 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

8.00000000  fig/g  3FB-F 

23.00000  LT 

ES2-94-0 1 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

10.00000000  fig/g  3FB-F 

2.80000  LT 

ES2-94-01 

4NANIL  4-NTTRO  ANILINE 

ND 

R 

200.0000000  fig/g  3FB-F 

R 

31.00000  ND 

ES2-94-0 1 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

200.0000000  fig/g  3FB-F 

96.00000  LT 

ES2-94-01 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

60.00000000  fig/g  3FB-F 

530000  LT 

ES2-94-01 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

20.00000000  ^g/g  3FB-F 

23.00000  LT 

ES2-94-0 1 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

60.00000000  ng/g  3FB-F 

13.00000  LT 

ES2-94-0 1 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

2.00000000  (tg/g  3FB-F 

5.80000  LT 

ES2-94-01 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

2.00000000  (ig/g  3FB-F 

5.10000  LT 

ES2-94-01 

ANIL  ANILINE 

ND 

R 

6.00000000  ng/g  3FB-F 

R 

2.00000  ND 

ES2-94-01 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

40.00000000  ng/g  3FB-F 

5.20000  LT 

ES2-94-01 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

3.00000000  fig/g  3FB-F 

5.90000  LT 

ES2-94-01 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

10.00000000  jig/g  3FB-F 

6.80000  LT 

ES2-94-01 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

20.00000000  ng/g  3FB-F 

5.00000  LT 

ES2-94-01 

B2CLEEBIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

20.00000000  fig/g  3FB-F 

0.68000  LT 

ES2-94-01 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

20.00000000  ng'g  3FB-F 

7.70000  LT 

ES2-94-01 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

2.00000000  (ig/g  3FB-F 

9.80000  LT 

ES2-94-01 

BAPYR  BENZO  |A]  PYRENE 

LT 

60.00000000  ng/g  3FB-F 

14.00000  LT 

ES2-94-01 

BBFAN  BENZO  [B1  FLUORANTHENE 

LT 

20.00000000  jig/g  3FB-F 

10.00000  LT 

ES2-94-01 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

60.00000000  ng/g  3FB-F 

17.00000  LT 

ES2-94-01 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

90.00000000  fig/g  3FB-F 

28.00000  LT 

ES2-94-01 

BENSLFBETA-ENDOSULFAN 

LT 

100.0000000  ng/g  3FB-F 

42.00000  LT 

ES2-94-01 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

R 

6.00000000  fig/g  3FB-F 

R 

2.00000  ND 

ES2-94-01 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

R 

200.0000000  fig/g  3FB-F 

R 

3.10000  ND 

ES2-94-01 

BGHIPY  BENZO  |G,HJ]  PERYLENE 

LT 

9.00000000  ftg/g  3FB-F 

15.00000  LT 

ES2-94-01 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

6.00000000  fig/g  3FB-F 

10.00000  LT 

ES2-94-01 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

2.00000000  fig/g  3FB-F 

4.00000  LT 

ES2-94-01 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

2.00000000  fig/g  3FB-F 

7.40000  LT 
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(All  Field  Blanks) 


FieUBB 

Meat 

limit 

FI ag  Data 

Meat 

Site  ID 

Teat  Name 

Baal 

Code 

Vafee  Mcas 

Code  Qua) 

Vatae  Bool 

Chemical  Class:  SEMTVOLATILES 


ES2-94-01 

CL6BZ  HEXACHLjOROBENZENE 

LT 

4.00000000  fig/g  3FB-F 

12.00000  LT 

ES2-94-01 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

30.00000000  >ig/g  3FB-F 

54.00000  LT 

ES2-94-01 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

90.00000000  ng/g  3FB-F 

8.30000  LT 

ES2-94-01 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

30.00000000  fig'g  3FB-F 

37.00000  LT 

ES2-94-01 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

5.00000000  \ig /g  3FB-F 

10.00000  LT 

ES2-94-01 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

20.00000000  ftg/g  3FB-F 

15.00000  LT 

ES2-94-01 

CPMS024-CHL0R0PHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

3.00000000  \igjg  3FB-F 

5.30000  LT 

ES2-94-0 1 

DBAHA  DffiENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

20.00000000  jig/g  3FB-F 

12.00000  LT 

ES2-94-01 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

4.00000000  \xgjg  3FB-F 

12.00000  LT 

ES2-94-01 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

10.00000000  ng/g  3FB-F 

R 

3.00000  ND 

ES2-94-01 

DBZFU  DIBENZOFURAN 

LT 

20.00000000  jig/g  3FB-F 

5.10000  LT 

ES2-94-0 1 

DCPD  DICY  CLOPENT  ADIENE 

LT 

30.00000000  \igjg  3FB-F 

5.50000  LT 

ES2-94-01 

DDVP  VAPONA 

LT 

3.00000000  ng/g  3FB-F 

8.50000  LT 

ES2-94-01 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

10.00000000  ng/g  3FB-F 

5.90000  LT 

ES2-94-01 

DITH  DITHIANE 

LT 

3.00000000  Mg/g  3FB-F 

3.30000  LT 

ES2-94-01 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

4.00000000  ng/g  3FB-F 

26.00000  LT 

ES2-94-01 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

3.00000000  ng/g  3FB-F 

2.20000  LT 

ES2-94-0 1 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

60.00000000  ^g/g  3FB-F 

33.00000  LT 

ES2-94-01 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

10.00000000  >ig/g  3FB-F 

1.50000  LT 

ES2-94-01 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

60.00000000  ^g/g  3FB-F 

18.00000  LT 

ES2-94-01 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

90.00000000  ^g/g  3FB-F 

5.00000  LT 

ES2-94-01 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

10.00000000  \ng/g  3FB-F 

R 

6.00000  ND 

ES2-94-01 

ESFSD4  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

60.00000000  )kgjg  3FB-F 

50.00000  LT 

ES2-94-01 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

R 

60.00000000  ^g/g  3FB-F 

R 

20.00000  ND 

ES2-94-01 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

2.00000000  \xgjg  3FB-F 

24.00000  LT 

ES2-94-01 

FLRENEFLUORENE 

LT 

3.00000000  ytgjg  3FB-F 

9.20000  LT 

ES2-94-01 

HCBD  HEXACHLOROBUT  ADIENE 

LT 

50.00000000  ng/g  3FB-F 

8.70000  LT 

ES2-94-01 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

10.00000000  \ig/g  3FB-F 

38.00000  LT 

ES2-94-01 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

20.00000000  fig/g  3FB-F 

28.00000  LT 

ES2-94-01 

ICDPYRINDENOJU.3-C.D]  PYRENE 

LT 

100.0000000  fig/g  3FB-F 

21.00000  LT 

ES2-94-01 

ISODR  ISODRIN 

LT 

20.00000000  *ig/g  3FB-F 

7.80000  LT 

ES2-94-01 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

20.00000000  ng/g  3FB-F 

2.40000  LT 

ES2-94-0 1 

KEP  KEPONE 

ND 

R 

60.00000000  \igjg  3FB-F 

R 

20.00000  ND 

ES2-94-01 

UN  LINDANE 

LT 

5.00000000  ng/g  3FB-F 

7.20000  LT 

ES2-94-01 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

10.00000000  ng/g  3FB-F 

11.00000  LT 

ES2-94-01 

MIREX  l,lA,2,2,3,3A,4*5,5,5A,5B.6-DECACHLOROOCT 

LT 

7.00000000  \igjg  3FB-F 

24.00000  LT 

ES2-94-01 

MLTHN  MALATHION 

LT 

9.00000000  ng/g  3FB-F 

21.00000  LT 

ES2-94-01 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

40.00000000  jig/g  3FB-F 

0.50000  LT 

ES2-94-01 

NB  NITROBENZENE 

LT 

90.00000000  \xgjg  3FB-F 

0.68200  LT 

ES2-94-01 

NNDMEN-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

20.00000000  ng/g  3FB-F 

9.70000  LT 

ES2-94-01 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

60.00000000  ng/g  3FB-F 

6.80000  LT 

ES2-94-01 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

10.00000000  ng/g  3FB-F 

3.70000  LT 

ES2-94-01 

OXAT  1 ,4-OXATHl  ANE 

LT 

4.00000000  \iglg  3FB-F 

27.00000  LT 

ES  2-94-01 

PC  BO  16  PCB1016 

LT  . 

20.00000000  \igjg  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-01 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

20.00000000  ^g/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-01 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

20.00000000  \xgjg  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-0 1 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

20.00000000  jig/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-01 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

20.00000000  ^g/g  3FB-F 

R 

9J  i  ND 

ES2-94-01 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

20.00000000  ^g/g  3FB-F 

R 

9.5  ND 

ES2-94-01 

PCB260  PCB  1260 

LT 

40.00000000  ng/g  3FB-F 

R 

13.00000  ND 
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Test  Name 


Meas  Has 
Bool  Cod* 


Unit 

Value  Mcas 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES _ 

ES2-94-01  POP  PENTACHLOROPHENOL  LT 

ES2-94-01  PHANT  PHENANTHRENE  LT 

ES2-94-01  PHENO  PHENOL  LT 

ES2-94-01  PPDDD  2^-BlS(PARA-CHU)ROPHENYL>l,l-DlCHLO  LT 

ES2-94-01  PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLO  LT 

ES2-94-01  PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>- 1, 1 , 1  -TRICH  LT 


40.00000000  pg/g  3FB-F 
2.00000000  pg/g  3FB-F 
3.00000000  pg/g  3FB-F 
3.00000000  pg/g  3FB-F 
3.00000000  pg/g  3FB-F 
5.00000000  pg/g  3FB-F 


9.10000  LT 
9.90000  LT 
2.20000  LT 
18.00000  LT 
14.00000  LT 
18.00000  LT 


ES2-94-01 

PRTHN  PARATHION 

LT 

80.00000000  pg/g  3FB-F 

37.00000  LT 

ES2-94-01 

PYR  PYRENE 

LT 

4.00000000  pg/g  3FB-F 

17.00000  LT 

ES2-94-01 

SUPON  2-CHLORO-l  -(2,4-DICHLOROPHENYL) VINYL 

LT 

50.00000000  pg/g  3FB-F 

19.00000  LT 

ES2-94-01 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

600.0000000  pg/g  3FB-F 

R 

17.00000  ND 

ES2-94-02 

123TCB  1,2.3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.30000000  pg/g  3FB-F 

5.80000  LT 

ES2-94-02 

123TCB  1 ,2,3-TRlCHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.30000000  pg/g  3FB-F 

5.80000  LT 

ES2-94-02 

124TCB  1 ,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

2.00000000  pg/g  3FB-F 

2.40000  LT 

ES2-94-02 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

D 

2.00000000  pg/g  3FB-F 

2.40000  LT 

ES2-94-02 

12DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.40000000  pg/g  3FB-F 

1.20000  LT 

ES2-94-02 

12DCLB 1 ,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.40000000  pg/g  3FB-F 

1.20000  LT 

ES2-94-02 

12DPH  1 ,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

5.00000000  pg/g  3FB-F 

13.00000  LT 

ES2-94-02 

12DPH  1 ,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

D 

5.00000000  pg/g  3FB-F 

13.00000  LT 

ES2-94-02 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.40000000  pg/g  3FB-F 

3.40000  LT 

ES2-94-02 

13DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.40000000  pg/g  3FB-F 

3.40000  LT 

ES2-94-02 

13DNB  U-DIN1TROBENZENE 

ND 

R 

6.00000000  pg/g  3FB-F 

V 

0.88400 

ES2-94-02 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ND 

RD 

6.00000000  pg/g  3FB-F 

U 

0.88400 

ES2-94-02 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.30000000  pg/g  3FB-F 

1.50000  LT 

ES2-94-02 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.30000000  pg/g  3FB-F 

1.50000  LT 

ES  2-94-02 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

6.00000000  pg/g  3FB-F 

1.70000  LT 

ES2-94-02 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

D 

6.00000000  pg/g  3FB-F 

1.70000  LT 

ES2-94-02 

245TCP  2,4,5-TRJCHLOROPHENOL 

LT 

5.00000000  pg/g  3FB-F 

2.80000  LT 

ES2-94-02 

245TCP  2,4,5-TRlCHLOROPHENOL 

LT 

D 

5.00000000  pg/g  3FB-F 

2.80000  LT 

ES2-94-02 

246TCP  2,4,6-TRlCHLOROPHENOL 

LT 

0.60000000  pg/g  3FB-F 

3.60000  LT 

ES2-94-02 

246TCP  2,4,6-TRlCHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.60000000  pg/g  3FB-F 

3.60000  LT 

ES2-94-02 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.60000000  pg/g  3FB-F 

8.40000  LT 

ES2-94-02 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.60000000  pg/g  3FB-F 

8.40000  LT 

ES2-94-02 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

30.00000000  pg/g  3FB-F 

4.40000  LT 

ES2-94-02 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

D 

30.00000000  pg/g  3FB-F 

4.40000  LT 

ES2-94-02 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

50.00000000  pg/g  3FB-F 

180.00000  LT 

ES2-94-02 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

D 

50.00000000  pg/g  3FB-F 

180.0000C  LT 

ES2-94-02 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

10.00000000  pg/g  3FB-F 

0.39700  LT 

ES2-94-02 

24DNT  2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

D 

10.00000000  pg/g  3FB-F 

0.39700  LT 

ES2-94-02 

26DNA  2,6-DINITROANILINE 

LT 

6.00000000  pg/g  3FB-F 

8.80000  LT 

ES2-94-02 

26DNA  2,6-DINITROANILINE 

LT 

D 

6.00000000  pg/g  3FB-F 

8.80000  ,T 

ES2-94-02 

26DNT  2,6-DINlTROTOLl  IENE 

LT 

3.00000000  pg/g  3FB-F 

0.6000(  LT 

ES2-94-02 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

D 

3.00000000  pg/g  3FB-F 

0.60000  LT 

ES2-94-02 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.60000000  pg/g  3FB-F 

2.80000  i  T 

ES2-94-02 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.60000000  pg/g  3FB-F 

2.80000  LT 

ES2-94-02 

2CNAP  2-CHLORON  APHTH ALENE 

LT 

2.00000000  pg/g  3FB-F 

2.60000  <;» 

ES2-94-02 

2CNAP  2-CHLORON  APHTH  ALENE 

LT 

D 

2.00000000  pg/g  3FB-F 

2.60000  ?  1 

ES2-94-02 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.30000000  pg/g  3FB-F 

1.30000  Li- 

ES2-94-02 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

D 

0.30000000  pg/g  3FB-F 

130000  LT 

ES2-94-02 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

1.00000000  pg/g  3FB-F 

3.60000  )  ' 

ES2-94-02 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

D 

1.00000000  pg/g  3FB-F 

3.60000  VI 
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Mem 

F1k 

Vmk 

Flag  Data  Mem 

Site  ID 

Test  Name 

BmI 

Cade 

Vaiae  Meas 

Code  Qua!  Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES2-94-02 

2NANIL  2-NITRO  ANILINE 

ND 

R 

30.00000000  fig/g  3FB-F 

R 

31.00000  ND 

ES2-94-02 

2NANIL  2-NITROANIUNE 

ND 

RD 

30.00000000  ng/g  3FB-F 

R 

31.00000  ND 

ES2-94-02 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

10.00000000  M-g/g  3FB-F 

8.20000  LT 

ES2-94-02 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

D 

10.00000000  ng/g  3FB-F 

8.20000  LT 

ES2-94-02 

33DCBD3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

20.00000000  pg/g  3FB-F 

5.00000  LT 

ES2-94-02 

33DCBD3.3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

D 

20.00000000  fig/g  3FB-F 

5.00000  LT 

ES2-94-02 

35DNA  3,5-DINITRO ANILINE 

LT 

20.00000000  ng/g  3FB-F 

21.00000  LT 

ES2-94-02 

35DNA  3,5-DINTTROANILINE 

LT 

D 

20.00000000  fig/g  3FB-F 

21.00000  LT 

ES2-94-02 

3N  ANIL  3-NITROANILINE 

LT 

30.00000000  fig/g  3FB-F 

15.00000  LT 

ES2-94-02 

3N  ANIL  3-NITROANILINE 

LT 

D 

30.00000000  jig'g  3FB-F 

15.00000  LT 

ES2-94-02 

3NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

3.00000000  jig/g  3FB-F 

2.90000  LT 

ES2-94-02 

3NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

D 

3.00000000  fig/g  3FB-F 

2.90000  LT 

ES2-94-02 

46DN2C  4.6-DINTTRO-2-C  RESOL 

LT 

8.00000000  jig/g  3FB-F 

R 

50.00000  ND 

ES2-94-02 

46DN2C  4.6-DINTTRO-2-C  RESOL 

LT 

D 

8.00000000  jig/g  3FB-F 

R 

50.00000  ND 

ES2-94-02 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.40000000  fig'g  3FB-F 

22.00000  LT 

ES2-94-02 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENVL  ETHER 

LT 

D 

0.40000000  jig/g  3FB-F 

22.00000  LT 

ES2-94-02 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

R 

6.00000000  >ig/g  3FB-F 

R 

1.00000  ND 

ES2-94-02 

4CANEL  4-CHLOROANILINE 

ND 

DR 

6.00000000  ng/g  3FB-F 

R 

1.00000  ND 

ES2-94-02 

4CL3C  4-CHLORO-3-C RESOL 

LT 

9.00000000  *ig/g  3FB-F 

8.50000  LT 

ES2-94-02 

4CL3C  4-CHLORO-3-C RESOL 

LT 

D 

9.00000000  ng/g  3FB-F 

8.50000  LT 

ES2-94-02 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

2.00000000  >ig/g  3FB-F 

23.00000  LT 

ES2-94-02 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

D 

2.00000000  ^ig/g  3FB-F 

23.00000  LT 

ES2-94-02 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

2.00000000  jig/g  3FB-F 

2.80000  LT 

ES2-94-02 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

D 

2.00000000  ng/g  3FB-F 

2.80000  LT 

ES2-94-02 

4N  ANIL  4-NITROANILINE 

ND 

R 

30.00000000  ng/g  3FB-F 

R 

31.00000  ND 

ES2-94-02 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

RD 

30.00000000  ng/g  3FB-F 

R 

31.00000  ND 

ES2-94-02 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

30.00000000  \ig/g  3FB-F 

96.00000  LT 

ES2-94-02 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

D 

30.00000000  (jg/g  3FB-F 

96.00000  LT 

ES2-94-02 

ABHC  ALPHA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

10.00000000  ng/g  3FB-F 

5.30000  LT 

ES2-94-02 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

10.00000000  figfe  3FB-F 

5.30000  LT 

ES2-94-02 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

4.00000000  ng/g  3FB-F 

23.00000  LT 

ES2-94-02 

AENSLF  ALPH  A-ENDOSl  ILFAN 

LT 

D 

4.00000000  ng/g  3FB-F 

23.00000  LT 

ES2-94-02 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

10.00000000  ng'g  3FB-F 

13.00000  LT 

ES2-94-02 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

D 

10.00000000  Mg/g  3FB-F 

13.00000  LT 

ES2-94-02 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.40000000  ^ig/g  3FB-F 

5.80000  LT 

ES2-94-02 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

D 

0.40000000  Hg/g  3FB-F 

5.80000  LT 

ES2-94-02 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.30000000  ng/g  3FB-F 

5.10000  LT 

ES2-94-02 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

D 

0.30000000  *ig/g  3FB-F 

5.10000  LT 

ES2-94-02 

ANIL  ANILINE 

ND 

R 

1.00000000  ng/g  3FB-F 

R 

2.00000  ND 

ES2-94-02 

ANIL  ANILINE 

ND 

RD 

1.00000000  fig/g  3FB-F 

R 

2.00000  ND 

ES2-94-02 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

7.00000000  fig/g  3FB-F 

5.20000  LT 

ES2 -94-02 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

D 

7.00000000  >ig/g  3FB-F 

5.20000  LT 

ES2-94-02 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.60000000  *tg/g  3FB-F 

5.90000  LT 

ES2-94-02 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

D 

0.60000000  fig/g  3FB-F 

5.90000  LT 

ES2-94-02 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

2.00000000  fig/g  3FB-F 

6.80000  LT 

ES2-94-02 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

D 

2.00000000  ^g/g  3FB-F 

6.80000  LT 

ES2-94-02 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

4.00000000  fxg/g  3FB-F 

5.00000  LT 

ES2-94-02 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

D 

4.00000000  #4.g/g  3FB-F 

5.00000  LT 

ES2-94-02 

B2CLEEBIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

4.00000000  jig/g  3FB-F 

0.68000  LT 

ES2-94-02 

B2CLEEBIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

D 

4.00000000  ng/g  3FB-F 

0.68000  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


^  r  ■  I1  ***  r^M 

Meas 

Flag 

U  mit 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

EmXj 

Code  Qual 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIV OLATILES 


ES2-94-02 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

5.00000000  gg/g  3FB-F 

7.70000  LT 

ES2-94-02 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

D 

5.00000000  gg/g  3FB-F 

7.70000  LT 

ES2-94-02 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.40000000  gg/g  3FB-F 

9.80000  LT 

ES2-94-02 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

D 

0.40000000  gg/g  3FB-F 

9.80000  LT 

ES2-94-02 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

10.00000000  gg/g  3FB-F 

14.00000  LT 

ES2-94-02 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

D 

10.00000000  gg/g  3FB-F 

14.00000  LT 

ES2-94-02 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

3.00000000  gg/g  3FB-F 

10.00000  LT 

ES2-94-02 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

D 

3.00000000  gg/g  3FB-F 

10.00000  LT 

ES2-94-02 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLOREDE 

LT 

10.00000000  gg/g  3FB-F 

17.00000  LT 

ES2-94-02 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

10.00000000  gg/g  3FB-F 

17.00000  LT 

ES2-94-02 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

20.00000000  gg/g  3FB-F 

28.00000  LT 

ES2-94-02 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

D 

20.00000000  gg/g  3FB-F 

28.00000  LT 

ES2-94-02 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

20.00000000  gg/g  3FB-F 

42.00000  LT 

ES2-94-02 

BENSLFBETA-ENDOSULFAN 

LT 

D 

20.00000000  gg/g  3FB-F 

42.00000  LT 

ES2-94-02 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

R 

1.00000000  gg/g  3FB-F  R 

2.00000  ND 

ES2-94-02 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

RD 

1.00000000  gg/g  3FB-F  R 

2.00000  ND 

ES2-94-02 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

R 

30.00000000  gg/g  3FB-F  R 

3.10000  ND 

ES2-94-02 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

RD 

30.00000000  gg/g  3FB-F  R 

3.10000  ND 

ES2-94-02 

BGHIPY BENZO  [G,HJ]  PERYLENE 

LT 

2.00000000  gg/g  3FB-F 

15.00000  LT 

ES2-94-02 

BGHIPY BENZO  [GJU]  PERYLENE 

LT 

D 

2.00000000  gg/g  3FB-F 

15.00000  LT 

ES2-94-02 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

1.00000000  gg/g  3FB-F 

10.00000  LT 

ES2-94-02 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

D 

1.00000000  gg/g  3FB-F 

10.00000  LT 

ES2-94-02 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.30000000  gg/g  3FB-F 

4.00000  LT 

ES2-94-02 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

D 

0.30000000  gg/g  3FB-F 

4.00000  LT 

ES2-94-02 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.30000000  gg/g  3FB-F 

7.40000  LT 

ES2-94-02 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

D 

0.30000000  gg/g  3FB-F 

7.40000  LT 

ES  2-94-0  2 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.80000000  gg/g  3FB-F 

12.00000  LT 

ES2-94-02 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.80000000  gg/g  3FB-F 

12.00000  LT 

ES2-94-02 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

5.00000000  gg/g  3FB-F 

54.00000  LT 

ES2-94-02 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

D 

5.00000000  gg/g  3FB-F 

54.00000  LT 

ES2-94-02 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

20.00000000  gg/g  3FB-F 

8.30000  LT 

ES2-94-02 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

D 

20.00000000  gg/g  3FB-F 

8.30000  LT 

ES2-94-02 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

7.00000000  gg/g  3FB-F 

37.00000  LT 

ES2-94-02 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

D 

7.00000000  gg/g  3FB-F 

37.00000  LT 

ES2-94-02 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

1.00000000  gg/g  3FB-F 

10.00000  LT 

ES2-94-02 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

D 

1.00000000  gg/g  3FB-F 

10.00000  LT 

ES2-94-02 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

3.00000000  gg/g  3FB-F 

15.00000  LT 

ES2-94-02 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

D 

3.00000000  gg/g  3FB-F 

15.00000  LT 

ES2-94-02 

CPMS024-CHL0R0PHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.70000000  gg/g  3FB-F 

5.30000  LT 

ES2-94-02 

CPMS024-CHL0R0PHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

D 

0.70000000  gg/g  3FB-F 

5.30000  LT 

ES2-94-02 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

3.00000000  gg/g  3FB-F 

12.00000  LT 

ES2-94-02 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

D 

3.00000000  gg/g  3FB-F 

12.00000  LT 

ES2-94-02 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.70000000  gg/g  3FB-F 

12.00000  LT 

ES2-94-02 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

D 

0.70000000  gg/g  3FB-F 

12.00000  LT 

ES2-94-02 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

2.00000000  gg/g  3FB-F  R 

3.00000  ND 

ES2-94-02 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

2.00000000  gg/g  3FB-F  R 

3.00000  ND 

ES2-94-02 

DBZFU  DIBENZORIRAN 

LT 

4.00000000  gg/g  3FB-F 

5.10000  LT 

ES2-94-02 

DBZFU  DIBENZORIRAN 

LT 

D 

4.00000000  gg/g  3FB-F 

5.10000  LT 

ES2-94-02 

DCPD  DIC  Y  CLOPENT  ADIENE 

LT 

6.00000000  gg/g  3FB-F 

5.50000  LT 

ES2-94-02 

DCP  D  DIC  Y  CLOPENT  ADIENE 

LT 

D 

6.00000000  gg/g  3FB-F 

5.50000  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


PUUf  BLilT' 

Meat 

Halt 

Flat  Data 

Meat 

Site  ID 

Teat  Nhk 

Baal 

C«4r 

Value  Mcts 

EZE1 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES2-94-02 

DDVP  VAPONA 

LT 

0.70000000  ng/g  3FB-F 

8.50000  LT 

ES2-94-02 

DDVP  VAPONA 

LT 

D 

0.70000000  ng/g  3FB-F 

8.50000  LT 

ES2-94-02 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

2.00000000  jig/g  3FB-F 

5.90000  LT 

ES2-94-02 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

D 

2.00000000  Hg/g  3FB-F 

5.90000  LT 

ES2-94-02 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.60000000  gg/g  3FB-F 

3.30000  LT 

ES2-94-02 

DITH  DITHIANE 

LT 

D 

0.60000000  ng/g  3FB-F 

3.30000  LT 

ES2-94-02 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.80000000  fig/g  3FB-F 

26.00000  LT 

ES2-94-02 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

D 

0.80000000  fig/g  3FB-F 

26.00000  LT 

ES2-94-02 

DM?  DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.60000000  fig/g  3FB-F 

2.20000  LT 

ES2-94-02 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

D 

0.60000000  ng/g  3FB-F 

2.20000  LT 

ES2-94-02 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

10.00000000  (Ig/g  3FB-F 

33.00000  LT 

ES2-94-02 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

D 

10.00000000  (ig/g  3FB-F 

33.00000  LT 

ES2-94-02 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

2.00000000  ng/g  3FB-F 

1.50000  LT 

ES2-94-02 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

D 

2.00000000  ng^g  3FB-F 

1.50000  LT 

ES2-94-02 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

10.00000000  ^g  3FB-F 

18.00000  LT 

ES2-94-02 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

D 

10.00000000  ng/g  3FB-F 

18.00000  LT 

ES2-94-02 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

20.00000000  (ig^g  3FB-F 

5.00000  LT 

ES2-94-02 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

D 

20.00000000  ng/g  3FB-F 

5.00000  LT 

ES2-94-02 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

3.00000000  Hg'g  3FB-F 

R 

6.00000  ND 

ES2-94-02 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

RD 

3.00000000  |ig'g  3FB-F 

R 

6.00000  ND 

ES2-94-02 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

10.00000000  fig/g  3FB-F 

50.00000  LT 

ES2-94-02 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

D 

10.00000000  ng/g  3FB-F 

50.00000  LT 

ES2-94-02 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

R 

10.00000000  jig'g  3FB-F 

R 

20.00000  ND 

ES2-94-02 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

RD 

10.00000000  ng/g  3FB-F 

R 

20.00000  ND 

ES2-94-02 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.30000000  ^ig/g  3FB-F 

24.00000  LT 

ES2-94-02 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

D 

0.30000000  Mg/g  3FB-F 

24.00000  LT 

ES2-94-02 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.60000000  ng/g  3FB-F 

9.20000  LT 

ES2-94-02 

FLRENEFLUORENE 

:  T 

D 

0.60000000  ^tg'g  3FB-F 

9.20000  LT 

ES2-94-02 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

10.00000000  ng/g  3FB-F 

8.70000  LT 

ES2-94-02 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

D 

10.00000000  ng/g  3FB-F 

8.70000  LT 

ES2-94-02 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

2.00000000  \igfg  3FB-F 

38.00000  LT 

ES2-94-02 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

D 

2.00000000  >ig/g  3FB-F 

38.00000  LT 

ES2-94-02 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

5.00000000  ng/g  3FB-F 

28.00000  LT 

ES2-94-02 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

D 

5.00000000  ng/g  3FB-F 

28.00000  LT 

ES2-94-02 

ICDPYRINDENO[U.3-C.D]  PYRENE 

LT 

20.00000000  fig/g  3FB-F 

21.00000  LT 

ES2-94-02 

ICDPYRINDENO[U,3-C,D)  PYRENE 

LT 

D 

20.00000000  ng/g  3FB-F 

21.00000  LT 

ES2-94-02 

ISODR  ISODRIN 

LT 

5.00000000  fxg/g  3FB-F 

7.80000  LT 

ES2-94-02 

ISODR  ISODRIN 

LT 

D 

5.00000000  ng/g  3FB-F 

7.80000  LT 

ES2-94-02 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

4.00000000  fig/g  3FB-F 

2.40000  LT 

ES2-94-02 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

D 

4.00000000  fig/g  3FB-F 

2.40000  LT 

ES2-94-02 

KEP  KEPONE 

ND 

R 

10.00000000  *tg/g  3FB-F 

R 

20.00000  ND 

ES2-94-02 

KEP  KEPONE 

ND 

RD 

10.00000000  \ig/g  3FB-F 

R 

20.00000  ND 

ES2-94-02 

LIN  LINDANE 

LT 

1.00000000  ng/g  3FB-F 

7.20000  LT 

ES2-94-02 

LIN  LINDANE 

LT 

D 

1.00000000  ng/g  3FB-F 

7.20000  LT 

ES2-94-02 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

3.00000000  (jtg/g  3FB-F 

11.00000  LT 

ES2-94-02 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

D 

3.00000000  fig/g  3FB-F 

11.00000  LT 

ES2-94-02 

MIREX  l,lA,2*2,33A.4.5,5.5A,5B,6-DECACHLOROOCT 

LT 

1.00000000  fig/g  3FB-F 

24.00000  LT 

ES2-94-02 

MIREX  1,1  A,2,2,3,3A.4,5,5.5A.5B,6-DECACHLOROOCT 

LT 

D 

1.00000000  ng/g  3FB-F 

24.00000  LT 

ES2-94-02 

MLTHN  MALATHION 

LT 

2.00000000  jig/g  3FB-F 

21.00000  LT 

ES2-94-02 

MLTHN  MALATHION 

LT 

D 

2.00000000  ng/g  3FB-F 

21.00000  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


FieU  Bkak" 

.Mess 

Daft 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Nawe 

Bool 

Cade 

Value  Meas 

Code  Qnal 

V'aiae  Bool 

Chemical  Class:  SEMTV OLATILE  S 


ES2-94-02 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

7.00000000  |ig/g  3FB-F 

0.50000  LT 

ES2-94-02 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

D 

7.00000000  gg/g  3FB-F 

0.50000  LT 

ES2-94-02 

NB  NITROBENZENE 

LT 

20.00000000  ggg  3FB-F 

0.68200  LT 

ES2-94-02 

NB  NITROBENZENE 

LT 

D 

20.00000000  gg/g  3FB-F 

0.68200  LT 

ES2-94-02 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

5.00000000  gg/g  3FB-F 

9.70000  LT 

ES2-94-02 

NNDMEN-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

D 

5.00000000  gg/g  3FB-F 

9.70000  LT 

ES2-94-02 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

10.00000000  gg/g  3FB-F 

6.80000  LT 

ES2-94-02 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

D 

10.00000000  gg/g  3FB-F 

6.80000  LT 

ES2-94-02 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

3.00000000  gg/g  3FB-F 

3.70000  LT 

ES2-94-02 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

D 

3.00000000  gg/g  3FB-F 

3.70000  LT 

ES2-94-02 

OXAT  1 ,4-OXATHI  ANE 

LT 

0.80000000  gg/g  3FB-F 

27.00000  LT 

ES2-94-02 

OXAT  L4-OXATHIANE 

LT 

D 

0.80000000  gg/g  3FB-F 

27.00000  LT 

ES2-94-02 

PC  BO  16  PCB  1016 

LT 

3.00000000  gg/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-02 

PC  BO  16  PCB  1016 

LT 

D 

3.00000000  gg/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-02 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

DR 

3.00000000  gg/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-02 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

3.00000000  gg/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-02 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

3.00000000  gg/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-02 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

RD 

3.00000000  gg/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-02 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

3.00000000  gg/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-02 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

RD 

3.00000000  gg/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-02 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

3.00000000  gg/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-02 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

RD 

3.00000000  gg/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-02 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

3.00000000  ng/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-02 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

RD 

3.00000000  *ig/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-02 

PCB260  PCB  1260 

LT 

8.00000000  ^g/g  3FB-F 

R 

13.00000  ND 

ES2-94-02 

PCB260  PCB  1260 

LT 

D 

8.00000000  gg/g  3FB-F 

R 

13.00000  ND 

ES2-94-02 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

8.00000000  gg/g  3FB-F 

9.10000  LT 

ES2-94-02 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

D 

8.00000000  gg/g  3FB-F 

9.10000  LT 

ES2-94-02 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.30000000  gg/g  3FB-F 

9.90000  LT 

ES2-94-02 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

D 

0.30000000  gg/g  3FB-F 

9.90000  LT 

ES2-94-02 

PHENO  PHENOL 

LT 

0.50000000  gg/g  3FB-F 

2.20000  LT 

ES2-94-02 

PHENO  PHENOL 

LT 

D 

0.50000000  gg/g  3FB-F 

2.20000  LT 

ES2-94-02 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U-DICHLO 

LT 

0.60000000  gg/g  3FB-F 

18.00000  LT 

ES2-94-02 

PPDDD  2,2-BIS(P ARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLO 

LT 

D 

0.60000000  gg/g  3FB-F 

18.00000  LT 

ES2-94-02 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHU)ROPHENYL)-Ll-DICHLO 

LT 

0.70000000  gg/g  3FB-F 

14.00000  LT 

ES2-94-02 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLO 

LT 

D 

0.70000000  gg/g  3FB-F 

14.00000  LT 

ES2-94-02 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1,1,1  -TRICH 

LT 

1.00000000  gg/g  3FB-F 

18.00000  LT 

ES  2-94-02 

PPDDT  2,2-BI S<PARA-CHLORC>PHENYL>  1,1,1  -TRJCH 

LT 

D 

1.00000000  gg/g  3FB-F 

18.00000  LT 

ES2-94-02 

PRTHN  PARATHION 

LT 

20.00000000  gg/g  3FB-F 

37.00000  LT 

ES2-94-02 

PRTHN  PARATHION 

LT 

D 

20.00000000  gg/g  3FB-F 

37.00000  LT 

ES2-94-02 

PYR  PYRENE 

LT 

0.80000000  gg/g  3FB-F 

17.00000  LT 

ES2-94-02 

PYR  PYRENE 

LT 

D 

0.80000000  gg/g  3FB-F 

17.00000  LT 

ES2-94-02 

SUPON  2-CHLORO- 1  -(2,4-DICHLOROPHENYL) VINYL 

LT 

9.00000000  gg/g  3FB-F 

19.00000  LT 

ES2-94-02 

SUPON  2-CHLORO- l-(2,4-DICHLOROPHENYL) VINYL 

LT 

D 

9.00000000  gg/g  3FB-F 

19.00000  LT 

ES2-94-02 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

100.0000000  gg/g  3FB-F 

R 

17.00000  ND 

ES2-94-02 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

D 

100.0000000  gg/g  3FB-F 

R 

17.00000  ND 

ES2-94-03 

123TCB  1 ,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.60000000  gg/g  3FB-F 

5.80000  LT 

ES2-94-03 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

4.00000000  gg/g  3FB-F 

2.40000  LT 

ES2-94-03 

12DCLB 1 ,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.80000000  gg/g  3FB-F 

1.20000  LT 

ES2-94-03 

12DPH  1 ,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

10.00000000  gg/g  3FB-F 

13.00000  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


FHTBUL  " 

Mm 

Urn* 

FI ag  Date 

Meat 

Site  ID 

Test  Nave 

Baal 

Cafe 

Value  Mas 

Code  Qua] 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES2-94-03 

1 3DCLB 1 3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.80000000  jig/g  3FB-F 

3.40000  LT 

ES2-94-03 

13DNB  13-DINITROBENZENE 

ND 

R 

10.00000000  >ig/g  3FB-F 

U 

0.88400 

ES2-94-03 

14DCLB 1 ,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.70000000  ng/g  3FB-F 

1.50000  LT 

ES2-94-03 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

10.00000000  \igfg  3FB-F 

1.70000  LT 

ES2-94-03 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

10.00000000  ng/g  3FB-F 

2.80000  LT 

ES2-94-03 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

1.00000000  ng/g  3FB-F 

3.60000  LT 

ES2-94-03 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

1.00000000  Hg/g  3FB-F 

8.40000  LT 

ES2-94-03 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

60.00000000  Hg/g  3FB-F 

4.40000  LT 

ES2-94-03 

24DNP  2,4-DINTTROPHENOL 

LT 

90.00000000  ng/g  3FB-F 

180.00000  LT 

ES2-94-03 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

30.00000000  \ig/g  3FB-F 

0.39700  LT 

ES2-94-03 

26DNA  2,6-DINITROANILINE 

LT 

10.00000000  \igjg  3FB-F 

8.80000  LT 

ES2-94-03 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

6.00000000  fig/g  3FB-F 

0.60000  LT 

ES2-94-03 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

1.00000000  *ig/g  3FB-F 

2.80000  LT 

ES2-94-03 

2CNAP  2-CHLORON APHTH ALENE 

LT 

5.00000000  ^g/g  3FB-F 

2.60000  LT 

ES2-94-03 

2MNAP  2-METHYLN  APHTH  ALENE 

LT 

0.60000000  \ig/g  3FB-F 

1.30000  LT 

ES2-94-03 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

2.00000000  \igjg  3FB-F 

3.60000  LT 

ES2-94-03 

2NANIL  2-NITRO  ANILINE 

ND 

R 

60.00000000  pg/g  3FB-F 

R 

31.00000  ND 

ES2-94-03 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

20.00000000  fig/g  3FB-F 

8.20000  LT 

ES2-94-03 

33DCBD3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

30.00000000  pg/g  3FB-F 

5.00000  LT 

ES2-94-03 

35DNA  3, 5-DrNITRO ANILINE 

LT 

30.00000000  \ig/g  3FB-F 

21.00000  LT 

ES2-94-03 

3N  ANIL  3-NITROANILINE 

LT 

60.00000000  \igjg  3FB-F 

15.00000  LT 

ES2-94-03 

3NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

7.00000000  \ig/g  3FB-F 

2.90000  LT 

ES2-94-03 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-C  RESOL 

LT 

20.00000000  ^g/g  3FB-F 

R 

50.00000  ND 

ES2-94-03 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.80000000  fig/g  3FB-F 

22.00000  LT 

ES2-94-03 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

R 

10.00000000  ng/g  3FB-F 

R 

1.00000  ND 

ES2-94-03 

4CL3C  4-CHLORO-3-C RESOL 

LT 

20.00000000  >ig/g  3FB-F 

8.50000  LT 

ES  2-94-0  3 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

3.00000000  ng/g  3FB-F 

23.00000  LT 

ES2-94-03 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

5.00000000  fig/g  3FB-F 

2.80000  LT 

ES  2 -94-03 

4N  ANIL  4-NITROANILINE 

ND 

R 

60.00000000  ng/g  3FB-F 

R 

31,00000  ND 

ES2-94-03 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

70.00000000  ^g/g  3FB-F 

96.00000  LT 

ES2-94-03 

ABHC  ALPHA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

30.00000000  jig/g  3FB-F 

5.30000  LT 

ES2-94-03 

AEN  SLF  ALPH  A-ENDOSULFAN 

LT 

8.00000000  ng/g  3FB-F 

23.00000  LT 

ES2-94-03 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

30.00000000  ng/g  3FB-F 

13.00000  LT 

ES2-94-03 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.80000000  jig/g  3FB-F 

5.80000  LT 

ES2-94-03 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.70000000  ng/g  3FB-F 

5.10000  LT 

ES2-94-03 

ANIL  ANILINE 

ND 

R 

3.00000000  ]ig/g  3FB-F 

R 

2.00000  ND 

ES2-94-03 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

10.00000000  fig/g  3FB-F 

5.20000  LT 

ES2-94-03 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

1.00000000  gg/g  3FB-F 

5.90000  LT 

ES2-94-03 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

4.00000000  ^g/g  3FB-F 

6.80000  LT 

ES2-94-03 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

9.00000000  ng/g  3FB- 

5.00000  LT 

ES2-94-03 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

7.00000000  pg/g  3FB- 

0.68000  LT 

ES2-94-03 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

10.00000000  jig/g  3FB-F 

7.70000  LT 

ES2-94-03 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.80000000  >ig/g  3FB-F 

9.80000  LT 

ES2-94-03 

BAPYR  BENZO  [AJ  PYRENE 

LT 

20.00000000  jig/g  3FB-F 

14.00000  LT 

ES2-94-03 

BBFAN  BENZO  fB]  FLUORANTHENE 

LT 

6.00000000  Kig/g  3FB-F 

10.00000  LT 

ES2-94-03 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

30.00000000  >ig/g  3FB-F 

17.00000  LT 

ES2-94-03 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

40.00000000  Mg/g  3FB-F 

28.00000  LT 

ES2-94-03 

BENSLFBETA-ENDOSIFLFAN 

LT 

50.00000000  ^g/g  3FB-F 

42.00000  LT 

ES2-94-03 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

R 

3.00000000  ng/g  3FB-F 

R 

2.00000  ND 

ES2-94-03 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

R 

60.00000000  yg/g  3FB-F 

R 

3.10000  ND 

370 


Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


KeUBUk  " 

Men 

FhC 

UaH 

Flag  Data 

Meas 

stem 

Test  Nave 

Bed 

Cafe 

Value  Meas 

Code  Ooal 

Valoe  Bod 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES2-94-03 

BGHIPYBENZO  [G,H,I1  PERYLENE 

LT 

4.00000000  fig/g  3FB-F 

15.00000  LT 

ES2-94-03 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

3.00000000  fig/g  3FB-F 

10.00000  LT 

ES2-94-03 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.60000000  fig/g  3FB-F 

4.00000  LT 

ES2-94-03 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.60000000  fig/g  3FB-F 

7.40000  LT 

ES2-94-03 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

2.00000000  fig/g  3FB-F 

12.00000  LT 

ES2-94-03 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADDENE 

LT 

10.00000000  fig/g  3FB-F 

54.00000  LT 

ES2-94-03 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

40.00000000  ng/g  3FB-F 

8.30000  LT 

ES2-94-03 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

10.00000000  fig/g  3FB-F 

37.00000  LT 

ES2-94-03 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

2.00000000  fig/g  3FB-F 

10.00000  LT 

ES2-94-03 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

6.00000000  fig/g  3FB-F 

15.00000  LT 

ES2-94-03 

CPMS024-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

1.00000000  fig/g  3FB-F 

5.30000  LT 

ES2-94-03 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

6.00000000  fig/g  3FB-F 

12.00000  LT 

ES2-94-03 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

1.00000000  Jig/g  3FB-F 

12.00000  LT 

ES2-94-03 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

4.00000000  ng/g  3FB-F 

R 

3.00000  ND 

ES2-94-03 

DBZFU  DIBENZOFURAN 

LT 

8.00000000  ng/g  3FB-F 

5.10000  LT 

ES2-94-03 

DCPD  DICY  CLOPENTADIENE 

LT 

10.00000000  ng/g  3FB-F 

5.50000  LT 

ES2-94-03 

DDVP  VAPONA 

LT 

1.00000000  ^g/g  3FB-F 

8.50000  LT 

ES2-94-03 

DEP  DIETHYL  PHTH ALATE 

LT 

5.00000000  Hg/g  3FB-F 

5.90000  LT 

ES2-94-03 

DITH  DITH1ANE 

LT 

1.00000000  ng/g  3FB-F 

3.30000  LT 

ES2-94-03 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

2.00000000  (ig/g  3FB-F 

26.00000  LT 

ES2-94-03 

DMP  DIMETHYL  PHTH  ALATE 

LT 

1.00000000  ng/g  3FB-F 

2.20000  LT 

ES2-94-03 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

30.00000000  jig/g  3FB-F 

33.00000  LT 

ES2-94-03 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

5.00000000  ng/g  3FB-F 

1.50000  LT 

ES2-94-03 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

30.00000000  ^g/g  3FB-F 

18.00000  LT 

ES2-94-03 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

40.00000000  ng/g  3FB-F 

5.00000  LT 

ES2-94-03 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

6.00000000  fig/g  3FB-F 

R 

6.00000  ND 

ES2-94-03 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

20.00000000  ng/g  3FB-F 

50.00000  LT 

ES2-94-03 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

R 

30.00000000  ng'g  3FB-F 

R 

20.00000  ND 

ES2-94-03 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.60000000  ^g/g  3FB-F 

24.00000  LT 

ES2-94-03 

FLRENEFLUORENE 

LT 

1.00000000  ng/g  3FB-F 

9.20000  LT 

ES2-94-03 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

20.00000000  jig/g  3FB-F 

8.70000  LT 

ES2-94-03 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

5.00000000  ng/g  3FB-F 

38.00000  LT 

ES2-94-03 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

10.00000000  fig/g  3FB-F 

28.00000  LT 

ES2-94-03 

ICDPYRINDENO[U,3-C,D]  PYRENE 

LT 

50.00000000  fig/g  3FB-F 

21.00000  LT 

ES2-94-03 

ISODR  ISODRIN 

LT 

10.00000000  (ig/g  3FB-F 

7.80000  LT 

ES2-94-03 

ISOPHR ISOPHORONE 

LT 

8.00000000  ng  g  3FB-F 

2.40000  LT 

ES2-94-03 

KEP  KEPONE 

ND 

R 

30.00000000  ng/g  3FB-F 

R 

20.00000  ND 

ES2-94-03 

LIN  LINDANE 

LT 

2.00000000  fig/g  3FB-F 

7.20000  LT 

ES2-94-03 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

5.00000000  fig/g  3FB-F 

11.00000  LT 

ES2-94-03 

MIREX  1, 1  A^,2,3*3  A,4,5,5,5  a,  5  B,6-DEC  ACHLOROOCT 

LT 

3.00000000  fig/g  3FB-F 

24.00000  LT 

ES2-94-03 

MLTHN  MALATHION 

LT 

4.00000000  ftg/g  3FB-F 

21.00000  LT 

ES2-94-03 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

10.00000000  fig/g  3FB-F 

0.50000  LT 

ES2-94-03 

NB  NITROBENZENE 

LT 

40.00000000  fig/g  3FB-F 

0.68200  LT 

ES2-94-03 

NNDME  N-NITROSODIMETH  YLAMINE 

LT 

9.00000000  fig/g  3FB-F 

9.70000  LT 

ES2-94-03 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

20.00000000  fig/g  3FB-F 

6.80000  LT 

ES2-94-03 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

6.00000000  fig/g  3FB-F 

3.70000  LT 

ES2-94-03 

OXAT  1 ,4-OXATHI  ANE 

LT 

2.00000000  fig/g  3FB-F 

27.00000  LT 

ES2-94-03 

PC  BO  16  PCB  1016 

LT 

6.00000000  fig/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-03 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

6.00000000  fig/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-03 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

6.00000000  fig/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


FlcUET 

Mm 

U  mk 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Baal 

Code 

Valae  Meas 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES2-94-03 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

6.00000000  jig/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-03 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

6.00000000  fig/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-03 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

6.00000000  jig/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-03 

PCB260  PCB  1260 

LT 

20.00000000  ng/g  3FB-F 

R 

13.00000  ND 

ES2-94-03 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

20.00000000  ng/g  3FB-F 

9.10000  LT 

ES2-94-03 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.60000000  ng/g  3FB-F 

9.90000  LT 

ES2-94-03 

PHENO  PHENOL 

LT 

1.00000000  jig/g  3FB-F 

2.20000  LT 

ES2-94-03 

PPDDD  2  J-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  1, 1  -DICHLO 

LT 

1.00000000  3FB-F 

18.00000  LT 

ES2-94-03 

PPDDE  2,2-BIS<PARA-CHLOROPHENYL>-l ,  1  -DICHLO 

LT 

1.00000000  jig/g  3FB-F 

14.00000  LT 

ES2-94-03 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.  1, 1  -TRICH 

LT 

2.00000000  jig/g  3FB-F 

18.00000  LT 

ES2-94-03 

PRTHN  PARATHION 

LT 

30.00000000  jig/g  3FB-F 

37.00000  LT 

ES2-94-03 

PYR  PYRENE 

LT 

2.00000000  (ig/g  3FB-F 

17.00000  LT 

ES2-94-03 

SUPON  2-CHLORO-l  -(2,4-DlCHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

20.00000000  ng/g  3FB-F 

19.00000  LT 

ES2-94-03 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

200.0000000  ng/g  3FB-F 

R 

17.00000  ND 

ES2-94-04 

123TCB  1,2,3-TRJCHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  jig/g  3FB-F 

5.80000  LT 

ES2-94-04 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  fig/g  3FB-F 

2.40000  LT 

ES2 -94-04 

12DCLB 1  ,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  fig/g  3FB-F 

1.20000  LT 

ES2-94-04 

12DPH  1 ,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  jig/g  3FB-F 

13.00000  LT 

ES2-94-04 

13DCLB  L3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  fig/g  3FB-F 

3.40000  LT 

ES2-94-04 

13DNB  U-DINITROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  ng/g  3FB-F 

U 

0.88400 

ES2-94-04 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  |ig/g  3FB-F 

1.50000  LT 

ES2-94-04 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  ng/g  3FB-F 

1.70000  LT 

ES2-94-04 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  jig/g  3FB-F 

2.80000  LT 

ES2-94-04 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  ng'g  3FB-F 

3.60000  LT 

ES2-94-04 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  ng/g  3FB-F 

8.40000  LT 

ES2-94-04 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  ^g/g  3FB-F 

4.40000  LT 

ES2-94-04 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000  )xg!g  3FB-F 

180.00000  LT 

ES2-94-04 

24DNT  2,4-DINTTROTOLUENE 

LT 

1.40000000  jig/g  3FB-F 

0.39700  LT 

ES2-94-04 

26DNA  2,6-DINTTRO ANILINE 

LT 

0.57000000  ng/g  3FB-F 

8.80000  LT 

ES2-94-04 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000  \igjg  3FB-F 

0.60000  LT 

ES2-94-04 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  ^g/g  3FB-F 

2.80000  LT 

ES2-94-04 

2CNAP  2-CHLORON APHTH ALENE 

LT 

0.24000000  fig/g  3FB-F 

2.60000  LT 

ES2-94-04 

2MNAP  2-METHYLN  APHTH  ALENE 

LT 

0.03200000  >ig/g  3FB-F 

1.30000  LT 

ES2-94-04 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  jig/g  3FB-F 

3.60000  LT 

ES2-94-04 

2N  ANIL  2-NITRO  ANILINE 

ND 

R 

3.10000000  ^g/g  3FB-F 

R 

31.00000  ND 

ES2-94-04 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  \igfg  3FB-F 

8.20000  LT 

ES2-94-04 

33DCBD3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  ^g/g  3FB-F 

5.00000  LT 

ES2-94-04 

35DNA  3, 5-DINITRO ANILINE 

LT 

1.60000000  ytgfg  3FB-F 

21.00000  LT 

ES2-94-04 

3N  ANIL  3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000  ng/g  3FB-F 

15.00000  LT 

ES2-94-04 

3  NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000  jigfe  3FB-F 

2.90000  LT 

ES2-94-04 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-C  RESOL 

LT 

0.80000000  fig/g  3FB-F 

R 

50.00000  ND 

ES2-94-04 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  \kg/g  3FB-F 

22.00000  LT 

ES2-94-04 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

R 

0.63000000  ng/g  3FB-F 

R 

1.00000  ND 

ES2-94-04 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000  ^ig/g  3FB-F 

8.50000  LT 

ES2-94-04 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  ng/g3FB-F 

23.00000  LT 

ES2-94-04 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  \igjg  3FB-F 

2.80000  LT 

ES2-94-04 

4N  ANIL  4-NITRO  ANILINE 

ND 

R 

3.10000000  ^g/g  3FB-F 

R 

31.00000  ND 

ES2-94-04 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  ng/g  3FB-F 

96.00000  LT 

ES2-94-04 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORJDE 

LT 

1.30000000  jig/g  3FB-F 

5.30000  LT 

ES2-94-04 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  ng/g  3FB-F 

23.00000  LT 
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ES2-94-04 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000000  gg/g  3FB-F 

13.00000  LT 

ES2-94-04 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  gg/g  3FB-F 

5.80000  LT 

ES2-94-04 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  gg/g  3FB-F 

5.10000  LT 

ES2-94-04 

ANIL  ANILINE 

ND 

R 

0.13000000  gg/g  3FB-F 

R 

2.00000  ND 

ES2-94-04 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  gg/g  3FB-F 

5.20000  LT 

ES2-94-04 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.06500000  gg/g  3FB-F 

5.90000  LT 

ES2-94-04 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  gg/g  3FB-F 

6.80000  LT 

ES2-94-04 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  gg/g  3FB-F 

5.00000  LT 

ES2-94-04 

B2CLEEBIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  gg/g  3FB-F 

0.68000  LT 

ES2-94-04 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  gg/g  3FB-F 

7.70000  LT 

ES2-94-04 

BAANT  BENZO  |A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000  gg/g  3FB-F 

9.80000  LT 

ES2-94-04 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000  gg/g  3FB-F 

14.00000  LT 

ES2-94-04 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  gg/g  3FB-F 

10.00000  LT 

ES2-94-04 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  gg/g  3FB-F 

17.00000  LT 

ES2-94-04 

BBZP  BIFTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  gg/g  3FB-F 

28.00000  LT 

ES2-94-04 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000  gg/g  3FB-F 

42.00000  LT 

ES2-94-04 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

R 

0.13000000  gg/g  3FB-F 

R 

2.00000  ND 

ES2-94-04 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

R 

3.10000000  fig/g  3FB-F 

R 

3.10000  ND 

ES2-94-04 

BGHIPY  BENZO  [G,H,I1  PERYLENE 

LT 

0.18000000  ng/g  3FB-F 

15.00000  LT 

ES2-94-04 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  gg/g  3FB-F 

10.00000  LT 

ES2-94-04 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  gg/g  3FB-F 

4.00000  LT 

ES2-94-04 

CHRY  CHRYSENE 

0.12000000  Hg/g  3FB-F 

7.40000  LT 

ES2-94-04 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  gg/g  3FB-F 

12.00000  LT 

ES2-94-04 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000000  gg/g  3FB-F 

54.00000  LT 

ES2-94-04 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  gg/g  3FB-F 

8.30000  LT 

ES2-94-04 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.68000000  gg/g  3FB-F 

37.00000  LT 

ES2-94-04 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  gg/g  3FB-F 

10.00000  LT 

ES2-94-04 

CPMSO  44:HLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  gg/g  3FB-F 

15.00000  LT 

ES2-94-04 

CPMS024-CHL0R0PHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  gg/g  3FB-F 

5.30000  LT 

ES  2-94-04 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  gg/g  3FB-F 

12.00000  LT 

ES2-94-04 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  gg/g  3FB-F 

12.00000  LT 

ES2-94-04 

DBHC  DELT  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  gg'g  3FB-F 

R 

3.00000  ND 

ES2-94-04 

DBZFU  DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000  gg/g  3FB-F 

5.10000  LT 

ES2-94-04 

DCPD  DICY  CLOPENT  ADIENE 

LT 

0.57000000  gg/g  3FB-F 

5.50000  LT 

ES2-94-04 

DDVP  VAPONA 

LT 

0.06800000  gg/g  3FB-F 

8.50000  LT 

ES2-94-04 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  gg/g  3FB-F 

5.90000  LT 

ES  2-94-04 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.06500000  gg/g  3FB-F 

330000  LT 

ES2-94-04 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.07900000  gg/g  3FB-F 

26.00000  LT 

ES2-94-04 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  gg/g  3FB-F 

2.20000  LT 

ES2-94-04 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  gg/g  3FB-F 

33.00000  LT 

ES2-94-04 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  gg/g  3FB-F 

1.50000  LT 

ES2-94-04 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

1.30000000  gg/g  3FB-F 

18.00000  LT 

ES2-94-04 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  gg/g  3FB-F 

5.00000  LT 

ES2-94-04 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  gg/g  3FB-F 

R 

6.00000  ND 

ES2-94-04 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  gg/g  3FB-F 

50.00000  LT 

ES2-94-04 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  gg/g  3FB-F 

R 

20.00000  ND 

ES2-94-04 

FANT  FLUORANTHENE 

0.04900000  gg/g  3FB-F 

24.00000  LT 

ES2-94-04 

FLRENEFLUORENE 

LT 

0.06500000  gg/g  3FB-F 

9.20000  LT 

ES2-94-04 

HCBD  HEXACHLOROBUT  ADIENE 

LT 

0.97000000  gg/g  3FB-F 

8.70000  LT 

ES2-94-04 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  gg/g  3FB-F 

38.00000  LT 
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FieUft U 

NUm 

% 

Halt 

Meat 

Site  ED 

Test  Name 

Buul 

Cade 

Value  Meas 

Code  Qua) 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES2-94-04 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXTDE 

LT 

0.48000000  ng/g  3FB-F 

28.00000  LT 

ES2-94-04 

ICDPYRINDENO[U,3-C,D)  PYRENE 

LT 

2.40000000  jig/g  3FB-F 

21.00000  LT 

ES2-94-04 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.48000000  fig/g  3FB-F 

7.80000  LT 

ES2-94-04 

ISOPHR ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  ng/g  3FB-F 

2.40000  LT 

ES2-94-04 

KEP  KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  ng/g  3FB-F 

R 

20.00000  ND 

ES2-94-04 

UN  LINDANE 

LT 

0.10000000  fig/g  3FB-F 

7.20000  LT 

ES2-94-04 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  fig/g  3FB-F 

11.00000  LT 

ES2-94-04 

MIREX  l  ,1  A^,2,3,3  A,4,5,5,5  A5  B,6-DECACHLOROOCT 

LT 

0.14000000  fig/g  3FB-F 

24.00000  LT 

ES2-94-04 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  ng/g  3FB-F 

21.00000  LT 

ES2-94-04 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  ng/g  3FB-F 

0.50000  LT 

ES2-94-04 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  ng/g  3FB-F 

0.68200  LT 

ES2-94-04 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  fig/g  3FB-F 

9.70000  LT 

ES2-94-04 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  ng/g  3FB-F 

6.80000  LT 

ES2-94-04 

NNDPA  N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  ng/g  3FB-F 

3.70000  LT 

ES2-94-04 

OXAT  1 ,4-OXATHl  ANE 

LT 

0.07500000  pg/g  3FB-F 

27.00000  LT 

ES2-94-04 

PC  BO  16  PCB  1016 

LT 

0.32000000  fig/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-04 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-04 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0.32000000  ^g/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-04 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  fig/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-04 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-04 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  )igjg  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-04 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.79000000  ng/g  3FB-F 

R 

13.00000  ND 

ES2-94-04 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  Hg/g  3FB-F 

9.10000  LT 

ES2-94-04 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  ng/g  3FB-F 

9.90000  LT 

ES2-94-04 

PHENO  PHENOL 

LT 

0.05200000  \igjg  3FB-F 

2.20000  LT 

ES2-94-04 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U-DICHLO 

LT 

0.06400000  \igjg  3FB-F 

18.00000  LT 

ES2-94-04 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLO 

LT 

0.06800000  jig/g  3FB-F 

14.00000  LT 

ES2-94-04 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-LU-TRICH 

LT 

0.10000000  fig/g  3FB-F 

18.00000  LT 

ES2-94-04 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000000  ng/g  3FB-F 

37.00000  LT 

ES2-94-04 

PYR  PYRENE 

LT 

0.08300000  pgfg  3FB-F 

17.00000  LT 

ES2-94-04 

SUPON  2-CHLORO-l  -(2,4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

0.92000000  |ig/g  3FB-F 

19.00000  LT 

ES2-94-04 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  ng/g  3FB-F 

R 

17.00000  ND 

ES2-94-05 

123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  ng/g  3FB-F 

5.80000  LT 

ES2-94-05 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  jig/g  3FB-F 

2.40000  LT 

ES  2-94-0  5 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  ng/g  3FB-F 

1.20000  LT 

ES2-94-05 

12DPH  1 ,2-DIPHENYLHYDRAZrNE 

LT 

.  0.52000000  ng/g  3FB-F 

13.00000  LT 

ES2-94-05 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  \igfg  3FB-F 

3.40000  LT 

ES2-94-05 

13DNB  1,3-DINTTROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  \igfg  3FB-F 

U 

0.88400 

F.S2-94-05 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  ng/g  3FB-F 

1.50000  LT 

LS2-94-05 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  ng/g  3FB-F 

1.70000  LT 

ES2-94-05 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  fig/g  3FB-F 

2.80000  LT 

ES2-94-05 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  ng/g  3FB-F 

3.60000  LT 

ES2-94-05 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHEN  OL 

LT 

0.06500000  *ig/g  3FB-F 

8.40000  LT 

ES2-94-05 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  \igjg  3FB-F 

4.40000  LT 

ES2-94-05 

24DNP  2,4-DINITROPHEN OL 

LT 

4.70000000  \xg!g  3FB-F 

180.00000  LT 

ES2-94-05 

24DNT  2,4-DINITROTOLirENE 

LT 

1.40000000  fig/g  3FB-F 

0.39700  LT 

ES2-94-05 

26DNA  2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000  \xgjg  3FB-F 

8.80000  LT 

ES2-94-05 

26DNT  2,6-DINITROTOLtrENE 

LT 

0.32000000  ng/g  3FB-F 

0.60000  LT 

ES2-94-05 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  >ig/g  3FB-F 

2.80000  LT 

ES2-94-05 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  *ig/g  3FB-F 

2.60000  LT 
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ES2-94-05 

2MNAP  2-METHYLN APHTHALENE 

LT 

0.03200000  fig/g  3FB-F 

1.30000  LT 

ES2-94-05 

2MP  2-METH  YLPHEN  OL 

LT 

0.09800000  fig/g  3FB-F 

3.60000  LT 

ES2-94-05 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  *ig/g  3FB-F 

R 

31.00000  ND 

ES2-94-05 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  tig/g  3FB-F 

8.20000  LT 

ES2-94-05 

33DCBD3,3“CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  jig/g  3FB-F 

5.00000  LT 

ES2-94-05 

35DNA  3,5-DINITRO ANILINE 

LT 

1.60000000  ng/g  3FB-F 

21.00000  LT 

ES2-94-05 

3N  ANIL  3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000  ng/g  3FB-F 

15.00000  LT 

ES2-94-05 

3  NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000  Hg/g  3FB-F 

2.90000  LT 

ES2-94-05 

46DN2C4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  ng/g  3FB-F 

R 

50.00000  ND 

ES2-94-05 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  *ig/g  3FB-F 

22.00000  LT 

ES2-94-05 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

R 

0.63000000  ng/g  3FB-F 

R 

1.00000  ND 

ES2-94-05 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000  fig/g  3FB-F 

8.50000  LT 

ES2-94-05 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  ng/g  3FB-F 

23.00000  LT 

ES2-94-05 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  jig/g  3FB-F 

2.80000  LT 

ES2-94-05 

4N  ANIL  4-NITRO  ANILINE 

ND 

R 

3.10000000  jig/g  3FB-F 

R 

31.00000  ND 

ES2-94-05 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  ng/g  3FB-F 

96.00000  LT 

ES2-94-05 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  jig/g  3FB-F 

5.30000  LT 

ES2-94-05 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  ng /g  3FB-F 

23.00000  LT 

ES2-94-05 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000000  ng/g  3FB-F 

13.00000  LT 

ES2-94-05 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  ng/g  3FB-F 

5.80000  LT 

ES2-94-05 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  ng/g  3FB-F 

5.10000  LT 

ES2-94-05 

ANIL  ANILINE 

ND 

R 

0.13000000  ^ig/g  3FB-F 

R 

2.00000  ND 

ES2-94-05 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  ngfe  3FB-F 

5.20000  LT 

ES2-94-05 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.06500000  ^g/g  3FB-F 

5.90000  LT 

ES2-94-05 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  ^g/g  3FB-F 

6.80000  LT 

ES2-94-05 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  h g/g  3FB-F 

5.00000  LT 

ES2-94-05 

B2CLEEBIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  fig/g  3FB-F 

0.68000  LT 

ES2-94-05 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  fig/g  3FB-F 

7.70000  LT 

ES2-94-05 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000  ng/g3FB-F 

9.80000  LT 

ES2-94-05 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000  ^g/g  3FB-F 

14.00000  LT 

ES2-94-05 

BBFAN  BENZO  [BJ  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  ng/g  3FB-F 

10.00000  LT 

ES2-94-05 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  ^ig/g  3FB-F 

17.00000  LT 

ES2-94-05 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  ng/g  3FB-F 

28.00000  LT 

ES2-94-05 

BENSLFBETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000  jig/g  3FB-F 

42.00000  LT 

ES2-94-05 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

R 

0.13000000  ng/g  3FB-F 

R 

2.00000  ND 

ES2-94-05 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

R 

3.10000000  fig/g  3FB-F 

R 

3.10000  ND 

ES2-94-05 

BGHIPY  BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  *ig/g  3FB-F 

15.00000  LT 

ES2-94-05 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  ng/g  3FB-F 

10.00000  LT 

ES2-94-05 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  ng/g  3FB-F 

4.00000  LT 

ES2-94-05 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.03200000  *ig/g  3FB-F 

7.40000  LT 

ES2-94-05 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  ng/g  3FB-F 

12.00000  LT 

ES2-94-05 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000000  ng/g  3FB-F 

54.00000  LT 

ES2-94-05 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  Kg/g  3FB-F 

8.30000  LT 

ES2-94-05 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.68000000  jig/g  3FB-F 

37.00000  LT 

ES2-94-05 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  \ig/ g  3FB-F 

10.00000  LT 

ES2-94-05 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  ng/g  3FB-F 

15.00000  LT 

ES2-94-05 

CPMS024-CHL0R0PHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  ^g/g  3FB-F 

5.30000  LT 

ES2-94-05 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  ng/g  3FB-F 

12.00000  LT 

ES2-94-05 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  fig/g  3FB-F 

12.00000  LT 

ES2-94-05 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  jig/g  3FB-F 

R 

3.00000  ND 

Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


—  ri'~i 

SUm 

n*c 

Uafe 

Flag  Data 

Meat 

Site  ID 

Teat  Name 

fed 

Cede 

Va tee  Meas 

Code  QnaJ 

Vahte  Bool 

Chemical  Class:  SEM1V OLATILES 


ES2-94-05 

DBZFU  DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000  (ig/g  3FB-F 

5.10000  LT 

ES2-94-05 

DCPD  DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000  |ig/g  3FB-F 

5.50000  LT 

ES2-94-05 

DDVP  VAPONA 

LT 

0.06800000  ng/g  3FB-F 

8.50000  LT 

ES2-94-05 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  ng/g  3FB-F 

5.90000  LT 

ES2-94-05 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.06500000  (ig/g  3FB-F 

3.30000  LT 

ES2-94-05 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.07900000  jig/g  3FB-F 

26.00000  LT 

ES2-94-05 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  ng/g  3FB-F 

2.20000  LT 

ES2-94-05 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  fig/g  3FB-F 

33.00000  LT 

ES2-94-05 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  fig/g  3FB-F 

1.50000  LT 

ES2-94-05 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

1.30000000  fig/g  3FB-F 

18.00000  LT 

ES2-94-05 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  (xg/g  3FB-F 

5.00000  LT 

ES2-94-05 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  |ig/g  3FB-F 

R 

6.00000  ND 

ES2-94-05 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  ng/g  3FB-F 

50.00000  LT 

ES2-94-05 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  \igjg  3FB-F 

R 

20.00000  ND 

ES2-94-05 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  ng  g  3FB-F 

24.00000  LT 

ES2-94-05 

FLRENEFLUORENE 

LT 

0.06500000  jxg/g  3FB-F 

9.20000  LT 

ES2-94-05 

HCBD  HEXACHLOROBl  rr  ADIENE 

LT 

0.97000000  ng^g  3FB-F 

8.70000  LT 

ES2-94-05 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  ng/g  3FB-F 

38.00000  LT 

ES2-94-05 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  gg/g  3FB-F 

28.00000  LT 

ES2-94-05 

ICDPYRINDENO[U,3-CD]  PYRENE 

LT 

2.40000000  gg/g  3FB-F 

21.00000  LT 

ES2-94-05 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.48000000  gg/g  3FB-F 

7.80000  LT 

ES2-94-05 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  gg/g  3FB-F 

2.40000  LT 

ES2-94-05 

KEP  KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  gg/g  3FB-F 

R 

20.00000  ND 

ES2-94-05 

UN  LINDANE 

LT 

0.10000000  gg/g  3FB-F 

7.20000  LT 

ES2-94-05 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  gg/g  3FB-F 

11.00000  LT 

ES2-94-05 

MIREX  1,1  A^,2,3,3  A4,5,5,5  A5  B.6-DEC  ACHLOROOCT 

LT 

0.14000000  gg/g  3FB-F 

24.00000  LT 

ES2-94-05 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  gg/g  3FB-F 

21.00000  LT 

ES2-94-05 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  gg/g  3FB-F 

0.50000  LT 

ES2-94-05 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  gg/g  3FB-F 

0.68200  LT 

ES2-94-05 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  gg/g  3FB-F 

9.70000  LT 

ES2-94-05 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  |ig'g  3FB-F 

6.80000  LT 

ES2-94-05 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHEN Y LAMINE 

LT 

0.29000000  ng/g  3FB-F 

3.70000  LT 

ES2-94-05 

OXAT  1,4-OXATHlANE 

LT 

0.07500000  |ig/g  3FB-F 

27.00000  LT 

ES2-94-05 

PC  BO  1 6  PCB1016 

LT 

0.32000000  gg/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-05 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0.32000000  gg/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-05 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0.32000000  gg/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-05 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  gg/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-05 

PCB24S  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0.32000000  gg'g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-05 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  gg/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-05 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.79000000  gg/g  3FB-F 

R 

13.00000  ND 

ES2-94-05 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  ng'g  3FB-F 

9.10000  LT 

ES2-94-05 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  gg/g  3FB-F 

9.90000  LT 

ES2-94-05 

PHENO  PHENOL 

LT 

0.05200000  gg/g  3FB-F 

2.20000  LT 

ES2-94-05 

PPDDD  2,2-BI  S(P  ARA-C HLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLO 

LT 

0.06400000  gg/g  3FB-F 

18.00000  LT 

ES2-94-05 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>*  1,1 -DICHLO 

LT 

0.06800000  ng'g  3FB-F 

14.00000  LT 

ES2-94-05 

PPDDT  2,2-BIS(P  ARA-C  HLOROPHENYL)- 1,1,1  -TRIC  H 

LT 

0.10000000  gg/g  3FB-F 

18.00000  LT 

ES2-94-05 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000000  ng/g  3FB-F 

37.00000  LT 

ES2-94-05 

PYR  PYRENE 

LT 

0.08300000  gg/g  3FB-F 

17.00000  LT 

ES2-94-05 

SUPON  2-CHLORO-l  -(2,4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

0.92000000  gg/g  3FB-F 

19.00000  LT 

ES2-94-05 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  gg/g  3FB-F 

R 

17.00000  ND 

376 
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M«a*  Fhf 

BmI  Cade 


limit 
Value  Men 


Chemical  Classy  SEMTV OLATILES _ 

ES2-94-06  BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

ES2-94-06  BENSLFBETA-ENDOSULFAN 

ES2-94-06  BENZIDBENZIDINE 

ES2-94-06  BENZO  BENZOIC  ACID 

ES2-94-06  BGHIPY BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

ES2-94-06  BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

ES2-94-06  BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ES2-94-06  CHRY  CHRYSENE 

ES2-94-06  CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

ES2-94-06  CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ES2-94-06  CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

ES2-94-06  CLDAN  CHLORDANE 

ES2-94-06  CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

ES2-94-06  CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

ES2-94-06  CPMS024-CHL0R0PHENYLMETHYL  SULFONE 

ES2-94-06  DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

ES2-94-06  DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

ES2-94-06  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ES2-94-06  DBZFU  DIBENZOFURAN 

ES2-94-06  DCPD  DICY  CLOPENT  ADIENE 

ES2-94-06  DDVP  VAPONA 

ES2-94-06  DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

ES2-94-06  DITH  DITHIANE 

ES2-94-06  DLDRN  DIELDRJN 

ES2-94-06  DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

ES2-94-06  DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ES2-94-06  DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

ES2-94-06  ENDRN  ENDRIN 

ES2-94-06  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ES2-94-06  ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ES2-94-06  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ES2-94-06  FAMPH  FAMOPHOS 

ES2-94-06  FANT  FLUORANTHENE 

ES2-94-06  FLRENEFLUORENE 

ES2-94-06  HCBD  HEXACHLOROBUT ADIENE 

ES2-94-06  HPCL  HEPTACHLOR 

ES2-94-06  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

ES2-94-06  ICDPYRINDENOIU.3-C.D]  PYRENE 

ES2-94-06  ISODR  ISODRIN 

ES2-94-06  ISOPHR ISOPHORONE 

ES2-94-06  KEP  KEPONE 

ES2-94-06  LIN  LINDANE 

ES2-94-06  MEXCL  METHOXYCHLOR 

ES2-94-06  MIREX  1,1  A,2,2,3.3A.4,5.5.5  A.5  B.6-DECACHLOROO 

ES2-94-06  MLTHN  MALATHION 

ES2-94-06  NAP  NAPHTHALENE 

ES2-94-06  NB  NITROBENZENE 

ES2-94-06  NNDMEN-NITROSODIMETHYLAMINE 

ES2-94-06  NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

ES2-94-06  NNDPA  N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 


LT 

1.80000000  ng/g  3FB-F 

28.00000  LT 

LT 

2.40000000  \igjg  3FB-F 

42.00000  LT 

ND 

R 

0.13000000  jig/g  3FB-F 

R 

2.00000  ND 

ND 

R 

3.10000000  jig/g  3FB-F 

R 

3.10000  ND 

LT 

0.18000000  \igj%  3FB-F 

15.00000  LT 

LT 

0.13000000  jig'g  3FB-F 

10.00000  LT 

LT 

0.03200000  fig'g  3FB-F 

4.00000  LT 

LT 

0.03200000  \igfg  3FB-F 

7.40000  LT 

LT 

0.08000000  ng/g  3FB-F 

12.00000  LT 

LT 

0.52000000  Hg/g  3FB-F 

54.00000  LT 

LT 

1.80000000  \ig/g  3FB-F 

8.30000  LT 

LT 

0.68000000  ng/g  3FB-F 

37.00000  LT 

LT 

0.09700000  \ngjg  3FB-F 

10.00000  LT 

LT 

0.32000000  \igjg  3FB-F 

15.00000  LT 

LT 

0.06600000  3FB-F 

5.30000  LT 

LT 

0.31000000  \igj%  3FB-F 

12.00000  LT 

LT 

0.07100000  ng/g  3FB-F 

12.00000  LT 

LT 

0.21000000  ^g/g  3FB-F 

R 

3.00000  ND 

LT 

0.38000000  Hg/g  3FB-F 

5.10000  LT 

LT 

0.57000000  ^g/g  3FB-F 

5.50000  LT 

LT 

0.06800000  ng/g  3FB-F 

8.50000  LT 

LT 

0.24000000  >ig/g  3FB-F 

5.90000  LT 

LT 

0.06500000  jig/g  3FB-F 

3.30000  LT 

LT 

0.07900000  ng/g  3FB-F 

26.00000  LT 

LT 

0.06300000  \igjg  3FB-F 

2.20000  LT 

LT 

1.30000000  ng/g  3FB-F 

33.00000  LT 

LT 

0.23000000  ng/g  3FB-F 

1.50000  LT 

LT 

1.30000000  fig/g  3FB-F 

18.00000  LT 

LT 

1.80000000  ng/g  3FB-F 

5.00000  LT 

ND 

R 

0.28000000  fig/g  3FB-F 

R 

6.00000  ND 

LT 

1.20000000  ng/g  3FB-F 

50.00000  LT 

ND 

R 

1.30000000  ng/g  3FB-F 

R 

20.00000  ND 

LT 

0.03200000  \ig/g  3FB-F 

24.00000  LT 

LT 

0.06500000  jig/g  3FB-F 

9.20000  LT 

LT 

0.97000000  ^g/g  3FB-F 

8.70000  LT 

LT 

0.24000000  jig/g  3FB-F 

38.00000  LT 

LT 

0.48000000  jig/g  3FB-F 

28.00000  LT 

LT 

2.40000000  \igjg  3FB-F 

21.00000  LT 

LT 

0.48000000  ng/g  3FB-F 

7.80000  LT 

LT 

0.39000000  fig/g  3FB-F 

2.40000  LT 

ND 

R 

1.30000000  ng/g  3FB-F 

R 

20.00000  ND 

LT 

0.10000000  \igfg  3FB-F 

7.20000  LT 

LT 

0.26000000  Mg/g  3FB-F 

11.00000  LT 

LT 

0.14000000  \igjg  3FB-F 

24.00000  LT 

LT 

0.18000000  ^g3FB-F 

21.00000  LT 

LT 

0.74000000  ng/g  3FB-F 

0.50000  LT 

LT 

1.80000000  pg/g  3FB-F 

0.68200  LT 

LT 

0.46000000  ng'g  3FB-F 

9.70000  LT 

LT 

1.10000000  ^ig/g  3FB-F 

6.80000  LT 

LT 

0.29000000  pg/g  3FB-F 

3.70000  LT 

378 
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raaskar" 

Me* 

FI* 

Uah 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Nine 

Reel 

Code 

Value  Meas 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES2-94-06 

OXAT  1 ,4-OXATHI  ANE 

LT 

0.07500000  gg/g  3FB-F 

27.00000  LT 

ES2-94-06 

PCB016  PCB  1016 

LT 

0.32000000  gg/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-06 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0.32000000  gg/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-06 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0.32000000  gg/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-06 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  gg/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-06 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0.32000000  gg/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-06 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  gg/g  3FB-F 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-06 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.79000000  gg/g  3FB-F 

R 

13.00000  ND 

ES2-94-06 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  gg/g  3FB-F 

9.10000  LT 

ES2-94-06 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  |ig/g  3FB-F 

9.90000  LT 

ES2-94-06 

PHENO  PHENOL 

LT 

0.05200000  gg/g  3FB-F 

2.20000  LT 

ES2-94-06 

PPDDD  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-U-DICHLO 

LT 

0.06400000  gg/g  3FB-F 

18.00000  LT 

ES2-94-06 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1, 1  -DICHLO 

LT 

0.06800000  gg/g  3FB-F 

14.00000  LT 

ES2-94-06 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHIX)ROPHENYL>U,l-TRICH 

LT 

0.10000000  gg/g  3FB-F 

18.00000  LT 

ES  2-94-06 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000000  gg/g  3FB-F 

37.00000  LT 

ES2-94-06 

PYR  PYRENE 

LT 

0.08300000  gg/g  3FB-F 

17.00000  LT 

ES2-94-06 

SUPON  2-CHLORO-l  -(2,4-DICHLOROPHENYL) VINYL 

LT 

0.92000000  gg/g  3FB-F 

19.00000  LT 

ES2-94-06 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  gg/g  3FB-F 

R 

17.00000  ND 

ES3-94-01 

123TCB  1,2,3-TRJCHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  gg/g  3FB-C 

5.80000  LT 

ES3-94-01 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  gg/g  3FB-C 

2.40000  LT 

ES3-94-01 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  gg/g  3FB-C 

1.20000  LT 

ES3-94-01 

12DPH  1 ,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  |ig/g  3FB-C 

13.00000  LT 

ES3-94-01 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  gg/g  3FB-C 

3.40000  LT 

ES3-94-01 

13DNB  1 ,3-DINTTROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  gg/g  3FB-C 

U 

0.83100 

ES3-94-01 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  gg/g  3FB-C 

1.50000  LT 

ES3-94-01 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  gg/g  3FB-C 

1.70000  LT 

ES3-94-01 

245TCP  2,4,5-TRlCHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  gg/g  3FB-C 

2.80000  LT 

ES3-94-01 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  gg/g  3FB-C 

3.60000  LT 

ES3-94-01 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  gg/g  3FB-C 

8.40000  LT 

ES3-94-01 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  gg/g  3FB-C 

4.40000  LT 

ES3-94-01 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000  gg/g  3FB-C 

180.00000  LT 

ES3-94-0 1 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000  gg/g  3FB-C 

039700  LT 

ES3-94-01 

26DNA  2,6-DINITRO ANILINE 

LT 

0.57000000  gg/g  3FB-C 

8.80000  LT 

ES3-94-01 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000  gg/g  3FB-C 

0.60000  LT 

ES3-94-01 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  gg/g  3FB-C 

2.80000  LT 

ES3-94-01 

2CNAP  2-CHLORON APHTH ALENE 

LT 

0.24000000  gg/g  3FB-C 

2.60000  LT 

ES3-94-01 

2MNAP  2-METHYLN APHTHALENE 

LT 

0.03200000  gg/g  3FB-C 

1.30000  LT 

ES3-94-01 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  gg/g  3FB-C 

3.60000  LT 

ES3-94-01 

2N  ANIL  2-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  gg/g  3FB-C 

R 

31.00000  ND 

ES3-94-01 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  gg/g  3FB-C 

8.20000  LT 

ES3-94-01 

33DCBD3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  gg/g  3FR-C 

5.00000  LT 

ES3-94-01 

35DNA  3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000  gg/g  3FB-C 

21.00000  LT 

ES3-94-0 1 

3N  ANIL  3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000  gg/g  3FB-C 

15.00000  LT 

ES3-94-01 

3  NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000  gg/g  3FB-C 

2.90000  LT 

ES3-94-01 

46DN2C  4,6-DINTTRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  gg/g  3FB-C 

R 

50.00000  ND 

ES3-94-01 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  gg/g  3FB-C 

22.00000  LT 

ES3-94-0 1 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

R 

0.63000000  gg/g  3F&C 

R 

1.00000  ND 

ES3-94-01 

4CL3C  4-CHLORO-3-C RESOL 

LT 

0.93000000  gg/g  3FB-C 

8.50000  LT 

ES3-94-0 1 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  gg/g  3FB-C 

23.00000  LT 

ES3-94-01 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  gg/g  3FB-C 

2.80000  LT 
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FieUfilssL 

Mess 

Fk( 

UmU 

Flag  Data 

Mess 

Site  ID 

Test  Nane 

Bsoi 

Code 

Value  Mess 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES3-94-01 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  (ig/g  3FB-C 

24.00000  LT 

ES3-94-01 

FLRENEFLUORENE 

LT 

0.06500000  fig/g  3FB-C 

9.20000  LT 

ES3-94-01 

HCBD  HEXACHLORO  BUTADIENE 

LT 

0.97000000  fig/g  3FB-C 

8.70000  LT 

ES3-94-01 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  jig/g  3FB-C 

38.00000  LT 

ES3-94-01 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  |ig/g  3FB-C 

28.00000  LT 

ES3-94-01 

ICDPYRINDENOlU,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000  |ig/g  3FB-C 

21.00000  LT 

ES3-94-01 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.48000000  fig/g  3FB-C 

7.80000  LT 

ES3-94-01 

ISOPHR ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  (ig/g  3FB-C 

2.40000  LT 

ES3-94-01 

KEP  KEPONE 

ND 

R 

130000000  ng/g  3FB-C 

R 

20.00000  ND 

ES3-94-01 

UN  LINDANE 

LT 

0.10000000  ng/g  3FB-C 

7.20000  LT 

ES3-94-0 1 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  fig/g  3FB-C 

11.00000  LT 

ES3-94-01 

MIREX  1 , 1  A.2,2,33  A,4, 5 ,5 . 5  A,  5  B.6-DEC  ACHLOROOCT 

LT 

0.14000000  fig/g  3FB-C 

24.00000  LT 

ES3-94-01 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  fig/g  3FB-C 

21.00000  LT 

ES3-94-01 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  ng/g  3FB-C 

0.50000  LT 

ES3-94-01 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  fig/g  3FB-C 

0.68200  LT 

ES3-94-01 

NNDME  N  -NITROSODIMETH  YLAMINE 

LT 

0.46000000  fig/g  3FB-C 

9.70000  LT 

ES3-94-01 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  fig/g  3FRC 

6.80000  LT 

ES3-94-01 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  fig/g  3FB-C 

3.70000  LT 

ES3-94-0 1 

OXAT  1,4-OXATHlANE 

LT 

0.07500000  fig/g  3FB-C 

27.00000  LT 

ES3-94-0 1 

PCB016  PCB  1016 

LT 

0.32000000  fig/g  3FB-C 

R 

9.10000  ND 

ES3-94-01 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0.32000000  fig/g  3FB-C 

R 

9.10000  ND 

ES3-94-01 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0.32000000  fig/g  3FB-C 

R 

9.10000  m 

ES3-94-01 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  fig/g  3FB-C 

R 

9.10000  ND 

ES3-94-01 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0.32000000  fig/g  3FB-C 

R 

9.10000  m 

ES3-94-01 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  fig/g  3FB-C 

R 

9.10000  ND 

ES3-94-01 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.79000000  fig/g  3FB-C 

R 

13.00000  ND 

ES3-94-01 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  fig/g  3FB-C 

9.10000  LT 

ES3-94-01 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  fig/g  3FB-C 

9.90000  LT 

ES3-94-01 

PHENO  PHENOL 

LT 

0.05200000  fig/g  3FB-C 

2.20000  LT 

ES3-94-01 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,  1  -DICHLO 

LT 

0.06400000  fig/g  3FB-C 

18.00000  LT 

ES3-94-01 

PPDDE  2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLO 

LT 

0.06800000  fig/g  3FB-C 

14.00000  LT 

ES3-94-01 

PPDDT  2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1 ,  1 , 1  -TRICH 

LT 

0.10000000  fig/g  3FB-C 

18.00000  LT 

ES3-94-01 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000000  fig/g  3FB-C 

37.00000  LT 

ES3-94-0 1 

PYR  PYRENE 

LT 

0.08300000  fig/g  3FB-C 

17.00000  LT 

ES3-94-01 

SUPON  2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

0.92000000  fig/g  3FB-C 

19.00000  LT 

ES3-94-01 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  fig/g  3FB-C 

R 

17.00000  NT* 

ES3-94-02 

123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  fig/g  3FB-C 

5.80000  LT 

ES3-94-02 

123TCB  1 ,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.03200000  fig/g  3FB-C 

5.80000  LT 

ES3-94-02 

124TCB  1 ,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  fig/g  3FB-C 

2.40000  LT 

ES3-94-02 

124TCB  1 ,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.22000000  fig/g  3FB-C 

2.40000  LT 

ES3-94-02 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  fig/g  3FB-C 

1.20000  LT 

ES  3-94-0  2 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.04200000  fig/g  3FB-C 

1.20000  LT 

ES3-94-02 

12DPH  U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  fig/g  3FB-C 

13.00000  LT 

ES3-94-02 

12DPH  U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

D 

0.52000000  fig/g  3FB-C 

13.00000  LT 

ES3-94-02 

13DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  fig/g  3FB-C 

3.40000  LT 

ES3-94-02 

13DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.04200000  fig/g  3FB-C 

3.40000  LT 

ES3-94-02 

13DNB  U-DINITROBENZENE 

ND 

DR 

0.63000000  fig/g  3FB-C 

U 

0.83100 

ES3-94-02 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  fig/g  3FB-C 

U 

0.83100 

ES3-94-02 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  fig/g  3FB-C 

1.50000  LY 

ES3-94-02 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.03400000  fig/g  3FB-C 

1.50000  LT 
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Site  ID 


Test  Na 


Ma>  Flag 

B*el  Cade 


Ualt 

Value  Mem 


Bleak  ID 


- FieUBU 

Flat  Data 
Code  Qua] 


Value 


Meat 

Bool 


Chemical  Class:  SEMTVOLATTLES 


ES3-94-02 

236TCP  2,3,6-TRJCHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  fig/g  3FB-C 

1.70000  LT 

ES3-94-02 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.62000000  fig/g  3FB-C 

1.70000  LT 

ES3-94-02 

245TCP  2A5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  fig/g  3FB-C 

2.80000  LT 

ES3-94-02 

245TCP  2A5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.49000000  fig/g  3FB-C 

2.80000  LT 

ES3-94-02 

246TCP  2A6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  fig/g  3FB-C 

3.60000  LT 

ES3-94-02 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.06100000  fig/g  3FB-C 

3.60000  LT 

ES3-94-02 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  fig/g  3FB-C 

8.40000  LT 

ES3-94-02 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.06500000  fig/g  3FB-C 

8.40000  LT 

ES3-94-02 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHEN  0  L 

LT 

3.00000000  fig/g  3FB-C 

4.40000  LT 

ES3-94-02 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

D 

3.00000000  fig/g  3FB-C 

4.40000  LT 

ES3-94-02 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000  fig/g  3FB-C 

180.00000  LT 

ES3-94-02 

24DNP  2,4-DINTTROPHENC)L 

LT 

D 

4.70000000  fig/g  3FB-C 

180.00000  LT 

ES3-94-02 

24DNT  2,4-DINITROTOLtrENE 

LT 

1.40000000  fig/g  3FB-C 

0.39700  LT 

ES3-94-02 

24DNT  2,4-DINITROTOUrENE 

LT 

D 

1.40000000  fig/g  3FB-C 

0.39700  LT 

ES3-94-02 

26DNA  2,6-DINITROANlLINE 

LT 

0.57000000  fig/g  3FB-C 

8.80000  LT 

ES3-94-02 

26DNA  2, 6-DINITRO  ANILINE 

LT 

D 

0.57000000  fig/g  3FB-C 

8.80000  LT 

ES3-94-02 

26DNT  2,6-DINITROTOLirENE 

LT 

0.32000000  fig/g  3FB-C 

0.60000  LT 

ES3-94-02 

26DNT  2,6-DINTTROTOLt  FENE 

LT 

D 

0.32000000  fig/g  3FB-C 

0.60000  LT 

ES3-94-02 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  fig/g  3FB-C 

2.80000  LT 

ES3-94-02 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.05500000  fig/g  3FB-C 

2.80000  LT 

ES3-94-02 

2CNAP  2-CHLORON APHTHALENE 

LT 

0.24000000  fig/g  3FB-C 

2.60000  LT 

ES3-94-02 

2CNAP  2-CHLORON  APHTHALENE 

LT 

D 

0.24000000  fig/g  3FB-C 

2.60000  LT 

ES3-94-02 

2MNAP  2-METHYLN APHTHALENE 

LT 

0.03200000  fig/g  3FB-C 

1.30000  LT 

ES3-94-02 

2MNAP  2-METHYLN  APHTHALENE 

LT 

D 

0.03200000  fig/g  3FB-C 

130000  LT 

ES3-94-02 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  fig/g  3FB-C 

3.60000  LT 

ES3-94-02 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

D 

0.09800000  fig/g  3FB-C 

3.60000  LT 

ES3-94-02 

2N  ANIL  2-NITRO  ANILINE 

ND 

R 

3.10000000  fig/g  3FB-C 

R 

31.00000  ND 

ES3 -94-02 

2N  ANIL  2-NITRO  ANILINE 

ND 

DR 

3.10000000  fig fg  3FB-C 

R 

31.00000  ND 

ES3-94-02 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  fig/g  3FB-C 

8.20000  LT 

ES3-94-02 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

D 

1.10000000  fig'g  3FB-C 

8.20000  LT 

ES3-94-02 

33DCBD3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  fig/g  3FB-C 

5.00000  LT 

ES3-94-02 

33DCBD3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

D 

1.60000000  fig/g  3FB-C 

5.00000  LT 

ES3-94-02 

35DNA  3, 5-DINTTRO ANILINE 

LT 

1.60000000  fig/g  3FB-C 

21.00000  LT 

ES3-94-02 

35DNA  3.5-DINITROANILINE 

LT 

D 

1.60000000  fig/g  3FB-C 

21.00000  LT 

ES3-94-02 

3N  ANIL  3-NITRO  ANILINE 

LT 

3.00000000  fig/g  3FB-C 

15.00000  LT 

ES3-94-02 

3N  ANIL  3-NITROANILINE 

LT 

D 

3.00000000  fig/g  3FB-C 

15.00000  LT 

ES3 -94-02 

3  NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000  fig/g  3FB-C 

2.90000  LT 

ES3-94-02 

3NT  3-NITROTOLirENE 

LT 

D 

0.34000000  fig/g  3FB-C 

2.90000  LT 

ES3-94-02 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  fig/g  3FB-C 

R 

50.00000  ND 

ES3-94-02 

46DN2C  4,6-DINTTRO-2-CRESOL 

LT 

D 

0.80000000  fig/g  3FB-C 

R 

50.00000  ND 

ES3-94-02 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  fig/g  3FB-C 

22.00000  LT 

ES3-94-02 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

D 

0.04100000  fig/g  3FB-C 

22.00000  LT 

ES3-94-02 

4CANIL  4-CHLORO  ANILINE 

ND 

R 

0.63000000  fig/g  3FB-C 

R 

1.00000  ND 

ES3 -94-02 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

DR 

0.63000000  fig/g  3FB-C 

R 

1.00000  ND 

ES3-94-02 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000  fig/g  3FB-C 

8.50000  LT 

ES3-94-02 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

D 

0.93000000  fig/g  3FB-C 

8.50000  LT 

ES3-94-02 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  fig/g  3FB-C 

23.00000  LT 

ES3-94-02 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

D 

0.17000000  fig/g  3FB-C 

23.00000  LT 

ES3-94-02 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  fig/g  3FB-C 

2.80000  LT 

ES3-94-02 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

D 

0.24000000  fig/g  3FB-C 

2.80000  LT 
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FtcUfiU 

Meat 

Fkc 

Unit 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Boel 

Cade 

Value  Meas 

Code  Qua! 

Value  Bod 

Chemical  Class:  SEMIVOLATJLLES 


ES3-94-02 

4N  ANIL  4-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  (tg/g  3FB-C 

R 

31.00000  ND 

ES3-94-02 

4N  ANIL  4-NITROANILINE 

ND 

DR 

3.10000000  (ig/g  3FB-C 

R 

31.00000  ND 

ES3-94-02 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  (ig/g  3FB-C 

96.00000  LT 

ES3-94-02 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

D 

3.30000000  |tg/g  3FB-C 

96.00000  LT 

ES3-94-02 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  (ig/g  3FB-C 

5.30000  LT 

ES3-94-02 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

1.30000000  (lg/g  3FB-C 

5.30000  LT 

ES3-94-02 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  (tg/g  3FB-C 

23.00000  LT 

ES3-94-02 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

D 

0.40000000  (ig/g  3FB-C 

23.00000  LT 

ES3-94-02 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000000  |ig/g  3FB-C 

13.00000  LT 

ES3 -94-02 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

D 

130000000  (ig/g  3FB-C 

13.00000  LT 

ES3-94-02 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  (ig/g  3FB-C 

5.80000  LT 

ES3-94-02 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

D 

0.04100000  (ig/g  3FB-C 

5.80000  LT 

ES3-94-02 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  (ig/g  3FB-C 

5.10000  LT 

ES3-94-02 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

D 

0.03300000  (ig/g  3FB-C 

5.10000  LT 

ES3-94-02 

ANIL  ANILINE 

ND 

R 

0.13000000  |ig/g  3FB-C 

R 

2.00000  ND 

ES3-94-02 

ANIL  ANILINE 

ND 

DR 

0.13000000  (ig/g  3FB-C 

R 

2.00000  ND 

ES3-94-02 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  (ig/g  3FB-C 

5.20000  LT 

ES3-94-02 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

D 

0.71000000  (ig/g  3FB-C 

5.20000  LT 

ES3-94-02 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.06500000  (ig/g  3FB-C 

5.90000  LT 

ES3-94-02 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

D 

0.06500000  (ig/g  3FB-C 

5.90000  LT 

ES3-94-02 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  (tg/g  3FB-C 

6.80000  LT 

ES3-94-02 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

D 

0.19000000  (ig/g  3FB-C 

6.80000  LT 

ES3-94-02 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  (ig/g  3FB-C 

5.00000  LT 

ES3-94-02 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

D 

0.44000000  (ig/g  3FB-C 

5.00000  LT 

ES3-94-02 

B2CLEEBIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  (ig/g  3FB-C 

0.68000  LT 

ES3-94-02 

B2CLEEBIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

D 

0.36000000  (ig/g  3FB-C 

0.68000  LT 

ES3-94-02 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  (tg/g  3FB-C 

7.70000  LT 

ES3-94-02 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

D 

0.48000000  (ig/g  3FB-C 

7.70000  LT 

ES3-94-02 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000  (ig/g  3FB-C 

9.80000  LT 

ES3-94-02 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

D 

0.04100000  (ig/g  3FB-C 

9.80000  LT 

ES3-94-02 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000  (ig/g  3FB-C 

14.00000  LT 

ES3-94-02 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

D 

1.20000000  (ig/g  3FB-C 

14.00000  LT 

ES3-94-02 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  (ig/g  3FB-C 

10.00000  LT 

ES3-94-02 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

D 

0.31000000  (ig/g  3FB-C 

10.00000  LT 

ES3-94-02 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  (ig/g  3FB-C 

17.00000  LT 

ES3-94-02 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

1.30000000  (ig/g  3FB-C 

17.00000  LT 

ES3-94-02 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  (ig/g  3FB-C 

28.00000  LT 

ES3-94-02 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

D 

1.80000000  (ig/g  3FB-C 

28.00000  LT 

ES3-94-02 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000  (ig/g  3FB-C 

42.00000  LT 

ES3-94-02 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

D 

2.40000000  (ig/g  3FB-C 

42.00000  LT 

ES3-94-02 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

R 

0.13000000  (ig/g  3FB-C 

R 

2.00000  ND 

ES3-94-02 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

DR 

0.13000000  (ig/g  3FB-C 

R 

2.00000  ND 

ES3-94-02 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

R 

3.10000000  (ig/g  3FB-C 

R 

3.10000  ND 

ES3-94-02 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

DR 

3.10000000  (ig/g  3FB-C 

R 

3.10000  ND 

ES3-94-02 

BGHIPY BENZO  [GtH,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  (ig/g  3FB-C 

15.00000  LT 

ES3-94-02 

BGHIPY BENZO  [G,RI]  PERYLENE 

LT 

D 

0.18000000  (ig/g  3FB-C 

15.00000  LT 

ES3-94-02 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  (ig/g  3FB-C 

10.00000  LT 

ES3-94-02 

BKFAN  BENZO  fK]  FLUORANTHENE 

LT 

D 

0.13000000  (ig/g  3FB-C 

10.00000  LT 

ES3-94-02 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  (ig/g  3FB-C 

4.00000  LT 

ES3-94-02 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

D 

0.03200000  gg/g  3FB-C 

4.00000  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


Pi eUU 

Meas 

Bk 

Uaftt 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

BmJ 

Code 

Value  Meas 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES3 -94-02 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.03200000  jig/g  3FB-C 

7.40000 

LT 

ES3-94-02 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

D 

0.03200000  ftg/g  3FB-C 

7.40000 

LT 

ES3-94-02 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  jig/g  3FB-C 

12.00000 

LT 

ES3-94-02 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.08000000  jig/g  3FB-C 

12.00000 

LT 

ES3-94-02 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000000  ng/g  3FB-C 

54.00000 

LT 

ES3-94-02 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

D 

0.52000000  ng/g  3FB-C 

54.00000 

LT 

ES3-94-02 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  ng/g  3FB-C 

8.30000 

LT 

ES3-94-02 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

D 

1.80000000  ng/g  3FB-C 

8.30000 

LT 

ES3 -94-02 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.68000000  Mg/g  3FB-C 

37.00000 

LT 

ES3-94-02 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

D 

0.68000000  Hg/g  3FB-C 

37.00000 

LT 

ES3-94-02 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  ng/g  3FB-C 

10.00000 

LT 

ES3-94-02 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

D 

0.09700000  ng/g  3FB-C 

10.00000 

LT 

ES3-94-02 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  ^g/g  3FB-C 

15.00000 

LT 

ES3-94-02 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

D 

0.32000000  jig/g  3FB-C 

15.00000 

LT 

ES3-94-02 

CPMS024-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  ng/g  3FB-C 

5.30000 

LT 

ES3-94-02 

CPMS024-CHL0R0PHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

D 

0.06600000  ng/g  3FB-C 

5.30000 

LT 

ES3-94-02 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  ^g/g  3FB-C 

12.00000 

LT 

ES3-94-02 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

D 

0.31000000  ytgjg  3FB-C 

12.00000 

LT 

ES3-94-02 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  ]ig!g  3FB-C 

12.00000 

LT 

ES3-94-02 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

D 

0.07100000  fig/g  3FB-C 

12.00000 

LT 

ES3-94-02 

DBHC  DELT  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  fig/g  3FB-C  R 

3.00000 

ND 

ES3-94-02 

DBHC  DE  LT  A-BEN  ZENEHEXAC  HLORIDE 

LT 

D 

0.21000000  ng/g  3FB-C  R 

3.00000 

ND 

ES3-94-02 

DBZFU  DIBENZORTRAN 

LT 

0.38000000  \igfg  3FB-C 

5.10000 

LT 

ES3-94-02 

DBZFU  DIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.38000000  ^g/g  3FB-C 

5.10000 

LT 

ES3 -94-02 

DCPD  DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000  ng/g  3FB-C 

5.50000 

LT 

ES3-94-02 

DCPD  DICYCLOPENTADIENE 

LT 

D 

0.57000000  \LgJg  3FB-C 

5.50000 

LT 

ES3-94-02 

DDVP  VAPONA 

LT 

0.06800000  \ig/g  3FB-C 

8.50000 

LT 

ES3-94-02 

DDVP  VAPONA 

LT 

D 

0.06800000  >ig/g  3FB-C 

8.50000 

LT 

ES3-94-02 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  ng/g  3FB-C 

5.90000 

LT 

ES3-94-02 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

D 

0.24000000  jig/g  3FB-C 

5.90000 

LT 

ES3-94-02 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.06500000  ^g/g  3FB-C 

3.30000 

LT 

ES3-94-02 

DITH  DITHIANE 

LT 

D 

0.06500000  ^ig/g  3FB-C 

3.30000 

LT 

ES3-94-02 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.07900000  ^g/g  3FB-C 

26.00000 

LT 

ES3-94-02 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

D 

0.07900000  ^g'g  3FB-C 

26.00000 

LT 

ES3-94-02 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  ^g/g  3FB-C 

2.20000 

LT 

ES3-94-02 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

D 

0.06300000  ng/g  3FB-C 

2.20000 

LT 

ES3-94-02 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  jig/g  3FB-C 

33.00000 

LT 

ES3-94-02 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

D 

1.30000000  \ig!g  3FB-C 

33.00000 

LT 

ES3-94-02 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  \LgJg  3FB-C 

1.50000 

LT 

ES3-94-02 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

D 

0.23000000  ng/g  3FB-C 

1.50000 

LT 

ES3-94-02 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

1.30000000  )igjg  3FB-C 

18.00000 

LT 

ES3-94-02 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

D 

1.30000000  ng/g  3FB-C 

18.00000 

LT 

ES3-94-02 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  \ig/g  3FB-C 

5.00000 

LT 

ES3-94-02 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

D 

1.80000000  fig/g  3FB-C 

5.00000 

LT 

ES3-94-02 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

DR 

0.28000000  ng/g  3FB-C  R 

6.00000 

ND 

ES3-94-02 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  ng/g  3FB-C  R 

6.00000 

ND 

ES3-94-02 

ESFS04  ENDOSULFAN  SIT-FATE 

LT 

1.20000000  \igjg  3FB-C 

50.00000 

LT 

ES3-94-02 

ESFS04  ENDOSULFAN  StFLFATE 

LT 

D 

1.20000000  ng/g  3FB-C 

50.00000 

LT 

ES3 -94-02 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  jig/g  3FB-C  R 

20.00000 

ND 

ES3-94-02 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

DR 

1.30000000  ng/g  3FB-C  R 

20.00000 

ND 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


FieM  Stall 

w - 

ram 

Fhc 

Unit 

Flag  Data  Meai 

Site  ID 

Test  Name 

Reel 

Cade 

Value  Meas 

e zaa 

Code  Qua!  Vatae  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES3-94-02 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  ng/g  3FB-C 

24.00000  LT 

ES3-94-02 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

D 

0.03200000  |ig/g  3FB-C 

24.00000  LT 

ES3-94-02 

FLRENEFLUORENE 

LT 

0.06500000  (ig/g  3FB-C 

9.20000  LT 

ES3-94-02 

FLRENEFLUORENE 

LT 

D 

0.06500000  (ig/g  3FB-C 

9.20000  LT 

ES3-94-02 

HCBD  HEXACHLOROBl  IT  ADIENE 

LT 

0.97000000  |ig/g  3FB-C 

8.70000  LT 

ES3-94-02 

HCBD  HEXACHLOROBUTADEENE 

LT 

D 

0.97000000  jig/g  3FB-C 

8.70000  LT 

ES3-94-02 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  (ig/g  3FB-C 

38.00000  LT 

ES3-94-02 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

D 

0.24000000  |ig/g  3FB-C 

38.00000  LT 

ES3-94-02 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  (ig/g  3FB-C 

28.00000  LT 

ES3-94-02 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

D 

0.48000000  (ig/g  3FB-C 

28.00000  LT 

ES3-94-02 

ICDPYRINDENO  [U,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000  ng/g  3FB-C 

21.00000  LT 

ES3-94-02 

ICDPYRINDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

D 

2.40000000  ^g/g  3FB-C 

21.00000  LT 

ES3-94-02 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.48000000  jig/g  3FB-C  ' 

7.80000  LT 

ES3-94-02 

ISODR  ISODRIN 

LT 

D 

0.48000000  ng/g  3FB-C 

7.80000  LT 

ES3-94-02 

ISOPHR ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  (ig/g  3FB-C 

2.40000  LT 

ES3-94-02 

ISOPHR ISOPHORONE 

LT 

D 

0.39000000  (ig/g  3FB-C 

2.40000  LT 

ES3-94-02 

KEP  KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  (ig/g  3F&C 

R 

20.00000  ND 

ES3-94-02 

KEP  KEPONE 

ND 

DR 

1.30000000  |ig/g  3FB-C 

R 

20.00000  ND 

ES3-94-02 

LIN  LINDANE 

LT 

0.10000000  ng/g  3FB-C 

7.20000  LT 

ES3-94-02 

LIN  LINDANE 

LT 

D 

0.10000000  fig/g  3FB-C 

7.20000  LT 

ES3-94-02 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  fig/g  3FB-C 

11.00000  LT 

ES3-94-02 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

D 

0.26000000  ng'g  3FB-C 

11.00000  LT 

ES3-94-02 

MIREX  1 , 1  A,2,2,3 ,3  A,4,5 , 5 ,5  A,  5  B,6-DEC  ACHLOROOCT 

LT 

0.14000000  (ig/g  3FB-C 

24.00000  LT 

ES3-94-02 

MIREX  1,1  A^,2^3,3A,4,5,5,5  A,5B,6-DECACHLOROOCT 

LT 

D 

0.14000000  jig/g  3FB-C 

24.00000  LT 

ES3-94-02 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  ng/g  3FB-C 

21.00000  LT 

ES3-94-02 

MLTHN  MALATHION 

LT 

D 

0.18000000  ng/g  3FB-C 

21.00000  LT 

ES3-94-02 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  (ig/g  3F&C 

0.50000  LT 

ES3-94-02 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

D 

0.74000000  ng/g  3FB-C 

0.50000  LT 

ES3-94-02 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  ng/g  3FB-C 

0.68200  LT 

ES3-94-02 

NB  NITROBENZENE 

LT 

D 

1.80000000  ng/g  3FB-C 

0.68200  LT 

ES3-94-02 

NNDME  N-NITROSODIMETH  YLAMINE 

LT 

0.46000000  (ig/g  3FB-C 

9.70000  LT 

ES3-94-02 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

D 

0.46000000  (tg/g  3FB-C 

9.70000  LT 

ES3-94-02 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  ng/g  3FB-C 

6.80000  LT 

ES3-94-02 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

D 

1.10000000  ^g/g  3FB-C 

6.80000  LT 

ES3-94-02 

NNDPA  N-N1TROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  ^g/g  3FB-C 

3.70000  LT 

ES3-94-02 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

D 

0.29000000  fig/g  3FB-C 

3.70000  LT 

ES3-94-02 

OXAT  1 ,4-OXATHI  ANE 

LT 

0.07500000  ng/g  3FB-C 

27.00000  LT 

ES3-94-02 

OXAT  1 ,4-OXATHI  ANE 

LT 

D 

0.07500000  ng/g  3FB-C 

27.00000  LT 

ES3-94-02 

PC  BO  16  PCB1016 

LT 

0.32000000  ilg/g  3FB-C 

R 

9.10000  ND 

ES3-94-02 

PCB016  PCB1016 

LT 

D 

0.32000000  |ig/g  3FB-C 

R 

9.10000  ND 

ES3-94-02 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

DR 

0.32000000  (ig/g  3FB-C 

R 

9.10000  ND 

ES3-94-02 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  3FB-C 

R 

9.10000  ND 

ES3-94-02 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

DR 

0.32000000  jig/g  3FB-C 

R 

9.10000  ND 

ES3-94-02 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  3FB-C 

R 

9.10000  ND 

ES3-94-02 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

DR 

0.32000000  ng/g  3FB-C 

R 

9.10000  ND 

ES3-94-02 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  3FB-C 

R 

9.10000  ND 

ES3-94-02 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

DR 

0.32000000  ng/g  3FB-C 

R 

9.10000  ND 

ES3-94-02 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  3FB-C 

R 

9.10000  ND 

ES3-94-02 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

DR 

0.32000000  |ig/g  3FB-C 

R 

9.10000  ND 

ES3-94-02 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  3FB-C 

R 

9.10000  ND 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


FieU  BlmiIT~ 

Mem 

Halt 

Flat  Data 

Mem 

Site  ID 

Test  Name 

Baal 

Co4r 

Value  Mcm 

Code  Qoal 

Valve  Bool 

Chemical  Class:  SEMTVOLA  l  ii-.ES 


ES3-94-02 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.79000000  gg/g  3FB-C 

R 

13.00000 

ND 

ES3-94-02 

PCB260  PCB  1260 

LT 

D 

0.79000000  gg/g  3FB-C 

R 

13.00000 

ND 

ES3-94-02 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  \Lg/g  3FB-C 

9.10000 

LT 

ES3-94-02 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.76000000  gg/g  3FB-C 

9.10000 

LT 

ES3-94-02 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  gg/g  3FB-C 

9.90000 

LT 

ES3-94-02 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

D 

0.03200000  gg/g  3FB-C 

9.90000 

LT 

ES3-94-02 

PHENO  PHENOL 

LT 

0.05200000  gg/g  3FB-C 

2.20000 

LT 

ES3-94-02 

PHENO  PHENOL 

LT 

D 

0.05200000  gg/g  3FB-C 

2.20000 

LT 

ES3-94-02 

PPDDD  2>BIS(PARA-CHIX>ROPHENYL)- 1 , 1 -D1CHLO 

LT 

0.06400000  gg/g  3FB-C 

18.00000 

LT 

ES3-94-02 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLO 

LT 

D 

03)6400000  gg/g  3FB-C 

18.00000 

LT 

ES3-94-02 

PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLO 

LT 

0.06800000  gg/g  3FB-C 

14.00000 

LT 

ES3-94-02 

PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHU)ROPHENYL)-U-DICHLO 

LT 

D 

0.06800000  gg/g  3FB-C 

14.00000 

LT 

ES3-94-02 

PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHU>ROPHENYL)-l,U-TRJCH 

LT 

0.10000000  gg/g  3FB-C 

18.00000 

LT 

ES3-94-02 

PPDDT  2,2-BlS(PARA-CHU)ROPHEVYL>-l ,  1 ,1  -TRJCH 

LT 

D 

0.10000000  gg/g  3FB-C 

18.00000 

LT 

ES3-94-02 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000000  fig/g  3FB-C 

37.00000 

LT 

ES3-94-02 

PRTHN  PARATHION 

LT 

D 

1.70000000  gg/g  3FB-C 

37.00000 

LT 

ES3-94-02 

PYR  PYRENE 

LT 

0.08300000  pg/g  3FB-C 

17.00000 

LT 

ES3-94-02 

PYR  PYRENE 

LT 

D 

0.08300000  gg/g  3FB-C 

17.00000 

LT 

ES3-94-02 

SUPON  2-CHLORO- 1  -(2.4-DICHLOROPHENYL) VINYL 

LT 

0.92000000  gg/g  3FB-C 

19.00000 

LT 

ES3-94-02 

SUPON  2-CHLORO-l  -(2,4-DICHLOROPHENYL)VIKYL 

LT 

D 

0.92000000  (ig/g  3FB-C 

19.00000 

LT 

ES3-94-02 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  ng/g  3FB-C 

R 

17.00000 

ND 

ES3-94-02 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

D 

12.00000000  gg/g  3FB-C 

R 

17.00000 

ND 

ES4-94-01 

123TCB  1  *2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  gg/g  3FB-D 

5.80000 

LT 

ES4-94-01 

123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.03200000  gg/g  3FB-D 

• 

5.80000 

LT 

ES4-94-01 

124TCB  1 ,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  gg/g  3FB-D 

2.40000 

LT 

ES4-94-01 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.22000000  gg/g  3FB-D 

2.40000 

LT 

ES4-94-01 

12DCLB  1,2-DI  CHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  (ig/g  3FB-D 

1.20000 

LT 

ES4-94-01 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.04200000  (ig/g  3FB-D 

1.20000 

LT 

ES4-94-01 

12DPH  1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  (ig/g  3FB-D 

13.00000 

LT 

ES4-94-01 

12DPH  1 ,2-DIPHENYLH  YDRAZINE 

LT 

D 

0.52000000  gg'g  3FB-D 

13.00000 

LT 

ES4-94-01 

13DCLB 1 ,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  gg'g  3FB-D 

3.40000 

LT 

ES4-94-01 

13DCLB 1 ,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.04200000  (ig/g  3FB-D 

3.40000 

LT 

ES4-94-01 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ND 

DR 

0.63000000  ng/g  3FB-D 

U 

0.86300 

ES4-94-01 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  (ig/g  3FB-D 

u 

0.86300 

ES4-94-01 

1 4DCLB 1 ,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  gg/g  3FB-D 

1.50000 

LT 

ES4-94-01 

1 4DCLB 1 ,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.03400000  gg/g  3FB-D 

1.50000 

LT 

ES4-94-01 

236TCP  2,3,6-TRlCHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  gg'g  3FB-D 

1.70000 

LT 

ES4-94-01 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.62000000  gg/g  3FB-D 

1.70000 

LT 

ES4-94-01 

245TCP  2 ,4, 5-TRIC  HLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  gg'g  3FB-D 

2.80000 

LT 

ES4-94-01 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.49000000  (ig'g  3FB-D 

2.80000 

LT 

ES4-94-01 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  gg/g  3FB-D 

3.60000 

LT 

ES4-94-0I 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.06100000  (ig'g  3FB-D 

3.60000 

LT 

ES4-94-01 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  (ig/g  3FB-D 

8.40000 

LT 

ES4-94-01 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.06500000  (ig/g  3FB-D 

8.40000 

LT 

ES4-94-01 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  gg/g  3FB-D 

4.40000 

LT 

ES4-94-01 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

D 

3.00000000  (ig/g  3FB-D 

4.40000 

LT 

ES4-94-01 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000  gg/g  3FB-D 

180.00000 

LT 

ES4-94-01 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

D 

4.70000000  (ig/g  3FB-D 

180.00000 

LT 

ES4-94-01 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000  (ig'g  3FB-D 

0.39700 

LT 

ES4-94-01 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

D 

1.40000000  gg/g  3FB-D 

0.39700 

LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 
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FWUBUaL 

Meat 

Meat 

Fkf 

limit 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Cade 

Value  Meat 

Code  Qua] 

Vaiae  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES4-94-01 

CPMS024-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  (ig/g  3FB-D 

5.30000  LT 

ES4-94-01 

CPMS024-CHL0R0PHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

D 

0.06600000  ng/g  3FB-D 

5.30000  LT 

ES4-94-01 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  fig/g  3FB-D 

12.00000  LT 

ES4-94-01 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

D 

0.31000000  fig/g  3FB-D 

12.00000  LT 

ES4-94-01 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  jig/g  3FB-D 

12.00000  LT 

ES4-94-01 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

D 

0.07100000  fig/g  3FB-D 

12.00000  LT 

ES4-94-01 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  jig/g  3FB-D 

R 

3.00000  ND 

ES4-94-01 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.21000000  ng/g  3FB-D 

R 

3.00000  ND 

ES4-94-01 

DBZFU  DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000  iig/g  3FB-D 

5.10000  LT 

ES4-94-01 

DBZFU  DIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.38000000  jig/g  3FB-D 

5.10000  LT 

ES4-94-01 

DCPD  DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000  fig/g  3FB-D 

5.50000  LT 

ES4-94-01 

DCPD  DICYCLOPENTADIENE 

LT 

D 

0.57000000  fig/g  3FB-D 

5.50000  LT 

ES4-94-01 

DDVP  VAPONA 

LT 

0.06800000  fig/g  3FB-D 

8.50000  LT 

ES4-94-01 

DDVP  VAPONA 

LT 

D 

0.06800000  ng/g  3FB-D 

8.50000  LT 

ES4-94-01 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  ng/g  3FB-D 

5.90000  LT 

ES4-94-01 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

D 

0.24000000  \igjg  3FB-D 

5.90000  LT 

ES4-94-01 

DITH  DITH1ANE 

LT 

0.06500000  ng/g  3FB-D 

3.30000  LT 

ES4-94-01 

DITH  DITHIANE 

LT 

D 

0.06500000  ng/g  3FB-D 

3.30000  LT 

ES4-94-01 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.07900000  ng/g  3FB-D 

26.00000  LT 

ES4-94-01 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

D 

0.07900000  ng/g  3FB-D 

26.00000  LT 

ES4-94-01 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  ng/g  3FB-D 

2.20000  LT 

ES4-94-01 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

D 

0.06300000  (ig/g  3FB-D 

2.20000  LT 

ES4-94-01 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  ng/g  3FB-D 

33.00000  LT 

ES4-94-01 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

D 

1.30000000  ng/g  3FB-D 

33.00000  LT 

ES4-94-01 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  ng/g  3FB-D 

1.50000  LT 

ES4-94-0I 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

D 

0.23000000  ng/g  3FB-D 

1.50000  LT 

ES4-94-01 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

1.30000000  fxg/g  3FB-D 

18.00000  LT 

ES4-94-01 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

D 

1.30000000  ng/g  3FB-D 

18.00000  LT 

ES4-94-01 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  ng/g  3FB-D 

5.00000  LT 

ES4-94-01 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

D 

1.80000000  ng/g  3FB-D 

5.00000  LT 

ES4-94-01 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

DR 

0.28000000  ng/g  3FB-D 

R 

6.00000  ND 

ES4-94-01 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  ng/g  3FB-D 

R 

6.00000  ND 

ES4-94-01 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  |ig/g  3FB-D 

50.00000  LT 

ES4-94-01 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

D 

1.20000000  ng/g  3FB-D 

50.00000  LT 

ES4-94-01 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  ng/g  3FB-D 

R 

20.00000  ND 

ES4-94-01 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

DR 

1.30000000  ngg  3FB-D 

R 

20.00000  ND 

ES4-94-01 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  ng/g  3FB-D 

24.00000  LT 

ES4-94-01 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

D 

0.03200000  ng/g  3FB-D 

24.00000  LT 

ES4-94-01 

FLRENEFLUORENE 

LT 

0.06500000  ng/g  3FB-D 

9.20000  LT 

ES4-94-01 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

D 

0.06500000  jig/g  3FB-D 

9.20000  LT 

ES4-94-01 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000  fig/g  3FB-D 

8.70000  LT 

ES4-94-01 

HCBD  HEXACHLOROBUT  ADIENE 

LT 

D 

0.97000000  ng/g  3FB-D 

8.70000  LT 

ES4-94-01 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  ng/g  3FB-D 

38.00000  LT 

ES4-94-01 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

D 

0.24000000  ^g/g  3FB-D 

38.00000  LT 

ES4-94-01 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  jig/g  3FB-D 

28.00000  LT 

ES4-94-01 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

D 

0.48000000  ng/g  3FB-D 

28.00000  LT 

ES4-94-01 

ICDPYRINDENO  [1,2,3-C.D]  PYRENE 

LT 

2.40000000  (ig/g  3FB-D 

21.00000  LT 

ES4-94-01 

ICDPYRINDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

D 

2.40000000  fig/g  3FB-D 

21.00000  LT 

ES4-94-01 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.48000000  ]ig)g  3FB-D 

7.80000  LT 

ES4-94-01 

ISODR  ISODRIN 

LT 

D 

0.48000000  ng/g  3FB-D 

7.80000  LT 

Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


- NBUT 

Mens 

n * 

Unit 

Flag  Data 

Mens 

Site  ED 

Test  Nine 

Bool 

Code 

Value  Mens 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES4-94-01 

ISOPHR ISOPHOROKE 

LT 

0.39000000  ng/g  3FB-D 

2.40000 

LT 

ES4-94-01 

ISOPHR ISOPHORONE 

LT 

D 

0.39000000  ng/g  3FB-D 

2.40000 

LT 

ES4-94-01 

KEP  KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  ng/g  3FB-D 

R 

20.00000 

ND 

ES4-94-01 

KEP  KEPONE 

ND 

DR 

1.30000000  ng/g  3FB-D 

R 

20.00000 

ND 

ES4-94-01 

UN  LINDANE 

LT 

0.10000000  jig/g  3FB-D 

7.20000 

LT 

ES4-94-01 

LIN  LINDANE 

LT 

D 

0.10000000  jig/g  3FB-D 

7.20000 

LT 

ES4-94-01 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  jig/g  3FB-D 

11.00000 

LT 

ES4-94-01 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

D 

0.26000000  fig/g  3FB-D 

11.00000 

LT 

ES4-94-01 

MIREX  l,lA*2^*33A,4,5t5,5A,5B,6-DECACHLOROOCT 

LT 

0.14000000  pg/g  3FB-D 

24.00000 

LT 

ES4-94-01 

MIREX  l,lA^t23»3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACHIX)ROOCT 

LT 

D 

0.14000000  fig/g  3FB-D 

24.00000 

LT 

ES4-94-01 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  fig/g  3FB-D 

21.00000 

LT 

ES4-94-01 

MLTHN  MALATHION 

LT 

D 

0.18000000  fig/g  3FB-D 

21.00000 

LT 

ES4-94-01 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  ng/g  3FB-D 

0.50000 

LT 

ES4-94-01 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

D 

0.74000000  ^g/g  3FB-D 

0.50000 

LT 

ES4-94-01 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  ng/g  3FB-D 

0.68200 

LT 

ES4-94-01 

NB  NITROBENZENE 

LT 

D 

1.80000000  >ig/g  3FB-D 

0.68200 

LT 

ES4-94-01 

NNDME  N-NITROSODIMETH  YLAMINE 

LT 

0.46000000  fig/g  3FB-D 

9.70000 

LT 

ES4-94-01 

NNDMEN-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

D 

0.46000000  ng/g  3FB-D 

9.70000 

LT 

ES4-94-01 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  yg/g  3FB-D 

6.80000 

LT 

ES4-94-01 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

D 

1.10000000  ^g/g  3FB-D 

6.80000 

LT 

ES4-94-01 

NNDPA  N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  ng/g  3FB-D 

3.70000 

LT 

ES4-94-01 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

D 

0.29000000  ng/g  3FB-D 

3.70000 

LT 

ES4-94-01 

OXAT  1 ,4-OXATHI  ANE 

LT 

0.07500000  ng/g  3FB-D 

27.00000 

LT 

ES4-94-01 

OXAT  1 ,4-OXATHI  ANE 

LT 

D 

0.07500000  ng/g  3FB-D 

27.00000 

LT 

ES4-94-01 

PCB016  PCB1016 

LT 

0.32000000  jig/g  3FB-D 

R 

9.10000 

ND 

ES4-94-01 

PC  BO  16  PCB  1016 

LT 

D 

0.32000000  ng/g  3FB-D 

R 

9.10000 

ND 

ES4-94-01 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

DR 

0.32000000  ng/g  3FB-D 

R 

9.10000 

ND 

ES4-94-0 1 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0.32000000  *ig/g  3FB-D 

R 

9.10000 

ND 

ES4-94-01 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

DR 

0.32000000  ng/g  3FB-D 

R 

9.10000 

ND 

ES4-94-01 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0.32000000  jig/g  3FB-D 

R 

9.10000 

ND 

ES4-94-01 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

DR 

0.32000000  *ig/g  3FB-D 

R 

9.10000 

ND 

ES4-94-01 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  3FB-D 

R 

9.10000 

ND 

ES4-94-01 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

DR 

0.32000000  ng/g  3FB-D 

R 

9.10000 

ND 

ES4-94-01 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  3FB-D 

R 

9.10000 

ND 

ES4-94-01 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

DR 

0.32000000  ng/g  3FB-D 

R 

9.10000 

ND 

ES4-94-01 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  >ig/g  3FB-D 

R 

9.10000 

ND 

ES4-94-01 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.79000000  ng/g  3FB-D 

R 

13.00000 

ND 

ES4-94-01 

PCB260  PCB  1260 

LT 

D 

0.79000000  >ig/g  3FB-D 

R 

13.00000 

ND 

ES4-94-01 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  fig/g  3FB-D 

9.10000 

LT 

ES4-94-01 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.76000000  ng/g  3FB-D 

9.10000 

LT 

ES4-94-01 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  fig/g  3FB-D 

9.90000 

LT 

ES4-94-01 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

D 

0.03200000  ng/g  3FB-D 

9.90000 

LT 

ES4-94-01 

PHENO  PHENOL 

LT 

0.05200000  pgfe  3FB-D 

2.20000 

LT 

ES4-94-01 

PHENO  PHENOL 

LT 

D 

0.05200000  ng/g  3FB-D 

2.20000 

LT 

ES4-94-0I 

PPDDD  2,2-BI S(P ARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLO 

LT 

0.06400000  ng/g  3FB-D 

18.00000 

LT 

ES4-94-01 

PPDDD  2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)*!, 1 -DICHLO 

LT 

D 

0.06400000  ^ig/g  3FB-D 

18.00000 

LT 

ES4-94-01 

PPDDE  2,2-BIS{PARA-CHU>ROPHENYL)-Ll-DICHLO 

LT 

0.06800000  |ig/g  3FB-D 

14.00000 

LT 

ES4-94-01 

PPDDE  2,2-BI S(P ARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLO 

LT 

D 

0.06800000  ng/g  3FB-D 

14.00000 

LT 

ES4-94-01 

PPDDT  2,2-BI S(P ARA-CHLOROPHENYL)- 1,1,1  -TRIG H 

LT 

0.10000000  ng/g  3FB-D 

18.00000 

LT 

ES4-94-01 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHU)ROPHENYL>LU-TRICH 

LT 

D 

0.10000000  fig/g  3FB-D 

18.00000 

LT 
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FUU  BLf  ‘ 

Meat 

Uait 

Flag  Data 

Mas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Value  Bool 

Chemical  Class :  SEMIVOLATILES 


ES4-94-01 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000000  jig/g  3FB-D 

37.00000  LT 

ES4-94-01 

PRTHN  PARATHION 

LT 

D 

1.70000000  fig/g  3FB-D 

37.00000  LT 

ES4-94-01 

PYR  PYRENE 

LT 

0.08300000  ng/g  3FB-D 

17.00000  LT 

ES4-94-01 

PYR  PYRENE 

LT 

D 

0.08300000  (ig/g  3FB-D 

17.00000  LT 

ES4-94-01 

SUPON  2-CHLORO-l  <2,4-DICHLOROPHENYL) VINYL 

LT 

0.92000000  (ig/g  3FB-D 

19.00000  LT 

ES4-94-01 

SUPON  2-CHLORO-l  -(2,4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

D 

0.92000000  fig/g  3FB-D 

19.00000  LT 

ES4-94-01 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

1X00000000  ng/g  3FB-D 

R 

17.00000  ND 

ES4-94-01 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

D 

12.00000000  fig/g  3FB-D 

R 

17.00000  ND 

ES4-94-02 

123TCB  1 ,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  ng/g  3FB-D 

5.80000  LT 

ES4-94-02 

124TCB  1,2,4-TRJCHLOROBENZENE 

LT 

0^2000000  lig/g  3FB-D 

2.40000  LT 

ES4-94-02 

12DCLB1.2-D1CHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  |ig/g  3FB-D 

1.20000  LT 

ES4-94-02 

12DPH  1 ,2-DIPHENYLH  YDRAZINE 

LT 

0.52000000  gg/g  3FB-D 

13.00000  LT 

ES4-94-02 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  /g  3FB-D 

3.40000  LT 

ES4-94-02 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  |ig/g  3FB-D 

l! 

0.86300 

ES4-94-02 

1 4DCLB 1 ,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  (ig/g  3FB-D 

1.50000  LT 

ES4-94-02 

236TCP  2,3,6-TRJCHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  ng/g  3FB-D 

1.70000  LT 

ES4-94-02 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  (ig/g  3FB-D 

2.80000  LT 

ES4-94-02 

246TCP  2,4,6-TRlCHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  jig/g  3FB-D 

3.60000  LT 

ES4-94-02 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  ng/g  3FB-D 

8.40000  LT 

ES4-94-02 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  ng/g  3FB-D 

4.40000  LT 

ES4-94-02 

24DNP  2,4-DINTTROPHEN  OL 

LT 

4.70000000  fig/g  3FB-D 

180.00000  LT 

ES4-94-02 

24DNT  2,4-DINlTROTOLUENE 

LT 

1.40000000  fig/g  3FB-D 

0.39700  LT 

ES4-94-02 

26DNA  2,6-DINITRO ANILINE 

LT 

0.57000000  fig/g  3FB-D 

8.80000  LT 

ES4-94-02 

26DNT  2,6-DINTTROTOLUENE 

LT 

0.32000000  gg/g  3FB-D 

0.60000  LT 

ES4-94-02 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  gg/g  3FB-D 

2.80000  LT 

ES4-94-02 

2CNAP  2-CHLORON APHTHALENE 

LT 

0.24000000  gg/g  3FB-D 

2.60000  LT 

ES4-94-02 

2MNAP  2-METH YLN  APHTHALENE 

LT 

0.03200000  gg/g  3FB-D 

1.30000  LT 

ES4-94-02 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  gg/g  3FB-D 

3.60000  LT 

ES4-94-02 

2N  ANIL  2-NITRO  ANILINE 

ND 

R 

3.10000000  gg/g  3FB-D 

R 

31.00000  ND 

ES4-94-02 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  gg/g  3FB-D 

8.20000  LT 

ES4-94-02 

33DCBD33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  gg/g  3FB-D 

5.00000  LT 

ES4-94-02 

35DNA  3,5-DINTTROANILINE 

LT 

1.60000000  gg/g  3FB-D 

21.00000  LT 

ES4-94-02 

3N  ANIL  3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000  gg/g  3FB-D 

15.00000  LT 

ES4-94-02 

3NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000  gg/g  3FB-D 

2.90000  LT 

ES4-94-02 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  gg/g  3FB-D 

R 

50.00000  ND 

ES4-94-02 

4BRPPE  4-BROMOPHEN  YLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  gg/g  3FB-D 

22.00000  LT 

ES4-94-02 

4CANIL  4-CHLORO  ANILINE 

ND 

R 

0.63000000  gg/g  3FB-D 

R 

1.00000  ND 

ES4-94-02 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000  gg/g  3FB-D 

8.50000  LT 

ES4-94-02 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  gg/g  3FB-D 

23.00000  LT 

ES4-94-02 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  gg/g  3FB-D 

2.80000  LT 

ES4-94-02 

4N  ANIL  4-NTTROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  gg/g  3FB-D 

R 

31.00000  ND 

ES4-94-02 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  gg/g  3FB-D 

96.00000  LT 

ES4-94-02 

ABHC  ALPHA-BENZENE  HEXAC  HLORIDE 

LT 

1.30000000  gg/g  3FB-D 

5.30000  LT 

ES4-94-02 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  gg/g  3FB-D 

23.00000  LT 

ES4-94-02 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000000  gg/g  3FB-D 

13.00000  LT 

ES4-94-02 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  gg/g  3FB-D 

5.80000  LT 

ES4-94-02 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  gg/g  3FB-D 

5.10000  LT 

ES4-94-02 

ANIL  ANILINE 

ND 

R 

0.13000000  gg/g  3FB-D 

R 

2.00000  ND 

ES4-94-02 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  gg/g  3FB-D 

5.20000  LT 

ES4-94-02 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.06500000  gg/g  3FB-D 

5.90000  LT 
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Field  Bleak 

Maas 

Fkc 

Urn* 

FU i  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Nim 

Beal 

Cafe 

Value  Mcm 

Code  Qua) 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES4-94-02 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  jig/g  3FB-D 

6.80000  LT 

ES4-94-02 

B2CDPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  fig/g  3FB-D 

5.00000  LT 

ES4-94-02 

B2CLEEBIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  *ig/g  3FB-D 

0.68000  LT 

ES4-94-02 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  \ig/g  3FB-D 

7.70000  LT 

ES4-94-02 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000  jig/g  3FB-D 

9.80000  LT 

ES4-94-02 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000  fig/g  3FB-D 

14.00000  LT 

ES4-94-02 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  \ig/g  3FB-D 

10.00000  LT 

ES4-94-02 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  ng/g  3FB-D 

17.00000  LT 

ES4-94-02 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  jig/g  3FB-D 

28.00000  LT 

ES4-94-02 

BEN  SLF  BET  A-ENDOSULF  AN 

LT 

2.40000000  jig/g  3FB-D 

42.00000  LT 

ES  4-94-02 

BENZIDBENZIDINE 

ND 

R 

0.13000000  fig/g  3FB-D 

R 

2.00000  ND 

ES4-94-02 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

R 

3.10000000  ng/g3FB-D 

R 

3.10000  ND 

ES4-94-02 

BG HIP Y BENZO  [G,HJ]  PERYLENE 

LT 

0. 1 8000000  fig/g  3FB-D 

15.00000  LT 

ES4-94-02 

BKFAN  BENZO  fK]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  ng/g  3FB-D 

10.00000  LT 

ES4-94-02 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  ^g/g  3FB-D 

4.00000  LT 

ES4-94-02 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.03200000  jig/g  3FB-D 

7.40000  LT 

ES4-94-02 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  ng/g  3FB-D 

12.00000  LT 

ES4-94-02 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000000  ng/g  3FB-D 

54.00000  LT 

ES4-94-02 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  ng/g  3FB-D 

8.30000  LT 

ES4-94-02 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.68000000  ng/g  3FB-D 

37.00000  LT 

ES4-94-02 

CPMS  4-CHLOROP  HEN  YLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  ng'g  3FB-D 

10.00000  LT 

ES4-94-02 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  St  JLFOXIDE 

LT 

0.32000000  jig/g  3FB-D 

15.00000  LT 

ES4-94-02 

CPMS024-CHL0R0PHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  \igjg  3FB-D 

5.30000  LT 

ES4-94-02 

DBAHA  DIBENZ  [AH)  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  \ig/g  3FB-D 

12.00000  LT 

ES4-94-02 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  ng/g3FB-D 

12.00000  LT 

ES4-94-02 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  \igjg  3FB-D 

R 

3.00000  ND 

ES4-94-02 

DBZFU  DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000  ng/g  3FB-D 

5.10000  LT 

ES4-94-02 

DCPD  DICY  CLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000  \ig/g  3FB-D 

5.50000  LT 

ES4-94-02 

DDVP  VAPONA 

LT 

0.06800000  fig/g  3FB-D 

8.50000  LT 

ES4-94-02 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  fig/g  3FB-D 

5.90000  LT 

ES4-94-02 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.06500000  jig/g  3FB-D 

3.30000  LT 

ES4-94-02 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.07900000  ^g/g  3FB-D 

26.00000  LT 

ES4-94-02 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  ng/g  3FB-D 

2.20000  LT 

ES4-94-02 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  ^g/g  3FB-D 

33.00000  LT 

ES4-94-02 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  yg/g  3FB-D 

1.50000  LT 

ES4-94-02 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

1.30000000  pgjg  3FB-D 

18.00000  LT 

ES4-94-02 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  jig/g  3FB-D 

5.00000  LT 

ES4-94-02 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  >ig'g  3FB-D 

R 

6.00000  ND 

ES4-94-02 

ESFS04  ENDOSULFAN  SILFATE 

LT 

1.20000000  yg/g  3FB-D 

50.00000  LT 

ES4-94-02 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  ng/g  3FB-D 

R 

20.00000  ND 

ES4-94-02 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  ^g/g  3FB-D 

24.00000  LT 

ES4-94-02 

FLRENEFLUORENE 

LT 

0.06500000  jig/g  3FB-D 

9.20000  LT 

ES4-94-02 

HCBD  HEXACHLOROBITADIENE 

LT 

0.97000000  fig/g  3FB-D 

8.70000  LT 

ES4-94-02 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  ng/g  3FB-D 

38.00000  LT 

ES4-94-02 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  ng/g  3FB-D 

28.00000  LT 

ES4-94-02 

ICDPYRINDENO  [1,2,3-C.D]  PYRENE 

LT 

2.40000000  ng/g  3FB-D 

21.00000  LT 

ES4-94-02 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.48000000  \xgfg  3FB-D 

7.80000  LT 

ES4-94-02 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  ^tg/g  3FB-D 

2.40000  LT 

ES4-94-02 

KEP  KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  ng/g  3FB-D 

R 

20.00000  ND 

ES4-94-02 

LIN  LINDANE 

LT 

0.10000000  ng/g  3FB-D 

7.20000  LT 
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FMdBlaak 

Men 

Ftaf 

IJait 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

tool 

Cade 

Value  Mess 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES4-94-02 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  gg/g  3FB-D 

11.00000  LT 

ES4-94-02 

MIREX  l,lA,2,2,3,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACHLOROC>CT 

LT 

0.14000000  gg/g  3FB-D 

24.00000  LT 

ES4-94-02 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  gg/g  3FB-D 

21.00000  LT 

ES4-94-02 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  gg/g  3FB-D 

0.50000  LT 

ES4-94-02 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  gg/g  3FB-D 

0.68200  LT 

ES4-94-02 

NNDME  N  -NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  gg/g  3FB-D 

9.70000  LT 

ES4-94-02 

NNDNP  N-NOTROSOD1-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  gg/g  3FB-D 

6.80000  LT 

ES4-94-02 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  gg/g  3FB-D 

3.70000  LT 

ES4-94-02 

OXAT  1 ,4-OXATHLANE 

LT 

0.07500000  gg/g  3FB-D 

27.00000  LT 

ES4-94-02 

PCB016  PCB  1016 

LT 

0.32000000  gg/g  3FB-D 

R 

9.10000  ND 

ES4-94-02 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0.32000000  gg/g  3FB-D 

R 

9.10000  ND 

ES4-94-02 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0.32000000  gg/g  3FB-D 

R 

9.10000  ND 

ES4-94-02 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  gg/g  3FB-D 

R 

9.10000  ND 

ES4-94-02 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0.32000000  gg/g  3FB-D 

R 

9.10000  ND 

ES4-94-02 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  gg/g  3FB-D 

R 

9.10000  ND 

ES4-94-02 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.79000000  gg/g  3FB-D 

R 

13.00000  ND 

ES4-94-02 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  gg/g  3FB-D 

9.10000  LT 

ES4-94-02 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  gg/g  3FB-D 

9.90000  LT 

ES4-94-02 

PHENO  PHENOL 

LT 

0.05200000  gg/g  3FB-D 

2.20000  LT 

ES4-94-02 

PPDDD  2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>Ll-DICHLO 

LT 

0.06400000  gg/g  3FB-D 

18.00000  LT 

ES4-94-02 

PPDDE  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U-DICHLO 

LT 

0.06800000  gg/g  3FB-D 

14.00000  LT 

ES4-94-02 

PPDDT  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U,l-TRICH 

LT 

0.10000000  gg/g  3FB-D 

18.00000  LT 

ES4-94-02 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000000  gg/g  3FB-D 

37.00000  LT 

ES4-94-02 

PYR  PYRENE 

LT 

0.08300000  gg/g  3FB-D 

17.00000  LT 

ES4-94-02 

SUPON  2-CHLORO-l  -(2,4-DICHLOROPHENYL) VINYL 

LT 

0.92000000  gg/g  3FB-D 

19.00000  LT 

ES4-94-02 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  gg/g  3FB-D 

R 

17.00000  ND 

ES5-94-0I 

123TCB  1 ,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  gg/g  3FB-J 

5.80000  LT 

ES5-94-01 

123TCB  1 ,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.03200000  gg/g  3FB-J 

5.80000  LT 

ES5-94-01 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  gg/g  3FB-J 

2.40000  LT 

ES5-94-01 

124TCB  1 ,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.22000000  gg/g  3FB-J 

2.40000  LT 

ES5-94-01 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  gg/g  3FB-J 

1.20000  LT 

ES  5-94-01 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.04200000  gg/g  3FB-J 

1.20000  LT 

ES5-94-01 

12DPH  1 ,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  gg/g  3FB-J 

13.00000  LT 

ES5-94-01 

12DPH  1 ,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

D 

0.52000000  gg/g  3FB-J 

13.00000  LT 

ES  5-94-01 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  gg/g  3FB-J 

3.40000  LT 

ES5-94-01 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.04200000  gg/g  3FB-J 

3.40000  LT 

ES  5-94-01 

13DNB  U-DINITROBENZENE 

ND 

DR 

0.63000000  gg/g  3FB-J 

K 

0.68200  LT 

ES  5-94-01 

13DNB  U-DINITROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  gg/g  3FB-J 

K 

0.68200  LT 

ES  5-94-01 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  gg/g  3FB-J 

1.50000  LT 

ES5-94-01 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.03400000  gg/g  3FB-J 

1.50000  LT 

ES  5-94-01 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  gg/g  3FB-J 

1.70000  LT 

ES  5-94-01 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.62000000  gg/g  3FB-J 

1.70000  LT 

ES  5-94-01 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  gg/g  3FB-J 

2.80000  LT 

ES5-94-01 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.49000000  gg/g  3FB-J 

2.80000  LT 

ES5-94-01 

246TCP  2,4,6-TRJCHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  gg/g  3FB-J 

3.60000  LT 

ES5-94-01 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.06100000  gg/g  3FB-J 

3.60000  LT 

ES5-94-01 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  gg/g  3FB-J 

8.40000  LT 

ES5-94-01 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.06500000  gg/g  3FB-J 

8.40000  LT 

ES5-94-01 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  gg/g  3FB-J 

4.40000  LT 

ES5-94-01 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

D 

3.00000000  gg/g  3FB-J 

4.40000  LT 
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FliUUi 

M CM 

fcc 

Vmkt 

Flat  Data 

Meaa 

Site  ID 

Test  Nine 

BmI 

Code 

Value  Meat 

EZE a 

Code  Qua] 

Value  Bool 

Chemical  Qlass:  SEMIVOLATILES 


ES  5 -94-01 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000  Mg/g  3FB-J 

180.00000  LT 

ES5-94-01 

24DNP  2,4-DINTTROPHENOL 

LT 

D 

4.70000000  Mg/g  3FB-J 

180.00000  LT 

ES5-94-01 

24DNT  2,4-DENITROTOLUENE 

LT 

1.40000000  ng/g  3FB-J 

0.39700  LT 

ES5-94-01 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

D 

1.40000000  Mg/g  3FB-J 

0.39700  LT 

ES5-94-01 

26DNA  2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000  Mg/g  3FB-J 

8.80000  LT 

ES5-94-01 

26DNA  2,6-DINTTROANlLINE 

LT 

D 

0.57000000  Mg/g  3FB-J 

8.80000  LT 

ES5-94-01 

26DNT  2,6-DINTTROTOLl.IENE 

LT 

0.32000000  Mg/g  3FB-J 

0.60000  LT 

ES5-94-01 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

D 

0.32000000  Mg/g  3FB-J 

0.60000  LT 

ES5-94-01 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  Mg/g  3FB-J 

2.80000  LT 

ES  5-94-01 

2CLP  2-CHEOROPHEN  OL 

LT 

D 

0.05500000  Mg/g  3FB-J 

2.80000  LT 

ES  5-94-01 

2CNAP  2-CHLORON APHTHALENE 

LT 

0.24000000  Mg/g  3FB-J 

2.60000  LT 

ES5-94-01 

2CNAP  2-CHLORON  APHTH  ALENE 

LT 

D 

0.24000000  Mg/g  3FB-J 

2.60000  LT 

ES5-94-01 

2MNAP  2-METH YLN APHTHALENE 

LT 

0.03200000  Mg/g  3FB-J 

1.30000  LT 

ES5-94-01 

2MNAP  2-METHYLN APHTHALENE 

LT 

D 

0.03200000  Mg/g  3FB-J 

130000  LT 

ES5-94-01 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  Mg/g  3FB-J 

3.60000  LT 

ES5-94-01 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

D 

0.09800000  Mg/g  3FB-J 

3.60000  LT 

ES5-94-01 

2N  ANIL  2-NITRO  ANILINE 

ND 

R 

3.10000000  Mg/g  3FB-J 

R 

31.00000  ND 

ES  5-94-01 

2N  ANIL  2-NITROANILINE 

ND 

DR 

3.10000000  Mg/g  3FB-J 

R 

31.00000  ND 

ES  5-94-01 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  Mg/g  3FB-J 

8.20000  LT 

ES5-94-01 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

D 

1.10000000  Mg/g  3FB-J 

8.20000  LT 

ES  5-94-01 

33DCBD3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  Mg/g  3FB-J 

5.00000  LT 

ES  5-94-01 

33DCBD3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

D 

1.60000000  Mg/g  3FB-J 

5.00000  LT 

ES5-94-0 1 

35DNA  3,5-DINTTROANILINE 

LT 

1.60000000  Mg/g  3FB-J 

21.00000  LT 

ES  5-94-01 

35DNA  3,5-DINTTROANILINE 

LT 

D 

1.60000000  Mg/g  3FB-J 

21.00000  LT 

ES  5-94-01 

3N  ANIL  3-NITRO  ANILINE 

LT 

3.00000000  Mg/g  3FB-J 

15.00000  LT 

ES5-94-0 1 

3N  ANIL  3-NITRO  ANILINE 

LT 

D 

3.00000000  Mg/g  3FB-J 

15.00000  LT 

ES  5-94-01 

3NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000  Mg/g  3FB-J 

2.90000  LT 

ES5-94-01 

3NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

D 

0.34000000  Mg/g  3FB-J 

2.90000  LT 

ES5-94-01 

46DN2C4,6-DINITRO-2-CR£SOL 

LT 

0.80000000  Mg/g  3FB-J 

R 

50.00000  ND 

ES5-94-01 

46DN2C4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

D 

0.80000000  Mg/g  3FB-J 

R 

50.00000  ND 

ES5-94-01 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  Mg/g  3FB-J 

22.00000  LT 

ES5-94-01 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

D 

0.04100000  Mg/g  3FB-J 

22.00000  LT 

ES5-94-01 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

R 

0.63000000  Mg/g  3FB-J 

R 

1.00000  ND 

ES5-94-01 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

DR 

0.63000000  Mg/g  3FB-J 

R 

1.00000  ND 

ES5-94-0 1 

4CL3C  4-CHLORO-3-C RESOL 

LT 

0.93000000  Mg/g  3FB-J 

8.50000  LT 

ES  5-94-01 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

D 

0.93000000  Mg/g  3FB-J 

8.50000  LT 

ES  5-94-01 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  Mg/g  3FB-J 

23.00000  LT 

ES5-94-01 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

D 

0.17000000  Mg/g  3FB-J 

23.00000  LT 

ES  5-94-01 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  Mg/g  3FB-J 

2.80000  LT 

ES5-94-01 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

D 

0.24000000  Mg/g  3FB-J 

2.80000  LT 

ES  5-94-01 

4N  ANIL  4-NITRO  ANI  LINE 

ND 

R 

3.10000000  Mg/g  3FB-J 

R 

31.00000  ND 

ES  5-94-01 

4N  ANIL  4-NITROANILINE 

ND 

DR 

3.10000000  Mg/g  3FB-J 

R 

31.00000  ND 

ES5-94-01 

4NP  4-NITROPHEN  OL 

LT 

3.30000000  Mg/g  3FB-J 

96.00000  LT 

ES5-94-01 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

D 

3.30000000  Mg/g  3FB-J 

96.00000  LT 

ES5 -94-01 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  Mg/g  3FB-J 

5.30000  LT 

ES5 -94-01 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

1.30000000  Mg/g  3FB-J 

5.30000  LT 

ES5 -94-01 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  Mg/g  3FB-J 

23.00000  LT 

ES  5-94-01 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

D 

0.40000000  Mg/g  3FB-J 

23.00000  LT 

ES5-94-01 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000000  Mg/g  3FB-J 

13.00000  LT 

ES5-94-01 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

D 

1.30000000  Mg/g  3FB-J 

13.00000  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


Site  ID 


Test  N» 


Meat  Flag 
Baal  Cafe 


Dak 

Value  Maw 


pi — i,  m, 


- FaiB' 

Flaf  Data 
Code  Onal 


Value 


Meat 

Bool 


Chemical  Class :  SEMIVOLATILES 


ES5-94-01 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  pgjg  3FB-J 

10.00000  LT 

ES  5-94-01 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

D 

0.09700000  ng/g  3FB-J 

10.00000  LT 

ES5-94-01 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  jig/g  3FB-J 

15.00000  LT 

ES5  94-01 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

D 

0.32000000  ng/g  3FB-J 

15.00000  LT 

ES  5-94-01 

CPMSO24-CHL0ROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  \igjg  3FB-J 

5.30000  LT 

ES5-94-01 

CPMS024-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

D 

0.06600000  *ig/g  3FB-J 

5.30000  LT 

ES5-94-01 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  Hg/g  3FB-J 

12.00000  LT 

ES5-94-01 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

D 

0.31000000  ng/g  3FB-J 

12.00000  LT 

ES5-94-01 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  ng/g  3FB-J 

12.00000  LT 

ES  5-94-01 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

D 

0.07100000  fig/g  3FB-J 

12.00000  LT 

ES5-94-01 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  ^g/g  3FB-J 

R 

3.00000  ND 

ES5-94-01 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.21000000  ^g/g  3FB-J 

R 

3.00000  ND 

ES  5-94-01 

DBZFU  DIBENZORIRAN 

LT 

0.38000000  >ig/g  3FB-J 

5.10000  LT 

ES5-94-01 

DBZFU  DIBENZORIRAN 

LT 

D 

0.38000000  ^g/g  3FB-J 

5.10000  LT 

ES  5-94-01 

DCPD  DIC  Y  CLOPENT  ADIENE 

LT 

0.57000000  \kgjg  3FB-J 

5.50000  LT 

ES5-94-01 

DCPD  DICY  CLOPENT  ADIENE 

LT 

D 

0.57000000  ng/g  3FB-J 

5.50000  LT 

ES  5 -94-01 

DDVP  VAPONA 

LT 

0.06800000  ng/g  3FB-J 

8.50000  LT 

ES  5-94-01 

DDVP  VAPONA 

LT 

D 

0.06800000  Hg/g  3FB-J 

8.50000  LT 

ES5-94-01 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  )igjg  3FB-J 

5.90000  LT 

ES  5 -94-01 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

D 

0.24000000  ng/g  3FB-J 

5.90000  LT 

ES  5-94-01 

DITH  DITH1ANE 

LT 

0.06500000  ^g/g  3FB-J 

3.30000  LT 

ES  5-94-01 

DITH  DITHIANE 

LT 

D 

0.06500000  fig/g  3FB-J 

3.30000  LT 

ES5-94-01 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.07900000  ng/g  3FB-J 

26.00000  LT 

ES5-94-01 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

D 

0.07900000  ng/g  3FB-J 

26.00000  LT 

ES5-94-01 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  pg/g  3FB-J 

2.20000  LT 

ES  5 -94-01 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

D 

0.06300000  Hg/g  3FB-J 

2.20000  LT 

ES5-94-01 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  jig/g  3FB-J 

33.00000  LT 

ES5-94-01 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

D 

1.30000000  ng/g  3FB-J 

33.00000  LT 

ES5-94-01 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  iig/g  3FB-J 

1.50000  LT 

ES5-94-01 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

D 

0.23000000  \igjg  3FB-J 

1.50000  LT 

ES  5-94-01 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

1.30000000  ng/g  3FB-J 

18.00000  LT 

ES  5-94-01 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

D 

1.30000000  fig/g  3FB-J 

18.00000  LT 

ES5-94-01 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  ^ig/g  3FB-J 

5.00000  LT 

ES  5 -94-01 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

D 

1.80000000  ng/g  3FB-J 

5.00000  LT 

ES5-94-01 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

DR 

0.28000000  \igjg  3FB-J 

R 

6.00000  ND 

ES  5-94-01 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  ^g/g  3FB-J 

R 

6.00000  ND 

ES5-94-01 

ESFS04  ENDOSULFAN  SI  ILF  ATE 

LT 

1.20000000  fig/g  3FB-J 

50.00000  LT 

ES  5 -94-01 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

D 

1.20000000  ng/g  3FB-J 

50.00000  LT 

ES  5-94-01 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  fig/g  3FB-J 

R 

20.00000  ND 

ES5-94-0 1 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

DR 

1.30000000  ng/g  3FB-J 

R 

20.00000  ND 

ES5-94-0I 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  yg'g  3FB-J 

24.00000  LT 

ES5-94-01 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

D 

0.03200000  \ig/g  3FB-J 

24.00000  LT 

ES  5 -94-01 

FLRENEFLUORENE 

LT 

0.06500000  ng/g  3FB-J 

9.20000  LT 

ES  5-94-01 

FLRENEFLUORENE 

LT 

D 

0.06500000  Mg/g  3FB-J 

9.20000  LT 

ES5-94-01 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000  \ig/g  3FB-J 

8.70000  LT 

ES5-94-01 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

D 

0.97000000  \ig/g  3FB-J 

8.70000  LT 

ES5-94-01 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  ng/g  3FB-J 

38.00000  LT 

ES  5 -94-01 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

D 

0.24000000  )ig!g  3FB-J 

38.00000  LT 

ES5-94-01 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  \igjg  3FB-J 

28.00000  LT 

ES5-94-01 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

D 

0.48000000  ng/g  3FB-J 

28.00000  LT 
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Mem 

n* 

limit 

Flag  Data 

Mem 

Site  ID 

Test  Name 

Beal 

Cade 

Value  Mem 

Code  Qnal 

Value  Bool 

Chemical  Classy  SEMIVOLATILES _ 

ES5-94-01  ICDPYRINDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE  LT 

ESS-94-01  ICDPYRINDENO  |1,2.3-C,D]  PYRENE  LT 

ES5-94-01  ISODR  ISODRIN  LT 

ES5-94-01  ISODR  ISODRIN  LT 

ES5-94-01  ISOPHR ISOPHORONE  LT 

ES5-94-01  ISOPHR  ISOPHORONE  LT 

ES5-94-01  KEP  KEPONE  ND 

ES5-94-01  KEP  KEPONE  ND 

ESS-94-01  UN  LINDANE  LT 

ES5-94-01  UN  LINDANE  LT 

ES5-94-01  MEXCL  METHOXYCHLOR  LT 

ESS-94-01  MEXCL  METHOXYCHLOR  LT 

ESS-94-01  MIREX  l.lA,2,2,3,3A.4,5,5.5A.5B,6-DECACHLOROOCT  LT 

ES5-94-01  MIREX  l.lA,2,23,3A.4,5,5.5A.5B.6-DECACHLOROOCT  LT 

ESS-94-01  MLTHN  MALATHION  LT 

ESS-94-01  MLTHN  MALATHION  LT 

ES  5 -94-01  NAP  NAPHTHALENE  LT 

ESS-94-01  NAP  NAPHTHALENE  LT 

ES5-94-01  NB  NITROBENZENE  LT 

ES5-94-01  NB  NITROBENZENE  LT 

ES  5-94-01  NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE  LT 

ES5-94-01  NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE  LT 

ES5-94-01  NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE  LT 

ES5-94-01  NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE  LT 

ES5-94-01  NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE  LT 

ESS-94-01  NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE  LT 

ESS-94-01  OXAT  1,4-OXATHlANE  LT 

ES  5-94-01  OXAT  1,4-OXATHIANE  LT 

ESS-94-01  PCB016  PCB 1016  LT 

ESS-94-01  PCB016  PCB  1016  LT 

ES 5 -94-01  PCB22I  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221  ND 

ESS-94-01  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221  ND 

ESS -94-01  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232  ND 

ES5-94-01  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232  ND 

ES 5 -94-01  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242  ND 

ESS-94-01  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242  ND 

ESS-94-01  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248  ND 

ES5-94-01  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248  ND 

ESS-94-01  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254  ND 

ESS-94-01  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254  ND 

ES5-94-01  PCB260  PCB  1260  LT 

ES5-94-01  PCB260  PCB  1260  LT 

ES5-94-01  PCP  PENTACHLOROPHENOL  LT 

ES5-94-01  PCP  PENTACHLOROPHENOL  LT 

ES5-94-01  PHANT  PHENANTHRENE  LT 

ESS-94-01  PHANT  PHENANTHRENE  LT 

ESS-94-01  PHENO  PHENOL  LT 

ES5-94-01  PHENO  PHENOL  LT 


ESS-94-01  PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOR()PHENYL>l,l-DlCHLO  LT 
ESS-94-01  PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLO  LT 


2.40000000  gg/g  3FB-J 

21.00000  LT 

D 

2.40000000  gg/g  3FB-J 

21.00000  LT 

0.48000000  gg/g  3FB-J 

7.80000  LT 

D 

0.48000000  gg/g  3FB-J 

7.80000  LT 

0.39000000  gg/g  3FB-J 

2.40000  LT 

D 

0.39000000  fig/g  3FB-J 

2.40000  LT 

R 

1.30000000  gg/g  3FB-J 

R 

20.00000  ND 

DR 

1.30000000  gg/g  3FB-J 

R 

20.00000  ND 

0.10000000  gg/g  3FB-J 

7.20000  LT 

D 

0.10000000  gg/g  3FB-J 

7.20000  LT 

0.26000000  gg/g  3FB-J 

11.00000  LT 

D 

0.26000000  gg/g  3FB-J 

11.00000  LT 

0.14000000  gg/g  3FB-J 

24.00000  LT 

D 

0.14000000  gg/g  3FB-J 

24.00000  LT 

0.18000000  gg/g  3FB-I 

21.00000  LT 

D 

0.18000000  gg/g  3FB-J 

21.00000  LT 

0.74000000  gg/g  3FB-J 

0.50000  LT 

D 

0.74000000  gg/g  3FB-J 

0.50000  LT 

1.80000000  gg/g  3FB-J 

0.68200  LT 

D 

1.80000000  gg/g  3FB-J 

0.68200  LT 

0.46000000  gg/g  3FB-J 

9.70000  LT 

D 

0.46000000  gg/g  3FB-J 

9.70000  LT 

1.10000000  gg/g  3FB-J 

6.80000  LT 

D 

1.10000000  gg/g  3FB-J 

6.80000  LT 

0.29000000  gg/g  3FBJ 

3.70000  LT 

D 

0.29000000  gg/g  3FB-J 

3.70000  LT 

0.07500000  gg/g  3FB-J 

27.00000  LT 

D 

0.07500000  gg/g  3FB-J 

27.00000  LT 

0.32000000  gg/g  3FB-J 

R 

9.10000  ND 

D 

0.32000000  gg/g  3FB-J 

R 

9.10000  ND 

DR 

0.32000000  gg/g  3FB-J 

R 

9.10000  ND 

R 

0.32000000  gg/g  3FB-J 

R 

9.10000  ND 

DR 

0.32000000  gg/g  3FB-J 

R 

9.10000  ND 

R 

0.32000000  gg/g  3FB-J 

R 

9.10000  ND 

DR 

0.32000000  gg/g  3FB-J 

R 

9.10000  ND 

R 

0.32000000  gg/g  3FB-J 

R 

9.10000  ND 

DR 

0.32000000  gg/g  3FB-J 

R 

9.10000  ND 

R 

0.32000000  gg/g  3FB-J 

R 

9.10000  ND 

DR 

0.32000000  gg/g  3FB-J 

R 

9.10000  ND 

R 

0.32000000  gg/g  3FB-J 

R 

9.10000  ND 

0.79000000  ng/g  3FB-J 

R 

13.00000  ND 

D 

0.79000000  gg/g  3FB-J 

R 

13.00000  ND 

0.76000000  gg/g  3FB-J 

9.10000  LT 

D 

0.76000000  gg/g  3FB-J 

9.10000  LT 

0.03200000  gg/g  3FB-J 

9.90000  LT 

D 

0.03200000  gg/g  3FB-J 

9.90000  LT 

0.05200000  gg/g  3FB-J 

2.20000  LT 

D 

0.05200000  gg/g  3FB-J 

2.20000  LT 

0.06400000  gg/g  3FB-J 

18.00000  LT 

D 

0.06400000  gg/g  3FB-J 

18.00000  LT 

Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


FieUBU 

Mms 

Vmkt 

Flt{  Data 

Meat 

stem 

Test  Nmm 

BmI 

Cade 

Vahie  Mess 

I^TTTl 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES5-94-0 1 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l>  i-DICHLO 

LT 

0.06800000  jig/g  3FB-J 

14.00000  LT 

ES5-94-01 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l ,  1  -DICHLO 

LT 

D 

0.06800000  jig/g  3FB-J 

14.00000  LT 

ES5-94-01 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,  1 , 1-TRICH 

LT 

0.10000000  jig/ g  3FB-J 

18.00000  LT 

ES  5-94-01 

PPDDT  2a2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,U-TRICH 

LT 

D 

0.10000000  jig/g  3FB-J 

18.00000  LT 

ES  5-94-01 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000000  Mg/g  3FB-J 

37.00000  LT 

ES5-94-01 

PRTHN  PARATHION 

LT 

D 

1.70000000  ng/g  3FB-J 

37.00000  LT 

ES5-94-01 

PYR  PYRENE 

LT 

0.08300000  jig/g  3FB-J 

17.00000  LT 

ES  5-94-01 

PYR  PYRENE 

LT 

D 

0.08300000  jig/g  3FB-J 

17.00000  LT 

ES5-94-01 

SUPON  2-CHLORCM  -(2,4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

0.92000000  jtg/g  3FB-J 

19.00000  LT 

ES  5-94-01 

SUPON  2-CHLORO 1  -{2,4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

D 

0.92000000  jig/g  3FB-J 

19.00000  LT 

ES  5-94-01 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  jig/g  3FB-J 

R 

17.00000  ND 

ES  5 -94-01 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

D 

12.00000000  jig/g  3FB-J 

R 

17.00000  ND 

ES5-94-02 

123TCB  1,2^-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  jig/g  3FB-J 

5.80000  LT 

ES  5 -94-02 

124TCB  U,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  jig/g  3FB-J 

2.40000  LT 

ES  5 -94-02 

12DCLB 1 ,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  jig/g  3FB-J 

1.20000  LT 

ES5-94-02 

12DPH  U-DIPHENYLHYDRAZrNE 

LT 

0.52000000  jig/g  3FB-J 

13.00000  LT 

ESS -94-02 

13DCLB  13-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  jig/g  3FB-J 

3.40000  LT 

ES5-94-02 

13DNB  U-DINITROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  jig/g  3FB-J 

K 

0.68200  LT 

ES5-94-02 

14DCLB 1 ,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  jig/g  3FB-J 

1.50000  LT 

ES5-94-02 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  jig/g  3FB-J 

1.70000  LT 

ES5-94-02 

245TCP  2A5-TRJCHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  jigte  3FB-J 

2.80000  LT 

ES5-94-02 

246TCP  2,4,6-TRJCHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  jig/g  3FB-J 

3.60000  LT 

ES5-94-02 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  jig/g  3FB-J 

8.40000  LT 

ESS -94-02 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  jig/g  3FB-J 

4.40000  LT 

ES5-94-02 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000  jig/g  3FB-J 

180.00000  LT 

ES5-94-02 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000  ng/g  3FB-J 

0.39700  LT 

ES5-94-02 

26DNA  2,6-DINITRO  ANILINE 

LT 

0.57000000  jxg'g  3FB-J 

8.80000  LT 

ES5-94-02 

26DNT  2,6-DINlTROTOLUENE 

LT 

0.32000000  jig/g  3FB-J 

0.60000  LT 

ES5-94-02 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  jig/g  3FB-J 

2.80000  LT 

ESS -94-02 

2CNAP  2-CHLORON APHTH ALENE 

LT 

0.24000000  jig/g  3FB-J 

2.60000  LT 

ES5-94-02 

2MNAP  2-METH  YLN  APHTH  ALENE 

LT 

0.03200000  jig/g  3FB-J 

1.30000  LT 

ES  5-94-02 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  jig/g  3FB-J 

3.60000  LT 

ES5-94-02 

2N  ANIL  2-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  jig/g  3FB-J 

R 

31.00000  ND 

ES5-94-02 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  jig/g  3FB-J 

8.20000  LT 

ESS -94-02 

33DCBD33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  jig/g  3FB-J 

5.00000  LT 

ES5-94-02 

35DNA  3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000  jig/g  3FB-J 

21.00000  LT 

ES  5-94-02 

3N  ANIL  3  -NITRO  ANILINE 

LT 

3.00000000  jig/g  3FB-J 

15.00000  LT 

ES5-94-02 

3NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000  jig/g  3FB-J 

2.90000  LT 

ES5-94-02 

46DN2C  4,6-DINTTRO-2-C  RESOL 

LT 

0.80000000  jig/g  3FB-J 

R 

50.00000  ND 

ES5-94-02 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  jig/g  3FB-J 

22.00000  LT 

ES5-94-02 

4CAN1L  4-CHLORO  ANILINE 

ND 

R 

0.63000000  jig/g  3FB-J 

R 

1.00000  ND 

ES5-94-02 

4CL3C  4-CHLORO-3-C RESOL 

LT 

0.93000000  jig /g  3FB-J 

8.50000  LT 

ES5-94-02 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  jig/g  3FB-J 

23.00000  LT 

ES5-94-02 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  jig/g  3FB-J 

2.80000  LT 

ES5-94-02 

4N  ANIL  4-NITRO  ANILINE 

ND 

R 

3.10000000  jig/g  3FB-J 

R 

31.00000  ND 

ES5-94-02 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  jig/g  3FB-J 

96.00000  LT 

ES5-94-02 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  jig/g  3FB-J 

5.30000  LT 

ES  5-94-02 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  jig/g  3FB-J 

23.00000  LT 

ES5-94-02 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000000  jxg/g  3FB-J 

13.00000  LT 

ES5-94-02 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  jig/g  3FB-J 

5.80000  LT 
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Chemical  Class:  SEMIVOLATILES _ 

ESS-94-02  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 
ES5-94-02  ANIL  ANILINE 

ES5-94-02  ANTRC  ANTHRACENE 
ES5-94-02  ATZ  ATRAZINE 

ES5-94-02  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ES5-94-02  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ES5-94-02  B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

ESS-94-02  B2EHP  BIS  (2-ETHY HEXYL)  PHTHALATE 

ESS-94-02  BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

ESS-94-02  BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

ES5-94-02  BBFAN  BENZO  [B|  FLUORANTHENE 

ES5-94-02  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ES 5-94-02  BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

ESS-94-02  BENSLFBETA-ENDOSULFAN 
ESS-94-02  BENZID  BENZIDINE 
ESS-94-02  BENZO  BENZOIC  ACID 
ESS-94012  BGHIPYBENZO  |G,HI1  PERYLENE 
ESS-94-02  BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

ES 5-94-02  BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ESS-94-02  CHRY  CHRYSENE 

ES5-94-02  CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

ES5-94-02  CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ES5-94-02  CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

ESS-94-02  CLDAN  CHLORDANE 

ESS-94-02  CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

ES5-9402  CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

ES5-94-02  CPMS024-CHL0R0PHENYLMETHYL  SULFONE 

ESS-94-02  DBAHA  DD3ENZ  [AH]  ANTHRACENE 

ES5-94-02  DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

ES5-94-02  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESS-94-02  DBZFU  DIBENZOFURAN 

ES5-94-02  DCPD  DICYCLOPENTADIENE 

ESS-94-02  DDVP  VAPONA 

ES5-94-02  DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

ES5-94-02  DITH  DITHIANE 

ES5-94-02  DLDRN  DIELDRIN 

ESS-94-02  DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

ESS-94-02  DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ES 5 -94-02  DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

ES5-94-02  ENDRN  ENDRIN 

ES5-94-02  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ESS-94012  ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ESS-94-02  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ES5-94-02  FAMPH  FAMOPHOS 

ES5-94-02  FANT  FLUORANTHENE 

ESS-94-02  FLRENEFLUORENE 

ESS-94-02  HCBD  HEXACHLOROBUTADDENE 

ES5-94-02  HPCL  HEPTACHLOR 

ESS-94-02  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

ES5-94-02  ICDPYRINDENO[U>C.D]  PYRENE 


LT 

0.03300000  Rg/g  3FB-J 

ND 

R 

0.13000000  Rg/g  3FB-J 

LT 

0.71000000  Rg/g  3FB-J 

LT 

0.06500000  Rg/g  3FB-J 

LT 

0.19000000  Rg/g  3FB-J 

LT 

0.44000000  Rg/g  3FB-J 

LT 

0.36000000  Rg/g  3FB-J 

LT 

0.48000000  Rg/g  3FB-J 

LT 

0.04100000  Rg/g  3FB-J 

LT 

1.20000000  Rg/g  3FB-J 

LT 

0.31000000  Rg/g  3FB-J 

LT 

1.30000000  Rg/g  3FB-J 

LT 

1.80000000  Rg/g  3FB-J 

LT 

2.40000000  Rg/g  3FB-J 

ND 

R 

0.13000000  Rg/g  3FB-J 

ND 

R 

3.10000000  Rg/g  3FB-J 

LT 

0.18000000  Rg/g  3FB-J 

LT 

0.13000000  Rg/g  3FB-J 

LT 

0.03200000  Rg/g  3FB-J 

LT 

0.03200000  Rg/g  3FB-J 

LT 

0.08000000  Rg/g  3FB-J 

LT 

0.52000000  Rg/g  3FB-J 

LT 

1.80000000  Rg/g  3FB-J 

LT 

0.68000000  Rg/g  3FB-J 

LT 

0.09700000  Rg/g  3FB-J 

LT 

0.32000000  Rg/g  3FB-J 

LT 

0.06600000  Rg/g  3FB-J 

LT 

0.31000000  Rg/g  3FB-J 

LT 

0.07100000  Rg/g  3FB-J 

LT 

0.21000000  Rg/g  3FB-J 

LT 

0.38000000  Rg/g  3FB-J 

LT 

0.57000000  Rg/g  3FB-J 

LT 

0.06800000  Rg/g  3FB-J 

LT 

0.24000000  Rg/g  3FB-J 

LT 

0.06500000  Rg/g  3FB-J 

LT 

0.07900000  Rg/g  3FB-J 

LT 

0.06300000  Rg/g  3FB-J 

LT 

1.30000000  Rg/g  3FB-J 

LT 

0.23000000  Rg/g  3FB-J 

LT 

1.30000000  Rg/g  3FB-J 

LT 

1.80000000  Rg/g  3FB-J 

ND 

R 

0.28000000  Rg/g  3FB-J 

LT 

1.20000000  Rg/g  3FB-J 

ND 

R 

1.30000000  Rg/g  3FB-J 

LT 

0.03200000  Rg/g  3FB-J 

LT 

0.06500000  Rg/g  3FB-J 

LT 

0.97000000  Rg/g  3FB-J 

LT 

0.24000000  Rg/g  3FB-J 

LT 

0.48000000  Rg/g  3FB-J 

LT 

2.4/1000000  Rg/g  3FB-J 

5.10000  LT 
R  2.00000  ND 

S  .20000  LT 
5.90000  LT 

6.80000  LT 
5.00000  LT 
0.68000  LT 
7.70000  LT 

9.80000  LT 
14.00000  LT 
10.00000  LT 
17.00000  LT 
28.00000  LT 
42.00000  LT 

R  2.00000  ND 

R  3.10000  ND 

15.00000  LT 
10.00000  LT 
4.00000  LT 
7.40000  LT 
12.00000  LT 
54.00000  LT 

8.30000  LT 
37.00000  LT 
10.00000  LT 
15.00000  LT 

5.30000  LT 
12.00000  LT 
12.00000  LT 

R  3.00000  ND 

5.10000  LT 

5.50000  LT 

8.50000  LT 
5.90000  LT 

3.30000  LT 
26.00000  LT 

2.20000  LT 
33.00000  LT 

1.50000  LT 
18.00000  LT 

5.00000  LT 
R  6.00000  ND 

50.00000  LT 
R  20.00000  ND 

24.00000  LT 

9.20000  LT 
8.70000  LT 

38.00000  LT 
28.00000  LT 
21.00000  LT 
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w  r  i  ~~a 

Meat 

FIk 

U  mit 

Flag  Data 

Meat 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Code  Qnal 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES5-94-02 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.48000000  pg/g  3FB-J 

7.80000 

LT 

ES5-94-02 

ISOPHR ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  ng/g  3FB-J 

2.40000 

LT 

ES5-94-02 

KEP  KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  jig/g  3FB-J 

R 

20.00000 

ND 

ES5-94-02 

UN  LINDANE 

LT 

0.10000000  ng/g  3FB-J 

7.20000 

LT 

ES5-94-02 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  ng/g  3FB-J 

11.00000 

LT 

ES5-94-02 

MIREX  1 , 1  AJ2,2,3,3  A,4,5,5,5  A,5  B.6-DEC  ACHLOROOCT 

LT 

0.14000000  ng/g  3FB-J 

24.00000 

LT 

ES5-94-02 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  fig/g  3FB-J 

21.00000 

LT 

ES5-94-02 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  \kgjg  3FB-J 

0.50000 

LT 

ES5-94-02 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  \x%jg  3FB-J 

0.68200 

LT 

ES5-94-02 

NNDME  N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  Hg/g  3FB-J 

9.70000 

LT 

ES5-94-02 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  fig/g  3FB-J 

6.80000 

LT 

ES5-94-02 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  ^g/g  3FB-J 

3.70000 

LT 

ES5-94-02 

OXAT  1 ,4-OXATHl  ANE 

LT 

0.07500000  ng/g  3FB-J 

27.00000 

LT 

ES  5-94-02 

PCB016  PCB1016 

LT 

0.32000000  ^g/g  3FB-J 

R 

9.10000 

ND 

ES  5-94-02 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  3FB-J 

R 

9.10000 

ND 

ES  5-94-02 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0.32000000  ^g/g  3FB-J 

R 

9.10000 

ND 

ES5-94-02 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  *ig/g  3FB-J 

R 

9.10000 

ND 

ES  5-94-02 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  3FB-J 

R 

9.10000 

ND 

ES5-94-02 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  jig/g  3FB-J 

R 

9.10000 

ND 

ES5-94-02 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.79000000  ng/g  3FB-J 

R 

13.00000 

ND 

ES  5-94-02 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  jig/g  3FB-J 

9.10000 

LT 

ES5-94-02 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  \ig/g  3FB-J 

9.90000 

LT 

ES  5-94-02 

PHENO  PHENOL 

LT 

0.05200000  >ig/g  3FB-J 

2.20000 

LT 

ES  5-94-02 

PPDDD  2,2-BIS(P  ARA-C  HLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLO 

LT 

0.06400000  ng'g  3FB-J 

18.00000 

LT 

ES  5-94-02 

PPDDE  2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLO 

LT 

0.06800000  ^ig/g  3FB-J 

14.00000 

LT 

ES5-94-02 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l ,  1 , 1  -TRICH 

LT 

0.10000000  fig/g  3FB-J 

18.00000 

LT 

ES5-94-02 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000000  Mg/g  3FB-J 

37.00000 

LT 

ES5-94-02 

PYR  PYRENE 

LT 

0.08300000  \ig/g  3FB-J 

17.00000 

LT 

ES5-94-02 

SUPON  2-CHLORO-l  -(2,4-DICHLOROPHENYL) VINYL 

LT 

0.92000000  ng/g  3FB-J 

19.00000 

LT 

ES5-94-02 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  fig/g  3FB-J 

R 

17.00000 

ND 

ES5-94-02 

UNK522  UNKNOWN 

S 

0.90000000  ng/g  3FB-J 

S 

20.00000 

ES6-94-01 

123TCB  1 ,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  Hg/g  3FB-I 

5.80000 

LT 

ES  6-94-01 

123TCB  1,23-TRICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.03200000  ng/g  3FB-I 

5.80000 

LT 

ES6-94-01 

124TCB  1 ,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  ng/g  3FB-I 

2.40000 

LT 

ES6-94-01 

124TCB  1,2, 4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.22000000  *ig/g  3FB-I 

2.40000 

LT 

ES6-94-01 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  ng/g  3FB-I 

1.20000 

LT 

ES  6-94-01 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.04200000  \igjg  3FB-I 

1.20000 

LT 

ES6-94-01 

12DPH  1 ,2-DIPHENYLH  YDRAZINE 

LT 

0.52000000  \igjg  3FB-I 

13.00000 

LT 

ES6-94-01 

I2DPH  1 ,2-DIPHENYLH  YDRAZINE 

LT 

D 

0.52000000  ng/g  3FB-I 

13.00000 

LT 

ES  6-94-01 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  \igjg  3FB-I 

3.40000 

LT 

ES6-94-01 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.04200000  \igjg  3FB-I 

3.40000 

LT 

ES6-94-01 

13DNB  U-DINITROBENZENE 

ND 

DR 

0.63000000  \xgjg  3FB-I 

K 

0.81700 

LT 

ES6-94-01 

13DNB  U-DINITROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  \xg/g  3FB-I 

K 

0.81700 

LT 

ES6-94-01 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  fig/g  3FB-I 

1.50000 

LT 

ES6-94-01 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.03400000  \xgjg  3FB-I 

1.50000 

LT 

ES6-94-01 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  \xgjg  3FB-I 

1.70000 

LT 

ES6-94-01 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.62000000  ^g/g  3FB-I 

1.70000 

LT 

ES6-94-01 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  ng/g  3FB-I 

2.80000 

LT 

ES6-94-01 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.49000000  \xgjg  3FB-I 

2.80000 

LT 

ES6-94-01 

246TCP  2,4,6-TRJCHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  \xg!g  3FB-I 

3.60000 

LT 
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(All  Field  Blanks) 


Site  ID 

Test  Name 

BmI 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ES6-94-01 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

ES6-94-01 

24DCLP  2,4-DlCHLOROPHENOL 

LT 

ES6-94-01 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

ES6-94-01 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

ES6-94-01 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

ES6-94-01 

24DNP  2,4-DINlTROPHENOL 

LT 

ES6-94-01 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

ES6-94-01 

24DNT  2,4-DINlTROTOLUENE 

LT 

ES6-94-0I 

24DNT  2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

ES6-94-01 

26DNA  2,6-DENITROANILINE 

LT 

ES6-94-01 

26DNA  2,6-DINlTRO ANILINE 

LT 

ES6-94-0I 

26DNT  2,6-DINlTROTOLUENE 

LT 

ES6-94-01 

26DNT  2,6-DINlTROTOLUENE 

LT 

ES6-94-01 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

ES6-94-01 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

ES6-94-01 

2CNAP  2-CHLORON  APHTHALENE 

LT 

ES6-94-01 

2CNAP  2-CHLORON  APHTHALENE 

LT 

ES6-94-01 

2MNAP  2-METHYLN  APHTHALENE 

LT 

ES6-94-01 

2MNAP  2-METHYLN  APHTHALENE 

LT 

ES6-94-01 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

ES6-94-01 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

ES6-94-01 

2N  ANIL  2-NITRO  ANILINE 

ND 

ES6-94-01 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

ES6-94-01 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

ES6-94-01 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

ES6-94-01 

33DCBD33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

ES6-94-01 

33DCBD3.3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

ES6-94-01 

35DNA  3,5-DINITROANILINE 

LT 

ES6-94-01 

35DNA  3,5-DINITROANILINE 

LT 

ES6-94-01 

3NANIL3-NITROANILINE 

LT 

ES6-94^)1 

3N  ANIL  3-NITRO  ANILINE 

LT 

ES6-94-01 

3NT  3-NTTROTOLUENE 

LT 

ES6-94-0 1 

3  NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

ES6-94-01 

46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

ES6-94-01 

46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

ES6-94-01 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

ES6-94-01 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

ES6-94-01 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

ES6-94-01 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

ES6-94-01 

4CL3C  4-CHLORO-3-C RESOL 

LT 

ES6-94-01 

4CL3C  4-CHLORO-3-C RESOL 

LT 

ES6-94-01 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

ES6-94-01 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

ES6-94-01 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

ES6-94-01 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

ES6-94-01 

4N  ANIL  4-NTTROANILINE 

ND 

ES6-94-01 

4N  ANIL  4-NITROANILINE 

ND 

ES6-94-01 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

ES6-94-01 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

ES6-94-01 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

%  UnR 

Cede  Value  Meat 


'  Field  UaiSt 

Flag  Data 

Mens 

Blank  ID  Code  Qua] 

Value  Bool 

D  0.06100000  (ig/g  3FB-1 
0.06500000  (ig/g  3FB-I 
D  0.06500000  (ig/g  3FB-1 
3.00000000  (ig/g  3FB-I 
D  3.00000000  (ig/g  3FB-I 
4.70000000  (ig/g  3FB-1 
D  4.70000000  (tg/g  3FB-I 
1.40000000  fig/g  3FB-I 
D  1.40000000  (ig/g  3FB-I 
0.57000000  (ig/g  3FB-I 
D  0.57000000  (ig/g  3FB-I 
0.32000000  (ig/g  3FB-I 
D  0.32000000  (ig/g  3FB-I 
0.05500000  (ig/g  3FB-I 
D  0.05500000  (ig/g  3FB-I 
0.24000000  (ig/g  3FB-I 
D  0.24000000  (ig/g  3FB-1 
0.03200000  (ig/g  3FB-I 
D  0.03200000  (ig/g  3FB-I 
0.09800000  (ig/g  3FB-I 
D  0.09800000  ug'g  3FB-I 

R  3.10000000  (ig/g  3FB-I  R 

DR  3.10000000  (ig/g  3FB-I  R 

1.10000000  (ig/g  3FB-1 
D  1.10000000  (ig/g  3FB-1 

1.60000000  (ig/g  3FB-I 
D  1.60000000  (ig/g  3FB-I 

1.60000000  (ig/g  3FB-I 
D  1.60000000  (ig/g3FB-I 
3.00000000  (ig/g  3FB-1 
D  3.00000000  ug'g  3FB-I 

0.34000000  (ig/g  3FB-1 
D  0.34000000  (ig/g  3FB-I 

0.80000000  (ig/g  3FB-1 
D  0.80000000  ug'g  3FB-I 

0.04100000  (ig/g  3FB-I 
D  0.04100000  (ig/g  3FB-1 

R  0.63000000  (ig/g  3FB-I 

DR  0.63000000  (ig/g  3FB-I 

0.93000000  (ig/g  3FB-I 
D  0.93000000  (lg'g  3FB-I 

0.17000000  (lg'g  3FB-I 
D  0.17000000  (ig/g  3FB-I 

0.24000000  (ig/g  3FB-1 
D  0.24000000  (ig/g  3FB-I 

R  3.10000000  (ig/g  3FB-I  R 

DR  3.10000000  (ig/g  3FB-I  R 

3.30000000  (ig/g  3FB-I 

D  3.30000000  (ig/g  3FB-I 

1.30000000  (ig/g  3FB-I 


R 

R 


R 

R 


3.60000  LT 
8.40000  LT 

8.40000  LT 

4.40000  LT 
4.40000  LT 

180.00000  LT 
180.00000  LT 
0.39700  LT 
0.39700  LT 
8.80000  LT 

8.80000  LT 
0.60000  LT 
0.60000  LT 

2.80000  LT 
2.80000  LT 

2.60000  LT 

2.60000  LT 
1.30000  LT 
1.30000  LT 

3.60000  LT 
3.60000  LT 

31.00000  ND 
31.00000  ND 
8.20000  LT 
8.20000  LT 
5.00000  LT 
5.00000  LT 
21.00000  LT 
21.00000  LT 
15.00000  LT 
15.00000  LT 
2.90000  LT 
2.90000  LT 
50.00000  ND 
50.00000  ND 
22.00000  LT 
22.00000  LT 
1.00000  ND 
1.00000  ND 
8.50000  LT 
8.50000  LT 
23.00000  LT 
23.00000  LT 
2.80000  LT 
2.80000  LT 
31.00000  ND 
31.00000  ND 
96.00000  LT 
96.00000  LT 
5.30000  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


FieU  Blank 

Men 

FW 

Un H 

Flaf  Data 

Meat 

Site  ID 

Test  Nine 

Baal 

Code 

Value  Mess 

EsZSUl 

Code  Qua) 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMTVOLATILES 


ES6-94-01 

ABHC  ALPHA-BEN  ZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

1.30000000  fig/g  3FB-I 

5.30000  LT 

ES6-94-01 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  fig/g  3FB-I 

23.00000  LT 

ES6-94-01 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

D 

0.40000000  fig /g  3FB-I 

23.00000  LT 

ES6-94-01 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000000  fig/g  3FB-I 

13.00000  LT 

ES6-94-01 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

D 

1.30000000  fig/g  3FB-I 

13.00000  LT 

ES6-94-01 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  fig/g  3FB-I 

5.80000  LT 

ES6-94-01 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

D 

0.04100000  fig/g  3FB-I 

5.80000  LT 

ES6-94-01 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  fig/g  3FB-I 

5.10000  LT 

ES6-94-01 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

D 

0.03300000  fig/g  3FB-I 

5.10000  LT 

ES6-94-01 

ANIL  ANILINE 

ND 

R 

0.13000000  fig/g  3FB-1 

R 

2.00000  ND 

ES6-94-01 

ANIL  ANILINE 

ND 

DR 

0.13000000  fig/g  3FB-I 

R 

2.00000  ND 

ES6-94-01 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  |ig/g  3FB-I 

5.20000  LT 

ES6-94-01 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

D 

0.71000000  fig/g  3FB-I 

5.20000  LT 

ES6-94-01 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.06500000  fig/g  3FB-I 

5.90000  LT 

ES6-94-01 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

D 

0.06500000  fig/g  3FB-I 

5.90000  LT 

ES6-94-01 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  fig/g  3FB-1 

6.80000  LT 

ES6-94-01 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

D 

0.19000000  figg  3FB-I 

6.80000  LT 

ES6-94-01 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  \igfg  3FB-I 

5.00000  LT 

ES6-94-01 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

D 

0.44000000  fig/g  3FB-I 

5.00000  LT 

ES6-94-01 

B2CLEEBIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  fig/g  3FB-I 

0.68000  LT 

ES6-94-01 

B2CLEEBIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

D 

0.36000000  fig/g  3FB-I 

0.68000  LT 

ES6-94-01 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  fig/g  3FB-I 

7.70000  LT 

ES6-94-01 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

D 

0.48000000  fig/g  3FB-I 

7.70000  LT 

ES6-94-01 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000  fig/g  3FB-I 

9.80000  LT 

ES6-94-01 

BAANT  BENZO  |A]  ANTHRACENE 

LT 

D 

0.04100000  fig/g  3FB-I 

9.80000  LT 

ES6-94-01 

BAPYR  BENZO  [AJ  PYRENE 

LT 

1.20000000  fig/g  3FB-I 

14.00000  LT 

ES6-94-01 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

D 

1.20000000  fig/g  3FB-I 

14.00000  LT 

ES6-94-01 

BBFAN  BENZO  fB]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  fxg/g  3FB-I 

10.00000  LT 

ES6-94-01 

BBFAN  BENZO  [BJ  FLUORANTHENE 

LT 

D 

0.31000000  \igfg  3FB-I 

10.00000  LT 

ES6-94-01 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  \ig/g  3FB-I 

17.00000  LT 

ES6-94-01 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

1.30000000  Mg/g  3FB-I 

17.00000  LT 

ES  6-94-01 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  figg  3FB-I 

28.00000  LT 

ES6-94-01 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

D 

1.80000000  fig/g  3FB-I 

28.00000  LT 

ES6-94-01 

BEN  SLF  BET  A-ENDOSULF  AN 

LT 

2.40000000  fig/g  3FB-I 

42.00000  LT 

ES6-94-01 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

D 

2.40000000  fig^g  3FB-I 

42.00000  LT 

ES6-94-01 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

R 

0.13000000  fig/g  3FB-I 

R 

2.00000  ND 

ES6-94-0 1 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

DR 

0.13000000  fig/g  3FB-I 

R 

2.00000  ND 

ES6-94-01 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

R 

3.10000000  fig/g  3FB-I 

R 

3.10000  ND 

ES6-94-01 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

DR 

3.10000000  fig/g  3FB-I 

R 

3.10000  ND 

ES6-94-01 

BGHIPY BENZO  [G,HJ]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  fig/g  3FB-I 

15.00000  LT 

ES6-94-01 

BGHIPY  BENZO  [G.HJ]  PERYLENE 

LT 

D 

0.18000000  fig/g  3FB-! 

15.00000  LT 

ES6-94-01 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  fig/g  3FB-I 

10.00000  LT 

ES6-94-01 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

D 

0.13000000  fig/g  3FB-I 

10.00000  LT 

ES6-94-01 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  fig/g  3FB-I 

4.00000  LT 

ES6-94-01 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

D 

0.03200000  fig/g  3FB-I 

4.00000  LT 

ES6-94-01 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.03200000  fig/g  3FB-I 

7.40000  LT 

ES6-94-01 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

D 

0.03200000  fig/g  3FB-I 

7.40000  LT 

ES6-94-0 1 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  fi^g  3FB-I 

12.00000  LT 

ES6-94-01 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.08000000  fig/g  3FB-I 

12.00000  LT 

ES6-94-01 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000000  fig/g  3FB-I 

54.00000  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


Tl'~l 

Meat 

Ftef 

Uak 

Flag  Data 

Men 

Site  ID 

Test  Name 

Reel 

Code 

Value  Meas 

Code  Qnal 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ES6-94-01 

CL6CP  HEXACHLOROCY CLOPENT ADIENE 

LT 

ES6-94-01 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

ES6-94-0 1 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

ES6-94-01 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

ES6-94-01 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

ES6-94-01 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

ES6-94-01 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

ES6-94-01 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

ES6-94-01 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

ES6-94-01 

CPMS024-CHL0R0PHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

ES6-94-01 

CPMSO24-CHL0ROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

ES6-94-01 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

ES6-94-01 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

ES6-94-01 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

ES6-94-01 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

ES6-94-01 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

ES6-94-01 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

ES6-94-01 

DBZFU  DIBENZOFURAN 

LT 

ES6-94-01 

DBZFU  DIBENZORIRAN 

LT 

ES6-94-01 

DCPD  DICY  CLOPENT  ADIENE 

LT 

ES6-94-0  1 

DCPD  DICY  CLOPENT  ADIENE 

LT 

ES6-94-01 

DDVP  VAPONA 

LT 

ES6-94-01 

DDVP  VAPONA 

LT 

ES6-94-01 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

ES6-94-01 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

ES  6-94-01 

DITH  DITHIANE 

LT 

ES6-94-01 

DITH  DITHIANE 

LT 

ES6-94-01 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

ES6-94-01 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

ES6-94-01 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

ES6-94-01 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

ES6-94-01 

DNBP  Dl-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

ES  6-94-01 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

ES6-94-01 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

ES6-94-01 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

ES6-94-01 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

ES6-94-01 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

ES6-94-01 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

ES6-94-01 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

ES6-94-01 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

ES6-94-01 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

ES6-94-01 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

ES6-94-01 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

ES6-94-01 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

ES6-94-01 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

ES6-94-01 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

ES6-94-01 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

ES6-94-01 

FLRENEFLUORENE 

LT 

ES  6-94-01 

RRENERUORENE 

LT 

ES6-94-01 

HCBD  HEXACHLOROBirr ADIENE 

LT 

D 

0.52000000  gg/g  3FB-1 

54.00000  LT 

1.80000000  ng/g  3FB-I 

8.30000  LT 

D 

1.80000000  gg/g  3FB-I 

830000  LT 

0.68000000  g^g  3FB-I 

37.00000  LT 

D 

0.68000000  gg/g  3FB-I 

37.00000  LT 

0.09700000  |ig/g  3FB-I 

10.00000  LT 

D 

0.09700000  gg/g  3FB-I 

10.00000  LT 

0.32000000  gg/g  3FB-I 

15.00000  LT 

D 

0.32000000  gg/g  3FB-I 

15.00000  LT 

0.06600000  gg/g  3FB-I 

5.30000  LT 

D 

0.06600000  gg/g  3FB-I 

5.30000  LT 

0.31000000  gg/g  3FB-I 

12.00000  LT 

D 

0.31000000  |ig/g  3FB-I 

12.00000  LT 

0.07100000  gg/g  3FB-I 

12.00000  LT 

D 

0.07100000  gg/g  3FB-I 

12.00000  LT 

0.21000000  gg/g  3FB-I 

R 

3.00000  ND 

D 

0.21000000  gg/g  3FB-I 

R. 

3.00000  ND 

0.38000000  gg/g  3FB-I 

5.10000  LT 

D 

0.38000000  gg/g  3FB-I 

5.10000  LT 

0.57000000  jig/g  3FB-1 

5.50000  LT 

D 

0.57000000  gg/g  3FB-I 

5.50000  LT 

0.06800000  gg/g  3FB-I 

8.50000  LT 

D 

0.06800000  gg/g  3FB-I 

8.50000  LT 

0.24000000  gg/g  3FB-I 

5.90000  LT 

D 

0.24000000  gg/g  3FB-I 

5.90000  LT 

0.06500000  gg/g  3FB-1 

330000  LT 

D 

0.06500000  gg/g  3FB-I 

3.30000  LT 

0.07900000  gg/g  3FB-I 

26.00000  LT 

D 

0.07900000  gg/g  3FB-I 

26.00000  LT 

0.06300000  gg/g  3FB-I 

2.20000  LT 

D 

0.06300000  gg/g  3FB-I 

2.20000  LT 

1.30000000  gg/g  3FB-I 

33.00000  LT 

D 

1.30000000  gg/g  3FB-I 

33.00000  LT 

0.23000000  gg/g  3FB-I 

1.50000  LT 

D 

0.23000000  gg/g  3FB-I 

1.50000  LT 

1.30000000  gg/g  3FB-1 

18.00000  LT 

D 

1.30000000  gg/g  3FB-1 

18.00000  LT 

1.80000000  gg/g  3FB-I 

5.00000  LT 

D 

1.80000000  gg/g  3FB-I 

5.00000  LT 

DR 

0.28000000  gg/g  3FB-I 

R 

6.00000  ND 

R 

0.28000000  gg/g  3FB-I 

R 

6.00000  ND 

1.20000000  gg/g  3FB-I 

50.00000  LT 

D 

1.20000000  gg/g  3FB-I 

50.00000  LT 

R 

1.30000000  gg/g  3FB-I 

R 

20.00000  ND 

DR 

1.30000000  gg/g  3FB-I 

R 

20.00000  ND 

0.03200000  gg/g  3FB-I 

24.00000  LT 

D 

0.03200000  gg/g  3FB-1 

24.00000  LT 

0.06500000  gg/g  3FB-I 

9.20000  LT 

D 

0.06500000  gg/g  3FB-I 

9.20000  LT 

0.97000000  gg/g  3FB-I 

8.70000  LT 
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w - 

IWM 

UaH 

Flaf  Data 

Meas 

SkelD 

Test  N  ibm 

BmI 

CUt 

Value  Mess 

Code  Qua) 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES6-94-01 

HCBD  HEXACHLOROBtTADIENE 

LT 

D 

0.97000000  fig/g  3FB-I 

8.70000 

LT 

ES6-94-01 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  fig/g  3FB-I 

38.00000 

LT 

ES6-94-01 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

D 

0.24000000  fig/g  3FB-I 

38.00000 

LT 

ES6-94-01 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  fig/g  3FB-I 

28.00000 

LT 

ES6-94-01 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

D 

0.48000000  ng/g  3FB-I 

28.00000 

LT 

ES6-94-01 

ICDPYRINDEN0[U,3-C,D]  PYRENE 

LT 

Z40000000  fig/g  3FB-I 

21.00000 

LT 

ES6-94-01 

ICDPYRINDENO  [U,3-C,D]  PYRENE 

LT 

D 

2.40000000  fig/g  3FB-I 

21.00000 

LT 

ES6-94-01 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.48000000  fig/g  3FB-I 

7.80000 

LT 

ES6-94-01 

ISODR  ISODRIN 

LT 

D 

0.48000000  fig/g  3FB-I 

7.80000 

LT 

ES6-94-01 

ISOPHR ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  \ifjg  3FB-1 

2.40000 

LT 

ES6-94-01 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

D 

0.39000000  (ig/g  3FB-I 

2.40000 

LT 

ES6-94-01 

KEP  KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  ng/g  3FB-I 

R 

20.00000 

ND 

ES6-94-01 

KEP  KEPONE 

ND 

DR 

1.30000000  fig/g  3FB-1 

R 

20.00000 

ND 

ES6-94-01 

LIN  LINDANE 

LT 

0. 1 0000000  fig/g  3FB-I 

7.20000 

LT 

ES6-94-01 

UN  LINDANE 

LT 

D 

0.10000000  fig/g  3FB-I 

7.20000 

LT 

ES6-94-01 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  ng/g  3FB-1 

11.00000 

LT 

ES6-94-0 1 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

D 

0.26000000  fig/g  3FB-I 

11.00000 

LT 

ES6-94-01 

MIREX  1 ,1  A^,2,3,3  A.4.5,5.5  A.5B.6-DECACHLOROOCT 

LT 

0.14000000  fig/g  3FB-I 

24.00000 

LT 

ES6-94-01 

MIREX  1 . 1  A,2,2,3,3  A,4,5,5 ,5  A.5  B.6-DECACHLOROOCT 

LT 

D 

0.14000000  fig/g  3FB-I 

24.00000 

LT 

ES6-94-01 

MLTHN  MALATMON 

LT 

0.18000000  ng/g  3FB-I 

21.00000 

LT 

ES6-94-01 

MLTHN  MALATHION 

LT 

D 

0.18000000  (ig/g  3FB-I 

21.00000 

LT 

ES6-94-01 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  fig/g  3FB-I 

0.50000 

LT 

ES6-94-01 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

D 

0.74000000  fig/g  3FB-I 

0.50000 

LT 

ES6-94-01 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  fig/g  3FB-I 

0.68200 

LT 

ES6-94-01 

NB  NITROBENZENE 

LT 

D 

1.80000000  fig/g  3FB-I 

0.68200 

LT 

ES6-94-01 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  fig/g  3FB-I 

9.70000 

LT 

ES6-94-01 

NNDME  N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

D 

0.46000000  fig/g  3FB-I 

9.70000 

LT 

ES6-94-01 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  fig/g  3FB-I 

6.80000 

LT 

ES6-94-01 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

D 

1.10000000  fig/g  3FB-I 

6.80000 

LT 

ES6-94-01 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  fig/g  3FB-I 

3.70000 

LT 

ES6-94-01 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

D 

0.29000000  fig/g  3FB-! 

3.70000 

LT 

ES6-94-01 

OXAT  1 ,4-OXATHI  ANE 

LT 

0.07500000  fig/g  3FB-I 

27.00000 

LT 

ES6-94-01 

OXAT  1 ,4-OXATHI  ANE 

LT 

D 

0.07500000  fig/g  3FB-I 

27.00000 

LT 

ES6-94-01 

PCB016  PCB1016 

LT 

0.32000000  fig/g  3FB-I 

R 

9.10000 

ND 

ES6-94-01 

PC  BO  16  PCB1016 

LT 

D 

0.32000000  fig/g  3FB-I 

R 

9.10000 

ND 

ES6-94-01 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

DR 

0.32000000  fig/g  3FB-I 

R 

9.10000 

ND 

ES6-94-01 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0.32000000  fig/g  3FB-I 

R 

9.10000 

ND 

ES6-94-01 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

DR 

0.32000000  fig/g  3FB-I 

R 

9.10000 

ND 

ES6-94-01 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0.32000000  fig/g  3FB-I 

R 

9.10000 

ND 

ES6-94-01 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

DR 

0.32000000  fig/g  3FB-I 

R 

9.10000 

ND 

ES6-94-01 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  ftg/g  3FB-I 

R 

9.10000 

ND 

ES6-94-0 1 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

DR 

0.32000000  fig'g  3FB-I 

R 

9.10000 

ND 

ES6-94-01 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0.32000000  fig/g  3FB-I 

R 

9.10000 

ND 

ES6-94-0 1 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

DR 

0.32000000  fig/g  3FB-I 

R 

9.10000 

ND 

ES6-94-01 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  fig/g  3FB-1 

R 

9.10000 

ND 

ES6-94-01 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.79000000  fig/g  3FB-I 

R 

13.00000 

ND 

ES6-94-01 

PCB260  PCB  1260 

LT 

D 

0.79000000  fig/g  3FB-I 

R 

13.00000 

ND 

ES6-94-0 1 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  fig/g  3FB-I 

9.10000 

LT 

ES6-94-01 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.76000000  fig/g  3FB-I 

9.10000 

LT 

ES6-94-01 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  ftg/g  3FB-I 

9.90000 

LT 
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lUlUT 

Mean 

Flaf 

ta* 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Baal 

Cade 

Value  Meas 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIV OLATILE  S 


ES6-94-01 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

D 

0.03200000  fig/g  3FB-I 

9.90000  LT 

ES6-94-01 

PHENO  PHENOL 

LT 

0.05200000  ng/g  3FB-1 

2.20000  LT 

ES6-94-01 

PHENO  PHENOL 

LT 

D 

0.05200000  fig/g  3FB-I 

2.20000  LT 

ES6-94-01 

PPDDD  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>-l,l-DICHLO 

LT 

0.06400000  |ig/g  3FB-I 

18.00000  LT 

ES6-94-01 

PPDDD  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLO 

LT 

D 

0.06400000  fig/g  3FB-I 

18.00000  LT 

ES6-94-01 

PPDDE  2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLO 

LT 

0.06800000  (ig/g  3FB-I 

14.00000  LT 

ES6-94-01 

PPDDE  2^-BIS(PARA-CHU)ROPHENYL>1,1-DICHIjO 

LT 

D 

0.06800000  |ig/g  3FB-I 

14.00000  LT 

ES6-94-01 

PPDDT  2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1, 1 , 1  -TRICH 

LT 

0.10000000  (ig/g  3FB-1 

18.00000  LT 

ES6-94-01 

PPDDT  2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)-  1,1,1  -TRICH 

LT 

D 

0.10000000  (ig'g  3FB-I 

18.00000  LT 

ES6-94-01 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000000  (ig/g  3FB-I 

37.00000  LT 

ES6-94-01 

PRTHN  PARATHION 

LT 

D 

1.70000000  gg/g  3FB-1 

37.00000  LT 

ES6-94-01 

PYR  PYRENE 

LT 

0.08300000  gg/g  3FB-I 

17.00000  LT 

ES6-94-01 

PYR  PYRENE 

LT 

D 

0.08300000  gg/g  3FB-1 

17.00000  LT 

ES6-94-01 

SUPON  2-CHLORO-l  -<2,4-DICHLO ROPHENYL) VINYL 

LT 

0.92000000  gg/g  3FB-1 

19.00000  LT 

ES6-94-01 

SUPON  2-CHLORO-l -(2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

D 

0.92000000  gg/g  3FB-I 

19.00000  LT 

ES6-94-01 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  gg/g  3FB-I 

R 

17.00000  ND 

ES6-94-0 1 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

D 

12.00000000  gg/g  3FB-1 

R 

17.00000  ND 

ES7-94-01 

123TCB  1 ,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  ^g/g  3FB-G 

5.80000  LT 

ES7-94-01 

123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.03200000  ng/g  3FB-G 

5.80000  LT 

ES7-94-0 1 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  gg/g  3FB-G 

2.40000  LT 

ES7-94-01 

124TCB  1 ,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.22000000  gg/g  3FB-G 

2.40000  LT 

ES7-94-01 

12DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  gg/g  3FB-G 

1.20000  LT 

ES7-94-01 

12DCLB  1.2-DICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.04200000  gg/g  3FB-G 

1.20000  LT 

ES7-94-01 

12DPH  1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  gg/g  3FB-G 

13.00000  LT 

ES7-94-01 

12DPH  1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

D 

0.52000000  gg/g  3FB-G 

13.00000  LT 

ES7-94-01 

13DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  gg/g  3FB-G 

3.40000  LT 

ES7-94-01 

13DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.04200000  gg/g  3FB-G 

3.40000  LT 

ES7-94-01 

13DNB  U-DINITROBENZENE 

ND 

DR 

0.63000000  gg/g  3FB-G 

K 

0.56700  LT 

ES7-94-01 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  gg/g  3FB-G 

K 

0.56700  LT 

ES7-94-01 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  gg/g  3FB-G 

1.50000  LT 

ES7-94-01 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.03400000  gg/g  3FB-G 

1.50000  LT 

ES7-94-01 

236TCP  23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  gg/g  3FB-G 

1.70000  LT 

ES7-94-01 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.62000000  gg/g  3FB-G 

1.70000  LT 

ES7-94-0 1 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  gg/g  3FB-G 

2.80000  LT 

ES7-94-01 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.49000000  gg/g  3FB-G 

2.80000  LT 

ES7-94-01 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  gg/g  3FB-G 

3.60000  LT 

ES7-94-01 

24€TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.06100000  gg/g  3FB43 

3.60000  LT 

ES7-94-01 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  gg/g  3FB-G 

8.40000  LT 

ES7-94-01 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.06500000  gg/g  3FB-G 

8.40000  LT 

ES7-94-01 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  gg/g  3FB-G 

4.40000  LT 

ES7-94-01 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

D 

3.00000000  gg/g  3FB-G 

4.40000  LT 

ES7-94-01 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000  gg/g  3FB-G 

180.00000  LT 

ES7-94-01 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

D 

4.70000000  gg/g  3FB-G 

180.00000  LT 

ES7-94-01 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000  gg/g  3FB-G 

0.39700  LT 

ES7-94-01 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

D 

1.40000000  gg/g  3FB-G 

039700  LT 

ES7-94-01 

26DNA  2 ,6-DINITRO  ANILINE 

LT 

0.57000000  gg/g  3FB-G 

8.80000  LT 

ES7-94-0 1 

26DNA  2, 6-DINITRO ANILINE 

LT 

D 

0.57000000  gg/g  3FB-G 

8.80000  LT 

ES7-94-01 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000  gg/g  3FB-G 

0.60000  LT 

ES7-94-0 1 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

D 

0.32000000  gg/g  3FB-G 

0.60000  LT 

ES7-94-01 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  gg/g  3FB-G 

2.80000  LT 
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FWU  BB 

Mem 

FW 

Ub* 

Flat  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Baal 

Cafe 

Value  Mem 

EB33 

Code  Qua) 

Value  Bool 

Chemical  Qlass:  SEMIVOLATILES 


ES7-94-01 

2CLP  2-CHLOROPHEN  OL 

LT 

D 

0.05500000  jig/g  3FB-G 

2.80000  LT 

ES7-94-01 

2CNAP  2-CHLORON APHTHALENE 

LT 

0.24000000  >ig/g  3FB-G 

2.60000  LT 

ES7-94-01 

2CNAP  2-CHLORON  APHTHALENE 

LT 

D 

0.24000000  jig/g  3FB-G 

2.60000  LT 

ES7-94-0 1 

2MNAP  2-METHYLN APHTHALENE 

LT 

0.03200000  ng/g  3FB-G 

1.30000  LT 

ES7-94-01 

2MNAP  2-METHYLN  APHTHALENE 

LT 

D 

0.03200000  jig/g  3FB-G 

1.30000  LT 

ES7-94-01 

2MP  2-METHYLPHEN  OL 

LT 

0.09800000  ng/g  3FB-G 

3.60000  LT 

ES7-94-01 

2MP  2-METHYLPHEN  OL 

LT 

D 

0.09800000  \igjg  3FB-G 

3.60000  LT 

ES7-94-0 1 

2N  ANIL  2-NITROANTLINE 

ND 

R 

3.10000000  ng/g  3FB-G 

R 

31.00000  ND 

ES7-94-0 1 

2N  ANIL  2-NTTROANILINE 

ND 

DR 

3.10000000  ng/g  3FB-G 

R 

31.00000  ND 

ES7-94-01 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.1 0000000  ^g/g  3FB-G 

8.20000  LT 

ES7-94-01 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

D 

1.10000000  ng/g3FB-0 

8.20000  LT 

ES7-94-01 

33DCBD33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  \igjg  3FB-G 

5.00000  LT 

ES7-94-01 

33DCBD3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

D 

1.60000000  jig/g  3FB-G 

5.00000  LT 

ES7-94-0 1 

35DNA  3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000  iig/g  3FB-G 

21.00000  LT 

ES7-94-01 

35DNA  3.5-DINTTROANILINE 

LT 

D 

1.60000000  ng/g  3FB-G 

21.00000  LT 

ES7-94-01 

3N  ANIL  3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000  ng/g  3FB-G 

15.00000  LT 

ES7-94-01 

3N  ANIL  3-NITROANILINE 

LT 

D 

3.00000000  ng/g  3FB-G 

15.00000  LT 

ES7-94-01 

3NT  3-NITROTOLIIENE 

LT 

0.34000000  *ig/g  3FB-G 

2.90000  LT 

ES7-94-01 

3NT  3-NTTROTOLUENE 

LT 

D 

0.34000000  \igfg  3FB-G 

2.90000  LT 

ES7-94-01 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  >ig/g  3FB-G 

R 

50.00000  ND 

ES7-94-01 

46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

D 

0.80000000  pg'g  3FB-G 

R 

50.00000  ND 

ES7-94-01 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  \ig/g  3FB-G 

22.00000  LT 

ES7-94-01 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

D 

0.04100000  }ig/g  3FB-G 

22.00000  LT 

ES7-94-01 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

R 

0.63000000  Hg/g  3FB-G 

R 

1.00000  ND 

ES7-94-01 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

DR 

0.63000000  Hg/g  3FB-C 

R 

1.00000  ND 

ES7-94-01 

4CL3C  4-CHLORO-3-C RESOL 

LT 

0.93000000  \LgJg  3FB-G 

8.50000  LT 

ES7-94-01 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

D 

0.93000000  ng/g  3FB-G 

8.50000  LT 

ES7-94-01 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  fig/g  3FB-G 

23.00000  LT 

ES7-94-01 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

D 

0.17000000  ng/g  3FB-G 

23.00000  LT 

ES7-94-01 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  ng/g  3FB-G 

2.80000  LT 

ES7-94-01 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

D 

0.24000000  ng/g  3FB-G 

2.80000  LT 

ES7-94-01 

4N  ANIL  4-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  \igjg  3FB-G 

R 

31.00000  ND 

ES7-94-01 

4N  ANIL  4-NITROANILINE 

ND 

DR 

3.10000000  fig/g  3FB-G 

R 

31.00000  ND 

ES7-94-01 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  fig/g  3FB-G 

96.00000  LT 

ES7-94-01 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

D 

3.30000000  \igjg  3FB-G 

96.00000  LT 

ES7-94-01 

ABHC  ALPHA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  \kgjg  3FB-G 

5.30000  LT 

ES7-94-01 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

1.30000000  Mg/g  3FB-G 

5.30000  LT 

ES7-94-01 

AEN  SLF  ALPHA-ENDOS  l  LF  AN 

LT 

0.40000000  fig/g  3FB-G 

23.00000  LT 

ES7-94-01 

AEN  SLF  ALPHA-ENDOSl  LF  AN 

LT 

D 

0.40000000  \igjg  3FB-G 

23.00000  LT 

ES7-94-01 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000000  ^g/g  3FB-G 

13.00000  LT 

ES7-94-01 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

D 

1.30000000  \igjg  3FB-G 

13.00000  LT 

ES7-94-01 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

0.31000000  ng/g  3FB-G 

5.80000  LT 

ES7-94-0 1 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

D 

0.26000000  ^g/g  3FB-G 

5.80000  LT 

ES7-94-01 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  ^g/g  3FB-G 

5.10000  LT 

ES7-94-01 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

D 

0.03300000  fig/g  3FB-G 

5.10000  LT 

ES7-94-01 

ANIL  ANILINE 

ND 

R 

0.13000000  \ig/g  3FB-G 

R 

2.00000  ND 

ES7-94-01 

ANIL  ANILINE 

ND 

DR 

0.13000000  ng/g  3FB-G 

R 

2.00000  ND 

ES7-94-01 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  \igjg  3FB-G 

5.20000  LT 

ES7-94-0 1 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

D 

0.71000000  ng/g  3FB-G 

5.20000  LT 

ES7-94-01 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.06500000  ng/g  3FB-G 

5.90000  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


Chemical  Classy  SEMIVOLATILES _ 

ES7-94-01  ATZ  ATRAZINE  LT 

ES7-94-01  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE  LT 

ES7-94-01  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE  LT 

ES7-94-01  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER  LT 

ES7-94-01  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER  LT 

ES7-94-01  B2CLEEBIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER  LT 

ES7-94-01  B2CLEEBIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER  LT 

ES7-94-01  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE  LT 

ES7-94-01  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE  LT 


ES7-94-01  BAANT  BENZO  |A]  ANTHRACENE 

ES7-94-01  BAANT  BENZO  (A)  ANTHRACENE 

ES7-94-01  BAPYR  BENZO  |A]  PYRENE 

ES7-94-01  BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

ES7-94-01  BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

ES7-94-01  BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

ES7-94-01  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ES7-94-01  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ES7-94-01  BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

ES7-94-01  BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

ES7-94-01  BENSLFBETA-ENDOSULFAN 
ES7-94-01  BENSLFBETA-ENDOSULFAN 

ES7-94-01  BENZIDBENZIDINE 
ES7-94-01  BENZIDBENZIDINE 

ES7-94-01  BENZO  BENZOIC  ACID 

ES7-94-01  BENZO  BENZOIC  ACID 

ES7-94-01  BGHIPY  BENZO  [G.H.I]  PERYLENE 

ES7-94-01  BGHIPYBENZO  IO.HI]  PERYLENE 

ES7-94-01  BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

ES7-94-01  BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

ES7-94-01  BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ES7-94-0I  BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ES7-94-01  CHRY  CHRYSENE 

ES7-94-01  CHRY  CHRYSENE 

ES7-94-01  CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

ES7-94-01  CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

ES7-94-01  CL6CP  HEXACHLOROCY CLOPENTADIENE 

ES7-94-01  CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ES7-94-01  CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

ES7-94-01  CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

ES7-94-01  CLDAN  CHLORDANE 

ES7-94-01  CLDAN  CHLORDANE 

ES7-94-01  CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

ES7-94-01  CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

ES7-94-01  CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

ES7-94-01  CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

ES7-94-01  CPMS024-CHL0R0PHENYLMETHYL  SULFONE 

ES7-94-01  CPMS024-CHL0R0PHENYLMETHYL  SULFONE 

ES7-94-01  DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

ES7-94-01  DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

ES7-94-01  DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 


D 

0.06500000  gg/g  3FB-G 

5.90000  LT 

0.19000000  gg/g  3FB-G 

6.80000  LT 

D 

0.19000000  gg/g  3FB-G 

6.80000  LT 

0.44000000  gg/g  3FB-G 

5.00000  LT 

D 

0.44000000  gg/g  3FB-G 

5.00000  LT 

0.36000000  gg/g  3FB-G 

0.68000  LT 

D 

0.36000000  gg/g  3FB-G 

0.68000  LT 

0.48000000  gg/g  3FB-G 

7.70000  LT 

D 

0.48000000  gg/g  3FB-G 

7.70000  LT 

1.20000000  gg/g  3FB-G 

9.80000  LT 

D 

1.00000000  gg/g  3FB-G 

9.80000  LT 

1.20000000  gg/g  3FB-G 

14.00000  LT 

D 

1.20000000  gg/g  3FB-G 

14.00000  LT 

2.40000000  gg/g  3FB-G 

10.00000  LT 

D 

1.90000000  gg/g  3FB-G 

10.00000  LT 

1.30000000  gg/g  3FB-G 

17.00000  LT 

D 

1.30000000  gg/g  3FB-G 

17.00000  LT 

1.80000000  gg/g  3FB-G 

28.00000  LT 

D 

1.80000000  gg/g  3FB-G 

28.00000  LT 

2.40000000  gg/g  3FB-G 

42.00000  LT 

D 

2.40000000  ng/g  3FB-G 

42.00000  LT 

R 

0.13000000  gg/g  3FB-G 

R 

2.00000  ND 

DR 

0.13000000  gg/g  3FB-G 

R 

2.00000  ND 

R 

3.10000000  gg/g  3FB-G 

R 

3.10000  ND 

DR 

3.10000000  gg/g  3FB-G 

R 

3.10000  ND 

0.92000000  gg/g  3FB-G 

15.00000  LT 

D 

0.80000000  gg/g  3FB-G 

15.00000  LT 

0.77000000  gg/g  3FB-G 

10.00000  LT 

D 

0.69000000  gg/g  3FB-G 

10.00000  LT 

0.03200000  gg/g  3FB-G 

4.00000  LT 

D 

0.03200000  gg/g  3FB-G 

4.00000  LT 

1.60000000  gg/g  3FB-G 

7.40000  LT 

D 

1.20000000  gg/g  3FB-G 

7.40000  LT 

0.08000000  gg/g  3FB-G 

12.00000  LT 

D 

0.08000000  gg/g  3FB-G 

12.00000  LT 

0.52000000  gg/g  3FB-G 

54.00000  LT 

D 

0.52000000  gg/g  3FB-G 

54.00000  LT 

1.80000000  gg/g  3FB-G 

8.30000  LT 

D 

1.80000000  gg/g  3FB-G 

8.30000  LT 

0.68000000  gg/g  3FB-G 

37.00000  LT 

D 

0.68000000  gg/g  3FB-G 

37.00000  LT 

0.09700000  gg/g  3FB-G 

10.00000  LT 

D 

0.09700000  gg/g  3FB-G 

10.00000  LT 

0.32000000  ng/g  3FB-G 

15.00000  LT 

D 

0.32000000  ng/g  3FB-G 

15.00000  LT 

0.06600000  ng/g  3FB-G 

5.30000  LT 

D 

0.06600000  (xg/g  3FB-G 

530000  LT 

0.31000000  fig/g  3FB-G 

12.00000  LT 

D 

0.31000000  (ig/g  3FB-G 

12.00000  LT 

0.07100000  ng/g  3FB-G 

12.00000  LT 

LT 

LT 


LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

ND 

ND 

ND 

ND 


LT 

LT 


LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


FieUfiUL 

Meat 

n •€ 

Uah 

Fla*  Data 

Meat 

Site  ID 

Test  Name 

Baal 

Value  Meas 

E 233 

Cade  Qua! 

Value  Boot 

Chemical  Class:  SEMTVOLATILES 


ES7-94-01 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

D 

0.07100000  ng/g  3FB-G 

12.00000  LT 

ES7-94-01 

DBHC  DELT  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  ng'g  3FB-G 

R 

3.00000  ND 

ES7-94-01 

DBHC  DELT  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.21000000  ng'g  3FB-G 

R 

3.00000  ND 

ES7-94-01 

DBZFU  DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000  ng'g  3FB-G 

5.10000  LT 

ES7-94-01 

DBZFU  DIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.38000000  ng'g  3FB-C 

5.10000  LT 

ES7-94-01 

DCPD  DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000  ng'g  3FB-G 

5.50000  LT 

ES7-94-01 

DCPD  DICYCLOPENTADIENE 

LT 

D 

0.57000000  ng'g  3FB-G 

5.50000  LT 

ES7-94-01 

DDVP  VAPONA 

LT 

0.06800000  ng'g  3FB-G 

8.50000  LT 

ES7-94-01 

DDVP  VAPONA 

LT 

D 

0.06800000  ng'g  3FB-G 

8.50000  LT 

ES7-94-01 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  ng'g  3FB-G 

5.90000  LT 

ES7-94-01 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

D 

0.24000000  ng'g  3FB-G 

5.90000  LT 

ES7-94-01 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.06500000  ng'g  3FB-G 

3.30000  LT 

ES7-94-0 1 

DITH  DITHIANE 

LT 

D 

0.06500000  ng'g  3FB-G 

3.30000  LT 

ES7-94-01 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.07900000  ng'g  3FB-G 

26.00000  LT 

ES7-94-01 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

D 

0.07900000  ng'g  3FB-G 

26.00000  LT 

ES7-94-0 1 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  ng'g  3FB-G 

2.20000  LT 

ES7-94-0 1 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

D 

0.06300000  ng'g  3FB-G 

2.20000  LT 

ES7-94-01 

DNBP  DI-N -BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  ng'g  3FB-G 

33.00000  LT 

ES7-94-01 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

D 

1.30000000  ng'g  3FB-G 

33.00000  LT 

ES7-94-0 1 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  ngg  3FB-G 

1.50000  LT 

ES7-94-01 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

D 

0.23000000  ng'g  3FB-G 

1.50000  LT 

ES7-94-01 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

1.30000000  ng'g  3FB-G 

18.00000  LT 

ES7-94-0 1 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

D 

1.30000000  ng'g  3FB-G 

18.00000  LT 

ES7-94-01 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  ng'g  3FB-G 

5.00000  LT 

ES7-94-01 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

D 

1.80000000  ng'g  3FB-G 

5.00000  LT 

ES7-94-01 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

DR 

0.28000000  ng'g  3FB-G 

R 

6.00000  ND 

ES7-94-0 1 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  ng'g  3FB-G 

R 

6.00000  ND 

ES7-94-0 1 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  ng'g  3FB-G 

50.00000  LT 

ES7-94-0 1 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

D 

1.20000000  ng'g  3FB-G 

50.00000  LT 

ES7-94-01 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  ng'g  3FB-G 

R 

20.00000  ND 

ES7-94-01 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

DR 

1.30000000  ng'g  3FB-G 

R 

20.00000  ND 

ES7-94-01 

FANT  FLUORANTHENE 

1.20000000  ng/g  3FB-G 

24.00000  LT 

ES7-94-0 1 

FANT  FLUORANTHENE 

D 

0.95000000  ng/g  3FB43 

24.00000  LT 

ES7-94-01 

FLRENEFLUORENE 

0.13000000  ng/g  3FB-G 

9.20000  LT 

ES7-94-01 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

D 

0.06500000  ng/g  3FB-G 

9.20000  LT 

ES7-94-01 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000  ng/g  3FB-G 

8.70000  LT 

ES7-94-0 1 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

D 

0.97000000  ng'g  3FB-G 

8.70000  LT 

ES7-94-01 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  ng'g  3FB-G 

38.00000  LT 

ES7-94-01 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

D 

0.24000000  ng'g  3FB-G 

38.00000  LT 

ES7-94-0 1 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  ng'g  3FB-G 

28.00000  LT 

ES7-94-01 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

D 

0.48000000  ng'g  3FB-G 

28.00000  LT 

ES7-94-0 1 

ICDPYRINDENO  [L2.3-C.D]  PYRENE 

LT 

2.40000000  ng'g  3FB-G 

21.00000  LT 

ES7-94-01 

ICDPYRINDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

D 

2.40000000  ng/g  3FB-G 

21.00000  LT 

ES7-94-01 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.48000000  ng/g  3FB-G 

7.80000  LT 

ES7-94-01 

ISODR  ISODRIN 

LT 

D 

0.48000000  ng/g  3FB-G 

7.80000  LT 

ES7-94-01 

ISOPHR ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  ng/g  3FB-G 

2.40000  LT 

ES7-94-01 

ISOPHR 1SOPHORONE 

LT 

D 

0.39000000  ng'g  3FB-G 

2.40000  LT 

ES7-94-01 

KEP  KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  ng'g  3FB-G 

R 

20.00000  ND 

ES7-94-01 

KEP  KEPONE 

ND 

DR 

1.30000000  ng'g  3FB-G 

R 

20.00000  ND 

ES7-94-0 1 

LIN  LINDANE 

LT 

0.10000000  ng'g  3FB-G 

7.20000  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


Mcas  FMg  Unit 

Bool  Cade  Value  Meas 


Chemical  Classy  SEMTV OLATILES 

ES7-94-01  LIN  LINDANE 

ES7-94-01  MEXCL  METHOXYCHLOR 

ES7-94-01  MEXCL  METHOXYCHLOR 

ES7-94-01  MEREX  1,1A,2,2,3,3A,4,5,5,5 

ES7-94-01  MIREX  1,1A,2,2,3,3A,4,5,5.5 

ES7-94-01  MLTHN  MALATHION 

ES7-94-01  MLTHN  MALATHION 

ES7-94-01  NAP  NAPHTHALENE 

ES7-94-01  NAP  NAPHTHALENE 

ES7-94-01  NB  NITROBENZENE 

ES7-94-01  NB  NITROBENZENE 

ES7-94-01  NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

ES7-94-01  NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

ES7-94-01  NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

ES7-94-01  NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

ES7-94-01  NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

ES7-94-01  NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

ES7-94-01  OXAT  1,4-OXATHIANE 

ES7-94-01  OXAT  1,4-OXATHIANE 

ES7-94-01  PCB016  PCB 1016 

ES7-94-01  PCB016  PCB  1016 

ES7-94-01  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ES7-94-01  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ES7-94-0 1  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1 232 

ES7-94-0 1  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ES7-94-01  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ES7-94-01  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ES7-94-01  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ES7-94-0 1  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ES7-94-0I  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ES7-94-0 1  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ES7-94-01  PCB260  PCB  1260 

ES7-94-01  PCB260  PCB  1260 

ES7-94-01  PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ES7-94-01  PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ES7-94-01  PHANT  PHENANTHRENE 

ES7-94-01  PHANT  PHENANTHRENE 

ES7-94-01  PHENO  PHENOL 

ES7-94-01  PHENO  PHENOL 

ES7-94-01  PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHL 

ES7-94-01  PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHL 

ES7-94-01  PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHL 

ES7-94-01  PPDDE  2J-BIS(PARA-CHL 

ES7-94-01  PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHL 

ES7-94-01  PPDDT  2>BIS(PARA-CHL 

ES7-94-01  PRTHN  PARATHION 

ES7-94-01  PRTHN  PARATHION 

ES7-94-01  PYR  PYRENE 

ES7-94-01  PYR  PYRENE 

ES7-94-01  SUPON  2-CHLORO-l -(2,4-1 


PRTHN  PARATHION 
PRTHN  PARATHION 
PYR  PYRENE 
PYR  PYRENE 


LT 

D 

0.10000000  |ig/g  3FB-G 

7.20000  LT 

LT 

0.26000000  ng/g  3FB-G 

11.00000  LT 

LT 

D 

0.26000000  |ig/g  3FB-G 

11.00000  LT 

LT 

0.14000000  ng/g  3FB-G 

24.00000  LT 

LT 

D 

0.14000000  ng/g  3FB-G 

24.00000  LT 

LT 

0.18000000  |ig/g  3FB-0 

21.00000  LT 

LT 

D 

0.18000000  |ig/g  3FB-G 

21.00000  LT 

LT 

0.74000000  |ig/g  3FB-G 

0.50000  LT 

LT 

D 

0.74000000  |ig/g  3FB-G 

0.50000  LT 

LT 

1.80000000  ng/g  3FB-G 

0.68200  LT 

LT 

D 

1.80000000  fig  g  3FB-G 

0.68200  LT 

LT 

0.46000000  jig/g  3FB-G 

9.70000  LT 

LT 

D 

0.46000000  jig/g  3FB-G 

9.70000  LT 

LT 

1.10000000  ng/g  3FB-G 

6.80000  LT 

LT 

D 

1.10000000  ng/g  3FB-G 

6.80000  LT 

LT 

0.29000000  *ig/g  3FB-G 

3.70000  LT 

LT 

D 

0.29000000  gg'g  3FB-G 

3.70000  LT 

LT 

0.07500000  fig/g  3FB-G 

27.00000  LT 

LT 

D 

0.07500000  |ig/g  3FB-G 

27.00000  LT 

LT 

0.32000000  (ig/g  3FB-G 

R 

9.10000  ND 

LT 

D 

0.32000000  ng'g  3FB-G 

R 

9.10000  ND 

ND 

DR 

0.32000000  |tg/g  3FB-G 

R 

9.10000  ND 

ND 

R 

0.32000000  fig/g  3FB-G 

R 

9.10000  ND 

ND 

DR 

0.32000000  ng/g  3FB-G 

R 

9.10000  ND 

ND 

R 

0.32000000  jig/g  3FB-G 

R 

9.10000  ND 

ND 

DR 

0.32000000  ng/g  3FB-G 

R 

9.10000  ND 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  3FB-C 

R 

9.10000  ND 

ND 

DR 

0.32000000  jig/g  3FB-G 

R 

9.10000  ND 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  3FB-G 

R 

9.10000  ND 

ND 

DR 

0.32000000  ng/g  3FB-G 

R 

9.10000  ND 

ND 

R 

0.32000000  fig/g  3FB-G 

R 

9.10000  ND 

LT 

0.79000000  |ig/g  3FB-G 

R 

13.00000  ND 

LT 

D 

0.79000000  fig/g  3FB-G 

R 

13.00000  ND 

LT 

0.76000000  ng/g  3FB-G 

9.10000  LT 

LT 

D 

0.76000000  ng/g  3FB-G 

9.10000  LT 

1.50000000  ng'g  3FB-G 

9.90000  LT 

D 

1.30000000  fig/g  3FB-G 

9.90000  LT 

LT 

0.05200000  ng/g  3FB-G 

2.20000  LT 

LT 

D 

0.05200000  ng/g  3FB-G 

2.20000  LT 

LT 

0.06400000  ng/g  3FB-G 

18.00000  LT 

LT 

D 

0.06400000  ng'g  3FB-G 

18.00000  LT 

LT 

0.06800000  ng/g  3FB-G 

14.00000  LT 

LT 

D 

0.06800000  jig/g  3FB-G 

14.00000  LT 

LT 

0.10000000  ng/g  3FB-G 

18.00000  LT 

LT 

D 

0.10000000  ng/g  3FB-G 

18.00000  LT 

LT 

1.70000000  ng/g  3FB-G 

37.00000  LT 

LT 

D 

1.70000000  (ig/g  3FB-G 

37.00000  LT 

1.90000000  ug/g  3FB-G 

17.00000  LT 

D 

2.00000000  ng/g  3FB-G 

17.00000  LT 

LT 

0.92000000  ng/g  3FB-G 

19.00000  LT 

Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


- FieU  ns . 

Site  ID 

Mmi 

Hk 

Vmkt 

F lag  Data 

Meat 

Test  Name 

Baal 

C«4e 

Value  Meat 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMTVOLATLLES 


ES7-94-01 

SUPON  2-CHLORO-l  -{2.4-DICHLOROPHENYL) VINYL 

LT 

D 

0.92000000  fig/g  3FB-G 

19.00000  LT 

ES7-94-01 

TXPHE  TOXAPHEKE 

LT 

12.00000000  \Lg/ g  3FB-G 

R 

17.00000  ND 

ES7-94-01 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

D 

12.00000000  ng/g  3FB-G 

R 

17.00000  ND 

ES8-94-01 

123TCB  U3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  ng/g  3FB-H 

5.80000  LT 

ES8-94-0 1 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  ng/g  3FB-H 

2.40000  LT 

ES8-94-01 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  ng/g  3FB-H 

1.20000  LT 

ES8-94-01 

12DPH  U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  ^ig/g  3FB-H 

13.00000  LT 

ES8-94-01 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  ng/g  3FB-H 

3.40000  LT 

ES8-94-0I 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  jigfe  3FB-H 

0.45800  LT 

ES8-94-01 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  ng/g  3FB-H 

1.50000  LT 

ES8-94-01 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  ng/g  3FB-H 

1.70000  LT 

ES8-94-01 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  fig/g  3FB-H 

2.80000  LT 

ES8-94-0 1 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  ►ig/g  3FB-H 

3.60000  LT 

ES8-94-01 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  fig/g  3FB-H 

8.40000  LT 

ES8-94-01 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  ng/g  3FB-H 

4.40000  LT 

ES8-94-01 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000  ng/g  3FB-H 

180.00000  LT 

ES8-94-01 

24DNT  2,4-DINTTROTOLUENE 

LT 

1.40000000  pgfe  3FB-H 

0.39700  LT 

ES8-94-01 

26DNA  2,6-D[NTTRO ANILINE 

LT 

0.57000000  ng/g  3FB-H 

8.80000  LT 

ES8-94-01 

26DNT  2,6-DINlTROTOLUENE 

LT 

0.32000000  fig/g  3FB-H 

0.60000  LT 

ES8-94-01 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  jig/g  3FB-H 

2.80000  LT 

ES  8-94-0 1 

2CNAP  2-CHLORON  APHTH ALENE 

LT 

0.24000000  ng/g  3FB-H 

2.60000  LT 

ES8-94-01 

2MNAP  2-METHYLN  APHTH  ALENE 

4.90000000  ng/g  3FB-H 

130000  LT 

ES8-94-01 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  jig/g  3FB-H 

3.60000  LT 

ES8-94-01 

2N  ANIL  2-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  pgf g  3FB-H 

R 

31.00000  ND 

ES  8-94-01 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  ng/g  3FB-H 

8.20000  LT 

ES  8-94-01 

33DCBD33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  ng/g  3FB-H 

5.00000  LT 

ES  8-94-01 

35DNA  3,5-DINTTRO ANTLINE 

LT 

1. 60000000  ng/g  3FB-H 

21.00000  LT 

ES8-94-01 

3NAN1L  3-NITRO  ANILINE 

LT 

3.00000000  ng/g  3FB-H 

15.00000  LT 

ES8-94-01 

3NT  3-NTTROTOLUENE 

LT 

0.34000000  ng/g  3FB-H 

2.90000  LT 

ES8-94-01 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  ng/g  3FB-H 

R 

50.00000  ND 

ES8-94-01 

4BRPPE  4-BROMOPHENY  LPHEN  YL  ETHER 

LT 

0.04100000  ng/g  3FB-H 

22.00000  LT 

ES8-94-01 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

R 

0.63000000  ^ig/g  3FB-H 

R 

1.00000  ND 

ES8-94-0 1 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000  ng/g  3FB-H 

8.50000  LT 

ES8-94-01 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  ng/g  3FB-H 

23.00000  LT 

ES8-94-01 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  ng/g  3FB-H 

2.80000  LT 

ES8-94-01 

4N  ANIL  4-NTTRO  ANILINE 

ND 

R 

3.10000000  >ig/g  3FB-H 

R 

31.00000  ND 

ES8-94-01 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  jig/g  3FB-H 

96.00000  LT 

ES8-94-01 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  jigfe  3FB-H 

5.30000  LT 

ES8-94-01 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  ng/g  3FB-H 

23.00000  LT 

ES8-94-01 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000000  ng/g  3FB-H 

13.00000  LT 

ES8-94-01 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

60.00000000  ng/g  3FB-H 

5.80000  LT 

ES8-94-0 1 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  ng/g  3FB-H 

5.10000  LT 

ES8-94-01 

ANIL  ANILINE 

ND 

R 

0.13000000  ng/g  3FB-H 

R 

2.00000  ND 

ES8-94-01 

ANTRC  ANTHRACENE 

70.00000000  fig/g  3FB-H 

5.20000  LT 

ES8-94-01 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.06500000  jig/g  3FB-H 

5.90000  LT 

ES8-94-01 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  Mg/g3FB-H 

6.80000  LT 

ES8-94-01 

B2CIPE  BIS  (2-CHLORO  ISO  PROP  YL)ETHER 

LT 

0.44000000  \igtg  3FB-H 

5.00000  LT 

ES8-94-0 1 

B2CLEEBIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  Mg/g  3FB-H 

0.68000  LT 

ES8-94-01 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  ng/g  3FB-H 

7.70000  LT 

ES8-94-01 

BAANT  BENZO  [A)  ANTHRACENE 

100.0000000  3FB-H 

9.80000  LT 

410 


Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES8-94-01 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

100.0000000  gg/g  3FB-H 

14.00000  LT 

ES8-94-01 

BBFAN  BENZO  [BJ  FLUORANTHENE 

100.0000000  gg/g  3FB-H 

10.00000  LT 

ES8-94-01 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  gg/g  3FB-H 

17.00000  LT 

ES8-94-01 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  gg/g  3FB-H 

28.00000  LT 

ES8-94-01 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000  gg/g  3FB-H 

42.00000  LT 

ES8-94-01 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

R 

0.13000000  gg'g  3FB-H 

R 

2.00000  ND 

ES8-94-01 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

R 

3.10000000  gg/g  3FB-H 

R 

3.10000  ND 

ES8-94-01 

BGHIPY  BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

60.00000000  gg/g  3FB-H 

15.00000  LT 

ES8-94-01 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

100.0000000  gg/g  3FB-H 

10.00000  LT 

ES8-94-01 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  gg/g  3FB-H 

4.00000  LT 

ES8-94-01 

CHRY  CHRYSENE 

200.0000000  gg/g  3FB-H 

7.40000  LT 

ES8-94-01 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  gg/g  3FB-H 

12.00000  LT 

ES8-94-01 

CL6CP  HEXACHLOROCY CLOPENT ADIENE 

LT 

0.52000000  gg/g  3FB-H 

54.00000  LT 

ES8-94-01 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  gg/g  3FB-H 

830000  LT 

ES8-94-01 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.68000000  gg/g  3FB-H 

37.00000  LT 

ES8-94-01 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  gg/g  3FB-H 

10.00000  LT 

ES8-94-01 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

032000000  gg/g  3FB-H 

15.00000  LT 

ES  8-94-0 1 

CPMS024-CHL0R0PHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  gg/g  3FB-H 

5.30000  LT 

ES8-94-01 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

30.00000000  gg/g  3FB-H 

12.00000  LT 

ES8-94-01 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  gg/g  3FB-H 

12.00000  LT 

ES8-94-01 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  ggg  3FB-H 

R 

3.00000  ND 

ES8-94-01 

DBZFU  DIBENZORIRAN 

20.00000000  gg/g  3FB-H 

5.10000  LT 

ES8-94-01 

DCPD  DICY  CLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000  gg/g  3FB-H 

5.50000  LT 

ES8-94-01 

DDVP  VAPONA 

LT 

0.06800000  gg/g  3FB-H 

8.50000  LT 

ES8-94-01 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  gg/g  3FB-H 

5.90000  LT 

ES8-94-01 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.06500000  gg/g  3FB-H 

3.30000  LT 

ES8-94-01 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.07900000  gg/g  3FB-H 

26.00000  LT 

ES8-94-01 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  gg/g  3FB-H 

2.20000  LT 

ES8-94-01 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  gg/g  3FB-H 

33.00000  LT 

ES8-94-01 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  gg/g  3FB-H 

1.50000  LT 

ES8-94-01 

ENDEN  ENDRIN 

LT 

1.30000000  gg/g  3FB-H 

18.00000  LT 

ES8-94-01 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  gg/g  3FB-H 

5.00000  LT 

ES8-94-01 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  gg/g  3FB-H 

R 

6.00000  ND 

ES8-94-01 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  gg/g  3FB-H 

50.00000  LT 

ES8-94-01 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  gg/g  3FB-H 

R 

20.00000  ND 

ES  8-94-0 1 

FANT  FLUORANTHENE 

200.0000000  gg/g  3FB-H 

24.00000  LT 

ES  8-944)1 

FLRENEFLUORENE 

40.00000000  gg/g  3FB-H 

9.20000  LT 

ES8-94-01 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000  gg/g  3FB-H 

8.70000  LT 

ES8-94-0 1 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  gg/g  3FB-H 

38.00000  LT 

ES8-94-01 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  gg/g  3FB-H 

28.00000  LT 

ES8-94-01 

ICDPYRINDENO  [1,2.3-C.D)  PYRENE 

60.00000000  gg/g  3FB-H 

21.00000  LT 

ES8-94-01 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.48000000  gg/g  3FB-H 

7.80000  LT 

ES8-94-01 

ISOPHR ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  gg/g  3FB-H 

2.40000  LT 

ES8-94-01 

KEP  KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  gg/g  3FB-H 

R 

20.00000  ND 

ES8-94-01 

LIN  LINDANE 

LT 

0.10000000  gg/g  3FB-H 

7.20000  LT 

ES8-94-01 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  gg/g  3FB-H 

11.00000  LT 

ES8-94-0 1 

MIREX  1,1A,2,23,3A,4,5,5.5A,5B,6-DECACHLOROOCT 

LT 

0.14000000  gg/g  3FB-H 

24.00000  LT 

ES8-94-01 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  gg/g  3FB-H 

21.00000  LT 

ES8-94-01 

NAP  NAPHTHALENE 

20.00000000  gg/g  3FB-H 

0.50000  LT 

ES8-94-01 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  gg/g  3FB-H 

0.68200  LT 

Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


"  FH11U 

Mem 

Hk 

U  mk 

F lag  Data 

Mem 

stem 

Test  Name 

Baal 

Value  Mem 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES _ 

ES8-94-01  NNDMEN-NTmOSODIMETHYLAMlNE 
ES 8-94-01  NNDNP  N-NOTROSODI-KPROPYLAMINE 

ES8-94-01  NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

ES  8-94-01  OXAT  1,4-OXATHlANE 

ES  8-94-01  PC  BO  16  PCB  1016 

ES8-94-0 1  PCB22 1  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ES 8-94-01  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ES 8-94-01  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ES 8-94-01  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ES 8-94-01  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ES8-94-01  PCB260  PCB  1260 

ES8-94-01  PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ES8-94-01  PHANT  PHENANTHRENE 

ES8-94-01  PHENO  PHENOL 

ES8-94-01  PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-U-DICHLO 

ES8-94-01  PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-DICHLO 

ES8-94-01  PPDDT  2.2-BlS{PARA-CHU)ROPHENYL)-l,l,l-TRICH 

ES8-94-01  PRTHN  PARATHION 

ES  8-94-01  PYR  PYRENE 

ES8-94-01  SUPON  2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

ES  8-94-01  TXPHE  TOXAPHENE 

ES8-94-01  UNK522  UNKNOWN 

ES8-94-01  UNK522  UNKNOWN 

ES8-94-01  UNK578  UNKNOWN 

ES  8-94-01  UNK6 18  UNKNOWN 

ES8-94-01  UNK6 18  UNKNOWN 

ES8-94-01  UNK618UNKNOWN 

ES8-94-02  123TCB  1 ,23-TRICHLOROBENZENE 

ES8-9402  124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

ES8-94-02  12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

ES8-94-02  12DPH  1.2-DIPHENYLHYDRAZINE 

ES8-94-02  13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

ES8-94-02  13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ES8-9402  14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE 

ES8-94-02  236TCP  2,3,6-TRlCHLOROPHENOL 

ES 8-94-02  245TCP  2,4,5-TRlCHLOROPHENOL 

ES 8-94-02  246TCP  2,4,6-TRlCHLOROPHENOL 

ES8-94-02  24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ES8-9402  24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ES8-94-02  24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

ES8-94-02  24DNT  2,4-DINlTROTOLUENE 

ES8-94-02  26DNA  2,6-DINlTROANILINE 

ES8-94-02  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

ES8-94-02  2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ES8-9402  2CNAP  2-CHLORON  APHTH ALENE 
ES8-94-02  2MNAP  2-METHYLN  APHTH  ALENE 

ES8-94-02  2MP  2-METHYLPHENOL 

ES8-94-02  2N  ANIL  2-NITRO  ANILINE 

ES8-94-02  2NP  2-NITROPHENOL 

ES8-94-02  33DCBD3.3-CICHLOROBENZIDINE 


LT 

0.46000000  \ig/g  3FB-H 

9.70000  LT 

LT 

UOOOOOOO  fig/g  3FB-H 

6.80000  LT 

LT 

0.29000000  jig/g  3FB-H 

3.70000  LT 

LT 

0.07500000  \xg/g  3FB-H 

27.00000  LT 

LT 

032000000  ^g/g  3FB-H 

R 

9.10000  ND 

ND 

R 

032000000  ng/g  3FB-H 

R 

9.10000  ND 

ND 

R 

032000000  ng/g  3FB-H 

R 

9.10000  ND 

ND 

R 

032000000  jig/g  3FB-H 

R 

9.10000  ND 

ND 

R 

032000000  \xgjg  3FB-H 

R 

9.10000  ND 

ND 

R 

032000000  \xgfg  3FB-H 

R 

9.10000  ND 

LT 

0.79000000  >ig/g  3FB-H 

R 

13.00000  ND 

LT 

0.76000000  \xgjg  3FB-H 

9.10000  LT 

400.0000000  \igjg  3FB-H 

9.90000  LT 

LT 

0.05200000  ^g/g  3FB-H 

2.20000  LT 

LT 

0.06400000  \xgjg  3FB-H 

18.00000  LT 

LT 

0.06800000  ng/g  3FB-H 

14.00000  LT 

LT 

0.10000000  \igjg  3FB-H 

18.00000  LT 

LT 

1.70000000  ng/g  3FB-H 

37.00000  LT 

400.0000000  \igjg  3FB-H 

17.00000  LT 

LT 

0.92000000  jig/g  3FB-H 

19.00000  LT 

LT 

12.00000000  ^g/g  3FB-H 

R 

17.00000  ND 

S 

6.00000000  \igig  3FB-H 

S 

20.00000 

D 

7.00000000  >ig/g  3FB-H 

S 

20.00000 

S 

3.00000000  \igjg  3FB-H 

s 

5.00000 

S 

6.00000000  \igjg  3FB-H 

s 

4.00000 

D 

6.00000000  \igjg  3FB-H 

s 

4.00000 

D 

5.00000000  ng/g  3FB-H 

s 

4.00000 

LT 

0.03200000  ^g/g  3FB-H 

5.80000  LT 

LT 

0.22000000  fxg/g  3FB-H 

2.40000  LT 

LT 

0.04200000  \igjg  3FB-H 

1.20000  LT 

LT 

0.52000000  ^g/g  3FB-H 

13.00000  LT 

LT 

0.04200000  ng/g  3FB-H 

3.40000  LT 

ND 

R 

0.63000000  >ig/g  3FB-H 

0.45800  LT 

LT 

0.03400000  fig/g  3FB-H 

1.50000  LT 

LT 

0.62000000  \ngjg  3FB-H 

1.70000  LT 

LT 

0.49000000  \igjg  3FB-H 

2.80000  LT 

LT 

0.06100000  \igjg  3FB-H 

3.60000  LT 

LT 

0.06500000  \igjg  3FB-H 

8.40000  LT 

LT 

3.00000000  \kg!g  3FB-H 

4.40000  LT 

LT 

4.70000000  \ngjg  3FB-H 

180.00000  LT 

LT 

1.40000000  ng'g  3FB-H 

0.39700  LT 

LT 

0.57000000  ng/g  3FB-H 

8.80000  LT 

LT 

0.32000000  fig/g  3FB-H 

0.60000  LT 

LT 

0.05500000  \xg/g  3FB-H 

2.80000  LT 

LT 

0.24000000  \xg!g  3FB-H 

2.60000  LT 

0.57000000  ]xgjg  3FB-H 

1.30000  LT 

LT 

0.09800000  \ig/g  3FB-H 

3.60000  LT 

ND 

R 

3.10000000  ng/g  3FB-H 

R 

31.00000  ND 

LT  . 

1.10000000  \kgjg  3FB-H 

8.20000  LT 

LT 

1.60000000  \igjg  3FB-H 

5.00000  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


Chemical  Class:  SEMIV OLATILE  S 


ES8-94-02 

35DNA  3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000  ng/g  3FB-H 

21.00000  LT 

ES8-94-02 

3NANDL  3-NITROANIUNE 

LT 

3.00000000  *ig/g  3FB-H 

15.00000  LT 

ES  8-94-02 

3NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000  iig/g  3FB-H 

2.90000  LT 

ES8-94-02 

46DN2C4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  jig/g  3FB-H 

R 

50.00000  ND 

ES8-94-02 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  jig/g  3FB-H 

22.00000  LT 

ES8-94-02 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

R 

0.63000000  fig/g  3FB-H 

R 

1.00000  ND 

ES  8-94-02 

4CL3C  4-CHLORO-3-C RESOL 

LT 

0.93000000  fig/g  3FB-H 

8.50000  LT 

ES8-94-02 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  fig/g  3FB-H 

23.00000  LT 

ES8-94-02 

4MP  4-METHYLPHEN  OL 

LT 

0.24000000  ng/g  3FB-H 

2.80000  LT 

ES8-94-02 

4N  ANIL  4-NITRO  ANILINE 

ND 

R 

3.10000000  ng/g  3FB-H 

R 

31.00000  ND 

ES8-94-02 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  jig/g  3FB-H 

96.00000  LT 

ES8-94-02 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  pg/g  3FB-H 

5.30000  LT 

ES8-94-02 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  pg/g  3FB-H 

23.00000  LT 

ES8-94-02 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000000  pg/g  3FB-H 

13.00000  LT 

ES8-94-02 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  pg/g  3FB-H 

5.80000  LT 

ES8-94-02 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  pg/g  3FB-H 

5.10000  LT 

ES8-94-02 

ANIL  ANILINE 

ND 

R 

0.13000000  pg/g  3FB-H 

R 

2.00000  ND 

ES8-94-02 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  pg/g  3FB-H 

5.20000  LT 

ES8-94-02 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.06500000  pg/g  3FB-H 

5.90000  LT 

ES8-94-02 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  pg/g  3FB-H 

6.80000  LT 

ES8-94-02 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  pg/g  3FB-H 

5.00000  LT 

ES8-94-02 

B2CLEEBIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  pg/g  3FB-H 

0.68000  LT 

ES8-94-02 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  pg/g  3FB-H 

7.70000  LT 

ES8-94-02 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

0.21000000  pg/g  3FB-H 

9.80000  LT 

ES8-94-02 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000  pg/g  3FB-H 

14.00000  LT 

ES  8-94-02 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  pg/g  3FB-H 

10.00000  LT 

ES8-94-02 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  pg/g  3FB-H 

17.00000  LT 

ES8-94-02 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  pg/g  3FB-H 

28.00000  LT 

ES  8-94-02 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000  pg/g  3FB-H 

42.00000  LT 

ES8-94-02 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

R 

0.13000000  pg/g  3FB-H 

R 

2.00000  ND 

ES8-94-02 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

R 

3.10000000  pg/g  3FB-H 

R 

3.10000  ND 

ES8-94-02 

BGHEPY  BENZO  (G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  pg/g  3FB-H 

15.00000  LT 

ES  8-94-02 

BFCFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  pg/g  3FB-H 

10.00000  LT 

ES8-94-02 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  pg/g  3FB-H 

4.00000  LT 

ES  8-94-02 

CHRY  CHRYSENE 

0.30000000  pg/g  3FB-H 

7.40000  LT 

ES8-94-02 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  pg/g  3FB-H 

12.00000  LT 

ES8-94-02 

CL6CP  HEXACHLOROCY CLOPENTADIENE 

LT 

0.52000000  pg/g  3FB-H 

54.00000  LT 

ES8-94-02 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  pg/g  3FB-H 

8.30000  LT 

ES8-94-02 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.68000000  pg/g  3FB-H 

37.00000  LT 

ES8-94-02 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  pg/g  3FB-H 

10.00000  LT 

ES8-94-02 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  \kg!g  3FB-H 

15.00000  LT 

ES8-94-02 

CPMSQ24-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  jig/g  3FB-H 

530000  LT 

ES  8-94-02 

DBAHA  DIBENZ  [AH1  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  fig/g  3FB-H 

12.00000  LT 

ES  8-94-02 

DBCP  DEBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  ^g/g  3FB-H 

12.00000  LT 

ES8-94-02 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  )igjg  3FB-H 

R 

3.00000  ND 

ES8-94-02 

DBZFU  DIBENZORIRAN 

LT 

0.38000000  ng/g  3FB-H 

5.10000  LT 

ES8-94-02 

DCPD  DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000  >ig/g  3FB-H 

5.50000  LT 

ES8-94-02 

DDVP  VAPONA 

LT 

0.06800000  yigjg  3FB-H 

8.50000  LT 

ES8-94-02 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  vgjg  3FB-H 

5.90000  LT 

ES8-94-02 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.06500000  ng/g  3FB-H 

3.30000  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


FleUWaaF" 

Man 

Hk 

Uak 

Flaf  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  N Me 

Baal 

Cafe 

Value  Meas 

Code  Qvtal 

Vatoe  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES8-94-02 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.07900000  ng/g  3FB-H 

26.00000  LT 

ESS-94-02 

DM?  DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  jig/g  3FB-H 

2.20000  LT 

ESS-94-02 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  ng/g  3FB-H 

33.00000  LT 

ES8-94-02 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  ng/g  3FB-H 

1.50000  LT 

ES  8-94-0  2 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

1.30000000  fig/g  3FB-H 

18.00000  LT 

ES8-94-02 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  jig/g  3FB-H 

5.00000  LT 

ESS-94-02 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  ng/g  3FB-H 

R 

6.00000  ND 

ESS-94-02 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  jig/g  3FB-H 

50.00000  LT 

ES8-94-02 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  *ig/g  3FB-H 

R 

20.00000  ND 

ESS-94-02 

FANT  FLUORANTHENE 

0.18000000  fig/g  3FB-H 

24.00000  LT 

ES8-94-02 

FLRENEFLUORENE 

LT 

0.06500000  ng/g  3FB-H 

9.20000  LT 

ES8-94-02 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000  \ig/%  3FB-H 

8.70000  LT 

ESS-94-02 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  fig/g  3FB-H 

38.00000  LT 

ES  8-94-02 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  fig/g  3FB-H 

28.00000  LT 

ES8-94-02 

ICDPYRINDENO  [L2.3-C,D)  PYRENE 

LT 

2.40000000  jig/g  3FB-H 

21.00000  LT 

ES8-94-02 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.48000000  jig'g  3FB-H 

7.80000  LT 

ES8-94-02 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  ^g/g  3FB-H 

2.40000  LT 

ES8-94-02 

KEP  KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  ng/g  3FB-H 

R 

20.00000  ND 

ES8-94-02 

LIN  LINDANE 

LT 

0.10000000  >ig/g  3FB*H 

7.20000  LT 

ES8-94-02 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  fig/g  3FB-H 

11.00000  LT 

ES8-94-02 

MIREX  l,lA,2^33A.4,5,5<5A.5B,6-DECACHLOROOCT 

LT 

0.14000000  ng/g  3FB-H 

24.00000  LT 

ESS-94-02 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  ng/g  3FB-H 

21.00000  LT 

ES8-94-02 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  fig/g  3FB-H 

0.50000  LT 

ES8-94-02 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  fig/g  3FB-H 

0.68200  LT 

ES8-94-02 

NNDME  N-NITROSODIMETH  YLAMINE 

LT 

0.46000000  >ig/g  3FB-H 

9.70000  LT 

ESS-94-02 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  jig/g  3FB-H 

6.80000  LT 

ES  8-94-02 

NNDPA  N-NTTROSO  DIPHENYL  AMINE 

LT 

0.29000000  fig/g  3FB-H 

3.70000  LT 

ESS-94-02 

OXAT  1,4-OXATHlANE 

LT 

0.07500000  fig/g  3FB-H 

27.00000  LT 

ES8-94-02 

PCB016  PCB1016 

LT 

0.32000000  gg/g  3FB-H 

R 

9.10000  ND 

ES8-94-02 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0.32000000  >ig/g  3FB-H 

R 

9.10000  ND 

ES8-94-02 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  3FB-H 

R 

9.10000  ND 

ESS-94-02 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  *ig/g  3FB-H 

R 

9.10000  ND 

ESS-94-02 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0.32000000  jig/g  3FB-H 

R 

9.10000  ND 

ESS-94-02 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  3FB-H 

R 

9.10000  ND 

ESS-94-02 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.79000000  >ig/g  3FB-H 

R 

13.00000  ND 

ES8-94-02 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  jig/g  3FB-H 

9.10000  LT 

ESS-94-02 

PHANT  PHENANTHRENE 

0.45000000  *ig/g  3FB-H 

9.90000  LT 

ES8-94-02 

PHENO  PHENOL 

LT 

0.05200000  ng/g  3FB-H 

2.20000  LT 

ESS-94-02 

PPDDD  2,2-BI S(P ARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLO 

LT 

0.06400000  ng/g  3FB-H 

18.00000  LT 

ES8-94-02 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1,1 -DICHLO 

LT 

0.06800000  ^g/g  3FB-H 

14.00000  LT 

ES  8-94-02 

PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l,l -TRICH 

LT 

0.10000000  fig/g  3FB-H 

18.00000  LT 

ES  8-94-02 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000000  g  3FB-H 

37.00000  LT 

ES  8-94-02 

PYR  PYRENE 

0.43000000  ng/g  3FB-H 

17.00000  LT 

ES8-94-02 

SUPON  2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.92000000  ng/g  3FB-H 

19.00000  LT 

ESS-94-02 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  jig/g  3FB-H 

R 

17.00000  ND 

ESS-94-02 

UNK578  UNKNOWN 

S 

0.40000000  ng/g  3FB-H 

S 

5.00000 

ES8-94-03 

123TCB  1 ,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  jig/g  3FB-H 

5.80000  LT 

ES8-94-03 

123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.03200000  fig/g  3FB-H 

5.80000  LT 

ES8-94-03 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  ng/g  3FB-H 

2.40000  LT 

ESS-94-03 

I24TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.22000000  ^ig/g  3FB-H 

2.40000  LT 

414 


Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 
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NeUUaaL 

Meas 

Af 

U  mtt 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bad 

C«4c 

Vahie  Meas 

Code  Qual 

Value  Bool 

Chanical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES8-94-03 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  fig/g  3FB-H 

1.20000  LT 

ES8-94-03 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.04200000  jig/g  3FB-H 

1.20000  LT 

ES8-94-03 

12DPH  1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  jig/g  3FB-H 

13.00000  LT 

ES8-94-03 

12DPH  U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

D 

0.52000000  \kgjg  3FB-H 

13.00000  LT 

ES8-94-03 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  jig/g  3FB-H 

3.40000  LT 

ES8-94-03 

13DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.04200000  *ig/g  3FB-H 

3.40000  LT 

ES8-94-03 

13DNB  U-DDOTROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  jig/g  3FB-H 

0.45800  LT 

ES8-94-03 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ND 

RD 

0.63000000  >ig/g  3FB-H 

0.45800  LT 

ES8-94-03 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  iig/g  3FB-H 

1.50000  LT 

ES8-94-03 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.03400000  ng/g  3FB-H 

1.50000  LT 

ES8-94-03 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  ng/g  3FB-H 

1.70000  LT 

ES8-94-03 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.62000000  ng/g  3FB-H 

1.70000  LT 

ES8-94-03 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  *ig/g  3FB-H 

2.80000  LT 

ES8-94-03 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.49000000  fig/g  3FB-H 

2.80000  LT 

ES8-94-03 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  pg/g  3FB-H 

3.60000  LT 

ES8-94-03 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.06100000  \xgj%  3FB-H 

3.60000  LT 

ES  8-94-0  3 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  jig/g  3FB-H 

8.40000  LT 

ES  8-94-03 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.06500000  Hg/g  3FB-H 

8.40000  LT 

ES8-94-03 

24DMP  2,4-DIMETH YLPHENO  L 

LT 

3.00000000  fig/g  3FB-H 

4.40000  LT 

ES8-94-03 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

D 

3.00000000  ng/g  3FB-H 

4.40000  LT 

ES8-94-03 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000  Hg/g  3FB-H 

180.00000  LT 

ES8-94-03 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

D 

4.70000000  jig/g  3FB-H 

180.00000  LT 

ES8-94-03 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000  ^ig/g  3FB-H 

039700  LT 

ES8-94-03 

24DNT  2,4-DINrrROTOLUENE 

LT 

D 

1.40000000  ng/g  3FB-H 

0.39700  LT 

ES8-94-03 

26DNA  2,6-DINTTROANILINE 

LT 

0.57000000  ng/g  3FB-H 

8.80000  LT 

ES8-94-03 

26DNA  2,6-DINTTROANILINE 

LT 

D 

0.57000000  fig/g  3FB-H 

8.80000  LT 

ES8-94-03 

26DNT  2,6-DINTTROTOLl  IENE 

LT 

0.32000000  fig/g  3FB-H 

0.60000  LT 

ES8-94-03 

26DNT  2,6-DtNITROTOLlIENE 

LT 

D 

0.32000000  ng/g  3FB-H 

0.60000  LT 

ES8-94-03 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  fig/g  3FB-H 

2.80000  LT 

ES8-94-03 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.05500000  fig/g  3FB-H 

2.80000  LT 

ES8-94-03 

2CNAP  2-CHLORON APHTH ALENE 

LT 

0.24000000  ng/g  3FB-H 

2.60000  LT 

ES8-94-03 

2CNAP  2-CHLORON  APHTH  ALENE 

LT 

D 

0.24000000  fig/g  3FB-H 

2.60000  LT 

ES  8-94-03 

2MNAP  2-METHYLN  APHTHALENE 

LT 

0.03200000  >ig/g  3FB-H 

130000  LT 

ES8-94-03 

2MNAP  2-METHYLN  APHTHALENE 

LT 

D 

0.03200000  ng/g  3FB-H 

1.30000  LT 

ES8-94-03 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  yg/g  3FB-H 

3.60000  LT 

ES8-94-03 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

D 

0.09800000  jig/g  3FB-H 

3.60000  LT 

ES8-94-03 

2NANIL  2-NITRO  ANILINE 

ND 

R 

3.10000000  ng/g  3FB-H 

R 

31.00000  ND 

ES8-94-03 

2N  ANIL  2-NITROANILINE 

ND 

RD 

3.10000000  ng/g  3FB-H 

R 

31.00000  ND 

ES8-94-03 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.1 0000000  fig/g  3FB-H 

8.20000  LT 

ES8-94-03 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

D 

1.10000000  fig/g  3FB-H 

8.20000  LT 

ES8-94-03 

33DCBD33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  jig/g  3FB-H 

5.00000  LT 

ES8-94-03 

33DCBD3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

D 

1.60000000  jigfe  3FB-H 

5.00000  LT 

ES8-94-03 

35DNA  3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000  fig/g  3FB-H 

21.00000  LT 

ES8-94-03 

35DNA  3,5-DINTTROANILINE 

LT 

D 

1.60000000  fig/g  3FB-H 

21.00000  LT 

ES8-94-03 

3N  ANIL  3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000  jtg/g  3FB-H 

15.00000  LT 

ES8-94-03 

3N ANIL  3-NITROANILINE 

LT 

D 

3.00000000  fig/g  3FB-H 

15.00000  LT 

ES8-94-03 

3  NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000  ng/g  3FB-H 

2.90000  LT 

ES8-94-03 

3NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

D 

0.34000000  fig/g  3FB-H 

2.90000  LT 

ES8-94-03 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  fig/g  3FB-H 

R 

50.00000  ND 

ES8-94-03 

46DN2C  4,6-DINTTRO-2-C  RESOL 

LT 

D 

0.80000000  ng/g  3FB-H 

R 

50.00000  ND 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 
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FleQ'B&T 

Mm 

n* 

Unit 

Fine  Data 

Mens 

Site  ID 

Test  Nine 

Steel 

Cafe 

Value  Mens 

Cede  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES8-94-03 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  ng/g  3FB-H 

22.00000  LT 

ES8-94-03 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

D 

0.04100000  ng/g  3FB-H 

22.00000  LT 

ES8-94-03 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

R 

0.63000000  ng/g  3FB-H 

R 

1.00000  ND 

ES8-94-03 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

RD 

0.63000000  jig/g  3FB-H 

R 

1.00000  ND 

ES8-94-03 

4CL3C  4-CHLORO-3-C RESOL 

LT 

0.93000000  (ig/g  3FB-H 

8.50000  LT 

ES  8-94*03 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

D 

0.93000000  ng/g  3FB-H 

8.50000  LT 

ES8-94-03 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  ng/g  3FB-H 

23.00000  LT 

ES8-94-03 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

D 

0.17000000  (ig/g  3FB-H 

23.00000  LT 

ES8-94-03 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  fig/g  3FB-H 

2.80000  LT 

ES8-94-03 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

D 

0.24000000  jig/g  3FB-H 

2.80000  LT 

ES8-94-03 

4N  ANIL  4-NTTROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  ^g/g  3FB-H 

R 

31.00000  ND 

ES8-94-03 

4N  ANIL  4-NTTROANILINE 

ND 

RD 

3.10000000  Hg/g  3FB-H 

R 

31.00000  ND 

ES8-94-03 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  ng/g  3FB-H 

96.00000  LT 

ES8-94-03 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

D 

3.30000000  ng/g  3FB-H 

96.00000  LT 

ES8-94-03 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  jig/g  3FB-H 

5.30000  LT 

ES8-94-03 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

1.30000000  ng/g  3FB-H 

5.30000  LT 

ES8-94-03 

AEN  SLF  ALPH  A-ENDOSULF  AN 

LT 

0.40000000  jig/g  3FB-H 

23.00000  LT 

ES  8-94-03 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

D 

0.40000000  >ig/g  3FB-H 

23.00000  LT 

ES  8-94-03 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000000  fig/g  3FB-H 

13.00000  LT 

ES8-94-03 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

D 

1.30000000  fig/g  3FB-H 

13.00000  LT 

ES8-94-03 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  (ig/g  3FB-H 

5.80000  LT 

ES8-94-03 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

D 

0.04100000  ng/g  3FB-H 

5.80000  LT 

ES8-94-03 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  ng/g  3FB-H 

5.10000  LT 

ES  8-94-03 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

D 

0.03300000  ng/g  3FB-H 

5.10000  LT 

ES8-94-03 

ANIL  ANILINE 

ND 

R 

0.13000000  ng/g  3FB-H 

R 

2.00000  ND 

ES8-94-03 

ANIL  ANILINE 

ND 

RD 

0.13000000  (lg'g  3FB-H 

R 

2.00000  ND 

ES8-94-03 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  fig/g  3FB-H 

5.20000  LT 

ES8-94-03 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

D 

0.71000000  jig/g  3FB-H 

5.20000  LT 

ES8-94-03 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.06500000  ng/g  3FB-H 

5.90000  LT 

ES8-94-03 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

D 

0.06500000  \igjg  3FB-H 

5.90000  LT 

ES8-94-03 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  (Jg/g  3FB-H 

6.80000  LT 

ES8-94-03 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

D 

0.19000000  ng/g  3FB-H 

6.80000  LT 

ES8-94-03 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  ng/g  3FB-H 

5.00000  LT 

ES8-94-03 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

D 

0.44000000  ng/g  3FB-H 

5.00000  LT 

ES8-94-03 

B2CLEEBIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  Mg/g  3FB-H 

0.68000  LT 

ES8-94-03 

B2CLEEBIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

D 

0.36000000  ng/g  3FB-H 

0.68000  LT 

ES8-94-03 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  jig/g  3FB-H 

7.70000  LT 

ES8-94-03 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

D 

0.48000000  \ig/g  3FB-H 

7.70000  LT 

ES8-94-03 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

0.21000000  fig/g  3FB-H 

9.80000  LT 

ES8-94-03 

BAANT  BENZO  |A]  ANTHRACENE 

D 

0.35000000  jig/g  3FB-H 

9.80000  LT 

ES8-94-03 

BAPYR  BENZO  (A]  PYRENE 

LT 

1.20000000  ng/g  3FB-H 

14.00000  LT 

ES8-94-03 

BAPYR  BENZO  {A]  PYRENE 

LT 

D 

1.20000000  ng/g  3FB-H 

14.00000  LT 

ES8-94-03 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  Hg/g  3FB-H 

10.00000  LT 

ES8-94-03 

BBFAN  BENZO  (B]  FLUORANTHENE 

LT 

D 

0.31000000  ng/g  3FB-H 

10.00000  LT 

ES8-94-03 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  jig/g  3FB-H 

17.00000  LT 

ES8-94-03 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

1.30000000  yg/g  3FB-H 

17.00000  LT 

ES8-94-03 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  yg/g  3FB-H 

28.00000  LT 

ES8-94*03 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

D 

1.80000000  yg/g  3FB-H 

28.00000  LT 

ES8-94-03 

BEN  S  LF  BET  A-ENDOSl  ILF  AN 

LT 

2.40000000  yg/g  3FB-H 

42.00000  LT 

ES8-94-03 

BENSLFBET A-ENDOSULF  AN 

LT 

D 

2.40000000  yg/g  3FB-H 

42.00000  LT 
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Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES8-94-03 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

R 

0.13000000  |ig/g  3FB-H 

R 

2.00000  ND 

ES8-94-03 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

RD 

0.13000000  \ig/g  3FB-H 

R 

2.00000  ND 

ES8-94-03 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

R 

3.10000000  jig/g  3FB-H 

R 

3.10000  ND 

ES8-94-03 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

RD 

3.10000000  ^ig/g  3FB-H 

R 

3.10000  ND 

ES8-94-03 

BGHIPY  BENZO  [G,HJ]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  ng/g  3FB-H 

13.00000  LT 

ES8-94-03 

BGHIPY  BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

D 

0.18000000  fig/g  3FB-H 

15.00000  LT 

ES  8-94-03 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

0.27000000  \xgj%  3FB-H 

10.00000  LT 

ES8-94-03 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

D 

0.48000000  |ig/g  3FB-H 

10.00000  LT 

ES8-94-03 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  tig/g  3FB-H 

4.00000  LT 

ES8-94-03 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

D 

0.03200000  jig/g  3FB-H 

4.00000  LT 

ES8-94-03 

CHRY 

CHRYSENE 

0.31000000  fig/g  3FB-H 

7.40000  LT 

ES8-94-03 

CHRY 

CHRYSENE 

D 

0.46000000  ^g/g  3FB-H 

7.40000  LT 

ES  8-94-03 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  iig/g  3FB-H 

12.00000  LT 

ES8-94-03 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.08000000  jig/g  3FB-H 

12.00000  LT 

ES  8-94-03 

CL6CP 

HEXACHLOROCY  CLOPENTADIENE 

LT 

0.52000000  fig/g  3FB-H 

54.00000  LT 

ES  8-94-03 

CL6CP 

HEXACHLOROC  Y  CLOPENT  ADIENE 

LT 

D 

0.52000000  ng/g  3FB-H 

54.00000  LT 

ES8-94-03 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  *ig/g  3FB-H 

8.30000  LT 

ES8-94-03 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

D 

1.80000000  ^ig/g  3FB-H 

830000  LT 

ES8-94-03 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.68000000  fig/g  3FB-H 

37.00000  LT 

ES8-94-03 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

D 

0.68000000  fig/g  3FB-H 

37.00000  LT 

ES8-94-03 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  jig/g  3FB-H 

10.00000  LT 

ES  8-94-03 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

D 

0.09700000  \igjg  3FB-H 

10.00000  LT 

ES8-94-03 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  ^g/g  3FB-H 

15.00000  LT 

ES8-94-03 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

D 

0.32000000  >ig/g  3FB-H 

15.00000  LT 

ES  8-94-03 

CPMS024-CHL0R0PHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  jig/g  3FB-H 

5.30000  LT 

ES8-94-03 

CPMS024-CHL0R0PHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

D 

0.06600000  ng/g  3FB-H 

5.30000  LT 

ES8-94-03 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  ng/g  3FB-H 

12.00000  LT 

ES8-94-03 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

D 

0.31000000  >ig/g  3FB-H 

12.00000  LT 

ES8-94-03 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  ng/g  3FB-H 

12.00000  LT 

ES8-94-03 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

D 

0.07100000  ng/g  3FB-H 

12.00000  LT 

ES8-94-03 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  ng/g  3FB-H 

R 

3.00000  ND 

ES8-94-03 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.21000000  ng/g  3FB-H 

R 

3.00000  ND 

ES8-94-03 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000  ng/g  3FB-H 

5.10000  LT 

ES8-94-03 

DBZFU 

DIBENZORIRAN 

LT 

D 

0.38000000  ng/g  3FB-H 

5.10000  LT 

ES8-94-03 

DCPD 

DICY  CLOPENT  ADIENE 

LT 

0.57000000  fig/g  3FB-H 

5.50000  LT 

ES8-94-03 

DCPD 

DIC  Y  CLOPENT  ADIENE 

LT 

D 

0.57000000  ng/g  3FB-H 

5.50000  LT 

ES8-94-03 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  ^ig/g  3FB-H 

8.50000  LT 

ES8-94-03 

DDVP 

VAPONA 

LT 

D 

0.06800000  Mg/g  3FB-H 

8.50000  LT 

ES8 -94-03 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  jig/g  3FB-H 

5.90000  LT 

ES8-94-03 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

D 

0.24000000  jig/g  3FB-H 

5.90000  LT 

ES8-94-03 

DITH 

DITH1ANE 

LT 

0.06500000  ^g/g  3FB-H 

330000  LT 

ES8-94-03 

DITH 

DITHIANE 

LT 

D 

0.06500000  *ig/g  3FB-H 

330000  LT 

ES  8-94-03 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.07900000  fig/g  3FB-H 

26.00000  LT 

ES8-94-03 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

D 

0.07900000  *ig/g  3FB-H 

26.00000  LT 

ES8-94-03 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  jig/g  3FB-H 

2.20000  LT 

ES8-94-03 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

D 

0.06300000  ng/g  3FB-H 

2.20000  LT 

ES8-94-03 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  fig/g  3FB-H 

33.00000  LT 

ES8-94-03 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

D 

1.30000000  ng/g  3FB-H 

33.00000  LT 

ES8-94-03 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  \xgj%  3FB-H 

1.50000  LT 

ES  8-94-03 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

D 

0.23000000  ng/g  3FB-H 

1.50000  LT 

Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


Site  ID  Test  Nan* 


Mca*  Flag 
BmI  Code 


Halt 


Value 


- Trnmsr 

Flat  Data 
®  Code  Qua] 


Value 


Meat 

Bool 


Chemical  Class :  SEMIVOLATILES 


ES8-94-03 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

1.30000000  ng/g  3FB-H 

18.00000  LT 

ES8-94-03 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

D 

1.30000000  ng/g  3FB-H 

18.00000  LT 

ES8-94-03 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  fig/g  3FB-H 

5.00000  LT 

ES8-94-03 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

D 

1.80000000  ng/g  3FB-H 

5.00000  LT 

ES8-94-03 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  jig/g  3FB-H 

R 

6.00000  ND 

ES8-94-03 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

RD 

0.28000000  ng/g  3FB-H 

R 

6.00000  ND 

ES8-94-03 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  \i%fg  3FB-H 

50.00000  LT 

ES8-94-03 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

D 

1.20000000  \igjg  3FB-H 

50.00000  LT 

ES8-94-03 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  yqjg  3FB-H 

R 

20.00000  ND 

ES8-94-03 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

RD 

1.30000000  \iglg  3FB-H 

R 

20.00000  ND 

ES  8-94-03 

FANT  FLUORANTHENE 

0.28000000  Hg/g  3FB-H 

24.00000  LT 

ES8-94-03 

FANT  FLUORANTHENE 

D 

0.42000000  Hg/g  3FB-H 

24.00000  LT 

ES8-94-03 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.06500000  \ig/g  3FB-H 

9.20000  LT 

ES8-94-03 

FLRENEFLUORENE 

LT 

D 

0.06500000  \ig/g  3FB-H 

9.20000  LT 

ES8-94-03 

HCBD  HEXACHLOROBUT  ADIENE 

LT 

0.97000000  jig/g  3FB-H 

8.70000  LT 

ES  8-94-03 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

D 

0.97000000  \igfg  3FB-H 

8.70000  LT 

ES8-94-03 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  fig/g  3FB-H 

38.00000  LT 

ES  8-94-03 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

D 

0.24000000  >ig/g  3FB-H 

38.00000  LT 

ES  8-94-03 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  jig/g  3FB-H 

28.00000  LT 

ES8-94-03 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

D 

0.48000000  ng/g  3FB-H 

28.00000  LT 

ES8-94-03 

ICDPYRINDENO[U.3-C,Dj  PYRENE 

LT 

2.40000000  \ig/g  3FB-H 

21.00000  LT 

ES8-94-03 

ICDPYRINDENO  [1*2.3-C,D)  PYRENE 

LT 

D 

2.40000000  ng/g  3FB-H 

21.00000  LT 

ES8-94-03 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.48000000  \igjg  3FB-H 

7.80000  LT 

ES8-94-03 

ISODR  ISODRIN 

LT 

D 

0.48000000  ng/g  3FB-H 

7.80000  LT 

ES8-94-03 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  ng/g  3FB-H 

2.40000  LT 

ES8-94-03 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

D 

0.39000000  ^g/g  3FB-H 

2.40000  LT 

ES8-94-03 

KEP  KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  ng/g  3FB-H 

R 

20.00000  ND 

ES8-94-03 

KEP  KEPONE 

ND 

RD 

1.30000000  Hg/g  3FB-H 

R 

20.00000  ND 

ES8-94-03 

LIN  LINDANE 

LT 

0.10000000  ng/g  3FB-H 

7.20000  LT 

ES8-94-03 

LIN  LINDANE 

LT 

D 

0.10000000  ng/g  3FB-H 

7.20000  LT 

ES8-94-03 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  ng/g  3FB-H 

11.00000  LT 

ES8-94-03 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

D 

0.26000000  ^g/g  3FB-H 

11.00000  LT 

ES8-94-03 

MIREX  1 , 1  A,2,2,3,3A4,5,5.5  A,5  B.6-DECACHLOROOCT 

LT 

0.14000000  Hg/g  3FB-H 

24.00000  LT 

ES8-94-03 

MIREX  1 , 1  A,2*2,3,3A,4,5,5.5A,5  B.6-DECACHLOROOCT 

LT 

D 

0.14000000  *ig/g  3FB-H 

24.00000  LT 

ES  8-94*03 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  \ig/g  3FB-H 

21.00000  LT 

ES  8-94-03 

MLTHN  MALATHION 

LT 

D 

0.18000000  ng/g  3FB-H 

21.00000  LT 

ES8-94-03 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  ng/g  3FB-H 

0.50000  LT 

ES8-94-03 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

D 

0.74000000  ng/g  3FB-H 

0.50000  LT 

ES8-94-03 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  )igjg  3FB-H 

0.68200  LT 

ES  8-94-03 

NB  NITROBENZENE 

LT 

D 

1.80000000  \xgjg  3FB-H 

0.68200  LT 

ES8-94-03 

NNDME  N-NITROSODIMETH  YLAMINE 

LT 

0.46000000  jig/g  3FB-H 

9.70000  LT 

ES8-94-03 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

D 

0.46000000  ng/g  3FB-H 

9.70000  LT 

ES8-94-03 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  ng/g  3FB-H 

6.80000  LT 

ES8-94-03 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

D 

1.10000000  ^g/g  3FB-H 

6.80000  LT 

ES  8-94-03 

NNDPA  N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  *ig/g  3FB-H 

3.70000  LT 

ES8-94-03 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

D 

0.29000000  ng/g  3FB-H 

3.70000  LT 

ES  8-94-03 

OXAT  1 ,4-OXATHl  ANE 

LT 

0.07500000  \ig/g  3FB-H 

27.00000  LT 

ES8-94-03 

OXAT  L4-OXATHIANE 

LT 

D 

0.07500000  ng/g  3FB-H 

27.00000  LT 

ES8-94-03 

PCB016  PCB1016 

LT 

0.32000000  ng/g  3FB-H 

R 

9.10000  ND 

ES8-94-03 

PCB016  PCB1016 

LT 

D 

0.32000000  ng/g  3FB-H 

R 

9.10000  ND 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


Field 

Mem 

Floe 

Uoft 

Flag  Data 

Meai 

stem 

Test  Name 

tool 

Code 

Value  Meas 

Code  Qua) 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES8-94-03 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0.32000000  iig/g  3FB-H 

R 

9.10000  ND 

ES8-94-03 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

RD 

0.32000000  fig/g  3FB-H 

R 

9.10000  ND 

ES8-94-03 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0.32000000  fig/g  3FB-H 

R 

9.10000  ND 

ES  8-94-03 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

RD 

0.32000000  fig/g  3FB-H 

R 

9.10000  ND 

ES8-94-03 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  fig/g  3FB-H 

R 

9.10000  ND 

ES8-94-03 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

RD 

0.32000000  fig/g  3FB-H 

R 

9.10000  ND 

ES8-94-03 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0.32000000  fig/g  3FB-H 

R 

9.10000  ND 

ES8-94-03 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

RD 

0.32000000  fig/g  3FB-H 

R 

9.10000  ND 

ES8-94-03 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  fig/g  3FB-H 

R 

9.10000  ND 

ES8-94-03 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

RD 

032000000  jig/g  3FB-H 

R 

9.10000  ND 

ES8-94-03 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.79000000  fig/g  3FB-H 

R 

13.00000  ND 

ES8-94-03 

PCB260  PCB  1260 

LT 

D 

0.79000000  fig/g  3FB-H 

R 

13.00000  ND 

ES8-94-03 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  fig/g  3FB-H 

9.10000  LT 

ES8-94-03 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.76000000  |ig/g  3FB-H 

9.10000  LT 

ES  8-94-03 

PHANT  PHENANTHRENE 

0.32000000  fig/g  3FB-H 

9.90000  LT 

ES8-94-03 

PHANT  PHENANTHRENE 

D 

0.51000000  ng/g  3FB-H 

9.90000  LT 

ES8-94-03 

PHENO  PHENOL 

LT 

0.05200000  fig/g  3FB-H 

2.20000  LT 

ES8-94-03 

PHENO  PHENOL 

LT 

D 

0.05200000  fig/g  3FB-H 

2.20000  LT 

ES8-94-03 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLO 

LT 

0.06400000  |ig/g  3FB-H 

18.00000  LT 

ES8-94-03 

PPDDD  2,2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL>U-DICHLO 

LT 

D 

0.06400000  fig/g  3FB-H 

18.00000  LT 

ES8-94-03 

PPDDE  2>BlS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLO 

LT 

0.06800000  fig/g  3FB-H 

14.00000  LT 

ES  8-94-03 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l  >  1  -DICHLO 

LT 

D 

0.06800000  fig/g  3FB-H 

14.00000  LT 

ES8-94-03 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CH1jOROPHENYL>1 , 1 , 1 -TR1CH 

LT 

0.10000000  fig/g  3FB-H 

18.00000  LT 

ES8-94-03 

PPDDT  2.2-B1  S(P ARA-C  HLOROPHENYL)- 1,1,1  -TRJCH 

LT 

D 

0.10000000  fig/g  3FB-H 

18.00000  LT 

ES  8-94-03 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000000  fig/g  3FB-H 

37.00000  LT 

ES  8-94-03 

PRTHN  PARATHION 

LT 

D 

1.70000000  fig/g  3FB-H 

37.00000  LT 

ES8-94-03 

PYR  PYRENE 

0.57000000  fig/g  3FB-H 

17.00000  LT 

ES8-94-03 

PYR  PYRENE 

D 

0.84000000  fig/g  3FB-H 

17.00000  LT 

ES8-94-03 

SUPON  2-CHLORO-l-{2,4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

0.92000000  fig/g  3FB-H 

19.00000  LT 

ES8-94-03 

SUPON  2-CHLORO- 1  -{2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

D 

0.92000000  fig/g  3FB-H 

19.00000  LT 

ES8-94-03 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  fig/g  3FB-H 

R 

17.00000  ND 

ES8-94-03 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

D 

12.00000000  fig/g  3FB-H 

R 

17.00000  ND 

ES  8-94-03 

UNK522 UNKNOWN 

S 

0.70000000  fig/g  3FB-H 

S 

20.00000 

ES  8-94-03 

UNK522 UNKNOWN 

D 

2.00000000  fig/g  3FB-H 

S 

20.00000 

ES8-94-03 

UNK522  UNKNOWN 

SD 

0.70000000  fig/g  3FB-H 

S 

20.00000 

ES8-94-03 

UNK522  UNKNOWN 

DD 

2.00000000  fig/g  3FB-H 

s 

20.00000 

ES9-94-01 

123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  fig/g  3FB-B 

5.80000  LT 

ES9-94-01 

123TCB  U3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.03200000  fig/g  3FB-B 

5.80000  LT 

ES9-94-01 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  fig/g  3FB-B 

2.40000  LT 

ES9-94-01 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.22000000  fig/g  3FB-B 

2.40000  LT 

ES9-94-01 

12DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  fig/g  3FB-B 

1.20000  LT 

ES9-94-01 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.04200000  fig/g  3FB-B 

1.20000  LT 

ES9-94-01 

12DPH  1 ,2-DIPHEN  YLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  fig/g  3FB-B 

13.00000  LT 

ES9-94-01 

12DPH  1 ,2-DIPHEN  YLHYDRAZINE 

LT 

D 

0.52000000  fig/g  3FB-B 

13.00000  LT 

ES9-94-01 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  fig/g  3FB-B 

3.40000  LT 

ES9-94-01 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.04200000  fig/g  3FB-B 

3.40000  LT 

ES9-94-01 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  fig/g  3FB-B 

u 

0.77100 

ES9-94-01 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ND 

RD 

0.63000000  fig/g  3FB-B 

u 

0.77100 

ES9-94-01 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  fig/g  3FB-B 

1.50000  LT 

ES9-94-01 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.03400000  fig/g  3FB-B 

1.50000  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


FtcUiEar 

Mem 

n»c 

XJmU 

Flat  Data 

Meat 

StelD 

Test  Nine 

Bad 

CUt 

Value  Meat 

Code  Qua! 

Value  Bod 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES9-94-01 

236TCP  2,3,6-TRJCHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  jig/g  3FB-B 

1.70000  LT 

ES9-94-0 1 

236TCP  2,3,6-TRlCHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.62000000  pgfe  3FB-B 

1.70000  LT 

ES9-94-01 

245TCP  2,4,5-TRJCHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  jig/g  3FB-B 

2.80000  LT 

ES9-94-01 

245TCP  2,4,5-TRICHIjOROPHENOL 

LT 

D 

0.49000000  \igfg  3FB-B 

2.80000  LT 

ES9-94-01 

246TCP  2A6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  jig/g  3FB-B 

3.60000  LT 

ES9-94-01 

246TCP  2,4.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.06100000  ng/g3FB-B 

3.60000  LT 

ES9-94-01 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  \igjg  3FB-B 

8.40000  LT 

ES9-94-01 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.06500000  fig/g  3FB-B 

8.40000  LT 

ES9-94-01 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  jig/g  3FB-B 

4.40000  LT 

ES9-94-01 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

D 

3.00000000  jig/g  3FB-B 

4.40000  LT 

ES9-94-01 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000  jig/g  3FB-B 

180.00000  LT 

ES9-94-0 1 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

D 

4. 70000000  ng'g  3FB-B 

180.00000  LT 

ES9-94-0 1 

24DNT  2,4-DINTTROTOLllENE 

LT 

1.40000000  jig/g  3FB-B 

0.39700  LT 

ES9-94-01 

24DNT  2,4-DINITROTOLtJENE 

LT 

D 

1.40000000  >ig/g  3FB-B 

0.39700  LT 

ES9-94-01 

26DNA  2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000  ng/g  3FB-B 

8.80000  LT 

ES9-94-01 

26DNA  2,6-DINITROANILINE 

LT 

D 

0.57000000  \igjg  3FB-B 

8.80000  LT 

ES9-94-0 1 

26DNT  2,6-DrNITROTOLUENE 

LT 

0.32000000  >ig/g  3FB-B 

0.60000  LT 

ES9-94-01 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

D 

0.32000000  ng/g  3FB-B 

0.60000  LT 

ES9-94-01 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  fig/g  3FB-B 

2.80000  LT 

ES9-94-01 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.05500000  jig/g  3FB-B 

2.80000  LT 

ES9-94-0 1 

2CNAP  2-CHLORON APHTH ALENE 

LT 

0.24000000  \xgjg  3FB-B 

2.60000  LT 

ES9-94-01 

2CNAP  2-CHLORON  APHTH  ALENE 

LT 

D 

0.24000000  >ig/g  3FB-B 

2.60000  LT 

ES9-94-01 

2MNAP  2-METH YLN  APHTHALENE 

LT 

0.03200000  \igjg  3FB-B 

1.30000  LT 

ES9-94-01 

2MNAP  2-METHYLN APHTHALENE 

LT 

D 

0.03200000  ng/g  3FB-B 

1.30000  LT 

ES9-94-01 

2MP  2-METH  YLPHENOL 

LT 

0.09800000  ng/g  3FB-B 

3.60000  LT 

ES9-94-0 1 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

D 

0.09800000  ng/g  3FB-B 

3.60000  LT 

ES9-94-0 1 

2N  ANIL  2-NTTROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  fig/g  3FB-B 

R 

31.00000  ND 

ES9-94-0 1 

2N  ANIL  2-NITROANILINE 

ND 

RD 

3.10000000  ng/g  3FB-B 

R 

31.00000  ND 

ES9-94-0 1 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  ng/g  3FB-B 

8.20000  LT 

ES9-94-0 1 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

D 

1.10000000  ^ig/g  3FB-B 

8.20000  LT 

ES9-94-0 1 

33DCBD3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  ng/g  3FB-B 

5.00000  LT 

ES9-94-01 

33DCBD3.3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

D 

1.60000000  ng/g  3FB-B 

5.00000  LT 

ES9-94-0 1 

35DNA  3,5-DlNITROANILINE 

LT 

1.60000000  \xgjg  3FB-B 

21.00000  LT 

ES9-94-0 1 

35DNA  3, 5-D[NITRO ANILINE 

LT 

D 

1.60000000  ng/g  3FB-B 

21.00000  LT 

ES9-94-01 

3NANIL  3-NITRO  ANILINE 

LT 

3.00000000  ^ig/g  3FB-B 

15.00000  LT 

ES9-94-0 1 

3N  ANIL  3-NITRO  ANILINE 

LT 

D 

3.00000000  jig/g  3FB-B 

15.00000  LT 

ES9-94-01 

3NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000  *ig/g  3FB-B 

2.90000  LT 

ES9-94-01 

3NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

D 

0.34000000  ng/g  3FB-B 

2.90000  LT 

ES9-94-0 1 

46DN2C  4,6-DINTTRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  ^g/g  3FB-B 

R 

50.00000  ND 

ES9-94-01 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

D 

0.80000000  \xgj%  3FB-B 

R 

50.00000  ND 

ES9-94-01 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  \igjg  3FB-B 

22.00000  LT 

ES9-94-0 1 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

D 

0.04100000  fig/g  3FB-B 

22.00000  LT 

ES9-94-0 1 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

R 

0.63000000  ng/g  3FB-B 

R 

1.00000  ND 

ES9-94-0 1 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

RD 

0.63000000  ng/g  3FB-B 

R 

1.00000  ND 

ES9-94-01 

4CL3C  4-CHLORO-3-C RESOL 

LT 

0.93000000  pgjg  3FB-B 

8.50000  LT 

ES9-94-0 1 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

D 

0.93000000  Mg/g  3FB-B 

8.50000  LT 

ES9-94-0 1 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  jig/g  3FB-B 

23.00000  LT 

ES9-94-01 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

D 

0.17000000  ng/g  3FB-B 

23.00000  LT 

ES9-94-0 1 

4MP  4-METH  YLPHENOL 

LT 

0.24000000  fig/g  3FB-B 

2.80000  LT 

ES9-94-0 1 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

D 

0.24000000  fig/g  3FB-B 

2.80000  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES _ 

ES9-94-01  4NANIL  4-NITRO  ANILINE 

ES9-94-01  4NANIL  4-NlTROANILtNE 

ES9-94-01  4NP  4-NITROPHEN  OL 

ES9-94-01  4NP  4-NITROPHEN  OL 

ES9-94-01  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ES9-94-01  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ES9-94-01  AEN  SLF  ALPHA-ENDOSULF  AN 

ES9-94-01  AENSLF  ALPHA-ENDOSULF  AN 

ES9-94-01  ALDRN  ALDRIN 

ES9-94-01  ALDRN  ALDRIN 

ES9-94-01  ANAPN  ACENEPHTHENE 

ES9-94-01  ANAPN  ACENEPHTHENE 

ES9-94-01  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

ES9-94-01  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

ES9-94-01  ANIL  ANILINE 

ES9-94-01  ANIL  ANILINE 

ES9-94-01  ANTRC  ANTHRACENE 

ES9-94-01  ANTRC  ANTHRACENE 

ES9-94-01  ATZ  ATRAZINE 

ES9-94-01  ATZ  ATRAZINE 

ES9-94-01  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ES9-94-01  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ES9-94-01  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ES9-94-01  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ES9-94-01  B2CLEEBIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 
ES9-94-0 1  B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

ES9-94-01  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

ES9-94-01  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

ES9-94-01  BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

ES9-94-01  BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

ES9-94-01  BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

ES9-94-01  BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

ES9-94-01  BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

ES9-94-01  BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

ES9-94-0I  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ES9-94-01  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ES9-94-01  BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

ES9-94-01  BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

ES9-94-01  BENSLFBETA-ENDOSULFAN 
ES9-94-01  BENSLFBETA-ENDOSULFAN 
ES9-94-01  BENZIDBENZIDINE 
ES9-94-01  BENZIDBENZIDINE 
ES9-94-01  BENZO  BENZOIC  ACID 

ES9-94-01  BENZO  BENZOIC  ACID 

ES9-94-01  BGHIPY  BENZO  [G,HJ]  PERYLENE 

ES9-94-01  BGHIPY  BENZO  (G.H.I]  PERYLENE 

ES9-94-01  BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

ES9-94-01  BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

ES9-94-01  BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ES9-94-01  BZALC  BENZYL  ALCOHOL 


ND 

R 

3.10000000  gg/g  3FB-B 

ND 

RD 

3.10000000  gg/g  3FB-B 

LT 

3.30000000  gg/g  3FB-B 

LT 

D 

330000000  gg/g  3FB-B 

LT 

1.30000000  gg/g  3FB-B 

LT 

D 

130000000  gg/g  3FB-B 

LT 

0.40000000  gg/g  3FB-B 

LT 

D 

0.40000000  gg/g  3FB-B 

LT 

130000000  gg/g  3FB-B 

LT 

D 

130000000  gg/g  3FB-B 

LT 

0.04100000  gg/g  3FB-B 

LT 

D 

0.04100000  gg/g  3FB-B 

LT 

0.03300000  gg/g  3FB-B 

LT 

D 

0.03300000  gg/g  3FB-B 

ND 

R 

0.13000000  gg/g  3FB-B 

ND 

RD 

0.13000000  gg/g  3FB-B 

LT 

0.71000000  gg/g  3FB-B 

LT 

D 

0.71000000  gg/g  3FB-B 

LT 

0.06500000  gg/g  3FB-B 

LT 

D 

0.06500000  gg/g  3FB-B 

LT 

0.19000000  gg/g  3FB-B 

LT 

D 

0.19000000  gg/g  3FB-B 

LT 

0.44000000  gg/g  3FB-B 

LT 

D 

0.44000000  gg/g  3FB-B 

LT 

0.36000000  gg/g  3FB-B 

LT 

D 

0.36000000  gg/g  3FB-B 

LT 

0.48000000  gg/g  3FB-B 

LT 

D 

0.48000000  gg/g  3FB-B 

LT 

0.04100000  gg/g  3FB-B 

LT 

D 

0.04100000  gg/g  3FB-B 

LT 

1.20000000  gg/g  3FB-B 

LT 

D 

1.20000000  gg/g  3FB-B 

LT 

031000000  gg/g  3FB-B 

LT 

D 

0.31000000  gg/g  3FB-B 

LT 

1.30000000  gg/g  3FB-B 

LT 

D 

130000000  gg/g  3FB-B 

LT 

1.80000000  gg/g  3FB-B 

LT 

D 

1.80000000  gg/g  3FB-B 

LT 

2.40000000  gg/g  3FB-B 

LT 

D 

2.40000000  gg/g  3FB-B 

ND 

R 

0.13000000  gg/g  3FB-B 

ND 

RD 

0.13000000  gg/g  3FB-B 

ND 

R 

3.10000000  gg/g  3FB-B 

ND 

RD 

3.10000000  gg/g  3FB-B 

LT 

0.18000000  gg/g  3FB-B 

LT 

D 

0.18000000  gg/g  3FB-B 

LT 

0.13000000  gg/g  3FB-B 

LT 

D 

0.13000000  gg/g  3FB-B 

LT 

0.03200000  gg/g  3FB-B 

LT 

D 

0.03200000  gg/g  3FB-B 

R  .  31.00000  ND 

R  31.00000  ND 

96.00000  LT 
96.00000  LT 
530000  LT 
530000  LT 
23.00000  LT 
23.00000  LT 
13.00000  LT 
13.00000  LT 
5.80000  LT 

5.80000  LT 
5.10000  LT 
5.10000  LT 

R  2.00000  ND 

R  2.00000  ND 

5.20000  LT 
5.20000  LT 
5.90000  LT 
5.90000  LT 

6.80000  LT 

6.80000  LT 
5.00000  LT 
5.00000  LT 
0.68000  LT 
0.68000  LT 
7.70000  LT 
7.70000  LT 

9.80000  LT 
9.80000  LT 

14.00000  LT 
14.00000  LT 
10.00000  LT 
10.00000  LT 
17.00000  LT 
17.00000  LT 
28.00000  LT 
28.00000  LT 
42.00000  LT 
42.00000  LT 
R  2.00000  ND 

R  2.00000  ND 

R  3.10000  ND 

R  3.10000  ND 

15.00000  LT 
15.00000  LT 
10.00000  LT 
10.00000  LT 
4.00000  LT 
4.00000  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


FUUBUaL 

Meal 

Fief 

Ueh 

Flag  Data 

Meas 

Sftle  ID 

Test  Nane 

Beel 

Cede 

Value  Meas 

pi — bm 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATiLES _ 

ES9-94-01  FANT  FLUORANTHENE  LT 

ES9-94-01  FANT  FLUORANTHENE 

ES9-94-01  FLRENEFLUORENE  LT 

ES9-94-01  FLRENEFLUORENE  LT 

ES9-94-01  HCBD  HEXACHLOROBUT  ADCENE  LT 

ES9-94-01  HCBD  HEXACHLOROBUT ADIENE  LT 

ES9-94-01  HPCL  HEPTACHLOR  LT 

ES9-94-01  HPCL  HEPTACHLOR  LT 

ES9-94-01  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE  LT 

ES9-94-01  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE  LT 

ES9-94-01  ICDPYRINDENO|U,3-C,D|  PYRENE  LT 

ES9-94-01  ICDPYRINDENO  |  U.3-C.D]  PYRENE  LT 

ES9-94-01  ISODR  ISODRIN  LT 

ES9-94-01  ISODR  ISODRIN  LT 

ES9-94-01  ISOPHR ISOPHORONE  LT 

ES9-94-01  ISOPHR  ISOPHORONE  LT 

ES9-94-01  KEP  KEPONE  ND 

ES9-94-01  KEP  KEPONE  ND 

ES9-94-01  LIN  LINDANE  LT 

ES9-94-01  UN  LINDANE  LT 

ES9-94-01  MEXCL  METHOXYCHLOR  LT 

ES9-94-01  MEXCL  METHOXYCHLOR  LT 

ES9-94-01  MIREX  l,lAa,2.33A,4,5,5.5A,5B,6-DECACHLOROOCT  LT 

ES9-94-01  MIREX  1 . 1  A2.2.3.3  A.4,5,5,5  A5  B.6-DECACHLOROOCT  LT 

ES9-94-01  MLTHN  MALATHION  LT 

ES9-94-01  MLTHN  MALATHION  LT 

ES9-94-01  NAP  NAPHTHALENE  LT 

ES9-94-01  NAP  NAPHTHALENE  LT 

ES9-94-01  NB  NITROBENZENE  LT 

ES9-94-01  NB  NITROBENZENE  LT 

ES9-94-01  NNDME  N  -NTTROSODIMETHYLAMINE  LT 

ES9-94-01  NNDMEN-NITROSODIMETHYLAMINE  LT 

ES9-94-0I  NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE  LT 

ES9-94-01  NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE  LT 

ES9-94-01  NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE  LT 

ES9-94-01  NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE  LT 

ES9-94-01  OXAT  1,4-OXATHIANE  LT 

ES9-94-01  OXAT  1,4-OXATHIANE  LT 

ES9-94-01  PC  BO  16  PCB  1016  LT 

ES9-94-01  PCB016  PCB  1016  LT 

ES9-94-01  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221  ND 

ES9-94-01  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221  ND 

ES9-94-01  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232  ND 

ES9-94-01  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232  ND 

ES9-94-01  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242  ND 

ES9-94-01  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242  ND 

ES9-94-01  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248  ND 

ES9-94-01  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248  ND 

ES9-94-01  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254  ND 

ES9-94-01  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254  ND 


0.03200000  jig/g  3FB-B 

24.00000  LT 

D 

0.05700000  |ig/g  3FB-B 

24.00000  LT 

0.06500000  ng/g  3FB-B 

9.20000  LT 

D 

0.06500000  ng/g  3FB-B 

9.20000  LT 

0.97000000  ng/g  3FB-B 

8.70000  LT 

D 

0.97000000  ng'g  3FB-B 

8.70000  LT 

0.24000000  fig/g  3FB-B 

38.00000  LT 

D 

0.24000000  ng/g  3FB-B 

38.00000  LT 

0.48000000  ng/g  3FB-B 

28.00000  LT 

D 

0.48000000  ng/g  3FB-B 

28.00000  LT 

2.40000000  ng/g  3FB-B 

21.00000  LT 

D 

2.40000000  ng/g  3FB-B 

21.00000  LT 

0.48000000  |xg/g  3FB-B 

7.80000  LT 

D 

0.48000000  gg/g  3FB-B 

7.80000  LT 

0.39000000  ng/g  3FB-B 

2.40000  LT 

D 

0.39000000  Hg/g  3FB-B 

2.40000  LT 

R 

1.30000000  ng/g  3FB-B 

R 

20.00000  ND 

RD 

1.30000000  ng/g  3FB-B 

R 

20.00000  ND 

0.10000000  ngg  3FB-B 

7.20000  LT 

D 

0.10000000  ng/g  3FB-B 

7.20000  LT 

0.26000000  ng/g  3FB-B 

11.00000  LT 

D 

0.26000000  fig/g  3FB-B 

11.00000  LT 

0.14000000  ng/g  3FB-B 

24.00000  LT 

D 

0.14000000  ng/g  3FB-B 

24.00000  LT 

0.18000000  figg  3FB-B 

21.00000  LT 

D 

0.18000000  (ig/g  3FB-B 

21.00000  LT 

0.74000000  ng'g  3FB-B 

0.50000  LT 

D 

0.74000000  (ig/g  3FB-B 

0.50000  LT 

1.80000000  ng/g  3FB-B 

0.68200  LT 

D 

1.80000000  ng/g  3FB-B 

0.68200  LT 

0.46000000  fig/g  3FB-B 

9.70000  LT 

D 

0.46000000  |ig/g  3FB-B 

9.70000  LT 

1.10000000  ng'g  3FB-B 

6.80000  LT 

D 

1.10000000  ng/g  3FB-B 

6.80000  LT 

0.29000000  gg'g  3FB-B 

3.70000  LT 

D 

0.29000000  fig/g  3FB-B 

3.70000  LT 

0.07500000  ng/g  3FB-B 

27.00000  LT 

D 

0.07500000  ng/g  3FB-B 

27.00000  LT 

0.32000000  ng/g  3FB-B 

R 

9.10000  ND 

D 

0.32000000  fig/g  3FB-B 

R 

9.10000  ND 

R 

0.32000000  (ig/g  3FB-B 

R 

9.10000  ND 

RD 

0.32000000  (ig/g  3FB-B 

R 

9.10000  ND 

R 

0.32000000  (ig/g  3FB-B 

R 

9.10000  ND 

RD 

0.32000000  jig/g  3FB-B 

R 

9.10000  ND 

R 

0.32000000  (ig/g  3FB-B 

R 

9.10000  ND 

RD 

0.32000000  ng/g  3FB-B 

R 

9.10000  ND 

R 

0.32000000  ng/g  3FB-B 

R 

9.10000  ND 

RD 

0.32000000  Mg/g  3FB-B 

R 

9.10000  ND 

R 

0.32000000  fxg/g  3FB-B 

R 

9.10000  ND 

RD 

0.32000000  ng/g  3FB-B 

R 

9.10000  ND 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


- naanrear- 

Mam 

Ffa( 

limit 

FUf  Data 

Meat 

stum 

Test  Nhk 

Baal 

(Me 

Value  Men 

EZEI 

Code  Qoal 

VafaK  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES _ 

ES9-94-01  PCB260  PCB  1260 

ES9-94-01  PCB260  PCB  1260 

ES9-94-01  PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ES9-94-0 1  PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ES9-94-01  PHANT  PHENANTHRENE 

ES9-94-01  PHANT  PHENANTHRENE 

ES9-94-01  PHENO  PHENOL 

ES9-94-01  PHENO  PHENOL 

ES9-94-01  PPDDD  2>BIS(PARA^HLOROPHENYL).Ll.DICHLO 

ES9-94-01  PPDDD  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U-DICHLO 

ES9-94-0 1  PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLO 

ES9-94-01  PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  1 ,  l -DICHLO 

ES9-94-01  PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,U-TRICH 

ES9-94-0 1  PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1, 1,1  -TRICH 

ES9-94-01  PRTHN  PARATHION 

ES9-94-01  PRTHN  PARATHION 

ES9-94-0 1  PYR  PYRENE 

ES9-94-01  PYR  PYRENE 

ES9-94-0 1  SUPON  2-CHLORO-l  -<2,4-DICHLOROPHENYL) VINYL 

ES9-94-01  SUPON  2-CHLORO-H2,4-DlCHLOROPHENYL)VTNYL 

ES9-94-01  TXPHE  TOXAPHENE 

ES9-94-01  TXPHE  TOXAPHENE 

ES9-94-02  123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

ES9-94-02  124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

ES9-94-02  12DCLB 1 ,2-DICHLOROBENZENE 

ES9-94-02  12DPH  1 ,2-DIPHENYLH  YDRAZINE 
ES9-94-02  13DCLB 1 ,3-DICHLOROBENZENE 

ES9-94-02  13DNB  1,3  -DINITROBENZENE 

ES9-94-02  14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

ES9-94-02  236TCP  2,3,6-TRlCHLOROPHENOL 

ES9-94-02  245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

ES9-94-02  246TCP  2,4,6-TRlCHLOROPHENOL 

ES9-94-02  24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ES9-94-02  24DMP  2,4-DlMETHYLPHENOL 

ES9-94-02  24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

ES9-94-02  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

ES9-94-02  26DNA  2,6-DINITROANILINE 

ES9-94-02  26DNT  2,6-DINTTROTOLUENE 

ES9-94-02  2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ES9-94-02  2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

ES9-94-02  2MNAP  2-METHYLN APHTH ALENE 

ES9-94-02  2MP  2-METHYLPHENOL 

ES9-94-02  2N  ANIL  2-NITRO  ANILINE 

ES9-94-02  2NP  2-NITROPHENOL 

ES9-94-02  33DCBD3,3-CICHLOROBENZIDINE 
ES9-94-02  35DNA  3, 5-DINITRO ANILINE 
ES9-94-02  3NANIL  3-NITROAN1LINE 

ES9-94-02  3 NT  3-NITROTOLUENE 

ES9-94-02  46DN2C4,6-DINTTRO-2-CRESOL 
ES9-94-02  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 


LT 

0.79000000  iLg/ g  3FB-B 

R 

13.00000  ND 

LT 

D 

0.79000000  ^g/g  3FB-B 

R 

13.00000  ND 

LT 

0.76000000  gg/g  3FB-B 

9.10000  LT 

LT 

D 

0.76000000  gg'g  3FB-B 

9.10000  LT 

LT 

0.03200000  gg/g  3FB-B 

9.90000  LT 

LT 

D 

0.03200000  gg/g  3FB-B 

9.90000  LT 

LT 

0.05200000  gg/g  3FB-B 

2.20000  LT 

LT 

D 

0.05200000  gg/g  3FB-B 

2.20000  LT 

LT 

0.06400000  gg/g  3FB-B 

1S.00000  LT 

LT 

D 

0.06400000  gg/g  3FB-B 

18.00000  LT 

LT 

0.06800000  gg/g  3FB-B 

14.00000  LT 

LT 

D 

0.06800000  gg/g  3FB-B 

14.00000  LT 

LT 

0.10000000  gg/g  3FB-B 

18.00000  LT 

LT 

D 

0.10000000  gg/g  3FB-B 

18.00000  LT 

LT 

1.70000000  gg/g  3FB-B 

37.00000  LT 

LT 

D 

1.70000000  gg/g  3FB-B 

37.00000  LT 

LT 

0.08300000  gg/g  3FB-B 

17.00000  LT 

LT 

D 

0.08300000  gg/g  3FB-B 

17.00000  LT 

LT 

0.92000000  gg/g  3FB-B 

19.00000  LT 

LT 

D 

0.92000000  gg/g  3FB-B 

19.00000  LT 

LT 

12.00000000  gg/g  3FB-B 

R 

17.00000  ND 

LT 

D 

12.00000000  gg/g  3FB-B 

R 

17.00000  ND 

LT 

0.03200000  gg/g  3FB-B 

5.80000  LT 

LT 

0.22000000  gg/g  3FB-B 

2.40000  LT 

LT 

0.04200000  gg/g  3FB-B 

1.20000  LT 

LT 

0.52000000  gg/g  3FB-B 

13.00000  LT 

LT 

0.04200000  gg/g  3FB-B 

3.40000  LT 

ND 

R 

0.63000000  gg/g  3FB-B 

U 

0.77100 

LT 

0.03400000  gg/g  3FB-B 

1.50000  LT 

LT 

0.62000000  gg/g  3FB-B 

1.70000  LT 

LT 

0.49000000  gg/g  3FB-B 

2.80000  LT 

LT 

0.06100000  gg/g  3FB-B 

3.60000  LT 

LT 

0.06500000  gg/g  3FB-B 

8.40000  LT 

LT 

3.00000000  gg/g  3FB-B 

4.40000  LT 

LT 

4.70000000  gg/g  3FB-B 

180.00000  LT 

LT 

1.40000000  gg/g  3FB-B 

0.39700  LT 

LT 

0.57000000  gg/g  3FB-B 

8.80000  LT 

LT 

0.32000000  gg/g  3FB-B 

0.60000  LT 

LT 

0.05500000  gg/g  3FB-B 

2.80000  LT 

LT 

0.24000000  gg/g  3FB-B 

2.60000  LT 

LT 

0.03200000  gg/g  3FB-B 

1.30000  LT 

LT 

0.09800000  gg/g  3FB-B 

3.60000  LT 

ND 

R 

3.10000000  gg/g  3FB-B 

R 

31.00000  ND 

LT 

1.10000000  gg/g  3FB-B 

8.20000  LT 

LT 

1.60000000  gg/g  3FB-B 

5.00000  LT 

LT 

1.60000000  gg/g  3FB-B 

21.00000  LT 

LT 

3.00000000  gg/g  3FB-B 

15.00000  LT 

LT 

0.34000000  gg/g  3FB-B 

2.90000  LT 

LT 

0.80000000  gg/g  3FB-B 

R 

50.00000  ND 

LT 

0.04100000  gg/g  3FB-B 

22.00000  LT 
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Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES9-94-02 

4CAKIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

R 

0.63000000  gg/g  3FB-B 

R 

1.00000  ND 

ES9-94-02 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000  gg/g  3FB-B 

8.50000  LT 

ES9-94-02 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  gg/g  3FB-B 

23.00000  LT 

ES9-94-02 

4MP  4-METHYLPHEN  OL 

LT 

0.24000000  gg/g  3FB-B 

2.80000  LT 

ES9-94-02 

4NANIL  4-N1TROAN1LINE 

ND 

R 

3.10000000  gg/g  3FB-B 

R 

31.00000  ND 

ES9-94-02 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  gg/g  3FB-B 

96.00000  LT 

ES9-94-02 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORTOE 

LT 

1.30000000  gg/g  3FB-B 

5.30000  LT 

ES9-94-02 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  gg/g  3FB-B 

23.00000  LT 

ES9-94-02 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000000  gg/g  3FB-B 

13.00000  LT 

ES9-94-02 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  fig/g  3FB-B 

5.80000  LT 

ES9-94-02 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  ng/g  3FB-B 

5.10000  LT 

ES9-94-02 

ANIL  ANILINE 

ND 

R 

0.13000000  jig/g  3FB-B 

R 

2.00000  ND 

ES9-94-02 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  jig/g  3FB-B 

5.20000  LT 

ES9-94-02 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.06500000  jig/g  3FB-B 

5.90000  LT 

ES9-94-02 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  ng/g  3FB-B 

6.80000  LT 

ES9-94-02 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  ng/g  3FB-B 

5.00000  LT 

ES9-94-02 

B2CLEEBIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  fig/g  3FB-B 

0.68000  LT 

ES9-94-02 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  ng/g  3FB-B 

7.70000  LT 

ES9-94-02 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000  fig/g  3FB-B 

9.80000  LT 

ES9-94-02 

BAPYR  BENZO  |A]  PYRENE 

LT 

1.20000000  ftg/g  3FB-B 

14.00000  LT 

ES9-94-02 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  ng^g  3FB-B 

10.00000  LT 

ES9-94-02 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  ng/g  3FB-B 

17.00000  LT 

ES9-94-02 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  ng/g  3FB-B 

28.00000  LT 

ES9-94-02 

BENSLFBETA-ENDOSirLFAN 

LT 

2.40000000  ng/g  3FB-B 

42.00000  LT 

ES9-94-02 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

R 

0.13000000  fig/g  3FB-B 

R 

2.00000  ND 

ES9-94-02 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

R 

3.10000000  gg/g  3FB-B 

R 

3.10000  ND 

ES9-94-02 

BGHIPY BENZO  [G,HJ]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  gg/g  3FB-B 

15.00000  LT 

ES9-94-02 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  (ig/g  3FB-B 

10.00000  LT 

ES9-94-02 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  (Ag/g  3FB-B 

4.00000  LT 

ES9-94-02 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.03200000  jig/g  3FB-B 

7.40000  LT 

ES9-94-02 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  (ig/g  3FB-B 

12.00000  LT 

ES9-94-02 

CL6CP  HEXACHLOROCY CLOPENTADIENE 

LT 

0.52000000  ng/g  3FB-B 

54.00000  LT 

ES9-94-02 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  ng/g  3FB-B 

8.30000  LT 

ES9-94-02 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.68000000  ng/g  3FB-B 

37.00000  LT 

ES9-94-02 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  4g/g  3FB-B 

10.00000  LT 

ES9-94-02 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  (ig/g  3FB-B 

15.00000  LT 

ES9-94-02 

CPM  S024-CHL0R0PHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  ng/g  3FB-B 

530000  LT 

ES9-94-02 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  jig/g  3FB-B 

12.00000  LT 

ES9-94-02 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  ng/g  3FB-B 

12.00000  LT 

ES9-94-02 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  ng/g  3FB-B 

R 

3.00000  ND 

ES9-94-02 

DBZRI  DIBENZORIRAN 

LT 

0.38000000  gg/g  3FB-B 

5.10000  LT 

ES9-94-02 

DCPD  DICY  CLOPENT  ADIENE 

LT 

0.57000000  gg/g  3FB-B 

5.50000  LT 

ES9-94-02 

DDVP  VAPONA 

LT 

0.06800000  gg/g  3FB-B 

8.50000  LT 

ES9-94-02 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  gg/g  3FB-B 

5.90000  LT 

ES9-94-02 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.06500000  gg/g  3FB-B 

3.30000  LT 

ES9-94-02 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.07900000  gg/g  3FB-B 

26.00000  LT 

ES  9-94-02 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  gg/g  3FB-B 

2.20000  LT 

ES9-94-02 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  gg/g  3FB-B 

33.00000  LT 

ES9-94-02 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  gg/g  3FB-B 

1.50000  LT 

ES9-94-02 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

1.30000000  gg/g  3FB-B 

18.00000  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 
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FkUBUk 

Mm 

Hk 

Ufth 

Flat  Data 

Meat 

Site  ID 

Test  Num 

BmI 

Crft 

Value  Meas 

Ezaa 

Code  Qual 

Vatet  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOIATILES 


ES9-94-02 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  jig/g  3FB-B 

5.00000  LT 

ES9-94-02 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  p£/g  3FB-B 

R 

6.00000  ND 

ES9-94-02 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  j&g/g  3FB-B 

50.00000  LT 

ES9-94-02 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  ng/g  3FB-B 

R 

20.00000  ND 

ES9-94-02 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  ng/g  3FB-B 

24.00000  LT 

ES9-94-02 

FLRENEFLUORENE 

LT 

0.06500000  (ig/g  3FB-B 

9.20000  LT 

ES9-94-02 

HCBD  HEXACHLOROBITADIENE 

LT 

0.97000000  jigfe  3FB-B 

8.70000  LT 

ES9-94-02 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  fig/g  3FB-B 

38.00000  LT 

ES9-94-02 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  Hg/g  3FB-B 

28.00000  LT 

ES9-94-02 

ICDPVRINDENO  (U.3-C.D]  PYRENE 

LT 

2.40000000  ng/g  3FB-B 

21.00000  LT 

ES9-94-02 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.48000000  ng'g  3FB-B 

7.80000  LT 

ES9-94-02 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  (ig/g  3FB-B 

2.40000  LT 

ES9-94-02 

KEP  KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  jig'g  3FB-B 

R 

20.00000  ND 

ES9-94-02 

LIN  LINDANE 

LT 

0.10000000  jig/g  3FB-B 

7.20000  LT 

ES9-94-02 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  ng/g  3FB-B 

11.00000  LT 

ES9-94-02 

MJREX  l,lA,2.2,3,3A4,5,5.5A.5B.6-DECACHLOROOCT 

LT 

0.14000000  ng/g  3FB-B 

24.00000  LT 

ES9-94-02 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  jig/g  3FB-B 

21.00000  LT 

ES9-94-02 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  ^g/g  3FB-B 

0.50000  LT 

ES9-94-02 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  (ig/g  3FB-B 

0.68200  LT 

ES9-94-02 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  ng/g  3FB-B 

9.70000  LT 

ES9-94-02 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  Mg/g  3FB-B 

6.80000  LT 

ES9-94-02 

NNDPA  N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  >ig/g  3FB-B 

3.70000  LT 

ES9-94-02 

OXAT  L4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000  >ig/g  3FB-B 

27.00000  LT 

ES9-94-02 

PC  BO  16  PCBI016 

LT 

0.32000000  ng/g  3FB-B 

R 

9.10000  ND 

ES9-94-02 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  3FB-B 

R 

9.10000  ND 

ES9-94-02 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  3FB-B 

R 

9.10000  ND 

ES9-94-02 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  |ig/g  3FB-B 

R 

9.10000  ND 

ES9-94-02 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  3FB-B 

R 

9.10000  ND 

ES9-94-02 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  3FB-B 

R 

9.10000  ND 

ES9-94-02 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.79000000  Hg/g  3FB-B 

R 

13.00000  ND 

ES  9-94-0  2 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  ng/g  3FB-B 

9.10000  LT 

ES9-94-02 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  ng/g  3FB-B 

9.90000  LT 

ES9-94-02 

PHENO  PHENOL 

LT 

0.05200000  Mg/g  3FB-B 

2.20000  LT 

ES9-94-02 

PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l ,  1  -DICHLO 

LT 

0.06400000  ng/g  3FB-B 

18.00000  LT 

ES9-94-02 

PPDDE  2.2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL>  1 , 1  -DICHLO 

LT 

0.06800000  fig/g  3FB-B 

14.00000  LT 

ES9-94-02 

PPDDT  2,2-BIS{PARA-CHLOROPHENYL>  1,1.1  -TRICH 

LT 

0.10000000  ng/g  3FB-B 

18.00000  LT 

ES9-94-02 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000000  Mg/g  3FB-B 

37.00000  LT 

ES9-94-02 

PYR  PYRENE 

LT 

0.08300000  ng/g  3FB-B 

17.00000  LT 

ES9-94-02 

SUPON  2-CHLORO-l-(2.4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.92000000  (ig/g  3FB-B 

19.00000  LT 

ES9-94-02 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  ng/g  3FB-B 

R 

17.00000  ND 

ESA-94-0 1 

123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  ng/g  3FB-A 

5,80000  LT 

ESA-94-01 

123TCB  1.2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.03200000  ng'g  3FB-A 

5.80000  LT 

ESA-94-01 

124TCB  1,2,4-TRlCHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  gg/g  3FB-A 

2.40000  LT 

ESA-94-01 

124TCB  1.2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.22000000  ng/g  3FB-A 

2.40000  LT 

ESA-94-01 

12DCLB  1.2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  (ig/g  3FB-A 

1.20000  LT 

ESA-94-01 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.04200000  (ig/g  3FB-A 

1.20000  LT 

ESA-94-01 

12DPH  U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  ng/g  3FB-A 

13.00000  LT 

ESA-94-01 

12DPH  U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

D 

0.52000000  ng/g  3FB-A 

13.00000  LT 

ESA-94-01 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  ng/g  3FB-A 

3.40000  LT 

ESA-94-01 

13DCLB 1 J-DICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.04200000  ng/g  3FB-A 

3.40000  LT 
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HeUBUE- 

Meat 

Vmk 

Flag  Data 

Mem 

Site  ID 

Test  Name 

Baal 

Cade 

Value  Meas 

Code  Qnal 

Valoe  Bool 

tt 


ChamcalClass:  SEMTVOLA TILES 


ESA-94-01 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  gg/g  3FB-A 

R 

10.00000  ND 

ESA-94-01 

13DNB  1  ^-DINITROBENZENE 

ND 

RD 

0.63000000  gg/g  3FB-A 

R 

10.00000  ND 

ESA-94-01 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  gg/g  3FB-A 

1.50000  LT 

ESA-94-01 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.03400000  gg/g  3FB-A 

1.50000  LT 

ESA-94-01 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  gg/g  3FB-A 

1.70000  LT 

ESA-94-01 

236TCP  23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.62000000  gg/g  3FB-A 

1.70000  LT 

ESA-94-01 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  gg/g  3FB-A 

2.80000  LT 

ESA-94-01 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.49000000  gg/g  3FB-A 

2.80000  LT 

ESA-94-0 1 

246TCP  2,4,6-TRlCHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  gg/g  3FB-A 

3.60000  LT 

ESA-94-01 

246TCP  2,4,6-TRlCHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.06100000  gg/g  3FB-A 

3.60000  LT 

ESA-94-01 

24DCLP  2,4-DlCHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  gg/g  3FB-A 

8.40000  LT 

ESA-94-01 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.06500000  gg/g  3FB-A 

8.40000  LT 

ESA-94-01 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  jig/g  3FB-A 

4.40000  LT 

ESA-94-0 1 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

D 

3.00000000  gg/g  3FB-A 

4.40000  LT 

ESA-94-01 

24DNP  2,4-DINTTROPHENOL 

LT 

4.70000000  ng/g  3FB-A 

180.00000  LT 

ESA-94-01 

24DNP  2,4-DINlTROPHENOL 

LT 

D 

4.70000000  ng/g  3FB-A 

180.00000  LT 

ESA-94-0 1 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000  gg/g  3FB-A 

5.80000  LT 

ESA-94-01 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

D 

1.40000000  ng/g  3FB-A 

5.80000  LT 

ESA-94-01 

26DNA  2,6-DINlTROANILINE 

LT 

0.57000000  gg/g  3FB-A 

8.80000  LT 

ESA-94-01 

26DNA  2,6-DINITROANILINE 

LT 

D 

0.57000000  gg/g  3FB-A 

8.80000  LT 

ESA-94-01 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000  gg/g  3FB-A 

6.70000  LT 

ESA-94-01 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

D 

0.32000000  gg/g  3FB-A 

6.70000  LT 

ESA-94-01 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  gg/g  3FB-A 

2.80000  LT 

ESA-94-01 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.05500000  gg/g  3FB-A 

2.80000  LT 

ESA-94-01 

2CNAP  2-CHLORON  APHTH ALENE 

LT 

0.24000000  gg/g  3FB-A 

2.60000  LT 

ESA-94-01 

2CNAP  2-CHLORON APHTHALENE 

LT 

D 

0.24000000  gg/g  3FB-A 

2.60000  LT 

ESA-94-01 

2MNAP  2-METHYLN  APHTHALENE 

LT 

0.03200000  gg/g  3FB-A 

1.30000  LT 

ESA-94-01 

2MNAP  2-METHYLN  APHTHALENE 

LT 

D 

0.03200000  gg/g  3FB-A 

1.30000  LT 

ESA-94-01 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  gg/g  3FB-A 

3.60000  LT 

ESA-94-01 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

D 

0.09800000  gg/g  3FB-A 

3.60000  LT 

ESA-94-01 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  gg/g  3FB-A 

R 

31.00000  ND 

ESA-94-01 

2N  ANIL  2-NITROANILINE 

ND 

RD 

3.10000000  gg/g  3FB-A 

R 

31.00000  ND 

ESA-94-01 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  gg/g  3FB-A 

8.20000  LT 

ESA-94-01 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

D 

1.10000000  gg/g  3FB-A 

8.20000  LT 

ESA-94-01 

33DCBD3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  gg/g  3FB-A 

5.00000  LT 

ESA-94-01 

33DCBD33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

D 

1.60000000  gg/g  3FB-A 

5.00000  LT 

ESA-94-01 

35DNA  3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000  gg/g  3FB-A 

21.00000  LT 

ESA-94-01 

35DNA  3,5-DINITROANILINE 

LT 

D 

1.60000000  gg/g  3FB-A 

21.00000  LT 

ESA-94-01 

3N  ANIL  3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000  gg/g  3FB-A 

15.00000  LT 

ESA-94-01 

3N ANIL  3-NITROANILINE 

LT 

D 

3.00000000  gg/g  3FB-A 

15.00000  LT 

ESA-94-01 

3NT  3-NITROTOLIJENE 

LT 

0.34000000  gg/g  3FB-A 

2.90000  LT 

ESA-94-01 

3NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

D 

0.34000000  gg/g  3FB-A 

2.90000  LT 

ESA-94-01 

46DN2C  4,6-DINTTRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  gg/g  3FB-A 

R 

50.00000  ND 

ESA-94-01 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

D 

0.80000000  gg/g  3FB-A 

R 

50.00000  ND 

ESA-94-01 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  gg/g  3FB-A 

22.00000  LT 

ESA-94-01 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

D 

0.04100000  gg/g  3FB-A 

22.00000  LT 

ESA-94-01 

4CANIL  4-CHLOROANELINE 

ND 

R 

0.63000000  gg/g  3FB-A 

R 

1.00000  ND 

ESA-94-01 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

RD 

0.63000000  gg/g  3FB-A 

R 

1.00000  ND 

ESA-94-01 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000  gg/g  3FB-A 

8.50000  LT 

ESA-94-01 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

D 

0.93000000  gg/g  3FB-A 

8.50000  LT 
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a'*?  ^  i ^  rWM 

Meas 

F1k 

U  alt 

Flat  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Baal 

Cede 

Value  Meas 

Code  Qua] 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESA-94-01 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  fig/g  3FB-A 

23.00000  LT 

ESA-94-0 1 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

D 

0.17000000  fig/g  3FB-A 

23.00000  LT 

ESA-94-01 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  fig/g  3FB-A 

2.80000  LT 

ESA-94-01 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

D 

0.24000000  fig/g  3FB-A 

2.80000  LT 

ESA-94-01 

4N  ANIL  4-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  fig/g  3FB-A 

R 

31.00000  ND 

ESA-94-01 

4N  ANIL  4-NITROANILINE 

ND 

RD 

3.10000000  fig/g  3FB-A 

R 

31.00000  ND 

ESA-94-01 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  fLg/g  3FB-A 

96.00000  LT 

ESA-94-01 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

D 

3.30000000  fig/g  3FB-A 

96.00000  LT 

ESA-94-01 

ABHC  ALPHA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

130000000  fig/g  3FB-A 

5.30000  LT 

ESA-94-01 

ABHC  ALPHA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

D 

130000000  fig/g  3FB-A 

5.30000  LT 

ESA-94-01 

AENSLFALPHA-ENDOSIFLFAN 

LT 

0.40000000  fig/g  3FB-A 

23.00000  LT 

ESA-94-01 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

D 

0.40000000  fig/g  3FB-A 

23.00000  LT 

ESA-94-01 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000000  fig/g  3FB-A 

13.00000  LT 

ESA-94-01 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

D 

1.30000000  fig/g  3FB-A 

13.00000  LT 

ESA-94-01 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  fig/g  3FB-A 

5.80000  LT 

ESA-94-01 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

D 

0.04100000  fig/g  3FB-A 

5.80000  LT 

ESA-94-01 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  fig/g  3FB-A 

5.10000  LT 

ESA-94-0 1 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

D 

0.03300000  fig/g  3FB-A 

5.10000  LT 

ESA-94-0 1 

ANIL  ANILINE 

ND 

R 

0.13000000  fig/g  3FB-A 

R 

2.00000  ND 

ESA-94-01 

ANIL  ANILINE 

ND 

RD 

0.13000000  fig/g  3FB-A 

R 

2.00000  ND 

ESA-94-01 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  fig/g  3FB-A 

5.20000  LT 

ESA-94-01 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

D 

0.71000000  fig/g  3FB-A 

5.20000  LT 

ESA-94-01 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.06500000  fig/g  3FB-A 

5.90000  LT 

ESA-94-01 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

D 

0.06500000  fig/g  3FB-A 

5.90000  LT 

ESA-94-01 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  fig/g  3FB-A 

6.80000  LT 

ESA-94-01 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

D 

0.19000000  fig/g  3FB-A 

6.80000  LT 

ESA-94-01 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  fig/g  3FB-A 

5.00000  LT 

ESA-94-01 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

D 

0.44000000  fig/g  3FB-A 

5.00000  LT 

ESA-94-01 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  fig/g  3FB-A 

0.68000  LT 

ESA-94-01 

B2CLEEBIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

D 

0.36000000  fig/g  3FB-A 

0.68000  LT 

ESA-94-01 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  fig/g  3FB-A 

7.70000  LT 

ESA-94-01 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

D 

0.48000000  fig/g  3FB-A 

7.70000  LT 

ESA-94-01 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

0.12000000  fig/g  3FB-A 

9.80000  LT 

ESA-94-01 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

D 

0.10000000  fig/g  3FB-A 

9.80000  LT 

ESA-94-01 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000  fig/g  3FB-A 

14.00000  LT 

ESA-94-01 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

D 

1.20000000  fig/g  3FB-A 

14.00000  LT 

ESA-94-01 

BBFAN  BENZO  fB]  FLUORANTHENE 

LT 

031000000  fig/g  3FB-A 

10.00000  LT 

ESA-94-0 1 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

D 

0.31000000  fig/g  3FB-A 

10.00000  LT 

ESA-94-01 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

130000000  fig/g  3FB-A 

17.00000  LT 

ESA-94-01 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

130000000  fig/g  3FB-A 

17.00000  LT 

ESA-94-0 1 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  fig/g  3FB-A 

28.00000  LT 

ESA-94-01 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

D 

1.80000000  ftg/g  3FB-A 

28.00000  LT 

ESA-94-01 

BENSLFBETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000  fig/g  3FB-A 

42.00000  LT 

ESA-94-01 

BENSLFBETA-ENDOSULFAN 

LT 

D 

2.40000000  fig/g  3FB-A 

42.00000  LT 

ESA-94-0 1 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

R 

0.13000000  fig/g  3FB-A 

R 

2.00000  ND 

ESA-94-01 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

RD 

0.13000000  fig/g  3FB-A 

R 

2.00000  ND 

ESA-94-01 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

R 

3.10000000  fig/g  3FB-A 

R 

3.10000  ND 

ESA-94-01 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

RD 

3.10000000  fig/g  3FB-A 

R 

3.10000  ND 

ESA-94-01 

BGHIPY BENZO  |G,H.I1  PERYLENE 

LT 

0.18000000  fig/g  3FB-A 

15.00000  LT 

ESA-94-01 

BGHIPY  BENZO  |G,H,I]  PERYLENE 

LT 

D 

0.18000000  fig/g  3FB-A 

15.00000  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


FieUUaak 

Meas 

Mem 

U  mk 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

EZZlUl 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIV OLATILE  S 


ESA-94-01 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  ng/g  3FB-A 

10.00000  LT 

ESA-94-0 1 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

D 

0.13000000  ng/g  3FB-A 

10.00000  LT 

ESA-94-01 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  |ig/g  3FB-A 

4.00000  LT 

ESA-94-01 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

D 

0.03200000  ng/g  3FB-A 

4.00000  LT 

ESA-94-01 

CHRY  CHRYSENE 

0.20000000  >ig/g  3FB-A 

7.40000  LT 

ESA-94-01 

CHRY  CHRYSENE 

D 

0.20000000  ng/g  3FB-A 

7.40000  LT 

ESA-94-01 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  ng/g  3FB-A 

12.00000  LT 

ESA-94-01 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.08000000  (ig/g  3FB-A 

12.00000  LT 

ESA-94-01 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADEENE 

LT 

0.52000000  ng/g  3FB-A 

54.00000  LT 

ESA-94-01 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

D 

0.52000000  jig/g  3FB-A 

54.00000  LT 

ESA-94-01 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  ng/g  3FB-A 

8.30000  LT 

ESA-94-01 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

D 

1.80000000  |ig/g  3FB-A 

8.30000  LT 

ESA-94-01 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.68000000  ng/g  3FB-A 

37.00000  LT 

ESA-94-01 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

D 

0.68000000  fig/g  3FB-A 

37.00000  LT 

ESA-94-01 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  (ig/g  3FB-A 

10.00000  LT 

ESA-94-01 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

D 

0.09700000  (ig/g  3FB-A 

10.00000  LT 

ESA-94-01 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  gg/g  3FB-A 

15.00000  LT 

ESA-94-01 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

D 

0.32000000  ng/g  3FB-A 

15.00000  LT 

ESA-94-01 

CPMS024-CHL0R0PHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  ng/g  3FB-A 

5.30000  LT 

ESA-94-01 

CPMS024-CHL0R0PHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

D 

0.06600000  (ig/g  3FB-A 

5.30000  LT 

ESA-94-01 

DBAHA  DIBENZ  |AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  ng/g  3FB-A 

12.00000  LT 

ESA-94-01 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

D 

0.31000000  ng/g  3FB-A 

12.00000  LT 

ESA-94-01 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  Mg/g  3FB-A 

12.00000  LT 

ESA-94-01 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

D 

0.07100000  ng/g  3FB-A 

12.00000  LT 

ESA-94-01 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  fig/g  3FB-A 

R 

3.00000  ND 

ESA-94-01 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.21000000  ng/g  3FB-A 

R 

3.00000  ND 

ESA-94-01 

DBZFU  DIBENZOniRAN 

LT 

0.38000000  (ig/g  3FB-A 

5.10000  LT 

ESA-94-0 1 

DBZFU  DIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.38000000  ftg/g  3FB-A 

5.10000  LT 

ESA-94-01 

DCPD  DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000  fig/g  3FB-A 

5.50000  LT 

ESA-94-01 

DCPD  DICYCLOPENTADIENE 

LT 

D 

0.57000000  ng/g  3FB-A 

5.50000  LT 

ESA-94-01 

DDVP  VAPONA 

LT 

0.06800000  fig/g  3FB-A 

8.50000  LT 

ESA-94-01 

DDVP  VAPONA 

LT 

D 

0.06800000  ng/g  3FB-A 

8.50000  LT 

ESA-94-01 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  ng/g  3FB-A 

5.90000  LT 

ESA-94-01 

DEP  DIETHYL PHTHALATE 

LT 

D 

0.24000000  (ig/g  3FB-A 

5.90000  LT 

ESA-94-01 

DITH  DITH1ANE 

LT 

0.06500000  (ig/g  3FB-A 

3.30000  LT 

ESA-94-01 

DITH  DITH1ANE 

LT 

D 

0.06500000  ng/g  3FB-A 

3.30000  LT 

ESA-94-01 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.07900000  jig/g  3FB-A 

26.00000  LT 

ESA-94-01 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

D 

0.07900000  jig/g  3FB-A 

26.00000  LT 

ESA-94-01 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  ng/g  3FB-A 

2.20000  LT 

ESA-94-01 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

D 

0.06300000  ng/g  3FB-A 

2.20000  LT 

ESA-94-01 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  jig/g  3FB-A 

33.00000  LT 

ESA-94-01 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

D 

1.30000000  jig/g  3FB-A 

33.00000  LT 

ESA-94-01 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  ng/g  3FB-A 

1.50000  LT 

ESA-94-01 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

D 

0.23000000  (ig/g  3FB-A 

1.50000  LT 

ESA-94-01 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

1.30000000  (ig/g  3FB-A 

18.00000  LT 

ESA-94-01 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

D 

1.30000000  ng/g  3FB-A 

18.00000  LT 

ESA-94-01 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  (ig/g  3FB-A 

5.00000  LT 

ESA-94-01 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

D 

1.80000000  fig/g  3FB-A 

5.00000  LT 

ESA-94-01 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  (ig/g  3FB-A 

R 

6.00000  ND 

ESA-94-01 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

RD 

0.28000000  ng/g  3FB-A 

R 

6.00000  ND 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


FieU  BUT 

Mcti 

fik 

limit 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Baal 

Cade 

Value  Meas 

Code  Qua! 

Valve  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESA-94-01 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  ng/g  3FB-A 

50.00000  LT 

ESA-94-01 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

D 

1.20000000  ng/g  3FB-A 

50.00000  LT 

ESA-94-0 1 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  fig/g  3FB-A 

R 

20.00000  ND 

ESA-94-01 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

RD 

130000000  ng/g  3FB-A 

R 

20.00000  ND 

ESA-94-01 

FANT  FLUORANTHENE 

0.18000000  |ig/g  3FB-A 

24.00000  LT 

ESA-94-01 

FANT  FLUORANTHENE 

D 

0.17000000  ng'g  3FB-A 

24.00000  LT 

ESA-94-01 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.06500000  ng'g  3FB-A 

9.20000  LT 

ESA-94-01 

FLRENEFLUORENE 

LT 

D 

0.06500000  ng/g  3FB-A 

9.20000  LT 

ESA-94-01 

HCBD  HEXACHLOROBUT ADIENE 

LT 

0.97000000  ng/g  3FB-A 

8.70000  LT 

ESA-94-01 

HCBD  HEXACHLOROBUT  ADIENE 

LT 

D 

0.97000000  ng/g  3FB-A 

8.70000  LT 

ESA-94-01 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  ng/g  3FB-A 

38.00000  LT 

ESA-94-01 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

D 

0.24000000  ng'g  3FB-A 

38.00000  LT 

ESA-94-01 

HPCLE  HEPT ACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  ng'g  3FB-A 

28.00000  LT 

ESA-94-01 

HPCLE  HEPT  ACHLOREPOXIDE 

LT 

D 

0.48000000  ng/g  3FB-A 

28.00000  LT 

ESA-94-01 

ICDPVRINDENOIU,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000  ng/g  3FB-A 

21.00000  LT 

ESA-94-0 1 

ICDPYRINDENO[U,3-C,D]  PYRENE 

LT 

D 

2.40000000  ng/g  3FB-A 

21.00000  LT 

ESA-94-01 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.48000000  n^g  3FB-A 

7.80000  LT 

ESA-94-01 

ISODR  ISODRIN 

LT 

D 

0.48000000  ng/g  3FB-A 

7.80000  LT 

ESA-94-01 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  ng/g  3FB-A 

2.40000  LT 

ESA-94-01 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

D 

0.39000000  ng/g  3FB-A 

2.40000  LT 

ESA-94-01 

KEP  KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  ng/g  3FB-A 

R 

20.00000  ND 

ESA-94-01 

KEP  KEPONE 

ND 

RD 

1.30000000  ng/g  3FB-A 

R 

20.00000  ND 

ESA-94-01 

LIN  LINDANE 

LT 

0.10000000  ng/g  3FB-A 

7.20000  LT 

ESA-94-01 

LIN  LINDANE 

LT 

D 

0.10000000  ng/g  3FB-A 

7.20000  LT 

ESA-94-01 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  ng/g  3FB-A 

11.00000  LT 

ESA-94-0 1 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

D 

0.26000000  ng/g  3FB-A 

11.00000  LT 

ESA-94-01 

MIREX  1 , 1  A,2,2,3,3  A.4,5, 5,5  A.  5  B,6-DEC  ACHLOROOCT 

LT 

0.14000000  ng/g  3FB-A 

24.00000  LT 

ESA-94-01 

MIREX  1,1  A,2,2,3,3A.4,5,5,5A,5B,6-DECACHLOROOCT 

LT 

D 

0.14000000  ng/g  3FB-A 

24.00000  LT 

ESA-94-01 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  ng/g  3FB-A 

21.00000  LT 

ESA-94-01 

MLTHN  MALATHION 

LT 

D 

0.18000000  ng/g  3FB-A 

21.00000  LT 

ESA-94-0 1 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  ng/g  3FB-A 

0.50000  LT 

ESA-94-01 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

D 

0.74000000  ng/g  3FB-A 

0.50000  LT 

ESA-94-01 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  ng/g  3FB-A 

3.70000  LT 

ESA-94-01 

NB  NITROBENZENE 

LT 

D 

1.80000000  ng/g  3FB-A 

3.70000  LT 

ESA-94-01 

NNDME  N-NITROSODIMETH  YLAMINE 

LT 

0.46000000  ng/g  3FB-A 

9.70000  LT 

ESA-94-01 

NNDME  N-NITROSODIMETH  YLAMINE 

LT 

D 

0.46000000  ng/g  3FB-A 

9.70000  LT 

ESA-94-01 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  ng/g  3FB-A 

6.80000  LT 

ESA-94-01 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

D 

1.10000000  ng/g  3FB-A 

6.80000  LT 

ESA-94-01 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  ng/g  3FB-A 

3.70000  LT 

ESA-94-01 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

D 

0.29000000  ng/g  3FB-A 

3.70000  LT 

ESA-94-01 

OXAT  1 ,4-OXATHI  ANE 

LT 

0.07500000  ng'g  3FB-A 

27.00000  LT 

ESA-94-01 

OXAT  1 ,4-OXATHI  ANE 

LT 

D 

0.07500000  ng'g  3FB-A 

27.00000  LT 

ESA-94-01 

PCB016  PCB  1016 

LT 

0.32000000  ng/g  3FB-A 

R 

9.10000  ND 

ESA-94-01 

PC  BO  16  PCB  1016 

LT 

D 

0.32000000  ng/g  3FB-A 

R 

9.10000  ND 

ESA-94-01 

PCB221  POLYCHLORINATED  BrPHENYL  1221 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  3FB-A 

R 

9.10000  ND 

ESA-94-01 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

RD 

0.32000000  ng/g  3FB-A 

R 

9.10000  ND 

ESA-94-01 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0.32000000  ng'g  3FB-A 

R 

9.10000  ND 

ESA-94-01 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

RD 

0.32000000  ng'g  3FB-A 

R 

9.10000  ND 

ESA-94-01 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  ng'g  3FB-A 

R 

9.10000  ND 

ESA-94-01 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

RD 

0.32000000  ng'g  3FB-A 

R 

9.10000  ND 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


BB 

Mem 

F1k 

VtM 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  None 

Beat 

Code 

Value  Meat 

BhmkJD 

Code  Qua! 

Value  Bod 

Chemical  Class:  SEMIV OLATLLES 


ESA-94-01 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0.32000000  |ig/g  3FB-A 

R 

9.10000  ND 

ESA-94-01 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

RD 

0.32000000  yg/g  3FB-A 

R 

9.10000  ND 

ESA-94-01 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  jtg/g  3FB-A 

R 

9.10000  ND 

ESA-94-01 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

RD 

0.32000000  yg/g  3FB-A 

R 

9.10000  ND 

ESA-94-01 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.79000000  yg/g  3FB-A 

R 

13.00000  ND 

ESA-94-01 

PCB260  PCB  1260 

LT 

D 

0.79000000  yg/g  3FB-A 

R 

13.00000  ND 

ESA-94-01 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  ng/g  3FB-A 

9.10000  LT 

ESA-94-01 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.76000000  yg/g  3FB-A 

9.10000  LT 

ESA-94-01 

PHANT  PHENANTHRENE 

0.17000000  yg/g  3FB-A 

9.90000  LT 

ESA-94-01 

PHANT  PHENANTHRENE 

D 

0.15000000  yg/g  3FB-A 

9.90000  LT 

ESA-94-01 

PHENO  PHENOL 

LT 

0.05200000  yg/g  3FB-A 

2.20000  LT 

ESA-94-01 

PHENO  PHENOL 

LT 

D 

0.05200000  yg/g  3FB-A 

2.20000  LT 

ESA-94-01 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLO 

LT 

0.06400000  yg/g  3FB-A 

18.00000  LT 

ESA-94-01 

PPDDD  2>B1S(PARA-CHLOROPHENYL>1,1-DICHLO 

LT 

D 

0.06400000  ng/g  3FB-A 

18.00000  LT 

ESA-94-01 

PPDDE  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U-DICHLO 

LT 

0.06800000  yg/g  3FB-A 

14.00000  LT 

ESA-94-01 

PPDDE  2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-U-DICHLO 

LT 

D 

0.06800000  yg/g  3FB-A 

14.00000  LT 

ESA-94-01 

PPDDT  2,2-BIS(P ARA-CHLOROPHENYL>  1,1,1  -TRJCH 

LT 

0.10000000  >ig/g  3FB-A 

18.00000  LT 

ESA-94-01 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l ,  1 , 1 -TRJCH 

LT 

D 

0.10000000  ^g/g  3FB-A 

18.00000  LT 

ESA-94-01 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000000  ng/g  3FB-A 

37.00000  LT 

ESA-94-01 

PRTHN  PARATHION 

LT 

D 

1.70000000  yg/g  3FB-A 

37.00000  LT 

ESA-94-01 

PYR  PYRENE 

0.24000000  ng/g  3FB-A 

17.00000  LT 

ESA-94-01 

PYR  PYRENE 

D 

0.21000000  3FB-A 

17.00000  LT 

ESA-94-01 

SUPON  2-CHLORO- 1  -(2,4-DICHLOROPHENYL) VINYL 

LT 

0.92000000  yg/g  3FB-A 

19.00000  LT 

ESA-94-01 

SUPON  2-CHLORO- 1  -(2,4-DICHLOROPHENYL) VINYL 

LT 

D 

0.92000000  yg/g  3FB-A 

19.00000  LT 

ESA-94-01 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  >ig/g  3FB-A 

R 

17.00000  ND 

ESA-94-01 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

D 

12.00000000  yg/g  3FB-A 

R 

17.00000  ND 

ESA-94-02 

123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  yg/g  3FB-A 

5.80000  LT 

ESA-94-02 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  yg/g  3FB-A 

2.40000  LT 

ESA-94-02 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  yg/g  3FB-A 

1.20000  LT 

ESA-94-02 

12DPH  1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  (ig/g  3FB-A 

13.00000  LT 

ESA-94-02 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  ng/g  3FB-A 

3.40000  LT 

ESA-94-02 

13DNB  1 ,3-DINITROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  ng/g  3FB-A 

R 

10.00000  ND 

ESA-94-02 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  ng/g  3FB-A 

1.50000  LT 

ESA-94-02 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  fig/g  3FB-A 

1.70000  LT 

ESA-94-02 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  fxg/g  3FB-A 

2.80000  LT 

ESA-94-02 

246TCP  2,4,6-TRlCHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  ng/g  3FB-A 

3.60000  LT 

ESA-94-02 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  ng/g  3FB-A 

8.40000  LT 

ESA-94-02 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  ng/g  3FB-A 

4.40000  LT 

ESA-94-02 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000  fig/g  3FB-A 

180.00000  LT 

ESA-94-02 

24DNT  2,4-DINITROTOLlENE 

LT 

1.40000000  ng/g  3FB-A 

5.80000  LT 

ESA-94-02 

26DNA  2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000  ^g/g  3FB-A 

8.80000  LT 

ESA-94-02 

26DNT  2,6-DINITROTOLtENE 

LT 

0.32000000  ng/g  3FB-A 

6.70000  LT 

ESA-94-02 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  ng/g  3FB-A 

2.80000  LT 

ESA-94-02 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  ng/g  3FB-A 

2.60000  LT 

ESA-94-02 

2MNAP  2-METHYLN  APHTH  ALENE 

LT 

0.03200000  jig/g  3FB-A 

1.30000  LT 

ESA-94-02 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  ng/g  3FB-A 

3.60000  LT 

ESA-94-02 

2N  ANIL  2-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  jig/g  3FB-A 

R 

31.00000  ND 

ESA-94-02 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  (ig/g  3FB-A 

8.20000  LT 

ESA-94-02 

33DCBD33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  (ig/g  3FB-A 

5.00000  LT 

ESA-94-02 

35DNA  3, 5-DINITRO ANILINE 

LT 

1.60000000  fig/g  3FB-A 

21.00000  LT 
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ESA-94-02 

3NANIL  3-NTTROANILrNE 

LT 

3.00000000  ng/g  3FB-A 

15.00000  LT 

ESA-94-02 

3NT  3-NTTROTOLUENE 

LT 

0.34000000  >ig/g  3FB-A 

2.90000  LT 

ESA-94-02 

46DN2C  4,6-DINTTRO-2-CR£SOL 

LT 

0.80000000  ng/g  3FB-A 

R 

50.00000  ND 

ESA-94-02 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  ]ig/g  3FB-A 

22.00000  LT 

ESA-94-02 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

R 

0.63000000  iig/g  3FB-A 

R 

1.00000  ND 

ESA-94-02 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000  yg/g  3FB-A 

8.50000  LT 

ESA-94-02 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  jig/g  3FB-A 

23.00000  LT 

ESA-94-02 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  fig/g  3FB-A 

2.80000  LT 

ESA-94-02 

4NANIL  4-NITRO  ANILINE 

ND 

R 

3.10000000  fig/g  3FB-A 

R 

31.00000  ND 

ESA-94-02 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  jig/g  3FB-A 

96.00000  LT 

ESA-94-02 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  ng/g  3FB-A 

5.30000  LT 

ESA-94-02 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  ng/g  3FB-A 

23.00000  LT 

ESA-94-02 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000000  fig/g  3FB-A 

13.00000  LT 

ESA-94-02 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  ^g/g  3FB-A 

5.80000  LT 

ESA-94-02 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  ^g/g  3FB-A 

5.10000  LT 

ESA-94-02 

ANIL  ANILINE 

ND 

R 

0.13000000  \igjg  3FB-A 

R 

2.00000  ND 

ESA-94-02 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  \igjg  3FB-A 

5.20000  LT 

ESA-94-02 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.06500000  ytgjg  3FB-A 

5.90000  LT 

ESA-94-02 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  ^g/g  3FB-A 

6.80000  LT 

ESA-94-02 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  jig/g  3FB-A 

5.00000  LT 

ESA-94-02 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  iig/g  3FB-A 

0.68000  LT 

ESA-94-02 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  \ig/g  3FB-A 

7.70000  LT 

ESA-94-02 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

1.20000000  \igjg  3FB-A 

9.80000  LT 

ESA-94-02 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000  ^g/g  3FB-A 

14.00000  LT 

ESA-94-02 

BBFAN  BENZO  [B)  FLUORANTHENE 

2.30000000  ng/g  3FB-A 

10.00000  LT 

ESA-94-02 

BBHC  BETA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  \kgjg  3FB-A 

17.00000  LT 

ESA-94-02 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  )ig >g  3FB-A 

28.00000  LT 

ESA-94-02 

BEN  SLF  BET  A-ENDOSl  ILFAN 

LT 

2.40000000  \xgjg  3FB-A 

42.00000  LT 

ESA-94-02 

BENZED  BENZIDINE 

ND 

R 

0.13000000  jig/g  3FB-A 

R 

2.00000  ND 

ESA-94-02 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

R 

3.10000000  ng/g  3FB-A 

R 

3.10000  ND 

ESA-94-02 

BGHEPY BENZO  [G,H.I)  PERYLENE 

0.58000000  fig/g  3FB-A 

15.00000  LT 

ESA-94-02 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

0.71000000  *ig/g  3FB-A 

10.00000  LT 

ESA-94-02 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  jig/g  3FB-A 

4.00000  LT 

ESA-94-02 

CHRY  CHRYSENE 

1.40000000  jig/g  3FB-A 

7.40000  LT 

ESA-94-02 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  ng/g  3FB-A 

12.00000  LT 

ESA-94-02 

CL6CP  HEXACHLOROC YCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000000  ng/g  3FB-A 

54.00000  LT 

ESA-94-02 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  ng/g  3FB-A 

8.30000  LT 

ESA-94-02 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.68000000  \igjg  3FB-A 

37.00000  LT 

ESA-94-02 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  ng/g  3FB-A 

10.00000  LT 

ESA-94-02 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  Sl^LFOXIDE 

LT 

0.32000000  ng/g  3FB-A 

15.00000  LT 

ESA-94-02 

CPMS024-CHL0R0PHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  \xg/g  3FB-A 

5.30000  LT 

ESA-94-02 

DBAHA  DIBENZ  (AH)  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  ng/g  3FB-A 

12.00000  LT 

ESA-94-02 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  iigfg  3FB-A 

12.00000  LT 

ESA-94-02 

DBHC  DELTA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  ng'g3FB-A 

R 

3.00000  ND 

ESA-94-02 

DBZFU  DIBENZORJRAN 

LT 

0.38000000  iig/g  3FB-A 

5.10000  LT 

ESA-94-02 

DCPD  DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000  Hg/g  3FB-A 

5.50000  LT 

ESA-94-02 

DDVP  VAPONA 

LT 

0.06800000  fig/g  3FB-A 

8.50000  LT 

ESA-94-02 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  ng/g  3FB-A 

5.90000  LT 

ESA-94-02 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.06500000  fig/g  3FB-A 

3.30000  LT 

ESA-94-02 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.07900000  \igfg  3FB-A 

26.00000  LT 
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ESA-94-02 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  (ig/g  3FB-A 

2.20000  LT 

ESA-94-02 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  (ig/g  3FB-A 

33.00000  LT 

ESA-94-02 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  (ig/g  3FB-A 

1.50000  LT 

ESA-94-02 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

1.30000000  (ig/g  3FB-A 

18.00000  LT 

ESA-94-02 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  (ig/g  3FB-A 

5.00000  LT 

ESA-9402 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  (ig/g  3FB-A 

R 

6.00000  ND 

ESA-94-02 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  (ig/g  3FB-A 

50.00000  LT 

ESA-94-02 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  (tg/g  3FB-A 

R 

20.00000  ND 

ESA-94-02 

FANT  FLUORANTHENE 

1.90000000  (ig/g  3FB-A 

24.00000  LT 

ESA-94-02 

FLRENEFLUORENE 

LT 

0.06500000  (ig/g  3FB-A 

9.20000  LT 

ESA-94-02 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000  |ig/g  3FB-A 

8.70000  LT 

ESA-94-02 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  (ig/g  3FB-A 

38.00000  LT 

ESA-94-02 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  (ig/g  3FB-A 

28.00000  LT 

ESA-94-02 

ICDPYR INDENO  [1,2,3-C.D]  PYRENE 

LT 

2.40000000  *ig/g  3FB-A 

21.00000  LT 

ESA-94-02 

ISODR  1SODRIN 

LT 

0.48000000  (ig/g  3FB-A 

7.80000  LT 

ESA-9402 

ISOPHR 1SOPHORONE 

LT 

0.39000000  (ig/g  3FB-A 

2.40000  LT 

ESA-94-02 

KEP  KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  (ig/g  3FB-A 

R 

20.00000  ND 

ESA-94-02 

UN  LINDANE 

LT 

0.10000000  (ig/g  3FB-A 

7.20000  LT 

ESA-94-02 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  >ig/g  3FB-A 

11.00000  LT 

ESA-94-02 

MIREX  l,lA,2t233A,45,5,5A,5B,6-DECACHLOROOCT 

LT 

0.14000000  (ig/g  3FB-A 

24.00000  LT 

ESA-94-02 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  (ig/g  3FB-A 

21.00000  LT 

ESA-94-02 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  (ig/g  3FB-A 

0.50000  LT 

ESA-94-02 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  ng/g  3FB-A 

3.70000  LT 

ESA-94-02 

NNDMEN-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  (ig/g  3FB-A 

9.70000  LT 

ESA-94-02 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  ^ig/g  3FB-A 

6.80000  LT 

ESA-94-02 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  (ig/g  3FB-A 

3.70000  LT 

ESA-94-02 

OXAT  1 ,4-OXATHI  ANE 

LT 

0.07500000  (ig/g  3FB-A 

27.00000  LT 

ESA-94-02 

PCB016  PCB  1016 

LT 

0.32000000  (ig/g  3FB-A 

R 

9.10000  ND 

ESA-94-02 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0.32000000  (ig/g  3FB-A 

R 

9.10000  ND 

ESA-94-02 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0.32000000  (ig/g  3FB-A 

R 

9.10000  ND 

ESA-94-02 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  (ig/g  3FB-A 

R 

9.10000  ND 

ESA-9402 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0.32000000  (ig/g  3FB-A 

R 

9.10000  ND 

ESA-94-02 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  (ig/g  3FB-A 

R 

9.10000  ND 

ESA-94-02 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.79000000  (ig/g  3FB-A 

R 

13.00000  ND 

ESA-9402 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  (ig/g  3FB-A 

9.10000  LT 

ESA-94-02 

PHANT  PHENANTHRENE 

2.10000000  (ig'g  3FB-A 

9.90000  LT 

ESA-9402 

PHENO  PHENOL 

LT 

0.05200000  (ig/g  3FB-A 

2.20000  LT 

ESA-9402 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,  1  -DICHLO 

LT 

0.06400000  (ig/g  3FB-A 

18.00000  LT 

ESA-94-02 

PPDDE  2,2-BIS(P ARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLO 

LT 

0.06800000  (ig/g  3FB-A 

14.00000  LT 

ESA-94-02 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,L  1  -TRICH 

LT 

0.10000000  (ig/g  3FB-A 

18.00000  LT 

ESA-9402 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000000  (ig/g  3FB-A 

37.00000  LT 

ESA-9402 

PYR  PYRENE 

2.70000000  (ig/g  3FB-A 

17.00000  LT 

ESA-94-02 

SUPON  2-CHLORO-l-(2ADICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.92000000  (ig/g  3FB-A 

19.00000  LT 

ESA-94-02 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  (ig/g  3FB-A 

R 

17.00000  ND 

ESB-94-0I 

123TCB  U.3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  (ig/g  3FB-N 

5.80000  LT 

ESB-94-01 

124TCB  L2.4TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  (ig/g  3FB-N 

2.40000  LT 

ESB-94-01 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  (ig/g  3FB-N 

1.20000  LT 

ESB-94-01 

12DPH  1 ,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  (ig/g  3FB-N 

13.00000  LT 

ESB-94-01 

13DCLB 1 ,3  -DICHLOROBEN  ZENE 

LT 

0.04200000  (ig/g  3FB-N 

3.40000  LT 

ESB-94-01 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  (ig/g  3FB-N 

0.45800  LT 
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ESB-94-01 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  \igjg  3FB-N 

1.50000  LT 

ESB94-01 

236TCP  2,3,6-TRlCHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  fig/g  3FBN 

1.70000  LT 

ESB-94-01 

245TCP  2,4,5-TRJCHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  ng/g  3FB-N 

2.80000  LT 

ESB-94-01 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  >ig/g  3FBN 

3.60000  LT 

ESB-94-01 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  >ig/g  3FB-N 

8.40000  LT 

ESB-94-01 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  >ig/g  3FB-N 

4.40000  LT 

ESB-94-01 

24DNP  2,4-DINTTROPHENOL 

LT 

4.70000000  fig/g  3FB-N 

180.00000  LT 

ESB-94-01 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000  fig/g  3FBN 

0.39700  LT 

ESB-94-01 

26DNA  2,6-DENlTRO ANILINE 

LT 

0.57000000  fig/g  3FBN 

8.80000  LT 

ESB-94-01 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000  pgfg  3FB-N 

0.60000  LT 

ESB-94-01 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  ng/g  3FB-N 

2.80000  LT 

ESB-94-01 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  ^g/g  3FB-N 

2.60000  LT 

ESB-94-01 

2MNAP  2-METHYLN APHTH ALENE 

LT 

0.03200000  ng/g  3FB-N 

1.30000  LT 

ESB-94-01 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  \igfg  3FB-N 

3.60000  LT 

ESB94-01 

2N  ANIL  2-NTTRO  ANILINE 

ND 

R 

3.10000000  fig/g  3FB-N 

R 

31.00000  ND 

ESB94-01 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  ^ig/g  3FB-N 

8.20000  LT 

ESB-94-01 

33DCBD33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  Hg/g  3FBN 

5.00000  LT 

ESB94-01 

3  SDN  A  3, 5-DINITRO  ANILINE 

LT 

1.60000000  ng'g  3FB-N 

21.00000  LT 

ESB94-01 

3N  ANIL  3-NTTROANILINE 

LT 

3.00000000  ng/g  3FBN 

15.00000  LT 

ESB-94-01 

3NT  3-NITR0T0LirENE 

LT 

0.34000000  ng/g  3FBN 

2.90000  LT 

ESB-94-01 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-C  RESOL 

LT 

0.80000000  ng/g  3FB-N 

R 

50.00000  ND 

ESB-94-01 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  >ig/g  3FB-N 

22.00000  LT 

ESB-94-01 

4CANIL  4-CHLORO  ANILINE 

ND 

R 

0.63000000  ^g/g  3FB-N 

R 

1.00000  ND 

ESB-94-01 

4CL3C  4-CHLORO-3-C RESOL 

LT 

0.93000000  >ig/g  3FB-N 

8.50000  LT 

ESB-94-01 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  >ig/g  3FB-N 

23.00000  LT 

ESB-94-01 

4MP  4-METHYLPHEN  OL 

LT 

0.24000000  ng/g  3FBN 

2.80000  LT 

ESB-94-01 

4N  ANIL  4-NITRO  ANILINE 

ND 

R 

3.10000000  ng/g  3FB-N 

R 

31.00000  ND 

ESB-94-01 

4NP  4-NTTROPHENOL 

LT 

3.30000000  ng/g  3FB-N 

96.00000  LT 

ESB-94-01 

ABHC  ALPHA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  ng/g  3FB-N 

U 

0.00338 

ESB-94-01 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  >ig/g  3FBN 

0.00250  LT 

ESB94-01 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000000  ng/g  3FB-N 

M 

0.00740  LT 

ESB-94-01 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  Mg/g  3FB-N 

5.80000  LT 

ESB-94-01 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  ng/g  3FBN 

5.10000  LT 

ESB-94-01 

ANIL  ANILINE 

ND 

R 

0.13000000  ng/g  3FB-N 

R 

2.00000  ND 

ESB-94-01 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  ng/g  3FBN 

5.20000  LT 

ESB94-01 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.06500000  ng/g  3FB-N 

5.90000  LT 

ESB-94-01 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  ^g/g  3FBN 

6.80000  LT 

ESB-94-01 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  ng/g  3FB-N 

5.00000  LT 

ESB-94-01 

B2CLEEBIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  ng/g  3FBN 

0.68000  LT 

ESB94-01 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  ng/g  3FBN 

7.70000  LT 

ESB-94-01 

BAANT  BENZO  (AJ  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000  jig/g  3FBN 

9.80000  LT 

ESB94-01 

BAPYR  BENZO  [AJ  PYRENE 

LT 

1.20000000  ^g/g  3FB-N 

14.00000  LT 

ESB94-01 

BBFAN  BENZO  fBJ  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  \igjg  3FB-N 

10.00000  LT 

ESB94-01 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  ^g/g  3FBN 

0.00990  LT 

ESB-94-01 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  ng/g  3FBN 

28.00000  LT 

ESB-94-01 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000  \xgjg  3FB-N 

0.00770  LT 

ESB94-01 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

R 

0.13000000  \igjg  3FBN 

R 

2.00000  ND 

ESB94-01 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

R 

3.10000000  ng/g  3FB-N 

R 

3.10000  ND 

ESB-94-01 

BGHIPY BENZO  (G,HJ]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  ng/g  3FB-N 

15.00000  LT 

ESB-94-01 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  ng/g  3FBN 

10.00000  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


Chemical  Classy  SEMIVOLATILES _ 

ESB-94-01  BZALC  BENZYL  ALCOHOL 
ESB-94-01  CHRY  CHRYSENE 
ESB-94-01  CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 
ESB-94-01  CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ESB-94-01  CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

ESB-94-01  CLDAN  CHLORDANE 

ESB-94-01  CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

ESB-94-01  CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

ESB94-0 1  CPMS034-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

ESB-94-01  DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

ESB-94-01  DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

ESB-94-01  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESB-94-01  DBZFU  DIBENZOFURAN 

ESB94-01  DCPD  DICY  CLOPENT  ADIENE 

ESB-94-01  DDVP  VAPONA 

ESB-94-01  DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

ESB-94-01  DITH  DITHIANE 

ESB-94-01  DLDRN  DIELDRIN 

ESB-94-01  DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

ESB-94-01  DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ESB-94-01  DNOP  Dl-N-OCTYL  PHTHALATE 

ESB-94-01  ENDRN  ENDRIN 

ESB-94-01  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ESB-94-01  ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ESB-94-01  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ESB-94-01  FAMPH  FAMOPHOS 

ESB-94-01  FANT  FLUORANTHENE 

ESB-94-01  FLRENE  FLUORENE 

ESB-94-01  HCBD  HEXACHLOROBUT ADIENE 

ESB-94-01  HPCL  HEPTACHLOR 

ESB-94-01  HPCLE  HEPTACHLOREPOXEDE 

ESB-94-01  ICDPYRINDENO  IU.3-C.D]  PYRENE 

ESB-94-01  ISODR  ISODRIN 

ESB-94-01  ISOPHR ISOPHORONE 

ESB-94-01  KEP  KEPONE 

ESB-94-01  LIN  LINDANE 

ESB94-01  MEXCL  METHOXYCHLOR 

ESB-94-01  MIREX  1,1A,2,2,3,3A.4,5,5.5A,5B.6-DECACHLOROOCT 

ESB-94-01  MLTHN  MALATHION 

ESB-94-01  NAP  NAPHTHALENE 

ESB94-01  NB  NITROBENZENE 

ESB-94-01  NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

ESB-94-01  NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

ESB-94-01  NNDPA  N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

ESB-94-01  OXAT  1,4-OXATMANE 

ESB-94-01  PC  BO  16  PCB  1016 

ESB-94-01  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ESB-94-01  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ESB94-01  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ESB-94-01  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 


LT 

0.03200000  gg/g  3FBN 

LT 

0.03200000  gg/g  3FBN 

LT 

0.08000000  gg/g  3FBN 

LT 

0.52000000  gg/g  3FB-N 

LT 

1.80000000  gg/g  3FBN 

LT 

0.68000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.09700000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.32000000  gg/g  3FBN 

LT 

0.06600000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.31000000  gg/g  3FBN 

LT 

0.07100000  gg/g  3FBN 

LT 

0.21000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.38000000  gg/g  3FBN 

LT 

0.57000000  gg/g  3FBN 

LT 

0.06800000  gg/g  3FBN 

LT 

0.24000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.06500000  gg/g  3FBN 

LT 

0.07900000  gg/g  3FBN 

LT 

0.06300000  gg/g  3FBN 

LT 

1.30000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.23000000  gg/g  3FBN 

LT 

1.30000000  gg/g  3FBN 

LT 

1.80000000  (ig/g  3FBN 

ND 

R 

0.28000000  gg/g  3FBN 

LT 

1.20000000  gg/g  3FBN 

ND 

R 

1.30000000  gg/g  3FBN 

LT 

0.03200000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.06500000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.97000000  gg/g  3FBN 

LT 

0.24000000  gg/g  3FBN 

LT 

0.48000000  gg/g  3FB-N 

LT 

2.40000000  gg/g  3FBN 

LT 

0.48000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.39000000  gg/g  3FBN 

ND 

R 

1.30000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.10000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.26000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.14000000  gg/g  3FBN 

LT 

0.18000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.74000000  gg/g  3FB-N 

LT 

1.80000000  gg/g  3FBN 

LT 

0.46000000  gg/g  3FBN 

LT 

1.10000000  gg/g  3FBN 

LT 

0.29000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.07500000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.32000000  gg/g  3FBN 

ND 

R 

0.32000000  gg/g  3FB-N 

ND 

R 

0.32000000  gg/g  3FBN 

ND 

R 

0.32000000  gg/g  3FBN 

ND 

R 

0.32000000  gg/g  3FB-N 

4.00000  LT 

7.40000  LT 
12.00000  LT 
54.00000  LT 

8.30000  LT 
0.03120  LT 

10.00000  LT 
15.00000  LT 

5.30000  LT 
12.00000  LT 
12.00000  LT 

C  0.00379 

5.10000  LT 

5.50000  LT 

8.50000  LT 
5.90000  LT 
3J0000  LT 
0.00740  LT 

2.20000  LT 
33.00000  LT 

1.50000  LT 
0.01760  LT 
0.05040  LT 

T  0.00250  ND 

T  0.00250  ND 

R  20.00000  ND 

24.00000  LT 

9.20000  LT 

8.70000  LT 
0.00250  LT 
0.00630  LT 

21.00000  LT 
0.00250  LT 

2.40000  LT 

R  20.00000  ND 

C  0.00516 

0.07500  LT 
24.00000  LT 
21.00000  LT 
0.50000  LT 
0.68200  LT 

9.70000  LT 
6.80000  LT 

3.70000  LT 
27.00000  LT 

0.38500  LT 
T  0.38500  ND 

T  0.38500  ND 

T  0.38500  ND 

T  0.38500  ND 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


Site  ID  Test  Name 


- FEBTIBES 

Maas  Flat  Hah  Flag  Data  Meaa 

BmI  Cade  Value  Meas  BfaakID  Code  Oaal  Vahte  Bool 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESB-94-01 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  3FB-N 

T 

0.17600  ND 

ESB-94-01 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.79000000  fig/g  3FB-N 

0.17600  LT 

ESB-94-0 1 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  pgjg  3FB-N 

9.10000  LT 

ESB-94-01 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  ng/g  3FB-N 

9.90000  LT 

ESB-94-01 

PHENO  PHENOL 

LT 

0.05200000  ng/g  3FB-N 

2.20000  LT 

ESB-94-01 

PPDDD  2,2*BIS(PARA-CHLOROPHENYL>- 1 , 1  -DICHLO 

LT 

0.06400000  ng/g  3FB-N 

0.00810  LT 

ESB-94-01 

PPDDE  2.2-BIS(PARA-CH1jOROPHENYL)-1,1-DICHLO 

LT 

0.06800000  \igjg  3FB-N 

0.00390  LT 

ESB-94-01 

PPDDT  2^-BIS(PARA-CH1jOROPHENYL)-1,1,1-TRICH 

LT 

0.10000000  Hg/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-01 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000000  fig/g  3FB-N 

37.00000  LT 

ESB-94-01 

PYR  PYRENE 

LT 

0.08300000  \igjg  3FB-N 

17.00000  LT 

ESB-94-01 

SUPON  2-CHLORO-l  -<2,4-DICHLOROPHENYL) VINYL 

LT 

0.92000000  gLg/g  3FB-N 

19.00000  LT 

ESB-94-01 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  >ig/g  3FB-N 

1.64000  LT 

ESB-94-02 

123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  \igjg  3FB-N 

5.80000  LT 

ESB-94-02 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  ng/g  3FB-N 

2.40000  LT 

ESB-94-02 

12DCLB  L2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  ng/g  3FB-N 

1.20000  LT 

ESB-94-02 

12DPH  U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  *ig/g  3FB-N 

13.00000  LT 

ESB-94-02 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  iig/g  3FB-N 

3.40000  LT 

ESB-94-02 

13DNB  U-DDSOTROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  \igjg  3FB-N 

0.45800  LT 

ESB-94-02 

14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  ng/g  3FB-N 

1.50000  LT 

ESB-94-02 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  ng/g  3FB-N 

1.70000  LT 

ESB-94-02 

245TCP  2A5-TR1CHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  \igjg  3FB-N 

2.80000  LT 

ESB-94-02 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  jig/g  3FB-N 

3.60000  LT 

ESB-94-02 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  jig/g  3FB-N 

8.40000  LT 

ESB-94-02 

24DMP  2,4-DIMETH YLPHEN  OL 

LT 

3.00000000  \igjg  3FB-N 

4.40000  LT 

ESB-94-02 

24DNP  2,4-DINTTROPHENOL 

LT 

4. 70000000  \igjg  3FB-N 

180.00000  LT 

ESB-94-02 

24DNT  2,4-DrNITROTOLUENE 

LT 

1.40000000  \kgjg  3FB-N 

0.39700  LT 

ESB-94-02 

26DNA  2,6-DINTTROANILINE 

LT 

0.57000000  \xgjg  3FB-N 

8.80000  LT 

ESB-94-02 

26DNT  2,6-DINTTROTOLl  FENE 

LT 

0.32000000  \igjg  3FB-N 

0.60000  LT 

ESB-94-02 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  *ig/g  3FB-N 

2.80000  LT 

ESB-94-02 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  ng/g  3FB-N 

2.60000  LT 

ESB-94-02 

2MNAP  2-METHYLN  APHTH ALENE 

LT 

0.03200000  ^g/g  3FB-N 

1.30000  LT 

ESB-94-02 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  ytg/g  3FB-N 

3.60000  LT 

ESB-94-02 

2N  ANIL  2-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  \xg/g  3FB-N 

R 

31.00000  ND 

ESB-94-02 

2NP  2-N1TROPHENOL 

LT 

1.10000000  ng/g  3FB-N 

8.20000  LT 

ESB-94-02 

33DCBD3.3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  ^g/g  3FB-N 

5.00000  LT 

ESB-94-02 

35DNA  3«5-DINTTROANILINE 

LT 

1.60000000  fig/g  3FB-N 

21.00000  LT 

ESB-94-02 

3N  ANIL  3-NTTROANILINE 

LT 

3.00000000  ^g/g  3FB-N 

15.00000  LT 

ESB-94-02 

3NT  3-NTTROTOLUENE 

LT 

0.34000000  ng/g  3FB-N 

2.90000  LT 

ESB-94-02 

46DN2C4,6-DINTTRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  }ig/g  3FB-N 

R 

50.00000  ND 

ESB-94-02 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  \igjg  3FB-N 

22.00000  LT 

ESB-94-02 

4CANIL  4-CHLOROANtLINE 

ND 

R 

0.63000000  \igjg  3FB-N 

R 

1.00000  ND 

ESB-94-02 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000  \igjg  3FB-N 

8.50000  LT 

ESB-94-02 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  ng/g  3FB-N 

23.00000  LT 

ESB-94-02 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  pg/g  3FB-N 

2.80000  LT 

ESB-94-02 

4N  ANIL  4-NITRO  ANILINE 

ND 

R 

3.10000000  \igjg  3FB-N 

R 

31.00000  ND 

ESB-94-02 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  pg/g  3FB-N 

96.00000  LT 

ESB-94-02 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  pg/g  3FB-N 

V 

0.00338 

ESB-94-02 

AENSLF  ALPH  A-ENDOSl  ILF  AN 

LT 

0.40000000  pg/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-02 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000000  pg/g  3FB-N 

M 

0.00740  LT 

ESB-94-02 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  pg/g  3FB-N 

5.80000  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


tt— m 

Meas 

Flag 

Unit 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Code  Qua] 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 


ANAPY  ACENAPHTHYLENE 
ANIL  ANILINE 
ANTRC  ANTHRACENE 
ATZ  ATRAZINE 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

B2CLEEBIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

BAPYR  BENZO  [A1  PYRENE 

BBFAN  BENZO  [Bj  FLUORANTHENE 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

BBZP  BirTYLBENZYL  PHTHALATE 

BEN  SLF  BETA-ENDOSULFAN 

BENZID  BENZIDINE 

BENZO  BENZOIC  ACID 

BGHIPY  BENZO  [GJU]  PERYLENE 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

CHRY  CHRYSENE 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

CL6CP  HEXACHLO  ROC  YCLO  PENT ADIENE 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

CLDAN  CHLORDANE 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

CPM  S024-CHL0R0PHEN  YLMETHYL  SULFONE 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

DBZFU  DIBENZOFURAN 

DCPD  DICY  CLOPENT  ADIENE 

DDVP  VAPONA 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

DITH  DITHIANE 

DLDRN  DIELDRIN 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

ENDRN  ENDRIN 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

FAMPH  FAMOPHOS 

FANT  FLUORANTHENE 

FLRENEFLUORENE 

HCBD  HEXACHLOROBUT  ADIENE 

HPCL  HEPTACHLOR 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

ICDP YR INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 


LT 

0.03300000  (ig/g  3FB-N 

ND 

R 

0.13000000  (ig/g  3FB-N 

LT 

0.71000000  (ig/g  3FB-N 

LT 

0.06500000  (ig/g  3FB-N 

LT 

0.19000000  (ig/g  3FB-N 

LT 

0.44000000  ng/g  3FB-N 

LT 

0.36000000  ng/g  3FB-N 

LT 

0.48000000  fig/g  3FB-N 

LT 

0.04100000  (ig/g  3FB-N 

LT 

1.20000000  ng/g  3FB-N 

LT 

0.31000000  jig/g  3FB-N 

LT 

1.30000000  (ig/g  3FB-N 

LT 

1.80000000  ng/g  3FB-N 

LT 

2.40000000  ug'g  3FB-N 

ND 

R 

0.13000000  ng/g  3FB-N 

ND 

R 

3.10000000  pg/g  3FB-N 

LT 

0.18000000  pg/g  3FB-N 

LT 

0.13000000  ng  g  3FB-N 

LT 

0.03200000  pg/g  3FB-N 

LT 

0.03200000  pg/g  3FB-N 

LT 

0.08000000  pg/g  3FB-N 

LT 

0.52000000  pg/g  3FB-N 

LT 

1.80000000  pg/g  3FB-N 

LT 

0.68000000  pg/g  3FB-N 

LT 

0.09700000  pg/g  3FB-N 

LT 

0.32000000  pg/g  3FB-N 

LT 

0.06600000  pg/g  3FB-N 

LT 

0.31000000  pg/g  3FB-N 

LT 

0.07100000  pg/g  3FB-N 

LT 

0.21000000  pg/g  3FB-N 

LT 

0.38000000  pg/g  3FB-N 

LT 

0.57000000  pg/g  3FB-N 

LT 

0.06800000  ng/g  3FB-N 

LT 

0.24000000  pg/g  3FB-N 

LT 

0.06500000  pg/g  3FB-N 

LT 

0.07900000  pg/g  3FB-N 

LT 

0.06300000  ng/g  3FB-N 

LT 

1.30000000  pg/g  3FB-N 

LT 

0.23000000  pg/g  3FB-N 

LT 

1.30000000  pg/g  3FB-N 

LT 

1.80000000  pg/g  3FR-N 

ND 

R 

0.28000000  pg/g  3FB-N 

LT 

1.20000000  pg/g  3FB-N 

ND 

R 

1.30000000  pg/g  3FB-N 

LT 

0.03200000  pg/g  3FB-N 

LT 

0.06500000  pg/g  3FB-N 

LT 

0.97000000  jig/g  3FB-N 

LT 

0.24000000  ng/g  3FB-N 

LT 

0.48000000  (ig/g  3FB-N 

LT 

2.40000000  (ig/g  3FB-N 

5.10000  LT 
R  2.00000  ND 

5.20000  LT 
5.90000  LT 

6.80000  LT 
5.00000  LT 
0.68000  LT 
7.70000  LT 

9.80000  LT 
14.00000  LT 
10.00000  LT 

0.00990  LT 
28.00000  LT 
0.00770  LT 
R  2.00000  ND 

R  3.10000  ND 

15.00000  LT 
10.00000  LT 
4.00000  LT 
7.40000  LT 
12.00000  LT 
54.00000  LT 

8.30000  LT 
0.03120  LT 

10.00000  LT 
15.00000  LT 

5.30000  LT 
12.00000  LT 
12.00000  LT 

C  0.00379 

5.10000  LT 

5.50000  l;f 

8.50000  LT 
5.90000  I  T 

3.30000  LT 
0.00740  LT 

2.20000  LT 
33.00000  LT 

1.50000  LT 
0.01760  LT 
0.05040  LT 

T  0.00250  ND 

T  0.00250  ND 

R  20.00000  ND 

24.00000  LT 

9.20000  LT 
8.70000  LT 
0.00250  LT 
0.00630  LT 

21.00000  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


Site  ID 

Test  Nine 

Meas 

Bool 

FI* 

Cafe 

Unit 
Value  Meas 

Steak  ID 

Flag 

Code 

FHTBWL 

Data 

Qual 

Meas 
Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

- 

ESB-944)2 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.48000000  ng/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94452 

ISOPHR ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  jig/g  3FB-N 

2.40000  LT 

ESB-94-02 

KEP  KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  jig/g  3FB-N 

R 

20.00000  ND 

ESB-94-02 

LIN  LINDANE 

LT 

0.10000000  jig/g  3FB-N 

C 

0.00516 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 

ESB-94-02 


MIREX  UA^^3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACHLOROOCT  LT 
MLTHN  MALATHION  LT 

NAP  NAPHTHALENE  LT 

NB  NITROBENZENE  LT 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE  LT 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE  LT 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYL  AMINE  LT 

OXAT  1 ,4-OXATHI  ANE  LT 

PC  BO  16  PCB  1016  LT 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221  ND 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232  ND 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242  ND 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248  ND 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254  ND 

PCB260  PCB  1260  LT 

PCP  PENTACHLOROPHENOL  LT 

PHANT  PHENANTHRENE  LT 

PHENO  PHENOL  LT 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U-DICHLO  LT 
PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l , I  -DICHLO  LT 
PPDDT  2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>LU-TRICH  LT 
PRTHN  PARATHION  LT 

PYR  PYRENE  LT 

SUPON  2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHENYL)  VINYL  LT 
TXPHE  TOXAPHENE 


LT  0.26000000  jig/g  3FB-N 

0.14000000  jig/g  3FB-N 
0.18000000  jig/g  3FB-N 
0.74000000  jig/g  3FB-N 
1.80000000  jig/g  3FB-N 
0.46000000  fig/g  3FB-N 
1.10000000  jig/g  3FB-N 
0.29000000  jig/g  3FB-N 
0.07500000  jig/g  3FB-N 
0.32000000  jig/g  3FB-N 
R  0.32000000  jig/g  3FB-N 

R  0.32000000  jig /g  3FB-N 

R  0.32000000  jig/g  3FB-N 

R  0.32000000  jig/g  3FB-N 

R  0.32000000  jig/g  3FB-N 

0.79000000  jig /g  3FB-N 
0.76000000  jig/g  3FB-N 
0.03200000  jig/g  3FB-N 
0.05200000  jig/g  3FB-N 
0.06400000  jig/g  3FB-N 
0.06800000  jig/g  3FB-N 
0.10000000  jig/g  3FB-N 
1.70000000  jig/g  3FB-N 
0.08300000  jig/g  3FB-N 
0.92000000  jig/g  3FB-N 
LT  12.00000000  jig/g  3FB-N 


T 

T 

T 

T 

T 


0.07500  LT 
24.00000  LT 
21.00000  LT 
0.50000  LT 
0.68200  LT 

9.70000  LT 
6.80000  LT 

3.70000  LT 
27.00000  LT 

0.38500  LT 
0.38500  ND 
0.38500  ND 
0.38500  ND 
0.38500  ND 
0.17600  ND 
0.17600  LT 
9.10000  LT 
9.90000  LT 
2.20000  LT 
0.00810  LT 
0.00390  LT 
0.00250  LT 
37.00000  LT 
17.00000  LT 
19.00000  LT 
1.64000  LT 


ESB-94-03  123TCB  1,2,3-TRI  CHLOROBENZENE 

ESB-94-03  124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

ESB-94-03  12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

ESB-94-03  12DPH  1 ,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

ESB-94-03  13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

ESB-94-03  13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ESB-94-03  14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

ESB-94-03  236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

ESB-94-03  245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

ESB-94-03  246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

ESB-94-03  24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ESB-94-03  24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ESB-94-03  24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

ESB-94-03  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

ESB-94-03  26DNA  2,6-DINITROANILINE 

ESB-94-03  26DNT  2,6-DINITROTOLl fENE 

ESB-94-03  2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ESB-94-03  2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

ESB-94-03  2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ESB-94-03  2MP  2-METHYLPHENOL 


LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

ND  R 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 

LT 


0.03200000 

0.22000000 

0.04200000 

0.52000000 

0.04200000 

0.63000000 

0.03400000 

0.62000000 

0.49000000 

0.06100000 

0.06500000 

3.00000000 

4.70000000 

1.40000000 

0.57000000 

0.32000000 

0.05500000 

0.24000000 

0.03200000 

0.09800000 


jig/g  3FB-N 
jig/g  3FB-N 
jig/g  3FB-N 
jig/g  3FB-N 
jig'g  3FB-N 
jig/g  3FB-N 
jig/g  3FB-N 
jig/g  3FB-N 
jig/g  3FB-N 
jig/g  3FB-N 
jig/g  3FB-N 
jig/g  3FB-N 
jig/g  3FB-N 
jig/g  3FB-N 
jig/g  3FB-N 
jig/g  3FB-N 
jig/g  3FB-N 
jig/g  3FB-N 
jig/g  3FB-N 
jig/g  3FB-N 


5.80000  LT 

2.40000  LT 
1.20000  LT 

13.00000  LT 

3.40000  LT 
0.45800  LT 
1.50000  LT 
1.70000  LT 

2.80000  LT 
3.60000  LT 


8.40000  LT 

4.40000  LT 
180.00000  LT 

0.39700  LT 

8.80000  LT 
0.60000  LT 

2.80000  LT 

2.60000  LT 
1.30000  LT 

3.60000  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


FieUfiUk" 

Mess 

Hag 

Unit 

Flag  Data 

Meat 

stem 

Test  Name 

Boo) 

Cote 

Value  Meas 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIV OLATTLES 


ESB-94-03 

2NANIL2-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  jig/g  3FB-N 

R 

31.00000  ND 

ESB-94-03 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  ng/g  3FB-N 

8.20000  LT 

ESB-94-03 

33DCBD3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  gg/g  3FB-N 

5.00000  LT 

ESB-94-03 

3SDNA  3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000  jig/g  3FB-N 

21.00000  LT 

ESB-94-03 

3NANIL  3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000  (ig/g  3FB-N 

15.00000  LT 

ESB-94-03 

3NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000  \Lg/g  3FB-N 

2.90000  LT 

ESB-94-03 

46DN2C  4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  jig/g  3FB-N 

R 

50.00000  ND 

ESB-94-03 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  gg/g  3FB-N 

22.00000  LT 

ESB-94-03 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

R 

0.63000000  jig/g  3FB-N 

R 

1.00000  ND 

ESB-94-03 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000  fig/g  3FB-N 

8.50000  LT 

ESB-94-03 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  gg/g  3FB-N 

23.00000  LT 

ESB-94-03 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  gg/g  3FB-N 

2.80000  LT 

ESB-94-03 

4NANIL  4-NITROAN1LINE 

ND 

R 

3.10000000  (ig/g  3FB-N 

R 

31.00000  ND 

ESB-94-03 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  ng/g  3FB-N 

96.00000  LT 

ESB-94-03 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  >ig/g  3FB-N 

U 

0.00338 

ESB-94-03 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  gg/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-03 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000000  fig/g  3FB-N 

M 

0.00740  LT 

ESB-94-03 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  gg/g  3FB-N 

5.80000  LT 

ESB-94-03 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  gg/g  3FB-N 

5.10000  LT 

ESB-94-03 

ANIL  ANILINE 

ND 

R 

0.13000000  fig/g  3FB-N 

R 

2.00000  ND 

ESB-94-03 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  ng/g  3FB-N 

5.20000  LT 

ESB-94-03 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.06500000  jig/g  3FB-N 

5.90000  LT 

ESB-94-03 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  gg/g  3FB-N 

6.80000  LT 

ESB-94-03 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  >ig/g  3FB-N 

5.00000  LT 

ESB-94-03 

B2CLEEBIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  ng/g  3FB-N 

0.68000  LT 

ESB-94-03 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  ng/g  3FB-N 

7.70000  LT 

ESB-94-03 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000  ng/g  3FB-N 

9.80000  LT 

ESB-94-03 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000  *ig/g  3FB-N 

14.00000  LT 

ESB-94-03 

BBFAN  BENZO  [BJ  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  fig/g  3FB-N 

10.00000  LT 

ESB-94-03 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  ng/g  3FB-N 

0.00990  LT 

ESB-94-03 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  >ig/g  3FB-N 

28.00000  LT 

ESB-94-03 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000  pgTg  3FB-N 

0.00770  LT 

ESB-94-03 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

R 

0.13000000  fig/g  3FB-N 

R 

2.00000  ND 

ESB-94-03 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

R 

3.10000000  ng/g  3FB-N 

R 

3.10000  ND 

ESB-94-03 

BGHIPY  BENZO  |G,H.r)  PERYLENE 

0.35000000  pgfe  3FB-N 

15.00000  LT 

ESB-94-03 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  ng/g  3FB-N 

10.00000  LT 

ESB-94-03 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  Mg/g  3FB-N 

4.00000  LT 

ESB-94-03 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.03200000  fig/g  3FB-N 

7.40000  LT 

ESB-94-03 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  ng/g  3FB-N 

12.00000  LT 

ESB-94-03 

CL6CP  HEXACHLOROCY CLOPENT ADIENE 

LT 

0.52000000  ng/g  3FB-N 

54.00000  LT 

ESB-94-03 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  jig/g  3FB-N 

8.30000  LT 

ESB-94-03 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.68000000  ^^g  3FB-N 

0.03120  LT 

ESB-94-03 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  ng/g  3FB-N 

10.00000  LT 

ESB-94-03 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  jig/g  3FB-N 

15.00000  LT 

ESB-94-03 

CPMS024-CHL0R0PHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  jigfe  3FB-N 

5.30000  LT 

ESB-94-03 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  ng/g  3FB-N 

12.00000  LT 

ESB-94-03 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  fig/g  3FB-N 

12.00000  LT 

ESB-94-03 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  ng/g  3FB-N 

C 

0.00379 

ESB-94-03 

DBZRI  DIBENZORIRAN 

LT 

0.38000000  ng/g  3FB-N 

5.10000  LT 

ESB-94-03 

DCPD  DICY  CLOPENT  ADIENE 

LT 

0.57000000  jig/g  3FB-N 

5.50000  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


- FleUBkak  ' 

Meas 

FW 

Unit 

Flaf  Data 

Meat 

Test  Name 

Bool 

Cod* 

Value  Meas 

Code  Qoal 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESB-94-03 

DDVP  VAPONA 

LT 

0.06800000  ng/g  3FB-N 

8.50000  LT 

ESB-94-03 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  ng/g  3FB-N 

5.90000  LT 

ESB-94-03 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.06500000  jig/g  3FB-N 

3.30000  LT 

ESB-94-03 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.07900000  >ig/g  3FB-N 

0.00740  LT 

ESB-94-03 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  jig/g  3FB-N 

2.20000  LT 

ESB-94-03 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  jig/g  3FB-N 

33.00000  LT 

ESB-94-03 

DNOP  D I -N -OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  »ig/g  3FB-N 

1.50000  LT 

ESB-94-03 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

1.30000000  \ig/g  3FB-N 

0.01760  LT 

ESB-94-03 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  ng/g  3FB-N 

0.05040  LT 

ESB-94-03 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  ng/g  3FB-N 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-03 

ESFSG4  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  ng/g  3FB-N 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-03 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  ng/g  3FB-N 

R 

20.00000  ND 

ESB-94-03 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  ng/g  3FB-N 

24.00000  LT 

ESB-94-03 

FLRENEFLUORENE 

LT 

0.06500000  \igfg  3FB-N 

9.20000  LT 

ESB-94-03 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000  ng/g  3FB-N 

8.70000  LT 

ESB-94-03 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  ng/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-03 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  ng/g  3FB-N 

0.00630  LT 

ESB-94-03 

ICDPYRINDENO  [L23-C.D]  PYRENE 

LT 

2.40000000  fig/g  3FB-N 

21.00000  LT 

ESB-94-03 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.48000000  >ig/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-03 

ISOPHR ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  >ig/g  3FB-N 

2.40000  LT 

ESB-94-03 

KEP  KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  ng/g  3FB-N 

R 

20.00000  ND 

ESB-94-03 

LIN  LINDANE 

LT 

0.10000000  ng/g  3FB-N 

C 

0.00516 

ESB-94-03 

MEXCL  METHOXYCH,a>R 

LT 

0.26000000  jig/g  3FB-N 

0.07500  LT 

ESB-94-03 

MIREX  1,1  A*2,2»33  A,4,5,5.5  A.5B,6-DECACHLOROOCT 

LT 

0.14000000  Hg/g  3FB-N 

24.00000  LT 

ESB-94-03 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  fig/g  3FB-N 

21.00000  LT 

ESB-94-03 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  ng/g  3FB-N 

0.50000  LT 

ESB-94-03 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  Hg/g  3FB-N 

0.68200  LT 

ESB-94-03 

NNDME  N  -NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  fig/g  3FB-N 

9.70000  LT 

ESB-94-03 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  \ig/g  3FB-N 

6.80000  LT 

ESB-94-03 

NNDPA  N-NITROSO  DIPH EN YLAMINE 

LT 

0.29000000  ng/g  3FB-N 

3.70000  LT 

ESB-94-03 

OXAT  L4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000  >ig/g  3FB-N 

27.00000  LT 

ESB-94-03 

PCB016  PCB  1016 

LT 

0.32000000  ng/g  3FB-N 

0.38500  LT 

ESB-94-03 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0.32000000  >ig/g  3FB-N 

T 

038500  ND 

ESB-94-03 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  3FB-N 

T 

038500  ND 

ESB-94-03 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  >ig/g  3FB-N 

T 

038500  ND 

ESB-94-03 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  3FB-N 

T 

038500  ND 

ESB-94-03 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  fig/g  3FB-N 

T 

0.17600  ND 

ESB-94-03 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.79000000  ng/g  3FB-N 

0.17600  LT 

ESB-94-03 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  ng/g  3FB-N 

9.10000  LT 

ESB-94-03 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  ng/g  3FB-N 

9.90000  LT 

ESB-94-03 

PHENO  PHENOL 

LT 

0.05200000  *ig/g  3FB-N 

2.20000  LT 

ESB-94-03 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U-DICHLO 

LT 

0.06400000  ^g/g  3FB-N 

0.00810  LT 

ESB-94-03 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U-DICHLO 

LT 

0.06800000  ng/g  3FB-N 

0.00390  LT 

ESB-94-03 

PPDDT  2a2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  1,1,1  -TR1CH 

LT 

0.10000000  jig/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-03 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000000  Mg/g  3FB-N 

37.00000  LT 

ESB-94-03 

PYR  PYRENE 

LT 

0.08300000  Hg/g  3FB-N 

17.00000  LT 

ESB-94-03 

SUPON  2-CHLORO-l  -(2.4-DICHLOROPHENYL) VINYL 

LT 

0.92000000  jig/g  3FB-N 

19.00000  LT 

ESB-94-03 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  ng/g  3FB-N 

1.64000  LT 

ESB-94-04 

123TCB  U3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  ng/g  3FB-N 

5.80000  LT 

ESB-94-04 

124TCB  1 ,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  jig/g  3FB-N 

2.40000  LT 
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441 


Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


—i  i  ■ 

Mas 

F1h 

Unit 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Baol 

Cod* 

Value  Mess 

k sasa 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESB-94-04 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

R 

0.13000000  ng/g  3FB-N 

R 

2.00000  ND 

ESB-94-04 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

R 

3.10000000  ng/g  3FB-N 

R 

3.10000  ND 

ESB-94-04 

BGHIPYBENZO  [GJLI]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  Hg/g  3FB-N 

15.00000  LT 

ESB-94-04 

BKJFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  ng/g  3FB-N 

10.00000  LT 

ESB-94-04 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  >ig/g  3FB-N 

4.00000  LT 

ESB-94-04 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.03200000  ng/g  3FB-N 

7.40000  LT 

ESB-94-04 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  ftg/g  3FB-N 

12.00000  LT 

ESB-94-04 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000000  ng/g  3FB-N 

54.00000  LT 

ESB-94-04 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  ng/g  3FB-N 

8.30000  LT 

ESB-94-04 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.68000000  pxg/g  3FB-N 

0.03120  LT 

ESB-94-04 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SirLFTDE 

LT 

0.09700000  jig/g  3FB-N 

10.00000  LT 

ESB-94-04 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  jig/g  3FB-N 

15.00000  LT 

ESB-94-04 

CPMS024-CHL0R0PHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  ng/g  3FB-N 

5.30000  LT 

ESB-94-04 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  >ig/g  3FB-N 

12.00000  LT 

ESB-94-04 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  *ig/g  3FB-N 

12.00000  LT 

ESB-94-04 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  ng/g  3FB-N 

C 

0.00379 

ESB-94-04 

DBZFU  DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000  ng/g  3FB-N 

5.10000  LT 

ESB-94-04 

DC  PD  DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000  ng/g  3FB-N 

5.50000  LT 

ESB-94-04 

DDVP  VAPONA 

LT 

0.06800000  jig/g  3FB-N 

8.50000  LT 

ESB-94-04 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

1.70000000  ng/g  3FB-N 

5.90000  LT 

ESB-94-04 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.06500000  ^g/g  3FB-N 

3.30000  LT 

ESB-94-04 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.07900000  ng/g  3FB-N 

0.00740  LT 

ESB-94-04 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  ng/g  3FB-N 

2.20000  LT 

ESB-94-04 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  ng/g  3FB-N 

33.00000  LT 

ESB-94-04 

DNOP  DI-N -OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  |ig/g  3FB-N 

1.50000  LT 

ESB-94-04 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

1.30000000  jig/g  3FB-N 

0.01760  LT 

ESB-94-04 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  ng/g  3FB-N 

0.05040  LT 

ESB-94-04 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  >ig/g  3FB-N 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-04 

ESFS04  ENDOStrLFAN  StFLFATE 

LT 

1.20000000  pg/g  3FB-N 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-04 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  ng/g  3FB-N 

R 

20.00000  ND 

ESB-94-04 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  ng/g  3FB-N 

24.00000  LT 

ESB-94-04 

FLRENEFLUORENE 

LT 

0.06500000  ng/g  3FB-N 

9.20000  LT 

ESB-94-04 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000  ng/g  3FB-N 

8.70000  LT 

ESB-94-04 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  ng/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-04 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  (ig/g  3FB-N 

0.00630  LT 

ESB-94-04 

ICDPYRINDENO[U,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000  jig/g  3FB-N 

21.00000  LT 

ESB-94-04 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.48000000  ng/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-04 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  ng/g  3FB-N 

2.40000  LT 

ESB-94-04 

KEP  KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  ng/g  3FB-N 

R 

20.00000  ND 

ESB-94-04 

LIN  LINDANE 

LT 

0.10000000  ng/g  3FB-N 

C 

0.00516 

ESB-94-04 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  ng/g  3FB-N 

0.07500  LT 

ESB-94-04 

MIREX  l,lA,2,2*3,3A,4.5,5.5A.5B.6-DECACHLOROOCT 

LT 

0.14000000  ng/g  3FB-N 

24.00000  LT 

ESB-94-04 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  fig/g  3FBN 

21.00000  LT 

ESB-94-04 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  ng/g  3FB-N 

0.50000  LT 

ESB-94-04 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  p.g/g  3FB-N 

0.68200  LT 

ESB-94-04 

NNDME  N-NITROSODIMETH  YLAMINE 

LT 

0.46000000  ng/g  3FB-N 

9.70000  LT 

ESB-94-04 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  fig/g  3FB-N 

6.80000  LT 

ESB-94-04 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  Mg/g  3FB-N 

3.70000  LT 

ESB-94-04 

OXAT  1 ,4-OXATHI  ANE 

LT 

0.07500000  \igjg  3FB-N 

27.00000  LT 

ESB-94-04 

PCB016  PCB  1016 

LT 

0.32000000  ng/g  3FB-N 

0.38500  LT 

442 


Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES _ 

ESB-94-04  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  122 1 

ESB-94-04  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ESB-94-04  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ESB-94-04  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ESB-94-04  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ESB-94-04  PCB260  PCB  1260 

ESB-94-04  PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ESB-94-04  PHANT  PHENANTHRENE 

ESB-94-04  PHENO  PHENOL 

ESB-94-04  PPDDD  2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U-DICHLQ 
ESB-94-04  PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  1 , 1  -DICHLO 

ESB-94-04  PPDDT  2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-LU-TRICH 

ESB-94-04  PRTHN  PARATHION 

ESB-94-04  PYR  PYRENE 

ESB-94-04  SUPON  2-CHLORO-l  -(2,4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 
ESB-94-04  TXPHE  TOXAPHENE 


ESB-94-05 

ESB-94-05 

ESB-94-05 

ESB-94-05 

ESB-94-05 

ESB-94-05 

ESB-94-05 

ESB-94-05 

ESB-94-05 

ESB-94-05 

ESB-94-05 

ESB-94-05 

ESB-94-05 

ESB-94-05 

ESB-94-05 

ESB-94-05 

ESB-94-05 

ESB-94-05 

ESB-94-05 

ESB-94-05 

ESB-94-05 

ESB-94-05 

ESB-94-05 

ESB-94-05 

ESB-94-05 

ESB-94-05 

ESB-94-05 

ESB-94-05 

ESB-94-05 

ESB-94-05 

ESB-94-05 

ESB-94-05 

ESB-94-05 

ESB-94-05 


123TCB  1 ,2,3-TRICHLOROBENZENE 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

12DPH  1 ,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

13DNB  U-DINITROBENZENE 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

236TCP  23,6-TRICHLOROPHENOL 

245TCP  2,4,5-TRJCHLOROPHENOL 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

24DNT  2,4-DINTTROTOLl  IENE 

26DNA  2,6-DINITRO ANILINE 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

2CNAP  2-CHLORON  APHTH ALENE 

2MNAP  2-METHYLN  APHTH  ALENE 

2MP  2-METHYLPHENOL 

2N  ANIL  2-NITROANILINE 

2NP  2-NITROPHENOL 

33DCBD3,3-CICHLOROBENZIDINE 

35DNA  3,5-DINTTROANILINE 

3N  ANIL  3-NITROANILINE 

3NT  3-NITROTOLUENE 

46DN2C  4,6-DINTTRO-2-CRESOL 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

4MP  4-METHYLPHENOL 

4N  ANIL  4-NITROANILINE 

4NP  4-NITROPHENOL 


ND 

R 

0.32000000  gg/g  3FB-N 

ND 

R 

0.32000000  gg/g  3FB-N 

ND 

R 

0.32000000  (ig/g  3FB-N 

ND 

R 

0.32000000  gg/g  3FB-N 

ND 

R 

0.32000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.79000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.76000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.03200000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.05200000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.06400000  ng/g  3FB-N 

LT 

0.06800000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.10000000  gg/g  3FB-N 

LT 

1.70000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.08300000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.92000000  gg/g  3FB-N 

LT 

12.00000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.03200000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.22000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.04200000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.52000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.04200000  gg/g  3FB-N 

ND 

R 

0.63000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.03400000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.62000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.49000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.06100000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.06500000  gg/g  3FB-N 

LT 

3.00000000  gg/g  3FB-N 

LT 

4.70000000  gg/g  3FB-N 

LT 

1.40000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.57000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.32000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.05500000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.24000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.03200000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.09800000  gg/g  3FB-N 

ND 

R 

3.10000000  gg/g  3FB-N 

LT 

1.10000000  gg/g  3FB-N 

LT 

1.60000000  gg/g  3FB-N 

LT 

1.60000000  gg/g  3FB-N 

LT 

3.00000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.34000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.80000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.04100000  gg/g  3FB-N 

ND 

R 

0.63000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.93000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.17000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.24000000  gg/g  3FB-N 

ND 

R 

3.10000000  gg/g  3FB-N 

LT 

3.30000000  gg/g  3FB-N 

T  0.38500  ND 

T  0.38500  ND 

T  0.38500  ND 

T  0.38500  ND 

T  0.17600  ND 

0.17600  LT 
9.10000  LT 

9.90000  LT 

2.20000  LT 
0.00810  LT 
0.00390  LT 
0.00250  LT 

37.00000  LT 
17.00000  LT 
19.00000  LT 
1.64000  LT 

5.80000  LT 

2.40000  LT 

1.20000  LT 
13.00000  LT 

3.40000  LT 
0.45800  LT 

1.50000  LT 
1.70000  LT 

2.80000  LT 

3.60000  LT 

8.40000  LT 

4.40000  LT 
180.00000  LT 

0.39700  LT 

8.80000  LT 
0.60000  LT 

2.80000  LT 

2.60000  LT 
130000  LT 

3.60000  LT 

R  31.00000  ND 

8.20000  LT 
5.00000  LT 

21.00000  LT 
15.00000  LT 

2.90000  LT 

R  50.00000  ND 

22.00000  LT 
R  1.00000  ND 

8.50000  LT 
23.00000  LT 

2.80000  LT 
R  31.00000  ND 

96.00000  LT 


Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


w  r~i  ~u 

Men 

Of 

U  Bit 

Flat  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Nine 

Baal 

Cade 

Value  Meas 

ITtVvj 

Co4e  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESB-94-05 

ABHC  ALPHA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  ng/g  3FB-N 

U 

0.00338 

ESB-94-05 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  (ig/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-05 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000000  ng'g  3FB-N 

M 

0.00740  LT 

ESB-94-05 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  ng/g  3FB-N 

5.80000  LT 

ESB-94-05 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  3FB-N 

5.10000  LT 

ESB-94-05 

ANIL  ANILINE 

ND 

R 

0.13000000  |ig/g  3FB-N 

R 

2.00000  ND 

ESB-94-05 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  >ig/g  3FB-N 

5.20000  LT 

ESB-94-05 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.06500000  jig/g  3FB-N 

5.90000  LT 

ESB-94-05 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  ng/g  3FB-N 

6.80000  LT 

ESB-94-05 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  jig/g  3FB-N 

5.00000  LT 

ESB-94-05 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  fig/g  3FB-N 

0.68000  LT 

ESB-94-05 

B2EHP  BIS  (2-ETHY HEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  (ig/g  3FB-N 

7.70000  LT 

ESB-94-05 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000  jigfe  3FB-N 

9.80000  LT 

ESB-94-05 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000  ng/g  3FB-N 

14.00000  LT 

ESB-94-05 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  ng/g  3FB-N 

10.00000  LT 

ESB-94-05 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  ng/g  3FB-N 

0.00990  LT 

ESB-94-05 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  jig/g  3FB-N 

28.00000  LT 

ESB-94-05 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000  jig/g  3FB-N 

0.00770  LT 

ESB-94-05 

BENZIDBENZIDINE 

ND 

R 

0.13000000  (ig/g  3FB-N 

R 

2.00000  ND 

ESB-94-05 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

R 

3.10000000  *ig/g  3FB-N 

R 

3.10000  ND 

ESB-94-05 

BGHIPY  BENZO  |G,H,I1  PERYLENE 

LT 

0.18000000  ^ig/g  3FB-N 

15.00000  LT 

ESB-94-05 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  ng/g  3FB-N 

10.00000  LT 

ESB-94-05 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  ng/g  3FB-N 

4.00000  LT 

ESB-94-05 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.03200000  gg/g  3FB-N 

7.40000  LT 

ESB-94-05 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  fig/g  3FB-N 

12.00000  LT 

ESB-94-05 

CL6CP  HEXACHLOROC YCLOPENT ADIENE 

LT 

0.52000000  ^ig/g  3FB-N 

54.00000  LT 

ESB-94-05 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  Hg/g  3FB-N 

8.30000  LT 

ESB-94-05 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.68000000  pgfe  3FB-N 

0.03120  LT 

ESB-94-05 

CPMS  4-CHLOROP  HEN  YLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  ng'g  3FB-N 

10.00000  LT 

ESB-94-05 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  ng/g  3FB-N 

15.00000  LT 

ESB-94-05 

CPMS024-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  ^g/g  3FB-N 

5.30000  LT 

ESB-94-05 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  fig/g  3FB-N 

12.00000  LT 

ESB-94-05 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  ng/g  3FB-N 

12.00000  LT 

ESB-94-05 

DBHC  DELT  A-BEN  ZENE  HEXAC  HLORIDE 

LT 

0.21000000  >ig/g  3FB-N 

C 

0.00379 

ESB-94-05 

DBZFU  DIBENZORIRAN 

LT 

0.38000000  jig/g  3FB-N 

5.10000  LT 

ESB-94-05 

DCPD  DICY  CLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000  ^ig/g  3FB-N 

5.50000  LT 

ESB-94-05 

DDVP  VAPONA 

LT 

0.06800000  >ig/g  3FB-N 

8.50000  LT 

ESB-94-05 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  Mg/g  3FB-N 

5.90000  LT 

ESB-94-05 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.06500000  ng/g  3FB-N 

3.30000  LT 

ESB-94-05 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.07900000  jig/g  3FB-N 

0.00740  LT 

ESB-94-05 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  fig/g  3FB-N 

2.20000  LT 

ESB-94-05 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  ^ig/g  3FB-N 

33.00000  LT 

ESB-94-05 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  ng/g  3FB-N 

1.50000  LT 

ESB-94-05 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

1.30000000  ng/g  3FB-N 

0.01760  LT 

ESB-94-05 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  ng/g  3FB-N 

0.05040  LT 

ESB-94-05 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  ng/g  3FB-N 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-05 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  yg/g  3FB-N 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-05 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  >ig/g  3FB-N 

R 

20.00000  ND 

ESB-94-05 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  ng/g  3FB-N 

24.00000  LT 

ESB-94-05 

FLRENEFLUORENE 

LT 

0.06500000  ng/g  3FB-N 

9.20000  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


Chemical  Classy  SEMTVOLATILES _ 

ESB-94-05  HCBD  HEXACHLOROBUT  ATHENE  LT 

ESB-94-05  HPCL  HEPTACHLOR  LT 

ESB-94-05  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE  LT 

ESB-94-05  ICDPYR INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE  LT 

ESB-94-05  ISODR  ISODR1N  LT 

ESB-94-05  ISOPHR ISOPHORONE  LT 

ESB-94-05  KEP  KEPONE  ND 

ESB-94-05  LIN  LINDANE  LT 

ESB-94-05  MEXCL  METHOXYCHLOR  LT 

ESB-94-05  MIREX  l,lAA2,3,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACHLOROOCT  LT 
ESB-94-05  MLTHN  MALATHION  LT 

ESB-94-05  NAP  NAPHTHALENE  LT 

ESB-94-05  NB  NITROBENZENE  LT 

ESB-94-05  NNDMEN-NITROSODIMETHYLAMINE  LT 

ESB-94-05  NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE  LT 

ESB-94-05  NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE  LT 

ESB-94-05  OXAT  1,4-OXATHIANE  LT 

ESB-94-05  PCB016  PCB 1016  LT 

ESB-94-05  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221  ND 

ESB-94-05  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232  ND 

ESB-94-05  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242  ND 

ESB-94-05  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248  ND 

ESB-94-05  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254  ND 

ESB-94-05  PCB260  PCB  1260  LT 

ESB-94-05  PCP  PENTACHLOROPHENOL  LT 

ESB-94-05  PHANT  PHENANTHRENE  LT 

ESB-94-05  PHENO  PHENOL  LT 

ESB-94-05  PPDDD  2.2-BIS{PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLO  LT 
ESB-94-05  PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHU)ROPHENYL)-U-DICHLO  LT 
ESB-94-05  PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-U,I-TRICH  LT 
ESB-94-05  PRTHN  PARATHION  LT 

ESB-94-05  PYR  PYRENE  LT 

ESB-94-05  SUPON  2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL  LT 
ESB-94-05  TXPHE  TOXAPHENE  LT 


0.97000000  gg/g  3FB-N 
0.24000000  gg/g  3FB-N 
0.48000000  gg/g  3FB-N 
2.40000000  gg/g  3FB-N 
0.48000000  gg/g  3FB-N 
0.39000000  gg/g  3FB-N 
R  1.30000000  gg/g  3FB-N 
0.10000000  |ig/g  3FB-N 
0.26000000  gg/g  3FB-N 
0.14000000  gg/g  3FB-N 
0.18000000  gg/g  3FB-N 
0.74000000  gg/g  3FB-N 
1.80000000  gg/g  3FB-N 
0.46000000  gg/g  3FB-N 
1.10000000  gg/g  3FB-N 
0.29000000  gg/g  3FB-N 
0.07500000  gg/g  3FB-N 
0.32000000  gg/g  3FB-N 
R  0.32000000  gg/g  3FB-N 

R  0.32000000  gg/g  3FB-N 

R  0.32000000  gg/g  3FB-N 

R  0.32000000  gg/g  3FB-N 

R  0.32000000  gg/g  3FB-N 

0.79000000  gg/g  3FB-N 
0.76000000  gg/g  3FB-N 
0.03200000  gg/g  3FB-N 
0.05200000  gg/g  3FB-N 
0.06400000  gg/g  3FB-N 
0.06800000  gg/g  3FB-N 
0.10000000  gg/g  3FB-N 
1.70000000  gg/g  3FB-N 
0.08300000  gg/g  3FB-N 
0.92000000  gg/g  3FB-N 
12.00000000  gg/g  3FB-N 


ESB-94-06 

123TCB  1.2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  ng/g  3FB-N 

ESB-94-06 

123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.03200000  gg/g  3FB-N 

ESB-94-06 

124TCB  U.4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  gg/g  3FB-N 

ESB-94-06 

124TCB  U.4-TR1CHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.22000000  gg/g  3FB-N 

ESB-94-06 

12DCLB  1.2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  gg/g  3FB-N 

ESB-94-06 

12DCLB 1 ,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.04200000  gg/g  3FB-N 

ESB-94-06 

12DPH  1 ,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  gg/g  3FB-N 

ESB-94-06 

12DPH  1 ,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

D 

0.52000000  gg/g  3FB-N 

ESB-94-06 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  gg/g  3FB-N 

ESB-94-06 

13DCLB1.3-DICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.04200000  gg/g  3FB-N 

ESB-94-06 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ND 

DR 

0.63000000  gg/g  3FB-N 

ESB-94-06 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  gg/g  3FB-N 

ESB-94-06 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  gg/g  3FB-N 

ESB-94-06 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.03400000  gg/g  3FB-N 

ESB-94-06 

236TCP  2,3,6-TRlCHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  gg/g  3FB-N 

ESB-94-06 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.62000000  gg/g  3FB-N 

R 

C 


T 

T 

T 

T 

T 


8.70000  LT 
0.00250  LT 
0.00630  LT 

21.00000  LT 
0.00250  LT 
2.40000  LT 
20.00000  ND 
0.00516 
0.07500  LT 
24.00000  LT 
21.00000  LT 
0.50000  LT 
0.68200  LT 

9.70000  LT 

6.80000  LT 

3.70000  LT 
27.00000  LT 

0.38500  LT 
0.38500  ND 
0.38500  ND 
0.38500  ND 
0.38500  ND 
0.17600  ND 
0.17600  LT 
9.10000  LT 
9.90000  LT 

2.20000  LT 
0.00810  LT 
0.00390  LT 
0.00250  LT 

37.00000  LT 
17.00000  LT 
19.00000  LT 
1.64000  LT 

5.80000  LT 
5.80000  LT 
2.40000  LT 

2.40000  LT 

1.20000  LT 
1.20000  LT 

13.00000  LT 
13.00000  LT 

3.40000  LT 
3.40000  LT 
0.45800  LT 
0.45800  LT 
1.50000  LT 
1.50000  LT 
1.70000  LT 
1.70000  LT 


Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


i*?  p  1  r1  V 

Mem 

F1h 

limit 

Flat  Data 

Meat 

Site  ID 

Test  Name 

Bm) 

Cede 

Value  Meas 

Blank  ID 

Co4e  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESB-94-06 

245TCP  2,4,5-TRlCHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  \igjg  3FB-N 

2.80000  LT 

ESB-94-06 

245TCP  2,4,5-TRlCHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.49000000  ng/g  3FB-N 

2.80000  LT 

ESB-94-06 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  yigfg  3FB-N 

3.60000  LT 

ESB-94-06 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.06100000  ng/g  3FB-N 

3.60000  LT 

ESB-94-06 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  fig/g  3FB-N 

8.40000  LT 

ESB-94-06 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.06500000  ng/g  3FB-N 

8.40000  LT 

ESB-94-06 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  \ig/g  3FB-N 

4.40000  LT 

ESB-94-06 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

D 

3.00000000  \ig/g  3FB-N 

4.40000  LT 

ESB-94-06 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000  ftg/g  3FB-N 

180.00000  LT 

ESB-94-06 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

D 

4.70000000  jig/g  3FB-N 

180.00000  LT 

ESB-94-06 

24DNT  2,4-DINTTROTOLUENE 

LT 

1.40000000  fig/g  3FB-N 

0.39700  LT 

ESB-94-06 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

D 

1.40000000  jig/g  3FB-N 

0.39700  LT 

ESB-94-06 

26DNA  2,6-DINTTRO ANILINE 

LT 

0.57000000  figfe  3FB-N 

8.80000  LT 

ESB-94-06 

26DNA  2,6-DINITRO  ANILINE 

LT 

D 

0.57000000  ^g/g  3FB-N 

8.80000  LT 

ESB-94-06 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000  fig/g  3FB-N 

0.60000  LT 

ESB-94-06 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

D 

0.32000000  jig/g  3FB-N 

0.60000  LT 

ESB-94-06 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  ^g/g  3FB-N 

2.80000  LT 

ESB-94-06 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.05500000  ng/g  3FB-N 

2.80000  LT 

ESB-94-06 

2CNAP  2-CHLORON APHTH ALENE 

LT 

0.24000000  ^ig/g  3FB-N 

2.60000  LT 

ESB-94-06 

2CNAP  2-CHLORON  APHTH  ALENE 

LT 

D 

0.24000000  ng/g  3FB-N 

2.60000  LT 

ESB-94-06 

2MNAP  2-METHYLN  APHTH  ALENE 

LT 

0.03200000  ^g/g  3FB-N 

1.30000  LT 

ESB-94-06 

2MNAP  2-METHYLN  APHTH  ALENE 

LT 

D 

0.03200000  \LgJg  3FB-N 

1.30000  LT 

ESB-94-06 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  ng/g  3FB-N 

3.60000  LT 

ESB-94-06 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

D 

0.09800000  ng/g  3FB-N 

3.60000  LT 

ESB-94-06 

2N  ANIL  2-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  ng/g  3FB-N 

R 

31.00000  ND 

ESB-94-06 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

DR 

3.10000000  ng/g  3FB-N 

R 

31.00000  ND 

ESB-94-06 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  \kgjg  3FB-N 

8.20000  LT 

ESB-94-06 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

D 

1.10000000  jig/g  3FB-N 

8.20000  LT 

ESB-94-06 

33DCBD3,3-CICHLOROBENZlDINE 

LT 

1.60000000  \xgjg  3FB-N 

5.00000  LT 

ESB-94-06 

33DCBD3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

D 

1.60000000  ng/g  3FB-N 

5.00000  LT 

ESB-94-06 

35DNA  3, 5-DINTTRO ANILINE 

LT 

1.60000000  \igjg  3FB-N 

21.00000  LT 

ESB-94-06 

35DNA  3, 5-DINTTRO  ANILINE 

LT 

D 

1.60000000  fig/g  3FB-N 

21.00000  LT 

ESB-94-06 

3NANIL  3-NTTROANILINE 

LT 

3.00000000  ^g/g  3FB-N 

15.00000  LT 

ESB-94-06 

3N  ANIL  3-NITROANILINE 

LT 

D 

3.00000000  pg/g  3FB-N 

15.00000  LT 

ESB-94-06 

3  NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000  pg/g  3FB-N 

2.90000  LT 

ESB-94-06 

3NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

D 

0.34000000  >ig/g  3FB-N 

2.90000  LT 

ESB-94-06 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  fig/g  3FB-N 

R 

50.00000  ND 

ESB-94-06 

46DN2C  4,6-DINTTRO-2-CRESOL 

LT 

D 

0.80000000  >ig/g  3FB-N 

R 

50.00000  ND 

ESB-94-06 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  fig/g  3FB-N 

22.00000  LT 

ESB-94-06 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

D 

0.04100000  \igjg  3FB-N 

22.00000  LT 

ESB-94-06 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

R 

0.63000000  ^g/g  3FB-N 

R 

1.00000  ND 

ESB-94-06 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

DR 

0.63000000  \igjg  3FB-N 

R 

1.00000  ND 

ESB-94-06 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000  ^g/g  3FB-N 

8.50000  LT 

ESB-94-06 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

D 

0.93000000  ng/g  3FB-N 

8.50000  LT 

ESB-94-06 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  \igjg  3FB-N 

23.00000  LT 

ESB-94-06 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

D 

0.17000000  \xgjg  3FB-N 

23.00000  LT 

ESB-94-06 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  \igjg  3FB-N 

2.80000  LT 

ESB-94-06 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

D 

0.24000000  \xgjg  3FB-N 

2.80000  LT 

ESB-94-06 

4N  ANIL  4-NITRO  ANI  LINE 

ND 

R 

3.10000000  \igjg  3FB-N 

R 

31.00000  ND 

ESB-94-06 

4N  ANIL  4-NTTROANILINE 

ND 

DR 

3.10000000  \igjg  3FB-N 

R 

31.00000  ND 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES _ ~ 

ESB-94-06  4NP  4-NTTROPHENOL 

ESB-94-06  4NP  4-NITROPHENOL 

ESB-94-06  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESB-94-06  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESB-94-06  AENSLF  ALPHA-ENDOSULF  AN 

ESB-94-06  AENSLF  ALPHA-ENDOSULF  AN 

ESB-94-06  ALDRN  ALDRIN 

ESB-94-06  ALDRN  ALDRIN 

ESB-94-06  ANAPN  ACENEPHTHENE 

ESB-94-06  ANAPN  ACENEPHTHENE 

ESB-94-06  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

ESB-94-06  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

ESB-94-06  ANIL  ANILINE 

ESB-94-06  ANIL  ANILINE 

ESB-94-06  ANTRC  ANTHRACENE 

ESB-94-06  ANTRC  ANTHRACENE 

ESB-94-06  ATZ  ATRAZINE 

ESB-94-06  ATZ  ATRAZINE 

ESB-94-06  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ESB-94-06  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ESB-94-06  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ESB-94-06  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ESB-94-06  B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

ESB-94-06  B2CLEE BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

ESB-94-06  B2EHP  BIS  (2-ETHY HEXYL)  PHTHALATE 

ESB-94-06  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

ESB-94-06  BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

ESB-94-06  BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

ESB-94-06  BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

ESB-94-06  BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

ESB-94-06  BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

ESB-94-06  BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

ESB-94-06  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESB-94-06  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESB-94-06  BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

ESB-94-06  BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

ESB-94-06  BENSLFBETA-ENDOSULFAN 
ESB-94-06  BENSLFBETA-ENDOSULFAN 
ESB-94-06  BENZID  BENZIDINE 

ESB-94-06  BENZID  BENZIDINE 

ESB-94-06  BENZO  BENZOIC  ACID 

ESB-94-06  BENZO  BENZOIC  ACID 

ESB-94-06  BGHIPY  BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

ESB-94-06  BGHIPY  BENZO  PERYLENE 

ESB-94-06  BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

ESB-94-06  BKFAN  BENZO  JK]  FLUORANTHENE 

ESB-94-06  BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ESB-94-06  BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ESB-94-06  CHRY  CHRYSENE 

ESB-94-06  CHRY  CHRYSENE 


LT  3.30000000 

LT  D  3.30000000 

LT  1.30000000 

LT  D  1.30000000 

LT  0.40000000 

LT  D  0.40000000 

LT  1.30000000 

LT  D  1.30000000 

LT  0.04100000 

LT  D  0.04100000 

LT  0.03300000 

LT  D  0.03300000 

ND  R  0.13000000 

ND  DR  0.13000000 

LT  0.71000000 

LT  D  0.71000000 

LT  0.06500000 

LT  D  0.06500000 

LT  0.19000000 

LT  D  0.19000000 

LT  0.44000000 

LT  D  0.44000000 

LT  0.36000000 

LT  D  0.36000000 

LT  0.48000000 

LT  D  0.48000000 

LT  0.04100000 

LT  D  0.04100000 

LT  1.20000000 

LT  D  1.20000000 

LT  0.31000000 

LT  D  0.31000000 

LT  1.30000000 

LT  D  1.30000000 

LT  1.80000000 

LT  D  1.80000000 

LT  2.40000000 

LT  D  2.40000000 

ND  R  0.13000000 

ND  DR  0.13000000 

ND  R  3.10000000 

ND  DR  3.10000000 

LT  0.18000000 

LT  D  0.18000000 

LT  0.13000000 

LT  D  0.13000000 

LT  0.03200000 

LT  D  0.03200000 

LT  0.03200000 

LT  D  0.03200000 


Mg/g  3FB-N 

Mg/g  3FB-N 

Mg/g  3FB-N  U 

Mg/g  3FB-N  U 

Mg/g  3FB-N 

jig/g  3FB-N 

fig/g  3FB-N 

Mg/g  3FB-N 

M-g/g  3FB-N 

Mg/g  3FB-N 

Mg/g  3FB-N 

Mg/g  3FB-N 

M-g/g  3FB-N  R 

Mg/g  3FB-N  R 

Mg/g  3FB-N 

Mg/g  3FB-N 

Mg/g  3FB-N 

Mg/g  3FB-N 

Mg/g  3FB-N 

Mg/g  3FB-N 

Mg/g  3FB-N 

Mg/g  3FB-N 

Mg/g  3FB-N 

Mg/g  3FB-N 

Mg/g  3FB-N 

Mg/g  3FB-N 

Mg/g  3FB-N 

Mg/g  3FB-N 

Mg/g  3FB-N 

Mg/g  3FB-N 

Mg/g  3FB-N 

Mg/g  3FB-N 

Mg/g  3FB-N 

Mg/g  3FB-N 

Mg/g  3FB-N 

Mg/g  3FB-N 

Mg/g  3FB-N 

Mg/g  3FB-N 

Mg/g  3FB-N  R 

Mg/g  3FB-N  R 

Mg/g  3FB-N  R 

Mg/g  3FB-N  R 

Mg/g  3FB-N 

Mg/g  3FB-N 

Mg/g  3FB-N 

Mg/g  3FB-N 

Mg/g  3FB-N 

Mg/g  3FB-N 

Mg/g  3FB-N 

Mg/g  3FB-N 


96.00000  LT 
96.00000  LT 
0.00338 
0.00338 
0.00250  LT 
0.00250  LT 
M  0.00740  LT 

M  0.00740  LT 

5.80000  LT 

5.80000  LT 

5.10000  LT 

5.10000  LT 
2.00000  ND 
2.00000  ND 
5.20000  LT 
5.20000  LT 
5.90000  LT 
5.90000  LT 

6.80000  LT 

6.80000  LT 
5.00000  LT 
5.00000  LT 
0.68000  LT 
0.68000  LT 
7.70000  LT 
7.70000  LT 

9.80000  LT 

9.80000  LT 

14.00000  LT 
14.00000  LT 
10.00000  LT 
10.00000  LT 
0.00990  LT 
0.00990  LT 
28.00000  LT 
28.00000  LT 
0.00770  LT 
0.00770  LT 
2.00000  ND 
2.00000  ND 

3.10000  ND 

3.10000  ND 

15.00000  LT 
15.00000  LT 
10.00000  LT 
10.00000  LT 
4.00000  LT 
4.00000  LT 
7.40000  LT 
7.40000  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESB-94-06 

FLRENEFLUOREKE 

LT 

0.06500000  figjg  3FB-N 

9.20000  LT 

ESB-94-06 

FLRENEFLUORENE 

LT 

D 

0.06500000  ng/g  3FB-N 

9.20000  LT 

ESB-94-06 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000  fig/g  3FB-N 

8.70000  LT 

ESB-94-06 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

D 

0.97000000  figjg  3FB-N 

8.70000  LT 

ESB-94-06 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  jig/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-06 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

D 

0.24000000  ng/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-06 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  ng/g  3FB-N 

0.00630  LT 

ESB-94-06 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

D 

0.48000000  ng/g  3FB-N 

0.00630  LT 

ESB-94-06 

ICDPYR INDENO  [U,3-C,DJ  PYRENE 

LT 

2.40000000  (ig/g  3FB-N 

21.00000  LT 

ESB-94-06 

ICDPYRINDENOIU,3-C,Dl  PYRENE 

LT 

D 

2.40000000  figjg  3FB-N 

21.00000  LT 

ESB-94-06 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.48000000  fig/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-06 

ISODR  ISODRIN 

LT 

D 

0.48000000  |ig/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-06 

ISOPHR ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  ng/g  3FB-N 

2.40000  LT 

ESB-94-06 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

D 

0.39000000  ng/g  3FB-N 

2.40000  LT 

ESB-94-06 

KEP  KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  fig/g  3FB-N 

R 

20.00000  ND 

ESB-94-06 

KEP  KEPONE 

ND 

DR 

1.30000000  figjg  3FB-N 

R 

20.00000  ND 

ESB-94-06 

LIN  LINDANE 

LT 

0.10000000  ng/g  3FB-N 

C 

0.00516 

ESB-94-06 

LIN  LINDANE 

LT 

D 

0.10000000  fig/g  3FB-N 

C 

0.00516 

ESB-94-06 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  ng/g  3FB-N 

0.07500  LT 

ESB-94-06 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

D 

0.26000000  ng/g  3FB-N 

0.07500  LT 

ESB-94-06 

MIREX  l,lA.2,2,3.3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACHLOROOCT 

LT 

0.14000000  ng/g  3FB-N 

24.00000  LT 

ESB-94-06 

MIREX  1,1A,2,2,3,3A4,5,5,5A5B,6-DECACHL0R00CT 

LT 

D 

0.14000000  fig/g  3FB-N 

24.00000  LT 

ESB-94-06 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  fig/g  3FB-N 

21.00000  LT 

ESB-94-06 

MLTHN  MALATHION 

LT 

D 

0.18000000  fig/g  3FB-N 

21.00000  LT 

ESB-94-06 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  fig/g  3FB-N 

0.50000  LT 

ESB-94-06 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

D 

0.74000000  ng/g  3FB-N 

0.50000  LT 

ESB-94-06 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  fig/g  3FB-N 

0.68200  LT 

ESB-94-06 

NB  NITROBENZENE 

LT 

D 

1.80000000  figjg  3FB-N 

0.68200  LT 

ESB-94-06 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  fig/g  3FB-N 

9.70000  LT 

ESB-94-06 

NNDMEN-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

D 

0.46000000  fig/g  3FB-N 

9.70000  LT 

ESB-94-06 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  ng/g  3FB-N 

6.80000  LT 

ESB-94-06 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

D 

1.10000000  ng/g  3FB-N 

6.80000  LT 

ESB-94-06 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  fig/g  3FB-N 

3.70000  LT 

ESB-94-06 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

D 

0.29000000  fig/g  3FB-N 

3.70000  LT 

ESB-94-06 

OXAT  1 ,4-OXATHl  ANE 

LT 

0.07500000  fig/g  3FB-N 

27.00000  LT 

ESB-94-06 

OXAT  1 ,4-OXATHI  ANE 

LT 

D 

0.07500000  fig/g  3FB-N 

27.00000  LT 

ESB-94-06 

PCB016  PCB  1016 

LT 

0.32000000  figjg  3FB-N 

0.38500  LT 

ESB-94-06 

PC  BO  16  PCB  1016 

LT 

D 

0.32000000  fig/g  3FB-N 

0.38500  LT 

ESB-94-06 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

DR 

0.32000000  fig/g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-06 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0.32000000  fig/g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-06 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

DR 

0.32000000  (ig/g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-06 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0.32000000  fig/g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-06 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

DR 

0.32000000  ug  g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-06 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  fig/g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-06 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

DR 

0.32000000  fig/g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-06 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0.32000000  fig/g  3FB-N 

T 

0 38500  ND 

ESB-94-06 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

DR 

0.32000000  fig/g  3FB-N 

T 

0.17600  ND 

ESB-94-06 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  (ig/g  3FB-N 

T 

0.17600  ND 

ESB-94-06 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.79000000  fig/g  3FB-N 

0.17600  LT 

ESB-94-06 

PCB260  PCB  1260 

LT 

D 

0.79000000  figjg  3FB-N 

0.17600  LT 

Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


Meat 

FIk 

Ufth 

Flat  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Nim 

Baal 

CmU 

Value  Meas 

E9 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESB-94-06 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  ng'g  3FB-N 

9.10000  LT 

ESB-94-06 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.76000000  jig/ g  3FB-N 

9.10000  LT 

ESB-94-06 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  ng/g  3FB-N 

9.90000  LT 

ESB-94-06 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

D 

0.03200000  ng/g  3FB-N 

9.90000  LT 

ESB-94-06 

PHENO  PHENOL 

LT 

0.05200000  jig/g  3FB-N 

2.20000  LT 

ESB-94-06 

PHENO  PHENOL 

LT 

D 

0.05200000  ng/g  3FB-N 

2.20000  LT 

ESB-94-06 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,  1  -DICHLO 

LT 

0.06400000  fig/g  3FB-N 

0.00810  LT 

ESB-94-06 

PPDDD  2*2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1 ,  1 -DICHLO 

LT 

D 

0.06400000  ^g/g  3FB-N 

0.00810  LT 

ESB-94-06 

PPDDE  2^2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLO 

LT 

0.06800000  \ig!g  3FB-N 

0.00390  LT 

ESB-94-06 

PPDDE  2>BIS(PARA-CHLOROPHENVL>-L1-DICHLO 

LT 

D 

0.06800000  ^g/g  3FB-N 

0.00390  LT 

ESB-94-06 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1,1,1  -TRICH 

LT 

0.10000000  ng/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-06 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l ,  1,1  -TRJCH 

LT 

D 

0.10000000  \ig/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-06 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000000  ^g/g  3FB-N 

37.00000  LT 

ESB-94-06 

PRTHN  PARATHION 

LT 

D 

1.70000000  ^g/g  3FB-N 

37.00000  LT 

ESB-94-06 

PYR  PYRENE 

0.23000000  ng/g  3FB-N 

17.00000  LT 

ESB-94-06 

PYR  PYRENE 

LT 

D 

0.08300000  \igjg  3FB-N 

17.00000  LT 

ESB-94-06 

SUPON  2-CHLORO-l  -(2,4-DICHLOROPHENYL) VINYL 

LT 

0.92000000  ng/g  3FB-N 

19.00000  LT 

ESB-94-06 

SUPON  2-CHLORO-l -(2,4-DICHLOROPHENYL) VINYL 

LT 

D 

0.92000000  |Ag/g  3FB-N 

19.00000  LT 

ESB-94-06 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  Hg/g  3FB-N 

1.64000  LT 

ESB-94-06 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

D 

12.00000000  >ig/g  3FB-N 

1.64000  LT 

ESB-94-07 

123TCB  1,23-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  fig/g  3FB-N 

5.80000  LT 

ESB-94-07 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  ng'g  3FB-N 

2.40000  LT 

ESB-94-07 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  |ig/g  3FB-N 

1.20000  LT 

ESB-94-07 

12DPH  1 ,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  \kgjg  3FB-N 

13.00000  LT 

ESB-94-07 

13DCLB  13-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  ng/g  3FB-N 

3.40000  LT 

ESB-94-07 

13DNB  U-DINITROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  ^g/g  3FB-N 

0.45800  LT 

ESB-94-07 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  ng'g  3FB-N 

1.50000  LT 

ESB-94-07 

236TCP  23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  ^g/g  3FB-N 

1.70000  LT 

ESB-94-07 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  \xgjg  3FB-N 

2.80000  LT 

ESB-94-07 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  ^g/g  3FB-N 

3.60000  LT 

ESB-94-07 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  fig/g  3FB-N 

8.40000  LT 

ESB-94-07 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  fig/g  3FB-N 

4.40000  LT 

ESB-94-07 

24DNP  2,4-DINTTROPHENOL 

LT 

4.70000000  jig/g  3FB-N 

180.00000  LT 

ESB-94-07 

24DNT  2,4-DINITROTOLirENE 

LT 

1.40000000  ^ig/g  3FB-N 

0.39700  LT 

ESB-94-07 

26DNA  2,6-DINITRO ANILINE 

LT 

0.57000000  fig/g  3FB-N 

8.80000  LT 

ESB-94-07 

26DNT  2,6-DINITROTOLt  FENE 

LT 

0.32000000  ^g/g  3FB-N 

0.60000  LT 

ESB-94-07 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  ng/g  3FB-N 

2.80000  LT 

ESB-94-07 

2CNAP  2-CHLORON  APHTHALENE 

LT 

0.24000000  ^ig/g  3FB-N 

2.60000  LT 

ESB-94-07 

2MNAP  2-METHYLN APHTHALENE 

0.05800000  ^g/g  3FB-N 

1.30000  LT 

ESB-94-07 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  ng/g  3FB-N 

3.60000  LT 

ESB-94-07 

2N  ANIL  2-NTTROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  ytgjg  3FB-N 

R 

31.00000  ND 

ESB-94-07 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  fig/g  3FB-N 

8.20000  LT 

ESB-94-07 

33DCBD33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  ng/g  3FB-N 

5.00000  LT 

ESB-94-07 

35DNA  3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000  ^g/g  3FB-N 

21.00000  LT 

ESB-94-07 

3N  ANIL  3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000  jig/g  3FB-N 

15.00000  LT 

ESB-94-07 

3NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000  \xgjg  3FB-N 

2.90000  LT 

ESB-94-07 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  ng/g  3FB-N 

R 

50.00000  ND 

ESB-94-07 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  ng/g  3FB-N 

22.00000  LT 

ESB-94-07 

4C  ANIL  4-CHLORO  ANILINE 

ND 

R 

0.63000000  fig/g  3FB-N 

R 

1.00000  ND 

ESB-94-07 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000  Mg/g  3FB-N 

8.50000  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


Chemical  Classy  SEMTV OLATILES _ 

ESB-94-07  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ESB-94-07  4MP  4-METHYLPHENOL 

ESB-94-07  4N  ANIL  4-NTTRO ANILINE 

ESB-94-07  4NP  4-NITROPHENOL 

ESB-94-07  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESB-94-07  AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

ESB-94-07  ALDRN  ALDRIN 

ESB-94-07  ANAPN  ACENEPHTHENE 

ESB-94-07  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

ESB-94-07  ANIL  ANILINE 

ESB-94-07  ANTRC  ANTHRACENE 

ESB-94-07  ATZ  ATRAZINE 

ESB-94-07  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 
ESB-94-07  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 
ESB-94-07  B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 
ESB-94-07  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 
ESB-94-07  BAANT  BENZO  (A]  ANTHRACENE 
ESB-94-07  BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 
ESB-94-07  BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 
ESB-94-07  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 
ESB-94-07  BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 
ESB-94-07  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 
ESB-94-07  BENZID  BENZIDINE 

ESB-94-07  BENZO  BENZOIC  ACID 

ESB-94-07  BGHIPY  BENZO  [G,HJ]  PERYLENE 

ESB-94-07  BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

ESB-94-07  BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ESB-94-07  CHRY  CHRYSENE 

ESB-94-07  CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

ESB-94-07  CL6CP  HEXACHLOROCY CLOPENT ADIENE 
ESB-94-07  CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

ESB-94-07  CLDAN  CHLORDANE 

ESB-94-07  CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

ESB-94-07  CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

ESB-94-07  CPMS024-CHL0R0PHENYLMETHYL  SULFONE 

ESB-94-07  DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

ESB-94-07  DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

ESB-94-07  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESB-94-07  DBZFU  DIBENZOFURAN 

ESB-94-07  DCPD  DICY  CLOPENT ADIENE 

ESB-94-07  DDVP  VAPONA 

ESB-94-07  DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

ESB-94-07  DITH  DITHIANE 

ESB-94-07  DLDRN  DIELDRIN 

ESB-94-07  DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

ESB-94-07  DNBP  DI-N -BUTYL  PHTHALATE 

ESB-94-07  DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

ESB-94-07  ENDRN  ENDRIN 

ESB-94-07  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ESB-94-07  ENDRN  ENDRIN  KETONE 


LT 

0.17000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.24000000  gg/g  3FB-N 

ND 

R 

3.10000000  gg/g  3FB-N 

LT 

3.30000000  gg/g  3FB-N 

LT 

1.30000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.40000000  gg/g  3FB-N 

LT 

1.30000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.04100000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.03300000  gg/g  3FB-N 

ND 

R 

0.13000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.71000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.06500000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.19000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.44000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.36000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.48000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.04100000  gg/g  3FB-N 

LT 

1.20000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.31000000  gg/g  3FB-N 

LT 

1.30000000  gg/g  3FB-N 

LT 

1.80000000  gg/g  3FB-N 

LT 

2.40000000  gg/g  3FB-N 

ND 

R 

0.13000000  gg/g  3FB-N 

ND 

R 

3.10000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.18000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.13000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.03200000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.03200000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.08000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.52000000  gg/g  3FB-N 

LT 

1.80000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.68000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.09700000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.32000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.06600000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.31000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.07100000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.21000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.38000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.57000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.06800000  gg/g  3FB-N 
0.40000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.06500000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.07900000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.06300000  gg/g  3FB-N 

LT 

1.30000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.23000000  gg/g  3FB-N 

LT 

1.30000000  gg/g  3FB-N 

LT 

1.80000000  gg/g  3FB-N 

ND 

R 

0.28000000  gg/g  3FB-N 

23.00000  LT 

2.80000  LT 

R  31.00000  ND 

96.00000  LT 

U  0.00338 

0.00250  LT 
M  0.00740  LT 

5.80000  LT 

3.10000  LT 

R  2.00000  ND 

5.20000  LT 
5.90000  LT 

6.80000  LT 
5.00000  LT 
0.68000  LT 
7.70000  LT 

9.80000  LT 
14.00000  LT 
10.00000  LT 

0.00990  LT 
28.00000  LT 
0.00770  LT 
R  2.00000  ND 

R  3.10000  ND 

15.00000  LT 
10.00000  LT 
4.00000  LT 
7.40000  LT 
12.00000  LT 
54.00000  LT 

8.30000  LT 
0.03120  LT 

10.00000  LT 
15.00000  LT 

5.30000  LT 
12.00000  LT 
12.00000  LT 

C  0.00379 

5.10000  LT 

5.50000  LT 

8.50000  LT 
5.90000  LT 

3.30000  LT 
0.00740  LT 
2.20000  LT 

33.00000  LT 

1.50000  LT 
0.01760  LT 
0.05040  LT 

T  0.00250  ND 


Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


Mms 

Fkc 

Halt 

Flag  Date 

Meat 

Site  ID 

Test  Name 

B*el 

Code 

Value  Mns 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMTVOLATELES 


ESB-94-07 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  ng/g  3FB-N 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-07 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  ng/g  3FB-N 

R 

20.00000  ND 

ESB-94-07 

FANT  FLUORANTHENE 

0.05700000  ng/g  3FB-N 

24.00000  LT 

ESB-94-07 

FLRENEFLUORENE 

LT 

0.06500000  fig/g  3FB-N 

9.20000  LT 

ESB-94-07 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000  fig/g  3FB-N 

8.70000  LT 

ESB-94-07 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  ng/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-07 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  jig/g  3FB-N 

0.00630  LT 

ESB-94-07 

ICDPYRENDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000  Hg/g  3FB-N 

21.00000  LT 

ESB-94-07 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.48000000  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-07 

ISOPHR 1SOPHORONE 

LT 

0.39000000  ^g/g  3FB-N 

2.40000  LT 

ESB-94-07 

KEP  KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  ng/g  3FBN 

R 

20.00000  ND 

ESB-94-07 

LIN  LINDANE 

LT 

0.10000000  fig/g  3FB-N 

C 

0.00516 

ESB-94-07 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  *ig/g  3FB-N 

0.07500  LT 

ESB-94-07 

MIREX  UA,2,23,3A.4,5,5,5A,5B.6-DECACHLOROOCT 

LT 

0.14000000  fig/g  3FB-N 

24.00000  LT 

ESB-94-07 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  ng/g  3FB-N 

21.00000  LT 

ESB-94-07 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  *ig/g  3FB-N 

0.50000  LT 

ESB-94-07 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  ^g/g  3FB-N 

0.68200  LT 

ESB-94-07 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  fig/g  3FB-N 

9.70000  LT 

ESB-94-07 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  ng/g  3FBN 

6.80000  LT 

ESB-94-07 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  jig/g  3FBN 

3.70000  LT 

ESB-94-07 

OXAT  1 , 4-OXATHI ANE 

LT 

0.07500000  )igfg  3FB-N 

27.00000  LT 

ESB-94-07 

PC  BO  16  PCB1016 

LT 

0.32000000  ng'g  3FB-N 

0.38500  LT 

ESB-94-07 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-07 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-07 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  ^g/g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-07 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-07 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  fig/g  3FB-N 

T 

0.17600  ND 

ESB-94-07 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.79000000  ng/g  3FB-N 

0.17600  LT 

ESB-94-07 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  ng/g  3FB-N 

9.10000  LT 

ESB-94-07 

PHANT  PHENANTHRENE 

0.12000000  ng/g  3FB-N 

9.90000  LT 

ESB-94-07 

PHENO  PHENOL 

LT 

0.05200000  ng/g  3FB-N 

2.20000  LT 

ESB-94-07 

PPDDD  2,2-BIS(P ARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLO 

LT 

0.06400000  fig/g  3FB-N 

0.00810  LT 

ESB-94-07 

PPDDE  2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLO 

LT 

0.06800000  ng/g  3FBN 

0.00390  LT 

ESB-94-07 

PPDDT  2,2-BI  S(P ARA-C  HLOROPHENYL)- 1,1,1  -TRIC  H 

LT 

0.10000000  ^ig/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-07 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000000  ng/g  3FB-N 

37.00000  LT 

ESB-94-07 

PYR  PYRENE 

0.20000000  ^g/g  3FB-N 

17.00000  LT 

ESB-94-07 

SUPON  2-CHLORO-l-(2ADICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.92000000  fig/g  3FB-N 

19.00000  LT 

ESB-94-07 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  ng/g  3FB-N 

1.64000  LT 

ESB-94-10 

123TCB  1 ,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  pg/g  3FB-N 

5.80000  LT 

ESB-94-10 

124TCB  1 ,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  ng/g  3FB-N 

2.40000  LT 

ESB-94-10 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  ng/g  3FB-N 

1.20000  LT 

ESB-94-10 

12DPH  U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  ng/g  3FB-N 

13.00000  LT 

ESB-94-10 

13DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  jig/g  3FB-N 

3.40000  LT 

ESB-94-10 

13DNB  13-DINITROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  ng/g  3FB-N 

0.45800  LT 

ESB94-10 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  ng/g  3FB-N 

1.50000  LT 

ESB94-10 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  ^g/g  3FB-N 

1.70000  LT 

ESB94-10 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  >ig/g  3FB-N 

2.80000  LT 

ESB94-10 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  ng/g  3FB-N 

3.60000  LT 

ESB94-10 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  ng/g  3FB-N 

8.40000  LT 

ESB-94-10 

24DMP  2,4-DIMETH YLPHEN 0  L 

LT 

3.00000000  ng/g  3FB-N 

4.40000  LT 

452 


Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


Meat 

Flat 

Vm H 

Flag  Data  Meat 

Site  ID 

Test  Name 

Beal 

Code 

Value  Meas 

e sxa 

Code  Qnal  Value  8001 

Chemical  Classy  SEMIVOLATILES _ _ 

ESB-94-10  24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

ESB-94-10  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

ESB-94-10  26DNA  2,6-DINITROANILINE 

ESB-94-10  26DNT  2,6-DINITROTOLlIENE 

ESB-94-10  2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ESB-94-10  2CNAP  2-CHLORON  APHTHALENE 

ESB-94-10  2MNAP  2-METHYLN APHTHALENE 

ESB-94-10  2MP  2-METHYLPHENOL 

ESB-94-10  2N  ANIL  2-NTTROANILINE 

ESB-94-10  2NP  2-NITROPHENOL 

ESB-94-10  33DCBD3,3-CICHLOROBENZIDINE 

ESB-94-10  35DNA  3,5-DINITROANlLINE 

ESB-94-10  3NAN1L3-NITRO  ANILINE 

ESB-94-10  3 NT  3-NITROTOLUENE 

ESB-94-10  46DN2C  4.6-DIN1TRO-2-CRESOL 

ESB-94-10  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ESB-94-10  4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ESB-94-10  4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

ESB-94-10  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ESB-94-10  4MP  4-METHYLPHENOL 

ESB-94-10  4N  ANIL  4-NITRO  ANILINE 

ESB-94-10  4NP  4-NITROPHENOL 

ESB-94-10  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESB-94-10  AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

ESB-94-10  ALDRN  ALDRIN 

ESB-94-10  ANAPN  ACENEPHTHENE 

ESB-94-10  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

ESB-94-10  ANIL  ANILINE 

ESB-94-10  ANTRC  ANTHRACENE 

ESB-94-10  ATZ  ATRAZINE 

ESB-94-10  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 
ESB-94-10  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 
ESB-94-10  B2CLEEBIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 
ESB-94-10  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

ESB-94-10  BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

ESB-94-10  BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

ESB-94-10  BBFAN  BENZO  JBJ  FLUORANTHENE 

ESB-94-10  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESB-94-10  BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

ESB-94-10  BENSLFBETA-ENDOSULFAN 
ESB-94-10  BENZIDBENZIDINE 
ESB-94-10  BENZO  BENZOIC  ACID 

ESB-94-10  BGHIPY  BENZO  [G.H.I]  PERYLENE 

ESB-94-10  BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

ESB-94-10  BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ESB-94-10  CHRY  CHRYSENE 

ESB-94-10  CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

ESB-94-10  CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 
ESB-94-10  CL6ET  HEXACHLOROETHANE 
ESB-94-10  CLDAN  CHLORDANE 


LT 

4.70000000  ng/g  3FB-N 

180.00000  LT 

LT 

1.40000000  ng/g  3FB-N 

0.39700  LT 

LT 

0.57000000  |ig/g  3FB-N 

8.80000  LT 

LT 

0.32000000  (ig/g  3FB-N 

0.60000  LT 

LT 

0.05500000  (ig/g  3FB-N 

2.80000  LT 

LT 

0.24000000  (ig/g  3FB-N 

2.60000  LT 

LT 

0.03200000  fig/g  3FB-N 

1.30000  LT 

LT 

0.09800000  (ig/g  3FB-N 

3.60000  LT 

ND 

R 

3.10000000  (ig/g  3FB-N 

R 

31.00000  ND 

LT 

1.10000000  (ig/g  3FB-N 

8.20000  LT 

LT 

1.60000000  ng/g  3FB-N 

5.00000  LT 

LT 

1.60000000  ng/g  3FB-N 

21.00000  LT 

LT 

3.00000000  (igg  3FB-N 

15.00000  LT 

LT 

0.34000000  (ig/g  3FB-N 

2.90000  LT 

LT 

0.80000000  (ig/g  3FB-N 

R 

50.00000  ND 

LT 

0.04100000  jig/g  3FB-N 

22.00000  LT 

ND 

R 

0.63000000  jig/g  3FB-N 

R 

1.00000  ND 

LT 

0.93000000  ng/g  3FB-N 

8.50000  LT 

LT 

0.17000000  ng/g  3FB-N 

23.00000  LT 

LT 

0.24000000  fig/g  3FB-N 

2.80000  LT 

ND 

R 

3.10000000  (igg  3FB-N 

R 

31.00000  ND 

LT 

3.30000000  (ig/g  3FB-N 

96.00000  LT 

LT 

1.30000000  (ig/g  3FB-N 

V 

0.00338 

LT 

0.40000000  (ig/g  3FB-N 

0.00250  LT 

LT 

1.30000000  (ig/g  3FB-N 

M 

0.00740  LT 

LT 

0.04100000  (ig/g  3FB-N 

5.80000  LT 

LT 

0.03300000  (ig/g  3FB-N 

5.10000  LT 

ND 

R 

0.13000000  (ig/g  3FB-N 

R 

2.00000  ND 

LT 

0.71000000  (ig/g  3FB-N 

5.20000  LT 

LT 

0.06500000  (ig/g  3FB-N 

5.90000  LT 

LT 

0.19000000  ng/g  3FB-N 

6.80000  LT 

LT 

0.44000000  (ig/g  3FB-N 

5.00000  LT 

LT 

0.36000000  (ig/g  3FB-N 

0.68000  LT 

LT 

0.48000000  (ig/g  3FB-N 

7.70000  LT 

LT 

0.04100000  |ig'g  3FB-N 

9.80000  LT 

LT 

1.20000000  (ig'g  3FB-N 

14.00000  LT 

LT 

0.31000000  (ig/g  3FB-N 

10.00000  LT 

LT 

1.30000000  ug'g  3FB-N 

0.00990  LT 

LT 

1.80000000  (ig/g  3FB-N 

28.00000  LT 

LT 

2.40000000  (ig/g  3FB-N 

0.00770  LT 

ND 

R 

0.13000000  (ig/g  3FB-N 

R 

2.00000  ND 

ND 

R 

3.10000000  (ig'g  3FB-N 

R 

3.10000  ND 

LT 

0.18000000  (ig/g  3FB-N 

15.00000  LT 

LT 

0.13000000  (ig/g  3FB-N 

10.00000  LT 

LT 

0.03200000  (ig/g  3FB-N 

4.00000  LT 

LT 

0.03200000  (ig/g  3FB-N 

7.40000  LT 

LT 

0.08000000  |ig/g  3FB-N 

12.00000  LT 

LT 

0.52000000  ng/g  3FB-N 

54.00000  LT 

LT 

1.80000000  (ig/g  3FB-N 

8.30000  LT 

LT 

0.68000000  |ig/g  3FB-N 

0.03120  LT 

453 


Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


— ii  i  ■ 

Mem 

Fkc 

UaR 

Flag  Data 

Men 

Stem 

Test  Nine 

Baal 

Code 

Value  Mess 

Code  Qua! 

Valne  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESB-94-10 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  ng/g  3FB-N 

10.00000  LT 

ESB-94-10 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  \igjg  3FB-N 

15.00000  LT 

ESB-94-10 

CPMS024-CHL0R0PHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  Hg/g  3FB-N 

5.30000  LT 

ESB-94-10 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  pg/g  3FB-N 

12.00000  LT 

ESB-94-10 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  \kgjg  3FB-N 

12.00000  LT 

ESB-94-10 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  \igjg  3FB-N 

C 

0.00379 

ESB-94-10 

DBZFU  DEBENZOFURAN 

LT 

0.38000000  ng/g  3FB-N 

5.10000  LT 

ESB-94-10 

DCPD  D1C  Y  CLOPENT  ADIENE 

LT 

0.57000000  Hg/g  3FB-N 

5.50000  LT 

ESB-94-10 

DDVP  VAPONA 

LT 

0.06800000  \Lglg  3FB-N 

8.50000  LT 

ESB-94-10 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  jig/g  3FB-N 

5.90000  LT 

ESB-94-10 

DITH  DITH1ANE 

LT 

0.06500000  ng/g  3FB-N 

3.30000  LT 

ESB-94-10 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.07900000  ^ig/g  3FB-N 

0.00740  LT 

ESB-94-10 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  ^g/g  3FB-N 

2.20000  LT 

ESB-94-10 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  fig/g  3FB-N 

33.00000  LT 

ESB-94-10 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  fig/g  3FB-N 

1.50000  LT 

ESB-94-10 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

1.30000000  ng/g  3FB-N 

0.01760  LT 

ESB-94-10 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  ng/g  3FB-N 

0.05040  LT 

ESB-94-10 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  ^ig/g  3FB-N 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-10 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  Hg/g  3FB-N 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-10 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  ^g/g  3FB-N 

R 

20.00000  ND 

ESB-94-10 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  \igjg  3FB-N 

24.00000  LT 

ESB-94-10 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.06500000  ng/g  3FB-N 

9.20000  LT 

ESB-94-10 

HCBD  HEXACHLOROBUT  ADIENE 

LT 

0.97000000  fig/g  3FB-N 

8.70000  LT 

ESB-94-10 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  jig/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-10 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  \igjg  3FB-N 

0.00630  LT 

ESB-94-10 

ICDPYRINDENO[U,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000  \igjg  3FB-N 

21.00000  LT 

ESB-94-10 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.48000000  ng/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-10 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  \igjg  3FB-N 

2.40000  LT 

ESB-94-10 

KEP  KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  \ngjg  3FB-N 

R 

20.00000  ND 

ESB-94-10 

LIN  LINDANE 

LT 

0.10000000  ng/g  3FB-N 

C 

0.00516 

ESB-94-10 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  ^g/g  3FB-N 

0.07500  LT 

ESB-94-10 

MIREX  UA^^3A,4,5,5.5A5B,6-DECACHLOROOCT 

LT 

0.14000000  ^g/g  3FB-N 

24.00000  LT 

ESB-94-10 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  \igjg  3FB-N 

21.00000  LT 

ESB-94-10 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  M-g/g  3FB-N 

0.50000  LT 

ESB-94-10 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  \ig/g  3FB-N 

0.68200  LT 

ESB-94-10 

NNDME  N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  \ig/g  3FB-N 

9.70000  LT 

ESB-94-10 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  \ig/g  3FB-N 

6.80000  LT 

ESB-94-10 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  \xgfg  3FB-N 

3.70000  LT 

ESB-94-10 

OXAT  L4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000  >ig/g  3FB-N 

27.00000  LT 

ESB-94-10 

PCB016  PCB1016 

LT 

0.32000000  ^g/g  3FB-N 

0.38500  LT 

ESB-94-10 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-10 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0.32000000  jig/g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-10 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  fig/g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-10 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0.32000000  ^g/g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-10 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  ^g/g  3FB-N 

T 

0.17600  ND 

ESB-94-10 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.79000000  \igjg  3FB-N 

0.17600  LT 

ESB-94-10 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  jig/g  3FB-N 

9.10000  LT 

ESB-94-10 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  \ig/g  3FB-N 

9.90000  LT 

ESB-94-10 

PHENO  PHENOL 

LT 

0.05200000  jig/g  3FB-N 

2.20000  LT 

ESB-94-10 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U-DICHLO 

LT 

0.06400000  \xgjg  3FB-N 

0.00810  LT 

454 


Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


FieUUaaL 

Meat 

Fh* 

Uait 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Boot 

Code 

Value  Meas 

Code  Quad 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESB-94-10 

PPDDE  2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U-DJCHLO 

LT 

0.06800000  fig/g  3FB-N 

0.00390  LT 

ESB-94-10 

PPDDT  2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,U-TRICH 

LT 

0.10000000  pg/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-10 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000000  pg/g  3FB-N 

37.00000  LT 

ESB-94-10 

PYR  PYRENE 

LT 

0.08300000  pg/g  3FB-N 

17.00000  LT 

ESB-94-10 

SUPON  2-CHLORO- 1  -(2,4-DICHLOROPHENYL) VINYL 

LT 

0.92000000  pg/g  3FB-N 

19.00000  LT 

ESB-94-10 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  pg/g  3FB-N 

1.64000  LT 

ESB-94-1 1 

123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  pg/g  3FB-N 

5.80000  LT 

ESB-94-1 1 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  pg/g  3FB-N 

2.40000  LT 

ESB-94-1 1 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  pg/g  3FB-N 

1.20000  LT 

ESB-94-11 

12DPH  1 ,2-DIPHENYLHYBRAZINE 

LT 

0.52000000  pg/g  3FB-N 

13.00000  LT 

ESB-94-1 1 

13DCLB 1 ,3-DlCHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  pg/g  3FB-N 

3.40000  LT 

ESB-94-11 

13DNB  l  ,3-DINITROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  ng/g  3FB-N 

0.45800  LT 

ESB-94-11 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  pg/g  3FB-N 

1.50000  LT 

ESB-94-11 

236TCP  23,6-TRlCHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  pg/g  3FB-N 

1.70000  LT 

ESB-94-11 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  ng/g  3FB-N 

2.80000  LT 

ESB-94-11 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  pg/g  3FB-N 

3.60000  LT 

ESB-94-11 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  pg/g  3FB-N 

8.40000  LT 

ESB-94-11 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  pg/g  3FB-N 

4.40000  LT 

ESB-94-11 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000  pg/g  3FB-N 

180.00000  LT 

ESB-94-11 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000  pg/g  3FB-N 

0.39700  LT 

ESB-94-11 

26DNA  2,6-DINITRO  ANILINE 

LT 

0.57000000  ^g/g  3FB-N 

8.80000  LT 

ESB-94-11 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000  jig/g  3FB-N 

0.60000  LT 

ESB-94-11 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  pg/g  3FB-N 

2.80000  LT 

ESB-94-11 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  pg/g  3FB-N 

2.60000  LT 

ESB-94-11 

2MNAP  2-METHYLN APHTHALENE 

LT 

0.03200000  pg/g  3FB-N 

1.30000  LT 

ESB-94-11 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  pg/g  3FB-N 

3.60000  LT 

ESB-94-11 

2N  ANIL  2-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  pg/g  3FB-N 

R 

31.00000  ND 

ESB-94-11 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  pg/g  3FB-N 

8.20000  LT 

ESB-94-11 

33DCBD3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  pg/g  3FB-N 

5.00000  LT 

ESB-94-11 

35DNA  3,5-DINTTROANILINE 

LT 

1.60000000  pg/g  3FB-N  ( 

21.00000  LT 

ESB-94-11 

3NANIL  3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000  pg/g  3FB-N 

15.00000  LT 

ESB-94-11 

3NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000  pg/g  3FB-N 

2.90000  LT 

ESB-94-11 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  pg/g  3FB-N 

R 

50.00000  ND 

ESB-94-11 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  pg/g  3FB-N 

22.00000  LT 

ESB-94-11 

4CANIL  4-CHLOROANIL1NE 

ND 

R 

0.63000000  pg/g  3FB-N 

R 

1.00000  ND 

ESB-94-11 

4CL3C  4-CHLORO-3 -CRESOL 

LT 

0.93000000  pg/g  3FB-N 

8.50000  LT 

ESB-94-11 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  pg/g  3FB-N 

23.00000  LT 

ESB-94-11 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  pg/g  3FB-N 

2.80000  LT 

ESB-94-11 

4N  ANIL  4-NITRO  ANILINE 

ND 

R 

3.10000000  pg/g  3FB-N 

R 

31.00000  ND 

ESB-94-11 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  pg/g  3FB-N 

96.00000  LT 

ESB-94-11 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  pg/g  3FB-N 

U 

0.00338 

ESB-94-11 

AEN  SLF  ALPHA-ENDOSULF  AN 

LT 

0.40000000  pg/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-11 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000000  pg/g  3FB-N 

M 

0.00740  LT 

ESB-94-11 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  pg/g  3FB-N 

5.80000  LT 

ESB-94-11 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  pg/g  3FB-N 

5.10000  LT 

ESB-94-11 

ANIL  ANILINE 

ND 

R 

0.13000000  pg/g  3FB-N 

R 

2.00000  ND 

ESB-94-11 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  pg/g  3FB-N 

5.20000  LT 

ESB-94-11 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.06500000  pg/g  3FB-N 

5.90000  LT 

ESB-94-11 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  pg/g  3FB-N 

6.80000  LT 

ESB-94-11 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  pg/g  3FB-N 

5.00000  LT 
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Chemical  Class:  SEMTVOLATILES 


ESB-94-11 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  fig/g  3FB-N 

0.68000  LT 

ESB-94-11 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  fig/g  3FB-N 

7.70000  LT 

ESB-94-11 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000  fig/g  3FB-N 

9.80000  LT 

ESB-94-11 

BAPYR  BENZO  [A)  PYRENE 

LT 

1.20000000  fig/g  3FB-N 

14.00000  LT 

ESB-94-11 

BBFAN  BENZO  fB]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  fig/g  3FB-N 

10.00000  LT 

ESB-94-11 

BBHC  BETA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  fig/g  3FB-N 

0.00990  LT 

ESB-94-11 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  fig/g  3FB-N 

28.00000  LT 

ESB-94-11 

BENSLFBETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000  fig/g  3FB-N 

0.00770  LT 

ESB-94-11 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

R 

0.13000000  fig/g  3FB-N 

R 

2.00000  ND 

ESB-94-11 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

R 

3.10000000  fig/g  3FB-N 

R 

3.10000  ND 

ESB-94-11 

BGHIPY  BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  fig/g  3FB-N 

15.00000  LT 

ESB-94-11 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  fig/g  3FB-N 

10.00000  LT 

ESB-94-11 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  fig/g  3FB-N 

4.00000  LT 

ESB-94-11 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.03200000  fig/g  3FB-N 

7.40000  LT 

ESB-94-11 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  fig/g  3FB-N 

12.00000  LT 

ESB-94-11 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000000  fig/g  3FB-N 

54.00000  LT 

ESB-94-11 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  fig/g  3FB-N 

8.30000  LT 

ESB-94-11 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.68000000  fig/g  3FB-N 

0.03120  LT 

ESB-94-11 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  fig/g  3FB-N 

10.00000  LT 

ESB-94-11 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  fig/g  3FB-N 

15.00000  LT 

ESB-94-11 

CPMS024-CHL0R0PHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  fig/g  3FB-N 

5.30000  LT 

ESB-94-1 1 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  fig/g  3FB-N 

12.00000  LT 

ESB-94-11 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  fig/g  3FB-N 

12.00000  LT 

ESB-94-11 

DBHC  DELT  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  fig/g  3FB-N 

C 

0.00379 

ESB-94-11 

DBZFU  DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000  fig/g  3FB-N 

5.10000  LT 

ESB-94-11 

DCPD  DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000  fig/g  3FB-N 

5.50000  LT 

ESB-94-11 

DDVP  VAPONA 

LT 

0.06800000  fig/g  3FB-N 

8.50000  LT 

ESB-94-11 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  fig/g  3FB-N 

5.90000  LT 

ESB-94-11 

DITH  DITH1ANE 

LT 

0.06500000  fig/g  3FB-N 

3.30000  LT 

ESB-94-11 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.07900000  fig/g  3FB-N 

0.00740  LT 

ESB-94-11 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  fig/g  3FB-N 

2.20000  LT 

ESB-94-11 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  fig/g  3FB-N 

33.00000  LT 

ESB-94-11 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  ^g  3FB-N 

1.50000  LT 

ESB-94-11 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

1.30000000  fig/g  3FB-N 

0.01760  LT 

ESB-94-11 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  fig/g  3FB-N 

0.05040  LT 

ESB-94-11 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  fig/g  3FB-N 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-11 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  fig/g  3FB-N 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-11 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  fig/g  3FB-N 

R 

20.00000  ND 

ESB-94-11 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  fig/g  3FB-N 

24.00000  LT 

ESB-94-11 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.06500000  fig/g  3FB-N 

9.20000  LT 

ESB-94-11 

HCBD  HEXACHLOROBl  HTADIENE 

LT 

0.97000000  fig/g  3FB-N 

8.70000  LT 

ESB-94-11 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  fig/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-11 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  fig/g  3FB-N 

0.00630  LT 

ESB-94-11 

ICDPYRINDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000  fig/g  3FB-N 

21.00000  LT 

ESB-94-11 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.48000000  fig/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-11 

ISOPHR ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  fig/g  3FB-N 

2.40000  LT 

ESB-94-11 

KEP  KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  fig/g  3FB-N 

R 

20.00000  ND 

ESB-94-11 

LIN  LINDANE 

LT 

0.10000000  fig/g  3FB-N 

C 

0.00516 

ESB-94-11 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  fig/g  3FB-N 

0.07500  LT 

ESB-94-11 

MIREX  1,1A»2,2,33A.4,5,5.5A,5B,6-DECACHLOROOCT 

LT 

0.14000000  fig/g  3FB-N 

24.00000  LT 

456 


Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


— 

FteUBLuJT 

Meas 

Mess 

FiK 

U  mU 

Flag  Data 

Site  ID 

Test  Name 

Bm 1 

Cod* 

Value  Meas 

EEaa 

Code  Qual 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESB-94-11  MLTHN  MALATHION 

ESB-94-11  NAP  NAPHTHALENE 

ESB-94-11  NB  NITROBENZENE 

ESB-94-11  NNDMEN-NITROSODIMETHYLAMINE 
ESB-94-11  NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMEME 

ESB-94-1 1  NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

ESB-94-11  OXAT  1,4-OXATHlANE 

ESB-94-1 1  PCB016  PCB  1016 

ESB-94-1 1  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ESB-94-11  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ESB-94-1 1  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ESB-94-1 1  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ESB-94-1 1  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ESB-94-1 1  PCB260  PCB  1 260 

ESB-94-11  PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ESB-94-11  PHANT  PHENANTHRENE 

ESB-94-11  PHENO  PHENOL 

ESB-94-11  PPDDD  2,2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DlCHLO 

ESB-94-11  PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-U-DICHLO 

ESB-94-11  PPDDT  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>-U,l-TRICH 

ESB-94-11  PRTHN  PARATHION 

ESB-94-11  PYR  PYRENE 

ESB-94-11  SUPON  2-CHLORO-l  -(2,4-DICHLOROPHENYL) VINYL 

ESB-94-11  TXPHE  TOXAPHENE 


ESB-94-12  123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

ESB-94-12  124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

ESB-94-12  12DCLBU-DICHLOROBENZENE 
ESB-94-12  12DPH  1 ,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

ESB-94-12  13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

ESB-94-12  13DNB  1,3-DINTTROBENZENE 

ESB-94-12  14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

ESB-94-12  236TCP  2,3.6-TRlCHLOROPHENOL 

ESB-94-12  245TCP  2.4,5-TRICHLOROPHENOL 

ESB-94-12  246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

ESB-94-12  24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ESB-94-12  24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ESB-94-12  24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

ESB-94-12  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

ESB-94-12  26DNA  2,6-DINITROANILINE 

ESB-94-12  26DNT  2.6-DINITROTOLUENE 

ESB-94-12  2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ESB-94-12  2CNAP  2-CHLORON  APHTH ALENE 
ESB-94-12  2MNAP  2-METHYLN  APHTH  ALENE 

ESB-94-12  2MP  2-METHYLPHENOL 

ESB-94-12  2N  ANIL  2-NITRO  ANILINE 

ESB-94-12  2NP  2-NITROPHENOL 

ESB-94-12  33DCBD3,3-CICHLOROBENZIDINE 
ESB-94-12  35DNA  3,5-DINITROANILINE 
ESB-94-12  3NANIL  3-NITRO  ANILINE 

ESB-94-12  3NT  3-NITROTOLUENE 


LT 

0.18000000  fig/g  3FB-N 

LT 

0.74000000  fig/g  3FB-N 

LT 

1.80000000  ng/g  3FB-N 

LT 

0.46000000  fig/g  3FB-N 

LT 

1.10000000  fig/g  3FB-N 

LT 

0.29000000  |ig/g  3FB-N 

LT 

0.07500000  ng/g  3FB-N 

LT 

0.32000000  ng/g  3FB-N 

ND 

R 

0.32000000  fig/g  3FB-N 

ND 

R 

0.32000000  fig/g  3FB-N 

ND 

R 

0.32000000  fig/g  3FB-N 

ND 

R 

0.32000000  fig/g  3FB-N 

ND 

R 

0.32000000  fig/g  3FB-N 

LT 

0.79000000  fig/g  3FB-N 

LT 

0.76000000  fig/g  3FB-N 

LT 

0.03200000  fig/g  3FB-N 

LT 

0.05200000  ng/g  3FB-N 

LT 

0.06400000  fig/g  3FB-N 

LT 

0.06800000  fig/g  3FB-N 

LT 

0.10000000  fig/g  3FB-N 

LT 

1.70000000  fig/g  3FB-N 

LT 

0.08300000  fig/g  3FB-N 

LT 

0.92000000  ng/g  3FB-N 

LT 

12.00000000  ftg/g  3FB-N 

LT 

0.03200000  fig/g  3FB-N 

LT 

0.22000000  fig/g  3FB-N 

LT 

0.04200000  |ig/g  3FB-N 

LT 

0.52000000  fig/g  3FB-N 

LT 

0.04200000  gg/g  3FB-N 

ND 

R 

0.63000000  fig/g  3FB-N 

LT 

0.03400000  fig/g  3FB-N 

LT 

0.62000000  fig/g  3FB-N 

LT 

0.49000000  fig/g  3FB-N 

LT 

0.06100000  fig/g  3FB-N 

LT 

0.06500000  ng/g  3FB-N 

LT 

3.00000000  fig/g  3FB-N 

LT 

4.70000000  \igjg  3FB-N 

LT 

1.40000000  fig/g  3FB-N 

LT 

0.57000000  fig/g  3FB-N 

LT 

0.32000000  fig/g  3FB-N 

LT 

0.05500000  fig/g  3FB-N 

LT 

0.24000000  fig/g  3FB-N 

LT 

0.03200000  fig/g  3FB-N 

LT 

0.09800000  fig/g  3FB-N 

ND 

R 

3.10000000  \ig/g  3FB-N 

LT 

1.10000000  fig/g  3FB-N 

LT 

1.60000000  (ig/g  3FB-N 

LT 

1.60000000  fig/g  3FB-N 

LT 

3.00000000  fig/g  3FB-N 

LT 

0.34000000  fig/g  3FB-N 

21.00000  LT 
0.50000  LT 
0.68200  LT 

9.70000  LT 

6.80000  LT 

3.70000  LT 
27.00000  LT 

0.38500  LT 
T  0.38500  ND 

T  0.38500  ND 

T  0.38500  ND 

T  0.38500  ND 

T  0.17600  ND 

0.17600  LT 
9.10000  LT 
9.90000  LT 

2.20000  LT 
0.00810  LT 
0.00390  LT 
0.00250  LT 

37.00000  LT 
17.00000  LT 
19.00000  LT 
1.64000  LT 

5.80000  LT 

2.40000  LT 

1.20000  LT 
13.00000  LT 

3.40000  LT 
0.45800  LT 
1.50000  LT 
1.70000  LT 

2.80000  LT 

3.60000  LT 

8.40000  LT 

4.40000  LT 
180.00000  LT 

0.39700  LT 

8.80000  I  T 
0.60000  LT 

2.80000  LT 

2.60000  LT 
1.30000  I  T 

3.60000  LT 

R  31.00000  ND 

8.20000  LT 
5.00000  LT 

21.00000  LT 
15.00000  LT 
2.90000  LT 
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in  *  1 :  *  r^M 

Meas 

Flag 

Uatt 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Code  Qual 

Vatat  Bool 

Chemical  Class:  SEMEVOLAl'lLES 


ESB-94-12 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  |ig/g  3FB-N 

1.50000  LT 

ESB-94-12 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

1.30000000  ng/g  3FB-N 

0.01760  LT 

ESB-94-12 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  ng/g  3FB-N 

0.05040  LT 

ESB-94-12 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  |xg/g  3FB-N 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-12 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  Hg-g  3FB-N 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-12 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  |ig/g  3FB-N 

R 

20.00000  ND 

ESB-94-12 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  fig/g  3FB-N 

24.00000  LT 

ESB-94-12 

FLRENEFLUORENE 

LT 

0.06500000  ng/g  3FB-N 

9.20000  LT 

ESB-94-12 

HCBD  HEXACHLOROBUT ADIENE 

LT 

0.97000000  (ig/g  3FB-N 

8.70000  LT 

ESB-94-12 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  jig/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-12 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  jig/g  3FB-N 

0.00630  LT 

ESB-94-12 

ICDPYRINDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000  (ig/g  3FB-N 

21.00000  LT 

ESB-94-12 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.48000000  ng/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-12 

ISOPHR ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  ng/g  3FB-N 

2.40000  LT 

ESB-94-12 

KEP  KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  ng/g  3FB-N 

R 

20.00000  ND 

ESB-94-12 

UN  LINDANE 

LT 

0.10000000  ng/g  3FB-N 

C 

0.00516 

ESB-94-12 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  ng/g  3FB-N 

0.07500  LT 

ESB-94-12 

MIREX  1,1  A£,2,3,3  A4,5,5,5  A,5  B,6-DEC  ACHLOROOCT 

LT 

0.14000000  ng/g  3FB-N 

24.00000  LT 

ESB-94-12 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  ng/g  3FB-N 

21.00000  LT 

ESB-94-12 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  fig/g  3FB-N 

0.50000  LT 

ESB-94-12 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  fig/g  3FB-N 

0.68200  LT 

ESB-94-12 

NNDME  N-N1TROSODIMETH  YLAMINE 

LT 

0.46000000  fig/g  3FB-N 

9.70000  LT 

ESB-94-12 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  fig/g  3FB-N 

6.80000  LT 

ESB-94-12 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  ng/g  3FB-N 

3.70000  LT 

ESB-94-12 

OXAT  1 ,4-OXATHlANE 

LT 

0.07500000  ng/g  3FB-N 

27.00000  LT 

ESB-94-12 

PCB016  PCB  1016 

LT 

0.32000000  (ig/g  3FB-N 

0.38500  LT 

ESB-94-12 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0.32000000  fig/g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-12 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-12 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  (ig/g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-12 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0.32000000  |ig/g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-12 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  3FB-N 

T 

0.17600  ND 

ESB-94-12 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.79000000  |ig/g  3FB-N 

0.17600  LT 

ESB-94-12 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  ngfe  3FB-N 

9.10000  LT 

ESB-94-12 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  |ig/g  3FB-N 

9.90000  LT 

ESB-94-12 

PHENO  PHENOL 

LT 

0.05200000  fig/g  3FB-N 

2.20000  LT 

ESB-94-12 

PPDDD  2,2-BI S(P ARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLO 

LT 

0.06400000  yg/g  3FB-N 

0.00810  LT 

ESB-94-12 

PPDDE  2,2-BIS(P ARA-CHLOROPHENYL)- 1, 1 -DICHLO 

LT 

0.06800000  ng/g  3FB-N 

0.00390  LT 

ESB-94-12 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHU)ROPHENYL)-LU-TRICH 

LT 

0.10000000  yg/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-12 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000000  jig/g  3FB-N 

37.00000  LT 

ESB-94-12 

PYR  PYRENE 

LT 

0.08300000  ng/g  3FB-N 

17.00000  LT 

ESB-94-12 

SUPON  2-CHLORO-l  -<2,4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

0.92000000  (xg/g  3FB-N 

19.00000  LT 

ESB-94-12 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  ng/g  3FB-N 

1.64000  LT 

ESB-94-13 

123TCB  1,23-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  ng/g  3FB-N 

5.80000  LT 

ESB-94-13 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  ng/g  3FB-N 

2.40000  LT 

ESB-94-13 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  ng/g  3FB-N 

1.20000  LT 

ESB-94-13 

12DPH  1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  jig/g  3FB-N 

13.00000  LT 

ESB-94-13 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  ng/g  3FB-N 

3.40000  LT 

ESB-94-13 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  fig/g  3FB-N 

0.45800  LT 

ESB-94-13 

14DCLB 1 ,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  ng-g  3FB-N 

1.50000  LT 

ESB-94-13 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  fig/g  3FB-N 

1.70000  LT 
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Site  ID 


Test  Na 


- naresr 

Mtae  Fief  Halt  Flag  Data  Mom 

Bool  Code  Value  Meas  Hhilf  ID  Code  Qua!  Value  Bool 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESB-94-13 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  fig/g  3FB-N 

2.80000  LT 

ESB-94-13 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  ng/g  3FB-N 

3.60000  LT 

ESB-94-13 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  ng/g  3FB-N 

8.40000  LT 

ESB-94-13 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  ng/g  3FB-N 

4.40000  LT 

ESB-94-13 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000  jig/g  3FB-N 

180.00000  LT 

ESB-94-13 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000  fig/g  3FB-N 

0.39700  LT 

ESB-94-13 

26DNA  2,6-DINITROANILtNE 

LT 

0.57000000  ng/g  3FB-N 

8.80000  LT 

ESB-94-13 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000  jig/g  3FB-N 

0.60000  LT 

ESB-94-13 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  ng/g  3FB-N 

2.80000  LT 

ESB-94-13 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  ng/g  3FB-N 

2.60000  LT 

ESB-94-13 

2MNAP  2-METHYLN APHTH ALENE 

LT 

0.03200000  ng/g  3FB-N 

1.30000  LT 

ESB-94-13 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  ng/g  3FB-N 

3.60000  LT 

ESB-94-13 

2N  ANIL  2-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  ng/g  3FB-N 

R 

31.00000  ND 

ESB-94-13 

2NP  2-NTTROPHENOL 

LT 

1.10000000  fxg/g  3FB-N 

8.20000  LT 

ESB-94-13 

33DCBD3.3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  jig/g  3FB-N 

5.00000  LT 

ESB-94-13 

35DNA  3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000  jig/g  3FB-N 

21.00000  LT 

ESB-94-13 

3NANIL  3  -NITRO  ANILINE 

LT 

3.00000000  ng/g  3FB-N 

15.00000  LT 

ESB-94-13 

3  NT  3-NTTROTOLtrENE 

LT 

0.34000000  ^ig/g  3FB-N 

2.90000  LT 

ESB-94-13 

46DN2C  4,6-DINrrRO-2-C  RESOL 

LT 

0.80000000  \igjg  3FB-N 

R 

50.00000  ND 

ESB-94-13 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  yg/g  3FB-N 

22.00000  LT 

ESB-94-13 

4CANIL  4-CHLOROANTLINE 

ND 

R 

0.63000000  ng/g  3FB-N 

R 

1.00000  ND 

ESB-94-13 

4CL3C  4-CHLORO-3-C RESOL 

LT 

0.93000000  yig/g  3FB-N 

8.50000  LT 

ESB-94-13 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  ng/g  3FB-N 

23.00000  LT 

ESB-94-13 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  ng/g  3FB-N 

2.80000  LT 

ESB-94-13 

4N  ANIL  4-NITRO  ANILINE 

ND 

R 

3.10000000  ^g/g  3FB-N 

R 

31.00000  ND 

ESB-94-13 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  ng'g  3FB-N 

96.00000  LT 

ESB-94-13 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  ng/g  3FB-N 

U 

0.00338 

ESB-94-13 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  jig/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-13 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000000  fig'g  3FB-N 

M 

0.00740  LT 

ESB-94-13 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  ng/g  3FB-N 

5.80000  LT 

ESB-94-13 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  Mg/g  3FB-N 

5.10000  LT 

ESB-94-13 

ANIL  ANILINE 

ND 

R 

0.13000000  \igjg  3FB-N 

R 

2.00000  ND 

ESB-94-13 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  ng/g  3FB-N 

5.20000  LT 

ESB-94-13 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.06500000  >ig/g  3FB-N 

5.90000  LT 

ESB-94-13 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  ng/g  3FB-N 

6.80000  LT 

ESB-94-13 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  >ig/g  3FB-N 

5.00000  LT 

ESB-94-13 

B2CLEEBIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  ng/g  3FB-N 

0.68000  LT 

ESB-94-13 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  jig/g  3FB-N 

7.70000  LT 

ESB-94-13 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000  ng/g  3FB-N 

9.80000  LT 

ESB-94-13 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000  fig/g  3FB-N 

14.00000  LT 

ESB-94-13 

BBFAN  BENZO  fB)  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  ng/g  3FB-N 

10.00000  LT 

ESB-94-13 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  \ig/g  3FB-N 

0.00990  LT 

ESB-94-13 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  ng/g  3FB-N 

28.00000  LT 

ESB-94-13 

BENSLFBETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000  ng/g  3FB-N 

0.00770  LT 

ESB-94-13 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

R 

0.13000000  ng/g  3FB-N 

R 

2.00000  ND 

ESB-94-13 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

R 

3.10000000  jig/g  3FB-N 

R 

3.10000  ND 

ESB-94-13 

BGHIPY  BENZO  [G,HJ]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  ng/g  3FB-N 

15.00000  LT 

ESB-94-13 

BKFAN  BENZO  fKJ  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  ng/g  3FB-N 

10.00000  LT 

ESB-94-13 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  ftg/g  3FB-N 

4.00000  LT 

ESB-94-13 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.03200000  ng/g  3FB-N 

7.40000  LT 
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NeUBEX- 

Meat 

Flag 

Uah 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Baal 

Cade 

Value  Meas 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESB-94-13 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  jtg/g  3FB-N 

12.00000  LT 

ESB-94-13 

CL6CP  HEXACHLOROCY CLOPENT ADIENE 

LT 

0.52000000  (ig/g  3FB-N 

54.00000  LT 

ESB-94-13 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  ng/g  3FB-N 

8.30000  LT 

ESB-94-13 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.68000000  fig/g  3FB-N 

0.03120  LT 

ESB-94-13 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  |ig/g  3FB-N 

10.00000  LT 

ESB-94-13 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  |ig/g  3FB-N 

15.00000  LT 

ESB-94-13 

CPMS024-CHL0R0PHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  fig/g  3FB-N 

5.30000  LT 

ESB-94-13 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  (ig/g  3FB-N 

12.00000  LT 

ESB-94-13 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  (ig/g  3FB-N 

12.00000  LT 

ESB-94-13 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  jig/g  3FB-N 

C 

0.00379 

ESB-94-13 

DBZFU  DIBENZORTRAN 

LT 

0.38000000  ng/g  3FB-N 

5.10000  LT 

ESB-94-13 

DCPD  DICY  CLOPENT  ADIENE 

LT 

0.57000000  jig/g  3FB-N 

5.50000  LT 

ESB-94-13 

DDVP  VAPONA 

LT 

0.06800000  ng/g  3FB-N 

8.50000  LT 

ESB-94-13 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  ng/g  3FB-N 

5.90000  LT 

ESB-94-13 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.06500000  jxg/g  3FB-N 

3.30000  LT 

ESB-94-13 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.07900000  ng/g  3FB-N 

0.00740  LT 

ESB-94-13 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  pig/g  3FB-N 

2.20000  LT 

ESB-94-13 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

1.60000000  |ig/g  3FB-N 

33.00000  LT 

ESB-94-13 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  ng/g  3FB-N 

1.50000  LT 

ESB-94-13 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

1.30000000  fig/g  3FB-N 

0.01760  LT 

ESB-94-13 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  ng/g  3FB-N 

0.05040  LT 

ESB-94-13 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  ng/g  3FB-N 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-13 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  ng/g  3FB-N 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-13 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  ^g/g  3FB-N 

R 

20.00000  ND 

ESB-94-13 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  ng/g  3FB-N 

24.00000  LT 

ESB-94-13 

FLRENEFLUORENE 

LT 

0.06500000  ng/g  3FB-N 

9.20000  LT 

ESB-94-13 

HCBD  HEXACHLOROBIJT  ADIENE 

LT 

0.97000000  |ig/g  3FB-N 

8.70000  LT 

ESB-94-13 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  ng/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-13 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  ng/g  3FB-N 

0.00630  LT 

ESB-94-13 

ICDPYRINDENO  [1,2.3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000  ng/g  3FB-N 

21.00000  LT 

ESB-94-13 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.48000000  ng/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-13 

ISOPHR ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  ng/g  3FB-N 

2.40000  LT 

ESB-94-13 

KEP  KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  ng/g  3FB-N 

R 

20.00000  ND 

ESB-94-13 

LIN  LINDANE 

LT 

0.10000000  ng/g  3FB-N 

C 

0.00516 

ESB-94-13 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  ng/g  3FB-N 

0.07500  LT 

ESB-94-13 

MIREX  l,lA,2.23.3A.4,5,5.5A5B,6-DECACHLOROOCT  LT 

0.14000000  ng/g3FB-N 

24.00000  LT 

ESB-94-13 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  jig/g  3FB-N 

21.00000  LT 

ESB-94-13 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  jigfe  3FB-N 

0.50000  LT 

ESB-94-13 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  ng'g  3FB-N 

0.68200  LT 

ESB-94-13 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  ng/g  3FB-N 

9.70000  LT 

ESB-94-13 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  ng/g  3FB-N 

6.80000  LT 

ESB-94-13 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  ng/g  3FB-N 

3.70000  LT 

ESB-94-13 

OXAT  1 ,4-OXATHI  ANE 

LT 

0.07500000  ng/g  3FB-N 

27.00000  LT 

ESB-94-13 

PCB016  PCB1016 

LT 

0.32000000  jig/g  3FB-N 

0.38500  LT 

ESB-94-13 

PCB22I  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0.32000000  fig/g  3FB-N 

T 

038500  ND 

ESB-94-13 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-13 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  |xg/g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-13 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-13 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  3FB-N 

T 

0.17600  ND 

ESB-94-13 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.79000000  |ig/g  3FB-N 

0.17600  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


FieUUaalT 

Mam 

FI* 

UaH 

Flag  Data 

Mem 

Site  ED 

Test  Name 

Bool 

Co it 

Value  Maas 

Code  Qual 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESB-94-13 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0. 76000000  \ig/g  3FBN 

9.10000  LT 

ESB-94-13 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  \ig/g  3FB-N 

9.90000  LT 

ESB-94-13 

PHENO  PHENOL 

LT 

0.05200000  \igfg  3FB-N 

2.20000  LT 

ESB-94-13 

PPDDD  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLO 

LT 

0.06400000  ng/g  3FBN 

0.00810  LT 

ESB-94-13 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYLV  1 , 1  -DICHLO 

LT 

0.06800000  >ig/g  3FB-N 

0.00390  LT 

ESB-94-13 

PPDDT  2^2-BIS(PARA-CH1jOROPHENYL>-  1,1,1  -TRICH 

LT 

0.10000000  jig/g  3FBN 

0.00250  LT 

ESB-94-13 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000000  ng/g  3FB-N 

37.00000  LT 

ESB-94-13 

PYR  PYRENE 

LT 

0.08300000  jig/g  3FB-N 

17.00000  LT 

ESB-94-13 

SUPON  2-CHLORO- 1  -(2,4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

0.92000000  jig/g  3FBN 

19.00000  LT 

ESB-94-13 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  jig/g  3FBN 

1.64000  LT 

ESB-94-14 

123TCB  1 ,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  ^g/g  3FB-N 

5.80000  LT 

ESB-94-14 

124TCB  1 ,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  ng/g  3FBN 

2.40000  LT 

ESB-94-14 

12DCLB 1 ,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  ng/g  3FBN 

1.20000  LT 

ESB-94-14 

12DPH  1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  ng/g  3FB-N 

13.00000  LT 

ESB-94-14 

13DCLB 1 ,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  pgjg  3FB-N 

3.40000  LT 

ESB-94-14 

13DNB  1 3-DINTTROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  |ig/g  3FBN 

0.45800  LT 

ESB-94-14 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  tig/g  3FBN 

1.50000  LT 

ESB-94-14 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  ^g/g  3FBN 

1.70000  LT 

ESB-94-14 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  ]ig!g  3FBN 

2.80000  LT 

ESB-94-14 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  ng/g  3FBN 

3.60000  LT 

ESB-94-14 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  ^g/g  3FBN 

8.40000  LT 

ESB-94-14 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  jig/g  3FBN 

4.40000  LT 

ESB-94-14 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000  \igjg  3FBN 

180.00000  LT 

ESB-94-14 

24DNT  2,4-DrNITROTOLUENE 

LT 

1.40000000  ^g/g  3FBN 

0.39700  LT 

ESB-94-14 

26DNA  2,6-DINTTROANILINE 

LT 

0.57000000  ^g/g  3FBN 

8.80000  LT 

ESB-94-14 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000  \igjg  3FBN 

0.60000  LT 

ESB-94-14 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  ng/g  3FBN 

2.80000  LT 

ESB-94-14 

2CNAP  2-CHLORON APHTH ALENE 

LT 

0.24000000  \ig/g  3FBN 

2.60000  LT 

ESB-94-14 

2MNAP  2-METH  YLN  APHTH  ALENE 

LT 

0.03200000  \igjg  3FBN 

1.30000  LT 

ESB-94-14 

2MP  2-METH  YLPHENOL 

LT 

0.09800000  \igjg  3FBN 

3.60000  LT 

ESB-94-14 

2NANIL  2-NTTROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  \igjg  3FBN 

R 

31.00000  ND 

ESB-94-14 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  ^g/g  3FBN 

8.20000  LT 

ESB-94-14 

33DCBD33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  fig/g  3FBN 

5.00000  LT 

ESB-94-14 

35DNA  3,5-DrNTTRO ANILINE 

LT 

1.60000000  >ig/g  3FB-N 

21.00000  LT 

ESB-94-14 

3  N  ANIL  3-NITRO  ANILINE 

LT 

3.00000000  \xgjg  3FBN 

15.00000  LT 

ESB-94-14 

3NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000  ^g/g  3FBN 

2.90000  LT 

ESB-94-14 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  ng/g  3FBN 

R 

50.00000  ND 

ESB-94-14 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  \ig/g  3FBN 

22.00000  LT 

ESB-94-14 

4CANIL  4-CHLOROANILrNE 

ND 

R 

0.63000000  ng/g  3FBN 

R 

1.00000  ND 

ESB-94-14 

4CL3C  4-CHLORO-3-C RESOL 

LT 

0.93000000  \igfg  3FBN 

8.50000  LT 

ESB-94-14 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  ^g/g  3FBN 

23.00000  LT 

ESB-94-14 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  ng/g  3FBN 

2.80000  LT 

ESB-94-14 

4N  ANIL  4-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  \igjg  3FB-N 

R 

31.00000  ND 

ESB94-14 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT. 

3.30000000  ng/g  3FBN 

96.00000  LT 

ESB94-14 

ABHC  ALPHA-BEN  ZENEHEXAC  HLORIDE 

LT 

1.30000000  ^ig/g  3FBN 

V 

0.00338 

ESB94-14 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  ^g/g  3FBN 

0.00250  LT 

ESB-94-14 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000000  ng/g  3FBN 

M 

0.00740  LT 

ESB-94-14 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  ng/g  3FBN 

5.80000  LT 

ESB-94-14 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  ^ig/g  3FB-N 

5.10000  LT 

ESB-94-14 

ANIL  ANILINE 

ND 

R 

0.13000000  \igjg  3FBN 

R 

2.00000  ND 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


Chemical  Classy  SEMIVOLATILES 
ESB-94-14  ANTRC  ANTHRACENE 
ESB-94-14  ATZ  ATRAZINE 

ESB-94-14  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ESB-94-14  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ESB-94-14  B2CLEEBIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 
ESB-94-14  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

ESB-94-14  BAANT  BENZO  |A]  ANTHRACENE 

ESB-94-14  BAPYR  BENZO  (A]  PYRENE 

ESB-94-14  BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

ESB-94-14  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 
ESB-94-14  BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 
ESB-94-14  BENSLFBETA-ENDOSULFAN 
ESB-94-14  BENZ1D  BENZIDINE 
ESB-94-14  BENZO  BENZOIC  ACID 
ESB-94-14  BGHIPY  BENZO  [G.RI]  PERYLENE 
ESB-94-14  BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 
ESB-94-14  BZALC  BENZYL  ALCOHOL 
ESB-94-14  CHRY  CHRYSENE 
ESB-94-14  CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

ESB-94-14  CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ESB-94-14  CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

ESB-94-14  CLDAN  CHLORDANE 

ESB-94-14  CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

ESB-94-14  CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

ESB-94-14  CPMS024-CHL0R0PHENYLMETHYL  SULFONE 

ESB-94-14  DBAHA  DEBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

ESB-94-14  DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

ESB-94-14  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESB-94-14  DBZFU  DIBENZORIRAN 

ESB-94-14  DCPD  DICYCLOPENTADIENE 

ESB-94-14  DDVP  VAPONA 

ESB-94-14  DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

ESB-94-14  DITH  DITH1ANE 

ESB-94-14  DLDRN  DIELDRIN 

ESB-94-14  DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

ESB-94-14  DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ESB-94-14  DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

ESB-94-14  ENDRN  ENDRIN 

ESB-94-14  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ESB-94-14  ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ESB-94-14  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ESB-94-14  FAMPH  FAMOPHOS 

ESB-94-14  FANT  FLUORANTHENE 

ESB-94-14  FLRENEFLUORENE 

ESB-94-14  HCBD  HEXACHLOROBUT  ADIENE 

ESB-94-14  HPCL  HEPTACHLOR 

ESB-94-14  HPCLE  HEPT ACHLOREPOXIDE 

ESB-94-14  1CDPYRINDENO  [U.3-C.D]  PYRENE 

ESB-94-14  ISODR  ISODRIN 

ESB-94-14  ISOPHR 1SOPHORONE 


LT 

0.71000000  gg/g  3FBN 

LT 

0.06500000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.19000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.44000000  gg/g  3FBN 

LT 

0.36000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.48000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.04100000  |>g/g  3FB-N 

LT 

1.20000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.31000000  gg/g  3FB-N 

LT 

1.30000000  ng/g  3FB-N 

LT 

1.80000000  gg/g  3FB-N 

LT 

2.40000000  gg/g  3FB-N 

ND 

R 

0.13000000  gg/g  3FB-N 

ND 

R 

3.10000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.18000000  gg/g  3FBN 

LT 

0.13000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.03200000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.03200000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.08000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.52000000  gg/g  3FBN 

LT 

1.80000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.68000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.09700000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.32000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.06600000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.31000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.07100000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.21000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.38000000  gg/g  3FBN 

LT 

0.57000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.06800000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.24000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.06500000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.07900000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.06300000  gg/g  3FB-N 

LT 

1.30000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.23000000  gg/g  3FB-N 

LT 

1.30000000  gg/g  3FB-N 

LT 

1.80000000  gg/g  3FBN 

ND 

R 

0.28000000  gg/g  3FB-N 

LT 

1.20000000  gg/g  3FB-N 

ND 

R 

1.30000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.03200000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.06500000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.97000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.24000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.48000000  gg/g  3FB-N 

LT 

2.40000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.48000000  gg/g  3FB-N 

LT 

0.39000000  gg/g  3FB-N 

5.20000  LT 
5.90000  LT 

6.80000  LT 
5.00000  LT 
0.68000  LT 
7.70000  LT 

9.80000  LT 
14.00000  LT 
10.00000  LT 

0.00990  LT 
28.00000  LT 
0.00770  LT 
R  2.00000  ND 

R  3.10000  ND 

15.00000  LT 
10.00000  LT 
4.00000  LT 
7.40000  LT 
12.00000  LT 
54.00000  LT 

8.30000  LT 
0.03120  LT 

10.00000  LT 
15.00000  LT 

5.30000  LT 
12.00000  LT 
12.00000  LT 

C  0.00379 

5.10000  LT 

5.50000  LT 

8.50000  LT 
5.90000  LT 
330000  LT 
0.00740  LT 

2.20000  LT 
33.00000  LT 

1.50000  LT 
0.01760  LT 
0.05040  LT 

T  0.00250  ND 

T  0.00250  ND 

R  20.00000  ND 

24.00000  LT 

9.20000  LT 
8.70000  LT 
0.00250  LT 
0.00630  LT 

21.00000  LT 
0.00250  LT 
2.40000  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


FieU  BU . 

Mm 

Flag 

Vmk 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Nan* 

Baol 

Code 

Value  Meas 

p» — |D 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESB-94-14 

KEP  KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  fig/g  3FB-N 

R 

20.00000  ND 

ESB-94-14 

UN  LINDANE 

LT 

0.10000000  \igjg  3FB-N 

C 

0.00516 

ESB-94-14 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  ng/g  3FB-N 

0.07500  LT 

ESB-94-14 

MIREX  UA^A3t3A,4,5,5.5A,5B,6-DECACHLOROOCT 

LT 

0.14000000  ng/g  3FB-N 

24.00000  LT 

ESB-94-14 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  ^g  3FB-N 

21.00000  LT 

ESB-94-14 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  figfe  3FB-N 

0.50000  LT 

ESB-94-14 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  jig/g  3FB-N 

0.68200  LT 

ESB-94-14 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  ng/g  3FB-N 

9.70000  LT 

ESB-94-14 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  ng/g  3FB-N 

6.80000  LT 

ESB-94-14 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  fig/g  3FB-N 

3.70000  LT 

ESB-94-14 

OXAT  1 ,4-OXATHI  ANE 

LT 

0.07500000  ng/g  3FB-N 

27.00000  LT 

ESB-94-14 

PCB016  PCB  1016 

LT 

0.32000000  >ig/g  3FB-N 

0.38500  LT 

ESB-94-14 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-14 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0.32000000  fig/g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-14 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  jig/g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-14 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-14 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  3FB-N 

T 

0.17600  ND 

ESB-94-14 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.79000000  ng/g  3FB-N 

0.17600  LT 

ESB-94-14 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  jxg/g  3FB-N 

9.10000  LT 

ESB-94-14 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  ng/g  3FB-N 

9.90000  LT 

ESB-94-14 

PHENO  PHENOL 

LT 

0.05200000  \igj%  3FB-N 

2.20000  LT 

ESB-94-14 

PPDDD  2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLO 

LT 

0.06400000  jig/g  3FB-N 

0.00810  LT 

ESB-94-14 

PPDDE  2,2-BlS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1 -DICHLO 

LT 

0.06800000  jig/g  3FB-N 

0.00390  LT 

ESB-94-14 

PPDDT  2,2-BIS(P ARA-CHLOROPHENYL)- L  1 ,1-TRICH 

LT 

0.10000000  ng/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-14 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000000  ng/g  3FB-N 

37.00000  LT 

ESB-94-14 

PYR  PYRENE 

LT 

0.08300000  >ig/g  3FB-N 

17.00000  LT 

ESB-94-14 

SUPON  2-CHLORO-l  -(2,4-DICHLOROPHENYL) VINYL 

LT 

0.92000000  \ig/g  3FB-N 

19.00000  LT 

ESB94-14 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  ng/g  3FB-N 

1.64000  LT 

ESB94-15 

123TCB  1,2,3-TRl  CHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  fig'g  3FB-N 

5.80000  LT 

ESB94-15 

124TCB  1,2,4-TRJCHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  fig/g  3FB-N 

2.40000  LT 

ESB94-15 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  ng/g  3FB-N 

1.20000  LT 

ESB94-15 

12DPH  1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  \igjg  3FB-N 

13.00000  LT 

ESB94-15 

13DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  jigfe  3FB-N 

3.40000  LT 

ESB-94-15 

13DNB  13-DINITROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  \igjg  3FB-N 

0.45800  LT 

ESB-94-15 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  ^g/g  3FB-N 

1.50000  LT 

ESB-94-15 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  ng/g  3FB-N 

1.70000  LT 

ESB-94-15 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  jig/g  3FB-N 

2.80000  LT 

ESB94-15 

246TCP  2,4,6-TRJCHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  fig/g  3FB-N 

3.60000  LT 

ESB94-15 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  >ig/g  3FB-N 

8.40000  LT 

ESB-94-15 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  ng'g  3FB-N 

4.40000  LT 

ESB-94-15 

24DNP  2,4-DINlTROPHENOL 

LT 

4.70000000  ng/g  3FB-N 

180.00000  LT 

ESB-94-15 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000  ng/g  3FB-N 

0.39700  LT 

ESB-94-15 

26DNA  2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000  \kgjg  3FB-N 

8.80000  LT 

ESB-94-15 

26DNT  2,6-DINITROTOLlIENE 

LT 

0.32000000  ng/g  3FB-N 

0.60000  LT 

ESB-94-15 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  yg'g  3FB-N 

2.80000  LT 

ESB-94-15 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  fig/g  3FB-N 

2.60000  LT 

ESB-94-15 

2MNAP  2-METHYLN APHTH ALENE 

LT 

0.03200000  ^g  3FB-N 

1.30000  LT 

ESB94-15 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  ng/g  3FB-N 

3.60000  LT 

ESB94-15 

2N  ANIL  2-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  ng/g  3FB-N 

R 

31.00000  ND 

ESB-94-15 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  yg/g  3FB-N 

8.20000  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


Chemical  Classy  SEMTVOLAT1LES _ 

ESB-94-15  33DCBD3.3-CICHLOROBENZIDINE 

E SB-94- 15  35DNA  3,5-DINITROANILINE 

ESB-94-15  3NANIL  3-N1TROANIUNE 

ESB-94-15  3NT  3-NITROTOLUENE 

ESB-94-15  46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL 

ESB-94-1 5  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ESB-94-15  4CANIL  4-CHLOROANTLIKE 

ESB-94-15  4CL3C  4-CHLORO-3-C RESOL 

ESB-94-1 5  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ESB-94-15  4MP  4-METHYLPHENOL 

ESB-94-15  4N  ANIL  4-NITRO  ANILINE 

ESB-94-15  4NP  4-NITROPHENOL 

ESB-94-15  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESB-94-15  AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

ESB-94-15  ALDRN  ALDRIN 

ESB-94-15  ANAPN  ACENEPHTHENE 

ESB-94-15  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

ESB-94-15  ANIL  ANILINE 

ESB-94-15  ANTRC  ANTHRACENE 

ESB-94-15  ATZ  ATRAZINE 

ESB-94-15  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ESB-94-15  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ESB-94-1 5  B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

ESB-94-15  B2EHP  BIS  (2-ETHY HEXYL)  PHTHALATE 

ESB-94-1 5  BAANT  BENZO I  A]  ANTHRACENE 

ESB-94-1 5  BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

ESB-94-15  BBFAN  BENZO  [BJ  FLUORANTHENE 

ESB-94-15  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESB-94-15  BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

ESB-94-15  BENSLFBETA-ENDOSULFAN 
ESB-94-15  BENZIDBENZIDINE 
ESB-94-15  BENZO  BENZOIC  ACID 
ESB-94-1 5  BGHIPYBENZO  |G,H.I1  PERYLENE 
ESB-94-1 5  BKFAN  BENZO  (K1  FLUORANTHENE 
ESB-94-15  BZALC  BENZYL  ALCOHOL 
ESB-94-15  CHRY  CHRYSENE 
ESB-94-15  CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 
ESB-94-15  CL6CP  HEXACHLOROCY CLOPENTADIENE 

ESB-94-15  CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

ESB-94-15  CLDAN  CHLORDANE 

ESB-94-15  CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

ESB-94-1 5  CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 
ESB-94-15  CPMS024-CHL0R0PHENYLMETHYL  SULFONE 
ESB-94-15  DBAHADIBENZ|AH]  ANTHRACENE 
ESB-94-15  DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 
ESB-94-15  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESB-94-15  DBZFU  DIBENZORJRAN 
ESB-94-15  DCPD  DICYCLOPENTADIENE 
ESB-94-15  DDVP  VAPONA 
ESB-94-15  DEP  DIETHYL  PHTHALATE 


LT  1.60000000 

LT  1.60000000 

LT  3.00000000 

LT  0.34000000 

LT  0.80000000 

LT  0.04100000 

ND  R  0.63000000 

LT  0.93000000 

LT  0.17000000 

LT  0.24000000 

ND  R  3.10000000 

LT  3.30000000 

LT  1.30000000 

LT  0.40000000 

LT  1.30000000 

LT  0.04100000 

LT  0.03300000 

ND  R  0.13000000 

LT  0.71000000 

LT  0.06500000 

LT  0.19000000 

LT  0.44000000 

LT  0.36000000 

LT  0.48000000 

LT  0.04100000 

LT  1.20000000 

LT  0.31000000 

LT  1.30000000 

LT  1.80000000 

LT  2.40000000 

ND  R  0.13000000 
ND  R  3.10000000 
LT  0.18000000 

LT  0.13000000 

LT  0.03200000 

LT  0.03200000 

LT  0.08000000 

LT  0.52000000 

LT  1.80000000 

LT  0.68000000 

LT  0.09700000 

LT  0.32000000 

LT  0.06600000 

LT  0.31000000 

LT  0.07100000 

LT  0.21000000 

LT  0.38000000 

LT  0.57000000 

LT  0.06800000 

LT  0.24000000 


fig/g  3FB-N 

(ig/g  3FB-N 

Hg/g  3FB-N 

Hg/g  3FB-N 

Hg/g  3FB-N  R 

fig/g  3FB-N 

fig/g  3FB-N  R 

jig/g  3FB-N 

Hg/g  3FB-N 

Hg/g  3FB-N 

Hg/'g  3FB-N  R 

fig/g  3FB-N 

(ig/g  3FB-N  U 

pg/g  3FB-N 

Hg/g  3FB-N 

Hg/g  3FB-N 

Hg/g  3FB-N 

figg  3FB-N  R 

Hg'g  3FB-N 

Itg/g  3FB-N 

ugg  3FB-N 

Hg/g  3FB-N 

fig/g  3FB-N 

Hg/g  3FB-N 

gg'g  3FB-N 

Hg/g  3FB-N 

ligig  3FB-N 

Hg'g  3FB-N 

Hg/g  3FB-N 

jig/g  3FB-N 

Hg/g  3FB-N  R 

Hg/g  3FB-N  R 

Hg/g  3FB-N 

M-g/g  3FB-N 

Hg/g  3FB-N 

Hg/g  3FB-N 

Hgig  3FB-N 

Hgg  3FB-N 

Hg/g  3FB-N 

Hg/g  3FB-N 

jig/g  3FB-N 

Ugg  3FB-N 

ug'g  3FB-N 

Ugg  3FB-N 

Hg/g  3FB-N 

Hg/g  3FB-N  C 

Hg'g  3FB-N 

Hg/g  3FB-N 

ug'g  3FB-N 

Hg/g  3FB-N 


5.00000  LT 
21.00000  LT 
15.00000  LT 

2.90000  LT 
50.00000  ND 
22.00000  LT 

1.00000  ND 
8.50000  LT 
23.00000  LT 

2.80000  LT 
31.00000  ND 
96.00000  LT 

0.00338 
0.00250  LT 
M  0.00740  LT 

5.80000  LT 

5.10000  LT 
2.00000  ND 
5.20000  LT 

5.90000  LT 

6.80000  LT 
5.00000  LT 
0.68000  LT 
7.70000  LT 

9.80000  LT 
14.00000  LT 
10.00000  LT 

0.00990  LT 
28.00000  LT 
0.00770  LT 
2.00000  ND 

3.10000  ND 
15.00000  LT 
10.00000  LT 

4.00000  LT 
7.40000  LT 
12.00000  LT 
54.00000  LT 
8.30000  LT 
0.03120  LT 
10.00000  LT 
15.00000  LT 
530000  LT 
12.00000  LT 
12.00000  LT 
0.00379 

5.10000  LT 

5.50000  LT 

8.50000  LT 
5.90000  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


FttUBkar- 

w  - -- 

Mai 

IW 

Vmk 

Flat  Data 

Mesa 

stum 

Test  Name 

Bat 

Cade 

Value  Mesa 

Code  Qoal 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATTLES 


ESB-94-15 

DITH  DITH1ANE 

LT 

0.06500000  fig/g  3FB-N 

3.30000  LT 

ESB-94-15 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.07900000  fig/g  3FB-N 

0.00740  LT 

ESB-94-15 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  fig/g  3FB-N 

2.20000  LT 

ESB-94-15 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  fig/g  3FB-N 

33.00000  LT 

ESB-94-15 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  fig/g  3FB-N 

1.50000  LT 

ESB-94-15 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

1.30000000  fig/g  3FB-N 

0.01760  LT 

ESB-94-15 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  fig/g  3FB-N 

0.05040  LT 

ESB-94-15 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  fig/g  3FB-N 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-15 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  fig/g  3FB-N 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-15 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  fig/g  3FB-N 

R 

20.00000  ND 

ESB-94-15 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  fig/g  3FB-N 

24.00000  LT 

ESB-94-15 

FLRENEFLUORENE 

LT 

0.06500000  fig/g  3FB-N 

9.20000  LT 

ESB-94-15 

HCBD  HEXACHLOROBUTADEENE 

LT 

0.97000000  fig/g  3FB-N 

8.70000  LT 

ESB-94-15 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  fig/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-15 

HPCLE  HEPT ACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  fig/g  3FB-N 

0.00630  LT 

ESB-94-15 

ICDPYRINDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000  fig/g  3FB-N 

21.00000  LT 

ESB-94-15 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.48000000  fig/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-15 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  fig/g  3FB-N 

2.40000  LT 

ESB-94-15 

KEP  KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  fig/g  3FB-N 

R 

20.00000  ND 

ESB-94-15 

UN  LINDANE 

LT 

0.10000000  fig/g  3FB-N 

C 

0.00516 

ESB-94-15 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  fig/g  3FB-N 

0.07500  LT 

ESB-94-15 

MIREX  l„lA,2,2,3.3A.4,5.5,5A5B.6-DECACHLOROOCT 

LT 

0.14000000  ftg/g  3FB-N 

24.00000  LT 

ESB-94-15 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  fig/g  3FB-N 

21.00000  LT 

ESB-94-15 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  fig/g  3FB-N 

0.50000  LT 

ESB-94-15 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  fig/g  3FB-N 

0.68200  LT 

ESB-94-15 

NNDME  N-NITROSODIMETH  YLAMINE 

LT 

0.46000000  fig/g  3FB-N 

9.70000  LT 

ESB-94-15 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  fig/g  3FB-N 

6.80000  LT 

ESB-94-15 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  |ig/g  3FB-N 

3.70000  LT 

ESB-94-15 

OXAT  L4-OXATH1ANE 

LT 

0.07500000  fig/g  3FB-N 

27.00000  LT 

ESB-94-15 

PCB016  PCB1016 

LT 

0.32000000  fig/g  3FB-N 

0.38500  LT 

ESB-94-15 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0.32000000  fig/g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-15 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0.32000000  fig/g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-15 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  fig/g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-15 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0.32000000  fig/g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-15 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  fig/g  3FB-N 

T 

0.17600  ND 

ESB-94-15 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.79000000  fig/g  3FB-N 

0.17600  LT 

ESB-94-15 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  fig/g  3FB-N 

9.10000  LT 

ESB-94-15 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  fig/g  3FB-N 

9.90000  LT 

ESB-94-15 

PHENO  PHENOL 

LT 

0.05200000  fig/g  3FB-N 

2.20000  LT 

ESB-94-15 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U-DICHLO 

LT 

0.06400000  fig/g  3FB-N 

0.00810  LT 

ESB-94-15 

PPDDE  2^-BIS(PARA-CHU)ROPHENYL)-U-DICHLO 

LT 

0.06800000  fig/g  3FB-N 

0.00390  LT 

ESB-94-15 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-L  1 . 1  -TRICH 

LT 

0.10000000  fig/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-15 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000000  fig/g  3FB-N 

37.00000  LT 

ESB-94-15 

PYR  PYRENE 

LT 

0.08300000  fig/g  3FB-N 

17.00000  LT 

ESB-94-15 

SUPON  2-CHLORO-l  -(2,4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

0.92000000  fig/g  3FB-N 

19.00000  LT 

ESB-94-15 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  fig/g  3FB-N 

1.64000  LT 

ESB-94-17 

123TCB  1 .23-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  fig/g  3FB-N 

5.80000  LT 

ESB-94-17 

124TCB  1,2,4-TRI  CHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  fig/g  3FB-N 

2.40000  LT 

ESB-94-17 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  fig/g  3FB-N 

1.20000  LT 

ESB-94-17 

12DPH  1 ,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  fig/g  3FB-N 

13.00000  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


*  i  o  *** 

Me* 

Me*  Flat 

U  aft 

Fhe  Data 

Site  ID 

Test  Name 

Beal  Cade 

Value  Meas 

E-33 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Classy  SEMTVOLA TILES _ 

ESB94-17  13DCLB  13-DICHLOROBENZENE 

ESB-94-17  13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ESB-94-17  14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

ESB-94-17  236TCP  2,3,6-TRlCHLOROPHENOL 

ESB-94-17  245TCP  2,4,5-TRlCHLOROPHENOL 

ESB-94-17  246TCP  2,4,6-TRlCHLOROPHENOL 

ESB-94-17  24DCLP  2,4-DlCHLOROPHENOL 

ESB-94-17  24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ESB-94-17  24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

ESB-94-17  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

ESB-94-17  26DNA  2,6-DINTTROANlLINE 

ESB94-17  26DNT  2,6-DINTTROTOLUENE 

ESB-94-17  2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ESB-94-17  2CNAP  2-CHLORON  APHTHALENE 

ESB-94-17  2MNAP  2-METHYLN APHTHALENE 

ESB-94-17  2MP  2-METHYLPHENOL 

ESB-94-17  2N  ANIL  2-N1TRO  ANILINE 

ESB-94-17  2NP  2-NITROPHENOL 

ESB-94-17  33DCBD3,3-CICHLOROBENZIDINE 

ESB94-17  35DNA  3,5-DINITROANILINE 

ESB-94-17  3NANIL  3-NITROANILINE 

ESB-94-17  3NT  3-NITROTOLUENE 

ESB-94-17  46DN2C4.6-DINITRO-2-C  RESOL 

ESB-94-17  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ESB-94-17  4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ESB-94-17  4CL3C  4-CHLORO-3-C RESOL 

ESB-94-17  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ESB94-17  4MP  4-METHYLPHENOL 

ESB-94-17  4N  ANIL  4-NITRO  ANILINE 

ESB-94-17  4NP  4-NITROPHENOL 

ESB94-17  ABHC  ALPHA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

ESB94-17  AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ESB-94-17  ALDRN  ALDRIN 

ESB-94-17  ANAPN  ACENEPHTHENE 

ESB94-17  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

ESB-94-17  ANIL  ANILINE 

ESB-94-17  ANTRC  ANTHRACENE 

ESB94-17  ATZ  ATRAZINE 

ESB-94-17  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 
ESB94-17  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 
ESB94-17  B2CLEEBIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 
ESB-94-17  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

ESB-94-17  BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

ESB94-17  BAPYR  BENZO  |A)  PYRENE 

ESB94-17  BBFAN  BENZO  (B]  FLUORANTHENE 

ESB94-17  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 
ESB-94-17  BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 
ESB94-17  BEN  SLF  BET  A-ENDOSULFAN 
ESB-94-17  BENZID  BENZIDINE 
ESB-94-17  BENZO  BENZOIC  ACID 


LT 

0.04200000  ng/g  3FB-N 

3.40000  LT 

ND 

R 

0.63000000  ng/g  3FBN 

0.45800  LT 

LT 

0.03400000  (ig/g  3FB-N 

1.50000  LT 

LT 

0.62000000  fig/g  3FB-N 

1.70000  LT 

LT 

0.49000000  ng/g  3FBN 

2.80000  LT 

LT 

0.06100000  ng/g  3FB-N 

3.60000  LT 

LT 

0.06500000  ng/g  3FB-N 

8.40000  LT 

LT 

3.00000000  ng/g  3FB-N 

4.40000  LT 

LT 

4.70000000  ng/g  3FB-N 

180.00000  LT 

LT 

1.40000000  jig/g  3FB-N 

0.39700  LT 

LT 

0.57000000  ng'g  3FB-N 

8.80000  LT 

LT 

0.32000000  ng/g  3FB-N 

0.60000  LT 

LT 

0.05500000  ng/g  3FB-N 

2.80000  LT 

LT 

0.24000000  ng/g  3FBN 

2.60000  LT 

LT 

0.03200000  ng/g  3FB-N 

1.30000  LT 

LT 

0.09800000  ng/g  3FB-N 

3.60000  LT 

ND 

R 

3.10000000  ng/g  3FBN 

R 

31.00000  ND 

LT 

1.10000000  ng/g  3FB-N 

8.20000  LT 

LT 

1.60000000  ng/g  3FBN 

5.00000  LT 

LT 

1.60000000  ng/g  3FB-N 

21.00000  LT 

LT 

3.00000000  ng/g  3FB-N 

15.00000  LT 

LT 

0.34000000  ng/g  3FB-N 

2.90000  LT 

LT 

0.80000000  ng/g  3FB-N 

R 

50.00000  ND 

LT 

0.04100000  ng/g  3FB-N 

22.00000  LT 

ND 

R 

0.63000000  ng/g  3FBN 

R 

1.00000  ND 

LT 

0.93000000  ng/g  3FB-N 

8.50000  LT 

LT 

0.17000000  ng/g  3FB-N 

23.00000  LT 

LT 

0.24000000  ng/g  3FB-N 

2.80000  LT 

ND 

R 

3.10000000  ng/g  3FB-N 

R 

31.00000  ND 

LT 

3.30000000  ng/g  3FB-N 

96.00000  LT 

LT 

1.30000000  ng/g  3FB-N 

V 

0.00338 

LT 

0.40000000  ng/g  3FB-N 

0.00250  LT 

LT 

1.30000000  ng/g  3FB-N 

M 

0.00740  LT 

LT 

0.04100000  ng/g  3FB-N 

5.80000  LT 

LT 

0.03300000  ng/g  3FB-N 

5.10000  LT 

ND 

R 

0.13000000  ng/g  3FB-N 

R 

2.00000  ND 

LT 

0.71000000  ng/g  3FB-N 

5.20000  LT 

LT 

0.06500000  ng/g  3FB-N 

5.90000  LT 

LT 

0.19000000  ng/g  3FB-N 

6.80000  LT 

LT 

0.44000000  ng/g  3FB-N 

5.00000  LT 

LT 

0.36000000  ng/g  3FB-N 

0.68000  LT 

LT 

0.48000000  ng/g  3FB-N 

7.70000  LT 

LT 

0.04100000  ng/g  3FB-N 

9.80000  LT 

LT 

1.20000000  ng/g  3FB-N 

14.00000  LT 

LT 

0.31000000  ng/g  3FB-N 

10.00000  LT 

LT 

1.30000000  ng/g  3FB-N 

0.00990  LT 

LT 

1.80000000  ng/g  3FB-N 

28.00000  LT 

LT 

2.40000000  ng/g  3FB-N 

0.00770  LT 

ND 

R 

0.13000000  ng/g  3FB-N 

R 

2.00000  ND 

ND 

R 

3.10000000  ng/g  3FB-N 

R 

3.10000  ND 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


IMl  1  ■ 

Meat 

Wf 

Unit 

Flat  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Baal 

Code 

Vahie  Meas 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESB94-I7 

BGHIPYBENZO  [G,HJ)  PERYLENE 

LT 

0.18000000  gg/g  3FB-N 

15.00000  LT 

ESB-94-17 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  gg/g  3FB-N 

10.00000  LT 

ESB-94-17 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  gg/g  3FB-N 

4.00000  LT 

ESB-94-17 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.03200000  gg/g  3FB-N 

7.40000  LT 

ESB-94-17 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  gg/g  3FB-N 

12.00000  LT 

ESB-94-17 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000000  gg/g  3FB-N 

54.00000  LT 

ESB-94-17 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  gg/g  3FB-N 

8.30000  LT 

ESB-94-17 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.68000000  gg/g  3FB-N 

0.03120  LT 

ESB-94-17 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  gg/g  3FB-N 

10.00000  LT 

ESB-94-17 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

032000000  gg/g  3FB-N 

15.00000  LT 

ESB-94-17 

CPMS024-CHL0R0PHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  gg/g  3FBN 

5.30000  LT 

ESB-94-17 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  gg/g  3FB-N 

12.00000  LT 

ESB-94-17 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  gg/g  3FB-N 

12.00000  LT 

ESB-94-17 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  gg/g  3FB-N 

C 

0.00379 

ESB-94-17 

DBZFU  DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000  gg/g  3FBN 

5.10000  LT 

ESB-94-17 

DCPD  DIC  YCLOPENT  ADIENE 

LT 

0.57000000  gg/g  3FB-N 

5.50000  LT 

ESB-94-17 

DDVP  VAPONA 

LT 

0.06800000  gg/g  3FB-N 

8.50000  LT 

ESB-94-17 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  gg/g  3FB-N 

5.90000  LT 

ESB-94-17 

DITH  DITH1ANE 

LT 

0.06500000  gg/g  3FB-N 

330000  LT 

ESB-94-17 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.07900000  gg/g  3FBN 

0.00740  LT 

ESB-94-17 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  gg/g  3FB-N 

2.20000  LT 

ESB-94-17 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

\  30000000  gg/g  3FB-N 

33.00000  LT 

ESB-94-17 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  gg/g  3FB-N 

1.50000  LT 

ESB-94-17 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

1.30000000  gg/g  3FB-N 

0.01760  LT 

ESB-94-17 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  gg/g  3FB-N 

0.05040  LT 

ESB-94-17 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  gg/g  3FB-N 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-17 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  gg/g  3FB-N 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-17 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  gg/g  3FB-N 

R 

20.00000  ND 

ESB-94-17 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  gg/g  3FB-N 

24.00000  LT 

ESB-94-17 

FLRENEFLUORENE 

LT 

0.06500000  gg/g  3FB-N 

9.20000  LT 

ESB94-17 

HCBD  HEXACHLOROBirr  ADIENE 

LT 

0.97000000  gg/g  3FB-N 

8.70000  LT 

ES?  94-17 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  gg/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-17 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  gg/g  3FB-N 

0.00630  LT 

ESB-94-17 

ICDPYRINDENO  [l*2,3-C,Dj  PYRENE 

LT 

2.40000000  gg/g  3FB-N 

21.00000  LT 

ESB-94-17 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.48000000  gg/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-17 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  gg/g  3FB-N 

2.40000  LT 

ESB-94-17 

KEP  KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  gg/g  3FB-N 

R 

20.00000  ND 

ESB-94-17 

LIN  LINDANE 

LT 

0.10000000  gg/g  3FB-N 

C 

0.00516 

ESB-94-17 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  gg/g  3FB-N 

0.07500  LT 

ESB-94-17 

MIREX  1 » 1  A.2.2,3,3  A4,5,5.5  A5  B.6-DECACHLOROOCT 

LT 

0.14000000  gg/g  3FB-N 

24.00000  LT 

ESB-94-17 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  gg/g  3FB-N 

21.00000  LT 

ESB-94-17 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  gg/g  3FB-N 

0.50000  LT 

ESB-94-17 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  gg/g  3FB-N 

0.68200  LT 

ESB-94-17 

NNDME  N-NITROSODIMETH  YLAMINE 

LT 

0.46000000  gg/g  3FB-N 

9.70000  LT 

ESB-94-17 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  gg/g  3FB-N 

6.80000  LT 

ESB-94-17 

NNDPA  N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  gg/g  3FB-N 

3.70000  LT 

ESB-94-17 

OXAT  1 ,4-OXATHI  ANE 

LT 

0.07500000  gg/g  3FB-N 

27.00000  LT 

ESB-94-17 

PCB016  PCB  1016 

LT 

0.32000000  gg/g  3FB-N 

0.38500  LT 

ESB-94-17 

PCB22I  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0.32000000  gg/g  3FB-N 

T 

038500  ND 

ESB94-17 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0.32000000  gg/g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


Flag  Data 

Meas 

Bleak  ID  Code  Q«al 

Vatee  Bool 

Site  ID 


Test  Na 


Flag 

Code 


Vmk 
Value  Meas 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

0.38500  ND 

ESB-94-17 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  (ig/g  3FB-N 

T 

ESB-94-17 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0.32000000  (ig/g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-17 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  (ig/g  3FB-N 

T 

0.17600  ND 

ESB-94-17 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.79000000  (ig/g  3FB-N 

0.17600  LT 

ESB-94-17 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  (ig/g  3FB-N 

9.10000  LT 

ESB-94-17 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  (ig/g  3FB-N 

9.90000  LT 

ESB-94-17 

PHENO  PHENOL 

LT 

0.05200000  |ig/g  3FB-N 

2.20000  LT 

ESB-94-17 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLO 

LT 

0.06400000  (ig/g  3FB-N 

0.00810  LT 

ESB-94-17 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DlCHLO 

LT 

0.06800000  (ig/g  3FB-N 

0.00390  LT 

ESB-94-17 

PPDDT  2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U,l-TRICH 

LT 

0.10000000  (ig/g3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-17 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000000  (ig/g  3FB-N 

37.00000  LT 

ESB-94-17 

PYR  PYRENE 

LT 

0.08300000  |ig/g  3FB-N 

17.00000  LT 

ESB-94-17 

SUPON  2-CHLORO-l  -(2,4-DICHLOROPHENYL) VINYL 

LT 

0.92000000  (ig/g  3FB-N 

19.00000  LT 

ESB-94-17 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  (ig/g  3FB-N 

1.64000  LT 

ESB-94-18 

123TCB  1 ,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  (ig/g  3FB-N 

5.80000  LT 

ESB-94-18 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  (ig/g  3FB-N 

2.40000  LT 

ESB-94-18 

12DCLBU-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  (ig/g  3FB-N 

1.20000  LT 

ESB-94-18 

12DPH  1 ,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  (ig/g  3FB-N 

13.00000  LT 

ESB-94-18 

13DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  (ig/g  3FB-N 

3.40000  LT 

ESB-94-18 

13DNB  U-DIN1TROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  ng/g  3FB-N 

0.45800  LT 

ESB-94-18 

14DCLB 1 ,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  (ig/g  3FB-N 

1.50000  LT 

ESB-94-18 

236TCP  2,3,6-TRlCHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  (ig/g  3FB-N 

1.70000  LT 

ESB-94-18 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  (ig/g  3FB-N 

2.80000  LT 

ESB-94-18 

246TCP  2,4,6-TRlCHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  (ig/g  3FB-N 

3.60000  LT 

ESB-94-18 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  ng/g  3FB-N 

8.40000  LT 

ESB-94-18 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  ng/g  3FB-N 

4.40000  LT 

ESB-94-18 

24DNP  2,4-DINTTROPHENOL 

LT 

4.70000000  (ig/g  3FB-N 

180.00000  LT 

ESB-94-18 

24DNT  2,4-DINlTROTOLUENE 

LT 

1.40000000  ng/g  3FB-N 

0.39700  LT 

ESB-94-18 

26DNA  2,6-DINTTRO ANILINE 

LT 

0.57000000  fig/g  3FB-N 

8.80000  LT 

ESB-94-18 

26DNT  2,6-DINlTROTOLUENE 

LT 

0.32000000  ^g/g  3FB-N 

0.60000  LT 

ESB-94-18 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  ng/g  3FB-N 

2.80000  LT 

ESB-94-18 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  ng/g  3FB-N 

2.60000  LT 

ESB-94-18 

2MNAP  2-METHYLN  APHTHALENE 

LT 

0.03200000  fig/g  3FB-N 

1.30000  LT 

ESB-94-18 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  ng/g  3FB-N 

3.60000  LT 

ESB-94-18 

2NAN1L  2-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  fig/g  3FB-N 

R 

31.00000  ND 

ESB-94-18 

2NP  2-NTTROPHENOL 

LT 

1.10000000  ng/g  3FB-N 

8.20000  LT 

ESB-94-18 

33DCBD3,3-ClCHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  (ig/g  3FB-N 

5.00000  LT 

ESB-94-18 

35DNA  3,5-DINTTROANILINE 

LT 

1.60000000  ng/g  3FB-N 

21.00000  LT 

ESB-94-18 

3NANIL  3-NTTROANILINE 

LT 

3.00000000  ng/g  3FB-N 

15.00000  LT 

ESB-94-18 

3NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000  jig/g  3FB-N 

2.90000  LT 

ESB-94-18 

46DN2C4.6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  (ig/g  3FB-N 

R 

50.00000  ND 

ESB-94-18 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  ng/g  3FB-N 

22.00000  LT 

ESB-94-18 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

R 

0.63000000  ^g/g  3FB-N 

R 

1.00000  ND 

ESB-94-18 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000  (ig/g  3FB-N 

8.50000  LT 

ESB-94-18 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  (tg/g  3FB-N 

23.00000  LT 

ESB-94-18 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  (ig/g  3FB-N 

2.80000  LT 

ESB-94-18 

4N  ANIL  4-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  (ig/g  3FB-N 

R 

31.00000  ND 

ESB-94-18 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  (ig/g  3FB-N 

96.00000  LT 

ESB-94-18 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  (ig/g  3FB-N 

U 

0.00338 

ESB-94-18 

AEN  SLF  ALPH  A-ENDOSl  FLF  AN 

LT 

0.40000000  (ig/g  3FB-N 

0.00250  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


- FieU  BU 

Mcm 

F1k 

UbN 

FW t  Date 

Meas 

Site  ID 

Teat  Name 

BmI 

Cade 

Value  Meas 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESB-94-18 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000000  ng/g  3FB-N 

M 

0.00740  LT 

ESB-94-18 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  ng/g  3FB-N 

5.80000  LT 

ESB-94-18 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  fig/g  3FB-N 

5.10000  LT 

ESB-94-18 

ANIL  ANILINE 

ND 

R 

0.13000000  g  3FB-N 

R 

2.00000  ND 

ESB-94-18 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  fig/g  3FB-N 

5.20000  LT 

ESB-94-18 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.06500000  ng/g  3FB-N 

5.90000  LT 

ESB-94-18 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  ^ig/g  3FB-N 

6.80000  LT 

ESB-94-18 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  jig/g  3FB-N 

5.00000  LT 

ESB-94-18 

B2CLEEBIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  fig/g  3FB-N 

0.68000  LT 

ESB-94-18 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  fig/g  3FB-N 

7.70000  LT 

ESB-94-18 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000  jig/g  3FB-N 

9.80000  LT 

ESB-94-18 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000  ng/g  3FB-N 

14.00000  LT 

ESB-94-18 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  ng/g  3FB-N 

10.00000  LT 

ESB-94-18 

BBHC  BETA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  ng/g  3FB-N 

0.00990  LT 

ESB-94-18 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  jig/g  3FB-N 

28.00000  LT 

ESB-94-18 

BENSLFBETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000  jig/g  3FB-N 

0.00770  LT 

ESB-94-18 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

R 

0.13000000  Hg/g3FB-N 

R 

2.00000  ND 

ESB-94-18 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

R 

3.10000000  ^ig/g  3FB-N 

R 

3.10000  ND 

ESB-94-18 

BGHIPY  BENZO  [GJU]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  fig/g  3FB-N 

15.00000  LT 

ESB-94-18 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  jig/g  3FB-N 

10.00000  LT 

ESB-94-18 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  ng'g  3FB-N 

4.00000  LT 

ESB-94-18 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.03200000  ^ig/g  3FB-N 

7.40000  LT 

ESB-94-18 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  >ig/g  3FB-N 

12.00000  LT 

ESB-94-18 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000000  Hg/g  3FB-N 

54.00000  LT 

ESB-94-18 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  3FB-N 

8.30000  LT 

ESB-94-18 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.68000000  fig/g  3FB-N 

0.03120  LT 

ESB-94-18 

CPMS  4-CHLOROPHENYL METHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  ng/g  3FB-N 

10.00000  LT 

ESB-94-18 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  >ig/g  3FB-N 

15.00000  LT 

ESB-94-18 

CPMS024-CHL0R0PHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  ng/g  3FB-N 

5.30000  LT 

ESB-94-18 

DBAHA  DIBENZ  [AH)  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  >ig/g  3FB-N 

12.00000  LT 

ESB-94-18 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  ng/g  3FB-N 

12.00000  LT 

ESB-94-18 

DBHC  DELT  A-BEN  ZENE  HEXAC  HLORIDE 

LT 

0.21000000  ng/g  3FB-N 

C 

0.00379 

ESB-94-18 

DBZFU  DIBENZORIRAN 

LT 

0.38000000  jig/g  3FB-N 

5.10000  LT 

ESB-94-18 

DCPD  DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000  ng/g  3FB-N 

5.50000  LT 

ESB-94-18 

DDVP  VAPONA 

LT 

0.06800000  jig/g  3FB-N 

8.50000  LT 

ESB-94-18 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  fig/g  3FB-N 

5.90000  LT 

ESB-94-18 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.06500000  ng/g  3FB-N 

3.30000  LT 

ESB-94-18 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.07900000  >ig/g  3FB-N 

0.00740  LT 

ESB-94-18 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  Hg/g  3FB-N 

2.20000  LT 

ESB-94-18 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  ng/g  3FB-N 

33.00000  LT 

ESB-94-18 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  ng/g  3FB-N 

1.50000  LT 

ESB-94-18 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

1.30000000  ng/g  3FB-N 

0.01760  LT 

ESB-94-18 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  ng/g  3FB-N 

0.05040  LT 

ESB-94-18 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  ng/g  3FB-N 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-18 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  ng/g  3FB-N 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-18 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  ng/g  3FB-N 

R 

20  3000  ND 

ESB-94-18 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  pgfe  3FB-N 

24  -  K>00  LT 

ESB-94-18 

FLRENEFLUORENE 

LT 

0.06500000  ng/g  3FB-N 

9.20000  LT 

ESB-94-18 

HCBD  HEXAC  HLOROBITADIENE 

LT 

0.97000000  jig/g  3FB-N 

8.70000  LT 

ESB-94-18 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  ng/g  3FB-N 

0.00250  LT 
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Field  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Field  Blanks) 


»v'P*  *  ■ 

Meat 

I** 

IJatt 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Beol 

Code 

Value  Meas 

Code  Qual 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 
ESB-94-18 
ESB-94-18 
ESB-94-18 
ESB-94-18 
ESB-94-18 
ESB-94-18 
ESB-94-18 
ESB-94-18 
ESB-94-18 
ESB-94-18 
ESB-94-18 
ESB-94-18 
ESB-94-18 
ESB-94-18 
ESB-94-18 
ESB-94-18 
ESB-94-18 
ESB-94-18 
ESB-94-18 
ESB-94-18 
ESB-94-18 
ESB-94-18 
ESB-94-18 
ESB-94-18 
ESB-94-18 
ESB-94-18 
ESB-94-18 
ESB-94-18 
ESB-94-18 
ESB-94-18 
ESB-94-18 
ESB-94-18 

ESB-94-19 
ESB-94-19 
ESB-94-19 
ESB-94-19 
ESB-94-19 
ESB-94-19 
ESB-94-19 
ESB-94-19 
ESB-94-19 
ESB-94-19 
ESB-94-19 
ESB-94-19 
ESB-94-19 
ESB-94-19 
ESB-94-19 
ESB-94-19 
ESB-94-19 
ESB-94-19 


HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 
ICDPYRINDENOfU,3-C,D]  PYRENE 
ISODR  ISODRIN 
ISOPHR ISOPHORONE 
KEP  KEPONE 
LIN  LINDANE 
MEXCL  METHOXYCHLOR 
MIREX  1, 1  A^2*233A,4,5,5,5A,5B,6-DECACHLOROOCT  LT 
MLTHN  MALATHION 
NAP  NAPHTHALENE 
NB  NITROBENZENE 
NNDME  N-NTTROSODIMETHYLAMINE 
NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 
NNDPA  N-N1TROSO  DIPHENYLAMINE 
OXAT  1,4-OXATHlANE 
PC  BO  16  PCB1016 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 
PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 
PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 
PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 
PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 
PCB260  PCB  1260 
PCP  PENTACHLOROPHENOL 
PHANT  PHENANTHRENE 
PHENO  PHENOL 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHU)ROPHENYL)-U-DICHLO 
PPDDE  2,2-BIS{PARA-CHU)ROPHENYL>l,l-DICHLO 
PPDDT  2,2-BI S{PARA-CHLOROPHENYL)- 1,1,1  -TRJCH 
PRTHN  PARATHION 
PYR  PYRENE 
SUPON  2-CHLORO-l  -(2,4-DICHLOROPHENYL)  VINYL  LT 
TXPHE  TOXAPHENE 

123TCB  U>TRICHLOROBENZENE 
124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 
12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 
12DPH  1 ,2-DIPHENYLHYDRAZINE 
13DCLB  13-DICHLOROBENZENE 
13DNB  13-DINITROBENZENE 
14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 
236TCP  23,6-TRICHLOROPHENOL 
245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 
246TCP  2,4,6-TRJCHLOROPHENOL 
24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 
24DMP  2,4-DIMETHYLPHEN OL 
24DNP  2,4-DINITROPHENOL 
24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 
26DNA  2, 6-DIN1TRO ANILINE 
26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 
2CLP  2-CHLOROPHENOL 
2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 


LT 

0.48000000  gg/g  3FB-N 

0.00630  LT 

LT 

2.40000000  gg/g  3FB-N 

21.00000  LT 

LT 

0.48000000  gg/g  3FB-N 

0.00250  LT 

LT 

0.39000000  gg/g  3FB-N 

2.40000  LT 

ND 

R 

1.30000000  gg'g  3FB-N 

R 

20.00000  ND 

LT 

0.10000000  gg/g  3FB-N 

C 

0.00516 

LT 

0.26000000  gg/g  3FB-N 

0.07500  LT 

LT 

0.14000000  gg/g  3FB-N 

24.00000  LT 

LT 

0.18000000  gg/g  3FB-N 

21.00000  LT 

LT 

0.74000000  gg/g  3FB-N 

0.50000  LT 

LT 

1.80000000  ng/g  3FB-N 

0.68200  LT 

LT 

0.46000000  gg/g  3FB-N 

9.70000  LT 

LT 

1.10000000  (tg/g  3FB-N 

6.80000  LT 

LT 

0.29000000  (ig/g  3FB-N 

3.70000  LT 

LT 

0.07500000  gg/g  3FB-N 

27.00000  LT 

LT 

0.32000000  gg/g  3FB-N 

038500  LT 

ND 

R 

0.32000000  gg/g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ND 

R 

0.32000000  (tg/g  3FB-N 

T 

0.38500  ND 

ND 

R 

0.32000000  gg/g  3FB-N 

T 

038500  ND 

ND 

R 

0.32000000  gg/g  3FB-N 

T 

038500  ND 

ND 

R 

0.32000000  (ig/g  3FB-N 

T 

0.17600  ND 

LT 

0.79000000  (ig/g  3FB-N 

0.17600  LT 

LT 

0.76000000  gg/g  3FB-N 

9.10000  LT 

LT 

0.03200000  gg/g  3FB-N 

9.90000  LT 

LT 

0.05200000  (ig/g  3FB-N 

2.20000  LT 

LT 

0.06400000  (ig/g  3FB-N 

0.00810  LT 

LT 

0.06800000  (ig/g  3FB-N 

0.00390  LT 

LT 

0.10000000  (ig/g  3FB-N 

0.00250  LT 

LT 

1.70000000  (ig/g  3FB-N 

37.00000  LT 

LT 

0.08300000  (ig/g  3FB-N 

17.00000  LT 

LT 

0.92000000  (ig'g  3FB-N 

19.00000  LT 

LT 

12.00000000  (ig/g  3FB-N 

1.64000  LT 

LT 

0.03200000  (ig/g  3FB-N 

5.80000  LT 

LT 

0.22000000  (ig/g  3FB-N 

2.40000  LT 

LT 

0.04200000  (ig/g  3FB-N 

130000  LT 

LT 

0.52000000  (ig'g  3FB-N 

13.00000  LT 

LT 

0.04200000  (ig/g  3FB-N 

3.40000  LT 

ND 

R 

0.63000000  (ig/g  3FB-N 

0.45800  LT 

LT 

0.03400000  gg/g  3FB-N 

1.50000  LT 

LT 

0.62000000  (ig/g  3FB-N 

1.70000  LT 

LT 

0.49000000  (ig/g  3FB-N 

2.80000  LT 

LT 

0.06100000  (ig/g  3FB-N 

3.60000  LT 

LT 

0.06500000  gg/g  3FB-N 

8.40000  LT 

LT 

3.00000000  gg/g  3FB-N 

4.40000  LT 

LT 

4.70000000  gg/g  3FB-N 

180.00000  LT 

LT 

1.40000000  gg/g  3FB-N 

039700  LT 

LT 

0.57000000  gg/g  3FB-N 

8.80000  LT 

LT 

0.32000000  gg/g  3FB-N 

0.60000  LT 

LT 

0.05500000  gg/g  3FB-N 

2.80000  LT 

LT 

0.24000000  gg/g  3FB-N 

2.60000  LT 
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(All  Field  Blanks) 


— 

Mess 

n*c 

UuH 

Flag  Data 

Mess 

Site  ID 

Test  Num 

Bed 

Co4t 

Value  Mess 

Code  Qua! 

Value  Bod 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESB-94-19 

2MNAP  2-METHYLN APHTHALENE 

LT 

0.03200000  ng/g  3FB-N 

1.30000  LT 

ESB-94-19 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  ng'g  3FB-N 

3.60000  LT 

ESB-94-19 

2NANIL  2-N1TROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  ng/g  3FB-N 

R 

31.00000  ND 

ESB-94-19 

2NP  2-N1TROPHENOL 

LT 

1.10000000  *ig/g  3FB-N 

8.20000  LT 

ESB-94-19 

33DCBD33-C1CHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  pg/g  3FB-N 

5.00000  LT 

ESB-94-19 

35DNA  3, 5-DINITRO  ANILINE 

LT 

1.60000000  ng/g  3FB-N 

21.00000  LT 

ESB-94-19 

3NANIL  3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000  fig/g  3FB-N 

15.00000  LT 

ESB-94-19 

3NT  3-NITROT  OLUENE 

LT 

0.34000000  ng/g  3FB-N 

2.90000  LT 

ESB-94-19 

46DN2C  4t6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  \x%/%  3FB-N 

R 

50.00000  ND 

ESB-94-19 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  jig/g  3FB-N 

22.00000  LT 

ESB-94-19 

4CANTL  4-C  HLORO  ANILINE 

ND 

R 

0.63000000  >ig/g  3FB-N 

R 

1.00000  ND 

ESB-94-19 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000  ^g/g  3FB-N 

8.50000  LT 

ESB-94-19 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  ng/g  3FB-N 

23.00000  LT 

ESB-94-19 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  fig/g  3FB-N 

2.80000  LT 

ESB-94-19 

4N  ANIL  4-NTTRO  ANILINE 

ND 

R 

3.10000000  *ig/g  3FB-N 

R 

31.00000  ND 

ESB-94-19 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  ^g/g  3FB-N 

96.00000  LT 

ESB-94-19 

ABHC  ALPHA-BEN  ZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  ng/g  3FB-N 

U 

0.00338 

ES:  94-19 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  |ig/g  3FB-N 

0.00250  LT 

ESB-94-19 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000000  fig/g  3FB-N 

M 

0.00740  LT 

ESB-94-19 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  ng/g  3FB-N 

5.80000  LT 

ESB-94-19 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  >ig/g  3FB-N 

5.10000  LT 

ESB-94-19 

ANIL  ANILINE 

ND 

R 

0.13000000  >Ag/g  3FB-N 

R 

2.00000  ND 

ESB-94-19 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  >ig/g  3FB-N 

5.20000  LT 

ESB-94-19 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.06500000  Hg/g  3FB-N 

5.90000  LT 

ESB-94-19 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  ng/g  3FB-N 

6.80000  LT 

ESB-94-19 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  *ig/g  3FB-N 

5.00000  LT 

ESB-94-19 

B2CLEEBIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  ^ig/g  3FB-N 

0.68000  LT 

ESB-94-19 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  ng/g  3FB-N 

7.70000  LT 

ESB-94-19 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000  >ig/g  3FB-N 

9.80000  LT 

ESB-94-19 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000  gg/g  3FB-N 

14.00000  LT 

ESB-94-19 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  ng/g  3FB-N 

10.00000  LT 

ESB-94-19 

BBHC  BET  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  >ig/g  3FB-N 

0.00990  LT 

ESB-94-19 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  ng/g  3FB-N 

28.00000  LT 

ESB-94-19 

BENSLFBETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000  *ig/g  3FB-N 

0.00770  LT 

ESB-94-19 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

R 

0.13000000  ^g/g  3FB-N 

R 

2.00000  ND 

ESB-94-19 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

R 

3.10000000  >ig/g  3FB-N 

R 

3.10000  ND 

ESB-94-19 

BGHIPY BENZO  [G,RI]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  >ig/g  3FB-N 

15.00000  LT 

ESB-94-19 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  jig/g  3FB-N 

10.00000  LT 

ESB-94-19 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  ng/g  3FB-N 

4.00000  LT 

ESB-94-19 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.03200000  fig/g  3FB-N 

7.40000  LT 

ESB-94-19 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  yg/g  3FB-N 

12.00000  LT 

ESB-94-19 

CL6CP  HEXACHLOROC Y CLOPENT ADIENE 

LT 

0.52000000  ng/g  3FB-N 

54.00000  LT 

ESB-94-19 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  fig/g  3FB-N 

8.30000  LT 

ESB-94-19 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.68000000  jxg/g  3FB-N 

0.03120  LT 

ESB-94-19 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  fig/g  3FB-N 

10.00000  LT 

ESB-94-19 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  >ig/g  3FB-N 

15.00000  LT 

ESB-94-19 

CPMSO24-CHL0ROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  fig/g  3FB-N 

5.30000  LT 

ESB-94-19 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  ng/g  3FB-N 

12.00000  LT 

ESB-94-19 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  fjg/g  3FB-N 

12.00000  LT 

ESB-94-19 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  ng/g  3FB-N 

C 

0.00379 
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Chemical  Class:  SEMTV OLATILES 


ESB-94-19 

DBZFU  DIBENZOFURAN 

LT 

ESB-94-19 

DCPD  DICYCLOPENTADIENE 

LT 

ESB-94-19 

DDVP  VAPONA 

LT 

ESB-94-19 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

ESB-94-19 

DITH  DITHIANE 

LT 

ESB-94-19 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

ESB-94-19 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

ESB-94-19 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

ESB-94-19 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

ESB-94-19 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

ESB-94-19 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

ESB-94-19 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

ESB-94-19 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

ESB-94-19 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

ESB-94-19 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

ESB-94-19 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

ESB-94-19 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

ESB-94-19 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

ESB-94-19 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

ESB-94-19 

ICDPYR INDENO  [1.2,3-C.Dl  PYRENE 

LT 

ESB-94-19 

ISODR  ISODRIN 

LT 

ESB-94-19 

ISOPHR ISOPHORONE 

LT 

ESB-94-19 

KEP  KEPONE 

ND 

ESB-94-19 

LIN  LINDANE 

LT 

ESB-94-19 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

ESB-94-19 

MIREX  l,lA,2,23.3A.4,5.5.5A.5B.6-DECACHLOROOCT 

LT 

ESB-94-19 

MLTHN  MALATHION 

LT 

ESB-94-19 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

ESB-94-19 

NB  NITROBENZENE 

LT 

ESB-94-19 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

ESB-94-19 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

ESB-94-19 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

ESB-94-19 

OXAT  1,4-OXATHIANE 

LT 

ESB-94-19 

PC B0 16  PCB  1016 

LT 

ESB-94-19 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

ESB-94-19 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

ESB-94-19 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

ESB-94-19 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

ESB-94-19 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

ESB-94-19 

PCB260  PCB  1260 

LT 

ESB-94-19 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

ESB-94-19 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

ESB-94-19 

PHENO  PHENOL 

LT 

ESB-94-19 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l-DICHLO 

LT 

ESB-94-19 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLO 

LT 

ESB-94-19 

PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l,l-TRICH 

LT 

ESB-94-19 

PRTHN  PARATHION 

LT 

ESB-94-19 

PYR  PYRENE 

LT 

ESB-94-19  SUPON  2-CHLORO-l-<2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL  LT 


0.38000000  ngg  3FB-N 
0.57000000  ngg  3FB-N 
0.06800000  ngg  3FB-N 
0.24000000  ngg  3FB-N 
0.06500000  ngg  3FB-N 
0.07900000  ngg  3FB-N 
0.06300000  ngg  3FB-N 
1.30000000  ngg  3FB-N 
0.23000000  ngg  3FB-N 
1.30000000  (ig/g  3FB-N 
1.80000000  ngg  3FB-N 
R  0.28000000  ngg  3FB-N 
1.20000000  ng/g  3FB-N 
R  1.30000000  ng/g  3FB-N 
0.03200000  ngg  3FB-N 
0.06500000  ng'g  3FB-N 
0.97000000  (xg/g  3FB-N 
0.24000000  Hg'g  3FB-N 
0.48000000  ngg  3FB-N 
2.40000000  ngg  3FB-N 
0.48000000  ngg  3FB-N 
0.39000000  ng/g  3FB-N 
R  1.30000000  ngg  3FB-N 
0.10000000  ngg  3FB-N 
0.26000000  ngg  3FB-N 

0.14000000  |igg  3FB-N 

0.18000000  ngg  3FB-N 
0.74000000  ngg  3FB-N 
1.80000000  ngg  3FB-N 

0.46000000  gg/g  3FB-N 
1.10000000  fig/g  3FB-N 
0.29000000  ngg  3FB-N 
0.07500000  ngg  3FB-N 
0.32000000  ngg  3FB-N 
R  0.32000000  ngg  3FB-N 

R  0.32000000  jxg/g  3FB-N 

R  0.32000000  ngg  3FB-N 

R  0.32000000  ngg  3FB-N 

R  0.32000000  ngg  3FB-N 

0.79000000  ngg  3FB-N 
0.76000000  ngg  3FB-N 
0.03200000  ngg  3FB-N 
0.05200000  ngg  3FB-N 
0.06400000  ngg  3FB-N 
0.06800000  ng'g  3FB-N 
0.10000000  ngg  3FB-N 
1.70000000  ngg  3FB-N 
0.08300000  ngg  3FB-N 
0.92000000  ngg  3FB-N 


ESB-94-19  TXPHE  TOXAPHENE 


12.00000000  ngg  3FB-N 


T 

T 

R 


R 

C 


T 

T 

T 

T 

T 


5.10000  LT 

5.50000  LT 

8.50000  LT 
5.90000  LT 
3.30000  LT 
0.00740  LT 

2.20000  LT 
33.00000  LT 

1.50000  LT 
0.01760  LT 
0.05040  LT 
0.00250  ND 
0.00250  ND 

20.00000  ND 
24.00000  LT 

9.20000  LT 

8.70000  LT 
0.00250  LT 
0.00630  LT 

21.00000  LT 
0.00250  LT 
2.40000  LT 
20.00000  ND 
0.00516 
0.07500  LT 
24.00000  LT 
21.00000  LT 
0.50000  LT 
0.68200  LT 

9.70000  LT 
6.80000  LT 

3.70000  LT 
27.00000  LT 

0.38500  LT 
0.38500  ND 
038500  ND 
0.38500  ND 
038500  ND 
0.17600  ND 
0.17600  LT 
9.10000  LT 
9.90000  LT 
2.20000  LT 
0.00810  LT 
0.00390  LT 
0.00250  LT 
37.00000  LT 
17.00000  LT 
19.00000  LT 
1.64000  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(Detects  in  Rinse  Blanks) 


Site  ID 

Test  Name 

Meas  Flag  Unit 

Bool  Code  Value  Meas 

Blank  ID 

Rknse  Blank 
Flat  Data 

Code  Qua! 

Meas 
Value  Bool 

Chemical  Class: 

METALS 

ESI -94-02 

ZN 

ZINC 

56.70000000  Mg/g 

3ER-61 

18.90000 

ESI -94-02 

ZN 

ZINC 

D  60.40000000  Mg/g 

3ER-61 

18.90000 

ESI -94-03 

BA 

BARIUM 

318.0000000  ng/g 

3ER-61 

4.56000 

ESI -94-03 

CA 

CALCIUM 

1070.000000  Mg/g 

3ER-61 

268.00000 

ESI -94-03 

ZN 

ZINC 

45.40000000  Mg/g 

3ER-61 

18.90000 

ESI -94-04 

BA 

BARIUM 

128.0000000  Mg/g 

3ER-61 

4.56000 

ESI -94-04 

CA 

CALCIUM 

968.0000000  Mg/g 

3ER-61 

268.00000 

ESI -94-04 

ZN 

ZINC 

12.50000000  ng/g 

3ER-61 

18.90000 

ESI -94-05 

BA 

BARRFM 

312.0000000  pg/g 

3ER-61 

4.56000 

ESI -94-05 

CA 

CALCIUM 

5340.000000  Mg/g 

3ER-61 

268.00000 

ES1-94-05 

ZN 

ZINC 

92.40000000  Mg/g 

3ER-61 

18.90000 

ESI -94-06 

BA 

BARRFM 

352.0000000  Mg/g 

3ER-61 

4.56000 

ESI -94-06 

CA 

CALCRIM 

728.0000000  \i%!% 

3ER-61 

268.00000 

ESI -94-06 

ZN 

ZINC 

51.20000000  Mg/g 

3ER-61 

18.90000 

ESI -94-07 

BA 

BARRFM 

203.0000000  Mg/g 

3ER-61 

4.56000 

ESI  -94-07 

CA 

CALCRIM 

6270.000000  Mg/g 

3ER-61 

268.00000 

ES 1-94-07 

ZN 

ZINC 

117.0000000  Mg/g 

3ER-61 

18.90000 

ESI -94-08 

BA 

BARRFM 

260.0000000  ng/g 

3ER-61 

4.56000 

ESI -94-08 

CA 

CALCRIM 

582.0000000  Mg/g 

3ER-61 

268.00000 

ESI -94-08 

ZN 

ZINC 

40.70000000  M&'g 

3ER-61 

18.90000 

ESI -94-09 

BA 

BARRFM 

623.0000000  Mg/g 

3ER-61 

4.56000 

ESI -94-09 

CA 

CALCRIM 

1570.000000  Mg/g 

3ER-61 

268.00000 

ESI -94-09 

ZN 

ZINC 

124.0000000  Mg/g 

3ER-61 

18.90000 

ES2-94-01 

BA 

BARRFM 

163.0000000  Mg/g 

3ER-58 

2.88000 

ES2-94-01 

CA 

CALCRIM 

11900.00000  Mg/g 

3ER-58 

238.00000 

ES2-94-01 

FE 

IRON 

17800.00000  Mg'g 

3ER-58 

103.00000 

ES2-94-02 

BA 

BARRFM 

99.30000000  Mg/g 

3ER-58 

2.88000 

ES2-94-02 

BA 

BARRFM 

D  76.50000000  Mg/g 

3ER-58 

2.88000 

ES2-94-02 

CA 

CALCRIM 

7610.000000  Mg/g 

3ER-58 

238.00000 

ES2-94-02 

CA 

CALCRIM 

D  7000  .000000  Mg/g 

3ER-58 

238.00000 

ES2-94-02 

FE 

IRON 

13300.00000  Mg/g 

3ER-58 

103.00000 

ES2-94-02 

FE 

IRON 

D  9910.000000  Mg/g 

3ER-58 

103.00000 

ES2-94-03 

BA 

BARRFM 

104.0000000  Mg/g 

3ER-58 

2.88000 

ES2-94-03 

CA 

CALCRFM 

31200.00000  Mg/g 

3ER-58 

238.00000 

ES2-94-03 

FE 

IRON 

15500.00000  Mg/g 

3ER-58 

103.00000 

ES2-94-04 

BA 

BARRFM 

150.0000000  Mg/g 

3ER-58 

2.88000 

ES2-94-04 

CA 

CALCRIM 

13000.00000  Mg/g 

3ER-58 

238.00000 

ES2-94-04 

FE 

IRON 

18700.00000  Mg/g 

3ER-58 

103.00000 

ES2-94-05 

BA 

BARRFM 

83.20000000  Mg/g 

3ER-58 

2.88000 

ES2-94-05 

CA 

CALCRIM 

39300.00000  Mg/g 

3ER-58 

238.00000 

ES2-94-05 

FE 

IRON 

10000.00000  Mg/g 

3ER-58 

103.00000 

ES2-94-06 

BA 

BARRFM 

99.00000000  Mg/g 

3ER-58 

2.88000 

ES2-94-06 

CA 

CALCRIM 

38500.00000  Mg/g 

3ER-58 

238.00000 

ES2-94-06 

FE 

IRON 

10400.00000  Mg/g 

3ER-58 

103.00000 

ES3-94-01 

BA 

BARRFM 

69.40000000  Mg/g 

3ER-57 

5.76000 

ES3-94-01 

CA 

CALCRIM 

5380.000000  Mg/g 

3ER-57 

228.00000 
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Rinse  Blanks-  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(Detects  in  Rinse  Blanks) 


Site  ID 

Test  Name 

Meas  Flag  Unit 

Bool  Code  Value  Meas 

Blank  ID 

Rinse  Blank 
Flag  Data 

Code  Qua! 

Meat 
Value  Bool 

Chemical  Class. 

METALS 

ES8-94-03 

CA 

CALCIUM 

36200.00000  >ig/g 

3ER-60 

160.00000 

ES8-94-03 

CA 

CALCIUM 

D  39000.00000  ng/g 

3ER-60 

160.00000 

ES8-94-03 

K 

POTASSIUM 

2290.000000 

3ER-60 

1350.00000 

ES8-94-03 

K 

POTASSIUM 

D  2330.000000  gg/g 

3ER-60 

1350,00000 

ES9-94-01 

CA 

CALCIUM 

14700.00000  ng/g 

3ER-56 

115.00000 

ES9-94-01 

CA 

CALCIUM 

D  33100.00000  ng'g 

3ER-56 

115.00000 

ESA-94-01 

CA 

CALCIUM 

27700.00000  jig/g 

3ER-56 

115.00000 

ESA-94-01 

CA 

CALCIUM 

D  24500.00000  jig/g 

3ER-56 

115.00000 

ESA-94-02 

BA 

BARIUM 

46.00000000  ^g/g 

3ER-55 

2.88000 

ESA-94-02 

CA 

CALCIUM 

24900.00000  ng/g 

3ER-55 

242.00000 

ESB-94-01 

BA 

BARIUM 

21.90000000  ng'g 

3ER-63 

3.04000 

ESB-94-01 

CA 

CALCIUM 

21300.00000  ng'g 

3ER-63 

136.00000 

ESB-94-02 

BA 

BARRFM 

134.0000000  jig'g 

3ER-63 

3.04000 

ESB-94-02 

CA 

CALCIUM 

39900.00000  ng/g 

3ER-63 

136.00000 

ESB-94-03 

BA 

BARIUM 

94.30000000  ng/g 

3ER-63 

3.04000 

ESB-94-03 

CA 

CALCIUM 

22400.00000  >ig/g 

3ER-63 

136.00000 

ESB-94-04 

BA 

BARIUM 

23.50000000  ng'g 

3ER-63 

3.04000 

ESB-94-04 

CA 

CALCIUM 

13100.00000  ng/g 

3ER-63 

136.00000 

ESB-94-05 

BA 

BARIUM 

15.20000000  Mg/g 

3ER-63 

3.04000 

ESB-94-05 

CA 

CALCIUM 

12800.00000  ng/g 

3ER-63 

136.00000  1 

ESB-94-06 

BA 

BARIUM 

11.10000000  ng/g 

3ER-63 

3.04000 

ESB-94-06 

BA 

BARRFM 

D  11.20000000  ng/g 

3ER-63 

3.04000 

ESB-94-06 

CA 

CALCIUM 

15300.00000  fig/g 

3ER-63 

136.00000 

ESB-94-06 

CA 

CALCIUM 

D  17500.00000  fig'g 

3ER-63 

136.00000 

ESB-94-07 

BA 

BARIUM 

84.80000000  ng'g 

3ER-63 

3.04000 

ESB-94-07 

CA 

CALCIUM 

33300.00000  ng/g 

3ER-63 

136.00000 

ESB-94-1 1 

BA 

BARIUM 

17.10000000  Mg/g 

3ER-62 

3.04000 

ESB-94-11 

CA 

CALCRFM 

24800.00000  ng/g 

3ER-62 

159.00000 

ESB-94-12 

BA 

BARIUM 

21.50000000  fig/g 

3ER-62 

3.04000 

ESB-94-1 2 

CA 

CALCIUM 

22200.00000  |ig/g 

3ER-62 

159.00000 

ESB-94-1 3 

BA 

BARIUM 

22.40000000  ng/g 

3ER-62 

3.04000 

ESB-94-1 3 

CA 

CALCIUM 

17500.00000  fig/g 

3ER-62 

159.00000 

ESB-94-1 4 

BA 

BARIUM 

21.70000000  ng/g 

3ER-62 

3.04000 

ESB-94-1 4 

CA 

CALCIUM 

22300.00000  ng/g 

3ER-62 

159.00000 

ESB-94-1 5 

BA 

BARIUM 

22.90000000  jig/g 

3ER-62 

3.04000 

ESB-94-1 5 

CA 

CALCIUM 

23400.00000 Vg/g 

3ER-62 

159.00000 

ESB-94-1 7 

BA 

BARIUM 

134.0000000  ng/g 

3ER-62 

3.04000 

ESB-94-17 

CA 

CALCIUM 

44100.00000  fig/g 

3ER-62 

159.00000 

ESB-94-1 8 

BA 

BARIUM 

127.0000000  ng/g 

3ER-62 

3.04000 

ESB-94-1 8 

CA 

CALCIUM 

43500.00000  ng/g 

3ER-62 

159.00000 

ESB-94-19 

BA 

BARRFM 

130.0000000  fig/g 

3ER-62 

3.04000 

ESB-94-1 9 

CA 

CALCRFM 

45500.00000  jig/g 

3ER-62 

159.00000 

Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assessment  Soils  Data 

(Detects  in  Rinse  Blanks) 


Rinse  Blank 


Site  ID 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Flag  Unit 

Code  Value  Meas 

Blank  ID 

Flag 

Code 

Data 

Qual 

Meas 
Value  Bool 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 

ES9-94-02  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  \igjg 

3ER-64 

u 

0.00343 

ES9-94-02 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  gg/g 

3ER-64 

C 

0.00383 

ES9-94-02 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000  gg/g 

3ER-64 

c 

0.00626 

ESB-94-10 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  gg/'g 

3ER-64 

u 

0.00343 

ESB-94-10 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  gg/g 

3ER-64 

c 

0.00383 

ESB-94-10 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000  gg/g 

3ER-64 

c 

0.00626 

Chemical  Class :  SEMIVOLATILES 

ES2-94-01  13DNB  13-DINITROBENZENE 

ND 

R  30.00000000  gg/g 

3ER-58 

u 

0.72300 

ES2-94-02 

13DNB 

1 ,3-DINITROBENZENE 

ND 

R  6.00000000  gg/g 

3ER-58 

II 

0.72300 

ES2-94-02 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

RD  6.00000000  gg/g 

3ER-58 

II 

0.72300 

ES2-94-03 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

R  10.00000000  gg/g 

3ER-58 

II 

0.72300 

ES2-94-04 

13DNB 

1 ,3-DINITROBENZENE 

ND 

R  0.63000000  gg/g 

3ER-58 

u 

0.72300 

ES2-94-05 

13DNB 

1 ,3-DINITROBENZENE 

ND 

R  0.63000000  gg/g 

3ER-58 

u 

0.72300 

ES2-94-06 

13DNB 

U-DINITROBENZENE 

ND 

R  0.63000000  |»g/g 

3ER-58 

II  - 

0.72300 

ES3-94-01 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

R  0.63000000  ng/g 

3ER-57 

u 

0.53000 

ES3-94-02 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

DR  0.63000000  gg/g 

3ER-57 

II 

0.53000 

ES3-94-02 

13DNB 

1 ,3-DINITROBENZENE 

ND 

R  0.63000000  gg/g 

3ER-57 

II 

0.53000 

ES4-94-01 

13DNB 

1 ,3-DINITROBENZENE 

ND 

DR  0.63000000  gg/g 

3ER-57 

II 

0.53000 

ES4-94-01 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

R  0.63000000  ng/g 

3ER-57 

u 

0.53000 

ES4-94-02 

13DNB 

1 3-DINITROBENZENE 

ND 

R  0.63000000  gg/g 

3ER-57 

II 

0.53000 

ES9-94-01 

13DNB 

1 ,3-DINITROBENZENE 

ND 

R  0.63000000  gg/g 

3ER-56 

II 

0.67600 

ES9-94-01 

13DNB 

1 ,3-DINTTROBENZENE 

ND 

RD  0.63000000  gg/g 

3ER-56 

II 

0.67600 

ES9-94-02 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  (ig/g 

3ER-64 

II 

0.00343 

ES9-94-02 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  (ig/g 

3ER-64 

c 

0.00383 

ES9-94-02 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  gg/g 

3ER-64 

c 

0.00626 

ESA-94-01 

13DNB 

1.3-DINITROBENZENE 

ND 

R  0.63000000  gg/g 

;  3ER-56 

u 

0.67600 

ESA-94-01 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

RD  0.63000000  ggjg  3ER-56 

II 

0.67600 

ESB-94-10 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  gg/g  3ER-64 

u 

0.00343 

ESB-94-10 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  gg/g  3ER-64 

c 

0.00383 

ESB-94-10 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  ggjg  3ER-64 

c 

0.00626 

Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rinse  Blank 

Meas 

Fla* 

Unit 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qual 

Value  Bod 

Chemical  Class:  CYANIDE 


ESI -94-01 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  fig/g 

3ER-61 

5.00000  LT 

ESI -94-02 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  [ig/g 

3ER-61 

5.00000  LT 

ESI -94-02 

CYN 

CYANIDE 

LT 

D 

0.25000000  >ig/g 

3ER-61 

5.00000  LT 

ESI -94-03 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  jig/g 

3ER-61 

5.00000  LT 

ESI -94-04 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  ng/g 

3ER-61 

5.00000  LT 

ESI -94-05 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  ng/g 

3ER-61 

5.00000  LT 

ESI -94-06 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  ng/g 

3ER-61 

5.00000  LT 

ESI -94-07 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  jig/g 

3ER-61 

5.00000  LT 

ES 1-94-08 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  [ig/g 

3ER-61 

5.00000  LT 

ESI -94-09 

CYN 

CYANIDE 

0.43300000  [ig/g 

3ER-61 

5.00000  LT 

ES2-94-01 

CYN 

CYANIDE 

0.67400000  (ig/g 

3ER-58 

5.00000  LT 

ES2-94-02 

CYN 

CYANIDE 

0.50300000  (ig/g 

3ER-58 

5.00000  LT 

ES2-94-02 

CYN 

CYANIDE 

D 

0.63800000  ng/g 

3ER-58 

5.00000  LT 

ES2-94-03 

CYN 

CYANIDE 

1.02000000  (ig/g 

3ER-58 

5.00000  LT 

ES2-94-04 

CYN 

CYANIDE 

0.48900000  ng/g 

3ER-58 

5.00000  LT 

ES2-94-05 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  jig/g 

3ER-58 

5.00000  LT 

ES2-94-06 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  jig/g 

3ER-58 

5.00000  LT 

ES3-94-01 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  ng/g 

3ER-57 

5.00000  LT 

ES3-94-02 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  (ig/g 

3ER-57 

5.00000  LT 

ES3-94-02 

CYN 

CYANIDE 

LT 

D 

0.25000000  [ig/g 

3ER-57 

5.00000  LT 

ES4-94-01 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  (ig/g 

3ER-57 

5.00000  LT 

ES4-94-01 

CYN 

CYANIDE 

LT 

D 

0.25000000  [ig/g 

3ER-57 

5.00000  LT 

ES4-94-02 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  pg/g 

3ER-57 

5.00000  LT 

ES5-94-01 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  ng/g 

3ER-59 

5.00000  LT 

ES  5-94-01 

CYN 

CYANIDE 

LT 

D 

0.25000000  [ig/g 

3ER-59 

5.00000  LT 

ES  5-94-02 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  [ig/g 

3ER-60 

5.00000  LT 

ES6-94-0 1 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  (ig/g 

3ER-59 

5.00000  LT 

ES6-94-01 

CYN 

CYANIDE 

LT 

D 

0.25000000  (ig/g 

3ER-59 

5.00000  LT 

ES7-94-01 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  (ig/g 

3ER-59 

5.00000  LT 

ES7-94-01 

CYN 

CYANIDE 

LT 

D 

0.25000000  (ig/g 

3ER-59 

5.00000  LT 

ES8-94-0 1 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  (ig/g 

3ER-60 

5.00000  LT 

ES8-94-02 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  (ig/g 

3ER-59 

5.00000  LT 

ES8-94-03 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  (tg/g 

3ER-60 

5.00000  LT 

ES8-94-03 

CYN 

CYANIDE 

LT 

D 

0.25000000  (ig/g 

3ER-60 

5.00000  LT 

ES9-94-01 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  (ig/g 

3ER-56 

5.00000  LT 

ES9-94-0 1 

CYN 

CYANIDE 

LT 

D 

0.25000000  (ig/g 

3ER-56 

5.00000  LT 

ES9-94-02 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  (ig/g 

3ER-64 

5.00000  LT 

ESA-94-01 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  [ig/g 

3ER-56 

5.00000  y,r 

ESA-94-01 

CYN 

CYANIDE 

LT 

D 

0.25000000  (ig/g 

3ER-56 

5.00000  Li 

ESA-94-02 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  (ig/g 

3ER-55 

5.00000  U 

ESB-94-0 1 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  (ig/g 

3ER-63 

5.00000  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Site  ID 

Test  Name 

Meas 

Bod 

Fla*  Unit 

Code  Value  Meas 

Blank  ID 

Flag 

Code 

Rinse  Blank 
Data 

Qua! 

Meas 
Value  Bool 

ESB-94-02 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  yg/g 

3ER-63 

5.00000  LT 

ESB-94-03 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  yg/g 

3ER-63 

5.00000  LT 

ESB-94-04 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  yg/g 

3ER-63 

5.00000  LT 

ESB-94-05 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  yg/g 

3ER-63 

5.00000  LT 

ESB-94-06 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  yg/g 

3ER-63 

5.00000  LT 

ESB-94-06 

CYN 

CYANIDE 

LT 

D 

0.25000000  ng/g 

3ER-63 

5.00000  LT 

ESB-94-07 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  ng/g 

3ER-63 

5.00000  LT 

ESB-94-10 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  ng/g 

3ER-64 

5.00000  LT 

ESB-94-11 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  ng/g 

3ER-62 

5.00000  LT 

ESB-94-12 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  ng/g 

3ER-62 

5.00000  LT 

ESB-94-13 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  ng'g 

3ER-62 

5.00000  LT 

ESB-94-14 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  ng'g 

3ER-62 

5.00000  LT 

ESB-94-15 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  ng'g 

3ER-62 

5.00000  LT 

ESB-94-17 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  yg/g 

3ER-62 

5.00000  LT 

ESB-94-18 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  yg/g 

3ER-62 

5.00000  LT 

ESB-94-19 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  yg/g 

3ER-62 

5.00000  LT 

Chemical  Class:  DIOXINS 

ESI -94-01 

234HXF  2,3,4,6,7,8-HEXACHLXlRODffiENZOFURAN 

LT 

0.00001610  yg/g 

3ER-61 

0.00009  LT 

ESI -94-01 

234PCF 

2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00001140  yg/g 

3ER-61 

0.00009  LT 

ESI -94-01 

678HPD 

l,2t3,4,6,7.8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000470  yg/g 

3ER-6I 

0.00008  LT 

ESI -94-01 

678HPF 

1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00001310  yg/g 

3ER-61 

0.00011  LT 

ESI -94-01 

678HXD  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001020  yg/g 

3ER-61 

0.00010  LT 

ESI -94-01 

678HXF 

1 ,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001400  yg/g 

3ER-61 

0.00007  LT 

ESI -94-01 

789HPF 

1,2,3,4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZORrRAN 

LT 

0.00001420  yg/g 

3ER-61 

0.00012  LT 

ESI -94-01 

789HXD 

1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000980  yg/g 

3ER-61 

0.00010  LT 

ESI -94-01 

789HXF 

1 ,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001690  yg/g 

3ER-61 

0.00009  LT 

ESI -94-01 

78HXD 

1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001130  yg/g 

3ER-61 

0.00011  LT 

ESI -94-01 

78HXDF  l,2,3A7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001700  yg/g 

3ER-61 

0.00009  LT 

ESI -94-01 

78PCDD  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001490  yg/g 

3ER-61 

0.00015  LT 

ESI -94-01 

78PCDF  1,2.3,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00001 160  yg/g 

3ER-61 

0.00008  LT 

ESI -94-01 

OCDD 

OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0.00028900  yg/g 

3ER-61 

0.00015  LT 

ESI -94-01 

OCDF 

OCTACHLORODIBENZORFRAN 

LT 

0.00001840  yg/g 

3ER-61 

0.00013  LT 

ESI -94-01 

TCDD 

2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00000810  yg/g 

3ER-61 

0.00016 

ESI -94-01 

TCDF 

23,7.8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000870  yg/g 

3ER-61 

0.00008  LT 

ES 1-94-02 

234HXF  2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFLTRAN 

LT 

0.00004610  yg/g 

3ER-6I 

0.00009  LT 

ESI -94-02 

234HXF  2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.00004000  yg/g 

3ER-61 

0.00009  LT 

ESI -94-02 

234PCF 

23,4,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00002310  yg/g 

3ER-61 

0.00009  LT 

ESI -94-02 

234PCF 

2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZORrRAN 

LT 

D 

0.00002020  yg/g 

3ER-6I 

0.00009  LT 

ESI -94-0  2 

678HPD 

1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXTN 

LT 

0.00001740  yg/g 

3ER-61 

0.00008  LT 

ESI -94-0  2 

678HPD 

1,2,3,4,6,7.8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

D 

0.00001590  yg/g 

3ER-61 

0.00008  LT 

ESI -94-02 

678HPF 

U,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00004640  yg/g 

3ER-61 

0.0001 1  LT 

ES  1-94-02 

678HPF 

1 ,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZOR  IRAN 

LT 

D 

0.00003190  yg/g 

3ER-61 

0.0001 1  LT 

ESI -94-02 

678HXD  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00002750  yg/g 

3ER-61 

0.00010  LT 

ESI -94-02 

678HXD  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

D 

0.00002090  yg/g 

3ER-61 

0.00010  LT 

ESI -94-02 

678HXF 

1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00004130  yg/g 

3ER-61 

0.00007  LT 

ESI -94-02 

678HXF 

1,2,3,6.7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.00003580  yg/g 

3ER-61 

0.00007  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rinse  Blank 

Meas 

Flag 

Unit 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qual 

Value  Bool 

Chemical  Class:  DIOXINS 


ES 1-94-02 

789HPF  l,2,3A7,8,9-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00005060  fig/g 

3ER-61 

0.00012  LT 

ES 1-94-02 

789HPF  1,2, 3 ,4,7,8,9-HEPT ACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

D 

0.00003480  ng/g 

3ER-61 

0.00012  LT 

ESI -94-02 

789HXD  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00002690  ng/g 

3ER-61 

0.00010  LT 

ES  1-94-02 

789HXD  l,2,3*7,8,9-HEXACHLORODIBENZC)-P-DIOXIN 

LT 

D 

0.00002050  ng/g 

3ER-61 

0.00010  LT 

ESI -94-02 

789HXF  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00004930  ng/g 

3ER-61 

0.00009  LT 

ESI -94-02 

789HXF  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.00004280  ng/g 

3ER-61 

0.00009  LT 

ES  1-94-02 

78HXD  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00003050  ng/g 

3ER-61 

0.00011  LT 

ES  1-94-02 

78HXD  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DlOXIN 

LT 

D 

0.00002320  ng/g 

3ER-61 

0.00011  LT 

ESI -94-02 

78HXDF  1,2, 3,4,7, 8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00004680  ng/g 

3ER-61 

0.00009  LT 

ESI -94-02 

78HXDF  1  ,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.00004050  (Jg/g 

3ER-61 

0.00009  LT 

ES  1-94-02 

78PCDD  1 ,2,3,7,8-PENT  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00003420  ng/g 

3ER-61 

0.00015  LT 

ESI -94-02 

78PCDD  1 ,2,3,7,8-PENT  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

D 

0.00002750  ng/g 

3ER-61 

0.00015  LT 

ESI -94-02 

78PCDF  1 ,2,3,7,8-PENT  ACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00002310  ng/g 

3ER-61 

0.00008  LT 

ES  1-94-02 

78PCDF  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.00002020  ng/g 

3ER-61 

0.00008  LT 

ESI -94-02 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00007360  ng/g 

3ER-61 

0.00015  LT 

ESI -94-02 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

D 

0.00047200  ^ig/g 

3ER-61 

0.00015  LT 

ESI -94-02 

OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00009730  *ig/g 

3ER-61 

0.00013  LT 

ES  1-94-02 

OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.00007240  jig/g 

3ER-61 

0.00013  LT 

ESI -94-02 

TCDD  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00002330  ng/g 

3ER-61 

0.00016 

ESI -94-02 

TCDD  2,3.7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

D 

0.00001670  fig/g 

3ER-61 

0.00016 

ESI -94-02 

TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002400  ng/g 

3ER-61 

0.00008  LT 

ESI -94-02 

TCDF  23,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.00001950  ng/g 

3ER-61 

0.00008  LT 

ESI -94-03 

234HXF  23.4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001950  ng/g 

3ER-61 

0.00009  LT 

ES  1-94-03 

234PCF  2.3,4, 7,8-PENT  ACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00001600  ng/g 

3ER-61 

0.00009  LT 

ESI -94-03 

678HPD  1 ,2,3,4,6,7,8-HEPT ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000720  ng/g 

3ER-61 

0.00008  LT 

ESI -94-03 

678HPF  1 ,2,3,4,6,7,8-HEPT  ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001730  ng/g 

3ER-61 

0.00011  LT 

ESI -94-03 

678HXD  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001 110  Mg/g 

3ER-61 

0.00010  LT 

ES  1-94-03 

678HXF  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001750  ng/g 

3ER-61 

0.00007  LT 

ESI -94-03 

789HPF  1,2,3,4.7,8,9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00001890  jig/g 

3ER-61 

0.00012  LT 

ESI -94-03 

789HXD  U,3,7,8.9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001090  jig/g 

3ER-61 

0.00010  LT 

ES  1-94-03 

789HXF  1 ,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002090  ng/g 

3ER-61 

0.00009  LT 

ESI -94-03 

78HXD  1,2,3,4.7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001230  ng/g 

3ER-61 

0.00011  LT 

ESI -94-03 

78HXDF  1 ,2,3,4.7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001980  ng/g 

3ER-61 

0.00009  LT 

ESI -94-03 

78PCDD  1 ,2,3,7,8-PENT  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001770  fig/g 

3ER-61 

0.00015  LT 

ESI -94-03 

78PCDF  1 ,2,3,7,8-PENT ACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00001600  ng/g 

3ER-61 

0.00008  LT 

ESI -94-03 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0.00026100  ng/g 

3ER-61 

0.00015  LT 

ESI -94-03 

OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00003130  \iglg 

3ER-61 

0.00013  LT 

ESI -94-03 

TCDD  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

0.00001750  *ig/g 

3ER-61 

0.00016 

ESI -94-03 

TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000810  ng/g 

3ER-61 

o.oooos  ;r 

ES  1-94-04 

234HXF  2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002170  ng/g 

3ER-61 

0.00009  T 

ESI -94-04 

234PCF  2,3,4,7,8-PENT ACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00001170  ng/g 

3ER-61 

O.OOOOS  LT 

ES  1-94-04 

678HPD  1 ,2,3,4,6,7,8-HEPT  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000840  ng/g 

3ER-61 

o.oooos  ;r 

ESI -94-04 

678HPF  1 ,2,3,4,6,7,8-HEPT ACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00002190  ng/g 

3ER-61 

0.0001 1  LT 

ESI -94-04 

678HXD  1.23,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001310  fig^g 

3ER-61 

0.0001 G  LT 

ESI -94-04 

678HXF  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001940  ng/g 

3ER-61 

0.00007  LT 

ES  1-94-04 

789HPF  1 ,2,3,4,7,8,9-HEPT ACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00002390  ng/g 

3ER-61 

0.00017  }  T 

ESI -94-04 

789HXD  U,3,7,8,9-HEXACHLORODtBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001280  fig/g 

3ER-61 

0.00010  LT 

ES  1-94-04 

789HXF  1.23,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002320  |ig/g 

3ER-61 

0.00009  LT 

ESI -94-04 

78HXD  1 ,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001450  ng/g 

3ER-61 

o.ooou  rr 

ESI -94-04 

78HXDF  U,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002200  *ig/g 

3ER-61 

0.00009  )  f 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rinse  Blank 

Mess 

Fht 

Unit 

Flag  Data 

Meai 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Mens 

Blank  ID 

Code  Qual 

Value  Bool 

Chemical  Class:  DIOXINS 


ESI -94-04 

78PCDD  1 ,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001790  ng/g 

3ER-61 

0.00015  LT 

ESI -94-04 

78PCDF  1,2.3,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00001170  fig/g 

3ER-61 

0.00008  LT 

ESI -94-04 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0.00024100  ng/g 

3ER-61 

0.00015  LT 

ESI -94-04 

OCDF  OCTACHLOROD1BENZOFURAN 

LT 

0.00004600  ng/g 

3ER-61 

0.00013  LT 

ESI -94-04 

TCDD  2J.7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00001020  fig/g 

3ER-61 

0.00016 

ES 1-94-04 

TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000790  ng/g 

3ER-61 

0.00008  LT 

ESI -94-05 

234HXF  2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODffiENZOFURAN 

LT 

0.00001230  *ig/g 

3ER-61 

0.00009  LT 

ES  1-94-05 

234PCF  23,4,7.8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00001010  ng'g 

3ER-61 

0.00009  LT 

ES  1-94-05 

678HPD  U,3,4,6,7.8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000510  |ig/g 

3ER-61 

0.00008  LT 

ES  1-94-05 

678HPF  1,23,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00001090  fig/g 

3ER-61 

0.00011  LT 

ESI -94-05 

678HXD  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXrN 

LT 

0.00000850  fig/g 

3ER-61 

0.00010  LT 

ESI -94-05 

678HXF  U,3,6.7.8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001 100  ng/g 

3ER-61 

0.00007  LT 

ESI -94-05 

789HPF  1,2,3,4,7.8,9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00001190  jig/g 

3ER-61 

0.00012  LT 

ESI -94-05 

789HXD  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXTN 

LT 

0.00000830  ng/g 

3ER-61 

0.00010  LT 

ESI -94-05 

789HXF  l,2,3,7,8^-HEXACHLX)RODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001320  ng/g 

3ER-61 

0.00009  LT 

ES  1-94-05 

78HXD  1.2.3,4.7.8-HEXACH1jORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000940  ng/g 

3ER-61 

0.00011  LT 

ESI -94-05 

78HXDF  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001250  ng'g 

3ER-61 

0.00009  LT 

ESI -94-05 

78PCDD  1,2,3,7.8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXTN 

LT 

0.00001470  fig/g 

3ER-61 

0.00015  LT 

ES1-94-05 

78PCDF  1.23.7.8-PENTACHLORODIBENZOnrRAN 

LT 

0.00001010  ng/g 

3ER-61 

0.00008  LT 

ESI -94-05 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0.00010600  Hg'g 

3ER-61 

0.00015  LT 

ESI -94-05 

OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00001830  fig/g 

3ER-61 

0.00013  LT 

ESI -94-05 

TCDD  23,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

0.00001580  >ig/g 

3ER-61 

0.00016 

ES  1-94-05 

TCDF  23.7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000700  jig/g 

3ER-61 

0.00008  LT 

ESI -94-06 

234HXF  2,3,4,6,7,8-HEXAC  HLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00001260  fig/g 

3ER-61 

0.00009  LT 

ESI -94-06 

234PCF  2,3,4,7.8-PENT ACHLORODIBENZOR IRAN 

LT 

0.00000580  fig/g 

3ER-61 

0.00009  LT 

ESI -94-06 

678HPD  1.2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.00006190  fig/g 

3ER-61 

0.00008  LT 

ESI -94-06 

678HPF  1,2,3,4,6,7.8-HEPTACHLORODIBENZORlRAN 

LT 

0.00001020  fig/g 

3ER-61 

0.00011  LT 

ESI -94-06 

678HXD  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000570  jig/g 

3ER-61 

0.00010  LT 

ES  1-94-06 

678HXF  1,2,3,6,7.8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001130  jig/g 

3ER-61 

0.00007  LT 

ESI -94-06 

789HPF  1 ,23,4, 7,8, 9-HEPT  AC  HLORODIBENZOR  IRAN 

LT 

0.00001110  >ig/g 

3ER-61 

0.00012  LT 

ESI -94-06 

789HXD  1.2,3.7.8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DlOXIN 

LT 

0.00000550  ng/g 

3ER-61 

0.00010  LT 

ESI -94-06 

789HXF  1,2,3,7,8.9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001350  jig/g 

3ER-61 

0.00009  LT 

ESI -94-06 

78HXD  13,3.4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000630  ng/g 

3ER-61 

0.00011  LT 

ESI -94-06 

78HXDF  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001280  ng/g 

3ER-61 

0.00009  LT 

ESI -94-06 

78PCDD  13,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000930  ^g 

3ER-61 

0.00015  LT 

ESI -94-06 

78PCDF  13,3,7.8-PENT  ACHLORODIBENZOR  IRAN 

LT 

0.00000580  ng/g 

3ER-61 

0.00008  LT 

ESI -94-06 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0.00040200  ng/g 

3ER-61 

0.00015  LT 

ES  1-94-06 

OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00001790  jig/g 

3ER-61 

0.00013  LT 

ES  1-94-06 

TCDD  23.7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

0.00001420  ng/g 

3ER-61 

0.00016 

ESI -94-06 

TCDF  23,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000450  jig/g 

3ER-61 

0.00008  LT 

ES  1-94-07 

234HXF  2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001810  ng/g 

3ER-61 

0.00009  LT 

ES  1-94-07 

234PCF  23,4,7,8-PENT ACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00000880  jig/g 

3ER-61 

0.00009  LT 

ES  1-94-07 

678HPD  1,2.3,4.6,7.8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000830  ng/g 

3ER-61 

0.00008  LT 

ES  1-94-07 

678HPF  1 ,2,3,4,6,7.8-HEPTAC  HLORODIBENZOR  IRAN 

LT 

0.00001740  ng/g 

3ER-61 

0.00011  LT 

ESI -94-07 

678HXD  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001640  fig/g 

3ER-61 

0.00010  LT 

ESI -94-07 

678HXF  1.2,3,6,7.8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001620  ng/g 

3ER-61 

0.00007  LT 

ESI -94-07 

789HPF  1,2.3,4.7,8.9-HEPT  ACHLORODIBENZOR  IRAN 

LT 

0.00001900  ng/g 

3ER-61 

0.00012  LT 

ES  1-94-07 

789HXD  1 ,2,3,7.8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001600  ng/g 

3ER-61 

0.00010  LT 

ESI -94-07 

789HXF  1.23.7.8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001940  ng/g 

3ER-61 

0.00009  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rinse  Blank 

Meas 

Flag 

Unit 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qual 

Value  Bool 

Chemical  Class:  DIOXINS 


ES2-94-0 1 

789HXD  1,2,3,7.8,9-HEXACHljORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00010800  |ig/g 

3ER-58 

0.00018  LT 

ES2-94-01 

789HXF  1 ,2,3,7.8.9-HEXACHIjORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00038800  jig/g 

3ER-58 

0.00022  LT 

ES2-94-01 

78HXD  1,2,3,4.7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00012300  ng/g 

3ER-58 

0.00020  LT 

ES2-94-01 

78HXDF  1 ,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00037900  \igfg 

3ER-58 

0.00020  LT 

ES2-94-01 

78PCDD  1.2,3,7.8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00002420  \ig/g 

3ER-58 

0.00028  LT 

ES2-94-01 

78PCDF  1 ,2,3,7.8-PENT  ACHLORODIBENZOFl  IRAN 

LT 

0.00005590  fig/g 

3ER-58 

0.00018  LT 

ES2-94-01 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0.00423000  ng/g 

3ER-58 

0.00037  LT 

ES2-94-01 

OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00076000  \igjg 

3ER-58 

0.00035  LT 

ES2-94-0 1 

TCDD  2.3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00003870  ng/g 

3ER-58 

0.00020  LT 

ES2-94-01 

TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00005460  fig/g 

3ER-58 

0.00015  LT 

ES2-94-02 

234HXF  2,3,4.6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00012500  \igjg 

3ER-58 

0.00019  LT 

ES2-94-02 

234HXF  2.3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.00004840  fig/g 

3ER-58 

0.00019  LT 

ES2-94-02 

234PCF  2.3,4,7,8-PENT ACHLORODIBENZOFl  IRAN 

LT 

0.00004740  \ag/g 

3ER-58 

0.00018  LT 

ES2-94-02 

234PCF  2,3,4,7,8-PENT ACHLORODIBENZOFl  IRAN 

LT 

D 

0.00003240  pg/g 

3ER-58 

0.00018  LT 

ES2-94-02 

678HPD  1.2,3.4.6,7,8-HEPT  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00004910  ng/g 

3ER-58 

0.00018  LT 

ES2-94-02 

678HPD  U,3,4.6,7.8-HEPTACHl£>RODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

D 

0.00003530  ng/g 

3ER-58 

0.00018  LT 

ES2-94-02 

678HPF  1.2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00011100  ng/g 

3ER-58 

0.00022  LT 

ES2-94-02 

678HPF  1  ,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORlRAN 

LT 

D 

0.00005550  ng/g 

3ER-58 

0.00022  LT 

ES2-94-02 

678HXD  1.2,3,6,7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00005540  ng/g 

3ER-58 

0.00019  LT 

ES2-94-02 

678HXD  1  ,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

I) 

0.00003150  ng/g 

3ER-58 

0.00019  LT 

ES2-94-02 

678HXF  1 ,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00010900  ng/g 

3ER-58 

0.00017  LT 

ES2-94-02 

678HXF  1.2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.00004220  jig/g 

3ER-58 

0.00017  LT 

ES2-94-02 

789HPF  1.2,3,4.7,8.9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00012200  \igjg 

3ER-58 

0.00026  LT 

ES2-94-02 

789HPF  1,2,3,4,7,8.9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

D 

0.00006100  jig/g 

3ER-58 

0.00026  LT 

ES2-94-02 

789HXD  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXTN 

LT 

0.00005300  ng/g 

3ER-58 

0.00018  LT 

ES2-94-02 

789HXD  1,2,3,7,8.9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

D 

0.00003020  |ig/g 

3ER-58 

0.00018  LT 

ES2-94-02 

789HXF  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00013200  ng/g 

3ER-58 

0.00022  LT 

ES2-94-02 

789HXF  1 ,2,3,7.8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.00005130  ng/g 

3ER-58 

0.00022  LT 

ES2-94-02 

78HXD  1, 2.3,4, 7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXTN 

LT 

0.00006060  pgjg 

3ER-58 

0.00020  LT 

ES  2 -94-02 

78HXD  U.3,4,7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

D 

0.00003450  fig/g 

3ER-58 

0.00020  LT 

ES2-94-02 

78HXDF  1.2.3,4.7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00013000  jig/g 

3ER-58 

0.00020  LT 

ES2-94-02 

78HXDF  1.2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.00005010  \igjg 

3ER-58 

0.00020  LT 

ES2-94-02 

78PCDD  1 .2.3,7, 8-PENT  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00003810  ng/g 

3ER-58 

0.00028  LT 

ES2-94-02 

78PCDD  1 ,2,3,7,8-PENT ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

D 

0.00002470  \igjg 

3ER-58 

0.00028  LT 

ES2-94-02 

78PCDF  1 ,2.3,7,8-PENT  ACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00004700  \igjg 

3ER-58 

0.00018  LT 

ES2-94-02 

78PCDF  1,2,3,7,8-PENT ACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

D 

0.00003220  fig/g 

3ER-58 

0.00018  LT 

ES2-94-02 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0.00156000  yg/g 

3ER-58 

0.00037  LT 

ES2-94-02 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

D 

0.00118000  yg/g 

3ER-58 

0.00037  LT 

ES2-94-02 

OCDF  OCTACHLORODIBENZORJRAN 

LT 

0.00035000  yg/g 

3ER-58 

0.00035  LT 

ES2-94-02 

OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

D 

0.00019000  yg'g 

3ER-58 

0.00035  LT 

ES2-94-02 

TCDD  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00004150  yg/g 

3ER-58 

0.00020  LT 

ES2-94-02 

TCDD  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

D 

0.00003150  yg/g 

3ER-58 

0.00020  LT 

ES2-94-02 

TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00004690  yg/g 

3ER-58 

0.00015  LT 

ES2-94-02 

TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

I) 

0.00002450  yg/g 

3ER-58 

0.00015  LT 

ES2-94-03 

234HXF  2,3,4,6.7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00014500  yg/g 

3ER-58 

0.00019  LT 

ES2-94-03 

234PCF  2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZOR  IRAN 

LT 

0.00005980  yg/g 

3ER-58 

0.00018  LT 

ES2-94-03 

678HPD  1 ,2,3,4,6,7,8-HEPT ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00005530  yg/g 

3ER-58 

0.00018  LT 

ES2-94-03 

678HPF  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00012800  yg/g 

3ER-58 

0.00022  LT 

ES2-94-03 

•378HXD  1,23,6.7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00005690  yg/g 

3ER-58 

0.00019  LT 

ES2-94-03 

678HXF  1,2.3,6.7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00012700  yg/g 

3ER-58 

0.00017  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rinse  Blank 

Meas 

Flag 

Unit 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qua] 

Value  Bool 

Chemical  Class:  DIOXINS _ " 

ES2-94-03  789HPF  1.2,3,4,7,8,9-HEPTACHLORODffiENZORIRAN  LT 

ES2-94-03  789HXD  133,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES2-94-03  789HXF  U,3,7.8,9-HEXACHU>RODIBENZOFURAN  LT 

ES2-94-03  78HXD  U3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-D]OXIN  LT 

ES2-94-03  78HXDF  U,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES2-94-03  78PCDD  1^,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES2-94-03  78PCDF  133,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ES2-94-03  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

ES2-94-03  OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES2-94-03  TCDD  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN  LT 

ES2-94-03  TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODffiENZOFURAN  LT 

ES2-94-04  234HXF  2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES2-94-04  234PCF  2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZORJRAN  LT 

ES2-94-04  678HPD  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES2-94-04  678HPF  133,4,6, 7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ES2-94-04  678HXD  133,6,7, 8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES2-94-04  678HXF  13,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES2-94-04  789HPF  1 3,3,4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZOR  IRAN  LT 

ES2-94-04  789HXD  13,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DlOXIN  LT 

ES2-94-04  789HXF  1 ,23,7,8,9-HEXACHLORODIBENZORJRAN  LT 

ES2-94-04  78HXD  1.2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES2-94-04  78HXDF  13.3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFlIRAN  LT 

ES2-94-04  78PCDD  l,2,3,7,8.PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES2-94-04  78PCDF  13,3.7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ES2-94-04  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

ES2-94-04  OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ES2-94-04  TCDD  23,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN  LT 

ES2-94-04  TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ES2-94-05  234HXF  2,3,4,6.7.8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES2-94-05  234PCF  2.3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ES2-94-05  678HPD  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES2-94-05  678HPF  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ES2-94-05  678HXD  13.3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES2-94-05  678HXF  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES2-94-05  789HPF  1,2,3,4,7,8.9-HEPTACHLORODIBENZORJRAN  LT 

ES2-94-05  789HXD  1,23,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES2-94-05  789HXF  1 ,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES2-94-05  78HXD  13,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES2-94-05  78HXDF  1,2,3,4,7.8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES2-94-05  78PCDD  13,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES2-94-05  78PCDF  13,3,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ES2-94-05  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN  LT 

ES2-94-05  OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ES2-94-05  TCDD  23,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN  LT 

ES2-94-05  TCDF  23,7,8  TETRACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ES2-94-06  234HXF  23,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES2-94-06  234PCF  23.4,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ES2-94-06  678HPD  1 ,23,4,6,7.8-HEPTAC  HLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES2-94-06  678HPF  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN  LT 


0.00014100  ng/g 

3ER-58 

0.00026  LT 

0.00005450  ng/g 

3ER-58 

0.00018  LT 

0.00015400  ng/g 

3ER-58 

0.00022  LT 

0.00006230  jig/g 

3ER-58 

0.00020  LT 

0.00015000  ng/g 

3ER-58 

0.00020  LT 

0.00004470  \igjg 

3ER-58 

0.00028  LT 

0.00005930  ng/g 

3ER-58 

0.00018  LT 

0.00253000  |Xg/g 

3ER-S8 

0.00037  LT 

0.00045600  *ig/g 

3ER-58 

0.00035  LT 

0.00004940  ng/g 

3ER-58 

0.00020  LT 

0.00003240  \ig/g 

3ER-58 

0.00015  LT 

0.00002950  |Lig/g 

3ER-58 

0.00019  LT 

0.00002060  |ig/g 

3ER-58 

0.00018  LT 

0.00002420  fig/g 

3ER-58 

0.00018  LT 

0.00004480  ng/g 

3ER-58 

0.00022  LT 

0.00001480  ng/g 

3ER-58 

0.00019  LT 

0.00002490  jxg/g 

3ER-58 

0.00017  LT 

0.00005090  ng/g 

3ER-58 

0.00026  LT 

0.00001460  gg/g 

3ER-58 

0.00018  LT 

0.00003190  *ig/g 

3ER-58 

0.00022  LT 

0.00001690  ng/g 

3ER-58 

0.00020  LT 

0.00003070  jig/g 

3ER-58 

0.00020  LT 

0.00001320  *ig/g 

3ER-58 

0.00028  LT 

0.00002010  ng/g 

3ER-58 

0.00018  LT 

0.00096100  jig/g 

3ER-58 

0.00037  LT 

0.00012900  jig/g 

3ER-58 

0.00035  LT 

0.00001110  \ig/g 

3ER-58 

0.00020  LT 

0.00000990  |ig/g 

3ER-58 

0.00015  LT 

0.00002010  ng/g 

3ER-58 

0.00019  LT 

0.00001020  ng/g 

3ER-58 

0.00018  LT 

0.00001650  fig/g 

3ER-58 

0.00018  LT 

0.00001950  ng/g 

3ER-58 

0.00022  LT 

0.00001490  ^g/g 

3ER-58 

0.00019  LT 

0.00001700  ng/g 

3ER-58 

0.00017  LT 

0.00002220  ng/g 

3ER-58 

0.00026  LT 

0.00001480  pg/g 

3ER-58 

0.00018  LT 

0.00002180  ng/g 

3ER-58 

0.00022  LT 

0.00001710  ng/g 

3ER-58 

0.00020  LT 

0.00002100  ng/g 

3ER-58 

0.00020  LT 

0.00001460  ng/g 

3ER-58 

0.00028  LT 

0.00001000  fig/g 

3ER-58 

0.00018  LT 

0.00005360  ng/g 

3ER-58 

0.00037  LT 

0.00004870  \xgfg 

3ER-58 

0.00035  LT 

0.00001270  ng/g 

3ER-58 

0.00020  LT 

0.00001010  ng/g 

3ER-58 

0.00015  LT 

0.00002260  fig/g 

3ER-58 

0.00019  LT 

0.00001390  ng/g 

3ER-58 

0.00018  LT 

0.00001750  ng/g 

3ER-58 

0.00018  LT 

0.00002390  ng/g 

3ER-58 

0.00022  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rinse  Blank 

niiifrafSl 

Meas 

Flag 

Unit 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  U> 

Code  Qttal 

Value  Bool 

Chemical  Class:  DIOXINS 


ES3-94-02 

78HXDF  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001300  fig/g 

3ER-57 

0.00017  LT 

ES3-94-02 

78HXDF  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.00001110  fig/g 

3ER-57 

0.00017  LT 

ES3-94-02 

78PCDD  1 ,2,3,7,8-PENT  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00002270  fig/g 

3ER-57 

0.00018  LT 

ES3 -94-02 

78PCDD  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

D 

0.00001820  fig/g 

3ER-57 

0.00018  LT 

ES3-94-02 

78PCDF  1,2,3,7,8-PENT  ACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00001220  fig/g 

3ER-57 

0.00011  LT 

ES3 -94-02 

78PCDF  1,2,3,7,8-PENT ACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

D 

0.00000840  fig/g 

3ER-57 

0.00011  LT 

ES3-94-02 

OCDD  OCTACHIjORODIBENZODIOXIN 

0.00019700  fig/g 

3ER-57 

0.00071  LT 

ES3-94-02 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

D 

0.00022800  fig/g 

3ER-57 

0.00071  LT 

ES3-94-02 

OCDF  OCTACHLORODDBENZOFURAN 

LT 

0.00002400  fig/g 

3ER-57 

0.00051  LT 

ES3-94-02 

OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.00002250  fig/g 

3ER-57 

0.00051  LT 

ES3-94-02 

TCDD  23,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00001460  fig/g 

3ER-57 

0.00016  LT 

ES3-94-02 

TCDD  23,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

D 

0.00001260  fig/g 

3ER-57 

0.00016  LT 

ES3-94-02 

TCDF  23,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001160  fig/g 

3ER-57 

0.00013  LT 

ES3-94-02 

TCDF  23.7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

I) 

0.00000880  fig/g 

3ER-57 

0.00013  LT 

ES4-94-01 

234HXF  23,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001300  fig/g 

3ER-57 

0.00017  LT 

ES4-94-01 

234HXF  23,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.00001440  fig/g 

3ER-57 

0.00017  LT 

ES4-94-01 

234PCF  2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00001090  fig/g 

3ER-57 

0.00011  LT 

ES4-94-01 

234PCF  2,3,4,7,8-PENT ACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

D 

0.00001500  fig/g 

3ER-57 

0.00011  LT 

ES4-94-01 

678HPD  1 3,3,4,6,7,8-HEPT  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000790  fig/g 

3ER-57 

0.00015  LT 

ES4-94-01 

678HPD  1 ,23,4,6,7,8-HEPT  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

D 

0.00001020  fig/g 

3ER-57 

0.00015  LT 

ES4-94-01 

678HPF  133,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00001470  fig/g 

3ER-57 

0.00021  LT 

ES4-94-01 

678HPF  1,23,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

D 

0.00001520  fig/g 

3ER-57 

0.00021  LT 

ES4-94-01 

678HXD  1.23,6.7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001400  fig/g 

3ER-57 

0.00020  LT 

ES4-94-01 

678HXD  13,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

D 

0.00001660  fig/g 

3ER-57 

0.00020  LT 

ES4-94-01 

678HXF  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001120  fig/g 

3ER-57 

0.00015  LT 

ES4-94-01 

678HXF  13,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

I) 

0.00001240  fig/g 

3ER-57 

0.00015  LT 

ES4-94-01 

789HPF  1 3,3,4,7,8,9-HEPT  ACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00001610  fig/g 

3ER-57 

0.00023  LT 

ES4-94-01 

789HPF  13,3,4,7,8,9-HEPT  ACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

D 

0.00001660  fig/g 

3ER-57 

0.00023  LT 

ES4-94-01 

789HXD  U,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001320  fig/g 

3ER-57 

0.00018  LT 

ES4-94-01 

789HXD  13,3.7.8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

D 

0.00001570  fig/g 

3ER-57 

0.00018  LT 

ES4-94-01 

789HXF  13,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001370  fig/g 

3ER-57 

0.00018  LT 

ES4-94-01 

789HXF  13,3,7.8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.00001520  fig/g 

3ER-57 

0.00018  LT 

ES4-94-01 

78HXD  U,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001480  fig/g 

3ER-57 

0.00020  LT 

ES4-94-01 

78HXD  13,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

D 

0.00001760  fig/g 

3ER-57 

0.00020  LT 

ES4-94-01 

78HXDF  1, 23,4,7,8- HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001330  fig/g 

3ER-57 

0.00017  LT 

ES4-94-01 

78HXDF  13,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZORJRAN 

LT 

D 

0.00001470  fig/g 

3ER-57 

0.00017  LT 

ES4-94-01 

78PCDD  1,2,3,7,8-PENT ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001860  fig/g 

3ER-57 

0.00018  LT 

ES4-94-01 

78PCDD  1,2,3,7,8-PENT  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

D 

0.00002680  fig/g 

3ER-57 

0.00018  LT 

ES4-94-01 

78PCDF  1,2,3,7,8-PENT  ACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00001100  fig/g 

3ER-57 

0.00011  LT 

ES4-94-0 1 

78PCDF  1,2,3,7,8-PENT  ACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

D 

0.00001510  fig/g 

3ER-57 

0.00011  LT 

ES4-94-01 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00002340  fig/g 

3ER-57 

0.00071  LT 

ES4-94-01 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

D 

0.00002440  fig/g 

3ER-57 

0.00071  LT 

ES4-94-01 

OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00002530  fig/g 

3ER-57 

0.00051  LT 

ES4-94-01 

OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

D 

0.00002960  fig/g 

3ER-57 

0.00051  LT 

ES4-94-01 

TCDD  23,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00001700  fig/g 

3ER-57 

0.00016  LT 

ES4-94-01 

TCDD  23,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

D 

0.00001370  fig/g 

3ER-57 

0.00016  LT 

ES4-94-01 

TCDF  23,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000980  fig/g 

3ER-57 

0.00013  LT 

ES4-94-01 

TCDF  23,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

I) 

0.00001270  fig/g 

3ER-57 

0.00013  LT 

ES4-94-02 

234HXF  2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001090  fig/g 

3ER-57 

0.00017  LT 

ES4-94-02 

234PCF  23,4,7,8-PENT ACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00001060  fig/g 

3ER-57 

0.00011  LT 
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Rinse  Blank 

Mess 

Flag 

Unit 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Co it 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  DIOXINS 


ES4-94-02 

678HPD  1,2,3,4.6.7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000720  jig/g 

3ER-57 

0.00015 

LT 

ES4-94-02 

67SHPF  1,23,4,6,7,8-HEPTACHLORODffiENZORlRAN 

LT 

0.00001080  ng/g 

3ER-57 

0.00021 

LT 

ES4-94-02 

678HXD  1 ,2,3,6,7,8-HEXACHU)RODffiENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001310  fig/g 

3ER-57 

0.00020 

LT 

ES4-94-02 

678HXF  1.2,3,6,7,8-HEXACHLORODffiENZOFURAN 

LT 

0.00000940  gg/g 

3ER-57 

0.00015 

LT 

ES4-94-02 

789HPF  1,23,4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZORTRAN 

LT 

0.00001190  ng/g 

3ER-57 

0.00023 

LT 

ES4-94-02 

789HXD  1,2,3,7,8^-HEXACHLORODIBENZO-P-DlOXIN 

LT 

0.00001240  ng/g 

3ER-57 

0.00018 

LT 

ES4-94-02 

789HXF  U,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZORJRAN 

LT 

0.00001140  fig'g 

3ER-57 

0.00018 

LT 

ES4-94-02 

78HXD  1 ,23,4,7, 8-HEXACHU)ROD®ENZaP-DIOXIN 

LT 

0.00001380  jig/g 

3ER-57 

0.00020 

LT 

ES4-94-02 

78HXDF  1 ,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001110  \iglg 

3ER-57 

0.00017 

LT 

ES4-94-02 

78PCDD  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXrN 

LT 

0.00001710  (ig/g 

3ER-57 

0.00018 

LT 

ES4-94-02 

78PCDF  1 ,2,3 ,7,8-PENT  ACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00001070  ng'g 

3ER-57 

0.00011 

LT 

ES4-94-02 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0.00010000  ng'g 

3ER-57 

0.00071 

LT 

ES4-94-02 

OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002690  Mg/g 

3ER-57 

0.00051 

LT 

ES4-94-02 

TCDD  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00001170  |ig'g 

3ER-57 

0.00016 

LT 

ES4-94-02 

TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODffiENZOFURAN 

LT 

0.00000890  gg^g 

3ER-57 

0.00013 

LT 

ES5-94-01 

234HXF  23,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000700  \igfg 

3ER-59 

0.00015 

LT 

ES5-94-01 

234HXF  2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

I) 

0.00001440  \igfg 

3ER-59 

0.00015 

LT 

ES5-94-01 

234PCF  2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZORJRAN 

LT 

0.00000600  \ig!g 

3ER-59 

0.00013 

LT 

ES5-94-01 

234PCF  2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZORTRAN 

LT 

D 

0.00000820  ng/g 

3ER-59 

0.00013 

LT 

ES5-94-01 

678HPD  1 ,2,3 ,4,6,7, 8-HEPT  AC  HLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000590  fig/g 

3ER-59 

0.00014 

LT 

ES5 -94-01 

678HPD  1 ,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DlOXrN 

LT 

D 

0.00001180 

3ER-59 

0.00014 

LT 

ES5-94-0 1 

678HPF  1 ,2,3,4,6,7, 8-HEPT  ACHLORODIBENZOR  TRAN 

LT 

0.00000890  \igfg 

3ER-59 

0.00017 

LT 

ES5-94-01 

678HPF  1 ,2,3,4,6,7,8-HEPT  ACHLORODIBENZOR  IRAN 

LT 

D 

0.00001480  gg/g 

3ER-59 

0.00017 

LT 

ES5-94-0 1 

678HXD  133,6,7,8-HEXAC  HLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000780  \igjg 

3ER-59 

0.00015 

LT 

ES5-94-01 

678HXD  1 3,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DlOXIN 

LT 

D 

0.00001320  ng'g 

3ER-59 

0.00015 

LT 

ES5-94-01 

678HXF  1,23,6,7,8-HEXACHLORODffiENZOFURAN 

LT 

0.00000610  ng/g 

3ER-59 

0.00013 

LT 

ES5-94-01 

678HXF  1 33,6,7, 8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.00001220  pg/g 

3ER-59 

0.00013 

LT 

ES  5-94-01 

789HPF  133,4,7,8,9-HEPTACHLORODEBENZORIRAN 

LT 

0.00000970  \xgjg 

3ER-59 

0.00020 

LT 

ES  5-94-01 

789HPF  13,3,4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZORlRAN 

LT 

D 

0.00001690  fig/g 

3ER-59 

0.00020 

LT 

ES  5-94-01 

789HXD  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000740  \ngjg 

3ER-59 

0.00015 

LT 

ES5-94-01 

789HXD  133,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

I) 

0.00001300  ytgjg 

3ER-59 

0.00015 

LT 

ES  5-94-01 

789HXF  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000740  ng/g 

3ER-59 

0.00017 

LT 

ES  5-94-01 

789HXF  1 ,2,3,7, 8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.00001560  ng/g 

3ER-59 

0.00017 

LT 

ES5-94-01 

78HXD  13,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DlOXIN 

LT 

0.00000850  gg/g 

3ER-59 

0.00016 

LT 

ES5-94-01 

78HXD  1 ,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

I) 

0.00001500  jigfe 

3ER-59 

0.00016 

LT 

ES  5-94-01 

78HXDF  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000730  fig/g 

3ER-59 

0.00016 

LT 

ES5-94-01 

78HXDF  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.00001500  fig/g 

3ER-59 

0.00016 

LT 

ES5-94-01 

78PCDD  1 ,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000880  ng/g 

3ER-59 

0.00023 

LT 

ES  5-94-01 

78PCDD  1 ,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

D 

0.00001230  jig/g 

3ER-59 

0.00023 

LT 

ES  5-94-01 

78PCDF  1 ,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZORrRAN 

LT 

0.00000600  ng/g 

3ER-59 

0.00013 

LT 

ES5-94-01 

78PCDF  1,23,7,8-PENTACHLORODIBENZORrRAN 

LT 

D 

0.00000800  fig/g 

3ER-59 

0.00013 

LT 

ES  5-94-01 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00001810  ng/g 

3ER-59 

0.00030 

LT 

ES5-94-01 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

D 

0.00003930  ng/g 

3ER-59 

0.00030 

LT 

ES5 -94-01 

OCDF  OCTACHLORODIBENZORTRAN 

LT 

0.00001680  ng/g 

3ER-59 

0.00030 

LT 

ES  5-94-01 

OCDF  OCTACHLORODIBENZORTRAN 

LT 

D 

0.00003970  \igjg 

3ER-59 

0.00030 

LT 

ES  5 -94-01 

TCDD  23,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

0.00001460  fig/g 

3ER-59 

0.00018 

LT 

ES5-94-01 

TCDD  23,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

D 

0.00001160  ng'g 

3ER-59 

0.00018 

LT 

ES5-9401 

TCDF  23,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000700  ^g/g 

3ER-59 

0.00013 

LT 

ES5-94-0 1 

TCDF  23,7,8  TETRACHLORODIBENZORTRAN 

LT 

I) 

0.00000920  \ig!g 

3ER-59 

0.00013 

LT 

ES5-94-02 

234HXF  2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZORTRAN 

LT 

0.00000870  \igjg 

3ER-60 

0.00010 

LT  1 
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Test  Name 


Rinse  Blank 

Meas  Flag  Unit  Flag  Data  Meas 

Bool  Code  Value  Meas  Blank  ID  Code  Qual  Value  Bool 


Chemicad  QlSSi.  DIOXINS _ 

ES5-94-02  234PCF  2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZORJRAN 
ES5-94-02  678HPD  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ES5-94-02  678HPF  1,2,3 ,4,6,7. 8-HEPT  AC  HLORO  DIBENZOFURAN 
ES5-94-02  678HXD  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ES5-94-02  678HXF  1 ,2,3,6,7,8-HEXACHLORODEBENZOFURAN 
ES5-94-02  789HPF  1,2,3,4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 
ES5-94-02  789HXD  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ES5-94-02  789HXF  1  ,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 
ES5-94-02  78HXD  U,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ESS-94-02  78HXDF  1 ,23,4,7, 8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 
ES5-94-02  78PCDD  1 ,2,3,7, 8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIK 
ES5-94-02  78PCDF  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 
ES5-94-02  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 
ES5-94-02  OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 
ES5-94-02  TCDD  2,3,7,8  TETRACHLOROD1BENZODIOXIN 
ES5-94-02  TCDF  2,3.7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

ES6-94-01  234HXF  2.3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 
ES6-94-01  234HXF  2,3,4.6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 
ES6-94-01  234PCF  2,3,4,7,8-PENTACHLORODlBENZORTRAN 
ES6-94-01  234PCF  2.3,4,7.8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 
ES6-94-01  678HPD  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ES6-94-01  678HPD  1,2,3.4,6,7.8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ES6-94-01  678HPF  1,2.3,4.6,7.8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 
ES6-94-01  678HPF  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 
ES6-94-01  678HXD  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ES6-94-01  678HXD  1  ,2,3,6,7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ES6-94-01  678HXF  1 ,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFTJRAN 
ES6-94-01  678HXF  1,2,3,6.7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 
ES6-94-01  789HPF  1,2,3.4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZORTRAN 
ES6-94-01  789HPF  U,3,4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZORTRAN 
ES6-94-01  789HXD  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ES6-94-01  789HXD  1,2,3.7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ES6-94-01  789HXF  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 
ES6-94-01  789HXF  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 
ES6-94-01  78HXD  U,3,4.7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ES6-94-01  78HXD  1,2,3.4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ES6-94-01  78HXDF  1.2,3.4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 
ES6-94-01  78HXDF  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 
ES6-94-01  78PCDD  1,23,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ES6-94-01  78PCDD  1,2,3,7,8-PENTACHLORODlBENZO-P-DIOXIN 
ES 6-94-01  78PCDF  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 
ES6-94-01  78PCDF  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 
ES6-94-01  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 
ES6-94-01  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 
ES6-94-01  OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 
ES6-94-01  OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 
ES  6-94-01  TCDD  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 
ES6-94-01  TCDD  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 
ES6-94-01  TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 
ES6-94-01  TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 


LT 

0.00000690  jxg/g 

3ER-60 

0.00008  LT 

LT 

0.00000610  ng/g 

3ER-60 

0.00007  LT 

0.00001040  ng/g 

3ER-60 

0.00010  LT 

LT 

0.00000840  ng/g 

3ER-60 

0.00009  LT 

LT 

0.00000780  ng/g 

3ER-60 

0.00008  LT 

LT 

0.00001130  ng/g 

3ER-60 

0.00011  LT 

LT 

0.00000750  ng/g 

3ER-60 

0.00008  LT 

LT 

0.00000920  fig/g 

3ER-60 

0.00010  LT 

LT 

0.00000820  \igfg 

3ER-60 

0.00010  LT 

LT 

0.00000860  ng/g 

3ER-60 

0.00010  LT 

LT 

0.00000960  ng/g 

3ER-60 

0.00014  LT 

LT 

0.00000690  fig/g 

3ER-60 

0.00008  LT 

LT 

0.00002510  Hg/g 

3ER-60 

0.00013  LT 

LT 

0.00002340  ng/g 

3ER-60 

0.00014  LT 

0.00001590  jig/g 

3ER-60 

0.00021 

LT 

0.00000650  *ig/g 

3ER-60 

0.00008  LT 

LT 

0.00002200  *ig/g 

3ER-59 

0.00015  LT 

LT 

D 

0.00001550  ng/g 

3ER-59 

0.00015  LT 

LT 

0.00001200  ng/g 

3ER-59 

0.00013  LT 

LT 

D 

0.00001150  pgfe 

3ER-59 

0.00013  LT 

0.00001400  *ig/g 

3ER-59 

0.00014  LT 

LT 

D 

0.00001010  ng/g 

3ER-59 

0.00014  LT 

LT 

0.00002500  ^ig/g 

3ER-59 

0.00017  LT 

LT 

D 

0.00001470  *ig/g 

3ER-59 

0.00017  LT 

LT 

0.00001210  ng/g 

3ER-59 

0.00015  LT 

LT 

I) 

0.00001070  ^g/g 

3ER-59 

0.00015  LT 

LT 

0.00001970  ng/g 

3ER-59 

0.00013  LT 

LT 

D 

0.00001350  ^ig/g 

3ER-59 

0.00013  LT 

LT 

0.00002750  ng/g 

3ER-59 

0.00020  LT 

LT 

D 

0.00001610  ng/g 

3ER-59 

0.00020  LT 

LT 

0.00001080  fig/g 

3ER-59 

0.00015  LT 

LT 

D 

0.00001030  jig/g 

3ER-59 

0.00015  LT 

LT 

0.00002320  ng/g 

3ER-59 

0.00017  LT 

LT 

I) 

0.00001640  ng/g 

3ER-59 

0.00017  LT 

LT 

0.00001180  ng/g 

3ER-59 

0.00016  LT 

LT 

I) 

0.00001170  fig/g 

3ER-59 

0.00016  LT 

LT 

0.00002170  Hgfe 

3ER-59 

0.00016  LT 

LT 

D 

0.00001600  ^g/g 

3ER-59 

0.00016  LT 

LT 

0.00000840  ng/g 

3ER-59 

0.00023  LT 

LT 

D 

0.00000900  ng/g 

3ER-59 

0.00023  LT 

LT 

0.00001 190  ng/g 

3ER-59 

0.00013  LT 

LT 

I) 

0.0000 1140  \ig/g 

3ER-59 

0.00013  LT 

0.00055900  ng/g 

3ER-59 

0.00030  LT 

D 

0.00055100  ng/g 

3ER-59 

0.00030  LT 

LT 

0.00007250  ng/g 

3ER-59 

0.00030  LT 

LT 

D 

0.00004040  ng/g 

3ER-59 

0.00030  LT 

LT 

0.00000740  |j.g/g 

3ER-59 

0.00018  LT 

LT 

D 

0.00000900  fig/g 

3ER-59 

0.00018  LT 

LT 

0.00001340  jig/g 

3ER-59 

0.00013  LT 

LT 

D 

0.00001090  ng/g 

3ER-59 

0.00013  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rinse  Blank 

Meas 

Flag 

Unit 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  DIOXINS 


ES8-94-03 

TCDF  23,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000680  fig/g 

3ER-60 

0.00008 

LT 

ES8-94-03 

TCDF  23,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.00000740  ng/g 

3ER-60 

0.00008 

LT 

ES9-94-0 1 

234HXF  2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002480  fig/g 

3ER-56 

0.00022 

LT 

ES9-94-01 

234HXF  2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.00004670  ng/g 

3ER-56 

0.00022 

LT 

ES9-94-01 

234PCF  2,3,4,7,8-PENT ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001950  ng/g 

3ER-56 

0.00025 

LT 

ES9-94-01 

234PCF  2,3,4,7,8-PENT ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.00002350  pg/g 

3ER-56 

0.00025 

LT 

ES9-94-01 

678HPD  1,23,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001550  fig/g 

3ER-56 

0.00022 

LT 

ES9-94-01 

678HPD  1 33,4,6, 7,8-HEPTACHLORODIBENZaP-DIOXIN 

LT 

D 

0.00002550  \igjg 

3ER-56 

0.00022 

LT 

ES9-94-01 

678HPF  13,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORrRAN 

LT 

0.00002580  ng/g 

3ER-56 

0.00025 

LT 

ES9-94-01 

678HPF  13,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

D 

0.00004150  ng/g 

3ER-56 

0.00025 

LT 

ES9-94-0I 

678HXD  1,23,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001850  fig'g 

3ER-56 

0.00025 

LT 

ES9-94-0I 

678HXD  1  .2,3 ,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXTN 

LT 

D 

0.00004270  jig/g 

3ER-56 

0.00025 

LT 

ES9-94-01 

678HXF  13,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002190  fig/g 

3ER-56 

0.00019 

LT 

ES9-94-01 

678HXF  1 33,6,7, 8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.00004130  fig/g 

3ER-56 

0.00019 

LT 

ES9-94-01 

789HPF  13,3,4,7,8,9-HEPTACHLORODffiENZORlRAN 

LT 

0.00002900  ng/g 

3ER-56 

0.00027 

LT 

ES9-94-0 1 

789HPF  13,3,4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

D 

0.00004660  ng/g 

3ER-56 

0.00027 

LT 

ES9-94-01 

789HXD  1 3,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001830  pg/g 

3ER-56 

0.00024 

LT 

ES9-94-01 

789HXD  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

D 

0.00004220  fig/g 

3ER-56 

0.00024 

LT 

ES9-94-01 

789HXF  1 3,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002650  ng/g 

3ER-56 

0.00024 

LT 

ES9-94-01 

789HXF  133,7,83-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.00004990  >ig/g 

3ER-56 

0.00024 

LT 

ES9-94-01 

78HXD  1 ,23,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00002180  \igjg 

3ER-56 

0.00028 

LT 

ES9-94-01 

78HXD  1.2,3,4.7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DlOXIN 

LT 

D 

0.00005040  jig/g 

3ER-56 

0.00028 

LT 

ES9-94-01 

78HXDF  1 ,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002530  fig/g 

3ER-56 

0.00023 

LT 

ES9-94-01 

78HXDF  1 33,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.00004770  \kgjg 

3ER-56 

0.00023 

LT 

ES9-94-01 

78PCDD  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00002920  gg/g 

3ER-56 

0.00037 

LT 

ES9-94-01 

78PCDD  1 33,7,8-PENT  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

D 

0.00004000  ^g/g 

3ER-56 

0.00037 

LT 

ES9-94-01 

78PCDF  1 ,2,3,7, 8-PENTACHLORODIBENZORTRAN 

LT 

0.00001960  \agjg 

3ER-56 

0.00024 

LT 

ES9-94-01 

78PCDF  1 ,2,3,7,8-PENT  ACHLORODIBENZOR  FRAN 

LT 

D 

0.00002360  ng/g 

3ER-56 

0.00024 

LT 

ES9-94-01 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0.00049000  jig'g 

3ER-56 

0.00035 

LT 

ES9-94-01 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

D 

0.00064900  pg/g 

3ER-56 

0.00035 

LT 

ES9-94-01 

OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00007410  pgig 

3ER-56 

0.00036 

LT 

ES9-94-01 

OCDF  OCT  ACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

D 

0.00013600  fig/g 

3ER-56 

0.00036 

LT 

ES9-94-01 

TCDD  23,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00002290  ng/g 

3ER-56 

0.00027 

LT 

ES9-94-01 

TCDD  23,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

D 

0.00002510  ng/g 

3ER-56 

0.00027 

LT 

ES9-94-01 

TCDF  23,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001830  \igjg 

3ER-56 

0.00022 

LT 

ES9-94-0 1 

TCDF  23,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

I) 

0.00002100  jig/g 

3ER-56 

0.00022 

LT 

ES9-94-02 

234HXF  23,4,6, 7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002480  ^g/g 

3ER-64 

0.00016 

LT 

ES9-94-02 

234PCF  23, 4,7,8-PENT  ACHLORODIBENZOR  IRAN 

LT 

0.00001800  ng/g 

3ER-64 

0.00014 

LT 

ES9-94-02 

678HPD  1 ,23,4,6,7,8-HEPT ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001650  \igjg 

3ER-64 

0.00014 

LT 

ES9-94-02 

678HPF  1 ,2,3,4,6,7,8-HEPT  ACHLORODIBENZOR  IRAN 

LT 

0.00002550  >ig/g 

3ER-64 

0.00018 

LT 

ES9-94-02 

678HXD  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00002240  \igjg 

3ER-64 

0.00019 

LT 

ES9-94-02 

678HXF  1 ,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002150  ng/g 

3ER-64 

0.00014 

LT 

ES9-94-02 

789HPF  1 ,23,4,7,8,9-HEPT  ACHLORODIBENZOR  IRAN 

LT 

0.00002710  \igjg 

3ER-64 

0.00021 

LT 

ES9-94-02 

789HXD  1 ,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00002120  ^g/g 

3ER-64 

0.00018 

LT 

ES9-94-02 

789HXF  1 ,2,3,7, 8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002610  ng/g 

3ER-64 

0.00017 

LT 

ES9-94-02 

78HXD  1 ,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00002390  \igjg 

3ER-64 

0.00019 

LT 

ES9-94-02 

78HXDF  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002590  ng/g 

3ER-64 

0.00015 

LT 

ES9-94-02 

78PCDD  133,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00004370  fig/g 

3ER-64 

0.00035 

LT 

ES9-94-02 

78PCDF  1 33,7,8-PENT AC  HLORODIBENZORTRAN 

LT 

0.00001780  ^g/g 

3ER-64 

0.00014 

LT 

ES9-94-02 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00009330  \igjg 

3ER-64 

0.00025 

LT 
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Mcas 


Site  ID 


Test  Name 


Flag  Unit 

Code  Value  Meas 


Rinse  Blank 
Flag  Data 
Blank  ID  Code  Qnal 


Value 


Meas 

Bool 


Chemical_  Classy  DIOXINS _ 

ES9-94-02  OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES9-94-02  TCDD  2,3,7.*  TETRACHLORODIBENZODIOXIN  LT 

ES9-94-02  TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESA-94-01  234HXF  2,3,4, 6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESA-94-01  234HXF  2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESA-94-01  234PCF  2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ESA-94-01  234PCF  23,4,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESA-94-01  678HPD  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DlOXIN 
ESA-94-01  678HPD  1.2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ESA-94-01  678HPF  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORJRAN  LT 

ESA-94-01  678HPF  l,2,3,4,6,7.8-HEPTACHLORODIBENZOR)RAN  LT 

ESA-94-01  678HXD  U,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ESA-94-01  678HXD  U,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ESA-94-01  678HXF  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESA-94-01  678HXF  1,2,3,6,7.8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESA-94-01  789HPF  U,3,4.7,8,9-HEPTACHLORODIBENZOR!RAN  LT 

ESA-94-01  789HPF  1.2,3,4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZORJRAN  LT 

ESA-94-01  789HXD  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ESA-94-01  789HXD  1.2,3,7,8.9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ESA-94-01  789HXF  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESA-94-01  789HXF  1,2,3,7,8.9-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESA-94-01  78HXD  1,2,3,4.7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DlOXIN  LT 

ESA-94-01  78HXD  U,3,4,7,8-HEXACHL0R0DIBENZ0-P-D10XIN  LT 

ESA-94-01  78HXDF  1  .2,3,4,7,8-HEXACHLORODtBENZOFURAN  LT 

ESA-94-01  78HXDF  1  ,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESA-94-01  78PCDD  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ESA-94-01  78PCDD  1  ,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DlOXIN  LT 

ESA-94-01  78PCDF  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ESA-94-01  78PCDF  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ESA-94-01  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 
ESA-94-01  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 
ESA-94-01  OCDF  OCTACHLORODEBENZORIRAN  LT 

ESA-94-01  OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ESA-94411  TCDD  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN  LT 

ESA-94-01  TCDD  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN  LT 

ESA-94-01  TCDF  2,3.7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESA-94-01  TCDF  2.3,7,8  TETRACHLORODEBENZORIRAN  LT 

ESA-94-02  234HXF  2,3,4,6.7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESA-94-02  234PCF  2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ESA-94-02  678HPD  1,2,3,4.6.7.8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ESA-94-02  678HPF  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORlRAN  LT 

ESA-94-02  678HXD  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DlOXIN  LT 

ESA-94-02  678HXF  1 ,2,3,6,7,8-HEXACHLORODtBENZOFURAN  LT 

ESA-94-02  789HPF  1,2,3,4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ESA-94-02  789HXD  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ESA-94-02  789HXF  1 ,2,3,7,8.9-HEXACHLORODIBENZORJRAN  LT 

ESA-94-02  78HXD  U,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ESA-94-02  78HXDF  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESA-94-02  78PCDD  U,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ESA-94-02  78PCDF  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN  LT 


0.00007080  |xg/g 

3ER-64 

0.00025  LT 

0.00002210  fig/g 

3ER-64 

0.00016  LT 

0.00001850  figg 

3ER-64 

0.00012  LT 

0.00002890  fig/g 

3ER-56 

0.00022  LT 

D 

0.00001770  fig/g 

3ER-56 

0.00022  LT 

0.00002060  fig/g 

3ER-56 

0.00025  LT 

D 

0.00001390  fig/g 

3ER-56 

0.00025  LT 

0.00064200  fig'g 

3ER-56 

0.00022  LT 

D 

0.00038300  |ig/g 

3ER-56 

0.00022  LT 

0.00002890  >tg/g 

3ER-56 

0.00025  LT 

D 

0.00001720  fig/g 

3ER-56 

0.00025  LT 

0.00002130  fig/g 

3ER-56 

0.00025  LT 

D 

0.00001320  fig/g 

3ER-56 

0.00025  LT 

0.00002560  ng'g 

3ER-56 

0.00019  LT 

D 

0.00001570  fig/g 

3ER-56 

0.00019  LT 

0.00003260  fig/g 

3ER-56 

0.00027  LT 

D 

0.00001930  fig/g 

3ER-56 

0.00027  LT 

0.00010000  (ig/g 

3ER-56 

0.00024  LT 

D 

0.00006210  (ig/g 

3ER-56 

0.00024  LT 

0.00003090  fig/g 

3ER-56 

0.00024  LT 

D 

0.00001890  |ig/g 

3ER-56 

0.00024  LT 

0.00002510  fig/g 

3ER-56 

0.00028  LT 

D 

0.00001550  fig/g 

3ER-56 

0.00028  LT 

0.00002960  fig/g 

3ER-56 

0.00023  LT 

D 

0.00001810  fig/g 

3ER-56 

0.00023  LT 

0.00003760  fig/g 

3ER-56 

0.00037  LT 

D 

0.00002610  fig/g 

3ER-56 

0.00037  LT 

0.00002060  fig/g 

3ER-56 

0.00024  LT 

D 

0.00001390  fig/g 

3ER-56 

0.00024  LT 

0.00282000  fig/g 

3ER-56 

0.00035  LT 

D 

0.00201000  fig/g 

3ER-56 

0.00035  LT 

0.00005690  fig/g 

3ER-56 

0.00036  LT 

D 

0.00003080  fig/g 

3ER-56 

0.00036  LT 

0.00002330  fig/g 

3ER-56 

0.00027  LT 

D 

0.00001510  fig/g 

3ER-56 

0.00027  LT 

0.00001890  fig/g 

3ER-56 

0.00022  LT 

D 

0.00001350  fig/g 

3ER-56 

0.00022  LT 

0.00002780  fig/g 

3ER-55 

0.00013  LT 

0.00001470  fig/g 

3ER-55 

0.00013  LT 

0.00034800  fig/g 

3ER-55 

0.00013  LT 

0.00002540  fig/g 

3ER-55 

0.00016  LT 

0.00002500  fig/g 

3ER-55 

0.00016  LT 

0.00002460  fig/g 

3ER-55 

0.00011  LT 

0.00002860  fig/g 

3ER-55 

0.00017  LT 

0.00006280  fig/g 

3ER-55 

0.00016  LT 

0.00002970  fig/g 

3ER-55 

0.00014  LT 

0.00002950  fig/g 

3ER-55 

0.00018  LT 

0.00002840  fig/g 

3ER-55 

0.00014  LT 

0.00002960  fig/g 

3ER-55 

0.00022  LT 

0.00001470  fig/g 

3ER-55 

0.00013  LT 
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Rinse  Blank 

Meas 

Fla? 

Unit 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qual 

Value  Bool 

Chemical  Class:  DIOXINS 


ESB-94-03 

78PCDD  U,3J,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001 140  ng/g 

3ER-63 

0.00024  LT 

ESB-94-03 

78PCDF 

1,2,3, 7,8-PENT  ACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00000890  \kg/g 

3ER-63 

0.00019  LT 

ESB-94-03 

OCDD 

OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00004040  ng/g 

3ER-63 

0.00020  LT 

ESB-94-03 

OCDF 

OCTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00005040  ng/g 

3ER-63 

0.00017  LT 

ESB-94-03 

TCDD 

2,3,7, 8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00001050  |ig/g 

3ER-63 

0.00019  LT 

ESB-94-03 

TCDF 

2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001320  *ig/g 

3ER-63 

0.00019  LT 

ESB-94-04 

234HXF  2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001580  ng/g 

3ER-63 

0.00016  LT 

ESB-94-04 

234PCF 

2,3,4,7,8-PENT  ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001280  ng/g 

3ER-63 

0.00019  LT 

ESB-94-04 

678HPD 

1,2,3,4,6,7,8-HEPT  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000710  (ig/g 

3ER-63 

0.00015  LT 

ESB-94-04 

678HPF 

U,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002050  (ig/g 

3ER-63 

0.00021  LT 

ESB-94-04 

678HXD  I,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000960  ng/g 

3ER-63 

0.00018  LT 

ESB-94-04 

678HXF 

1 ,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001370  ng/g 

3ER-63 

0.00013  LT 

ESB-94-04 

789HPF 

1,2,3,4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002310  ftg/g 

3ER-63 

0.00023  LT 

ESB-94-04 

789HXD  1,2,3.7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000890  ng/g 

3ER-63 

0.00018  LT 

ESB-94-04 

789HXF 

1 ,2,3 ,7,8,9-HEXAC  HLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001830  jig/g 

3ER-63 

0.00017  LT 

ESB-94-04 

78HXD 

1 ,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000960  ng/g 

3ER-63 

0.00020  LT 

ESB-94-04 

78HXDF  1.2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZORJRAN 

LT 

0.00001580  jig /% 

3ER-63 

0.00016  LT 

ESB-94-04 

78PCDD  l  ,2 ,3,7,8-PENT ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001110  jig/g 

3ER-63 

0.00024  LT 

ESB-94-04 

78PCDF 

1 ,2,3 ,7,8-PENT  ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001340  ng/g 

3ER-63 

0.00019  LT 

ESB-94-04 

OCDD 

OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00002350  ng/g 

3ER-63 

0.00020  LT 

ESB-94-04 

OCDF 

OCTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00004370  ng/g 

3ER-63 

0.00017  LT 

ESB-94-04 

TCDD 

2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00001670  ^ig/g 

3ER-63 

0.00019  LT 

ESB-94-04 

TCDF 

2,3 ,7,8  TETRACHLORODIBENZORTRAN 

LT 

0.00000690  jig/g 

3ER-63 

0.00019  LT 

ESB-94-05 

234HXF  2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00003980  fig/g 

3ER-63 

0.00016  LT 

ESB-94-05 

234PCF 

2,3,4,7,8-PENT ACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00002890  ng/g 

3ER-63 

0.00019  LT 

ESB-94-05 

678HPD 

1 ,2,3,4,6,7,8-HEPT  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00002010  juig/g 

3ER-63 

0.00015  LT 

ESB-94-05 

678HPF 

1 ,2,3,4,6,7,8-HEPT  ACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00004140  fig/g 

3ER-63 

0.00021  LT 

ESB-94-05 

678HXD  l,2,3,6,7,8-HEXACHU)RODffiENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00002230  jig/g 

3ER-63 

0.00018  LT 

ESB-94-05 

678HXF 

1 ,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00003460  jig/g 

3ER-63 

0.00013  LT 

ESB-94-05 

789HPF 

1,2,3,4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00004680  ng/g 

3ER-63 

0.00023  LI 

ESB-94-05 

789HXD  l,23,7,8,9-HEXACHLORODffiENZ(>P-DIOXIN 

LT 

0.00002080  fig^g 

3ER-63 

0.00018  LT 

ESB-94-05 

789HXF 

1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00004620  ng/g 

3ER-63 

0.00017  LT 

ESB-94-05 

78HXD 

U,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00002240  ng/g 

3ER-63 

0.00020  LT 

ESB-94-05 

78HXDF  1 ,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00003990  *ig/g 

3ER-63 

0.00016  LT 

ESB-94-05 

78PCDD  1 ,2,3 ,7,8-PENT  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00002740  jig/g 

3ER-63 

0.00024  LT 

ESB-94-05 

78PCDF 

1,2,3,7,8-PENT  ACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00003030  fig/g 

3ER-63 

0.00019  LT 

ESB-94-05 

OCDD 

OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0.00126000  jig/g 

3ER-63 

0.00020  ■ T 

ESB-94-05 

OCDF 

OCTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00017400  ng/g 

3ER-63 

0.00017  !  T 

ESB-94-05 

TCDD 

2,3 ,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00003500  fig/g 

3ER-63 

0.00019  LT 

ESB-94-05 

TCDF 

23,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002680  tig/g 

3ER-63 

0.00019  lT 

ESB-94-06 

234HXF  23,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00010200  \ig/g 

3ER-63 

0.00016  i  ,T 

ESB-94-06 

234HXF  23,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

I) 

0.00008390  *ig/g 

3ER-63 

0.00016  LT 

ESB-94-06 

234PCF 

23,4,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00005010  jig/g 

3ER-63 

0.00019  M 

ESB-94-06 

234PCF 

23 ,4,7, 8-PENT  ACHLORODIBENZOR  IRAN 

LT 

D 

0.00005960  ^g/g 

3ER-63 

0.00019  i  f 

ESB-94-06 

678HPD 

133,4,6,7,8-HEPT  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001980  ng/g 

3ER-63 

0.0001  ■  LT 

ESB-94-06 

678HPD 

1 ,2,3,4,6,7,8-HEPT  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

D 

0.00002300  ng/g 

3ER-63 

0.0001 'LT 

ESB-94-06 

678HPF 

1,2,3,4,6.7,8-HEPT ACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00007470  \igjg 

3ER-63 

0.00021  n 

ESB-94-06 

678HPF 

1,2,3,4.6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORJRAN 

LT 

D 

0.00007400  ng/g 

3ER-63 

0.0002)  LT 

ESB-94-06 

678HXD  U,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00003270  ng/g 

3ER-63 

o.oooi u  n 

497 


Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rinse  Blank 

Meas 

Flag 

Unit 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  IB 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  DIOXINS 


ESB-94-06 

678HXD  1 ,2,3,6,7,8-HEXAC  HLORODIBENZO-P-DIOXTN 

LT 

D 

0.00003760  ng/g 

3ER-63 

0.00018  LT 

ESB-94-06 

678HXF  1,23,6,7,8- HE  XACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00008880  fig/g 

3ER-63 

0.00013  LT 

ESB-94-06 

678HXF  1,2,3,6,7,8-HEXACHlXiRODffiENZOFURAN 

LT 

D 

0.00007280  ng/g 

3ER-63 

0.00013  LT 

ESB-94-06 

789HPF  1 ,23,4,7, 8,9-HE  FT ACHLORODIBENZORrRAN 

LT 

0.00008440  fig/g 

3ER-63 

0.00023  LT 

ESB-94-06 

789HPF  1,2,3,4,7,8.9-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.00008360  ng'g 

3ER-63 

0.00023  LT 

ESB-94-06 

789HXD  133,7,8, 9-HEXACHLORODIBENZO-P-DlOXIN 

LT 

0.00003050  ng/g 

3ER-63 

0.00018  LT 

ESB-94-06 

789HXD  133,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

D 

0.00003510  ng/g 

3ER-63 

0.00018  LT 

ESB-94-06 

789HXF  1.2,3, 7,8, 9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00011900  ng/g 

3ER-63 

0.00017  LT 

ESB-94-06 

789HXF  133,7,8, 9-HEXACHIjORODIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.00009740  ng'g 

3ER-63 

0.00017  LT 

ESB-94-06 

78HXD  1,2,3, 4,7,8-HEXACHLORODffiENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00003280  ng/g 

3ER-63 

0.00020  LT 

ESB-94-06 

78HXD  1  ^,3, 4, 7,8-HEXAC  HLORODIBENZO-P-DIOXTN 

LT 

D 

0.00003770  ng/g 

3ER-63 

0.00020  LT 

ESB-94-06 

78HXDF  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00010200  >ig/g 

3ER-63 

0.00016  LT 

ESB-94-06 

78HXDF  1,2,3,4,7.8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.00008400  ng/g 

3ER-63 

0.00016  LT 

ESB-94-06 

78PCDD  1,2,3, 7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00002880  ng/g 

3ER-63 

0.00024  LT 

ESB-94-06 

78PCDD  133 ,7,8-PENT  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIK 

LT 

D 

0.00003200  ng/g 

3ER-63 

0.00024  LT 

ESB-94-06 

78PCDF  1 ,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00005240  >xg/g 

3ER-63 

0.00019  LT 

ESB-94-06 

78PCDF  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.00006240  ng/g 

3ER-63 

0.00019  LT 

ESB-94-06 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00023200  ^g^g 

3ER-63 

0.00020  LT 

ESB-94-06 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

D 

0.00029800  (ig/g 

3ER-63 

0.00020  LT 

ESB-94-06 

OCDF  OCTACHLOROD1BENZORIRAN 

LT 

0.00030100  >ig/g 

3ER-63 

0.00017  LT 

ESB-94-06 

OCDF  OCT  ACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

I) 

0.00035100  fig/g 

3ER-63 

0.00017  LT 

ESB-94-06 

TCDD  2,3, 7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00003960  fig'g 

3ER-63 

0.00019  LT 

ESB-94-06 

TCDD  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

D 

0.00003450  ng/g 

3ER-63 

0.00019  LT 

ESB-94-06 

TCDF  2,3, 7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00004450  jig/g 

3ER-63 

0.00019  LT 

ESB-94-06 

TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

I) 

0.00004120  ^g/g 

3ER-63 

0.00019  LT 

ESB-94-07 

234HXF  2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00015500  jig/g 

3ER-63 

0.00016  LT 

ESB-94-07 

234PCF  2.3,4,7,8-PENT ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00007980  ng/g 

3ER-63 

0.00019  LT 

ESB-94-07 

678HPD  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00002790  fig/g 

3ER-63 

0.00015  LT 

ESB-94-07 

678HPF  1 ,2,3,4,6,7,8-HEPT  AC  HLORODIBENZOFl  IRAN 

LT 

0.00011100  ng/g 

3ER-63 

0.00021  LT 

ESB-94-07 

678HXD  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00004790  ng/g 

3ER-63 

0.00018  LT 

ESB-94-07 

678HXF  1 ,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00013500  ng/g 

3ER-63 

0.00013  LT 

ESB-94-07 

789HPF  1  ,2,3,4,7,8,9-HEPT  AC  HLORODIBENZOFl  HRAN 

LT 

0.00012500  ng/g 

3ER-63 

0.00023  LT 

ESB-94-07 

789HXD  U,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZaP-DIOXIN 

LT 

0.00004460  ^g/g 

3ER-63 

0.00018  LT 

ESB-94-07 

789HXF  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00018000  ng/g 

3ER-63 

0.00017  LT 

ESB-94-07 

78HXD  1  ,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00004800  fig/g 

3ER-63 

0.00020  LT 

ESB-94-07 

78HXDF  1 ,2,3,4,7,8-HEXACHLORODCBENZOFURAN 

LT 

0.00015600  >ig/g 

3ER-63 

0.00016  LT 

ESB-94-07 

78PCDD  1 ,2,3,7, 8-PENT  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00004690  fig/g 

3ER-63 

0.00024  LT 

ESB-94-07 

78PCDF  1 ,2,3,7,8-PENT  ACHLORODIBENZOFl  IRAN 

LT 

0.00008350  Hg/g 

3ER-63 

0.00019  LT 

ESB-94-07 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00214000  >ig/g 

3ER-63 

0.00020  LT 

ESB-94-07 

OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00035600  ng/g 

3ER-63 

0.00017  LT 

ESB-94-07 

TCDD  23,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00005050  ng/g 

3ER-63 

0.00019  LT 

ESB-94-07 

TCDF  23,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00004450  fig/g 

3ER-63 

0.00019  LT 

ESB-94-10 

234HXF  2,3.4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00003140  ng/g 

3ER-64 

0.00016  LT 

ESB-94-10 

234PCF  23,4,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00001890  fig/g 

3ER-64 

0.00014  LT 

ESB-94-10 

678HPD  1 ,2,3,4,6,7,8-HEPT ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001840  |^g/g 

3ER-64 

0.00014  LT 

ESB-94-10 

678HPF  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00003330  jig/g 

3ER-64 

0.00018  LT 

ESB-94-10 

678HXD  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXrN 

LT 

0.00001770  >ig/g 

3ER-64 

0.00019  LT 

ESB-94-10 

678HXF  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002720  yg/g 

3ER-64 

0.00014  LT 

ESB-94-10 

789HPF  1 ,2,3,4,7,8,9-HEPT  ACHLORODIBENZOR  IRAN 

LT 

0.00003540  ng/g 

3ER-64 

0.00021  LT 

ESB-94-10 

789HXD  1,2,3,7,8.9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXrN 

LT 

0.00001670  ^ig/g 

3ER-64 

0.00018  LT 

498 
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Rinse  Blank 

Meas 

FI ag 

Unit 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Classy  DIOXINS _ 

ESB-94-10  789HXF  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESB-94-10  78HXD  1,2,3,4.7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ESB-94-10  78HXDF  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESB-94-10  78PCDD  1,2,3,7,8-PENTACHLORODlBENZO-P-DIOXIN  LT 

ESB-94-10  78PCDF  U,3,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ESB-94-10  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN  LT 

ESB-94-10  OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESB-94-10  TCDD  2,3,7, 8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN  LT 

ESB-94-10  TCDF  2,3, 7,8  TETRACHLOROD1BENZOFURAN  LT 

ESB-94-1 1  234HXF  2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESB-94-1 1  234PCF  2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ESB-94-1 1  678HPD  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ESB-94-1 1  678HPF  U,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ESB-94-1 1  678HXD  1 ,2,3,6.7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DlOXIN  LT 

ESB-94-1 1  678HXF  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESB-94-1 1  789HPF  1,2,3,4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZORJRAN  LT 

ESB-94-1 1  789HXD  U,3,7,8,9-HEXACHLORODlBENZO-P-DIOXIN  LT 

ESB-94-1 1  789HXF  1 ,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESB-94-1 1  78HXD  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ESB-94-1 1  78HXDF  1.2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESB-94-1 1  78PCDD  1,2,3,7.8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ESB-94-1 1  78PCDF  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ESB-94-1 1  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN  LT 

ESB-94-11  OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ESB-94-1 1  TCDD  2.3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN  LT 

ESB-94-11  TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESB-94-12  234HXF  2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESB-94-12  234PCF  2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ESB-94-12  678HPD  U,3,4,6,7,8-HEPTACHL0R0DIBENZ0-P-D10XIN  LT 
ESB-94-12  678HPF  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODlBENZORlRAN  LT 

ESB-94-12  678HXD  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ESB-94-12  678HXF  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESB-94-12  789HPF  1,2.3,4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ESB-94-12  789HXD  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ESB-94-12  789HXF  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESB-94-12  78HXD  U,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ESB-94-12  78HXDF  1.2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESB-94-12  78PCDD  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ESB-94-12  78PCDF  1,2  J,7,8-PENTACHLORODIBENZOR  IRAN  LT 

ESB-94-12  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN  LT 

ESB-94-12  OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ESB-94-12  TCDD  2 J.7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN  LT 

ESB-94-12  TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESB-94-1 3  234HXF  2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESB-94-13  234PCF  2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ESB-94-13  678HPD  U3,4,6,7,8-HEPTACHLOROD1BENZO-P-D10XIN  LT 

ESB-94-13  678HPF  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORJRAN  LT 

ESB-94-13  678HXD  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DlOXIN  LT 

ESB-94-13  678HXF  U,3.6,7.8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 


0.00003300  (ig/g 

3ER-64 

0.00017  LT 

0.00001890  (ig/g 

3ER-64 

0.00019  LT 

0.00003270  (ig/g 

3ER-64 

0.00015  LT 

0.00003310  fig/g 

3ER-64 

0.00035  LT 

0.00001870  ng/g 

3ER-64 

0.00014  LT 

0.00006500  |ig/g 

3ER-64 

0.00025  LT 

0.00009690  (ig/g 

3ER-64 

0.00025  LT 

0.00002890  (ig/g 

3ER-64 

0.00016  LT 

0.00001310  ng/g 

3ER-64 

0.00012  LT 

0.00003550  (ig/g 

3ER-62 

0.00072  LT 

0.00002990  (ig/g 

3ER-62 

0.00091  LT 

0.00002570  (ig/g 

3ER-62 

0.00086  LT 

0.00003310  (ig/g 

3ER-62 

0.00099  LT 

0.00003140  (ig/g 

3ER-62 

0.00085  LT 

0.00003110  (ig/g 

3ER-62 

0.00061  LT 

0.00003850  (ig/g 

3ER-62 

0.00001  LT 

0.00002860  (ig/g 

3ER-62 

0.00083  LT 

0.00003920  (ig/g 

3ER-62 

0.00078  LT 

0.00003030  (ig/g 

3ER-62 

0.00095  LT 

0.00003530  (ig/g 

3ER-62 

0.00075  LT 

0.00005120  (ig/g 

3ER-62 

0.00002  LT 

0.00003110  (ig/g 

3ER-62 

0.00088  LT 

0.00007760  (ig/g 

3ER-62 

0.00001  LT 

0.00010100  ng/g 

3ER-62 

0.00001  LT 

0.00004230  (ig/g 

3ER-62 

0.00012  LT 

0.00002900  (ig/g 

3ER-62 

0.00008  LT 

0.00002810  (ig/g 

3ER-62 

0.00072  LT 

0.00002770  (ig/g 

3ER-62 

0.00091  LT 

0.00001900  (ig/g 

3ER-62 

0.00086  LT 

0.00002240  (ig/g 

3ER-62 

0.00099  LT 

0.00002780  (ig/g 

3ER-62 

0.00085  LT 

0.00002460  (ig/g 

3ER-62 

0.00061  LT 

0.00002610  (ig/g 

3ER-62 

0.00001  IT 

0.00002530  (ig/g 

3ER-62 

0.00083  LT 

0.00003100  (ig/g 

3ER-62 

0.00078  LT 

0.00002680  (ig/g 

3ER-62 

0.00095  LT 

0.00002790  (ig/g 

3ER-62 

0.00075  LT 

0.00004330  (ig/g 

3ER-62 

0.00002  LT 

0.00002880  (ig/g 

3ER-62 

0.00088  LT 

0.00005330  (ig/g 

3ER-62 

0.00001  LT 

0.00005540  (ig/g 

3ER-62 

0.0000 1  LT 

0.00003900  |ig/g 

3ER-62 

0.00017  LT 

0.00002780  (ig/g 

3ER-62 

0.0000*  LT 

0.00001390  (ig/g 

3ER-62 

0.00072  1,T 

0.00001 120  (ig/g 

3ER-62 

0.0039:  LT 

0.00000850  (ig/g 

3ER-62 

0.00066  LT 

0.00001 130  (ig/g 

3ER-62 

0.00099  LT 

0.00001040  (ig/g 

3ER-62 

0.00085  LT 

0.00001210  (ig/g 

3ER-62 

0 .m”-  LT 
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Rinse  Blank 

Meas 

Flag 

Unit 

Flag  Data 

Mea> 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qual 

Value  Bool 

Chemical  Classy  DIOXINS _ 

ESB-94-13  789HPF  13,3,4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZORFRAN  LT 

ESB-94-13  789HXD  U,3,7,8,9-KEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ESB-94-13  789HXF  U,3,7,8.9-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESB-94-13  78HXD  U,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-D10XIN  LT 

ESB-94-13  78HXDF  13,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESB-94-13  78PCDD  U,3,7,8-PENTACHL0R0DD3ENZ0-P-D10XIN  LT 

ESB-94-13  78PCDF  1,23,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ESB-94-13  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN  LT 

ESB-94-13  OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESB-94-13  TCDD  23,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN  LT 

ESB-94-13  TCDF  23,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESB-94-14  234HXF  23,4,6.7.8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESB-94-14  234PCF  2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ESB-94-14  678HPD  1,2.3,4.6.7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ESB-94-14  678HPF  1,2,3,4.6,7.8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ESB-94-14  678HXD  1,23,6.7, 8-HEXACHLORODIBENZO-P-DlOXIN  LT 

ESB-94-14  678HXF  1,2,3,6.7,8-HEXACHLORODIBEKZOFURAN  LT 

ESB-94-14  789HPF  1.2,3,4,7.8.9-HEPTACHLORODlBENZORIRAN  LT 

ESB-94-14  789HXD  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ESB-94-14  789HXF  1 3,3,7.8,9-HEXACHLORODIBEKZORIRAN  LT 

ESB-94-14  78HXD  1,23,4.7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DlOXIN  LT 

ESB-94-14  78HXDF  13,3,4.7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESB-94-14  78PCDD  1.23.7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ESB-94-14  78PCDF  1,23.7,8-PENTACHLORODIBENZORrRAN  LT 

ESB-94-14  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN  LT 

ESB-94-14  OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ESB-94-14  TCDD  23,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN  LT 

ESB-94-14  TCDF  23,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESB-94-15  234HXF  23,4,6,7,8-HEXACHlX)RODIBENZOFURAN  LT 

ESB-94-15  234PCF  2.3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ESB-94-15  678HPD  1,2,3, 4,6,7.8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ESB-94-15  678HPF  1,2,3,4.6,7.8-HEPTACHLORODIBENZORJRAN  LT 

ESB-94-15  678HXD  1.2,3,6,7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ESB-94-15  678HXF  1,2.3,6.7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESB-94-15  789HPF  1.2,3,4.7,8.9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ESB-94-15  789HXD  1,2,3,7.8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ESB-94-15  789HXF  1.2.3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESB-94-15  78HXD  1.2,3,4.7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ESB-94-15  78HXDF  1.2,3.4.7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ESB-94-15  78PCDD  133.7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ESB-94-15  78PCDF  1,2,3,7.8-PENTACHLORODIBENZORTRAN  LT 

ESB-94-15  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN  LT 

ESB-94-15  OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ESB-94-15  TCDD  23,7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN  LT 

ESB-94-15  TCDF  23,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESB-94-17  234HXF  23,4,6.7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESB-94-17  234PCF  23,4,7.8-PENTACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ESB-94-17  678HPD  U,3.4.6.7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ESB-94-17  678HPF  1,2,3.4,6,7.8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN  LT 


0.0000 1310 

3ER-62 

0.00001  LT 

0.00000940  ng/g 

3ER-62 

0.00083  LT 

0.00001530  Hg/g 

3ER-62 

0.00078  LT 

0.00001000  fig/g 

3ER-62 

0.00095  LT 

0.00001380  ng/g 

3ER-62 

0.00075  LT 

0.00001650  fig/g 

3ER-62 

0.00002  LT 

0.00001 170  fig/g 

3ER-62 

0.00088  LT 

0.00002000  fig/g 

3ER-62 

0.00001  LT 

0.00002030  fig/g 

3ER-62 

0.00001  LT 

0.00001290  \igjg 

3ER-62 

0.00012  LT 

0.00001210  iLgfg 

3ER-62 

0.00008  LT 

0.00001200  jig/g 

3ER-62 

0.00072  LT 

0.00001210  ng/g 

3ER-62 

0.00091  LT 

0.00000990  \ig/g 

3ER-62 

0.00086  LT 

0.00001030  \ig!g 

3ER-62 

0.00099  LT 

0.00001240  fig/g 

3ER-62 

0.00085  LT 

0.00001050  jig/g 

3ER-62 

0.00061  LT 

0.00001200  ng/g 

3ER-62 

0.00001  LT 

0.00001130  ng'g 

3ER-62 

0.00083  LT 

0.00001330  ]xgjg 

3ER-62 

0.00078  LT 

0.00001190  jig/g 

3ER-62 

0.00095  LT 

0.00001190  jig/g 

3ER-62 

0.00075  LT 

0.00001820  ^g/g 

3ER-62 

0.00002  LT 

0.00001260  fig/g 

3ER-62 

0.00088  LT 

0.00002350  ]ig!g 

3ER-62 

0.00001  LT 

0.00002120  ng/g 

3ER-62 

0.00001  LT 

0.00001550  ng/g 

3ER-62 

0.00012  LT 

0.00001170  \kgig 

3ER-62 

0.00008  LT 

0.00001240  ng/g 

3ER-62 

0.00072  LT 

0.00000980  ng/g 

3ER-62 

0.00091  LT 

0.00000920  ^g/g 

3ER-62 

0.00086  LT 

0.00001010  jig/g 

3ER-62 

0.00099  LT 

0.00001210  ng/g 

3ER-62 

0.00085  LT 

0.00001090  jig/g 

3ER-62 

0.00061  LT 

0.00001180  ng/g 

3ER-62 

0.00001  LT 

0.00001100  pg/g 

3ER-62 

0.00083  LT 

0.00001370  ng/g 

3ER-62 

0.00078  LT 

0.00001170  ng/g 

3ER-62 

0.00095  LT 

0.00001240  fig/g 

3ER-62 

0.00075  LT 

0.00001720  ng/g 

3ER-62 

0.00002  LT 

0.00001020  M-g/g 

3ER-62 

0.00088  LT 

0.00001880  >ig/g 

3ER-62 

0.00001  LT 

0.00001730  fJLg/g 

3ER-62 

0.00001  LT 

0.00001400  \igjg 

3ER-62 

0.00012  LT 

0.00001050  ng/g 

3ER-62 

0.00008  LT 

0.00001240  ^g/g 

3ER-62 

0.00072  LT 

0.00001120  ng/g 

3ER-62 

0.00091  LT 

0.00000740  ^g/g 

3ER-62 

0.00086  LT 

0.00001090  ^g/g 

3ER-62 

0.00099  LT 

500 


Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Sit*  ID  Test  Name 


Rinse  Blank 

Meas  Flag  Unit  Flag  Data  Mens 

Bool  Code  Value  Meas  Blank  ID  Code  Qua! _ Value  Bool 


Chemical  Class:  DIOXINS _ _ 

ESB-94-17  678HXD  1,23,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-17  678HXF  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 
ESB-94-17  789HPF  1.2,3,4,7,8,9-HEPTACHljORODIBENZORIRAN 
ESB-94-17  789HXD  l,2,3,7,8>HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-17  789HXF  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 
ESB-94-17  78HXD  U,3,4,7,8-HEXACHU)RODIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-17  78HXDF  U,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 
ESB-94-17  78PCDD  l,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZC)-P-DlOXIN 
ESB-94-17  78PCDF  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 
ESB-94-17  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 
ESB-94-17  OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-17  TCDD  23,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 
ESB-94-17  TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

ESB-94-18  234HXF  23,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 
ESB-94-18  234PCF  2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZORTRAN 
ESB-94-18  678HPD  U,3,4.6.7,8-HEPTACHLORODBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-18  678HPF  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-18  678HXD  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-18  678HXF  U,3,6,7,8-HEXACHIX»RODIBENZOFURAN 
ESB-94-18  789HPF  1,2,3,4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZORlRAN 
ESB-94-18  789HXD  1,2,3,7,8,9-HEXACH1jORODIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-18  789HXF  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 
ESB-94-18  78HXD  1,2,3, 4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-18  78HXDF  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 
ESB-94-18  78PCDD  1,2,3,7,8-PENTACHLOROD1BENZO-P-DIOXTN 
ESB-94-18  78PCDF  13,3,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-18  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 
ESB-94-18  OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-18  TCDD  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 
ESB-94-18  TCDF  23,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

ESB-94-19  234HXF  23,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 
ESB-94-19  234PCF  23,4,7, 8-PENTACHLOROD3ENZORIRAN 
ESB-94-19  678HPD  U.3,4,6,7.8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-19  678HPF  1.2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-19  678HXD  1,2,3,6,7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-19  678HXF  1.2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 
ESB-94-19  789HPF  1,2,3,4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-19  789HXD  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-19  789HXF  1 ,2,3,7.8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 
ESB-94-19  78HXD  1.2,3,4.7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-19  78HXDF  1,23,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 
ESB-94-19  78PCDD  1.2.3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-19  78PCDF  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-19  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 
ESB-94-19  OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-19  TCDD  23,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 
ESB-94-19  TCDF  23,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 


LT 

0.00000920  ng/g 

3ER-62 

0.00085  LT 

LT 

0.00001130  fig/g 

3ER-62 

0.00061  LT 

LT 

0.00001 190  ng/g 

3ER-62 

0.00001  LT 

LT 

0.00000870  ng/g 

3ER-62 

0.00083  LT 

LT 

0.00001390  ng/g 

3ER-62 

0.00078  LT 

LT 

0.00000970  fig/g 

3ER-62 

0.00095  LT 

LT 

0.00001180  ng'g 

3ER-62 

0.00075  LT 

LT 

0.00002250  yg/g 

3.ER-62 

0.00002  LT 

LT 

0.00001 1 10  (ig/g 

3ER-62 

0.00088  LT 

LT 

0.00002830  ng'g 

3ER-62 

0.00001  LT 

LT 

0.00002150  yg/g 

3ER-62 

0.00001  LT 

LT 

0.00001520  yg/g 

3ER-62 

0.00012  LT 

LT 

0.00000970  yg/g 

3ER-62 

0.00008  LT 

LT 

0.00001210  yg/g 

3ER-62 

0.00072  LT 

LT 

0.00001050  yg/g 

3ER-62 

0.00091  LT 

LT 

0.00000880  yg/g 

3ER-62 

0.00086  LT 

LT 

0.00001540  yg/g 

3ER-62 

0.00099  LT 

LT 

0.00000960  yg/g 

3ER-62 

0.00085  LT 

LT 

0.00001060  yg/g 

3ER^2 

0.00061  LT 

LT 

0.00001800  yg/g 

3ER-62 

0.00001  LT 

LT 

0.00000880  yg/g 

3ER-62 

0.00083  LT 

LT 

0.00001330  ng/g 

3ER-62 

0.00078  LT 

LT 

0.00000930  gg/g 

3ER-62 

0.00095  LT 

LT 

0.00001200  gg  g 

3ER-62 

0.00075  LT 

LT 

0.00001700  (ig/g 

3ER-62 

0.00002  LT 

LT 

0.00001 100  fig/g 

3ER-62 

0.00088  LT 

LT 

0.00001900  ng/g 

3ER-62 

0.00001  LT 

LT 

0.00002370  (ig/g 

3ER-62 

0.00001  LT 

LT 

0.00001570  (ig/g 

3ER-62 

0.00012  LT 

LT 

0.00001080  Hg/g 

3ER-62 

0.00008  LT 

LT 

0.00000620  jig/g 

3ER-62 

0.00072  LT 

LT 

0.00000570  f»g/g 

3ER-62 

0.00091  LT 

LT 

0.00000430  ng/g 

3ER-62 

0.00086  LT 

LT 

0.00000550  fig/g 

3ER-62 

0.00099  LT 

LT 

0.00000540  ng/g 

3ER-62 

0.00085  LT 

LT 

0.00000560  (»g/g 

3ER-62 

0.00061  LT 

LT 

0.00000610  Hg/g 

3ER-62 

0.00001  LT 

LT 

0.00000510  ng/g 

3ER-62 

0.00083  LT 

LT 

0.00000690  fig/g 

3ER-62 

0.00078  LT 

LT 

0.00000570  ng/g 

3ER-62 

0.00095  LT 

LT 

0.00000590  ng/g 

3ER-62 

0.00075  LT 

LT 

0.00001150  fig/g 

3ER-62 

0.00002  LT 

LT 

0.00000560  ng  g 

3ER-62 

0.00088  LT 

LT 

0.00000940  ng/g 

3ER-62 

0.00001  LT 

LT 

0.00001200  ngfe 

3ER-62 

0.00001  LT 

LT 

0.00001000  (ig/g 

3ER-62 

0.00012  LT 

LT 

0.00000500  ng/g 

3ER-62 

0.00008  LT 

501 


Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


502 


Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rinse  Blank 

Meas 

Flag 

Unit 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qual 

Value  Bool 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


ESI -94-05 

26DNT  2,6-DINITROTOLtrENE 

LT 

2.00000000  gg/g 

3ER-61 

0.60000  LT 

ESI -94-05 

HMX  CYCIX>TETRAMETHYLEOTTETRANITRAMrNE 

LT 

2.00000000  ^ig/g 

3ER-61 

0.53300  LT 

ESI -94-0  5 

NB  NITROBENZENE 

LT 

H 

1.14000000  gg/g 

3ER-61 

0.6*200  LT 

ES 1-94-05 

RDX  CYCLOTRIMETm'LENETRINTTRAMINE 

LT 

H 

1.28000000  gg/g 

3ER-61 

0.41600  LT 

ES 1-94-05 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANTTROANILINE 

LT 

2.11000000  ng/g 

3ER-61 

0.63100  LT 

ES  1-94-06 

135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

H 

0.92200000  gg/g 

3ER-61 

0.21000  LT 

ESI -94-06 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  ng/g 

3ER-61 

0.45800  LT 

ESI -94-06 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

H 

2.00000000  jig/g 

3ER-61 

0.42600  LT 

ESI -94-06 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

C  10.40000000  gg/g 

3ER-61 

0.39700  LT 

ES  1-94-06 

26DNT  2,6-DlNITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  gg/g 

3ER-61 

0.60000  LT 

ESI -94-06 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRAN1TRAMINE 

LT 

2.00000000  ng/g 

3ER-61 

0.53300  LT 

ESI -94-06 

NB  NITROBENZENE 

LT 

H 

1.14000000  gg/g 

3ER-61 

0.68200  LT 

ESI -94-06 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRIN1TRAMINE 

LT 

H 

1.28000000  (Xg/g 

3ER-61 

0.41600  LT 

ES  1-94-06 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANTTROANlLINE 

LT 

2.11000000  gg/g 

3ER-61 

0.63100  LT 

ES  1-94-07 

135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

H 

0.92200000  gg/g 

3ER-61 

0.21000  LT 

ESI -94-07 

13DNB  1 ,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  ftg/g 

3ER-61 

0.45800  LT 

ES  1-94-07 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLlTENE 

LT 

H 

2.00000000  gg/g 

3ER-61 

0.42600  LT 

ES  1-94-07 

24DNT  2,4-DINlTROTOLl/ENE 

LT 

2.50000000  gg/g 

3ER-61 

0.39700  LT 

ESI -94-07 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  gg/g 

3ER-61 

0.60000  LT 

ESI -94-07 

HMX  CY  CLOTETRAMETH  YLENETETRAN1TRAMINE 

LT 

2.00000000  gg/g 

3ER-61 

0.53300  LT 

ESI -94-07 

NB  NITROBENZENE 

LT 

H 

1.14000000  gg/g 

3ER-61 

0.68200  LT 

ESI -94-07 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

H 

1.28000000  gg/g 

3ER-61 

0.41600  LT 

ES  1-94-07 

TETRYL  N-METHYL-N  2,4.6-TETRANlTRO  ANILINE 

LT 

2.11000000  gg/g 

3ER-61 

0.63100  LT 

ESI -94-08 

135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

H 

0.92200000  ng/g 

3ER-61 

0.21000  LT 

ESI -94-08 

13DNB  1 ,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  gg/g 

3ER-61 

0.45800  LT 

ESI -94-08 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLtrENE 

LT 

H 

2.00000000  ng/g 

3ER-61 

0.42600  LT 

ES  1-94-08 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  gg/g 

3ER-61 

0.39700  LT 

ES  1-94-08 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  gg/g 

3ER-61 

0.60000  LT 

ESI -94-08 

HMX  C  Y  CLOTETRAMETH  YLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000000  gg/g 

3ER-61 

0.53300  LT 

ESI -94-08 

NB  NITROBENZENE 

LT 

H 

1.14000000  ng/g 

3ER-61 

0.68200  LT 

ESI -94-08 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

H 

1.28000000  gg/g 

3ER-61 

0.41600  LT 

ESI -94-08 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITRO  ANILINE 

LT 

2.11000000  ng/g 

3ER-61 

0.63100  LT 

ESI -94-09 

135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

H 

0.92200000  gg/g 

3ER-61 

0.21000  LT 

ESI -94-09 

13DNB  1 ,3-DINTTROBENZENE 

LT 

0.50400000  gg/g 

3ER-61 

0.45800  LT 

ESI -94-09 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

H 

2.00000000  gg/g 

3ER-61 

0.42600  LT 

ESI -94-09 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  gg/g 

3ER-61 

0.39700  LT 

ESI -94-09 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  gg/g 

3ER-61 

0.60000  LT 

ESI -94-09 

HMX  C  Y  CLOTETRAMETH  YLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000000  gg/g 

3ER-61 

0.53300  LT 

ESI -94-09 

NB  NITROBENZENE 

LT 

H 

1.14000000  gg/g 

3ER-61 

0.68200  LT 

ESI -94-09 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

H 

1.28000000  gg/g 

3ER-61 

0.41600  LT 

ESI -94-09 

TETRYL  N -METHYL-N  2, 4,6-TETRANITRO  ANILINE 

LT 

2.11000000  gg/g 

3ER-61 

0.63100  LT 

ES2-94-01 

135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  gg/g 

3ER-58 

0.21000  LT 

ES2-94-01 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  gg/g 

3ER-58 

U 

0.72300 

ES2-94-01 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  gg/g 

3ER-58 

0.42600  LT 

ES2-94-01 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  gg/g 

3ER-58 

0.39700  LT 

ES2-94-01 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  gg/g 

3ER-58 

0.60000  LT 

ES2-94-01 

HMX  CY  CLOTETRAMETH  YLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000000  gg/g 

3ER-58 

0.53300  LT 

ES2-94-01 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  gg/g 

3ER-58 

0.68200  LT 

ES2-94-01 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000  gg/g 

3ER-58 

0.41600  LT 

503 


Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rinse  Blank 

Mcas 

Flag 

Unit 

Flag  Data 

Mea* 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qua] 

Value  Bool 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


ES2-94-01 

TETRYL  N-METHYL^N  2,4,6-TETRANTTCO  ANILINE 

LT 

2.11000000 

M&'g 

3ER-58 

0.63100 

LT 

ES2-94-02 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

Hg/g 

3ER-58 

0.21000 

LT 

ES2-94-02 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

D 

0.92200000 

Mg'g 

3ER-58 

0.21000 

LT 

ES2-94-02 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

Hg'g 

3ER-58 

U 

0.72300 

ES2-94-02 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

D 

0.50400000 

fig/g 

3ER-58 

V 

0.72300 

ES2-94-02 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Hg/g 

3ER-58 

0.42600 

LT 

ES2-94-02 

246TNT 

2, 4, 6-TRINITROTOLUENE 

LT 

D 

2.00000000 

ng/g 

3ER-58 

0.42600 

LT 

ES2-94-02 

24DNT 

2,4-DrNITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

ng/g 

3ER-58 

0.39700 

LT 

ES2-94-02 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

D 

2.50000000 

tig/g 

3ER-58 

0.39700 

LT 

ES2-94-02 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Hg/g 

3ER-58 

0.60000 

LT 

ES2-94-02 

26DNT 

2,6-DINITROTOLl  IENE 

LT 

D 

2.00000000 

Hg/g 

3ER-58 

0.60000 

LT 

ES2-94-02 

HMX 

C  Y  CLOTETRAMETH  YLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000000 

Mg'g 

3ER-58 

0.53300 

LT 

ES2-94-02 

HMX 

C  Y  CLOTETRAMETH  YLENETETRANITRAMINE 

LT 

D 

2.00000000 

Hg'g 

3ER-58 

0.53300 

LT 

ES2-94-02 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

Mg/g 

3ER-58 

0.68200 

LT 

ES2-94-02 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

D 

1.14000000 

Hg/g 

3ER-58 

0.68200 

LT 

ES2-94-02 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000 

^g'g 

3ER-58 

0.41600 

LT 

ES2-94-02 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

D 

1.28000000 

Hg'g 

3ER-58 

0.41600 

LT 

ES2-94-02 

TETRYL  N-METHYl^N  2, 4,6-TETRANITRO  ANILINE 

LT 

2.11000000 

Hg/g 

3ER-58 

0.63100 

LT 

ES2-94-02 

TETRYL  N-METHYUN2,4,6-TETRANITRO  ANILINE 

LT 

D 

2.11000000 

Hg/g 

3ER-58 

0.63100 

LT 

ES2-94-03 

135TNB 

133-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

Hg'g 

3ER-58 

0.21000 

LT 

ES2-94-03 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

^g 

3ER-58 

V 

0.72300 

ES2-94-03 

246 TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Hg/g 

3ER-58 

0.42600 

LT 

ES2-94-03 

24DNT 

2,4-DINITROTOLirENE 

LT 

2.50000000 

Hg/g 

3ER-58 

039700 

LT 

ES2-94-03 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Hg'g 

3ER-58 

0.60000 

LT 

ES2-94-03 

HMX 

CY  CLOTETRAMETH  YLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000000 

Hg'g 

3ER-58 

0.53300 

LT 

ES2-94-03 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

(ig/g 

3ER-58 

0.68200 

LT 

ES2-94-03 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000 

Mg'g 

3ER-58 

0.41600 

LT 

ES2-94-03 

TETRYL  N-METHYI^N2,4,6-TETRANTTRO  ANILINE 

LT 

2.11000000 

Hg'g 

3ER-58 

0.63100 

LT 

ES2-94-04 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

Mg'g 

3ER-58 

0.21000 

LT 

ES2-94-04 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

Mg/g 

3ER-58 

u 

0.72300 

ES2-94-04 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Hgte 

3ER-58 

0.42600 

LT 

ES2-94-04 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

^g'g 

3ER-58 

0.39700 

LT 

ES2-94-04 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Hg/g 

3ER-58 

0.60000 

LT 

ES2-94-04 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000000 

Mg'g 

3ER-58 

0.53300 

LT 

ES2-94-04 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

Hg/g 

3ER-58 

0.68200 

LT 

ES2-94-04 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000 

Kg/g 

3ER-58 

0.41600 

LT 

ES2-94-04 

TETRYL  N-METHYL^N  2,4, 6-TETRANTTRO  ANILINE 

LT 

2.11000000 

l»g/g 

3ER-58 

0.63100 

LT 

ES2-94-05 

135TNB 

1,33-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

t*g'g 

3ER-58 

0.21000 

LT 

ES2 -94-05 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

t^g 

3ER-58 

u 

0.72300 

ES2-94-05 

246TNT 

2,4,6-TRJNITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Hg'g 

3ER-58 

0.42600 

LT 

ES2-94-05 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000 

Hg/g 

3ER-58 

0.39700 

LT 

ES2-94-05 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

3ER-58 

0.60000 

LT 

ES2-94-05 

HMX 

CYCLOTETRAMETH  YLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000000 

Hg'g 

3ER-58 

0.53300 

LT 

ES2-94-05 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000 

Hg/g 

3ER-58 

0.68200 

LT 

ES2-94-05 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000 

Hg/g 

3ER-58 

0.41600 

LT 

ES2-94-05 

TETRYL  N-METHYI^N2,4,6-TETRANITRO  ANILINE 

LT 

2.11000000 

f»g'g 

3ER-58 

0.63100 

LT 

ES2-94-06 

135TNB 

13,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000 

Mg'g 

3ER-58 

0.21000 

LT 

ES2-94-06 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000 

Hg/g 

3ER-58 

u 

0.72300 

ES2-94-06 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000 

Hg'g 

3ER-58 

0.42600 

LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Test  Name 


Rinse  Blank 

Meas  Flag  Unit  Flag  Data  Meas 

Bool  Code  Value  Meas  Blank  ID  Code  Qua]  Value  Bool 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES _ 

ES2-94-06  24DNT  2,4-DINTTROTOLUENE 
ES2-94-06  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

ES2-94-06  HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 
ES2-94-06  NB  NITROBENZENE 

ES2-94-06  RDX  C  Y  CLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 
ES2-94-06  TETRYL  N-METHYL-N  2,4,6-TETRANITRO  ANILINE 

ES3-94-01  135TNB  13,5-TRINITROBENZENE 
ES3-94-01  13DNB  13-DINITROBENZENE 
ES3-94-01  246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 
ES3-94-OI  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 
ES3-94-01  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

ES3-94-01  HMX  CY  CLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMINE 
ES3-94-01  NB  NITROBENZENE 

ES3-94-01  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 
ES3-94-01  TETRYL  N-METHYL-N2.4.6-TETRANITRO  ANILINE 

ES3-94-02  135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 
ES3-94-02  135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 
ES3-94-02  13DNB  1 ,3-DINITROBENZENE 
ES3-94-02  13DNB  1,3-DINITROBENZENE 
ES3-94-02  246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 
ES3-94-02  246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 
ES3-94-02  24DNT  2,4-DINTTROTOLUENE 
ES3-94-02  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 
ES3-94-02  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 
ES3-94-02  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

ES3-94-02  HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 
ES3-94-02  HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 
ES3-94-02  NB  NITROBENZENE 
ES3-94-02  NB  NITROBENZENE 

ES3-94-02  RDX  CY  CLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 
ES3-94-02  RDX  CY  CLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 
ES3-94-02  TETRYL  N-METHYL-N2.4.6-TETRANITRO  ANILINE 
ES3-94-02  TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

ES4-94-01  135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 
ES4-94-01  135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 
ES4-94-01  13DNB  1 ,3-DINITROBENZENE 
ES4-94-01  13DNB  1,3-DINITROBENZENE 
ES4-94-01  246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 
ES4-94-01  246TNT  2.4,6-TRINITROTOLUENE 
ES4-94-01  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 
ES4-94-01  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 
ES4-94-01  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 
ES4-94-01  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

ES4-94-01  HMX  C  Y  CLOTETRAMETH  YLENETETRANITRAMINE 
ES4-94-01  HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 
ES4-94-01  NB  NITROBENZENE 
ES4-94-01  NB  NITROBENZENE 

ES4-94-01  RDX  CY  CLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 
ES4-94-01  RDX  C  Y  CLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 


LT 

2.50000000  fig/g 

3ER-58 

0.39700  LT 

LT 

2.00000000  fig/g 

3ER-58 

0.60000  LT 

LT 

2.00000000  fig/g 

3ER-58 

0.53300  LT 

LT 

1.14000000  (ig/g 

3ER-58 

0.68200  LT 

LT 

1.28000000  (ig/g 

3ER-58 

0.41600  LT 

LT 

2.11000000  ftg/g 

3ER-58 

0.63100  LT 

LT 

0.92200000  (ig/g 

3ER-57 

0.21000  LT 

LT 

0.50400000  fig/g 

3ER-57 

II 

0.53000 

LT 

2.00000000  fig/g 

3ER-57 

0.42600  LT 

LT 

2.50000000  fig/g 

3ER-57 

0.39700  LT 

LT 

2.00000000  fig/g 

3ER-57 

0.60000  LT 

LT 

2.00000000  fig/g 

3ER-57 

0.53300  LT 

LT 

1.14000000  fig/g 

3ER-57 

0.68200  LT 

LT 

1.28000000  fig/g 

3ER-57 

0.41600  LT 

LT 

2.11000000  ftg/g 

3ER-57 

0.63100  LT 

LT 

0.92200000  fig/g 

3ER-57 

0.21000  LT 

LT 

D  0.92200000  (ig/g 

3ER-57 

0.21000  LT 

LT 

0.50400000  fig/g 

3ER-57 

U 

0.53000 

LT 

D  0.50400000  (ig/g 

3ER-57 

u 

0.53000 

LT 

2.00000000  fig/g 

3ER-57 

0.42600  LT 

LT 

D  2.00000000  ng/g 

3ER-57 

0.42600  LT 

LT 

2.50000000  fig/g 

3ER-57 

039700  LT 

LT 

D  2.50000000  fig/g 

3ER-57 

039700  LT 

LT 

2.00000000  fig/g 

3ER-57 

0.60000  LT 

LT 

D  2.00000000  fig/'g 

3ER-57 

0.60000  LT 

LT 

2.00000000  gg/g 

3ER-57 

0.53300  LT 

LT 

D  2.00000000  ng/g 

3ER-57 

0.53300  LT 

LT 

1.14000000  ng/g 

3ER-57 

0.68200  LT 

LT 

D  1.14000000  (ig/g 

3ER-57 

0.68200  LT 

LT 

1.28000000  ng/g 

3ER-57 

0.41600  LT 

LT 

D  1.28000000  ng/g 

3ER-57 

0.41600  LT 

LT 

2.11000000  (ig/g 

3ER-57 

0.63100  LT 

LT 

D  2.11000000  ng/g 

3ER*57 

0.63100  LT 

LT 

0.92200000  fig/g 

3ER-57 

0.21000  LT 

LT 

D  0.92200000  fig/g 

3ER-57 

0.21000  LT 

LT 

0.50400000  fig/g 

3ER-57 

II 

0.53000 

LT 

D  0.50400000  ng/g 

3ER-57 

II 

0.53000 

LT 

2.00000000  ng/g 

3ER-57 

0.42600  LT 

LT 

D  2.00000000  fig/g 

3ER-57 

0.42600  LT 

LT 

2.50000000  ng/g 

3ER-57 

0.39700  LT 

LT 

I)  2.50000000  fig/g 

3ER-57 

039700  LT 

LT 

2.00000000  ng/g 

3ER-57 

0.60000  LT 

LT 

D  2.00000000  (ig/g 

3ER-57 

0.60000  LT 

LT 

2.00000000  fig/g 

3ER-57 

0.53300  LT 

LT 

D  2.00000000  ng/g 

3ER-57 

0.53300  LT 

LT 

1.14000000  fig/g 

3ER-57 

0.68200  LT 

LT 

D  1.14000000  ng'g 

3ER-57 

0.68200  LT 

LT 

1.28000000  fig/g 

3ER-57 

0.41600  LT 

LT 

D  1.28000000  ng/g 

3ER-57 

0.41600  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rinse  Blank 

Mess 

Flag 

Unit 

Flag  Data 

M  tm 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


ES4-94-01 

TETRYL  N-METHYl^N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000000  ^ig/g 

3ER-57 

0.63100 

LT 

ES4-94-01 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

D 

2.11000000  ng/g 

3ER-57 

0.63100 

LT 

ES4-94-02 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  jig/g 

3ER-57 

0.21000 

LT 

ES4-94-02 

13DNB 

1 ,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  fig/g 

3ER-57 

U 

0.53000 

ES4-94-02 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  ng/g 

3ER-57 

0.42600 

LT 

ES4-94-02 

24DNT 

2,4-DINTTROTOLUENE 

LT 

2.50000000  fig/g 

3ER-57 

0.39700 

LT 

ES4-94-02 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  Hg/g 

3ER-57 

0.60000 

LT 

ES4-94-02 

HMX 

C  Y  CLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000000  fig/g 

3ER-57 

0.53300 

LT 

ES4-94-02 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  iigfg 

3ER-57 

0.68200 

LT 

ES4-94-02 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000  ng/g 

3ER-57 

0.41600 

LT 

ES4-94-02 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANTTROANILTNE 

LT 

2.11000000  ng/g 

3ER-57 

0.63100 

LT 

ES5-94-01 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  ng/g 

3ER-59 

0.21000 

LT 

ES5 -94-01 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

I) 

0.92200000  ng/g 

3ER-59 

0.21000 

LT 

ES5-94-01 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  ng/g 

3ER-59 

0.45800 

LT 

ES5-94-01 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

D 

0.50400000  ng/g 

3ER-59 

0.45800 

LT 

ES5-94-01 

246TNT 

2,4,6-TRINTTROTOLUENE 

LT 

2.00000000  ng/g 

3ER-59 

0.42600 

LT 

ES5-94-01 

246TNT 

2,4,6-TRJNTTROTOLUENE 

LT 

D 

2.00000000  >ig/g 

3ER-59 

0.42600 

LT 

ES5-94-01 

24DNT 

2,4-DINITROTOLirENE 

LT 

2.50000000  ng/g 

3ER-59 

0.39700 

LT 

ES5-94-0 1 

24DNT 

2,4-DINITROTOLtrENE 

LT 

D 

2.50000000  fig/g 

3ER-59 

0.39700 

LT 

ES  5-94-01 

26DNT 

2,6-DINITROTOLirENE 

LT 

2.00000000  ^g/g 

3ER-59 

0.60000 

LT 

ES  5-94-01 

26DNT 

2,6-DINITROTOLtrENE 

LT 

D 

2.00000000  fig/g 

3ER-59 

0.60000 

LT 

ES  5-94-01 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMINE 

LT 

2.00000000  fig'g 

3ER-59 

0.53300 

LT 

ES  5-94-01 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

D 

2.00000000  *ig/g 

3ER-59 

0.53300 

LT 

ES  5-94-01 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  >ig/g 

3ER-59 

0.68200 

LT 

ES  5-94-01 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

D 

1.14000000  *ig/g 

3ER-59 

0.68200 

LT 

ES  5-94-01 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000  >ig/g 

3ER-59 

0.41600 

LT 

ES  5-94-01 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

D 

1.28000000  ng/g 

3ER-59 

0.41600 

LT 

ES5-94-01 

TETRYL  N-METHYI^N  2, 4,6-TETRANITRO  ANILINE 

LT 

2.11000000  ng/g 

3ER-59 

0.63100 

LT 

ES5-94-01 

TETRYL  N-METHYL-N2.4,6-TETRANITRO  ANILINE 

LT 

D 

2.11000000  ng/g 

3ER-59 

0.63100 

LT 

ES5-94-02 

135TNB 

1,3, 5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  ng/g 

3ER-60 

0.21000 

LT 

ES5-94-02 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  >ig/g 

3ER-60 

K 

0.87400 

LT 

ES5-94-02 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  ng/g 

3ER-60 

0.42600 

LT 

ES5-94-02 

24DNT 

2,4-DINTTROTOLUENE 

LT 

2.50000000  >ig/g 

3ER-60 

0.39700 

LT 

ES  5-94-02 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  ng/g 

3ER-60 

0.60000 

LT 

ES  5-94-02 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRAN1TRAMINE 

LT 

2.00000000  ng/g 

3ER-60 

0.53300 

LT 

ES  5-94-02 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  ng/g 

3ER-60 

0.68200 

LT 

ES  5-94-02 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000  jug/g 

3ER-60 

0.41600 

LT 

ES  5-94-02 

TETRYL  N-METHYL-N2.4.6-TETRANTTROAN1LINE 

LT 

2.11000000  >ig/g 

3ER-60 

0.63100 

LT 

ES6-94-01 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  Mg/g 

3ER-59 

0.21000 

LT 

ES6-94-01 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

D 

0.92200000  ng/g 

3ER-59 

0.21000 

LT 

ES6-94-01 

13DNB 

U-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  ng/g 

3ER-59 

0.45800 

LT 

ES6-94-01 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

I) 

0.50400000  jig/g 

3ER-59 

0.45800 

LT 

ES6-94-01 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  fig/g 

3ER-59 

0.42600 

LT 

ES6-94-01 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLl  IENE 

LT 

D 

2.00000000  ng/g 

3ER-59 

0.42600 

LT 

ES6-94-01 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  ng/g 

3ER-59 

0.39700 

LT 

ES6-94-01 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

D 

2.50000000  M^g 

3ER-59 

0.39700 

LT 

ES6-94-01 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  |ig/g 

3ER-59 

0.60000 

LT 

ES6-94-01 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

I) 

2.00000000  ng'g 

3ER-59 

0.60000 

LT 

ES6-94-0 1 

HMX 

C  Y  CLOTETRAMETH  YLENETETRANTTRAMINE 

LT 

2.00000000  ng/g 

3ER-59 

0.53300 

LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


508 


Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Chemical_  Classy  EXPLOSIVES _ _ 

ESA-94-01  HMX  CY  CLOTETRAMETH  YLENETETRANITRAMINE 

ESA-94431  HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRAN1TRAMINE 

ESA-94-01  NB  NITROBENZENE 
ESA-94-01  NB  NITROBENZENE 

ESA-94-01  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 
ESA-94-01  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 
ESA-94-01  TETRYL  N-METHYL-N  2,4,6-TETRANITRO  ANILINE 
ESA-94-01  TETRYL  N-METHYL-N  2,4,6-TETRANITRO  ANILINE 

ESA-94-02  13JTNB  13,5-TRINITROBENZENE 
ESA-94-02  13DNB  13-DINITROBENZENE 
ESA-94-02  246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 
ESA-94-02  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 
ESA-94-02  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

ESA-94-02  HMX  CY  CLOTETRAMETH  YLENETETRANITRAMINE 
ESA-94432  NB  NITROBENZENE 

ESA-94432  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 
ESA-94-02  TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITRO ANILINE 

ESB-94431  135TNB  13,5-TRINITROBENZENE 
ESB-94-01  13DNB  1 ,3-DINITROBENZENE 
ESB-94-01  246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 
ESB-94431  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 
ESB-94-01  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

ESB-94431  HMX  CY  CLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 
ESB-94431  NB  NITROBENZENE 

ESB-94-01  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 
ESB-94431  TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

ESB-94432  135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 
ESB-94-02  13DNB  1 ,3-DINITROBENZENE 
ESB-94432  246TNT  2.4,6-TRINITROTOLUENE 
ESB-94-02  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE. 

ESB-94-02  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

ESB-94432  HMX  CY  CLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 
ESB94-02  NB  NITROBENZENE 

ESB-94432  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 
ESB-94432  TETRYLN-METHYL-N2.4,6-TETRANTTROANILINE 

ESB94433  135TNB  13,5-TRINITROBENZENE 
ESB94433  13DNB  1 ,3-DINITROBENZENE 
ESB94-03  246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 
ESB94433  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 
ESB94-03  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

ESB94433  HMX  CY  CLOTETRAMETH  YLENETETRANITRAMINE 
ESB94-03  NB  NITROBENZENE 

ESB94433  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 
ESB-94433  TETRYL  N-METHYL-N2,4.6-TETRANITRO  ANILINE 

ESB-94434  135TNB  13,5-TRINITROBENZENE 
ESB94-04  13DNB  1,3-DINITROBENZENE 
ESB-94-04  246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 
ESB-94434  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 
ESB94434  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 


LT 

2.00000000  |ig/g 

3ER-56 

0.53300  LT 

LT 

D 

2.00000000  (ig/g 

3ER-56 

0.53300  LT 

LT 

1.14000000  (ig/g 

3ER-56 

0.68200  LT 

LT 

D 

1.14000000  (ig/g 

3ER-56 

0.68200  LT 

LT 

1.28000000  (lg/g 

3ER-56 

0.41600  LT 

LT 

D 

1.28000000  |ig/g 

3ER-56 

0.41600  LT 

LT 

2.11000000  (ig/g 

3ER-56 

0.63100  LT 

LT 

D 

2.11000000  (ig/g 

3ER-56 

0.63100  LT 

LT 

0.92200000  (ig/g 

3ER-55 

0.21000  LT 

LT 

0.50400000  (ig/g 

3ER-55 

R 

10.00000  ND 

LT 

2.00000000  (ig/g 

3ER-55 

0.42600  LT 

LT 

2.50000000  (ig/g 

3ER-55 

5.80000  LT 

LT 

2.00000000  (ig/g 

3ER-55 

6.70000  LT 

LT 

2.00000000  |ig/g 

3ER-55 

0.53300  LT 

LT 

1.14000000  (lg/g 

3ER-55 

3.70000  LT 

LT 

1.28000000  (ig/g 

3ER-55 

0.41600  LT 

LT 

2.11000000  fig/g 

3ER-55 

0.63100  LT 

LT 

0.92200000  (ig/g 

3ER-63 

0.21000  LT 

LT 

0.50400000  (lg/g 

3ER-63 

0.45800  LT 

LT 

2.00000000  (lg/g 

3ER-63 

0.42600  LT 

LT 

2.50000000  (ig/g 

3ER-63 

0.39700  LT 

LT 

2.00000000  (ig/g 

3ER-63 

0.60000  LT 

LT 

2.00000000  (ig/g 

3ER-63 

0.53300  LT 

LT 

1.14000000  |ig/g 

3ER-63 

0.68200  LT 

LT 

1.28000000  gg/g 

3ER-63 

H 

0.41600  LT 

LT 

2.11000000  (ig/g 

3ER-63 

0.63100  LT 

LT 

0.92200000  (lg/g 

3ER-63 

0.21000  LT 

LT 

0.50400000  (ig/g 

3ER-63 

0.45800  LT 

LT 

2.00000000  (ig/g 

3ER-63 

0.42600  LT 

LT 

2.50000000  (ig/g 

3ER-63 

0.39700  LT 

LT 

2.00000000  (ig/g 

3ER-63 

0.60000  LT 

LT 

2.00000000  (ig/g 

3ER-63 

0.53300  LT 

LT 

1.14000000  (ig/g 

3ER-63 

0.68200  LT 

LT 

1.28000000  (ig/g 

3ER-63 

H 

0.41600  LT 

LT 

2.11000000  (ig/g 

3ER-63 

0.63100  LT 

LT 

0.92200000  (ig/g 

3ER-63 

0.21000  LT 

LT 

0.50400000  (ig/g 

3ER-63 

0.45800  LT 

LT 

2.00000000  (ig/g 

3ER-63 

0.42600  LT 

LT 

2.50000000  (ig/g 

3ER-63 

0.39700  LT 

LT 

2.00000000  (ig/g 

3ER-63 

0.60000  LT 

LT 

2.00000000  (ig/g 

3ER-63 

0.53300  LT 

LT 

1.14000000  (ig/g 

3ER-63 

0.68200  LT 

LT 

1.28000000  (ig/g 

3ER-63 

H 

0.41600  LT 

LT 

2.11000000  (ig/g 

3ER-63 

0.63100  LT 

LT 

0.92200000  (ig/g 

3ER-63 

0.21000  LT 

LT 

0.50400000  (ig/g 

3ER-63 

0.45800  LT 

LT 

2.00000000  (ig/g 

3ER-63 

0.42600  LT 

LT 

2.50000000  (ig/g 

3ER-63 

0.39700  LT 

LT 

2.00000000  (ig/g 

3ER-63 

0.60000  LT 

509 


Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rinse  Blank 

Meas 

Unit 

Flag  Data 

Mens 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qual 

Value  Bool 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES _ 

ESB-94-04  HMX  CYCU3TETRAMETHYLENETCTRANITRAMINE  LT 

ESB-94-04  NB  NITROBENZENE  LT 

ESB-94-04  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE  LT 

ESB-94-04  TETRYL  N-METHYL-N  2.4,6-TETRANITRO  ANILINE  LT 

ESB-94-05  13JTNB  1,3,5-TRINITROBENZENE  LT 

ESB-94-05  13DNB  13-DINITROBENZENE  LT 

ESB-94-05  246TNT  2,4.6-TRINITROTOLUENE  LT 

ESB-94-05  24DNT  2,4-DINITROTOUIENE  LT 

ESB-94-05  26DNT  2,6-DINlTROTOLUENE  LT 

ESB-94-05  HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE  LT 

ESB-94-05  NB  NITROBENZENE  LT 

ESB-94-05  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE  LT 

ESB-94-05  TETRYL  N-METHYL-N2.4,6-TETRAN1TR0  ANILINE  LT 

ESB-94-06  135TNB  1.3,5-TRINITROBENZENE  LT 

ESB-94-06  135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE  LT 

ESB-94-06  13DNB  1,3-DINITROBENZENE  LT 

ESB-94-06  13DNB  1,3-DINITROBENZENE  LT 

ESB-94-06  246TNT  2,4,6-TRINTTROTOLUENE  LT 

ESB-94-06  246TNT  2,4.6-TRINITROTOLUENE  LT 

ESB-94-06  24DNT  2.4-DINITROTOLUENE  LT 

ESB-94-06  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE  LT 

ESB-94-06  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE  LT 

ESB-94-06  26DNT  2.6-DINITROTOUrENE  LT 

ESB-94-06  HMX  C  Y  CLOTETRAMETH  YLENETETRANITRAMINE  LT 

ESB-94-06  HMX  CYCLOTETRAMETH  YLENETETRANITRAMINE  LT 

ESB-94-06  NB  NITROBENZENE  LT 

ESB-94-06  NB  NITROBENZENE  LT 

ESB-94-06  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE  LT 

ESB-94-06  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE  LT 

ESB-94-06  TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITRO  ANILINE  LT 

ESB-94-06  TETRYL  N-METHYL-N2.4.6-TETRANITROANILINE  LT 

ESB-94-07  135TNB  1.3,5-TRINITROBENZENE  LT 

ESB-94-07  13DNB  1,3-DINITROBENZENE  LT 

ESB-94-07  246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE  LT 

ESB-94-07  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE  LT 

ESB-94-07  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE  LT 

ESB-94-07  HMX  C  Y  CLOTETRAMEITt  YLENETETRANITRAMINE  LT 

ESB-94-07  NB  NITROBENZENE  LT 

ESB-94-07  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE  LT 

ESB-94-07  TETRYL  N-METHYL-N2.4.6-TETRANITRO ANILINE  LT 

ESB-94-10  135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE  LT 

ESB-94-10  13DNB  1,3-DINITROBENZENE  LT 

ESB-94-10  246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE  LT 

ESB-94-10  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE  LT 

ESB-94-10  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE  LT 

ESB-94-10  HMX  CYCLOTETRAMETH  YLENETETRANITRAMINE  LT 

ESB-94-10  NB  NITROBENZENE  LT 

ESB-94-10  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE  LT 

ESB-94-10  TETRYLN-METHYL-N2.4.6-TETRANITROAN1LINE  LT 


2.00000000  fig/g 

3ER-63 

0.53300  LT 

1.14000000  ng/g 

3ER-63 

0.68200  LT 

1.28000000  fig/g 

3ER-63 

H 

0.41600  LT 

2.11000000  ng/g 

3ER-63 

0.63100  LT 

0.92200000  ng/g 

3ER-63 

0.21000  LT 

0.50400000  ng/g 

3ER-63 

0.45800  LT 

2.00000000  ng/g 

3ER-63 

0.42600  LT 

2.50000000  ng/g 

3ER-63 

0.39700  LT 

2.00000000  fig/g 

3ER-63 

0.60000  LT 

2.00000000  jig/g 

3ER-63 

0.53300  LT 

1.14000000  iig/ g 

3ER-63 

0.68200  LT 

1.28000000  ng/g 

3ER-63 

H 

0.41600  LT 

2.11000000  fig/g 

3ER-63 

0.63100  LT 

0.92200000  ^ig/g 

3ER-63 

0.21000  LT 

D 

0.92200000  ng/g 

3ER-63 

0.21000  LT 

0.50400000  ng/g 

3ER-63 

0.45800  LT 

D 

0.50400000  ng/g 

3ER-63 

0.45800  LT 

2.00000000  ng/g 

3ER-63 

0.42600  LT 

D 

2.00000000  ^g/g 

3ER-63 

0.42600  LT 

2.50000000  ng/g 

3ER-63 

0.39700  LT 

I) 

2.50000000  \igjg 

3ER-63 

0.39700  LT 

2.00000000  fig^g 

3ER-63 

0.60000  LT 

D 

2.00000000  ng/g 

3ER-63 

0.60000  LT 

2.00000000  ng^g 

3ER-63 

0.53300  LT 

D 

2.00000000  >ig/g 

3ER-63 

0.53300  LT 

1.14000000  jig'g 

3ER-63 

0.68200  LT 

D 

1.14000000  \ig/g 

3ER-63 

0.68200  LT 

1.28000000  iL&g 

3ER-63 

H 

0.41600  LT 

D 

1.28000000  ng/g 

3ER-63 

H 

0.41600  LT 

2.11000000  ^g/g 

3ER-63 

0.63100  LT 

D 

2.11000000  jig/g 

3ER-63 

0.63100  LT 

0.92200000  jig/g 

3ER-63 

0.21000  LT 

0.50400000  jig/g 

3ER-63 

0.45800  LT 

2.00000000  ng'g 

3ER-63 

0.42600  LT 

2.50000000  ^ig/g 

3ER-63 

0.39700  LT 

2.00000000  ng/g 

3ER-63 

0.60000  LT 

2.00000000  ^g/g 

3ER-63 

0.53300  LT 

1.14000000  ^g/g 

3ER-63 

0.68200  LT 

1.28000000  ng/g 

3ER-63 

H 

0.41600  LT 

2.11000000  ng/g 

3ER-63 

0.63100  LT 

0.92200000  ^ig/g 

3ER-64 

0.21000  LT 

0.50400000  ng/g 

3ER-64 

0.45800  LT 

2.00000000  ng/g 

3ER-64 

0.42600  LT 

2.50000000  (ig/g 

3ER-64 

0.39700  LT 

2.00000000  jig/g 

3ER-64 

0.60000  LT 

2.00000000  fig/g 

3ER-64 

0.53300  LT 

1.14000000  (ig/g 

3ER-64 

0.68200  LT 

1.28000000  ng/g 

3ER-64 

0.41600  LT 

2.11000000  \xgjg 

3ER-64 

0.63100  LT 

510 


Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Chemical  Classy  EXPLOSIVES _ 

ESB-94-1 1  135TNB  13,5-TRINrrROBENZENE  LT 

ESB-94-11  13DNB  1,3-DINITROBENZENE  LT 

ESB-94-1 1  246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE  LT 

ESB-94-11  24DNT  2,4-DINlTROTOLUENE  LT 

ESB-94-11  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE  LT 

ESB-94-11  HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE  LT 

ESB-94-11  NB  NITROBENZENE  LT 

ESB94-11  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRIN1TRAMINE  LT 

ESB-94-1 1  TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE  LT 

ESB-94-1 2  135TNB  13,5-TRINITROBENZENE  LT 

ESB94-12  13DNB  13-DINITROBENZENE  LT 

ESB-94-1 2  246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE  LT 

ESB-94-12  24DNT  2.4-DINITROTOLUENE  LT 

ESB94-12  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE  LT 

ESB-94-12  HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE  LT 

ESB94-12  NB  NITROBENZENE  LT 

ESB94-12  RDX  CY  CLOTRIMETH  YLENETRINITRAMINE  LT 

ESB-94-12  TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANTTRO ANILINE  LT 

ESB94-13  135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE  LT 

ESB94-13  13DNB  1 ,3-DINITROBENZENE  LT 

ESB94-13  246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE  LT 

ESB-94-13  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE  LT 

ESB-94-13  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE  LT 

ESB-94-13  HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE  LT 

ESB94-13  NB  NITROBENZENE  LT 

ESB-94-13  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE  LT 

ESB-94-13  TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITRO  ANILINE  LT 

ESB94-14  135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE  LT 

ESB94-14  13DNB  1,3-DINITROBENZENE  LT 

ESB94-14  246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE  LT 

ESB-94-14  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE  LT 

ESB-94-14  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE  LT 

ESB-94-14  HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE  LT 

ESB94-14  NB  NITROBENZENE  LT 

ESB-94-14  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE  LT 

ESB-94-14  TETRYL  N-METHYL-N2.4.6-TETRANITRO ANILINE  LT 

ESB94-15  135TNB  13,5-TRINITROBENZENE  LT 

ESB-94-1 5  13DNB  13-DINITROBENZENE  LT 

ESB-94-15  246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE  LT 

ESB-94-15  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE  LT 

ESB94-15  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE  LT 

ESB-94-15  HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMINE  LT 

ESB94-15  NB  NITROBENZENE  LT 

ESB94-15  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE  LT 

ESB94-15  TETRYL N-METHYL-N2,4,6-TETRANlTROANILINE  LT 

ESB-94-17  135TNB  13.5-TRINITROBENZENE  LT 

ESB94-17  13DNB  1,3-DINITROBENZENE  LT 

ESB-94-17  246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE  LT 

ESB-94-17  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE  LT 


0.92200000  gg/g  3ER-62 
0.50400000  gg/g  3ER-62 
2.00000000  gg/g  3ER-62 

2.50000000  gg/g  3ER-62 
2.00000000  gg/g  3ER-62 
2.00000000  gg/g  3ER-62 

1.14000000  gg/g  3ER-62 

1.28000000  gg/g  3ER-62 

2.11000000  gg/g  3ER-62 

0.92200000  gg/g  3ER-62 
0.50400000  gg/g  3ER-62 
2.00000000  gg/g  3ER-62 

2.50000000  gg/g  3ER-62 
2.00000000  gg/g  3ER-62 
2.00000000  gg/g  3ER-62 

1.14000000  gg/g  3ER-62 

1.28000000  gg/g  3ER-62 

2.11000000  gg/g  3ER-62 

0.92200000  gg/g  3ER-62 
0.50400000  gg/g  3ER-62 
2.00000000  gg/g  3ER-62 

2.50000000  gg/g  3ER-62 
2.00000000  gg/g  3ER-62 
2.00000000  gg/g  3ER-62 

1.14000000  gg/g  3ER-62 

1.28000000  gg/g  3ER-62 

2.11000000  gg/g  3ER-62 

0.92200000  gg/g  3ER-62 
0.50400000  gg/g  3ER-62 
2.00000000  gg/g  3ER-62 

2.50000000  gg/g  3ER-62 
2.00000000  gg/g  3ER-62 
2.00000000  gg/g  3ER-62 

1.14000000  gg/g  3ER-62 

1.28000000  gg/g  3ER-62 

2.11000000  gg/g  3ER-62 

0.92200000  gg/g  3ER-62 
0.50400000  gg/g  3ER-62 
2.00000000  gg/g  3ER-62 

2.50000000  gg/g  3ER-62 
2.00000000  gg/g  3ER-62 
2.00000000  gg/g  3ER-62 

1.14000000  gg/g  3ER-62 

1.28000000  gg/g  3ER-62 

2.11000000  gg/g  3ER-62 

0.92200000  gg/g  3ER-62 
0.50400000  gg/g  3ER-62 
2.00000000  gg/g  3ER-62 

2.50000000  gg/g  3ER-62 


0.21000  LT 
K  0.54300  LT 

0.42600  LT 
0.39700  LT 
0.60000  LT 
0.53300  LT 
0.68200  LT 
H  0.41600  LT 

0.63100  LT 

0.21000  LT 
K  0.54300  LT 

0.42600  LT 
039700  LT 
0.60000  LT 
0.53300  LT 
0.68200  LT 
H  0.41600  LT 

0.63100  LT 

0.21000  LT 
K  0.54300  LT 

0.42600  LT 
0.39700  LT 
0.60000  LT 
0.53300  LT 
0.68200  LT 
H  0.41600  LT 

0.63100  LT 

0.21000  LT 
K  0.54300  LT 

0.42600  LT 
0.39700  LT 
0.60000  LT 
0.53300  LT 
0.68200  LT 
H  0.41600  LT 

0.63100  LT 

0.21000  LT 
K  0.54300  LT 

0.42600  LT 
039700  LT 
0.60000  LT 
0.53300  LT 
0.68200  LT 
H  0.41600  LT 

0.63100  LT 

0.21000  LT 
K  0.54300  LT 

0.42600  LT 
039700  LT 


Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Site  ID 

Test  Name 

Mets 

Bool 

Flat  Unit 

Code  Value  Meas 

Blank  ID 

Rinse  Blank 
Flag  Data 

Code  Qua! 

Meas 
Value  Bool 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

ESB-94-17  26DNT  2,6-DINITROTOU.  FENE 

LT 

2.00000000  ng/g 

3ER-62 

0.60000  LT 

ESB-94-17 

HMX  CY  CIX>TCTRAMETHYLENETETRANTrRAMINE 

LT 

2.00000000  Mg/g 

3ER-62 

0.53300  LT 

ESB-94-17 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  ^g/g 

3ER-62 

0.68200  LT 

ESB-94-17 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000  ng/g 

3ER-62 

H 

0.41600  LT 

ESB-94-17 

TETRYL  N-METHYl^N  2.4,6-TETRANTrRO  ANILINE 

LT 

2.11000000  ng/g 

3ER-62 

0.63100  LT 

ESB-94-18 

135TNB  U,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  ng/g 

3ER-62 

0.21000  LT 

ESB-94-18 

13DNB  1 3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  fig/g 

3ER-62 

K 

0.54300  LT 

ESB-94-18 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  jig/g 

3ER-62 

0.42600  LT 

ESB-94-18 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  ng'g 

3ER-62 

0.39700  LT 

ESB-94-18 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  ng/g 

3ER-62 

0.60000  LT 

ESB-94-18 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000000  ng'g 

3ER-62 

0.53300  LT 

ESB-94-18 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  ng/g 

3ER-62 

0.68200  LT 

ESB-94-18 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRJNITRAMINE 

LT 

1.28000000  ng/g 

3ER-62 

H 

0.41600  LT 

ESB-94-18 

TETRYL  N-METHYL-N2.4.6-TETRANITRO  ANILINE 

LT 

2.11000000  ng'g 

3ER-62 

0.63100  LT 

ESB-94-19 

135TNB  U,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  Mg'g 

3ER-62 

0.21000  LT 

ESB-94-19 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  jig/g 

3ER-62 

K 

0.54300  LT 

ESB-94-19 

246TNT  2.4,6-TRINITROTOLirENE 

LT 

2.00000000  ng/g 

3ER-62 

0.42600  LT 

ESB-94-19 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  ng'g 

3ER-62 

0.39700  LT 

ESB-94-19 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  ng/g 

3ER-62 

0.60000  LT 

ESB-94-19 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000000  \k%Jg 

3ER-62 

0.53300  LT 

ESB-94-19 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  fig/g 

3ER-62 

0.68200  LT 

ESB-94-19 

RDX  CY  CLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000  ng/g 

3ER-62 

H 

0.41600  LT 

ESB-94-19 

TETRYL  N-METHYL-N2.4,6-TETRANITRO  ANILINE 

LT 

2.11000000  ng/g 

3ER-62 

0.63100  LT 

Chemical  Class:  METALS 


ES1-94-01 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  ng/g 

3ER-61 

10.00000  LT 

ESI -94-01 

AL 

ALUMINirM 

702.0000000  \igfg 

3ER-61 

112.00000  LT 

ESI -94-01 

AS 

ARSENIC 

23.30000000  ng'g 

3ER-61 

2.35000  LT 

ES 1-94-01 

BA 

BARIUM 

15.00000000  ng/g 

3ER-61 

4.56000 

ESI -94-01 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000  jig/g 

3ER-61 

1.12000  LT 

ES  1-94-01 

CA 

CALCIUM 

6220.000000  Hg/g 

3ER-61 

268.00000 

ESI -94-01 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  ng/g 

3ER-61 

6.78000  LT 

ES  1-94-01 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000  ng/g 

3ER-61 

25.00000  LT 

ESI -94-01 

CR 

CHROMIUM 

1.22000000  ng'g 

3ER-61 

I  16.80000  LT 

ESI -94-01 

cu 

COPPER 

26.90000000  ng/g 

3ER-61 

18.80000  LT 

ESI -94-01 

FE 

IRON 

935.0000000  ng/g 

3ER-61 

77.50000  LT 

ESI -94-01 

HG 

MERCURY 

0.09080000  ^ig/g 

3ER-61 

0.10000  LT 

ESI -94-01 

K 

POTASSIUM 

242.0000000  ng/g 

3ER-61 

1240.00000  LT 

ES1-94-01 

MG 

MAGNESIUM 

789.0000000  ng/g 

3ER-61 

135.00000  LT 

ESI -94-01 

MN 

MANGANESE 

22.50000000  ng/g 

3ER-61 

9.67000  LT 

ESI -94-01 

NA 

SODIUM 

105.0000000  fig/g 

3ER-61 

279.00000  LT 

ES  1-94-01 

NI 

NICKEL 

6.04000000  ng/g 

3ER-61 

32.10000  LT 

ES  1-94-01 

PB 

LEAD 

17.20000000  \ig/g 

3ER-61 

43.40000  LT 

ESI -94-01 

SB 

ANTIMONY 

2.35000000  ^g/g 

3ER-61 

10.00000  LT 

ESI -94-01 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  \ngjg 

3ER-61 

2.53000  LT 

ES  1-94-01 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  ng/g 

3ER-61 

125.00000  LT 

ES  1-94-01 

V 

VANADIUM 

11.70000000  ^g/g 

3ER-61 

27.60000  LT 

ESI -94-01 

ZN 

ZINC 

8.46000000  \igjg 

3ER-61 

18.90000 

ESI -94-02 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  fig/g 

3ER-61 

10.00000  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rinse  Blank 

Meas 

Flag 

Unit 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  METALS 


ESI -94-02 

AG 

SILVER 

LT 

D  0.80300000  fig/g 

3ER-61 

10.00000  LT 

ESI -94-02 

AL 

ALUMINUM 

723.0000000  fig/g 

3ER-61 

112.00000  LT 

ES 1-94-02 

AL 

ALUMINUM 

D  704.0000000  fig/g 

3ER-61 

112.00000  LT 

ES 1-94-02 

AS 

ARSENIC 

27.20000000  fig/g 

3ER-61 

2.35000  LT 

ESI -94-02 

AS 

ARSENIC 

D  22.40000000  fig/g 

3ER-61 

2.35000  LT 

ESI -94-02 

BA 

BARIUM 

438.0000000  fig/g 

3ER-61 

4.56000 

ES  1-94-02 

BA 

BARIUM 

D  484.0000000  |ig/g 

3ER-61 

4.56000 

ES  1-94-02 

BE 

BERYLLIUM 

0.52000000  fig/g 

3ER-61 

1.12000  LT 

ESI -94-02 

BE 

BERYLLIUM 

D  0.51600000  fig/g 

3ER-61 

1.12000  LT 

ESI -94-02 

CA 

CALCIUM 

722.0000000  fig/g 

3ER-61 

268.00000 

ESI -94-02 

CA 

CALCIUM 

D  848.0000000  fig/g 

3ER-61 

268.00000 

ESI -94-02 

CD 

CADMIUM 

13.80000000  fig/g 

3ER-61 

6.78000  LT 

ESI -94-02 

CD 

CADMIUM 

D  14.30000000  fig/g 

3ER-61 

6.78000  LT 

ESI -94-02 

CO 

COBALT 

9.80000000  fig/g 

3ER-61 

25.00000  LT 

ESI -94-02 

CO 

COBALT 

D  9.75000000  fig/g 

3ER-61 

25.00000  LT 

ESI -94-02 

CR 

CHROMIUM 

10.20000000  fig/g 

3ER-61 

I  16.80000  LT 

ESI -94-02 

CR 

CHROMIUM 

D  11.60000000  fig/g 

3ER-61 

I  16.80000  LT 

ESI -94-02 

CU 

COPPER 

124.0000000  fig/g 

3ER-61 

18.80000  LT 

ESI -94-02 

CU 

COPPER 

D  139.0000000  fig/g 

3ER-61 

18.80000  LT 

ESI -94-02 

FE 

IRON 

1000.000000  fig/g 

3ER-61 

77.50000  LT 

ESI -94-02 

FE 

IRON 

D  1030.000000  fig/g 

3ER-61 

77.50000  LT 

ES  1-94-02 

HG 

MERCURY 

0.07300000  fig/g 

3ER-61 

0.10000  LT 

ESI -94-02 

HG 

MERCURY 

D  0.09250000  fig/g 

3ER-61 

0.10000  LT 

ESI -94-02 

K 

POTASSIUM 

215.0000000  fig/g 

3ER-61 

1240.00000  LT 

ES  1-94-02 

K 

POTASSIUM 

D  181.0000000  ng/g 

3ER-61 

1240.00000  LT 

ES  1-94-02 

MG 

MAGNESIUM 

540.0000000  fig/g 

3ER-61 

135.00000  LT 

ES  1-94-02 

MG 

MAGNESIUM 

D  580.0000000  fig/g 

3ER-61 

135.00000  LT 

ESI -94-02 

MN 

MANGANESE 

17.70000000  fig/g 

3ER-61 

9.67000  LT 

ESI -94-02 

MN 

MANGANESE 

I)  18.20000000  fig/g 

3ER-61 

9.67000  LT 

ES  1-94-02 

NA 

SODIUM 

111.0000000  fig/g 

3ER-61 

279.00000  LT 

ESI -94-02 

NA 

SODIUM 

D  109.0000000  fig/g 

3ER-61 

279.00000  LT 

ESI -94-02 

N1 

NICKEL 

28.60000000  fig/g 

3ER-61 

32.10000  LT 

ESI -94-02 

NI 

NICKEL 

D  29.30000000  fig/g 

3ER-61 

32.10000  LT 

ES  1-94-02 

PB 

LEAD 

706.0000000  fig/g 

3ER-61 

43.40000  LT 

ESI -94-02 

PB 

LEAD 

D  767.0000000  fig/g 

3ER-61 

43.40000  LT 

ESI -94-02 

SB 

ANTIMONY 

349.0000000  fig/g 

3ER-61 

10.00000  LT 

ES  1-94-02 

SB 

ANTIMONY 

D  333.0000000  fig/g 

3ER-61 

10.00000  LT 

ES  1-94-02 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  fig/g 

3ER-61 

2.53000  LT 

ESI -94-02 

SE 

SELENIUM 

LT 

D  0.44900000  fig/g 

3ER-61 

2.53000  LT 

ESI -94-02 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  fig/g 

3ER-61 

125.00000  LT 

ESI -94-02 

TL 

THALLIUM 

LT 

D  34.30000000  fig/g 

3ER-61 

125.00000  LT 

ES  1-94-02 

V 

VANADIUM 

13.40000000  fig/g 

3ER-61 

27.60000  LT 

ESI -94-02 

V 

VANADIUM 

I)  11.90000000  fig/g 

3ER-61 

27.60000  LT 

ESI -94-02 

ZN 

ZINC 

56.70000000  fig/g 

3ER-61 

18.90000 

ESI -94-02 

ZN 

ZINC 

D  60.40000000  fig/g 

3ER-61 

18.90000 

ESI -94-03 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  fig/g 

3ER-61 

10.00000  LT 

ESI -94-03 

AL 

ALUMINUM 

1 130.000000  fig/g 

3ER-61 

112.00000  LT 

ESI -94-03 

AS 

ARSENIC 

18.00000000  fig/g 

3ER-61 

2.35000  LT 

ESI -94-03 

BA 

BARIUM 

318.0000000  fig/g 

3ER-61 

4.56000 

ES  1-94-03 

BE 

BERYLLIUM 

0.53500000  fig/g 

3ER-61 

1.12000  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


She  ID 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Flag  Unit 

Codr  Value  Meas 

Blank  ID 

Rfese  Blank 
Flag  Data 
Code  Qua] 

Meas 
Value  Bool 

Chemical  Class. 

METAJUS 

ESI -94-03 

CA 

CALCIUM 

1070.000000  pgjg 

3ER-61 

268.00000 

ESI -94-03 

CD 

CADMIUM 

4.89000000  ng/g 

3ER-61 

6.78000  LT 

ESI -94-03 

CO 

COBALT 

5.40000000  ng/g 

3ER-61 

25.00000  LT 

ESI -94-03 

CR 

CHROMIUM 

7.44000000  ng/g 

3ER-61 

I 

16.80000  LT 

ESI -94-03 

CU 

COPPER 

87.50000000  ng/g 

3ER-61 

18.80000  LT 

ESI -94-03 

FE 

IRON 

1470.000000  ng/g 

3ER-61 

77.50000  LT 

ESI -94-03 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  >ig/g 

3ER-61 

0.10000  LT 

ESI -94-03 

K 

POTASSIUM 

370.0000000  ng/g 

3ER-61 

1240.00000  LT 

ES1-9403 

MG 

MAGNESIUM 

645.0000000  fig/g 

3ER-61 

135.00000  LT 

ESI -94-03 

MN 

MANGANESE 

30.60000000  >ig/g 

3ER-61 

9.67000  LT 

ESI -94-03 

NA 

SODIUM 

99.40000000  ^g/g 

3ER-61 

279.00000  LT 

ESI -94-03 

NI 

NICKEL 

15.10000000  ng/g 

3ER-61 

32.10000  LT 

ESI -94-03 

PB 

LEAD 

499.0000000  jig'g 

3ER-61 

43.40000  LT 

ESI -94-03 

SB 

ANTIMONY 

94.00000000  \Lg/g 

3ER-61 

10.00000  LT 

ESI -94-03 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  pgjg 

3ER-61 

2.53000  LT 

ESI -94-03 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  ng/g 

3ER-61 

125.00000  LT 

ESI  -94-03 

V 

VANADIUM 

12.30000000  ng/g 

3ER-61 

27.60000  LT 

ESI -94-03 

ZN 

ZINC 

45.40000000  jig/g 

3ER-61 

18.90000 

ESI -94-04 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  ng/g 

3ER-61 

10.00000  LT 

ES 1-94-04 

AL 

ALUMINUM 

534.0000000  yg/g 

3ER-61 

112.00000  LT 

ESI -94-04 

AS 

ARSENIC 

15.10000000  ng/g 

3ER-61 

2.35000  LT 

ESI -94-04 

BA 

BARIUM 

128.0000000  jig'g 

3ER-61 

4.56000 

ESI -94-04 

BE 

BERYLLIUM 

0.54200000  ng/g 

3ER-61 

1.12000  LT 

ES1-94-04 

CA 

CALCIUM 

968.0000000  \igjg 

3ER-61 

268.00000 

ESI -94-04 

CD 

CADMIUM 

3.26000000  yg/g 

3ER-61 

6.78000  LT 

ES  1-94-04 

CO 

COBALT 

5.26000000  \ig!g 

3ER-61 

25.00000  LT 

ESI -94-04 

CR 

CHROMIUM 

3.19000000  fig/g 

3ER-61 

I 

16.80000  LT 

ESI -94-04 

CU 

COPPER 

27.70000000  ng/g 

3ER-61 

18.80000  LT 

ESI -94-04 

FE 

IRON 

683.0000000  ng/g 

3ER-61 

77.50000  LT 

ES  1-94-04 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  jig/g 

3ER-61 

0.10000  LT 

ESI -94-04 

K 

POTASSIUM 

195.0000000  ng/g 

3ER-61 

1240.00000  LT 

ESI -94-04 

MG 

MAGNESIUM 

298.0000000  ng'g 

3ER-61 

135.00000  LT 

ESI -94-04 

MN 

MANGANESE 

15.40000000  jig/g 

3ER-61 

9.67000  LT 

ESI -94-04 

NA 

SODIUM 

97.70000000  \ngjg 

3ER-61 

279.00000  LT 

ESI -94-04 

Nl 

NICKEL 

12.80000000  ng/g 

3ER-61 

32.10000  LT 

ESI -94-04 

PB 

LEAD 

173.0000000  \ig/g 

3ER-61 

43.40000  LT 

ESI -94-04 

SB 

ANTIMONY 

88.50000000  jig/g 

3ER-61 

10.00000  LT 

ESI -94-04 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  iig/g 

3ER-61 

2.53000  LT 

ESI -94*04 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  \igjg 

3ER-61 

125.00000  LT 

ESI -94-04 

V 

VANADIUM 

13.00000000  ng'g 

3ER-61 

27.60000  LT 

ES  1-94-04 

ZN 

ZINC 

12.50000000  \kg[g 

3ER-61 

18.90000 

ESI -940 5 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  \igjg 

3ER-6I 

10.00000  LT 

ESI -940 5 

AL 

ALUMINUM 

9600.000000  jig/g 

3ER-61 

112.00000  LT 

ESI -9405 

AS 

ARSENIC 

13.30000000  \kg!g 

3ER-61 

2.35000  LT 

ESI -9405 

BA 

BARIUM 

312.0000000  ng/g 

3ER-61 

4.56000 

ESI -9405 

BE 

BERYLLIUM 

0.51800000  ng/g 

3ER-61 

1.12000  LT 

ESI -9405 

CA 

CALCIUM 

5340.000000  \igjg 

3ER-61 

268.00000 

ESI -9405 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  \igfg 

3ER-61 

6.78000  LT 

ESI -9405 

CO 

COBALT 

4.62000000  ng/g 

3ER-61 

25.00000  LT 

ESI -9 40 5 

CR 

CHROMIUM 

18.50000000  ng/g 

3ER-61 

I 

16.80000  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rinse  Blank 

Mess 

Hag 

Unit 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  IP 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  METALS 


ESI -94-0  5 

CU 

COPPER 

65.00000000  (ig/g 

3ER-61 

18.80000  LT 

ES 1-94-05 

FE 

IRON 

11000.00000  (ig/g 

3ER-61 

77.50000  LT 

ESI -94-0  5 

HG 

MERCURY 

0.06320000  |tg/g 

3ER-61 

0.10000  LT 

ESI -94-05 

K 

POTASSIUM 

2850.000000  ng/g 

3ER-61 

1240.00000  LT 

ESI -94-0  5 

MG 

MAGNESIUM 

3820.000000  ng/g 

3ER-61 

135.00000  LT 

ES1-94-05 

MN 

MANGANESE 

315.0000000  (tg/g 

3ER-61 

9.67000  LT 

ESI -94-05 

NA 

SODIUM 

83.70000000  (ig/g 

3ER-61 

279.00000  LT 

ES  1-94-05 

NI 

NICKEL 

7.71000000  (ig/g 

3ER-61 

32.10000  LT 

ESI -94-05 

PB 

LEAD 

299.0000000  ftg/g 

3ER-61 

43.40000  LT 

ESI -94-0  5 

SB 

ANTIMONY 

35.90000000  (ig/g 

3ER-61 

10.00000  LT 

ES  1-94-05 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  (ig/g 

3ER-61 

2.53000  LT 

ESI -94-05 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  |ig/g 

3ER-61 

125.00000  LT 

ES  1-94-05 

V 

VANADRIM 

11.40000000  (ig/g 

3ER-61 

27.60000  LT 

ES  1-94-05 

ZN 

ZINC 

92.40000000  (ig/g 

3ER-61 

18.90000 

ESI -94-06 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  (ig/g 

3ER-61 

10.00000  LT 

ES  1-94-06 

AL 

ALUMINUM 

1020.000000  gg/g 

3ER-61 

112.00000  LT 

ES  1-94-06 

AS 

ARSENIC 

17.00000000  gg/g 

3ER-61 

235000  LT 

ESI -94-06 

BA 

BARIUM 

352.0000000  (ig/g 

3ER-61 

4.56000 

ES  1-94-06 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

0.42700000  gg/g 

3ER-6I 

1.12000  LT 

ES  1-94-06 

CA 

CALCRJM 

728.0000000  gg/g 

3ER-61 

268.00000 

ESI -94-06 

CD 

CADMIUM 

5.54000000  (ig/g 

3ER-61 

6.78000  LT 

ESI -94-06 

CO 

COBALT 

5.67000000  gg/g 

3ER-61 

25.00000  LT 

ES  1-94-06 

CR 

CHROMRJM 

7.70000000  (ig/g 

3ER-61 

I  16.80000  LT 

ES  1-94-06 

CU 

COPPER 

98.50000000  (ig/g 

3ER-61 

18.80000  LT 

ESI -94-06 

FE 

IRON 

1360.000000  (ig/g 

3ER-61 

77.50000  LT 

ES  1-94-06 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  (ig/g 

3ER-61 

0.10000  LT 

ESI -94-06 

K 

POTASSRIM 

327.0000000  (ig/g 

3ER-61 

1240.00000  LT 

ES1-94-06 

MG 

MAGNESRJM 

618.0000000  (ig/g 

3ER-61 

135.00000  LT 

ES  1-94-06 

MN 

MANGANESE 

32.30000000  (ig/g 

3ER-61 

9.67000  LT 

ESI -94-06 

NA 

SODRJM 

86.20000000  (ig/g 

3ER-61 

279.00000  LT 

ESI -94-06 

NI 

NICKEL 

13.80000000  (ig/g 

3ER-61 

32.10000  LT 

ESI -94-06 

PB 

LEAD 

532.0000000  (ig/g 

3ER-61 

43.40000  LT 

ESI -94-06 

SB 

ANTIMONY 

113.0000000  (ig/g 

3ER-61 

10.00000  LT 

ESI -94-06 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  (ig/g 

3ER-61 

2.53000  Ct 

ES  1-94-06 

TL 

TH  ALLRIM 

LT 

34.30000000  (ig/g 

3ER-61 

125.00000  LT 

ESI -94-06 

V 

VANADRIM 

10.50000000  (ig/g 

3ER-61 

27.60000  LT 

ESI -94-06 

ZN 

ZINC 

51.20000000  (ig/g 

3ER-61 

18.90000 

ESI -94-07 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  (ig/g 

3ER-61 

10.00000  IT 

ESI -94-07 

AL 

ALUMINUM 

10700.00000  (ig/g 

3ER-61 

112.00000  IZ 

ESI -9407 

AS 

ARSENIC 

18.10000000  (ig/g 

3ER-61 

2.35000  LI 

ESI -94-07 

BA 

BARRIM 

203.0000000  (ig^g 

3ER-61 

4.56000 

ES 1-9407 

BE 

BERYLLRIM 

0.60500000  (ig/g 

3ER-61 

1.12000  LT 

ESI -94-07 

CA 

CALCRJM 

6270.000000  (ig/g 

3ER-61 

268.00000 

ESI -94-07 

CD 

CADMIUM 

1.41000000  (ig/g 

3ER-61 

6.78000  IT 

ES  1-94-07 

CO 

COBALT 

4.87000000  (ig/g 

3ER-61 

25.00000  LT 

ESI -94-07 

CR 

CHROMRJM 

15.60000000  (ig/g 

3ER-61 

I  16.80000  LT 

ESI -94-07 

CU 

COPPER 

53.60000000  (ig'g 

3ER-61 

18.80000  LT 

ESI -94-07 

FE 

IRON 

13000.00000  (ig/g 

3ER-61 

77.50000  LT 

ESI -94-07 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  (ig/g 

3ER-61 

0.10000  LT 

ESI -94-07 

K 

POTASSRIM 

3130.000000  (ig/g 

3ER-61 

1240.00000  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Site  ID 

Test  Name 

Meas 

Bool 

FUg  Unit 

Cod*  Value  Meas 

Blank  ID 

Code 

Rime  Blank 
Data 
Qua] 

Meat 
Value  Bool 

Chemical  Class: 

METALS 

ESI -94-07 

MG 

MAGNESIUM 

4110.000000  *ig/g 

3ER-61 

135.00000  LT 

ESI -94-07 

MN 

MANGANESE 

365.0000000  ng/g 

3ER-61 

9.67000  LT 

ES 1-94-07 

NA 

SODIUM 

105.0000000  jig/g 

3ER-61 

279.00000  LT 

ESI -94-07 

N1 

NICKEL 

8.24000000  ng/g 

3ER-61 

32.10000  LT 

ESI -94-07 

PB 

LEAD 

392.0000000  (ig/g 

3ER-61 

43.40000  LT 

ESI -94-07 

SB 

ANTIMONY 

6.90000000  fig/g 

3ER-61 

10.00000  LT 

ESI -94-07 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  (ig/g 

3ER-61 

2.53000  LT 

ES  1-94-07 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  jig/g 

3ER-61 

125.00000  LT 

ES1-94-07 

V 

VANADRJM 

13.90000000  fig/g 

3ER-61 

27.60000  LT 

ESI -94-07 

ZN 

ZINC 

1 17.0000000  ng/g 

3ER-61 

18.90000 

ESI -94-08 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  fig/g 

3ER-61 

10.00000  LT 

ES1-94-08 

AL 

ALUMINUM 

1080.000000  ng/g 

3ER-61 

112.00000  LT 

ESI -94-08 

AS 

ARSENIC 

11.00000000  ^g/g 

3ER-61 

2.35000  LT 

ESI -94-08 

BA 

BARIUM 

260.0000000  ng/g 

3ER-61 

4.56000 

ESI -94-08 

BE 

BERYLLIUM 

0.49700000  ng/g 

3ER-61 

1.12000  LT 

ESI -94-08 

CA 

CALCIUM 

582.0000000  ^g/g 

3ER-61 

268.00000 

ESI -94-08 

CD 

CADMIUM 

5.14000000  ng/g 

3ER-61 

6.78000  LT 

ESI -94-08 

CO 

COBALT 

4.40000000  Mg/g 

3ER-61 

25.00000  LT 

ESI -94-08 

CR 

CHROMIUM 

6.81000000  fig/g 

3ER-61 

I 

16.80000  LT 

ESI -94-08 

CU 

COPPER 

82.30000000  ng/g 

3ER-61 

18.80000  LT 

ESI -94-08 

FE 

IRON 

1240.000000  fig/g 

3ER-61 

77.50000  LT 

ESI -94-08 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  fig/g 

3ER-61 

0.10000  LT 

ESI -94-08 

K 

POTASSIUM 

355.0000000  >ig/g 

3ER-61 

1240.00000  LT 

ESI -94-08 

MG 

MAGNESIUM 

787.0000000  jig/g 

3ER-61 

135.00000  LT 

ESI -94-08 

MN 

MANGANESE 

29.30000000  Hg/g 

3ER-61 

9.67000  LT 

ESI -94-08 

NA 

SODIUM 

86.10000000  ng/g 

3ER-61 

279.00000  LT 

ESI -94-08 

NI 

NICKEL 

10.80000000  ng/g 

3ER-61 

32.10000  LT 

ESI -94-08 

PB 

LEAD 

456.0000000  ng/g 

3ER-61 

43.40000  LT 

ESI -94-08 

SB 

ANTIMONY 

90.20000000  ng/g 

3ER-61 

10.00000  LT 

ESI -94-08 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  ng/g 

3ER-61 

2.53000  LT 

ES  1-94-08 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  ng/g 

3ER-61 

125.00000  LT 

ESI -94-08 

V 

VAN  ADR  FM 

11.50000000  figfg 

3ER-61 

27.60000  LT 

ESI -94-08 

ZN 

ZINC 

40.70000000  ng/g 

3ER-61 

18.90000 

ESI -94-09 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  \igjg 

3ER-61 

10.00000  LT 

ESI -94-09 

AL 

ALUMINUM 

634.0000000  ng/g 

3ER-61 

112.00000  LT 

ESI -94-09 

AS 

ARSENIC 

27.00000000  ^g/g 

3ER-61 

2.35000  LT 

ESI -94-09 

BA 

BARRM 

623.0000000  ng/g 

3ER-61 

4.56000 

ESI -94-09 

BE 

BERYLLRJM 

0.51000000  ng/g 

3ER-61 

1.12000  LT 

ESI -94-09 

CA 

CALCRIM 

1570.000000  ng/g 

3ER-61 

268.00000 

ESI -94-09 

CD 

CADMIUM 

2.14000000  ng/g 

3ER-61 

6.78000  LT 

ESI -94-09 

CO 

COBALT 

12.10000000  ng/g 

3ER-61 

25.00000  LT 

ESI -94-09 

CR 

CHROMRFM 

18.90000000  ng/g 

3ER-61 

I 

16.80000  LT 

ESI -94-09 

CU 

COPPER 

133.0000000  ng/g 

3ER-61 

18.80000  LT 

ESI -94-09 

FE 

IRON 

865.0000000  ng/g 

3ER-61 

77.50000  LT 

ESI -94-09 

HG 

MERCURY 

0.18500000  ng/g 

3ER-61 

0.10000  LT 

ESI -94-09 

K 

POTASSRIM 

187.0000000  ng/g 

3ER-61 

1240.00000  LT 

ESI -94-09 

MG 

MAGNESRJM 

759.0000000  ng/g 

3ER-61 

135.00000  LT 

ESI -94-09 

MN 

MANGANESE 

18.00000000  ^g/g 

3ER-61 

9.67000  LT 

ESI -94-09 

NA 

SODRIM 

167.0000000  ng/g 

3ER-61 

279.00000  LT 

ES  1-94-09 

NI 

NICKEL 

28.30000000  >ig/g 

3ER-61 

32.10000  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rinse  Blank 

Meas 

Flag 

Unit 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qua] 

Value  Bool 

Chemical  Class:  METALS 


ESI -94-09 

PB 

LEAD 

822.0000000  ng/g 

3ER-61 

43.40000  LT 

ESI -94-09 

SB 

ANTIMONY 

352.0000000  ng/g 

3ER-61 

10.00000  LT 

ES 1-94-09 

SE 

SELENIUM 

1.04000000  jig/g 

3ER-61 

2.53000  LT 

ESI -94-09 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  ng/g 

3ER-61 

125.00000  LT 

ESI -94-09 

V 

VANADIUM 

12.20000000  fig/g 

3ER-61 

27.60000  LT 

ESI -94-09 

ZN 

ZINC 

124.0000000  fig/g 

3ER-61 

18.90000 

ES2-94-01 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  fig/g 

3ER-58 

10.00000  LT 

ES2-94-01 

AL 

ALUMINUM 

14300.00000  jig/g 

3ER-58 

112.00000  LT 

ES2-94-01 

AS 

ARSENIC 

18.60000000  |ig/g 

3ER-58 

2.35000  LT 

ES2-94-01 

BA 

BARIUM 

163.0000000  ng/g 

3ER-58 

2.88000 

ES2-94-01 

BE 

BERYLLIUM 

0.77500000  jig/g 

3ER-58 

1.12000  LT 

ES2-94-01 

CA 

CALCIUM 

11900.00000  ng/g 

3ER-58 

238.00000 

ES2-94-01 

CD 

CADMIUM 

7.04000000  (ig/g 

3ER-58 

6.78000  LT 

ES2-94-0 1 

CO 

COBALT 

5.12000000  ng/g 

3ER-58 

25.00000  LT 

ES2-94-0 1 

CR 

CHROMIUM 

105.0000000  jig/g 

3ER-58 

16.80000  LT 

ES2-94-01 

cu 

COPPER 

129.0000000  ng/g 

3ER-58 

18.80000  LT 

ES2-94-01 

FE 

IRON 

17800.00000  ng/g 

3ER-58 

103.00000 

ES2-94-0 1 

HG 

MERCURY 

0.22000000  ng/g 

3ER-58 

0.10000  LT 

ES2-94-01 

K 

POTASSIUM 

3800.000000  ng/g 

3ER-58 

1240.00000  LT 

ES2-94-01 

MG 

MAGNESIUM 

7180.000000  ng/g 

3ER-58 

135.00000  LT 

ES2-94-01 

MN 

MANGANESE 

243.0000000  ng/g 

3ER-58 

9.67000  LT 

ES2-94-01 

NA 

SODIUM 

473.0000000  ng/g 

3ER-58 

279.00000  LT 

ES2-94-0 1 

NI 

NICKEL 

14.70000000  jig/g 

3ER-58 

32.10000  LT 

ES2-94-01 

PB 

LEAD 

664.0000000  ng/g 

3ER-58 

43.40000  LT 

ES2-94-01 

SB 

ANTIMONY 

2.57000000  ng/g 

3ER-58 

10.00000  LT 

ES2-94-01 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  jig/g 

3ER-58 

2.53000  LT 

ES2-94-01 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  ng/g 

3ER-58 

125.00000  LT 

ES2-94-01 

V 

VANADIUM 

22.20000000  ng/g 

3ER-58 

27.60000  LT 

ES2-94-01 

ZN 

ZINC 

518.0000000  ng/g 

3ER-58 

18.00000  LT 

ES2-94-02 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  fig/g 

3ER-58 

10.00000  LT 

ES2-94-02 

AG 

SILVER 

LT 

D  0.80300000  fig/g 

3ER-58 

10.00000  LT 

ES2-94-02 

AL 

ALUMINUM 

11500.00000  ng/g 

3ER-58 

112.00000  LT 

ES2-94-02 

AL 

ALUMINUM 

D  8070.000000  Mg/g 

3ER-58 

112.00000  LT 

ES2-94-02 

AS 

ARSENIC 

14.60000000  ng/g 

3ER-58 

2.35000  LT 

ES2-94-02 

AS 

ARSENIC 

D  16.10000000  fig/g 

3ER-58 

2.35000  LT 

ES2-94-02 

BA 

BARIUM 

99.30000000  ng/g 

3ER-58 

2.88000 

ES2-94-02 

BA 

BARIUM 

D  76.50000000  ^g 

3ER-58 

2.88000 

ES2-94-02 

BE 

BERYLLIUM 

0.62500000  ng/g 

3ER-58 

1.12000  LT 

ES2-94-02 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

D  0.42700000  ng/g 

3ER-58 

1.12000  LT 

ES2-94-02 

CA 

CALCIUM 

7610.000000  jig/g 

3ER-58 

238.00000 

ES2-94-02 

CA 

CALCIUM 

D  7000.000000  >ig/g 

3ER-58 

238.00000 

ES2-94-02 

CD 

CADMIUM 

2.36000000  ng/g 

3ER-58 

6.78000  LT 

ES2-94-02 

CD 

CADMIUM 

D  1.87000000  *ig/g 

3ER-58 

6.78000  LT 

ES2-94-02 

CO 

COBALT 

3.56000000  jig/g 

3ER-58 

25.00000  LT 

ES2-94-02 

CO 

COBALT 

D  3.86000000  ng/g 

3ER-58 

25.00000  LT 

ES2-94-02 

CR 

CHROMIUM 

23.20000000  ng/g 

3ER-58 

16.80000  LT 

ES2-94-02 

CR 

CHROMIUM 

D  17.50000000  ^g/g 

3ER-58 

16.80000  LT 

ES2-94-02 

CU 

COPPER 

52.70000000  (ig/g 

3ER-58 

18.80000  LT 

ES2-94-02 

CU 

COPPER 

D  38.30000000  ng/g 

3ER-58 

18.80000  LT 

ES2-94-02 

FE 

IRON 

13300.00000  pg/g 

3ER-58 

103.00000 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rinse  Blank 

Meas 

n«s 

Unit 

Flag  Data 

Meas 

stem 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qual 

Value  Bool 

Chemical  Class:  METALS 


ES2-94-02 

FE 

IRON 

D  9910.000000  ng/g 

3ER-58 

103.00000 

ES2-94-02 

HG 

MERCURY 

0.09960000  ng/g 

3ER-58 

0.10000  LT 

ES2-94-02 

HG 

MERCURY 

D  0.09030000  ng/g 

3ER-58 

0.10000  LT 

ES2-94-02 

K 

POTASSIUM 

3390.000000  \xgjg 

3ER-58 

1240.00000  LT 

ES2-94-02 

K 

POTASS  RIM 

D  2410.000000  yg/g 

3ER-58 

1240.00000  LT 

ES2-94-02 

MG 

MAGNESIUM 

5370  000000  fig/g 

3ER-58 

135.00000  LT 

ES2-94-02 

MG 

MAGNESIUM 

D  3980.000000  jig/g 

3ER-58 

135.00000  LT 

ES2-94-02 

MN 

MANGANESE 

278.0000000  jig/g 

3ER-58 

9.67000  LT 

ES2-94-02 

MN 

MANGANESE 

D  216.0000000  jig/g 

3ER-58 

9.67000  LT 

ES2-94-02 

NA 

SODIUM 

497.0000000  \LgJg 

3ER-58 

279.00000  LT 

ES2-94-02 

NA 

SODRIM 

D  363,0000000  ng/g 

3ER-58 

279.00000  LT 

ES2-94-02 

NI 

NICKEL 

11.50000000  \ig>g 

3ER-58 

32.10000  LT 

ES2-94-02 

N1 

NICKEL 

D  8.32000000  >ig'g 

3ER-58 

32.10000  LT 

ES2-94-02 

PB 

LEAD 

163.0000000  pg/g 

3ER-58 

43.40000  LT 

ES2-94-02 

PB 

LEAD 

D  118.0000000  \igjg 

3ER-58 

43.40000  LT 

ES2-94-02 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  ng/g 

3ER-58 

10.00000  LT 

ES2-94-02 

SB 

ANTIMONY 

LT 

D  1.00000000  ng/g 

3ER-58 

10.00000  LT 

ES2-94-02 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  ng/g 

3ER-58 

2.53000  LT 

ES2-94-02 

SE 

SELENIUM 

LT 

D  0.44900000  )igjg 

3ER-58 

2.53000  LT 

ES2-94-02 

TL 

TH  ALLRIM 

LT 

34.30000000  \igfg 

3ER-58 

125.00000  LT 

ES2-94-02 

TL 

TH  ALLRIM 

LT 

D  34.30000000  \ig/g 

3ER-58 

125.00000  LT 

ES2-94-02 

V 

VANADRIM 

16.80000000  jig/g 

3ER-58 

27.60000  LT 

ES2-94-02 

V 

VANADRJM 

D  12.80000000  \igjg 

3ER-58 

27.60000  LT 

ES2-94-02 

ZN 

ZINC 

190.0000000  \kgjg 

3ER-58 

18.00000  LT 

ES2-94-02 

ZN 

ZINC 

D  142.0000000  ng'g 

3ER-58 

18.00000  LT 

ES2-94-03 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  \LgJg 

3ER-58 

10.00000  LT 

ES2-94-03 

AL 

ALUMINUM 

12800.00000  jig/g 

3ER-58 

112.00000  LT 

ES2-94-03 

AS 

ARSENIC 

13.10000000  ng/g 

3ER-58 

2.35000  LT 

ES2-94-03 

BA 

BARRIM 

104.0000000  jig/g 

3ER-58 

2.88000 

ES2-94-03 

BE 

BERYLLRIM 

0.65500000  jig/g 

3ER-58 

1.12000  LT 

ES2-94-03 

CA 

CALCRIM 

31200.00000  ng/g 

3ER-58 

238.00000 

ES2-94-03 

CD 

CADMIUM 

4.14000000  ng/g 

3ER-58 

6.78000  LT 

ES2-94-03 

CO 

COBALT 

5.32000000  ng/g 

3ER-58 

25.00000  LT 

ES2-94-03 

CR 

CHROMRIM 

37.60000000  )igjg 

3ER-58 

16.80000  LT 

ES2-94-03 

CU 

COPPER 

81.30000000  >ig/g 

3ER-58 

18.80000  LT 

ES2-94-03 

FE 

IRON 

15500.00000  \igjg 

3ER-58 

103.00000 

ES2-94-03 

HG 

MERCURY 

0.12400000  \igjg 

3ER-58 

0.10000  LT 

ES2-94-03 

K 

POTASSRIM 

3430.000000  \igfg 

3ER-58 

1240.00000  LT 

ES2-94-03 

MG 

MAGNESRIM 

8090.000000  \ig/g 

3ER-58 

135.00000  LT 

ES2-94-03 

MN 

MANGANESE 

227.0000000  ng/g 

3ER-58 

9.67000  LT 

ES2-94-03 

NA 

SODRIM 

339.0000000  \igjg 

3ER-58 

279.00000  LT 

ES2-94-03 

NI 

NICKEL 

16.70000000  \ig/g 

3ER-58 

32.10000  LT 

ES2-94-03 

PB 

LEAD 

193.0000000  jig/g 

3ER-58 

43.40000  LT 

ES2-94-03 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  jig/g 

3ER-58 

10.00000  LT 

ES2-94-03 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  \igig 

3ER-58 

2.53000  LT 

ES2-94-03 

TL 

THALLRJM 

LT 

34.30000000  \igjg 

3ER-58 

125.00000  LT 

ES2-94-03 

V 

VANADRIM 

22.70000000  ^g/g 

3ER-58 

27.60000  LT 

ES2-94-03 

ZN 

ZINC 

304.0000000  ng'g 

3ER-58 

18.00000  LT 

ES2-94-04 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  ng/g 

3ER-58 

10.00000  LT 

ES2-94-04 

AL 

ALUMINUM 

16300.00000  ^g/g 

3ER-58 

112.00000  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rinse  Blank 

Meas 

Flag 

Unit 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qoal 

Value  Bool 

ChemicalClass:  METALS 


ES  2-94-04 

AS 

ARSENIC 

18.80000000  )ig/g 

3ER-58 

2.35000  LT 

ES2-94-04 

BA 

BARIUM 

150.0000000  Jlg/g 

3ER-58 

2.88000 

ES2-94-04 

BE 

BERYLLIUM 

0.88100000  jig/g 

3ER-58 

1.12000  LT 

ES2-94-04 

CA 

CALCIUM 

13000.00000  |ig/g 

3ER-58 

238.00000 

ES2-94-04 

CD 

CADMIUM 

1.77000000  fig^g 

3ER-58 

6.78000  LT 

ES2-94-04 

CO 

COBALT 

6.16000000  ng/g 

3ER-58 

25.00000  LT 

ES2-94-04 

CR 

CHROMIUM 

22.40000000  jig/g 

3ER-58 

16.80000  LT 

ES2-94-04 

CU 

COPPER 

39.10000000  ng/g 

3ER-58 

18.80000  LT 

ES2-94-04 

FE 

IRON 

18700.00000  |»g/g 

3ER-58 

103.00000 

ES2-94-04 

HG 

MERCURY 

0.06350000  ng/g 

3ER-58 

0.10000  LT 

ES2-94-04 

K 

POTASS  ruM 

5000.000000  |ig/g 

3ER-58 

1240.00000  LT 

ES2-94-04 

MG 

MAGNESIUM 

8420.000000  ng/g 

3ER-58 

135.00000  LT 

ES2-94-04 

MN 

MANGANESE 

462.0000000  ng/g 

3ER-58 

9.67000  LT 

ES2-94-04 

NA 

SODIUM 

730.0000000  ng/g 

3ER-58 

279.00000  LT 

ES2-94-04 

NI 

NICKEL 

13.40000000  ng/g 

3ER-58 

32.10000  LT 

ES2-94-04 

PB 

LEAD 

103.0000000  fig/g 

3ER-58 

43.40000  LT 

ES2-94-04 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  ng/g 

3ER-58 

10.00000  LT 

ES2-94-04 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  ng/g 

3ER-58 

2.53000  LT 

ES2-94-04 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  jig/g 

3ER-58 

125.00000  LT 

ES2-94-04 

V 

VANADIUM 

22.80000000  |ig/g 

3ER-58 

27.60000  LT 

ES2-94-04 

ZN 

ZINC 

178.0000000  ng/g 

3ER-58 

18.00000  LT 

ES2-94-05 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  ng/g 

3ER-58 

10.00000  LT 

ES2-94-05 

AL 

ALUMINUM 

7670.000000  (ig/g 

3ER-58 

112.00000  LT 

ES2-94-05 

AS 

ARSENIC 

49.00000000  jig/g 

3ER-58 

2.35000  LT 

ES2-94-05 

BA 

BARIUM 

83.20000000  ng/g 

3ER-58 

2.88000 

ES2-94-05 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000  ng/g 

3ER-58 

1.12000  LT 

ES2-94-05 

CA 

CALCIUM 

39300.00000  jig/g 

3ER-58 

238.00000 

ES2-94-05 

CD 

CADMIUM 

1.31000000  fig/g 

3ER-58 

6.78000  LT 

ES2-94-05 

CO 

COBALT 

2.91000000  ^g/g 

3ER-58 

25.00000  LT 

ES2-94-05 

CR 

CHROMIUM 

12.90000000  ng/g 

3ER-58 

16.80000  LT 

ES2-94-05 

CU 

COPPER 

23.60000000  fig/g 

3ER-58 

18.80000  LT 

ES2-94-05 

FE 

IRON 

10000.00000  ng/g 

3ER-58 

103.00000 

ES2-94-05 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  iig/g 

3ER-58 

0.10000  LT 

ES2-94-05 

K 

POTASSIUM 

2330.000000  ^g/g 

3ER-58 

1240.00000  LT 

ES2-94-05 

MG 

MAGNESIUM 

5680.000000  fig/g 

3ER-58 

135.00000  LT 

ES2-94-05 

MN 

MANGANESE 

307.0000000  ng/g 

3ER-58 

9.67000  LT 

ES2-94-05 

NA 

SODIUM 

132.0000000  |ig/g 

3ER-58 

279.00000  LT 

ES2-94-05 

NI 

NICKEL 

8.07000000  ng/g 

3ER-58 

32.10000  LT 

ES2-94-05 

PB 

LEAD 

87.40000000  ng/g 

3ER-58 

43.40000  LT 

ES2-94-05 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  ng/g 

3ER-58 

10.00000  LT 

ES2-94-05 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  \ig/% 

3ER-58 

2.53000  LT 

ES2-94-05 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  ng/g 

3ER-58 

125.00000  LT 

ES2-94-05 

V 

VANADIUM 

13.80000000  ng/g 

3ER-58 

27.60000  LT 

ES2-94-05 

ZN 

ZINC 

117.0000000  ng/g 

3ER-58 

18.00000  LT 

ES2-94-06 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  ng/g 

3ER-58 

10.00000  LT 

ES2-94-06 

AL 

ALUMINUM 

9320.000000  fig/g 

3ER-58 

112.00000  LT 

ES2-94-06 

AS 

ARSENIC 

18.40000000  ng/g 

3ER-58 

2.35000  LT 

ES2-94-06 

BA 

BARIUM 

99.00000000  ng/g 

3ER-58 

2.88000 

ES2-94-06 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000  ng/g 

3ER-58 

1.12000  LT 

ES2-94-06 

CA 

CALCIUM 

38500.00000  *ig/g 

3ER-58 

238.00000 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All Rinse  Blanks) 


Rinse  Blank 

Meas 

Flag 

tab 

Flag  Date 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  METALS 


ES2-94-06 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  ng/g 

3ER-58 

6.78000  LT 

ES2-94-06 

CO 

COBALT 

2.96000000  fig/g 

3ER-58 

25.00000  LT 

ES2-94-06 

CR 

CHROMIUM 

13.10000000  jig/g 

3ER-58 

16.80000  LT 

ES2-94-06 

CU 

COPPER 

21.80000000  jig/g 

3ER-58 

18.80000  LT 

ES2-94-06 

FE 

IRON 

10400.00000  ng/g 

3ER-58 

103.00000 

ES2-94-06 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  jigfe 

3ER-58 

0.10000  LT 

ES2-94-06 

K 

POTASSIUM 

2970.000000  ng/g 

3ER-58 

1240.00000  LT 

ES2-94-06 

MG 

MAGNESIUM 

5520.000000  ng'g 

3ER-58 

135.00000  LT 

ES2-94-06 

MN 

MANGANESE 

287.0000000  ng/g 

3ER-58 

9.67000  LT 

ES2-94-06 

NA 

SODIUM 

177.0000000  jig/g 

3ER-58 

279.00000  LT 

ES2-94-06 

N1 

NICKEL 

8.96000000  ng/g 

3ER-58 

32.10000  LT 

ES2-94-06 

PB 

LEAD 

61.20000000  ^ig/g 

3ER-58 

43.40000  LT 

ES2-94-06 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  ng/g 

3ER-58 

10.00000  LT 

ES2-94-06 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  ng/g 

3ER-58 

2.53000  LT 

ES2-94-06 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  pg/g 

3ER-58 

125.00000  LT 

ES2-94-06 

V 

VANADIUM 

14.60000000  fig/g 

3ER-58 

27.60000  LT 

ES2-94-06 

ZN 

ZINC 

89.40000000  ng'g 

3ER-58 

18.00000  LT 

ES3-94-01 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  ng/g 

3ER-57 

10.00000  LT 

ES3-94-01 

AL 

ALUMINUM 

5870.000000  ng/g 

3ER-57 

112.00000  LT 

ES3-94-01 

AS 

ARSENIC 

LT 

2.50000000  fig/g 

3ER-57 

2.35000  LT 

ES3-94-01 

BA 

BARIUM 

69.40000000  jig/g 

3ER-57 

5.76000 

ES3-94-01 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000  ^g/g 

3ER-57 

1.12000  LT 

ES3-94-01 

CA 

CALCIUM 

5380.000000  ng/g 

3ER-57 

228.00000 

ES3-94-01 

CD 

CADMIUM 

1.93000000  fig/g 

3ER-57 

6.78000  LT 

ES3 -94-01 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000  fig/g 

3ER-57 

25.00000  LT 

ES3-94-01 

CR 

CHROMRrM 

9.34000000  ng/g 

3ER-57 

16.80000  LT 

ES3-94-01 

CU 

COPPER 

15.20000000  jig/g 

3ER-57 

18.80000  LT 

ES3-94-01 

FE 

IRON 

8150.000000  ng/g 

3ER-57 

122.00000 

ES  3-94-01 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  ng/g 

3ER-57 

0.10000  LT 

ES3-94-01 

K 

POTASSIUM 

1550.000000  ng/g 

3ER-57 

1240.00000  LT 

ES3-94-01 

MG 

MAGNESIUM 

2180.000000  ng/g 

3ER-57 

135.00000  LT 

ES3-94-01 

MN 

MANGANESE 

158.0000000  ng/g 

3ER-57 

9.67000  LT 

ES3-94-01 

NA 

SODItrM 

112.0000000  ng/g 

3ER-57 

279.00000  LT 

ES3-94-01 

NI 

NICKEL 

5.97000000  \xgjg 

3ER-57 

32.10000  LT 

ES3-94-0 1 

PB 

LEAD 

28.60000000  jig/g 

3ER-57 

43.40000  LT 

ES3-94-01 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  ng/g 

3ER-57 

10.00000  LT 

ES3-94-01 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  ^g/g 

3ER-57 

2.53000  LT 

ES3-94-01 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  ng/g 

3ER-57 

125.00000  LT 

ES3-94-0 1 

V 

VANADIUM 

10.30000000  ng/g 

3ER-57 

27.60000  LT 

ES3-94-01 

ZN 

ZINC 

52.30000000  ng/g 

3ER-57 

68.70000 

ES3 -94-02 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  iig/g 

3ER-57 

10.00000  LT 

ES3-94-02 

AG 

SILVER 

LT 

D  0.80300000  ng/g 

3ER-57 

10.00000  LT 

ES3-94-02 

AL 

ALUMINUM 

11100.00000  ng/g 

3ER-57 

112.00000  LT 

ES3-94-02 

AL 

ALUMINUM 

.  D  10100.00000  jig/g 

3ER-57 

112.00000  LT 

ES3-94-02 

AS 

ARSENIC 

3.22000000  ng/g 

3ER-57 

2.35000  LT 

ES3-94-02 

AS 

ARSENIC 

I)  3. 1 1 000000  fig/g 

3ER-57 

2.35000  LT 

ES3-94-02 

BA 

BARIUM 

171.0000000  ng/g 

3ER-57 

5.76000 

ES3-94-02 

BA 

BARIUM 

D  154.0000000  ng'g 

3ER-57 

5.76000 

ES3-94-02 

BE 

BERYLLIUM 

0.56600000  ng'g 

3ER-57 

1.12000  LT 

ES3-94-02 

BE 

BERYLLIUM 

D  0.52400000  ng/g 

3ER-57 

1.12000  LT 

Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Site  ID 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Flag  Unit 

Code  Value  Meas 

Blank  IP 

Flag 

Code 

Rinse  Blank 
Data 

Qua! 

Mas 
Value  Bool 

Chemical  Class :  METALS 

- 

ES3-94-02 

CA 

CALCIUM 

13400.00000  ng/g 

3ER-57 

228.00000 

ES3-94-02 

CA 

CALCIUM 

D  14700.00000  ng/g 

3ER-57 

228.00000 

ES3-94-02 

CD 

CADMIUM 

5.06000000  ng/g 

3ER-57 

6.78000  LT 

ES3-94-02 

CD 

CADMIUM 

D  5.19000000  fig/g 

3ER-57 

6.78000  LT 

ES3-94-02 

CO 

COBALT 

3.78000000  Hg/g 

3ER-57 

25.00000  LT 

ES3-94-02 

CO 

COBALT 

D  4.22000000  Hg/g 

3ER-57 

25.00000  LT 

ES3-94-02 

CR 

CHROMIUM 

14.60000000  ng/g 

3ER-57 

16.80000  LT 

ES3-94-02 

CR 

CHROMIUM 

D  13.20000000  Hg/g 

3ER-57 

16.80000  LT 

ES3 -94-02 

cu 

COPPER 

17.10000000  |ig/g 

3ER-57 

18.80000  LT 

ES3-94-02 

cu 

COPPER 

D  17.90000000  Hg/g 

3ER-57 

18.80000  LT 

ES3-94-02 

FE 

IRON 

12600.00000  Hg/g 

3ER-57 

122.00000 

ES3-94-02 

FE 

IRON 

D  12500.00000  Hg/g 

3ER-57 

122.00000 

ES3-94-02 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  Hg/g 

3ER-57 

0.10000  LT 

ES3-94-02 

HG 

MERCURY 

LT 

D  0.05000000  \kgjg 

3ER-57 

0.10000  LT 

ES3-94-02 

K 

POTASSIUM 

3500.000000  fig/g 

3ER-57 

1240.00000  LT 

ES3-94-02 

K 

POTASSIUM 

D  3180.000000  ng/g 

3ER-57 

1240.00000  LT 

ES3-94-02 

MG 

MAGNESIUM 

5070.000000  jig/g 

3ER-57 

135.00000  LT 

ES3-94-02 

MG 

MAGNESIUM 

D  4970.000000  ng/g 

3ER-57 

135.00000  LT 

ES3-94-02 

MN 

MANGANESE 

290.0000000  \agjg 

3ER-57 

9.67000  LT 

ES3-94-02 

MN 

MANGANESE 

D  288.0000000  jig/g 

3ER-57 

9.67000  LT 

ES3-94-02 

NA 

SODIUM 

200.0000000  ng/g 

3ER-57 

279.00000  LT 

ES3-94-02 

NA 

SODIUM 

D  184.0000000  \ig/g 

3ER-57 

279.00000  LT 

ES3-94-02 

ni 

NICKEL 

8.42000000  jig/g 

3ER-57 

32.10000  LT 

ES3-94-02 

NI 

NICKEL 

D  7.84000000  ng/g 

3ER-57 

32.10000  LT 

ES3-94-02 

PB 

LEAD 

20.80000000  |xg/g 

3ER-57 

43.40000  LT 

ES3-94-02 

PB 

LEAD 

D  31.10000000  ng/g 

3ER-57 

43.40000  LT 

ES3-94-02 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  ^g/g 

3ER-57 

10.00000  LT 

ES3-94-02 

SB 

ANTIMONY 

LT 

D  1.00000000  ^g/g 

3ER-57 

10.00000  LT 

ES3-94-02 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  ng/g 

3ER-57 

2.53000  LT 

ES3-94-02 

SE 

SELENIUM 

LT 

D  0.44900000  \kgjg 

3ER-57 

2.53000  LT 

ES3-94-02 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  ^g 

3ER-57 

125.00000  LT 

ES3-94-02 

TL 

THALLIUM 

LT 

D  34.30000000  \ig!g 

3ER-57 

125.00000  LT 

ES3-94-02 

V 

VANADIUM 

19.10000000  fig/g 

3ER-57 

27.60000  LT 

ES3-94-02 

V 

VANADIUM 

I)  17.90000000  [Lg/g 

3ER-57 

27.60000  LT 

ES3-94-02 

ZN 

ZINC 

99.90000000  jig/g 

3ER-57 

68.70000 

ES3-94-02 

ZN 

ZINC 

D  101.0000000  \igjg 

3ER-57 

68.70000 

ES4-94-01 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  ng/g 

3ER-57 

10.00000  LT 

ES4-94-01 

AG 

SILVER 

LT 

D  0.80300000  Hg/g 

3ER-57 

10.00000  LT 

ES4-94-01 

AL 

ALUMINUM 

11000.00000  ng/g 

3ER-57 

112.00000  LT 

ES4-94-01 

AL 

ALUMINUM 

D  12200.00000  fig/g 

3ER-57 

112.00000  LT 

ES4-94-01 

AS 

ARSENIC 

4.50000000  pg/g 

3ER-57 

2.35000  LT 

ES4-94-01 

AS 

ARSENIC 

D  4.72000000  Hg/g 

3ER-57 

2.35000  LT 

ES4-94-01 

BA 

BARIUM 

130.0000000  \kgjg 

3ER-57 

5.76000 

ES4-94-01 

BA 

BARIUM 

D  134.0000000  Hg/g 

3ER-57 

5.76000 

ES4-94-01 

BE 

BERYLLIUM 

0.59600000  ng/g 

3ER-57 

1.12000  LT 

ES4-94-01 

BE 

BERYLLIUM 

D  0.63200000  \igjg 

3ER-57 

1.12000  LT 

ES4-94-01 

CA 

CALCIUM 

43200.00000  ng/g 

3ER-57 

228.00000 

ES4-94-01 

CA 

CALCIUM 

D  43500.00000  jig/g 

3ER-57 

228.00000 

ES4-94-01 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  Hg/g 

3ER-57 

6.78000  LT 

ES4-94-01 

CD 

CADMIUM 

LT 

D  1.20000000  Hg/g 

3ER-57 

6.78000  LT 

521 


Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Site  ID 

Test  Nine 

Mess 

Bool 

u  mb 

Code  Value  Meas 

Blank  ID 

Rinse  Blank 
Flag  Data 
Code  Qua! 

Meas 
Value  Bool 

Chemical  Class. 

METALS 

- 

ES4-94-01 

CO 

COBALT 

4.38000000  ]ig!% 

3ER-57 

25.00000  LT 

ES4-94-01 

CO 

COBALT 

D  4.69000000  ng/g 

3ER-57 

25.00000  LT 

ES4-94-01 

CR 

CHROMIUM 

14.10000000  jig/g 

3ER-57 

16.80000  LT 

ES4-94-01 

CR 

CHROMIUM 

D  15.50000000  jigfe 

3ER-57 

16.80000  LT 

ES4-94-01 

cu 

COPPER 

11.80000000  figfe 

3ER-57 

18.80000  LT 

ES4-94-01 

cu 

COPPER 

D  12.20000000  jig/g 

3ER-57 

* 

18.80000  LT 

ES4-94-01 

FE 

IRON 

13400.00000  (ig/g 

3ER-57 

122.00000 

ES4-94-01 

FE 

IRON 

D  13900.00000  jig/g 

3ER-57 

122.00000 

ES4-94-01 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  jig/g 

3ER-57 

0.10000  LT 

ES4-94-01 

HG 

MERCURY 

LT 

D  0.05000000  fig/g 

3ER-57 

0.10000  LT 

ES4-94-01 

K 

POTASSIUM 

3530.000000  ng'g 

3ER-57 

1240.00000  LT 

ES4-94-01 

K 

POTASSIUM 

D  3900.000000  ng'g 

3ER-57 

1240.00000  LT 

ES4-94-01 

MG 

MAGNESIUM 

6890.000000  ng/g 

3ER-57 

135.00000  LT 

ES4-94-01 

MG 

MAGNESIUM 

D  7040.000000  jig/g 

3ER-57 

135.00000  LT 

ES4-94-01 

MN 

MANGANESE 

248.0000000  jigfe 

3ER-57 

9.67000  LT 

ES4*94-01 

MN 

MANGANESE 

D  247.0000000  jig/g 

3ER-57 

9.67000  LT 

ES4-94-01 

NA 

SODIUM 

211.0000000  gg/g 

3ER-57 

279.00000  LT 

ES4-94-01 

NA 

SODIUM 

D  224.0000000  pgfe 

3ER-57 

279.00000  LT 

ES4-94-01 

N1 

NICKEL 

8.73000000  jxg/g 

3ER-57 

32.10000  LT 

ES4-94-01 

NI 

NICKEL 

D  10.20000000  ng/g 

3ER-57 

32.10000  LT 

ES4-94-01 

PB 

LEAD 

11.00000000  ng/g 

3ER-57 

43.40000  LT 

ES4-94-01 

PB 

LEAD 

D  13.80000000  jig/g 

3ER-57 

43.40000  LT 

ES4-94-01 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  ng/g 

3ER-57 

10.00000  LT 

ES4-94-01 

SB 

ANTIMONY 

LT 

D  1.00000000  jig/g 

3ER-57 

10.00000  LT 

ES4-94-01 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  \igfg 

3ER-57 

2.53000  LT 

ES4-94-01 

SE 

SELENIUM 

LT 

D  0.44900000  jig/g 

3ER-57 

2.53000  LT 

ES4-94-01 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  fig/g 

3ER-57 

125.00000  LT 

ES4-94-01 

TL 

THALLIUM 

LT 

D  34.30000000  *ig/g 

3ER-57 

125.00000  LT 

ES4-94-01 

V 

VANADIUM 

20.50000000  ng/g 

3ER-57 

27.60000  LT 

ES4-94-01 

V 

VANADIUM 

D  22.60000000  ng/g 

3ER-57 

27.60000  LT 

ES4-94-01 

ZN 

ZINC 

37.40000000  jig/g 

3ER-57 

68.70000 

ES4-94-01 

ZN 

ZINC 

D  38.90000000  jig/g 

3ER-57 

68.70000 

ES4-94-02 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  ng/g 

3ER-57 

10.00000  LT 

ES4-94-02 

AL 

ALUMINUM 

11800.00000  jig/g 

3ER-57 

112.00000  LT 

ES4-94-02 

AS 

ARSENIC 

5.17000000  ng'g 

3ER-57 

2.35000  LT 

ES4-94-02 

BA 

BARIUM 

.  133.0000000  ^g/g 

3ER-57 

5.76000 

ES4-94-02 

BE 

BERYLLIUM 

0.66600000  \ig/g 

3ER-57 

1.12000  LT 

ES4-94-02 

CA 

CALCIUM 

28500.00000  ^ig/g 

3ER-57 

228.00000 

ES4-94-02 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  ng/g 

3ER-57 

6.78000  LT 

ES4-94-02 

CO 

COBALT 

5.11000000  ng/g 

3ER-57 

25.00000  LT 

ES4-94-02 

CR 

CHROMIUM 

15.00000000  ng/g 

3ER-57 

16.80000  LT 

ES4-94-02 

cu 

COPPER 

12.30000000  ng/g 

3ER-57 

18.80000  LT 

ES4-94-02 

FE 

IRON 

14700.00000  ng/g 

3ER-57 

122.00000 

ES4-94-02 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  ng/g 

3ER-57 

0.10000  LT 

ES4-94-02 

K 

POTASSIUM 

3620.000000  ng/g 

3ER-57 

1240.00000  LT 

ES4-94-02 

MG 

MAGNESIUM 

6760.000000  ng/g 

3ER-57 

135.00000  LT 

ES4-94-02 

MN 

MANGANESE 

276.0000000  \igjg 

3ER-57 

9.67000  LT 

ES4-94-02 

NA 

SODIUM 

253.0000000  ng/g 

3ER-57 

279.00000  LT 

ES4-94-02 

NI 

NICKEL 

10.20000000  jxg/g 

3ER-57 

32.10000  LT 

ES4-94-02 

PB 

LEAD 

17.30000000  ng/g 

3ER-57 

43.40000  LT 

522 


523 


Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rinse  Blank 

Mess 

Flag 

Unit 

Flag  Data 

Meat 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  METALS 


ES5-94-01 

ZN 

ZINC 

D  20.70000000  ^ig/g 

3ER-59 

21.50000 

ES  5-94-02 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  jig/g 

3ER-60 

10.00000  LT 

ES5-94-02 

AL 

ALUMINUM 

3990.000000  jig/g 

3ER-60 

112.00000  LT 

ES  5-94-02 

AS 

ARSENIC 

3.30000000  ng/g 

3ER-60 

2.35000  LT 

ES  5-94*02 

BA 

BARIUM 

49.80000000  ng/g 

3ER-60 

2.82000  LT 

ES  5-94*02 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000  fig/g 

3ER-60 

1.12000  LT 

ES  5-94-02 

CA 

CALCIUM 

21100.00000  fig/g 

3ER-60 

160.00000 

ES  5-94-02 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  |ig/g 

3ER-60 

6.78000  LT 

ES  5-94-02 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000  ng/g 

3ER-60 

25.00000  LT 

ES  5-94-02 

CR 

CHROMIUM 

6.61000000  ng/g 

3ER-60 

16.80000  LT 

ES5-94-02 

cu 

COPPER 

6.04000000  fig/g 

3ER-60 

18.80000  LT 

ES  5-94-02 

FE 

IRON 

6530.000000  fig/g 

3ER-60 

77.50000  LT 

ES  5-94-02 

HG 

MERCURY 

0.05520000  ng/g 

3ER-60 

0.10000  LT 

ES5-94-02 

K 

POTASSIUM 

1110.000000  jig/g 

3ER-60 

1350.00000 

ES  5 -94-02 

MG 

M  AGNES  RIM 

3050.000000  ng/g 

3ER-60 

135.00000  LT 

ES5-94-02 

MN 

MANGANESE 

114.0000000  >ig/g 

3ER-60 

9.67000  LT 

ES5-94-02 

NA 

SODIUM 

78.20000000  ng/g 

3ER-60 

279.00000  LT 

ES5-94-02 

N1 

NICKEL 

5.25000000  ^ig/g 

3ER-60 

32.10000  LT 

ES5-94-02 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000  ng/g 

3ER-60 

43.40000  LT 

ES5-94-02 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  >ig/g 

3ER-60 

10.00000  LT 

ES5-94-02 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  jig/g 

3ER-60 

2.53000  LT 

ES5-94-02 

TL 

TH  ALLRIM 

LT 

34.30000000  fig/g 

3ER-60 

125.00000  LT 

ES5-94-02 

V 

VANADRIM 

9.24000000  fig/g 

3ER-60 

27.60000  LT 

ES5-94-02 

ZN 

ZINC 

23.50000000  ^g 

3ER-60 

18.00000  LT 

ES6-94-01 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  |ig/g 

3ER-59 

10.00000  LT 

ES6-94-0 1 

AG 

SILVER 

LT 

D  0.80300000  ng'g 

3ER-59 

10.00000  LT 

ES6-94-01 

AL 

ALUMINUM 

3710.000000  jig/g 

3ER-59 

112.00000  LT 

ES6-94-01 

AL 

ALUMINUM 

D  4220.000000  pg'g 

3ER-59 

112.00000  LT 

ES6-94-01 

AS 

ARSENIC 

9.52000000  ng/g 

3ER-59 

2.35000  LT 

ES6-940 1 

AS 

ARSENIC 

D  4.84000000  fig/g 

3ER-59 

2.35000  LT 

ES6-94-01 

BA 

BARRIM 

145.0000000  ng'g 

3ER-59 

2.88000 

ES6-94-01 

BA 

BARRIM 

D  86.40000000  ng/g 

3ER-59 

2.88000 

ES6-94-01 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

0.42700000  jig/g 

3ER-59 

1.12000  LT 

ES6-94-01 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

D  0.42700000  ptg/g 

3ER-59 

1.12000  LT 

ES6-94-01 

CA 

CALCRIM 

25300.00000  ng/g 

3ER-59 

202.00000 

ES6-94-01 

CA 

CALCRIM 

D  24700.00000  ng/g 

3ER-59 

202.00000 

ES6-94-01 

CD 

CADMIUM 

2.14000000  ng/g 

3ER-59 

6.78000  LT 

ES6-94-01 

CD 

CADMIUM 

D  1.98000000  |ig/g 

3ER-59 

6.78000  LT 

ES6-94-01 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000  fig/g 

3ER-59 

25.00000  LT 

ES6-94-01 

CO 

COBALT 

LT 

D  2.50000000  fig/g 

3ER-59 

25.00000  LT 

ES6-94-01 

CR 

CHROMRTM 

24.80000000  >ig/g 

3ER-59 

16.80000  LT 

ES6-94-0 1 

CR 

CHROMRIM 

D  13.90000000  jig/g 

3ER-59 

16.80000  LT 

ES6-94-01 

CU 

COPPER 

154.0000000  ng/g 

3ER-59 

18.80000  LT 

ES6-94-01 

CU 

COPPER 

D  107.0000000  ^g/g 

3ER-59 

18.80000  LT 

ES6-94-01 

FE 

IRON 

47900.00000  \i%/g 

3ER-59 

77.50000  LT 

ES6-94-01 

FE 

IRON 

D  15100.00000  ng/g 

3ER-59 

77.50000  LT 

ES6-94-01 

HG 

MERCURY 

0.08130000  ng/g 

3ER-59 

0.10000  LT 

ES6-94-01 

HG 

MERCURY 

D  0.07190000  ^g/g 

3ER-59 

0.10000  LT 

ES6-94-01 

K 

POTASSRIM 

961.0000000  jig/g 

3ER-59 

1240.00000  LT 

ES6-94-01 

K 

POTASSRIM 

D  1060.000000  ^g/g 

3ER-59 

1240.00000  LT 

524 


Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rinse  Blank 

Meats 

Flag 

Unit 

Flag  Data  Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qua!  Value  Bool 

ChemicalClass:  METALS 


ES6-94-01 

MG 

MAGNESIUM 

3210.000000  ^g/g 

3ER-59 

135.00000  LT 

ES6-94-01 

MG 

MAGNESIUM 

D  3600.000000  ng/g 

3ER-59 

135.00000  LT 

ES6-94-01 

MN 

MANGANESE 

329.0000000  ng/g 

3ER-59 

9.67000  LT 

ES6-94-0 1 

MN 

MANGANESE 

D  216.0000000  iig/g 

3ER-59 

9.67000  LT 

ES6-94-01 

NA 

SODIUM 

88.30000000  jigfg 

3ER-59 

279.00000  LT 

ES6-94-01 

NA 

SODIUM 

D  114.0000000  fig/g 

3ER-59 

279.00000  LT 

ES6-94-0 1 

NI 

NICKEL 

35.70000000  *ig/g 

3ER-59 

32.10000  LT 

ES6-94-01 

NI 

NICKEL 

D  10.80000000  ng/g 

3ER-59 

32.10000  LT 

ES6-94-01 

PB 

LEAD 

1500.000000  fig/g 

3ER-59 

43.40000  LT 

ES6-94-01 

PB 

LEAD 

D  1600.000000  jig/g 

3ER-59 

43.40000  LT 

ES6-94-01 

SB 

ANTIMONY 

15.50000000  ng/g 

3ER-59 

10.00000  LT 

ES6-94-01 

SB 

ANTIMONY 

D  16.00000000  ng/g 

3ER-59 

10.00000  LT 

ES6-94-01 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  fig/g 

3ER-59 

2.53000  LT 

ES6-94-01 

SE 

SELENIUM 

LT 

D  0.44900000  |xg/g 

3ER-59 

2.53000  LT 

ES6-94-01 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  *ig/g 

3ER-59 

125.00000  LT 

ES6-94-01 

TL 

THALLIUM 

LT 

D  34.30000000  jig/g 

3ER-59 

125.00000  LT 

ES6-94-01 

V 

VANADIUM 

7.88000000  ng/g 

3ER-59 

27.60000  LT 

ES6-94-0 1 

V 

VANADIUM 

D  9.18000000  fig/g 

3ER-59 

27.60000  LT 

ES  6-94-01 

ZN 

ZINC 

843.0000000  ng/g 

3ER-59 

21.50000 

ES6-94-01 

ZN 

ZINC 

D  402.0000000  fig/g 

3ER-59 

21.50000 

ES7-94-01 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  ng/g 

3ER-59 

10.00000  LT 

ES7-94-01 

AG 

SILVER 

LT 

D  0.80300000  ng/g 

3ER-59 

10.00000  LT 

ES7-94-01 

AL 

ALUMINUM 

4870.000000  jig/g 

3ER-59 

112.00000  LT 

ES7-94-01 

AL 

ALUMINUM 

D  4980.000000  fig/g 

3ER-59 

112.00000  LT 

ES7-94-01 

AS 

ARSENIC 

12.10000000  ng/g 

3ER-59 

2.35000  LT 

ES  7-94-01 

AS 

ARSENIC 

D  9.57000000  gg/g 

3ER-59 

2.35000  LT 

ES7-94-0 1 

BA 

BARIUM 

123.0000000  fig/g 

3ER-59 

2.88000 

ES7-94-01 

BA 

BARIUM 

D  115.0000000  ng/g 

3ER-59 

2.88000 

ES7-94-01 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000  ^ig/g 

3ER-59 

1.12000  LT 

ES7-94-0 1 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

D  0.42700000  jig/g 

3ER-59 

1.12000  LT 

ES7-94-01 

CA 

CALCIUM 

66000.00000  jig/g 

3ER-59 

202.00000 

ES7-94-0 1 

CA 

CALCIUM 

D  52600.00000  ng/g 

3ER-59 

202.00000 

ES7-94-01 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  jig/g 

3ER-59 

6.78000  LT 

ES7-94-01 

CD 

CADMIUM 

LT 

D  1.20000000  jig/g 

3ER-59 

6.78000  LT 

ES7-94-0 1 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000  ng/g 

3ER-59 

25.00000  LT 

ES7-94-01 

CO 

COBALT 

LT 

D  2.50000000  *ig/g 

3ER-59 

25.00000  LT 

ES7-94-01 

CR 

CHROMIUM 

11.70000000  ng/g 

3ER-59 

16.80000  LT 

ES7-94-01 

CR 

CHROMIUM 

D  1 1.80000000  ng/g 

3ER-59 

16.80000  LT 

ES7-94-01 

cu 

COPPER 

12.30000000  ng/g 

3ER-59 

18.80000  LT 

ES7-94-01 

cu 

COPPER 

D  12.90000000  ng/g 

3ER-59 

18.80000  LT 

ES7-94-01 

FE 

IRON 

6130.000000  Hg/g 

3ER-59 

77.50000  LT 

ES7-94-0 1 

FE 

IRON 

D  7330.000000  pgfe 

3ER-59 

77.50000  LT 

ES7-94-01 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  ng/g 

3ER-59 

0.10000  LT 

ES7-94-01 

HG 

MERCURY 

LT 

D  0.05000000  ng/g 

3ER-59 

0.10000  LT 

ES7-94-01 

K 

POTASSIUM 

1510.000000  ng/g 

3ER-59 

1240.00000  LT 

ES7-94-01 

K 

POTASSIUM 

D  1670.000000  ng/g 

3ER-59 

1240.00000  LT 

ES7-94-01 

MG 

MAGNESIUM 

4950.000000  fig/g 

3ER-59 

135.00000  LT 

ES7-94-01 

MG 

MAGNESIUM 

D  8180.000000 

3ER-59 

135.00000  LT 

ES7-94-01 

MN 

MANGANESE 

157.0000000  *ig/g 

3ER-59 

9.67000  LT 

ES7-94-01 

MN 

MANGANESE 

D  176.0000000  ng/g 

3ER-59 

9.67000  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rinse  Blank 

Meas 

Unit 

Flag  Data 

Meas 

stem 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qua) 

Value  Bool 

ChemicalClass:  METALS 


ES7-94-01 

NA 

SODIUM 

105.0000000  ng/g 

3ER-59 

279.00000  LT 

ES7-94-01 

NA 

SODIUM 

D  101.0000000 

3ER-59 

279.00000  LT 

ES7-94-01 

N1 

NICKEL 

4.66000000  ng/g 

3ER-59 

32.10000  LT 

ES7-94-01 

N1 

NICKEL 

D  5.60000000  ng/g 

3ER-59 

32.10000  LT 

ES7-94-01 

PB 

LEAD 

70.90000000  \Lgfg 

3ER-59 

43.40000  LT 

ES7-94-01 

PB 

LEAD 

D  96.40000000  ng'g 

3ER-59 

43.40000  LT 

ES7-94-0 1 

SB 

ANTIMONY 

1.39000000  fig/g 

3ER-59 

10.00000  LT 

ES7-94-0 1 

SB 

ANTIMONY 

LT 

D  1.00000000  *ig/g 

3ER-59 

10.00000  LT 

ES7-94-01 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  >ig/g 

3ER-59 

2.53000  LT 

ES7-94-0 1 

SE 

SELENIUM 

LT 

D  0.44900000  \igjg 

3ER-59 

2.53000  LT 

ES7-94-01 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  ng/g 

3ER-59 

125.00000  LT 

ES7-94-01 

TL 

THALLIUM 

LT 

D  34.30000000  ^g/g 

3ER-59 

125.00000  LT 

ES7-94-01 

V 

VANADIUM 

9.28000000  ^ig/g 

3ER-59 

27.60000  LT 

ES7-94-01 

V 

VANADIUM 

D  12.00000000  jig/g 

3ER-59 

27.60000  LT 

ES  7-94-01 

ZN 

ZINC 

52.70000000  ng/g 

3ER-59 

21.50000 

ES7-94-01 

ZN 

ZINC 

D  52.30000000  ng/g 

3ER-59 

21.50000 

ES8-94-01 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  ng/g 

3ER-60 

10.00000  LT 

ES8-94-01 

AL 

ALUMINUM 

7270.000000  ng/g 

3ER-60 

112.00000  LT 

ES  8-94-01 

AS 

ARSENIC 

7.36000000  yg'g 

3ER-60 

2.35000  LT 

ES8-94-01 

BA 

BARIUM 

88.90000000  jig/g 

3ER-60 

2.82000  LT 

ES8-94-01 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000  )ig!g 

3ER-60 

1.12000  LT 

ES  8-94-01 

CA 

CALCIUM 

43400.00000  ng/g 

3ER-60 

160.00000 

ES8-94-01 

CD 

CADMIUM 

6.00000000  fig/g 

3ER-60 

6.78000  LT 

ES8-94-01 

CO 

COBALT 

3.34000000  yg/g 

3ER-60 

25.00000  LT 

ES8-94-01 

CR 

CHROMIUM 

49.20000000  fig/g 

3ER-60 

16.80000  LT 

ES8-94-01 

cu 

COPPER 

18.90000000  fig/g 

3ER-60 

18.80000  LT 

ES8-94-0 1 

FE 

IRON 

10600.00000  fig/g 

3ER-60 

77.50000  LT 

ES8-94-01 

HG 

MERCURY 

0.06180000  ng/g 

3ER-60 

0.10000  LT 

ES8-94-01 

K 

POTASSIUM 

2330.000000  ng/g 

3ER-60 

1350.00000 

ES8-94-0 1 

MG 

MAGNESIUM 

4900.000000  fig/g 

3ER-60 

135.00000  LT 

ES8-94-01 

MN 

MANGANESE 

212.0000000  fig/g 

3ER-60 

9.67000  LT 

ES8-94-01 

NA 

SODIUM 

97.60000000  ng/g 

3ER-60 

279.00000  LT 

ES8-94-0 1 

NI 

NICKEL 

11.20000000  Hg/g 

3ER-60 

32.10000  LT 

ES8-94-0 1 

PB 

LEAD 

75.80000000  ng/g 

3ER-60 

43.40000  LT 

ES8-94-01 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  ^ig/g 

3ER-60 

10.00000  LT 

ES8-94-0 1 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  ^ig/g 

3ER-60 

2.53000  LT 

ES8-94-01 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  ng/g 

3ER-60 

125.00000  LT 

ES8-94-0 1 

V 

VANADIUM 

12.80000000  ^g/g 

3ER-60 

27.60000  LT 

ES8-94-01 

ZN 

ZINC 

107.0000000  ng/g 

3ER-60 

18.00000  LT 

ES8-94-02 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  ^g/g 

3ER-59 

10.00000  LT 

ES  8-94-02 

AL 

ALUMINUM 

7070.000000  \igfg 

3ER-59 

112.00000  LT 

ES  8-94-02 

AS 

ARSENIC 

67.00000000  jig/g 

3ER-59 

2.35000  LT 

ES  8-94-02 

BA 

BARIUM 

232.0000000  ng/g 

3ER-59 

2.88000 

ES  8-94-02 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000  yg/g 

3ER-59 

1.12000  LT 

ES  8-94-0  2 

CA 

CALCrUM 

32300.00000  ng/g 

3ER-59 

202.00000 

ES8-94-02 

CD 

CADMIUM 

1.69000000  fig/g 

3ER-59 

6.78000  LT 

ES8-94-02 

CO 

COBALT 

15.30000000  ng/g 

3ER-59 

25.00000  LT 

ES8-94-02 

CR 

CHROMIUM 

19.10000000  ng/g 

3ER-59 

16.80000  LT 

ES8-94-02 

CU 

COPPER 

3800.000000  ng/g 

3ER-59 

18.80000  LT 

ES8-9402 

FE 

IRON 

36800.00000  \igjg 

3ER-59 

77.50000  LT 

526 


Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rinse  Blank 

Meas 

Flag 

link 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  Q) 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  METALS 


ES8-94-02 

HG 

MERCURY 

0.84900000  yg/g 

3ER-59 

0.10000  LT 

ES8-94-02 

K 

POTASSIUM 

1420.000000  yg/g 

3ER-59 

1240.00000  LT 

ES8-94-02 

MG 

MAGNESIUM 

5090.000000  yg/g 

3ER-59 

135.00000  LT 

ES8-94-02 

MN 

MANGANESE 

250.0000000  yg/g 

3ER-59 

9.67000  LT 

ES8-94-02 

NA 

SODIUM 

912.0000000  yg/g 

3ER-59 

279.00000  LT 

ES8-94-02 

NI 

NICKEL 

11.90000000  yg/g 

3ER-59 

32.10000  LT 

ES8-94-02 

PB 

LEAD 

224.0000000  yg/g 

3ER-59 

43.40000  LT 

ES8-94-02 

SB 

ANTIMONY 

9.94000000  yg/g 

3ER-59 

10.00000  LT 

ES  8-94-02 

SE 

SELENIUM 

0.73300000  yg/g 

3ER-59 

2.53000  LT 

ES8-94-02 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  yg/g 

3ER-59 

125.00000  LT 

ES8-94-02 

V 

VANADIUM 

11.10000000  yg/g 

3ER-59 

27.60000  LT 

ES8-94-02 

ZN 

ZINC 

594.0000000  yg/g 

3ER-59 

21.50000 

ES  8-94-03 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  yg/g 

3ER-60 

10.00000  LT 

ES8-94-03 

AG 

SILVER 

LT 

D  0.80300000  yg'g 

3ER-60 

10.00000  LT 

ES8-94-03 

AL 

ALUMINUM 

7460.000000  yg/g 

3ER-60 

112.00000  LT 

ES8-94-03 

AL 

ALUMINUM 

D  7320.000000  yg/g 

3ER-60 

112.00000  LT 

ES  8-94-03 

AS 

ARSENIC 

19.80000000  yg/g 

3ER-60 

2.35000  LT 

ES8-94-03 

AS 

ARSENIC 

D  38.00000000  yg/g 

3ER-60 

2.35000  LT 

ES8-94-03 

BA 

BARIUM 

118.0000000  yg/g 

3ER-60 

2.82000  LT 

ES8-94-03 

BA 

BARIUM 

D  141.0000000  yg/g 

3ER-60 

2.82000  LT 

ES8-94-03 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000  yg/g 

3ER-60 

1.12000  LT 

ES8-94-03 

BE 

BERYLLIUM 

D  0.50100000  yg/g 

3ER-60 

1.12000  LT 

ES8-94-03 

CA 

CALCIUM 

36200.00000  yg/g 

3ER-60 

160.00000 

ES8-94-03 

CA 

CALCIUM 

D  39000.00000  yg/g 

3ER-60 

160.00000 

ES8-94-03 

CD 

CADMIUM 

1.53000000  yg/g 

3ER-60 

6.78000  LT 

ES8-94-03 

CD 

CADMIUM 

LT 

D  1.20000000  yg/g 

3ER-60 

6.78000  LT 

ES8-94-03 

CO 

COBALT 

3.90000000  yg/g 

3ER-60 

25.00000  LT 

ES8-94-03 

CO 

COBALT 

D  3.68000000  yg/g 

3ER-60 

25.00000  LT 

ES8-94-03 

CR 

CHROMIUM 

18.70000000  yg/g 

3ER-60 

16.80000  LT 

ES8-94-03 

CR 

CHROMIUM 

D  18.60000000  yg/g 

3ER-60 

16.80000  LT 

ES8-94-03 

CU 

COPPER 

62.00000000  yg/g 

3ER-60 

18.80000  LT 

ES8-94-03 

CU 

COPPER 

D  104.0000000  yg/g 

3ER-60 

18.80000  LT 

ES8-94-03 

FE 

IRON 

11300.00000  yg/g 

3ER-60 

77.50000  LT 

ES8-94-03 

FE 

IRON 

D  14500.00000  yg/g 

3ER-60 

77.50000  LT 

ES8-94-03 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  yg/g 

3ER-60 

0.10000  LT 

ES8-94-03 

HG 

MERCURY 

LT 

D  0.05000000  yg/g 

3ER-60 

0.10000  LT 

ES8-94-03 

K 

POTASSIUM 

2290.000000  fig/g 

3ER-60 

1350.00000 

ES8-94-03 

K 

POTASSIUM 

D  2330.000000  yg/g 

3ER-60 

1350.00000 

ES8-94-03 

MG 

MAGNESIUM 

5320.000000  yg/g 

3ER-60 

135.00000  LT 

ES8-94-03 

MG 

MAGNESIUM 

D  5350.000000  yg/g 

3ER-60 

135,00000  LT 

ES8-94-03 

MN 

MANGANESE 

305.0000000  yg/g 

3ER-60 

9.67000  LT 

ES  8-94-03 

MN 

MANGANESE 

D  313.0000000  yg/g 

3ER-60 

9.67000  LT 

ES8-94-03 

NA 

SODIUM 

129.0000000  yg/g 

3ER-60 

279.00000  LT 

ES8-94-03 

NA 

SODIUM 

D  135.0000000  yg/g 

3ER-60 

279.00000  LT 

ES8-94-03 

NI 

NICKEL 

8.93000000  yg/g 

3ER-60 

32.10000  LT 

ES8-94-03 

NI 

NICKEL 

D  13.60000000  yg/g 

3ER-60 

32.10000  LT 

ES8-94-03 

PB 

LEAD 

91.80000000  yg/g 

3ER-60 

43.40000  LT 

ES8-94-03 

PB 

LEAD 

D  75.00000000  yg/g 

3ER-60 

43.40000  LT 

ES8-94-03 

SB 

ANTIMONY 

5.52000000  yg/g 

3ER-60 

10.00000  LT 

ES8-94-03 

SB 

ANTIMONY 

D  6.71000000  yg/g 

3ER-60 

10.00000  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rinse  Blank 

Me« 

n* 

Unit 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Cod* 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  METALS 


ES8-94-03 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  Mg/g 

3ER-60 

2.53000  LT 

ES8-94-03 

SE 

SELENIUM 

LT 

D  0.44900000  Mg/g 

3ER-60 

2.53000  LT 

ES8-94-03 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  Mg/g 

3ER-60 

125.00000  LT 

ES8-94-03 

TL 

THALLIUM 

LT 

D  34.30000000  Mg/g 

3ER-60 

125.00000  LT 

ES8-94-03 

V 

VANADIUM 

12.50000000  Mg/g 

3ER-60 

27.60000  LT 

ES8-94-03 

V 

VANADIUM 

D  1 1.70000000  Mg/g 

3ER-60 

27.60000  LT 

ES8-94-03 

ZN 

ZINC 

136.0000000  Mg/g 

3ER-60 

18.00000  LT 

ES8-94-03 

ZN 

ZINC 

D  126.0000000  Mg/g 

3ER-60 

18.00000  LT 

ES9-94-01 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  jig/g 

3ER-56 

10.00000  LT 

ES9-94-01 

AG 

SILVER 

LT 

D  0.80300000  Mg/g 

3ER-56 

10.00000  LT 

ES9-94-01 

AL 

ALUMINUM 

7930.000000  Mg/g 

3ER-56 

112.00000  LT 

ES9-94-01 

AL 

ALUMINUM 

D  8820.000000  Mg/g 

3ER-56 

112.00000  LT 

ES9-94-01 

AS 

ARSENIC 

4.61000000  ^tg/g 

3ER-56 

117.00000  LT 

ES9-94-01 

AS 

ARSENIC 

D  4.98000000  Mg/g 

3ER-56 

117.00000  LT 

ES9-94-01 

BA 

BARIUM 

394.0000000  Mg/g 

3ER-56 

2.82000  LT 

ES9-94-01 

BA 

BARIUM 

D  722.0000000  Mg/g 

3ER-56 

2.82000  LT 

ES9-94-01 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000  ng/g 

3ER-56 

1.12000  LT 

ES9-94-01 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

D  0.42700000  Mg/g 

3ER-56 

1.12000  LT 

ES9-94-01 

CA 

CALCIUM 

14700.00000  Mg/g 

3ER-56 

115.00000 

ES9-94-01 

CA 

CALCIUM 

D  33100.00000  Mg/g 

3ER-56 

115.00000 

ES9-94-01 

CD 

CADMIUM 

20.00000000  Mg/g 

3ER-56 

6.78000  LT 

ES9-94-01 

CD 

CADMIUM 

D  38.00000000  Mg/g 

3ER-56 

6.78000  LT 

ES9-94-01 

CO 

COBALT 

3.98000000  fig/g 

3ER-56 

25.00000  LT 

ES9-94-01 

CO 

COBALT 

D  3.32000000  Mg/g 

3ER-56 

25.00000  LT 

ES9-94-0 1 

CR 

CHROMIUM 

17.60000000  Mg/g 

3ER-56 

16.80000  LT 

ES9-94-01 

CR 

CHROMIUM 

D  62.80000000  Mg/g 

3ER-56 

16.80000  LT 

ES9-94-01 

cu 

COPPER 

434.0000000  Mg/g 

3ER-56 

18.80000  LT 

ES9-94-01 

cu 

COPPER 

D  736.0000000  Mg/g 

3ER-56 

18.80000  LT 

ES9-94-0 1 

FE 

IRON 

10200.00000  Mg/g 

3ER-56 

77.50000  LT 

ES9-94-0 1 

FE 

IRON 

D  12800.00000  Mg/g 

3ER-56 

77.50000  LT 

ES9-94-01 

HG 

MERCURY 

0.05780000  Mg/g 

3ER-56 

J 

0.10000  LT 

ES9-94-01 

HG 

MERCURY 

D  0.06850000  Mg/g 

3ER-56 

J 

0.10000  LT 

ES9-94-01 

K 

POTASSIUM 

2250.000000  Mg/g 

3ER-56 

1240.00000  LT 

ES9-94-01 

K 

POTASSIUM 

D  2120.000000  Mg'g 

3ER-56 

1240.00000  LT 

ES9-94-01 

MG 

MAGNESIUM 

4920.000000  Mg/g 

3ER-56 

135.00000  LT 

ES9-94-01 

MG 

MAGNESIUM 

D  6120.000000  Mg/g 

3ER-56 

135.00000  LT 

ES9-94-01 

MN 

MANGANESE 

211.0000000  Mg/g 

3ER-56 

9.67000  LT 

ES9-94-01 

MN 

MANGANESE 

D  223.0000000  Mg/g 

3ER-56 

9.67000  LT 

ES9-94-01 

NA 

SODIUM 

125.0000000  \igjg 

3ER-56 

279.00000  LT 

ES9-94-01 

NA 

SODIUM 

D  122.0000000  Mg/g 

3ER-56 

279.00000  LT 

ES9-94-01 

NI 

NICKEL 

13.60000000  Mg/g 

3ER-56 

32.10000  LT 

ES9-94-01 

N1 

NICKEL 

D  22.40000000  Mg/g 

3ER-56 

32.10000  LT 

ES9-94-01 

PB 

LEAD 

836.0000000  Mg/g 

3ER-56 

H 

I 

43.40000  LT 

ES9-94-01 

PB 

LEAD 

D  1700.000000  Mg/g 

3ER-56 

H 

I 

43.40000  LT 

ES9-94-01 

SB 

ANTIMONY 

24.60000000  Mg/g 

3ER-56 

60.00000  LT 

ES9-94-01 

SB 

ANTIMONY 

D  33.50000000  Mg/g 

3ER-56 

60.00000  LT 

ES9-94-0I 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  Mg/g 

3ER-56 

97.10000  LT 

ES9-94-01 

SE 

SELENIUM 

LT 

D  0.44900000  Mg/g 

3ER-56 

97.10000  LT 

ES9-94-01 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  Mg/g 

3ER-56 

125.00000  LT 

ES9-94-01 

TL 

THALLIUM 

LT 

D  34.30000000  Mg/g 

3ER-56 

125.00000  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rinse  Blank 

Meas 

Flag 

Unit 

Flag  Data  Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qua!  Value  Bool 

Chemical  Class:  METALS 


ES9-94-01 

V 

VANADIUM 

11.40000000  fig/g 

3ER-56 

27.60000  LT 

ES9-94-01 

V 

VANADIUM 

D  12.10000000  jig/g 

3ER-56 

27.60000  LT 

ES9-94-01 

ZN 

ZINC 

492.0000000  (ig/g 

3ER-56 

18.00000  LT 

ES9-94-01 

ZN 

ZINC 

D  840.0000000  ng/g 

3ER-56 

18.00000  LT 

ES9-94-02 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  ng/g 

3ER-64 

10.00000  LT 

ES9-94-02 

AL 

ALUMINUM 

6960.000000  ng/g 

3ER-64 

112.00000  LT 

ES9-94-02 

AS 

ARSENIC 

4.02000000  ng/g 

3ER-64 

2.35000  LT 

ES9-94-02 

BA 

BARIUM 

91.60000000  \igfg 

3ER-64 

2.82000  LT 

ES9-94-02 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000  ng/g 

3ER-64 

1.12000  LT 

ES9-94-02 

CA 

CALCIUM 

14100.00000  ng/g 

3ER-64 

105.00000  LT 

ES9-94-02 

CD 

CADMIUM 

1.47000000  jtgfe 

3ER-64 

6.78000  LT 

ES9-94-02 

CO 

COBALT 

2.91000000  jig/g 

3ER-64 

25.00000  LT 

ES9-94-02 

CR 

CHROMIUM 

10.50000000  ng/g 

3ER-64 

16.80000  LT 

ES9-94-02 

CU 

COPPER 

25.50000000  (ig/g 

3ER-64 

I 

18.80000  LT 

ES9-94-02 

FE 

IRON 

9640.000000  ng/g 

3ER-64 

77.50000  LT 

ES9-94-02 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  >ig/g 

3ER-64 

0.10000  LT 

ES9-94-02 

K 

POTASSIUM 

2050.000000  ng/g 

3ER-64 

1240.00000  LT 

ES9-94-02 

MG 

MAGNESIUM 

4340.000000  ng/g 

3ER-64 

135.00000  LT 

ES9-94-02 

MN 

MANGANESE 

191.0000000  fig/g 

3ER-64 

9.67000  LT 

ES9-94-02 

NA 

SODIUM 

123.0000000  |ig/g 

3ER-64 

279.00000  LT 

ES9-94-02 

NI 

NICKEL 

7.44000000  (ig/g 

3ER-64 

32.10000  LT 

ES9-94-02 

PB 

LEAD 

59.50000000  jig/g 

3ER-64 

43.40000  LT 

ES9-94-02 

SB 

ANTIMONY 

1.66000000  fig/g 

3ER-64 

10.00000  LT 

ES9-94-02 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  *ig/g 

3ER-64 

2.53000  LT 

ES9-94-02 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  ng/g 

3ER-64 

125.00000  LT 

ES9-94-02 

V 

VANADIUM 

13.20000000  jig/g 

3ER-64 

27.60000  LT 

ES9-94-02 

ZN 

ZINC 

57.00000000  ng/g 

3ER-64 

I 

18.00000  LT 

ESA-94-01 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  \ig/g 

3ER-56 

10.00000  LT 

ESA-94-01 

AG 

SILVER 

LT 

D  0.80300000  \igjg 

3ER-56 

10.00000  LT 

ESA-94-01 

AL 

ALUMINUM 

4890.000000  ng/g 

3ER-56 

112.00000  LT 

ESA-94-01 

AL 

ALUMINUM 

D  4770.000000  \Lg/g 

3ER-56 

112.00000  LT 

ESA-94-01 

AS 

ARSENIC 

3.69000000  \ig/g 

3ER-56 

117.00000  LT 

ESA-94-0 1 

AS 

ARSENIC 

D  3.68000000  ng/g 

3ER-56 

117.00000  LT 

ESA-94-01 

BA 

BARRfM 

60.50000000  \igjg 

3ER-56 

2.82000  LT 

ESA-94-01 

BA 

BARIUM 

D  52.60000000  \ig/g 

3ER-56 

2.82000  LT 

ESA-94-01 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000  ^ig/g 

3ER-56 

1.12000  LT 

ESA-94-01 

BE 

BERYLLIUM  - 

LT 

D  0.42700000  fxg/g 

3ER-56 

1.12000  LT 

ESA-94-01 

CA 

CALCIUM 

27700.00000  ng (g 

3ER-56 

115.00000 

ESA-94-01 

CA 

CALCIUM 

D  24500.00000  \igjg 

3ER-56 

115.00000 

ESA-94-01 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  \igfg 

3ER-56 

6.78000  LT 

ESA-94-01 

CD 

CADMIUM 

LT 

D  1.20000000  \igj g 

3ER-56 

6.78000  LT 

ESA-94-01 

CO 

COBALT 

2.92000000  ^ig/g 

3ER-56 

25.00000  LT 

ESA-94-01 

CO 

COBALT 

D  3.10000000  \igfg 

3ER-56 

25.00000  LT 

ESA-94-01 

CR 

CHROMIUM 

8.59000000  jig/g 

3ER-56 

16.80000  LT 

ESA-94-01 

CR 

CHROMIUM 

D  11.90000000  fig/g 

3ER-56 

16.80000  LT 

ESA-94-01 

CU 

COPPER 

6.58000000  ng/g 

3ER-56 

18.80000  LT 

ESA-94-01 

CU 

COPPER 

D  7.26000000  \ig/g 

3ER-56 

18.80000  LT 

ESA-94-01 

FE 

IRON 

8170.000000  \ig/g 

3ER-56 

77.50000  LT 

ESA-94-01 

FE 

IRON 

D  8060.000000  \ig/g 

3ER-56 

77.50000  LT 

ESA-94-01 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  \ig/g 

3ER-56 

J 

0.10000  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rime  Blank 

Meas 

Unit 

Fla{  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  METALS 


ESA-94-01 

HG 

MERCURY 

LT 

D  0.05000000  jig/g 

3ER-56 

J 

0.10000  LT 

ESA-94-01 

K 

POTASSIUM 

1420  000000  ng/g 

3ER-56 

1240.00000  LT 

ESA-94-01 

K 

POTASSIUM 

D  1080.000000  jig^g 

3ER-56 

1240.00000  LT 

ESA-94-01 

MG 

MAGNESIUM 

4500.000000  ng/g 

3ER-56 

135.00000  LT 

ESA-94-01 

MG 

MAGNESIUM 

D  3950.000000  jig/g 

3ER-56 

135.00000  LT 

ESA-94-01 

MN 

MANGANESE 

139.0000000  *ig/g 

3ER-56 

9.67000  LT 

ESA-94-01 

MN 

MANGANESE 

D  119.0000000  \ig/g 

3ER-56 

9.67000  LT 

ESA-94-01 

NA 

SODIUM 

1 19.0000000  ng/g 

3ER-56 

279.00000  LT 

ESA-94-01 

NA 

SODIUM 

D  105.0000000  jig/g 

3ER-56 

279.00000  LT 

ESA-94-01 

N1 

NICKEL 

6.42000000  >ig/g 

3ER-56 

32.10000  LT 

ESA-94-01 

NI 

NICKEL 

D  5.67000000  jig/g 

3ER-56 

32.10000  LT 

ESA-94-01 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000  jig/g 

3ER-56 

H 

I 

43.40000  LT 

ESA-94-01 

PB 

LEAD 

LT 

D  7.44000000  ng/g 

3ER-56 

H 

I 

43.40000  LT 

ESA-94-01 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  ng/g 

3ER-56 

60.00000  LT 

ESA-94-01 

SB 

ANTIMONY 

LT 

D  1.00000000  ng/g 

3ER-56 

60.00000  LT 

ESA-94-01 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  jig/g 

3ER-56 

97.10000  LT 

ESA-94-01 

SE 

SELENIUM 

LT 

D  0.44900000  ytgjg 

3ER-56 

97.10000  LT 

ESA-94-01 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  jig/g 

3ER-56 

125.00000  LT 

ESA-94-01 

TL 

THALLIUM 

LT 

I)  34.30000000  ng/g 

3ER-56 

125.00000  LT 

ESA-94-01 

V 

VANADIUM 

11.10000000  ng/g 

3ER-56 

27.60000  LT 

ESA-94-01 

V 

VANADIUM 

D  12.00000000  ^g/g 

3ER-56 

27.60000  LT 

ESA-94-01 

ZN 

ZINC 

37.20000000  ng/g 

3ER-56 

18.00000  LT 

ESA-94-01 

ZN 

ZINC 

D  40.50000000  jig/g 

3ER-56 

18.00000  LT 

ESA-94-02 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  \igjg 

3ER-55 

10.00000  LT 

ESA-94-02 

AL 

ALUMINIFM 

4110.000000  \igjg 

3ER-55 

112.00000  LT 

ESA-94412 

AS 

ARSENIC 

3.78000000  ytgjg 

3ER-55 

117.00000  LT 

ESA-94-02 

BA 

BARIUM 

46.00000000  *ig/g 

3ER-55 

2.88000 

ESA-94-02 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000  ng/g 

3ER-55 

1.12000  LT 

ESA-94412 

CA 

CALCRIM 

24900.00000  ng/g 

3ER-55 

242.00000 

ESA-94-02 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  ng/g 

3ER-55 

6.78000  LT 

ESA-94-02 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000  ng/g 

3ER-55 

25.00000  LT 

ESA-94-02 

CR 

CHROMRIM 

7.96000000  ng/g 

3ER-55 

16.80000  LT 

ESA-94-02 

cu 

COPPER 

9.18000000  ng/g 

3ER-55 

18.80000  LT 

ESA-94412 

FE 

IRON 

7860  000000  ^g/g 

3ER-55 

77.50000  LT 

ESA-94-02 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  jig/g 

3ER-55 

J 

0.10000  LT 

ESA-94412 

K 

POTASSRFM 

891.0000000  ng'g 

3ER-55 

1240.00000  LT 

ESA-94-02 

MG 

MAGNESRIM 

3650.000000  ytgjg 

3ER-55 

135.00000  LT 

ESA-94-02 

MN 

MANGANESE 

103.0000000  ng'g 

3ER-55 

9.67000  LT 

ESA-94-02 

NA 

SODRTM 

1 13.0000000  \ig/g 

3ER-55 

279.00000  LT 

ESA-94412 

NI 

NICKEL 

5.15000000  jig/g 

3ER-55 

32.10000  LT 

ESA-94412 

PB 

LEAD 

8.11000000  ng/g 

3ER-55 

H 

I 

43.40000  LT 

ESA-94-02 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  \igjg 

3ER-55 

60.00000  LT 

ESA-94-02 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  fig/g 

3ER-55 

97.10000  LT 

ESA-94-02 

TL 

TH  ALLRIM 

LT 

34.30000000  \igjg 

3ER-55 

125.00000  LT 

ESA-94-02 

V 

VANADRM 

10.90000000  \igjg 

3ER-55 

27.60000  LT 

ESA-94-02 

ZN 

ZINC 

41.10000000  ng/g 

3ER-55 

18.00000  LT 

ESB-94-01 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  ng/g 

3ER-63 

10.00000  LT 

ESB-94-01 

AL 

ALUMINIFM 

2260.000000  jig/g 

3ER-63 

112.00000  LT 

ESB-94-01 

AS 

ARSENIC 

15.10000000  \igjg 

3ER-63 

2.35000  LT 

ESB-94-01 

BA 

BARIUM 

21.90000000  ng/g 

3ER-63 

3.04000 

530 


Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Site  ID 

Test  Name 

Mtfts 

Bool 

Flag  Unit 

Code  Value  Meas 

Blank  ID 

Flag 

Code 

Rinse  Blank 
Data 

Qual 

Meas 
Value  Bool 

Chemical  Class: 

METALS 

-- 

ESB-94-01 

BE 

BERYLLIUM 

0.66700000  ng/g 

3ER-63 

1.12000  LT 

ESB-94-01 

CA 

CALCIUM 

21300.00000  ng/g 

3ER-63 

136.00000 

ESB-94-01 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  (ig/g 

3ER-63 

6.78000  LT 

ESB-94-01 

CO 

COBALT 

6.80000000  ng/g 

3ER-63 

25.00000  LT 

ESB-94-01 

CR 

CHROMIUM 

3.16000000  (ig/g 

3ER-63 

I 

16.80000  LT 

ESB-94-01 

CU 

COPPER 

16.00000000  ng/g 

3ER-63 

18.80000  LT 

ESB-94-01 

FE 

IRON 

3300.000000  jig/g 

3ER-63 

77.50000  LT 

ESB-94-01 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  ng/g 

3ER-63 

0.10000  LT 

ESB-94-01 

K 

POTASSIUM 

735.0000000  ng/g 

3ER-63 

1240.00000  LT 

ESB-94-01 

MG 

MAGNESIUM 

1300.000000  fig/g 

3ER-63 

135.00000  LT 

ESB94-01 

MN 

MANGANESE 

69.00000000  ng/g 

3ER-63 

9.67000  LT 

ESB-94-01 

NA 

SODIUM 

203.0000000  ng/g 

3ER-63 

279.00000  LT 

ESB-94-01 

NI 

NICKEL 

5.15000000  ng/g 

3ER-63 

32.10000  LT 

ESB94-01 

PB 

LEAD 

18.00000000  ng/g 

3ER-63 

43.40000  LT 

ESB-94-01 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  ng/g 

3ER-63 

10.00000  LT 

ESB-94-01 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  ng/g 

3ER-63 

2.53000  LT 

ESB-94-01 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  ng/g 

3ER-63 

125.00000  LT 

ESB-94-01 

V 

VANADIUM 

3.77000000  |ig/g 

3ER-63 

27.60000  LT 

ESB-94-01 

ZN 

ZINC 

12.50000000  (ig/g 

3ER-63 

18.00000  LT 

ESB-94-02 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  ng/g 

3ER-63 

10.00000  LT 

ESB-94-02 

AL 

ALUMINUM 

13000.00000  ng/g 

3ER-63 

112.00000  LT 

ESB-94-02 

AS 

ARSENIC 

4.96000000  jig/g 

3ER-63 

2.35000  LT 

ESB-94-02 

BA 

BARIUM 

134.0000000  jig/g 

3ER-63 

3.04000 

ESB-94-02 

BE 

BERYLLIUM 

0.74900000  jig/g 

3ER-63 

1.12000  LT 

ESB-94-02 

CA 

CALCIUM 

39900.00000  jig/g 

3ER-63 

136.00000 

ESB-94-02 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  fig/g 

3ER-63 

6.78000  LT 

ESB-94-02 

CO 

COBALT 

6.70000000  ng/g 

3ER-63 

25.00000  LT 

ESB-94-02 

CR 

CHROMIUM 

14.90000000  fig/g 

3ER-63 

I 

16.80000  LT 

ESB-94-02 

CU 

COPPER 

14.40000000  ng/g 

3ER-63 

18.80000  LT 

ESB-94-02 

FE 

IRON 

15600.00000  ng/g 

3ER-63 

77.50000  LT 

ESB-94-02 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  jig/g 

3ER-63 

0.10000  LT 

ESB-94-02 

K 

POTASSIUM 

4830.000000  ng/g 

3ER-63 

1240.00000  LT 

ESB-94-02 

MG 

MAGNESIUM 

7140.000000  ng/g 

3ER-63 

135.00000  LT 

ESB-94-02 

MN 

MANGANESE 

499.0000000  jig/g 

3ER-63 

9.67000  LT 

ESB-94-02 

NA 

SODIUM 

286.0000000  *tg/g 

3ER-63 

279.00000  LT 

ESB-94-02 

NI 

NICKEL 

12.90000000  ng/g 

3ER-63 

32.10000  LT 

ESB-94-02 

PB 

LEAD 

14.50000000  jig/g 

3ER-63 

43.40000  LT 

ESB-94-02 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  \igfg 

3ER-63 

10.00000  LT 

ESB-94-02 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  *ig/g 

3ER-63 

2.53000  LT 

ESB-94-02 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  fig/g 

3ER-63 

125.00000  LT 

ESB-94-02 

V 

VANADIUM 

17.80000000  jig/g 

3ER-63 

27.60000  LT 

ESB-94-02 

ZN 

ZINC 

53.60000000  ng/g 

3ER-63 

18.00000  LT 

ESB-94-03 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  jig/g 

3ER-63 

10.00000  LT 

ESB-94-03 

AL 

ALUMINUM 

8440.000000  fig/g 

3ER-63 

112.00000  LT 

ESB-94-03 

AS 

ARSENIC 

3.99000000  ng/g 

3ER-63 

2.35000  LT 

ESB-94-03 

BA 

BARIUM 

94.30000000  ng/g 

3ER-63 

3.04000 

ESB-94-03 

BE 

BERYLLIUM 

0.48600000  ng/g 

3ER-63 

1.12000  LT 

ESB-94-03 

CA 

CALCIUM 

22400.00000  ^g/g 

3ER-63 

136.00000 

ESB-94-03 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  ^g/g 

3ER-63 

6.78000  LT 

ESB-94-03 

CO 

COBALT 

4.78000000  ^g 

3ER-63 

25.00000  LT 

Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rinse  Blank 

Meas 

Pb* 

Unit 

Ftef  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bod 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qua) 

Value  Bool 

Chemical  Class:  METALS 


ESB-94-03 

CR 

CHROMIUM 

10.50000000  ng/g 

3ER-63 

I  16.80000  LT 

ESB-94-03 

cu 

COPPER 

15.70000000  ng/g 

3ER-63 

18.80000  LT 

ESB-94-03 

FE 

IRON 

1 1600.00000  jig/g 

3ER-63 

77.50000  LT 

ESB-94-03 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  >ig/g 

3ER-63 

0.10000  LT 

ESB-94-03 

K 

POTASSIUM 

3190.000000  Mg/g 

3ER-63 

1240.00000  LT 

ESB-94-03 

MG 

MAGNESIUM 

5010.000000  jig'g 

3ER-63 

135.00000  LT 

ESB-94-03 

MN 

MANGANESE 

381.0000000  ng/g 

3ER-63 

9.67000  LT 

ESB-94-03 

NA 

SODIUM 

167.0000000  jig/g 

3ER-63 

279.00000  LT 

ESB-94-03 

NI 

NICKEL 

9.20000000  pgfg 

3ER-63 

32.10000  LT 

ESB-94-03 

PB 

LEAD 

17.00000000  Hg/g 

3ER-63 

43.40000  LT 

ESB-94-03 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  ng/g 

3ER-63 

10.00000  LT 

ESB-94-03 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  ng/g 

3ER-63 

2.53000  LT 

ESB-94-03 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  ng'g 

3ER-63 

125.00000  LT 

ESB-94-03 

V 

VANADIUM 

12.90000000  ng/g 

3ER-63 

27.60000  LT 

ESB-94-03 

ZN 

ZINC 

42.40000000  ng/g 

3ER-63 

18.00000  LT 

ESB-94-04 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  ng/g 

3ER-63 

10.00000  LT 

ESB-94-04 

AL 

ALUMINUM 

2190.000000  ng/g 

3ER-63 

112.00000  LT 

ESB-94-04 

AS 

ARSENIC 

6.21000000  ng/g 

3ER-63 

2.35000  LT 

ESB-94-04 

BA 

BARIUM 

23.50000000  ng/g 

3ER-63 

3.04000 

ESB-94-04 

BE 

BERYLLIUM 

0.77400000  ng/g 

3ER-63 

1.12000  LT 

ESB-94-04 

CA 

CALCIUM 

13100.00000  ng/g 

3ER-63 

136.00000 

ESB-94-04 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  ng/g 

3ER-63 

6.78000  LT 

ESB-94-04 

CO 

COBALT 

6.85000000  ng fg 

3ER-63 

25.00000  LT 

ESB-94-04 

CR 

CHROMIUM 

2.89000000  ng/g 

3ER-63 

I  16.80000  LT 

ESB-94-04 

CU 

COPPER 

17.50000000  ng/g 

3ER-63 

18.80000  LT 

ESB-94-04 

FE 

IRON 

3020.000000 

3ER-63 

77.50000  LT 

ESB-94-04 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  >ig/g 

3ER-63 

0.10000  LT 

ESB-94-04 

K 

POTASSIUM 

709.0000000  ng/g 

3ER-63 

1240.00000  LT 

ESB-94-04 

MG 

MAGNESIUM 

1320  000000  fig/g 

3ER-63 

135.00000  LT 

ESB-94-04 

MN 

MANGANESE 

77.30000000  fig/g 

3ER-63 

9.67000  LT 

ESB-94-04 

NA 

SODIUM 

158.0000000  ng/g 

3ER-63 

279.00000  LT 

ESB-94-04 

Nl 

NICKEL 

3.37000000  ng/g 

3ER-63 

32.10000  LT 

ESB-94-04 

PB 

LEAD 

15.40000000  ng/g 

3ER-63 

43.40000  LT 

ESB-94-04 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  jig^g 

3ER-63 

10.00000  LT 

ESB-94-04 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  jig/g 

3ER-63 

2.53000  LT 

ESB-94-04 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  ^g/g 

3ER-63 

125.00000  LT 

ESB-94-04 

V 

VANADIUM 

3.26000000  jig/g 

3ER-63 

27.60000  LT 

ESB-94-04 

ZN 

ZINC 

11.30000000  ^g/g 

3ER-63 

18.00000  LT 

ESB-94-05 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  ng/g 

3ER-63 

10.00000  LT 

ESB-94-05 

AL 

ALUMINUM 

1180.000000  ng/g 

3ER-63 

112.00000  LT 

ESB-94-05 

AS 

ARSENIC 

11.40000000  >ig/g 

3ER-63 

2.35000  LT 

ESB-94-05 

BA 

BARIUM 

15.20000000  \xg/g 

3ER-63 

3.04000 

ESB-94-05 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000  ng/g 

3ER-63 

1.12000  LT 

ESB-94-05 

CA 

CALCRJM 

12800.00000  ng'g 

3ER-63 

136.00000 

ESB-94-05 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  ng/g 

3ER-63 

6.78000  LT 

ESB-94-05 

CO 

COBALT 

4.46000000  \LgJg 

3ER-63 

25.00000  LT 

ESB-94-05 

CR 

CHROMIUM 

2.81000000  ng/g 

3ER-63 

I  16.80000  LT 

ESB-94-05 

CU 

COPPER 

5.76000000  jig/g 

3ER-63 

18.80000  LT 

ESB-94-05 

FE 

IRON 

2470.000000  ng/g 

3ER-63 

77.50000  LT 

ESB-94-05 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  ng/g 

3ER-63 

0.10000  LT 

532 


Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rinse  Blank 

Meas 

Flag 

Unit 

Flag  Data  Meas 

sate  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qua!  Value  Bool 

Chemical  Class:  METALS 


ESB-94-05 

K 

POTASSIUM 

333.0000000  fig/g 

3ER-63 

1240.00000  LT 

ESB-94-05 

MG 

MAGNESIUM 

1030.000000  fig/g 

3ER-63 

135.00000  LT 

ESB-94-05 

MN 

MANGANESE 

49.20000000  ng/g 

3ER-63 

9.67000  LT 

ESB-94-05 

NA 

SODIUM 

119.0000000  fig/g 

3ER-63 

279.00000  LT 

ESB-94-05 

NI 

NICKEL 

3.42000000  Hg/g 

3ER-63 

32.10000  LT 

ESB-94-05 

PB 

LEAD 

20.50000000  Hg/g 

3ER-63 

43.40000  LT 

ESB-94-05 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  ng/g 

3ER-63 

10.00000  LT 

ESB-94-05 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  Hg/g 

3ER-63 

2.53000  LT 

ESB-94-05 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  fig/g 

3ER-63 

125.00000  LT 

ESB-94-05 

V 

VANADIUM 

3.02000000  fig/g 

3ER-63 

27.60000  LT 

ESB-94-05 

ZN 

ZINC 

10.70000000  fig/g 

3ER-63 

18.00000  LT 

ESB-94-06 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  Hg/g 

3ER-63 

10.00000  LT 

ESB-94-06 

AG 

SILVER 

LT 

D  0.80300000  Hg/g 

3ER-63 

10.00000  LT 

ESB-94-06 

AL 

ALUMINUM 

1180.000000  gg/g 

3ER-63 

112.00000  LT 

ESB-94-06 

AL 

ALUMINUM 

D  1180.000000  fig/g 

3ER-63 

112.00000  LT 

ESB-94-06 

AS 

ARSENIC 

4.77000000  ng/g 

3ER-63 

2.35000  LT 

ESB-94-06 

AS 

ARSENIC 

D  5.11000000  Hg/g 

3ER-63 

2.35000  LT 

ESB-94-06 

BA 

BARUFM 

li.iooooooo  ng/g 

3ER-63 

3.04000 

ESB-94-06 

BA 

BARIUM 

D  11.20000000  Hg/g 

3ER-63 

3.04000 

ESB-94-06 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000  Hg/g 

3ER-63 

1.12000  LT 

ESB-94-06 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

I)  0.42700000  fig/g 

3ER-63 

1.12000  LT 

ESB-94-06 

CA 

CALCIUM 

15300.00000  fig/g 

3ER-63 

136.00000 

ESB-94-06 

CA 

CALCIUM 

D  17500.00000  gg/g 

3ER-63 

136.00000 

ESB-94-06 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  fig/g 

3ER-63 

6.78000  LT 

ESB-94-06 

CD 

CADMIUM 

LT 

D  1.20000000  gg/g 

3ER-63 

6.78000  LT 

ESB-94-06 

CO 

COBALT 

3.64000000  Hg/g 

3ER-63 

25.00000  LT 

ESB-94-06 

CO 

COBALT 

D  4.26000000  Hg/g 

3ER-63 

25.00000  LT 

ESB-94-06 

CR 

CHROMIUM 

2.09000000  Hg/g 

3ER-63 

I  16.80000  LT 

ESB-94-06 

CR 

CHROMIUM 

D  2.45000000  Hg/g 

3ER-63 

I  16.80000  LT 

ESB-94-06 

CU 

COPPER 

3.59000000  Hg/g 

3ER-63 

18.80000  LT 

ESB-94-06 

CU 

COPPER 

D  15.70000000  Hg/g 

3ER-63 

18.80000  LT 

ESB-94-06 

FE 

IRON 

2150.000000  Hg/g 

3ER-63 

77.50000  LT 

ESB-94-06 

FE 

IRON 

D  2090.000000  Hg/g 

3ER-63 

77.50000  LT 

ESB-94-06 

HG 

MERCURY 

0.06970000  Hg/g 

3ER-63 

0.10000  LT 

ESB-94-06 

HG 

MERCLFRY 

LT 

D  0.05000000  Hg/g 

3ER-63 

0.10000  LT 

ESB-94-06 

K 

POTASSIUM 

302.0000000  Hg/g 

3ER-63 

1240.00000  LT 

ESB-94-06 

K 

POTASSIUM 

D  281.0000000  Hg/g 

3ER-63 

1240.00000  LT 

ESB-94-06 

MG 

MAGNESIUM 

1040.000000  Hg/g 

3ER-63 

135.00000  LT 

ESB-94-06 

MG 

MAGNESUrM 

D  1070.000000  Hg/g 

3ER-63 

135.00000  LT 

ESB-94-06 

MN 

MANGANESE 

38.40000000  Hg/g 

3ER-63 

9.67000  LT 

ESB-94-06 

MN 

MANGANESE 

D  43.40000000  Hg/g 

3ER-63 

9.67000  LT 

ESB-94-06 

NA 

SODIUM 

95.30000000  Hg/g 

3ER-63 

279.00000  LT 

ESB-94-06 

NA 

SODIUM 

D  83.50000000  Hg/g 

3ER-63 

279.00000  LT 

ESB-94-06 

NI 

NICKEL 

3.91000000  Hg/g 

3ER-63 

32.10000  LT 

ESB-94-06 

NI 

NICKEL 

D  3.30000000  Hg/g 

3ER-63 

32.10000  LT 

ESB-94-06 

PB 

LEAD 

10.00000000  Hg/g 

3ER-63 

43.40000  LT 

ESB-94-06 

PB 

LEAD 

D  10.70000000  Hg/g 

3ER-63 

43.40000  LT 

ESB-94-06 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  Hg/g 

3ER-63 

10.00000  LT 

ESB-94-06 

SB 

ANTIMONY 

LT 

D  1.00000000  Hg/g 

3ER-63 

10.00000  LT 

ESB-94-06 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  Hg/g 

3ER-63 

2.53000  LT 

533 


Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rinse  Blank 

Mcas 

FW 

VmH 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  METALS 


ESB-94-06 

SE 

SELENIUM 

LT 

D  0.44900000  fig/g 

3ER-63 

2.53000  LT 

ESB-94-06 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  fig/g 

3ER-63 

125.00000  LT 

ESB-94-06 

TL 

THALLIUM 

LT 

D  34.30000000  fig/g 

3ER-63 

125.00000  LT 

ESB-94-06 

V 

VANADIUM 

2.32000000  fig/g 

3ER-63 

27.60000  LT 

ESB-94-06 

V 

VANADIUM 

D  2.37000000  fig/g 

3ER-63 

27.60000  LT 

ESB-94-06 

ZN 

ZINC 

10.30000000  fig/g 

3ER-63 

18.00000  LT 

ESB-94-06 

ZN 

ZINC 

D  8.92000000  fig/g 

3ER-63 

18.00000  LT 

ESB-94-07 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  ^ g 

3ER-63 

10.00000  LT 

ESB-94-07 

AL 

ALUMINUM 

5900.000000  fig/g 

3ER-63 

112.00000  LT 

ESB-94-07 

AS 

ARSENIC 

6.53000000  fig/g 

3ER-63 

2.35000  LT 

ESB-94-07 

BA 

BARTUM 

84.80000000  fig'g 

3ER-63 

3.04000 

ESB-94-07 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000  fig/g 

3ER-63 

1.12000  LT 

ESB-94-07 

CA 

CALCIUM 

33300.00000  fig/g 

3ER-63 

136.00000 

ESB-94-07 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  ftg/g 

3ER-63 

6.78000  LT 

ESB-94-07 

CO 

COBALT 

4.79000000  fig/g 

3ER-63 

25.00000  LT 

ESB-94-07 

CR 

CHROMIUM 

13.90000000  fig/g 

3ER-63 

I  16.80000  LT 

ESB-94-07 

CU 

COPPER 

39.00000000  fig/g 

3ER-63 

18.80000  LT 

ESB-94-07 

FE 

IRON 

13500.00000  fig/g 

3ER-63 

77.50000  LT 

ESB-94-07 

HG 

MERCURY 

0.06220000  fig/g 

3ER-63 

0.10000  LT 

ESB-94-07 

K 

POTASSIUM 

1110.000000  fig/g 

3ER-63 

1240.00000  LT 

ESB-94-07 

MG 

MAGNESIUM 

4840.000000  fig/g 

3ER-63 

135.00000  LT 

ESB-94-07 

MN 

MANGANESE 

236.0000000  fig/g 

3ER-63 

9.67000  LT 

ESB-94-07 

NA 

SODIUM 

131.0000000  fig/g 

3ER-63 

279.00000  LT 

ESB-94-07 

N1 

NICKEL 

13.60000000  fig/g 

3ER-63 

32.10000  LT 

ESB-94-07 

PB 

LEAD 

73.30000000  fig/g 

3ER-63 

43.40000  LT 

ESB-94-07 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  fig/g 

3ER-63 

10.00000  LT 

ESB-94-07 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  fig/g 

3ER-63 

2.53000  LT 

ESB-94-07 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  fig/g 

3ER-63 

125.00000  LT 

ESB-94-07 

V 

VANADIUM 

14.00000000  fig/g 

3ER-63 

27.60000  LT 

ESB-94-07 

ZN 

ZINC 

127.0000000  fig/g 

3ER-63 

18.00000  LT 

ESB-94-10 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  fig/g 

3ER-64 

10.00000  LT 

ESB-94-10 

AL 

ALUMINUM 

9000.000000  fig/g 

3ER-64 

112.00000  LT 

ESB-94-10 

AS 

ARSENIC 

5.92000000  fig/g 

3ER-64 

2.35000  LT 

ESB-94-10 

BA 

BARIUM 

67.10000000  fig/g 

3ER-64 

2.82000  LT 

ESB-94-10 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000  fig/g 

3ER-64 

1.12000  LT 

ESB-94-10 

CA 

CALCIUM 

42100.00000  fig/g 

3ER-64 

105.00000  LT 

ESB-94-10 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  fig/g 

3ER-64 

6.78000  LT 

ESB-94-10 

CO 

COBALT 

3.23000000  fig/g 

3ER-64 

25.00000  LT 

ESB-94-10 

CR 

CHROMIUM 

12.70000000  fig/g 

3ER-64 

16.80000  LT 

ESB-94-10 

CU 

COPPER 

9.06000000  fig/g 

3ER-64 

I  18.80000  LT 

ESB-94-10 

FE 

IRON 

11600.00000  fig/g 

3ER-64 

77.50000  LT 

ESB-94-10 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  fig/g 

3ER-64 

0.10000  LT 

ESB-94-10 

K 

POTASSIUM 

1800.000000  fig/g 

3ER-64 

1240.00000  LT 

ESB-94-10 

MG 

MAGNESIUM 

4840.000000  fig/g 

3ER-64 

135.00000  LT 

ESB-94-10 

MN 

MANGANESE 

226.0000000  fig/g 

3ER-64 

9.67000  LT 

ESB-94-10 

NA 

SODIUM 

123.0000000  fig/g 

3ER-64 

279.00000  LT 

ESB-94-10 

NI 

NICKEL 

12.30000000  fig/g 

3ER-64 

32.10000  LT 

ESB-94-10 

PB 

LEAD 

14.01)000000  fig/g 

3ER-64 

43.40000  LT 

ESB-94-10 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  fig/g 

3ER-64 

10.00000  LT 

ESB-94-10 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  fig/g 

3ER-64 

2.53000  LT 

534 


Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rinse  Blank 


Site  ID 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Flag  Unit 

Code  Value  Meas 

Blank  ID 

Flag 

Code 

Data 

Qua] 

Meas 
Value  Bool 

Chemical  Class:  METALS 

- 

ESB-94-10 

TL 

THALLIUM 

—  LT 

34.30000000  gg/g 

3ER-64 

125.00000  LT 

ESB-94-10 

V 

VANADFUM 

14.90000000  gg/g 

3ER-64 

27.60000  LT 

ESB-94-10 

ZN 

ZINC 

42.00000000  gg/g 

3ER-64 

I 

18.00000  LT 

ESB-94-11 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  ng/g 

3ER-62 

10.00000  LT 

ESB-94-1 1 

AL 

ALUMINUM 

2330.000000  gg/g 

3ER-62 

112.00000  LT 

ESB-94-11 

AS 

ARSENIC 

6.16000000  gg/g 

3ER-62 

2.35000  LT 

ESB-94-11 

BA 

BARIUM 

17.10000000  gg/g 

3ER-62 

3.04000 

ESB-94-11 

BE 

BERYLLIUM 

0.56400000  gg/g 

3ER-62 

1.12000  LT 

ESB-94-11 

CA 

CALCIUM 

24800.00000  gg/g 

3ER-62 

159.00000 

ESB-94-11 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  gg/g 

3ER-62 

6.78000  LT 

ESB-94-11 

CO 

COBALT 

4.85000000  gg/g 

3ER-62 

25.00000  LT 

ESB-94-11 

CR 

CHROMIUM 

3.45000000  gg/g 

3ER-62 

I 

16.80000  LT 

ESB-94-11 

CU 

COPPER 

10.70000000  gg/g 

3ER-62 

18.80000  LT 

ESB-94-11 

FE 

IRON 

2920.000000  ng/g 

3ER-62 

77.50000  LT 

ESB-94-11 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  gg/g 

3ER-62 

0.10000  LT 

ESB-94-11 

K 

POTASSIUM 

577.0000000  gg/g 

3ER-62 

1240.00000  LT 

ESB-94-11 

MG 

MAGNESIUM 

2230.000000  ng/g 

3ER-62 

135.00000  LT 

ESB-94-11 

MN 

MANGANESE 

54.10000000  gg/g 

3ER-62 

9.67000  LT 

ESB-94-11 

NA 

SODIUM 

168.0000000  gg/g 

3ER-62 

279.00000  LT 

ESB-94-11 

NI 

NICKEL 

3.38000000  gg/g 

3ER-62 

32.10000  LT 

ESB-94-11 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000  gg/g 

3ER-62 

43.40000  LT 

ESB-94-11 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  gg/g 

3ER-62 

10.00000  LT 

ESB-94-11 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  gg/g 

3ER-62 

2.53000  LT 

ESB-94-11 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  gg/g 

3ER-62 

125.00000  LT 

ESB-94-11 

V 

VANADIUM 

3.99000000  gg/g 

3ER-62 

27.60000  LT 

ESB-94-11 

ZN 

ZINC 

11.00000000  gg/g 

3ER-62 

18.00000  LT 

ESB-94-12 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  gg/g 

3ER-62 

10.00000  LT 

ESB-94-1 2 

AL 

ALUMINUM 

2330.000000  gg/g 

3ER-62 

112.00000  LT 

ESB-94-12 

AS 

ARSENIC 

4.33000000  gg/g 

3ER-62 

2.35000  LT 

ESB-94-12 

BA 

BARRFM 

21.50000000  gg/g 

3ER-62 

3.04000 

ESB-94-12 

BE 

BERYLLIUM 

0.51700000  gg/g 

3ER-62 

1.12000  LT 

ESB-94-12 

CA 

CALCIUM 

22200.00000  gg/g 

3ER-62 

159.00000 

ESB-94-12 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  gg/g 

3ER-62 

6.78000  LT 

ESB-94-12 

CO 

COBALT 

4.06000000  gg/g 

3ER-62 

25.00000  LT 

ESB-94-12 

CR 

CHROMIUM 

3.57000000  gg/g 

3ER-62 

I 

16.80000  LT 

ESB-94-12 

CU 

COPPER 

8.74000000  gg/g 

3ER-62 

18.80000  LT 

ESB-94-12 

FE 

IRON 

2230.000000  gg/g 

3ER-62 

77.50000  LT 

ESB-94-12 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  gg/g 

3ER-62 

0.10000  LT 

ESB-94-12 

K 

POTASSIUM 

758.0000000  gg/g 

3ER-62 

1240.00000  LT 

ESB-94-12 

MG 

MAGNESIUM 

2420.000000  gg/g 

3ER-62 

135.00000  LT 

ESB-94-12 

MN 

MANGANESE 

44.50000000  gg/g 

3ER-62 

9.67000  LT 

ESB-94-12 

NA 

SODIUM 

74.30000000  gg/g 

3ER-62 

279.00000  LT 

ESB-94-12 

NI 

NICKEL 

3.07000000  gg/g 

3ER-62 

32.10000  LT 

ESB-94-12 

PB 

LEAD 

10.40000000  gg/g 

3ER-62 

43.40000  LT 

ESB-94-12 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  gg/g 

,  3ER-62 

10.00000  LT 

ESB-94-12 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  gg/g 

3ER-62 

2.53000  LT 

ESB-94-12 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  gg/g  3ER-62 

125.00000  LT 

ESB-94-12 

V 

VANADIUM 

3.43000000  gg/g  3ER-62 

27.60000  LT 

ESB-94-12 

ZN 

ZINC 

8.32000000  gg/g  3ER-62 

18.00000  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rinse  Blank 

Meas 

Flat 

Unit 

Flat  Data 

Meat 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qua! 

Value  Bool 

ChemicalCUm:  METALS 


ESB-94-13 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  ng/g 

3ER-62 

10.00000  LT 

ESB-94-13 

AL 

ALUMINUM 

2460.000000  ng/g 

3ER-62 

112.00000  LT 

ESB-94-13 

AS 

ARSENIC 

7.85000000  >ig/g 

3ER-62 

2.35000  LT 

ESB-94-13 

BA 

BARIUM 

22.40000000  ng/g 

3ER-62 

3.04000 

ESB-94-13 

BE 

BERYLLIUM 

0.61400000  ng/g 

3ER-62 

1.12000  LT 

ESB-94-13 

CA 

CALCIUM 

17500.00000  jig/g 

3ER-62 

159.00000 

ESB-94-13 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  fig/g 

3ER-62 

6.78000  LT 

ESB-94-13 

CO 

COBALT 

4.52000000  >ig/g 

3ER-62 

25.00000  LT 

ESB-94-13 

CR 

CHROMIUM 

3.64000000  (ig/g 

3ER-62 

I  16.80000  LT 

ESB-94-13 

CU 

COPPER 

11.60000000  jig/g 

3ER-62 

18.80000  LT 

ESB-94-13 

FE 

IRON 

2560.000000  jig/g 

3ER-62 

77.50000  LT 

ESB-94-13 

HG 

MERCLFRY 

LT 

0.05000000  ng/g 

3ER-62 

0.10000  LT 

ESB-94-13 

K 

POTASSIUM 

878.0000000  fig/g 

3ER-62 

1240.00000  LT 

ESB-94-13 

MG 

MAGNESIUM 

2230  000000  (ig/g 

3ER-62 

135.00000  LT 

ESB-94-13 

MN 

MANGANESE 

39.90000000  pg/g 

3ER-62 

9.67000  LT 

ESB-94-13 

NA 

SODUM 

344.0000000  fig/g 

3ER-62 

279.00000  LT 

ESB-94-13 

N1 

NICKEL 

2.85000000  fig/g 

3ER-62 

32.10000  LT 

ESB-94-13 

PB 

LEAD 

20.80000000  ng/g 

3ER-62 

43.40000  LT 

ESB-94-13 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  ng/g 

3ER-62 

10.00000  LT 

ESB-94-13 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  jig/g 

3ER-62 

2.53000  LT 

ESB-94-13 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  ng/g 

3ER-62 

125.00000  LT 

ESB-94-13 

V 

VANADIUM 

3.34000000  ng/g 

3ER-62 

27.60000  LT 

ESB-94-13 

ZN 

ZINC 

10.20000000  jig/g 

3ER-62 

18.00000  LT 

ESB-94-14 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  jig/g 

3ER-62 

10.00000  LT 

ESB-94-14 

AL 

ALUMINIUM 

2200.000000 

3ER-62 

112.00000  LT 

ESB-94-14 

AS 

ARSENIC 

7.29000000  fig/g 

3ER-62 

2.35000  LT 

ESB-94-14 

BA 

BARIUM 

21.70000000  ng/g 

3ER-62 

3.04000 

ESB-94-14 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000  ng/g 

3ER-62 

1.12000  LT 

ESB-94-14 

CA 

CALCIUM 

22300.00000  ng/g 

3ER-62 

159.00000 

ESB-94-14 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  jig/g 

3ER-62 

6.78000  LT 

ESB-94-14 

CO 

COBALT 

4.11000000  ng/g 

3ER-62 

25.00000  LT 

ESB-94-14 

CR 

CHROMIUM 

3.39000000  ng/g 

3ER-62 

I  16.80000  LT 

ESB-94-14 

CU 

COPPER 

8.74000000  Hg/g 

3ER-62 

18.80000  LT 

ESB-94-14 

FE 

IRON 

2180.000000  ng/g 

3ER-62 

77.50000  LT 

ESB-94-14 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  ^g/g 

3ER-62 

0.10000  LT 

ESB-94-14 

K 

POTASSIUM 

.  783.0000000  jig/g 

3ER-62 

1240.00000  LT 

ESB-94-14 

MG 

MAGNESIUM 

2110  000000  Mg/g 

3ER-62 

135.00000  LT 

ESB-94-14 

MN 

MANGANESE 

38.00000000  ng/g 

3ER-62 

9.67000  LT 

ESB-94-14 

NA 

SODIUM 

174.0000000  >ig/g 

3ER-62 

279.00000  LT 

ESB-94-14 

NI 

NICKEL 

8.48000000  ng/g 

3ER-62 

32.10000  LT 

ESB-94-14 

PB 

LEAD 

12.90000000  fig'g 

3ER-62 

43.40000  LT 

ESB-94-14 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  ^ig/g 

3ER-62 

10.00000  LT 

ESB-94-14 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  ng/g 

3ER-62 

2.53000  LT 

ESB-94-14 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  ng/g 

3ER-62 

125.00000  LT 

ESB-94-14 

V 

VANADIUM 

3.17000000  ng'g 

3ER-62 

27.60000  LT 

ESB-94-14 

ZN 

ZINC 

8.60000000  ng/g 

3ER-62 

18.00000  LT 

ESB-94-15 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  ng/g 

3ER-62 

10.00000  LT 

ESB-94-15 

AL 

ALUMINUM 

2290.000000  ng/g 

3ER-62 

112.00000  LT 

ESB-94-15 

AS 

ARSENIC 

6.23000000  jig/g 

3ER-62 

2.35000  LT 

ESB-94-15 

BA 

BARIUM 

22.90000000  ng/g 

3ER-62 

3.04000 

536 


Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rinse  Blank 

Mem 

Flag 

Unit 

Flag  Data  Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Boel 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qual  Value  Bool 

Chemical  Class:  METALS 


ESB-94-15 

BE 

BERYLLIUM 

— 

0.55300000  gg/g 

3ER-62 

1.12000  LT 

ESB-94-15 

CA 

CALCIUM 

23400.00000  gg/g 

3ER-62 

159.00000 

ESB-94-15 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  gg/g 

3ER-62 

6.78000  LT 

ESB-94-15 

CO 

COBALT 

4.43000000  gg/g 

3ER-62 

25.00000  LT 

ESB-94-15 

CR 

CHROMIUM 

3.43000000  gg/g 

3ER-62 

1  16.80000  LT 

ESB-94-15 

CU 

COPPER 

11.10000000  ng/g 

3ER-62 

18.80000  LT 

ESB-94-15 

FE 

IRON 

2490.000000  gg/g 

3ER-62 

77.50000  LT 

ESB-94-15 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  gg/g 

3ER-62 

0.10000  LT 

ESB-94-15 

K 

POTASSIUM 

843.0000000  gg/g 

3ER-62 

1240.00000  LT 

ESB-94-15 

MG 

MAGNESIUM 

2390.000000  gg/g 

3ER-62 

135.00000  LT 

ESB-94-15 

MN 

MANGANESE 

42.80000000  gg/g 

3ER-62 

•  9.67000  LT 

ESB-94-15 

NA 

SODIUM 

164.0000000  gg/g 

3ER-62 

279.00000  LT 

ESB-94-15 

N1 

NICKEL 

2.96000000  gg/g 

3ER-62 

32.10000  LT 

ESB-94-15 

PB 

LEAD 

16.00000000  gg/g 

3ER-62 

43.40000  LT 

ESB-94-15 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  gg/g 

3ER-62 

10.00000  LT 

ESB-94-15 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  gg/g 

3ER-62 

2.53000  LT 

ESB-94-15 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  gg/g 

3ER-62 

125.00000  LT 

ESB-94-15 

V 

VANADIUM 

3.16000000  gg/g 

3ER-62 

27.60000  LT 

ESB-94-15 

ZN 

ZINC 

10.60000000  gg/g 

3ER-62 

18.00000  LT 

ESB-94-17 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  gg/g 

3ER-62 

10.00000  LT 

ESB-94-17 

AL 

ALUMINUM 

17300.00000  gg/g 

3ER-62 

112.00000  LT 

ESB-94-17 

AS 

ARSENIC 

8.97000000  gg/g 

3ER-62 

2.35000  LT 

ESB-94-17 

BA 

BARIUM 

134.0000000  gg/g 

3ER-62 

3.04000 

ESB-94-17 

BE 

BERYLLIUM 

0.82300000  gg/g 

3ER-62 

1.12000  LT 

ESB-94-17 

CA 

CALCIUM 

44100.00000  gg/g 

3ER-62 

159.00000 

ESB-94-17 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  gg/g 

3ER-62 

6.78000  LT 

ESB-94-17 

CO 

COBALT 

7.74000000  gg/g 

3ER-62 

25.00000  LT 

ESB-94-17 

CR 

CHROMIUM 

22.60000000  gg/g 

3ER-62 

I  16.80000  LT 

ESB-94-17 

CU 

COPPER 

17.70000000  gg/g 

3ER-62 

18.80000  LT 

ESB-94-17 

FE 

IRON 

17400.00000  gg/g 

3ER-62 

77.50000  LT 

ESB-94-17 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  gg/g 

3ER-62 

0.10000  LT 

ESB-94-17 

K 

POTASSIUM 

6090.000000  gg/g 

3ER-62 

1240.00000  LT 

ESB-94-17 

MG 

MAGNESIUM 

9960.000000  gg/g 

3ER-62 

135.00000  LT 

ESB-94-17 

MN 

MANGANESE 

307.0000000  gg/g 

3ER-62 

9.67000  LT 

ESB-94-17 

NA 

SODIUM 

370.0000000  gg/g 

3ER-62 

279.00000  LT 

ESB-94-17 

NI 

NICKEL 

13.10000000  gg/g 

3ER-62 

32.10000  LT 

ESB-94-17 

PB 

LEAD 

24.20000000  gg/g 

3ER-62 

43.40000  LT 

ESB-94-17 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  gg/g 

3ER-62 

10.00000  LT 

ESB-94-17 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  gg/g 

3ER-62 

2.53000  LT 

ESB-94-17 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  gg/g 

3ER-62 

125.00000  LT 

ESB-94-17 

V 

VANADIUM 

24.30000000  gg/g 

3ER-62 

27.60000  LT 

ESB-94-17 

ZN 

ZINC 

61.90000000  gg/g 

3ER-62 

18.00000  LT 

ESB-94-18 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  gg/g 

3ER-62 

10.00000  LT 

ESB-94-18 

AL 

ALUMINUM 

15200.00000  gg/g 

3ER-62 

112.00000  LT 

ESB-94-18 

AS 

ARSENIC 

8.98000000  gg/g 

3ER-62 

2.35000  LT 

ESB-94-18 

BA 

BARIUM 

127.0000000  gg/g 

3ER-62 

3.04000 

ESB-94-18 

BE 

BERYLLIUM 

0.80300000  gg/g 

3ER-62 

1.12000  LT 

ESB-94-18 

CA 

CALCIUM 

43500.00000  gg/g 

3ER-62 

159.00000 

ESB-94-18 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  gg/g 

3ER-62 

6.78000  LT 

ESB-94-18 

CO 

COBALT 

6.53000000  gg/g 

3ER-62 

25.00000  LT 

537 


Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rinse  Blank 

Mess 

Unit 

Flat  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Mess 

Blank  ID 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  METALS 


ESB-94-18 

CR 

CHROMIUM 

19.40000000  ng/g 

3ER-62 

I 

16.80000  LT 

ESB-94-18 

cu 

COPPER 

16.00000000  jig/g 

3ER-62 

18.80000  LT 

ESB-94-18 

FE 

IRON 

16500.00000  jig/g 

3ER-62 

77.50000  LT 

ESB-94-18 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  jig/g 

3ER-62 

0.10000  LT 

ESB-94-18 

K 

POTASSIUM 

5430.000000  jig/g 

3ER-62 

1240.00000  LT 

ESB-94-18 

MG 

MAGNESIUM 

9530.000000  ng/g 

3ER-62 

135.00000  LT 

ESB-94-18 

MN 

MANGANESE 

308.0000000 

3ER-62 

9.67000  LT 

ESB-94-18 

NA 

SODIUM 

411.0000000  ng'g 

3ER-62 

279.00000  LT 

ESB-94-18 

N1 

NICKEL 

14.20000000  ng'g 

3ER-62 

32.10000  LT 

ESB-94-18 

PB 

LEAD 

22.20000000  ^g/g 

3ER-62 

43.40000  LT 

ESB-94-18 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  fig/g 

3ER-62 

10.00000  LT 

ESB-94-18 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  ng/g 

3ER-62 

2.53000  LT 

ESB-94-18 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  ng/g 

3ER-62 

125.00000  LT 

ESB-94-18 

V 

VAN  ADR  1M 

21.30000000  ng/g 

3ER-62 

27.60000  LT 

ESB-94-18 

ZN 

ZINC 

59.20000000  ng/g 

3ER-62 

18.00000  LT 

ESB-94-19 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  fig/g 

3ER-62 

10.00000  LT 

ESB-94-19 

AL 

ALUMINUM 

16100.00000  \i%f% 

3ER-62 

112.00000  LT 

ESB-94-19 

AS 

ARSENIC 

7.43000000  ^ig/g 

3ER-62 

2.35000  LT 

ESB-94-19 

BA 

BARRFM 

130.0000000  ^ig/g 

3ER-62 

3.04000 

ESB-94-19 

BE 

BERYLLlilM 

0.78000000  ng/g 

3ER-62 

1.12000  LT 

ESB-94-19 

CA 

CALCRIM 

45500.00000  jig/g 

3ER-62 

159.00000 

ESB-94-19 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  ng/g 

3ER-62 

6.78000  LT 

ESB-94-19 

CO 

COBALT 

6.47000000  ng/g 

3ER-62 

25.00000  LT 

ESB-94-19 

CR 

CHROMRIM 

22.30000000  ng/g 

3ER-62 

1 

16.80000  LT 

ESB-94-19 

CU 

COPPER 

15.70000000  >ig/g 

3ER-62 

18.80000  LT 

ESB-94-19 

FE 

IRON 

16300.00000  ng/g 

3ER-62 

77.50000  LT 

ESB-94-19 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  ng/g 

3ER-62 

0.10000  LT 

ESB-94-19 

K 

POTASSRTM 

5860.000000  ng/g 

3ER-62 

1240.00000  LT 

ESB-94-19 

MG 

MAGNESRJM 

9160.000000  ng/g 

3ER-62 

135.00000  LT 

ESB-94-19 

MN 

MANGANESE 

357.0000000  pg/g 

3ER-62 

9.67000  LT 

ESB-94-19 

NA 

SODRFM 

594.0000000  jig/g 

3ER-62 

279.00000  LT 

ESB-94-19 

N1 

NICKEL 

14.80000000  yg/g 

3ER-62 

32.10000  LT 

ESB-94-19 

PB 

LEAD 

21.40000000  jig/g 

3ER-62 

43.40000  LT 

ESB-94-19 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  ng/g 

3ER-62 

10.00000  LT 

ESB-94-19 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  ^g/g 

3ER-62 

2.53000  LT 

ESB-94-19 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.30000000  fig/g 

3ER-62 

125.00000  LT 

ESB-94-19 

V 

VAN  ADR  IM 

22.70000000  ng/g 

3ER-62 

27.60000  LT 

ESB-94-19 

ZN 

ZINC 

58.60000000  fig/g 

3ER-62 

18.00000  LT 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 

ES1-94-01 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  \igjg 

3ER-61 

5.30000  LT 

ESI -94-01 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T  0.00400000  fig/g 

3ER-61 

T 

0.03120  ND 

ESI -94-01 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000  jig'g 

3ER-6! 

23.00000  LT 

ESI -94-01 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00140000  yg/g 

3ER-61 

13.00000  LT 

ESI -94-01 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  \ig/g 

3ER-61 

17.00000  LT 

ESI -94-01 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000  Mg/g 

3ER-61 

42.00000  LT 

ESI -94-01 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000  ng/g 

3ER-61 

37.00000  LT 

ESI -94-01 

DBHC 

DELTA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  ng'g 

3ER-61 

R 

3.00000  ND 

ESI -94-01 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00160000  ng/g 

3ER-61 

26.00000  LT 

ESI -94-01 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000  >ig/g 

3ER-61 

18.00000  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rinse  Blank 

Meas 

Flat 

Unit 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qual 

Value  Bool 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 


ES 1-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T  0.00050000  \igfg 

3ER-61 

5.00000  LT 

ESI -94-01 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

T  0.00050000  jig/g 

3ER-61 

R 

6.00000  ND 

ESI -94-01 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

T  0.00050000  fig/g 

3ER-61 

50.00000  LT 

ESI -94-01 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T  0.00400000  ng/g 

3ER-61 

T 

0.03120  ND 

ESI -94-01 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  jig/g 

3ER-61 

38.00000  LT 

ESI -94-01 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  ng/g 

3ER-61 

28.00000  LT 

ESI -94-01 

ISODR 

1SODRIN 

LT 

0.00300000  jig/g 

3ER-61 

7.80000  LT 

ESI -94-01 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000  fig/g 

3ER-61 

7.20000  LT 

ES  1-94-01 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  fig/g 

3ER-61 

11.00000  LT 

ESI -94-01 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000  fig/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-01 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T  0.10000000  ng/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-01 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T  0.  i  0000000  jig/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ES  1-94-01 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T  0.10000000  ng/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-01 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T  0.10000000  jig/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-01 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T  0.04790000  jtg/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-01 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000  iig/g 

3ER-61 

R 

13.00000  ND 

ESI -94-01 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  1, 1  -DICHLORO 

LT 

0.00270000  fig/g 

3ER-61 

18.00000  LT 

ESI -94-01 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLORO 

LT 

0.00270000  ng/g 

3ER-61 

14.00000  LT 

ESI -94-01 

PPDDT 

2J-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U,l-TRICHU) 

LT 

0.00350000  ng/g 

3ER-61 

18.00000  LT 

ESI -94-01 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  jig/g 

3ER-6I 

R 

17.00000  ND 

ES  1-94-02 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  ng/g 

3ER-61 

5.30000  LT 

ES  1-94-02 

ABHC 

ALPHA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

D  0.00280000  |ig/g 

3ER-61 

5.30000  LT 

ESI -94-02 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T  0.00400000  [ig/g 

3ER-61 

T 

0.03120  ND 

ES  1-94-02 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

TD  0.00400000  ng/g 

3ER-61 

T 

0.03120  ND 

ESI -94-02 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000  *ig/g 

3ER-61 

23.00000  LT 

ESI -94-02 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

D  0.00100000  ng/g 

3ER-61 

23.00000  LT 

ESI -94-02 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00140000  ng/g 

3ER-61 

13.00000  LT 

ESI -94-02 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

D  0.00140000  ng/g 

3ER-61 

13.00000  LT 

ESI -94-02 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  ng/g 

3ER-61 

17.00000  LT 

ESI -94-02 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D  0.00770000  fig/g 

3ER-61 

17.00000  LT 

ESI -94-02 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000  ng/g 

3ER-61 

42.00000  LT 

ESI -94-02 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

D  0.00070000  jig/g 

3ER-61 

42.00000  LT 

ESI -94-02 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000  ng/g 

3ER-61 

37.00000  LT 

ESI -94-02 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

D  0.06840000  \ig/g 

3ER-61 

37.00000  LT 

ESI -94-02 

DBHC 

DELT  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  ng/g 

3ER-61 

R 

3.00000  ND 

ESI -94-02 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

I)  0.00850000  ^g/g 

3ER-61 

R 

3.00000  ND 

ESI -94-02 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00160000  jig/g 

3ER-61 

26.00000  LT 

ESI -94-02 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

D  0.00160000  \ig/g 

3ER-61 

26.00000  LT 

ESI -94-02 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000  \ngjg 

3ER-61 

18.00000  LT 

ESI -94-02 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

D  0.00650000  ^g/g 

3ER-61 

18.00000  LT 

ESI -94-02 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T  0.00050000  ng/g 

3ER-61 

5.00000  LT 

ES  1-94-02 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

TD  0.00050000  ng/g 

3ER-61 

5.00000  LT 

ESI -94-02 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

T  0.00050000  ng/g 

3ER-61 

R 

6.00000  ND 

ES  1-94-02 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

TD  0.00050000  fig/g 

3ER-61 

R 

6.00000  ND 

ES  1-94-02 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

T  0.00050000  ng/g 

3ER-61 

50.00000  LT 

ESI -94-02 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

TD  0.00050000  \ig/g 

3ER-61 

50.00000  LT 

ESI -94-02 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T  0.00400000  ng/g 

3ER-61 

T 

0.03120  ND 

ESI -94-02 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

TD  0.00400000  ^g/g 

3ER-61 

T 

0.03120  ND 

ESI -94-02 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  ng/g 

3ER-61 

38.00000  LT 

ESI -94-02 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

D  0.00220000  \xgjg 

3ER-61 

38.00000  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rinse  Blank 

Meat 

Fl* 

Unit 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  PESTIC1DES/PCBS 


ESI -94*02 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  ng'g 

3ER-61 

28.00000  LT 

ESI -94-02 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

D 

0.00130000  ng/g 

3ER-61 

28.00000  LT 

ESI -94-02 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000  jig/g 

3ER-61 

7.80000  LT 

ESI -94-02 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

D 

0.00300000  )igjg 

3ER-61 

7.80000  LT 

ESI -94-02 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000  ng/g 

3ER-61 

7.20000  LT 

ESI -94-02 

LIN 

LINDANE 

LT 

D 

0.00100000  fxg/g 

3ER-61 

7.20000  LT 

ESI -94-02 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  ng/g 

3ER-61 

11.00000  LT 

ESI -94-02 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

D 

0.03590000  ng/g 

3ER-61 

11.00000  LT 

ESI -94-02 

PCB016 

PCB1016 

LT 

0.10000000  *ig/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-02 

PCB016 

PCB1016 

LT 

D 

0.10000000  \ig/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-02 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

0.10000000  ng/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-02 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

TD 

0.10000000  \ig/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-02 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

0.10000000  >ig/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-02 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

TD 

0.10000000  ^ig/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-02 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

0.10000000  M-g/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-02 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

TD 

0.10000000  ng/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-02 

FCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

0.10000000  ng/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-02 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

TD 

0.10000000  ng/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-02 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.04790000  pg/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ES 1-94-02 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

TD 

0.04790000  \igjg 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ES 1-94-02 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000  \igig 

3ER-61 

R 

13.00000  ND 

ESI -94-02 

PCB260 

PCB1260 

LT 

D 

0.04790000  ng/g 

3ER-61 

R 

13.00000  ND 

ESI -94-02 

PPDDD 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>Ll-DICHLORO 

LT 

0.00270000  ng/g 

3ER-61 

18.00000  LT 

ESI -94-02 

PPDDD 

2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLORO 

LT 

D 

0.00270000  ^g/g 

3ER-61 

18.00000  LT 

ESI -94-02 

PPDDE 

2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLORO 

C 

0.00332000  yg/g 

3ER-61 

14.00000  LT 

ES  1-94-02 

PPDDE 

2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1,1 -DICHLORO 

LT 

D 

0.00270000  |Ag/g 

3ER-61 

14.00000  LT 

ESI -94-02 

PPDDT 

2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1,1,1  -TRIC  HU) 

V 

0.00500000  yg/g 

3ER-61 

18.00000  LT 

ESI -94-02 

PPDDT 

2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1,1,1  -TRICHUI 

UD 

0.00440000  yg/g 

3ER-61 

18.00000  LT 

ESI -94-02 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  yg/g 

3ER-61 

R 

17.00000  ND 

ESI -94-02 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

D 

0.22600000  yg/g 

3ER-61 

R 

17.00000  ND 

ESI -94-03 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  yg/g 

3ER-61 

5.30000  LT 

ESI -94-03 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  yg/g 

3ER-61 

T 

0.03120  ND 

ESI -94-03 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00 1 00000  yg/g 

3ER-61 

23.00000  LT 

ESI -94-03 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00140000  yg/g 

3ER-61 

13.00000  LT 

ESI -94-03 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXAC  HLORIDE 

LT 

0.00770000  \igfg 

3ER-61 

17.00000  LT 

ESI -94-03 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000  yg/g 

3ER-61 

42.00000  LT 

ESI -94-03 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000  yg/g 

3ER-61 

37.00000  LT 

ESI -94-03 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  yg/g 

3ER-61 

R 

3.00000  ND 

ESI -94-03 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00160000  yg/g 

3ER-61 

26.00000  LT 

ESI -94-03 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000  yg/g 

3ER-61 

18.00000  LT 

ESI -94-03 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00050000  yg/g 

3ER-61 

5.00000  LT 

ESI -94-03 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00050000  yg/g 

3ER-61 

R 

6.00000  ND 

ESI -94-03 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

T 

0.00050000  yg/g 

3ER-61 

50.00000  LT 

ESI -94-03 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  yg/g 

3ER-61 

T 

0.03120  ND 

ESI -94-03 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  |xg/g 

3ER-61 

38.00000  LT 

ESI -94-03 

HPCLE 

HEPT  ACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  yg/g 

3ER-61 

28.00000  LT 

ESI -94-03 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000  yg/g 

3ER-61 

7.80000  LT 

ESI -94-03 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000  yg'g 

3ER-61 

7.20000  LT 

ESI -94-03 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  yg/g 

3ER-61 

11.00000  LT 

ESI -94-03 

PC  BO  16 

PCB  1016 

LT 

0.10000000  yg'g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

540 


Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(A  11  Rinse  Blanks) 


Rinse  Blank 

mrYTum 

Meas 

Flag 

Unit 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qual 

Value  Bool 

Chemical  Class:  PESTIC1DES/PCBS 


ES 1-94-03 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

0.10000000  ng/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-03 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

0.10000000  ng/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ES  1-94-03 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

0.10000000  ng/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-03 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

0.10000000  ng/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ES  1-94-03 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.04790000  jig/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ES  1-94-03 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000  |lg/g 

3ER-61 

R 

13.00000  ND 

ESI -94-03 

PPDDD 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  1 , 1  -DICHLORO 

LT 

0.00270000  ftg/g 

3ER-61 

18.00000  LT 

ESI -94-03 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>- 1 , 1  -DICHLORO 

LT 

0.00270000  ng/g 

3ER-61 

14.00000  LT 

ESI -94-03 

PPDDT 

2^ -BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1,1,1  -TRICHLO 

LT 

0.00350000  *ig/g 

3ER-61 

18.00000  LT 

ESI -94-03 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  ftg/g 

3ER-61 

R 

17.00000  ND 

ES  1-94-04 

ABHC 

ALPHA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  (ig/g 

3ER-61 

5.30000  LT 

ES  1-94-04 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  ng/g 

3ER-61 

T 

0.03120  ND 

ESI -94-04 

AENSLF  ALPH  A-ENDOSl FLFAN 

LT 

0.00100000  |ig/g 

3ER-61 

23.00000  LT 

ES  1-94-04 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00140000  ng/g 

3ER-61 

13.00000  LT 

ESI -94-04 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  ng/g 

3ER-61 

17.00000  LT 

ESI -94-04 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000  ng/g 

3ER-61 

42.00000  LT 

ESI -94-04 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000  >ig/g 

3ER-61 

37.00000  LT 

ESI -94-04 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  ng/g 

3ER-61 

R 

3.00000  ND 

ESI -94-04 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00160000  ng/g 

3ER-61 

26.00000  LT 

ESI -94-04 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000  fi&'g 

3ER-61 

18.00000  LT 

ESI -94*04 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00050000  tig/g 

3ER-61 

5.00000  LT 

ESI -94-04 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00050000  ng/g 

3ER-61 

R 

6.00000  ND 

ESI -94-04 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

T 

0.00050000  ng/g 

3ER-61 

50.00000  LT 

ES  1-94-04 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  ng/g 

3ER-61 

T 

0.03120  ND 

ESI -94-04 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  ^g/g 

3ER-61 

38.00000  LT 

ESI -94-04 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  ng/g 

3ER-61 

28.00000  LT 

ESI -94-04 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000  ^g/g 

3ER-61 

7.80000  LT 

ESI -94-04 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000  ng/g 

3ER-61 

7.20000  LT 

ESI -94-04 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  jig/g 

3ER-61 

11.00000  LT 

ESI -94-04 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000  jig/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ES  1-94-04 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

0.10000000  ng/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-04 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

0.10000000  ^ig/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-04 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

0.10000000  ng/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-04 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

0.10000000  fig/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-04 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.04790000  fig/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-04 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000  ng/g 

3ER-61 

R 

13.00000  ND 

ESI -94-04 

PPDDD 

2^-BI  S(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLORO 

LT 

0.00270000  ng/g 

3ER-61 

18.00000  LT 

ESI -94-04 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLORO 

LT 

0.00270000  >ig/g 

3ER-61 

14.00000  LT 

ES  1-94-04 

PPDDT 

2^-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1,1,1  -TRICHLO 

LT 

0.00350000  jug/g 

3ER-61 

18.00000  LT 

ESI -94-04 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  fig/g 

3ER-61 

R 

17.00000  ND 

ES  1-94-05 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  ng/g 

3ER-61 

5.30000  LT 

ES  1-94-05 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  ^ig/g 

3ER-61 

T 

0.03120  ND 

ES  1-94-05 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000  ng/g 

3ER-61 

23.00000  LT 

ES  1-94-05 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00140000  fig/g 

3ER-61 

13.00000  LT 

ES  1-94-05 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  \ig/g 

3ER-61 

17.00000  LT 

ES  1-94-05 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000  fig/g 

3ER-61 

42.00000  LT 

ESI -94-05 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000  >ig/g 

3ER-61 

37.00000  LT 

ES  1-94-05 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  jig/g 

3ER-61 

R 

3.00000  ND 

ES  1-94-05 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00160000  *ig/g 

3ER-61 

26.00000  LT 

ESI -94-05 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000  *ig/g 

3ER-61 

18.00000  LT 

541 


Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rinse  Blank 

Meas 

F!*c 

Unit 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Codt 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 


ESI -94-05 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00050000  fig/g 

3ER-61 

5.00000  LT 

ESI -94-05 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00050000  ng/g 

3ER-6I 

R 

6.00000  ND 

ESI -9405 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

T 

0.00050000  >ig/g 

3ER-61 

50.00000  LT 

ESI -94-05 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  Mg/g 

3ER-61 

T 

0.03120  ND 

ESI -9405 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  jig/g 

3ER-61 

38.00000  LT 

ESI -9405 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  Mg/g 

3ER-61 

28.00000  LT 

ESI -9405 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000  ng/g 

3ER-61 

7.80000  LT 

ES 1-9405 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000  fig/g 

3ER-61 

7.20000  LT 

ESI -9405 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  Mg/g 

3ER-61 

11.00000  LT 

ESI -9405 

PC  BO  16 

PCB1016 

LT 

0.10000000  Mg/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ESI -9405 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

0.10000000  ng/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ESI -9405 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

0.10000000  ng/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ESI -9405 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

0.10000000  Mg/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ESI -9405 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

0.10000000  ng/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ESI -9405 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.04790000  Mg/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ESI -9405 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000  Mg/g 

3ER-61 

R 

13.00000  ND 

ESI -9405 

PPDDD 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  1 , 1  -DICHLORO 

LT 

0.00270000  ng/g 

3ER-61 

18.00000  LT 

ES 1-9405 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  1,1 -DICHLORO 

LT 

0.00270000  Mg/g 

3ER-61 

14.00000  LT 

ESI -940 5 

PPDDT 

2*2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1 ,  L 1-TRICHLO 

LT 

0.00350000  Mg/g 

3ER-61 

18.00000  LT 

ESI -940 5 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  ng/g 

3ER-61 

R 

17.00000  ND 

ESI -9406 

ABHC 

ALPHA-BEN2ENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  fig/g 

3ER-61 

5.30000  LT 

ESI -9406 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  Mg/g 

3ER-61 

T 

0.03120  ND 

ESI -9406 

AENSLF  ALPHA-ENDOSlfLFAN 

LT 

0.00100000  Mg/g 

3ER-61 

23.00000  LT 

ESI -9406 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00140000  Mg/g 

3ER-61 

13.00000  LT 

ES 1-9406 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  Mg/g 

3ER-61 

17.00000  LT 

ESI -9406 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000  Mg/g 

3ER-61 

42.00000  LT 

ESI -9406 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000  fig/g 

3ER-61 

37.00000  LT 

ESI -9406 

DBHC 

DELT  A-BENZ  ENEHEXAC  HLORIDE 

LT 

0.00850000  fig/g 

3ER-61 

R 

3.00000  ND 

ESI -9406 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00160000  Mg/g 

3ER-61 

26.00000  LT 

ESI -9406 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000  Mg/g 

3ER-61 

18.00000  LT 

ESI -9406 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00050000  ng/g 

3ER-61 

5.00000  LT 

ES 1-9406 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00050000  Mg'g 

3ER-61 

R 

6.00000  ND 

ESI -9406 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

T 

0.00050000  Mg/g 

3ER-61 

50.00000  LT 

ESI -9406 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  Mg'g 

3ER-61 

T 

0.03120  ND 

ESI -9406 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  ^xgg 

3ER-61 

38.00000  LT 

ESI -9406 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  Mg/g 

3ER-61 

28.00000  LT 

ESI -9406 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000  Mg/g 

3ER-61 

7.80000  LT 

ESI -9406 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000  ng/g 

3ER-61 

7.20000  LT 

ESI -9406 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  Mg/g 

3ER-61 

11.00000  LT 

ESI -9406 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000  Mg/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ESI -9406 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

0.10000000  ng/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ESI -9406 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

0.10000000  Mg/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ES 1-9406 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

0.10000000  ng/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ESI -9406 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

0.10000000  Mg/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ESI -9406 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.04790000  Mg/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ESI -9406 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000  Mg/g 

3ER-61 

R 

13.00000  ND 

ESI -9406 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l ,  1  -DICHLORO 

LT 

0.00270000  Mg/g 

3ER-61 

18.00000  LT 

ESI -9406 

PPDDE 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-L  1-DICHLORO 

LT 

0.00270000  Mg/g 

3ER-61 

14.00000  LT 

ESI -9406 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1.1,1  -TRIC  HU) 

LT 

0.00350000  Mg/g 

3ER-61 

18.00000  LT 

ESI -9406 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  Mg/g 

3ER-61 

R 

17.00000  ND 
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Rinse  Blank 

Meas 

Flag 

Unit 

Flag  Data 

Meas 

Stem 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qnal 

Value  Bool 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 


ESI -94-07 

ABHC 

ALPHA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  fig/g 

3ER-61 

5.30000  LT 

ESI -94-07 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  fig/g 

3ER-61 

T 

0.03120  ND 

ESI -94-07 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000  jig/g 

3ER-61 

23.00000  LT 

ESI -94-07 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00140000  *ig/g 

3ER-61 

13.00000  LT 

ES 1-94-07 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  >ig/g 

3ER-61 

17.00000  LT 

ES 1-94-07 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000  jig/g 

3ER-61 

42.00000  LT 

ES  1-94-07 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000  ng/g 

3ER-61 

37.00000  LT 

ESI -94-07 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  jig/g 

3ER-61 

R 

3.00000  ND 

ESI -94-07 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00160000  fig/g 

3ER-61 

26.00000  LT 

ES  1-94-07 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000  ng/g 

3ER-61 

18.00000  LT 

ESI -94-07 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00050000  ^g/g 

3ER-61 

5.00000  LT 

ESI -94-07 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00050000  jtg/g 

3ER-61 

R 

6.00000  ND 

ESI -94-07 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

T 

0.00050000  jig/g 

3ER-61 

50.00000  LT 

ESI -94-07 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  jig/g 

3ER-61 

T 

0.03120  ND 

ESI -94-07 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  ng/g 

3ER-61 

38.00000  LT 

ESI -94-07 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  fig/g 

3ER-61 

28.00000  LT 

ES  1-94-07 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000  ng/g 

3ER-61 

7.80000  LT 

ESI -94-07 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000  ng/g 

3ER-61 

7.20000  LT 

ESI -94-07 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  fig/g 

3ER-61 

11.00000  LT 

ESI -94-07 

PCB016 

PCB1016 

LT 

0.10000000  ng/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-07 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

0.10000000  fig/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ES  1-94-07 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

0.10000000  ng/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-07 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

0.10000000  >ig/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-07 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

0.10000000  fj-g/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-07 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.04790000  ng/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-07 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000  jig/g 

3ER-61 

R 

13.00000  ND 

ESI -94-07 

PPDDD 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U-DICHLORO 

LT 

0.00270000  ng/g 

3ER-61 

18.00000  LT 

ESI -94-07 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLORO 

LT 

0.00270000  jig/g 

3ER-61 

14.00000  LT 

ESI -94-07 

PPDDT 

2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1,1,1  -TRICHLO 

LT 

0.00350000  ng/g 

3ER-61 

18.00000  LT 

ESI -94-07 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  ng/g 

3ER-61 

R 

17.00000  ND 

ESI -94-OS 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  Hg/g 

3ER-61 

5.30000  LT 

ESI -94-08 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  jig/g 

3ER-61 

T 

0.03120  ND 

ESI -94-08 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000  ng/g 

3ER-61 

23.00000  LT 

ESI -94-08 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00140000  fig/g 

3ER-61 

13.00000  LT 

ES  1-94-08 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  *ig/g 

3ER-61 

17.00000  LT 

ES  1-94-08 

BENSLF  BET A-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000  ng/g 

3ER-61 

42.00000  LT 

ESI -94-08 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000  jxg/g 

3ER-61 

37.00000  LT 

ES  1-94-08 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  ng/g 

3ER-61 

R 

3.00000  ND 

ESI -94-08 

DLDRN 

DIELDRIN 

U 

0.00255000  ng/g 

3ER-61 

26.00000  LT 

ESI -94-08 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000  ng/g 

3ER-61 

18.00000  LT 

ESI -94-08 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00050000  ng/g 

3ER-61 

5.00000  LT 

ESI -94-08 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00050000  fig/g 

3ER-61 

R 

6.00000  ND 

ESI -94-08 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

T 

0.00050000  fig/g 

3ER-61 

50.00000  LT 

ES  1-94-08 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  jig/g 

3ER-61 

T 

0.03120  ND 

ES  1-94-08 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  ng/g 

3ER-61 

38.00000  LT 

ESI -94-08 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  ng/g 

3ER-61 

28.00000  LT 

ESI -94-0  8 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000  ng/g 

3ER-61 

7.80000  LT 

ESI -94-08 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000  ng/g 

3ER-61 

7.20000  LT 

ESI -94-08 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  ng/g 

3ER-61 

11.00000  LT 

ES1-94-08 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000  ng/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 
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Rinse  Blank 

Mem 

FW 

Unit 

Flat  Data  M* 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Codr 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qual  Viht  Bool 

Chemical  Classy  PESTICIDES/PCBS _ 

ES 1-94-08  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221  ND 

ESI -94-08  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232  ND 

ESI -94-08  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242  ND 

ES1-94-08  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248  ND 

ES  1-94-08  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254  ND 

ES1-94-08  PCB260  PCB 1260  LT 

ES1-94-08  PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLORO  LT 

ESI -94-08  PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLORO  LT 

ES 1-94-08  PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1,1,1  -TRICHLO  LT 

ESI -94-08  TXPHE  TOXAPHENE  LT 

ESI -94-09  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ESI -94-09  ACLDA  ALPHA  CHLORDANE  ND 

ESI -94-09  AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN  LT 

ESI -94-09  ALDRN  ALDRIN  LT 

ES1-94-09  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ES1-94-09  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ESI -94-09  CLDAN  CHLORDANE  LT 

ESI -94-09  DBHC  DELTA-BENZENE  HEXACHLORIDE  LT 

ESI -94-09  DLDRN  DIELDRIN  LT 

ESI -94-09  ENDRN  ENDRIN  LT 

ESI -94-09  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE  ND 

ESI -94-09  ENDRN  ENDRIN  KETONE  ND 

ESI -94-09  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE  ND 

ESI -94-09  GCLDA  GAMMA-CHLORDANE  ND 

ESI -94-09  HPCL  HEPTACHLOR  LT 

ESI -94-09  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE  LT 

ES1-94-09  ISODR  ISODRIN  LT 

ESI -94-09  LIN  LINDANE  LT 

ESI -94-09  MEXCL  METHOXYCHLOR  LT 

ESI -94-09  PCB016  PCB  1016  LT 

ESI -94-09  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221  ND 

ESI -94-09  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232  ND 

ESI -94-09  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242  ND 

ESI -94-09  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248  ND 

ESI -94-09  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254  ND 

ESI -94-09  PCB260  PCB  1260  LT 

ES1-94-09  PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLORO  LT 

ES1-94-09  PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLORO  LT 

ES1-94-09  PPDDT  2J-BIS(PARA-CHLOROPHENVX>l,l,l-TRICHU) 

ESI -94-09  TXPHE  TOXAPHENE  LT 

ES2-94-01  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ES2-94-01  ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ES2-94-01  AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN  LT 

ES2-94-01  ALDRN  ALDRIN  LT 

ES2-94-01  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ES2-94-01  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN  LT 

ES2-94-01  CLDAN  CHLORDANE 

ES2-94-01  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ES2-94-01  DLDRN  DIELDRIN 

ES2-94-01  ENDRN  ENDRIN 


T 

0.10000000  \igfg 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

T 

0.10000000  )igjg 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

T 

0.10000000  \xgjg 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

T 

0.10000000  ng/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

T 

0.04790000  Jig/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

0.04790000  ^g/g 

3ER-61 

R 

13.00000  ND 

0.00270000  ng/g 

3ER-61 

18.00000  LT 

0.00270000  \igfg 

3ER-61 

14.00000  LT 

0.00350000  jig/g 

3ER-61 

18.00000  LT 

0.22600000  \xgjg 

3ER-61 

R 

17.00000  ND 

0.00280000  \LgJg 

3ER-61 

5.30000  LT 

T 

0.00400000  ng/g 

3ER-61 

T 

0.03120  ND 

0.00100000  Jig/g 

3ER-61 

23.00000  LT 

0.00140000  \tgfg 

3ER-61 

13.00000  LT 

0.00770000  )igjg 

3ER-61 

17.00000  LT 

V 

0.00101000  \igjg 

3ER-61 

42.00000  LT 

0.06840000  ng/g 

3ER-61 

37.00000  LT 

0.00850000  ng/g 

3ER-61 

R 

3.00000  ND 

0.00160000  pg/g 

3ER-61 

26.00000  LT 

0.00650000  \igjg 

3ER-61 

18.00000  LT 

T 

0.00050000  \igjg 

3ER-61 

5.00000  LT 

T 

0.00050000  )igjg 

3ER*61 

R 

6.00000  ND 

T 

0.00050000  jig/g 

3ER-61 

50.00000  LT 

T 

0.00400000  fig/g 

3ER-61 

T 

0.03120  ND 

0.00220000  ng/g 

3ER-61 

38.00000  LT 

0.00130000  ng/g 

3ER-61 

28.00000  LT 

0.00300000  ^g/g 

3ER-61 

7.80000  LT 

0.00100000  ^g/g 

3ER-61 

7.20000  LT 

0.03590000  ng/g 

3ER-61 

11.00000  LT 

0.10000000  ng/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

T 

0.10000000  ng/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

T 

0.10000000  ng/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

T 

0.10000000  \igjg 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

T 

0.10000000  ng/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

T 

0.04790000  )iglg 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

0.04790000  pgfg 

3ER-61 

R 

13.00000  ND 

0.00270000  ng/g 

3ER-61 

18.00000  LT 

0.00270000  ^g/g 

3ER-61 

14.00000  LT 

C 

0.00696000  ^g/g 

3ER-61 

18.00000  LT 

0.22600000  jig/g 

3ER-6I 

R 

17.00000  ND 

0.02800000  \igjg 

3ER-58 

5.30000  LT 

zc 

0.14000000  \igfg 

3ER-58 

T 

0.03120  ND 

0.01000000  \igfg 

3ER-58 

23.00000  LT 

0.01400000  )kgjg 

3ER-58 

13.00000  LT 

0.07700000  ng/g 

3ER-58 

17.00000  LT 

0.00700000  \igjg 

3ER-58 

42.00000  LT 

c 

1.80000000  \igfg 

3ER-58 

37.00000  LT 

0.08500000  )JLgjg 

3ER-58 

R 

3.00000  ND 

c 

0.27000000  ^g/g 

3ER-58 

26.00000  LT 

U7 

0.08100000  \igfg 

3ER-58 

18.00000  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rinse  Blank 

Meas 

Flag 

Unit 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 


ES2-94-0 1 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ZU  0.00750000  ng/g 

3ER-58 

5.00000  LT 

ES2-94-0 1 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

T  0.00500000  ng/g 

3ER-58 

R 

6.00000  ND 

ES2-94-01 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

T  0.00500000  ng/g 

3ER-58 

50.00000  LT 

ES2-94-01 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ZC  0.18000000  fig/g 

3ER-58 

T 

0.03120  ND 

ES2-94-0 1 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.02200000  ng/g 

3ER-58 

38.00000  LT 

ES2-94-01 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.01300000  ng/g 

3ER-58 

28.00000  LT 

ES2-94-01 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.03000000  jig/g 

3ER-58 

7.80000  LT 

ES2-94-01 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.01000000  jig/g 

3ER-58 

7.20000  LT 

ES2-94-01 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.36000000  ng/g 

3ER-58 

11.00000  LT 

ES2-94-01 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

1.00000000  >ig/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-01 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T  1.00000000  ng/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-0 1 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T  1.00000000  *ig/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-01 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T  1.00000000  *ig/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ES2 -94-01 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T  1.00000000  fig/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-01 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T  0.48000000  (ig/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-0 1 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.48000000  ^g/g 

3ER-58 

R 

13.00000  ND 

ES2-94-01 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l ,  1 -D1CHLORO 

C  0.08000000  ng/g 

3ER-58 

18.00000  LT 

ES2-94-01 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l ,  1  -DICHLORO 

LT 

0.02700000  fig/g 

3ER-58 

14.00000  LT 

ES2-94-01 

PPDDT 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  1 ,1,1  -TRICHLO 

C  0.07100000  ng/g 

3ER-58 

18.00000  LT 

ES2-94-01 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

2.30000000  fig/g 

3ER-58 

R 

17.00000  ND 

ES2-94-02 

ABHC 

ALPHA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

0.02800000  ng/g 

3ER-58 

5.30000  LT 

ES2-94-02 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D  0.02800000  ng/g 

3ER-58 

5.30000  LT 

ES2-94-02 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ZC  0.12000000  ng/g 

3ER-58 

T 

0.03120  ND 

ES2-94-02 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ZCD  0.1 2000000  ^g 

3ER-58 

T 

0.03120  ND 

ES2-94-02 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.01000000  yg/g 

3ER-58 

23.00000  LT 

ES2-94-02 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

D  0.01000000  ^g/g 

3ER-58 

23.00000  LT 

ES2-94-02 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.01400000  fig/g 

3ER-58 

13.00000  LT 

ES2-94-02 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

D  0.01400000  jig/g 

3ER-58 

13.00000  LT 

ES2-94-02 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.07700000  ng/g 

3ER-58 

17.00000  LT 

ES2-94-02 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D  0.07700000  jig/g 

3ER-58 

17.00000  LT 

ES2-94-02 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00700000  ng/g 

3ER-58 

42.00000  LT 

ES2-94-02 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

D  0.00700000  fig/g 

3ER-58 

42.00000  LT 

ES2-94-02 

CLDAN 

CHLORDANE 

C  1.50000000  *ig/g 

3ER-58 

37.00000  LT 

ES2-94-02 

CLDAN 

CHLORDANE 

CD  1.60000000  ng/g 

3ER-58 

37.00000  LT 

ES2-94-02 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.08500000  ng/g 

3ER-58 

R 

3.00000  ND 

ES2 -94-02 

DBHC 

DELTA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

D  0.08500000  jig'g 

3ER-58 

R 

3.00000  ND 

ES2-94-02 

DLDRN 

DIELDRIN 

C  0.02700000  fig/g 

3ER-58 

26.00000  LT 

ES2-94-02 

DLDRN 

DIELDRIN 

CD  0.03100000  ng/g 

3ER-58 

26.00000  LT 

ES2-94-02 

ENDRN 

ENDRIN 

U7  0.07800000  ng/g 

3ER-58 

18.00000  LT 

ES2-94-02 

ENDRN 

ENDRIN 

U7D  0.07700000  *ig/g 

3ER-58 

18.00000  LT 

ES2-94-02 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T  0.00500000  ng/g 

3ER-58 

5.00000  LT 

ES2-94-02 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

TD  0.00500000  ftg/g 

3ER-58 

5.00000  LT 

ES2-94-02 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

T  0.00500000  ng/g 

3ER-58 

R 

6.00000  ND 

ES2-94-02 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

TD  0.00500000  ng/g 

3ER-58 

R 

6.00000  ND 

ES2-94-02 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

T  0.00500000  ng/g 

3ER-58 

50.00000  LT 

ES2-94-02 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

TD  0.00500000  fig/g 

3ER-58 

50.00000  LT 

ES2-94-02 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ZC  0.14000000  fig/g 

3ER-58 

T 

0.03120  ND 

ES2-94-02 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ZCD  0.1 5000000  yg/g 

3ER-58 

T 

0.03120  ND 

ES2-94-02 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.02200000  fig/g 

3ER-58 

38.00000  LT 

ES2-94-02 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

D  0.02200000  jig/g 

3ER-58 

38.00000  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rinse  Blank 

Mem 

Unit 

Flag  Data  Mens 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Mens 

Blank  ID 

Code  Qua!  Value  Bool 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 


ES2-94-02 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.01300000  fig/g 

3ER-58 

28.00000  LT 

ES2-94-02 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

D 

0.01300000  ng/g 

3ER-58 

28.00000  LT 

ES2-94-02 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.03000000  jig/g 

3ER-58 

7.80000  LT 

ES2-94-02 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

D 

0.03000000  jig'g 

3ER-58 

7.80000  LT 

ES2-94-02 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.01000000  yg/g 

3ER-58 

7.20000  LT 

ES2-94-02 

UN 

LINDANE 

LT 

D 

0.01000000  ^g/g 

3ER-58 

7.20000  LT 

ES2-94-02 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.36000000  jig/g 

3ER-58 

11.00000  LT 

ES2-94-02 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

D 

0.36000000  ng/g 

3ER-58 

11.00000  LT 

ES2-94-02 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

1.00000000  jig/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-02 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

D 

1.00000000  jig/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-02 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

1.00000000  |ig/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-02 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

TD 

1.00000000  ^ig/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-02 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

1.00000000  jig/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-02 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

TD 

1.00000000  ng'g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-02 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1 242 

ND 

T 

1.00000000  ng/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-02 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

TD 

1.00000000  ng^g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-02 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

1.00000000  ng/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-02 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

TD 

1.00000000  ng/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-02 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.48000000  Hg/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-02 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

TD 

0.48000000  ng/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-02 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.48000000  ng/g 

3ER-58 

R 

13.00000  ND 

ES2-94-02 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

D 

0.48000000  ng/g 

3ER-58 

R 

13.00000  ND 

ES2-94-02 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLORO 

LT 

0.02700000  jig/g 

3ER-58 

18.00000  LT 

ES2-94-02 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  1 , 1  -DICHLORO 

LT 

D 

0.02700000  *ig/g 

3ER-58 

18.00000  LT 

ES2-94-02 

PPDDE 

2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHEN  YL>  LI -DICHLORO 

LT 

0.02700000  ^ig/g 

3ER-58 

14.00000  LT 

ES2-94-02 

PPDDE 

2*2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)-  1 , 1  -DICHLORO 

LT 

D 

0.02700000  ng/g 

3ER-58 

14.00000  LT 

ES2-94-02 

PPDDT 

2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1,1,1  -TRICHLO 

LT 

0.03500000  ng/g 

3ER-58 

18.00000  LT 

ES2-94-02 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>LLl-TRICHLO 

LT 

D 

0.03500000  ng/g 

3ER-58 

18.00000  LT 

ES2-94-02 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

2.30000000  ng/g 

3ER-58 

R 

17.00000  ND 

ES2-94-02 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

D 

2.30000000  jig/g 

3ER-58 

R 

17.00000  ND 

ES2-94-03 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.02800000  ^g/g 

3ER-58 

5.30000  LT 

ES2-94-03 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ZC 

0.05300000  ng/g 

3ER-58 

T 

0.03120  ND 

ES2-94-03 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.01000000  ng/g 

3ER-58 

23.00000  LT 

ES2-94-03 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.01400000  ng/g 

3ER-58 

13.00000  LT 

ES2-94-03 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.07700000  ng/g 

3ER-58 

17.00000  LT 

ES2-94-03 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00700000  ng/g 

3ER-58 

42.00000  LT 

ES2-94-03 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000  fig'g 

3ER-58 

37.00000  LT 

ES2-94-03 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.08500000  ng/g 

3ER-58 

R 

3.00000  ND 

ES2-94-03 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.01600000  ng/g 

3ER-58 

26.00000  LT 

ES2-94-03 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

7 

0.06500000  fig/g 

3ER-58 

18.00000  LT 

ES2-94-03 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00500000  ng/g 

3ER-58 

5.00000  LT 

ES2-94-03 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00500000  ng/g 

3ER-58 

R 

6.00000  ND 

ES2-94-03 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

T 

0.00500000  ng/g 

3ER-58 

50.00000  LT 

ES2-94-03 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ZC 

0.06600000  ng/g 

3ER-58 

T 

0.03120  ND 

ES2-94-03 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.02200000  ng/g 

3ER-58 

38.00000  LT 

ES2-94-03 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.01300000  ng/g 

3ER-58 

28.00000  LT 

ES2-94-03 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.03000000  ng/g 

3ER-58 

7.80000  LT 

ES2-94-03 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.01000000  ng/g 

3ER-58 

7.20000  LT 

ES2-94-03 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.36000000  ng/g 

3ER-58 

11.00000  LT 

ES2-94-03 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

1.00000000  Mg/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assessment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rinse  Blank  > 

Meas 

Flag 

Unit 

Flag  Data  Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qual  Value  Bool 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 


ES2-94-03 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

1.00000000  ng/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-03 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

1.00000000  ng/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-03 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

1.00000000  tig/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-03 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

1.00000000  ng/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-03 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.48000000  ng/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-03 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.48000000  ng/g 

3ER-58 

R 

13.00000  ND 

ES2 -94*03 

PPDDD 

2>BlS(PARA-CHLOROPHENYL>U-DICHLORO 

C 

0.09200000  ng/g 

3ER-58 

18.00000  LT 

ES2-94-03 

PPDDE 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-U-DICHLORO 

LT 

0.02700000  ng/g 

3ER-58 

14.00000  LT 

ES2-94-03 

PPDDT 

2,2-BIS<PARA-CHLOROPHENYL)-l, 1,1-TRICHLO 

C 

0.07900000  ng/g 

3ER-58 

18.00000  LT 

ES2-94-03 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

2.30000000  fig/g 

3ER-58 

R 

17.00000  ND 

ES2-94-04 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.02800000  >ig/g 

3ER-58 

5.30000  LT 

ES2-94-04 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0.04000000  gg/g 

3ER-58 

T 

0.03120  ND 

ES2-94-04 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.01000000  ng/g 

3ER-58 

23.00000  LT 

ES2-94-04 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.01400000  *ig/g 

3ER-58 

13.00000  LT 

ES2-94-04 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.07700000  |ig/g 

3ER-58 

17.00000  LT 

ES2-94-04 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00700000  jig/g 

3ER-58 

42.00000  LT 

ES2-94-04 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000  *ig/g 

3ER-58 

37.00000  LT 

ES2-94-04 

DBHC 

DELTA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

0.08500000  jig'g 

3ER-58 

R 

3.00000  ND 

ES2-94-04 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.01600000  *ig/g 

3ER-58 

26.00000  LT 

ES2-94-04 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

7 

0.06500000  jig/g 

3ER-58 

18.00000  LT 

ES2-94-04 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00500000  fig/g 

3ER-58 

5.00000  LT 

ES2-94-04 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00500000  jig/g 

3ER-58 

R 

6.00000  ND 

ES2-94-04 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

T 

0.00500000  ng/g 

3ER-58 

50.00000  LT 

ES2-94-04 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0.04000000  jig/g 

3ER-58 

T 

0.03120  ND 

ES2-94-04 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.02200000  ng/g 

3ER-58 

38.00000  LT 

ES2-94-04 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.01300000  fig/g 

3ER-58 

28.00000  LT 

ES2-94-04 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.03000000  jig/g 

3ER-58 

7.80000  LT 

ES2-94-04 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.01000000  ng/g 

3ER-58 

7.20000  LT 

ES2-94-04 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.36000000  >ig/g 

3ER-58 

11.00000  LT 

ES2-94-04 

PC  BO  16 

PCB  1016 

LT 

1.00000000  Hg/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-04 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

1.00000000  jig/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-04 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

1.00000000  ng/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ES2 -94-04 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

1.00000000  ng/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-04 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

1.00000000  ng/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-04 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.48000000  *ig/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-04 

PCB260 

PCB  1260 

•  LT 

0.48000000  jigfe 

3ER-58 

R 

13.00000  ND 

ES2-94-04 

PPDDD 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  1 , 1  -DICHLORO 

C 

0.04100000  fig/g 

3ER-58 

18.00000  LT 

ES2-94-04 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  1 , 1-DICHLORO 

LT 

0.02700000  M.g/g 

3ER-58 

14.00000  LT 

ES2-94-04 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1,1,1  -TR1CHLO 

C 

0.04100000  >ig/g 

3ER-58 

18.00000  LT 

ES2-94-04 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

2.30000000  ^ig/g 

3ER-58 

R 

17.00000  ND 

ES2-94-05 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.02800000  *ig/g 

3ER-58 

5.30000  LT 

ES2-94-05 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0.04000000  ^ig/g 

3ER-58 

T 

0.03120  ND 

ES2-94-05 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.01000000  fig/g 

3ER-58 

23.00000  LT 

ES2-94-05 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.01400000  ng/g 

3ER-58 

13.00000  LT 

ES2-94-05 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.07700000  ng/g 

3ER-58 

17.00000  LT 

ES2-94-05 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00700000  |utg/g 

3ER-58 

42.00000  LT 

ES2-94-05 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000  ng/g 

3ER-58 

37.00000  LT 

ES2-94-05 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.08500000  jig/g 

3ER-58 

R 

3.00000  ND 

ES2-94-05 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.01600000  jig/g 

3ER-58 

26.00000  LT 

ES2-94-05 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

7 

0.06500000  ng/g 

3ER-58 

18.00000  LT 
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Rinse  Blank 

Meas 

U  mtt 

Fla z  Data 

Meat 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qua] 

Value  Bool 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PC BS 


ES2-94-05 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00500000  jxg/g 

3ER-58 

5.00000  LT 

ES2-94-05 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00500000  ng/g 

3ER-58 

R 

6.00000  ND 

ES2-94-05 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

T 

0.00500000  \igfg 

3ER-58 

50.00000  LT 

ES2-94-05 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0.04000000  jig/g 

3ER-58 

T 

0.03120  ND 

ES2-94-05 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.02200000  fig/g 

3ER-58 

38.00000  LT 

ES2-94-05 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.01300000  ng/g 

3ER-58 

28.00000  LT 

ES2-94-05 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.03000000  ng/g 

3ER-58 

7.80000  LT 

ES2-94-05 

UN 

LINDANE 

LT 

0.01000000  ng/g 

3ER-58 

7.20000  LT 

ES2-94-05 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.36000000 

3ER-58 

11.00000  LT 

ES2-94-05 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

1.00000000  ng/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-05 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

1.00000000  jig/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-05 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

1.00000000  ng/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-05 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

1.00000000  ng/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-05 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

1.00000000  ng/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-05 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1 254 

ND 

T 

0.48000000  ^ig/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-05 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.48000000  ng/g 

3ER-58 

R 

13.00000  ND 

ES2-94-05 

PPDDD 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- LI -DICHLORO 

LT 

0.02700000  ng/g 

3ER-58 

18.00000  LT 

ES2-94-05 

PPDDE 

2*2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL}’  1 , 1  -DICHLORO 

LT 

0.02700000  jig/g 

3ER-58 

14.00000  LT 

ES2-94-05 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1,1,1  -TRICHLO 

LT 

0.03500000  ng/g 

3ER-58 

18.00000  LT 

ES2-94-05 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

2.30000000  ng/g 

3ER-58 

R 

17.00000  ND 

ES2-94-06 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.02800000  ng/g 

3ER-58 

5.30000  LT 

ES2-94-06 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0.04000000  jig/g 

3ER-58 

T 

0.03120  ND 

ES2-94-06 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.01000000  jig/g 

3ER-58 

23.00000  LT 

ES2-94-06 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.01400000  Mg/g 

3ER-58 

13.00000  LT 

ES2-94-06 

BBHC 

BET  A-BEN  ZENEHEXAC  HLORIDE 

LT 

0.07700000  ng/g 

3ER-58 

17.00000  LT 

ES2-94-06 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00700000  >ig/g 

3ER-58 

42.00000  LT 

ES2-94-06 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000  ng/g 

3ER-58 

37.00000  LT 

ES2-94-06 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.08500000  fig/g 

3ER-58 

R 

3.00000  ND 

ES2-94-06 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.01600000  ng/g 

3ER-58 

26.00000  LT 

ES2-94-06 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

7 

0.06500000  ng/g 

3ER-58 

18.00000  LT 

ES2-94-06 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00500000  jig^g 

3ER-58 

5.00000  LT 

ES2-94-06 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00500000  ng/g 

3ER-58 

R 

6.00000  ND 

ES2-94-06 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

T 

0.00500000  jig'g 

3ER-58 

50.00000  LT 

ES2-94-06 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0.04000000  |ig/g 

3ER-58 

T 

0.03120  ND 

ES2-94-06 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.02200000  ng/g 

3ER-58 

38.00000  LT 

ES2-94-06 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.01300000  ng'g 

3ER-58 

28.00000  LT 

ES2-94-06 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.03000000  ng/g 

3ER-58 

7.80000  LT 

ES2-94-06 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.01000000  ng/g 

3ER-58 

7.20000  LT 

ES2-94-06 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.36000000  fig/g 

3ER-58 

11.00000  LT 

ES2-94-06 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

1.00000000  ng/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-06 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

1.00000000  ng'g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-06 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

1.00000000  Hg/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-06 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

1.00000000  ng/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-06 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

1.00000000  fig/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-06 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.48000000  fig/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-06 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.48000000  ng/g 

3ER-58 

R 

13.00000  ND 

ES2-94-06 

PPDDD 

2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL}- 1 , 1  -DICHLORO 

LT 

0.02700000  *ig/g 

3ER-58 

18.00000  LT 

ES2-94-06 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  1 . 1  -DICHLORO 

LT 

0.02700000  iig'g 

3ER-58 

14.00000  LT 

ES2-94-06 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-L  L 1  -TRICHLO 

LT 

0.03500000  ng/g 

3ER-58 

18.00000  LT 

ES2-94-06 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

2.30000000  ng/g 

3ER-58 

R 

17.00000  ND 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 
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Rinse  Blank 

Meat 

n« 

Unit 

Flag  Data 

Mem 

Stic  ID 

Test  Name 

Bool 

Co it 

Value  Meats 

Blank  ID 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 


ES3 -94-02 

ENDRN 

ENDRTN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00050000  fig/g 

3ER-57 

5.00000  LT 

ES3-94-02 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

TD  0.00050000  fig/g 

3ER-57 

5.00000  LT 

ES3-94-02 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00050000  fig/g 

3ER-57 

R 

6.00000  ND 

ES3-94-02 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

TD  0.00050000  fig/g 

3ER-57 

R 

6.00000  ND 

ES3-94-02 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

T 

0.00050000  jig/g 

3ER-57 

50.00000  LT 

ES3-94-02 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

TD  0.00050000  ng/g 

3ER-57 

50.00000  LT 

ES3-94-02 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  fig/g 

3ER-57 

T 

0.03120  ND 

ES3-94-02 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

TD  0.00400000  fig/g 

3ER-57 

T 

0.03120  ND 

ES3-94-02 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  fig/g 

3ER-57 

38.00000  LT 

ES3-94-02 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

D 

0.00220000  fig/g 

3ER-57 

38.00000  LT 

ES3-94-02 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  fig/g 

3ER-57 

28.00000  LT 

ES3-94-02 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

D 

0.00130000  yg/g 

3ER-57 

28.00000  LT 

ES3-94-02 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000  fig/g 

3ER-57 

7.80000  LT 

ES3-94-02 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

D 

0.00300000  ng/g 

3ER-57 

7.80000  LT 

ES3 -94-02 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000  ng/g 

3ER-57 

7.20000  LT 

ES3-94-02 

LIN 

LINDANE 

LT 

D 

0.00100000  \igjg 

3ER-57 

7.20000  LT 

ES3-94-02 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  fig/g 

3ER-57 

11.00000  LT 

ES3-94-02 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

D 

0.03590000  yg/g 

3ER-57 

11.00000  LT 

ES3-94-02 

PCB016 

PCB1016 

LT 

0.10000000  \igjg 

3ER-57 

R 

9.10000  ND 

ES3-94-02 

PCB016 

PCB1016 

LT 

D 

0.10000000  fig/g 

3ER-57 

R 

9.10000  ND 

ES3-94-02 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

0.10000000  ng/g 

3ER-57 

R 

9.10000  ND 

ES3-94-02 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

TD 

0.10000000  \igjg 

3ER-57 

R 

9.10000  ND 

ES3-94-02 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

0.10000000  fig/g 

3ER-57 

R 

9.10000  ND 

ES3-94-02 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

TD 

0.10000000  fig /g 

3ER-57 

R 

9.10000  ND 

ES3-94-02 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

0.10000000  fig/g 

3ER-57 

R 

9.10000  ND 

ES  3-94-02 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

TD 

0.10000000  fig/g 

3ER-57 

R 

9.10000  ND 

ES3-94-02 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

0.10000000  fig/g 

3ER-57 

R 

9.10000  ND 

ES3-94-02 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

TD 

0.10000000  fig/g 

3ER-57 

R 

9.10000  ND 

ES3-94-02 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.04790000  fig/g 

3ER-57 

R 

9.10000  ND 

ES3-94-02 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

TD 

0.04790000  fig'g 

3ER-57 

R 

9.10000  ND 

ES3-94-02 

PCB260 

PCB1260 

LT 

0.04790000  fig/g 

3ER-57 

R 

13.00000  ND 

ES3-94-02 

PCB260 

PCB1260 

LT 

D 

0.04790000  fig/g 

3ER-57 

R 

13.00000  ND 

ES3-94-02 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLORO  PHENYL)- 1 , 1  -DICHLORO 

LT 

0.00270000  fig/g 

3ER-57 

18.00000  LT 

ES3-94-02 

PPDDD 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLORO 

LT 

D 

0.00270000  fig/g 

3ER-57 

18.00000  LT 

ES3-94-02 

PPDDE 

2,2-BI$(PARA-CHLOROPHENYL)-l ,  l-DICHLORO 

LT 

0.00270000  Hg/g 

3ER-57 

14.00000  LT 

ES3-94-02 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>- 1 ,  l  -DICHLORO 

LT 

D 

0.00270000  \igjg 

3ER-57 

14.00000  LT 

ES3-94-02 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHEN  YL>1 , 1 , 1 -TR1CHLO 

LT 

0.00350000  fig/g 

3ER-57 

18.00000  LT 

ES3-94-02 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-L  1. 1-TRICHLC) 

LT 

I) 

0.00350000  fig/g 

3ER-57 

18.00000  LT 

ES3-94-02 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  fig/g 

3ER-57 

R 

17.00000  ND 

ES3-94-02 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

D 

0.22600000  fig/g 

3ER-57 

R 

17.00000  ND 

ES4-94-01 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  fig/g 

3ER-57 

5.30000  LT 

ES4-94-01 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.00280000  ng'g 

3ER-57 

5.30000  LT 

ES4-94-0I 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  fig/g 

3ER-57 

T 

0.03120  ND 

ES4-94-01 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

TD 

0.00400000  fig/g 

3ER-57 

T 

0.03120  ND 

ES4-94-01 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000  fig/g 

3ER-57 

23.00000  LT 

ES4-94-01 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

D 

0.00100000  fig/g 

3ER-57 

23.00000  LT 

ES4-94-01 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00140000  fig/g 

3ER-57 

13.00000  LT 

ES4-94-01 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

D 

0.00140000  fig/g 

3ER-57 

13.00000  LT 

ES4-94-01 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  fig/g 

3ER-57 

17.00000  LT 

ES4-94-01 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.00770000  fig/g 

3ER-57 

17.00000  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rinse  Blank 

Mess 

Flag 

Unit 

Flag  Data 

Meas 

SttelD 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qua) 

Value  Bool 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 

ES4-94-01  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000  ng/g 

3ER-57 

42.00000  LT 

ES4-94-01 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

D  0.00070000  ng/g 

3ER-57 

42.00000  LT 

ES4-94-01 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000  \ifjg 

3ER-57 

37.00000  LT 

ES4-94-01 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

D  0.06840000  jig/g 

3ER-57 

37.00000  LT 

ES4-94-01 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  ng/g 

3ER-57 

R 

3.00000  ND 

ES4-94-01 

DBHC 

DELTA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

D  0.00850000  jig/g 

3ER-57 

R 

3.00000  ND 

ES4-94-01 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00160000  fig/g 

3ER-57 

26.00000  LT 

ES4-94-01 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

D  0.00160000  (ig/g 

3ER-57 

26.00000  LT 

ES4-94-01 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

7  0.00650000  fig/g 

3ER-57 

18.00000  LT 

ES4-94-01 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

D7  0.00650000  fig/g 

3ER-57 

18.00000  LT 

ES4-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T  0.00050000  *ig/g 

3ER-57 

5.00000  LT 

ES4-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

TD  0.00050000  ng/g 

3ER-57 

5.00000  LT 

ES4-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

T  0.00050000  ng/g 

3ER-57 

R 

6.00000  ND 

ES4-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

TD  0.00050000  ^g/g 

3ER-57 

R 

6.00000  ND 

ES4-94-01 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

T  0.00050000  ng/g 

3ER-57 

50.00000  LT 

ES4-94-01 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

TD  0.00050000  ng/g 

3ER-57 

50.00000  LT 

ES4-94-01 

OCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T  0.00400000  ng/g 

3ER-57 

T 

0.03120  ND 

ES4-94-01 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

TD  0.00400000  jig/g 

3ER-57 

T 

0.03120  ND 

ES4-94-01 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  jig/g 

3ER-57 

38.00000  LT 

ES4-94-01 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

D  0.00220000  fig/g 

3ER-57 

38.00000  LT 

ES4-94-01 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  fig/g 

3ER-57 

28.00000  LT 

ES4-94-01 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

D  0.00130000  ng/g 

3ER-57 

28.00000  LT 

ES4-94-01 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000  |xg/g 

3ER-57 

7.80000  LT 

ES4-94-01 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

D  0.00300000  fig/g 

3ER-57 

7.80000  LT 

ES4-94-01 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000  |ig/g 

3ER-57 

7.20000  LT 

ES4-94-01 

LIN 

LINDANE 

LT 

D  0.00100000  ng/g 

3ER-57 

7.20000  LT 

ES4-94-01 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  *ig/g 

3ER-57 

11.00000  LT 

ES4-94-01 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

D  0.03590000  fig/g 

3ER-57 

11.00000  LT 

ES4-94-01 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000  jig/g 

3ER-57 

R 

9.10000  ND 

ES4-94-01 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

D  0.10000000  *ig/g 

3ER-57 

R 

9.10000  ND 

ES4-94-01 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T  0.10000000  jig/g 

3ER-57 

R 

9.10000  ND 

ES4-94-01 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

TD  0.10000000  jig/g 

3ER-57 

R 

9.10000  ND 

ES4-94-01 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T  0.10000000  ng/g 

3ER-57 

R 

9.10000  ND 

ES4-94-01 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

TD  0.10000000  ng/g 

3ER-57 

R 

9.10000  ND 

ES4-94-01 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T  0.10000000  ng/g 

3ER-57 

R 

9.10000  ND 

ES4-94-01 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

TD  0.10000000  jig/g 

3ER-57 

R 

9,10000  ND 

ES4-94-01 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T  0.10000000  |ig/g 

3ER-57 

R 

9.10000  ND 

ES4-94-01 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

TD  0.10000000  ng/g 

3ER-57 

R 

9.10000  ND 

ES4-94-01 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T  0.04790000  jig/g 

3ER-57 

R 

9.10000  ND 

ES4-94-01 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

TD  0.04790000  jig/g 

3ER-57 

R 

9.10000  ND 

ES4-94-01 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000  fig/g 

3ER-57 

R 

13.00000  ND 

ES4-94-01 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

D  0.04790000  ng/g 

3ER-57 

R 

13.00000  ND 

ES4-94-01 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLORO 

LT 

0.00270000  ^ig/g 

3ER-57 

18.00000  LT 

ES4-94-01 

PPDDD 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DlCHLORO 

LT 

D  0.00270000  *ig/g 

3ER-57 

18.00000  LT 

ES4-94-01 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLORO 

LT 

0.00270000  ng/g 

3ER-57 

14.00000  LT 

ES4-94-01 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLORO 

LT 

D  0.00270000  ng/g 

3ER-57 

14.00000  LT 

ES4-94-01 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1,1,1  -TR1CHLO 

LT 

0.00350000  *ig/g 

3ER-57 

18.00000  LT 

ES4-94-01 

PPDDT 

2.2-BlS(PARA-CHLOROPHEN  YL>  U .  1 -TR1CHLO 

LT 

D  0.00350000  ng/g 

3ER-57 

18.00000  LT 

ES4-94-01 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  |ig/g 

3ER-57 

R 

17.00000  ND 

ES4-94-01 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

D  0.22600000  ng/g 

3ER-57 

R 

17.00000  ND 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rinse  Blank 

Meas 

FUt 

Unit 

Ha t  Data 

Meas 

Test  Name 

Bool 

Code 

Vahie  Meas 

Blank  ID 

Code  Qua! 

Valve  Bool 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 


ES4-94-02 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORJDE 

LT 

0.00280000  \igfg 

3ER-57 

5.30000  LT 

ES4-94-02 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  jig/g 

3ER-57 

T 

0.03120  ND 

ES4-94-02 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000  ng'g 

3ER-57 

23.00000  LT 

ES4-94-02 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00140000  \igfg 

3ER-57 

13.00000  LT 

ES4-94-02 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORiDE 

LT 

0.00770000  ng'g 

3ER-57 

17.00000  LT 

ES4-94-02 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000  \igjg 

3ER-57 

42.00000  LT 

ES4-94-02 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000  \igjg 

3ER-57 

37.00000  LT 

ES4-94-02 

DBHC 

DELT  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  fig'g 

3ER-57 

R 

3.00000  ND 

ES4-94-02 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00160000  jig/g 

3ER-57 

26.00000  LT 

ES4-94-02 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

7 

0.00650000  \ig/g 

3ER-57 

18.00000  LT 

ES4-94-02 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00050000  pg/g 

3ER-57 

5.00000  LT 

ES4-94-02 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00050000  ng/g 

3ER-57 

R 

6.00000  ND 

ES4-94-02 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

T 

0.00050000  fig/g 

3ER-57 

50.00000  LT 

ES4-94-02 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  \igjg 

3ER-57 

T 

0.03120  ND 

ES4-94-02 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  \ig/g 

3ER-57 

38.00000  LT 

ES4-94-02 

HPCLE 

HEPT  ACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  jig/g 

3ER-57 

28.00000  LT 

ES4-94-02 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000  \kgjg 

3ER-57 

7.80000  LT 

ES4-94-02 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000  \agfg 

3ER-57 

7.20000  LT 

ES4-94-02 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  fig/g 

3ER-57 

11.00000  LT 

ES4-94-02 

PC  BO  16 

PCB  1016 

LT 

0.10000000  )igjg 

3ER-57 

R 

9.10000  ND 

ES4-94-02 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

0.10000000  \igjg 

3ER-57 

R 

9.10000  ND 

ES4-94-02 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

0.10000000  \ig/g 

3ER-57 

R 

9.10000  ND 

ES4-94-02 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

0.10000000  jig/g 

3ER-57 

R 

9.10000  ND 

ES4-94-02 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

0.10000000  \igjg 

3ER-57 

R 

9.10000  ND 

ES4-94-02 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.04790000  pgjg 

3ER-57 

R 

9.10000  ND 

ES4-94-02 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000  ng/g 

3ER-57 

R 

13.00000  ND 

ES4-94-02 

PPDDD 

2^-BIS<PARA-CHLOROPHENYL)-l ,  1  -DICHLORO 

LT 

0.00270000  ng/g 

3ER-57 

18.00000  LT 

ES4-94-02 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>Ll-DICHLORO 

LT 

0.00270000  ng/g 

3ER-57 

14.00000  LT 

ES4-94-02 

PPDDT 

2*2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL>  1,1,1  -TRICHU) 

LT 

0.00350000  fig/g 

3ER-57 

18.00000  LT 

ES4-94-02 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  yig/g 

3ER-57 

R 

17.00000  ND 

ES5-94-01 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  \igjg 

3ER-59 

5.30000  LT 

ES5-94-01 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.00280000  ^ig/g 

3ER-59 

5.30000  LT 

ES5-94-01 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  yg/g 

3ER-59 

T 

0.03120  ND 

ES5-94-01 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

TD 

0.00400000  jig/g 

3ER-59 

T 

0.03120  ND 

ES5-94-01 

AENSLF  ALPHA-ENDC)StrLFAN 

LT 

0.00100000  ng/g 

3ER-59 

23.00000  LT 

ES5-94-01 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

D 

0.00100000  jig/g 

3ER-59 

23.00000  LT 

ES  5-94-0 1 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00140000  ng/g 

3ER-59 

13.00000  LT 

ES5-94-01 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

D 

0.00140000  ng/g 

3ER-59 

13.00000  LT 

ES  5-94-01 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  ^g/g 

3ER-59 

17.00000  LT 

ES5-94-01 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.00770000  jig/g 

3ER-59 

17.00000  LT 

ES5-94-01 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000  fig/g 

3ER-59 

42.00000  LT 

ES5-94-0 1 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

D 

0.00070000  \igjg 

3ER-59 

42.00000  LT 

ES5-94-01 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000  \igtg 

3ER-59 

37.00000  LT 

ES  5 -94-01 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

D 

0.06840000  ng/g 

3ER-59 

37.00000  LT 

ES5-94-01 

DBHC 

DELTA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  ng/g 

3ER-59 

R 

3.00000  ND 

ES5-94-01 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.00850000  \igjg 

3ER-59 

R 

3.00000  ND 

ES  5-94-01 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00160000  \ig!g 

3ER-59 

26.00000  LT 

ES5-94-01 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

D 

0.00160000  ng/g 

3ER-59 

26.00000  LT 

ES5-94-0 1 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000  ytgjg 

3ER-59 

18.00000  LT 

ES5-94-01 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

D 

0.00650000  Mg/g 

3ER-59 

18.00000  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rinse  Blank 

Meas 

Flag 

Unit 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qnal 

Value  Bool 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 


ES5-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00050000  gg/g 

3ER-59 

5.00000  LT 

ES5-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

TD 

0.00050000  gg/g 

3ER-59 

5.00000  LT 

ES5-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00050000  gg/g 

3ER-59 

R 

6.00000  ND 

ES5-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

TD 

0.00050000  gg/g 

3ER-59 

R 

6.00000  ND 

ES5-94-01 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

T 

0.00050000  gg/g 

3ER-59 

50.00000  LT 

ES5-94-0 1 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

TD 

0.00050000  gg/g 

3ER-59 

50.00000  LT 

ES5-94-01 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  gg/g 

3ER-59 

T 

0.03120  ND 

ES5-94-01 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

TD 

0.00400000  gg/g 

3ER-59 

T 

0.03120  ND 

ES5-94-01 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  gg/g 

3ER-59 

38.00000  LT 

ES  5-94-01 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

D 

0.00220000  gg/g 

3ER-59 

38.00000  LT 

ES5-94-01 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  gg/g 

3ER-59 

28.00000  LT 

ES  5-94-01 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

D 

0.00130000  gg/g 

3ER-59 

28.00000  LT 

ES5-94-0 1 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000  gg/g 

3ER-59 

7.80000  LT 

ES5-94-01 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

D 

0.00300000  gg/g 

3ER-59 

7.80000  LT 

ES5-94-01 

UN 

LINDANE 

LT 

0.00 100000  gg/g 

3ER-59 

7.20000  LT 

ES5-94-01 

LIN 

LINDANE 

LT 

D 

0.00100000  gg/g 

3ER-59 

7.20000  LT 

ES5-94-01 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  gg/g 

3ER-59 

11.00000  LT 

ES5-94-01 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

D 

0.03590000  gg/g 

3ER-59 

11.00000  LT 

ES5-94-01 

PCB016 

PCBI016 

LT 

0.10000000  gg/g 

3ER-59 

R 

9.10000  ND 

ES5-94-01 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

D 

0.10000000  gg/g 

3ER-59 

R 

9.10000  ND 

ES  5-94-01 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

0.10000000  gg/g 

3ER-59 

R 

9.10000  ND 

ES  5-94-01 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

TD 

0.10000000  gg/g 

3ER-59 

R 

9.10000  ND 

ES5-94-0 1 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

0.10000000  gg/g 

3ER-59 

R 

9.10000  ND 

ES5-94-01 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

TD 

0.10000000  gg/g 

3ER-59 

R 

9.10000  ND 

ES5-94-01 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

0.10000000  gg/g 

3ER-59 

R 

9.10000  ND 

ES5-94-01 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

TD 

0.10000000  gg/g 

3ER-59 

R 

9.10000  ND 

ES5-94-01 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

0.10000000  gg/g 

3ER-59 

R 

9.10000  ND 

ES5-94-01 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

TD 

0.10000000  gg/g 

3ER-59 

R 

9.10000  ND 

ES5-94-01 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.04790000  gg/g 

3ER-59 

R 

9.10000  ND 

ES5-94-0 1 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

TD 

0.04790000  gg/g 

3ER-59 

R 

9.10000  ND 

ES5-94-01 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000  gg/g 

3ER-59 

R 

13.00000  ND 

ES5-94-01 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

I) 

0.04790000  gg/g 

3ER-59 

R 

13.00000  ND 

ES5-9401 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1-DICHLORO 

LT 

0.00270000  gg/g 

3ER-59 

18.00000  LT 

ES5-94-01 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U-DICHLORO 

LT 

D 

0.00270000  gg/g 

3ER-59 

18.00000  LT 

ES5-94-01 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U-DICHLORO 

LT 

0.00270000  gg/g 

3ER-59 

14.00000  LT 

ES5-94-01 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>- 1 , 1-DICHLORO 

LT 

D 

0.00270000  gg/g 

3ER-59 

14.00000  LT 

ES5-94-0 1 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1,1,1  -TRICHLO 

LT 

0.00350000  gg/g 

3ER-59 

18.00000  LT 

ES5-94-01 

PPDDT 

2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHEN  YL>  1,1,1  -TRICHLO 

LT 

I) 

0.00350000  gg/g 

3ER-59 

18.00000  LT 

ES5 -94-01 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  gg/g 

3ER-59 

R 

17.00000  ND 

ES5-94-01 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

D 

0.22600000  gg/g 

3ER-59 

R 

17.00000  ND 

ES5-94-02 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  gg/g 

3ER-60 

5.30000  LT 

ES5-94-02 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  gg/g 

3ER-60 

T 

0.03120  ND 

ES5-94-02 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000  gg/g 

3ER-60 

23.00000  LT 

ES5-94-02 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00140000  gg/g 

3ER-60 

13.00000  LT 

ES5-94-02 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  gg/g 

3ER-60 

17.00000  LT 

ES5-94-02 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000  gg/g 

3ER-60 

42.00000  LT 

ES  5-94-02 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000  gg/g 

3ER-60 

37.00000  LT 

ES5-94-02 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  gg/g 

3ER-60 

R 

3.00000  ND 

ES5-94-02 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00160000  gg/g 

3ER-60 

26.00000  LT 

ES5-94-02 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

7 

0.00650000  gg/g 

3ER-60 

18.00000  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Site  ID 

Test  Name 

Mess 

Bool 

Co4f 

limit 
Value  Meas 

Blank  ID 

Rinse  Blank 
Flat  Data 

Code  Qua! 

Mens 
Value  Bool 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PC BS 


ES5-94-02 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00050000  fig/g 

3ER-60 

5.00000  LT 

ESS -94-02 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00050000  fig/g 

3ER-60 

R 

6.00000  ND 

ES5-94-02 

ESFSD4 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

T 

0.00050000  fig/g 

3ER-60 

50.00000  LT 

ES  5-94-02 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  fig/g 

3ER-60 

T 

0.03120  ND 

ES  5 -94-02 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

7 

0.00220000  fig/g 

3ER-60 

38.00000  LT 

ES5-94-02 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  fig/g 

3ER-60 

28.00000  LT 

ES  5-94-02 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000  fig/g 

3ER-60 

7.80000  LT 

ES  5-94-02 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000  fig/g 

3ER-60 

7.20000  LT 

ES5-94-02 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  fig/g 

3ER-60 

11.00000  LT 

ES5-94-02 

PC  B0 16 

PCB1016 

LT 

0.10000000  fig/g 

3ER-60 

R 

9.10000  ND 

ES  5-94-02 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

0.10000000  fig/g 

3ER-60 

R 

9.10000  ND 

ES5-94-02 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

0.10000000  fig/g 

3ER-60 

R 

9.10000  ND 

ES5-94-02 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

0.10000000  fig/g 

3ER-60 

R 

9.10000  ND 

ES5-94-02 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

0.10000000  fig/g 

3ER-60 

R 

9.10000  ND 

ES5-94-02 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.04790000  fig/g 

3ER-60 

R 

9.10000  ND 

ES5-94-02 

PCB260 

PCB1260 

LT 

0.04790000  fig/g 

3ER-60 

R 

13.00000  ND 

ES5-94-02 

PPDDD 

2,2-BI  S(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DI CHLORO 

LT 

0.00270000  fig/g 

3ER-60 

18.00000  LT 

ES5-94-02 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-  1 ,1-DICHLORO 

LT 

0.00270000  fig/g 

3ER-60 

14.00000  LT 

ES5-94-02 

PPDDT 

2t2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)-  U ,  1  -TRICHLO 

LT 

0.00350000  fig/g 

3ER-60 

18.00000  LT 

ES  5 -94-02 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  fig/g 

3ER-60 

R 

17.00000  ND 

ES6-94-01 

ABHC 

ALPHA-BENZEKEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  fig/g 

3ER-59 

5.30000  LT 

ES6-94-01 

ABHC 

ALPHA-BEN  ZENE  HEXAC  HLORIDE 

LT 

D 

0.00280000  hr/r 

3ER-59 

5.30000  LT 

ES6-94-0 1 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  fig/g 

3ER-59 

T 

0.03120  ND 

ES6-94-01 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

TD 

0.00400000  fig/g 

3ER-59 

T 

0.03120  ND 

ES6-94-0 1 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000  fig/g 

3ER-59 

23.00000  LT 

ES6-94-01 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

D 

0.00100000  fig/g 

3ER-59 

23.00000  LT 

ES6-94-01 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00140000  fig/g 

3ER-59 

13.00000  LT 

ES  6-94-0 1 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

D 

0.00140000  fig/g 

3ER-59 

13.00000  LT 

ES6-94-01 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  fig/g 

3ER-59 

17.00000  LT 

ES6-94-01 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.00770000  fig/g 

3ER-59 

17.00000  LT 

ES6-94-0 1 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000  fig/g 

3ER-59 

42.00000  LT 

ES6-94-0I 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

D 

0.00070000  fig/g 

3ER-59 

42.00000  LT 

ES6-94-01 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000  fig/g 

3ER-59 

37.00000  LT 

ES6-94-01 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

D 

0.06840000  fig/g 

3ER-59 

37.00000  LT 

ES6-94-01 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  fig/g 

3ER-59 

R 

3.00000  ND 

ES6-94-01 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXAC  HLORIDE 

LT 

D 

0.00850000  fig/g 

3ER-59 

R 

3.00000  ND 

ES6-94-01 

DLDRN 

DIELDRIN 

C 

0.00314000  fig/g 

3ER-59 

26.00000  LT 

ES6-94-01 

DLDRN 

DIELDRIN 

UD 

0.00274000  fig/g 

3ER-59 

26.00000  LT 

ES6-94-0I 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000  fig/g 

3ER-59 

18.00000  LT 

ES6-94-01 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

D 

0.00650000  fig/g 

3ER-59 

18.00000  LT 

ES6-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00050000  fig/g 

3ER-59 

5.00000  LT 

ES6-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

TD 

0.00050000  fig/g 

3ER-59 

5.00000  LT 

ES6-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00050000  fig/g 

3ER-59 

R 

6.00000  ND 

ES6-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

TD 

0.00050000  fig/g 

3ER-59 

R 

6.00000  ND 

ES6-94-01 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ZU 

0.00054500  fig/g 

3ER-59 

50.00000  LT 

ES6-94-0 1 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

TD 

0.00050000  fig/g 

3ER-59 

50.00000  LT 

ES6-94-01 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  fig/g 

3ER-59 

T 

0.03120  ND 

ES6-94-01 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

TD 

0.00400000  fig/g 

3ER-59 

T 

0.03120  ND 

ES6-94-01 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  fig/g 

3ER-59 

38.00000  LT 

ES6-94-01 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

D 

0.00220000  fig/g 

3ER-59 

38.00000  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rinse  Blank 

Meas 

Flag 

Unit 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Boo) 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qual 

Value  Bool 

Chemical  Class:  PESTIC1DES/PCBS 


ES6-94-01 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  gg/g 

3ER-59 

28.00000  LT 

ES6-94-01 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

D 

0.00130000  ng/g 

3ER-59 

28.00000  LT 

ES6-94-01 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000  gg/g 

3ER-59 

7.80000  LT 

ES6-94-01 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

D 

0.00300000  gg/g 

3ER-59 

7.80000  LT 

ES6-94-01 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000  gg/g 

3ER-59 

7.20000  LT 

ES6-94-01 

UN 

LINDANE 

LT 

D 

0.00100000  gg/g 

3ER-59 

7.20000  LT 

ES6-94-01 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  gg/g 

3ER-59 

11.00000  LT 

ES6-94-01 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

D 

0.03590000  gg/g 

3ER-59 

11.00000  LT 

ES6-94-01 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000  gg/g 

3ER-59 

R 

9.10000  ND 

ES6-94-01 

PCB0I6 

PCB  1016 

LT 

D 

0.10000000  gg/g 

3ER-59 

R 

9.10000  ND 

ES6-94-01 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

0.10000000  gg/g 

3ER-59 

R 

9.10000  ND 

ES6-94-01 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

TD 

0.10000000  gg/g 

3ER-59 

R 

9.10000  ND 

ES6-94-01 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

0.10000000  fig/g 

3ER-59 

R 

9.10000  ND 

ES6-94-01 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

TD  0.10000000  gg/g 

3ER-59 

R 

9.10000  ND 

ES6-94-01 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

0.10000000  ^g/g 

3ER-59 

R 

9.10000  ND 

ES6-94-01 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

TD  0.10000000  gg/g 

3ER-59 

R 

9.10000  ND 

ES6-94-01 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

0.10000000  gg/g 

3ER-59 

R 

9.10000  ND 

ES6-94-01 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

TD  0.10000000  gg/g 

3ER-59 

R 

9.10000  ND 

ES6-94-01 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.04790000  jig/g 

3ER-59 

R 

9.10000  ND 

ES6-94-01 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

TD  0.04790000  fxg/g 

3ER-59 

R 

9.10000  ND 

ES6-94-01 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000  gg/g 

3ER-59 

R 

13.00000  ND 

ES6-94-01 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

D 

0.04790000  ^ig/g 

3ER-59 

R 

13.00000  ND 

ES6-94-01 

PPDDD 

2,2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLORO 

LT 

0.00270000  jig/g 

3ER-59 

18.00000  LT 

ES6-94-01 

PPDDD 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l ,  1  -DICHLORO 

LT 

D 

0.00270000  ng/g 

3ER-59 

18.00000  LT 

ES  6-94-01 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLORO 

LT 

0.00270000  ng/g 

3ER-59 

14.00000  LT 

ES6-94-01 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLORO 

LT 

D 

0.00270000  gg/g 

3ER-59 

14.00000  LT 

ES6-94-01 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,Ll-TRICHLO 

LT 

0.00350000  gg/g 

3ER-59 

18.00000  LT 

ES6-94-01 

PPDDT 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>- 1,1,1  -TRICHLO 

LT 

D 

0.00350000  gg/g 

3ER-59 

18.00000  LT 

ES6-94-01 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  gg/g 

3ER-59 

R 

17.00000  ND 

ES6-94-01 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

D 

0.22600000  gg/g 

3ER-59 

R 

17.00000  ND 

ES7-94-01 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  gg/g 

3ER-59 

5.30000  LT 

ES7-94-01 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.00280000  gg/g 

3ER-59 

5.30000  LT 

ES7-94-01 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ZC  0.01280000  gg/g 

3ER-59 

T 

0.03120  ND 

ES7-94-01 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ZCD  0.0 1540000  gg/g 

3ER-59 

T 

0.03120  ND 

ES7-94-01 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000  ng/g 

3ER-59 

23.00000  LT 

ES7-94-01 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

D 

0.00100000  ng/g 

3ER-59 

23.00000  LT 

ES7-94-01 

ALDRN 

ALDRIN 

U 

0.00273000  gg/g 

3ER-59 

13.00000  LT 

ES7-94-0 1 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

D 

0.00140000  |Ag/g 

3ER-59 

13.00000  LT 

ES7-94-01 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  gg/g 

3ER-59 

17.00000  LT 

ES7-94-01 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.00770000  gg/g 

3ER-59 

17.00000  LT 

ES7-94-01 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000  gg/g 

3ER-59 

42.00000  LT 

ES7-94-01 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

D 

0.00070000  ng/g 

3ER-59 

42.00000  LT 

ES7-94-01 

CLDAN 

CHLORDANE 

C 

0.25400000  ng/g 

3ER-59 

37.00000  LT 

ES7-94-0 1 

CLDAN 

CHLORDANE 

CD  0.29400000  gg/g 

3ER-59 

37.00000  LT 

ES7-94-0 1 

DBHC 

DELT  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  ng/g 

3ER-59 

R 

3.00000  ND 

ES7-94-01 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.00850000  ng/g 

3ER-59 

R 

3.00000  ND 

ES7-94-01 

DLDRN 

DIELDRIN 

C 

0.00260000  gg/g 

3ER-59 

26.00000  LT 

ES7-94-01 

DLDRN 

DIELDRIN 

CD  0.00333000  gg/g 

3ER-59 

26.00000  LT 

ES7-94-01 

ENDRN 

ENDRIN 

c 

0.01240000  fig/g 

3ER-59 

18.00000  L.T 

ES7-94-01 

ENDRN 

ENDRIN 

CD  0.01500000  fig/g 

3ER-59 

18.00000  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rinse  Blank 

Mcts 

Unit 

Fltjj  Data 

Meas 

stum 

Test  Name 

Bool 

Co 4t 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qual 

Value  Bool 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 


ES7-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00050000  ng/g 

3ER-59 

5.00000  LT 

ES7-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

TD 

i  0.00050000  jig/g 

3ER-59 

5.00000  LT 

ES7-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00050000  jig/g 

3ER-59 

R 

6.00000  ND 

ES7-94-0 1 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ZUD  0.00 177000  ng/g 

3ER-59 

R 

6.00000  ND 

ES7-94-01 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

T 

0.00050000  ng'g 

3ER-59 

50.00000  LT 

ES7-94-01 

ESFS04  EKDOSULFAN  SULFATE 

ND 

TD  0.00050000  jig'g 

3ER-59 

50.00000  LT 

ES7-94-01 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ZC 

0.01390000  ng/g 

3ER-59 

T 

0.03120  ND 

ES7-94-01 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ZCD  0.0 1700000  fig'g 

3ER-59 

T 

0.03120  ND 

ES7-94-0 1 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  ng/g 

3ER-59 

38.00000  LT 

ES7-94-01 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

D 

0.00220000  jig/g 

3ER-59 

38.00000  LT 

ES7-94-01 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  ^g/g 

3ER-59 

28.00000  LT 

ES7-94-01 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

D 

0.00130000  ng/g 

3ER-59 

28.00000  LT 

ES7-94-01 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000  jig/g 

3ER-59 

7.80000  LT 

ES7-94-01 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

D 

0.00300000  ng/g 

3ER-59 

7.80000  LT 

ES7-94-01 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000  Jig/g 

3ER-59 

7.20000  LT 

ES7-94-01 

UN 

LINDANE 

LT 

D 

0.00100000  ng/g 

3ER-59 

7.20000  LT 

ES7-94-01 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  fig/g 

3ER-59 

11.00000  LT 

ES7-94-01 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

D 

0.03590000  ng/g 

3ER-59 

11.00000  LT 

ES7-94-0 1 

PC  BO  16 

PCB1016 

LT 

0. 1 0000000  >ig/g 

3ER-59 

R 

9.10000  ND 

ES7-94-01 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

D 

0.10000000  ng/g 

3ER-59 

R 

9.10000  ND 

ES7-94-01 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

0.10000000  ng/g 

3ER-59 

R 

9.10000  ND 

ES7-94-01 

PCB22I 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

TD  0.10000000  ng/g 

3ER-59 

R 

9.10000  ND 

ES7-94-01 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

0.10000000  |Ag/g 

3ER-59 

R 

9.10000  ND 

ES7-94-01 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

TD  0.10000000  jig/g 

3ER-59 

R 

9.10000  ND 

ES7-94-01 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

0.10000000  ng/g 

3ER-59 

R 

9.10000  ND 

ES7-94-01 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

TD  0.10000000  ng/g 

3ER-59 

R 

9.10000  ND 

ES7-94-01 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

0.10000000  Hg/g 

3ER-59 

R 

9.10000  ND 

ES7-94-0 1 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

TD  0.10000000  ng/g 

3ER-59 

R 

9.10000  ND 

ES7-94-01 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.04790000  \igjg 

3ER-59 

R 

9.10000  ND 

ES7-94-01 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

TD  0.04790000  Mg'g 

3ER-59 

R 

9.10000  ND 

ES7-94-01 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000  yg/g 

3ER-59 

R 

13.00000  ND 

ES7-94-0 1 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

D 

0.04790000  yg/g 

3ER-59 

R 

13.00000  ND 

ES7-94-01 

PPDDD 

23-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>lJ-DICHLORO 

LT 

0.00270000  jig/g 

3ER-59 

18.00000  LT 

ES7-94-01 

PPDDD 

2^-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLORO 

LT 

D 

0.00270000  fig/g 

3ER-59 

18.00000  LT 

ES7-94-01 

PPDDE 

2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL}- 1 , 1  -DICHLORO 

LT 

0.00270000  ng/g 

3ER-59 

14.00000  LT 

ES7-94-01 

PPDDE 

2»2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLORO 

LT 

I) 

0.00270000  *ig/g 

3ER-59 

14.00000  LT 

ES7-94-01 

PPDDT 

2*2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>- 1,1,1  -TRIC  HLO 

LT 

0.00350000  ng/g 

3ER-59 

18.00000  LT 

ES7-94-0 1 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL}>  1,1.1  -TRJCHLO 

CD  0.00511000  (tg/g 

3ER-59 

18.00000  LT 

ES7-94-01 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  ng/g 

3ER-59 

R 

17.00000  ND 

ES7-94-01 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

D 

0.22600000  \i%j% 

3ER-59 

R 

17.00000  ND 

ES8-94-01 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  ng/g 

3ER-60 

5.30000  LT 

ES8-94-01 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  fig/g 

3ER-60 

T 

0.03120  ND 

ES8-94-01 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

C 

0.00350000  ng'g 

3ER-60 

23.00000  LT 

ES8-94-01 

ALDRN 

ALDRIN 

V 

0.00182000  ng'g 

3ER-60 

13.00000  LT 

ES8-94-0I 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  ng/g 

3ER-60 

17.00000  LT 

ES8-94-01 

BENSLF  BET  A-ENDOSl  ILF  AN 

V 

0.00253000 

3ER-60 

42.00000  LT 

ES8-94-01 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000  *ig/g 

3ER-60 

37.00000  LT 

ES  8-94-01 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  jig/g 

3ER-60 

R 

3.00000  ND 

ES8-94-01 

DLDRN 

DIELDRIN 

c 

0.01500000  (ig/g 

3ER-60 

26.00000  LT 

ES8-94-01 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

7 

0.00650000  ng/g 

3ER-60 

18.00000  LT 
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Site  ID 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Flag  Unit 

Code  Value  Meas 

Blank  ID 

Rinse  Blank 
Flag  Data 

Code  Qua! 

Meas 
Value  Bool 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 

ES8-94-0 1 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T  0.00050000  ng/g 

3ER-60 

5.00000  LT 

ES8-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ZU  0.00748000  ng/g 

3ER-60 

R 

6.00000  ND 

ES8-94-0I 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

T  0.00050000  jig/g 

3ER-60 

50.00000  LT 

ES8-94-01 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T  0.00400000  *ig/g 

3ER-60 

T 

0.03120  ND 

ES  8-94-01 

HPCL 

HEPTACHLOR 

7  0.00266000  (ig/g 

3ER-60 

38.00000  LT 

ES8-94-01 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXTOE 

LT 

0.00130000  (lg/g 

3ER-60 

28.00000  LT 

ES8-94-01 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000  ng/g 

3ER-60 

7.80000  LT 

ES8-94-01 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000  |jg/g 

3ER-60 

7.20000  LT 

ES8-94-01 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  ^g/g 

3ER-60 

11.00000  LT 

ES8-94-01 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000  (Xg/g 

3ER-60 

R 

9.10000  ND 

ES8-94-01 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T  0.10000000  ng/g 

3ER-60 

R 

9.10000  ND 

ES8-94-0 1 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T  0.10000000  ng/g 

3ER-60 

R 

9.10000  ND 

ES8-94-01 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T  0.10000000  fig/g 

3ER-60 

R 

9.10000  ND 

ES8-94-01 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T  0.10000000  ng/g 

3ER-60 

R 

9.10000  ND 

ES  8-94-01 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T  0.04790000  jig/g 

3ER-60 

R 

9.10000  ND 

ES8-94-01 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000  ng/g 

3ER-60 

R 

13.00000  ND 

ES8-94-01 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U-DICHLORO 

C  0.00734000  ng/g 

3ER-60 

18.00000  LT 

ES8-94-01 

PPDDE 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U -DICHLORO 

C  0.02910000  jig/g 

3ER-60 

14.00000  LT 

ES8-94-01 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-L  1 , 1  -TRICHLO 

C  0.05010000  ng/g 

3ER-60 

18.00000  LT 

ES8-94-01 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  ng/g 

3ER-60 

R 

17.00000  ND 

ES8-94-02 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  ng/g 

3ER-59 

5.30000  LT 

ES8-94-02 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T  0.00400000  ng/g 

3ER-59 

T 

0.03120  ND 

ES8-94-02 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000  jig/g 

3ER-59 

23.00000  LT 

ES8-94-02 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00140000  ng/g 

3ER-59 

13.00000  LT 

ES  8-94-02 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  ng/g 

3ER-59 

17.00000  LT 

ES8-94-02 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

U  0.00179000  jig/g 

3ER-59 

42.00000  LT 

ES8-94-02 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000  yg/g 

3ER-59 

37.00000  LT 

ES8-94-02 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  ng/g 

3ER-59 

R 

3.00000  ND 

ES8-94-02 

DLDRN 

DIELDRIN 

C  0.00453000  jig/g 

3ER-59 

26.00000  LT 

ES8-94-02 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000  fig/g 

3ER-59 

18.00000  LT 

ES8-94-02 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T  0.00050000  fig/g 

3ER-59 

5.00000  LT 

ES  8-94-02 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

T  0.00050000  ng/g 

3ER-59 

R 

6.00000  NO 

ES8-94-02 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ZU  0.00094800  jig/g 

3ER-59 

50.00000  LT 

ES8-94-02 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T  0.00400000  jig/g 

3ER-59 

T 

0.03120  MI) 

ES8-94-02 

HPCL 

HEPTACHLOR 

V  0.00713000  jig/g 

3ER-59 

38.00000  LT 

ES8-94-02 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

C  0.00175000  jig/g 

3ER-59 

28.00000  LT 

ES8-94-02 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

.  0.00300000  ng/g 

3ER-59 

7.80000  Vi 

ES8-94-02 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000  ng/g 

3ER-59 

7.20000  U 

ES8-94-02 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  ng/g 

3ER-59 

11.00000  LT 

ES8-94-02 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000  ng/g 

3ER-59 

R 

9.10000  MD 

ES8-94-02 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T  0.10000000  ng/g 

3ER-59 

R 

9.10000  NT I 

ES8-94-02 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T  0.10000000  ng/g 

3ER-59 

R 

9.10000  \:B 

ES8-94-02 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T  0.10000000  ng/g 

3ER-59 

R 

9.10000  ND 

ES8-94-02 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T  0.10000000  ng/g 

3ER-59 

R 

9.10000  m 

ES8-94-02 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T  0.04790000  jig/g 

3ER-59 

R 

9.10000  K'O 

ES8-94-02 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000  ng/g 

3ER-59 

R 

13.00000  HI* 

ES8-94-02 

PPDDD 

23-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLORO 

LT 

0.00270000  fig/g 

3ER-59 

18.00000  IT 

ES8-94-02 

PPDDE 

2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLORO 

LT 

0.00270000  fig^g 

3ER-59 

14.00000  LT 

ES8-94-02 

PPDDT 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1,1,1  -TRICHLO 

C  0.01 130000  ng/g 

3ER-59 

18.00000  l  T 

ES8-94-02 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  ng/g 

3ER-59 

R 

17.00000  ND 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rinse  Blank 

Mess 

FW* 

Unit 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qua! 

Value  Bool 

ChemicalClass:  PESTICIDES/PCBS 


ES8-94-03 

PCB260 

PCB1260 

LT 

0.04790000  jig/g 

3ER-60 

R 

13.00000  ND 

ES  8-94-03 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

D 

0.04790000  fig/g 

3ER-60 

R 

13.00000  ND 

ES  8-94-03 

PPDDD 

2t2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,  1-DICHLORO 

LT 

0.00270000  ng/g 

3ER-60 

18.00000  LT 

ES8-94-03 

PPDDD 

2t2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U-DlCHLORO 

LT 

D 

0.00270000  jig/g 

3ER-60 

18.00000  LT 

ES  8-94-03 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>Ll-DICHLORO 

LT 

0.00270000  ng/g 

3ER-60 

14.00000  LT 

ES8-94-03 

PPDDE 

2£-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLORO 

LT 

D 

0.00270000  ng/g 

3ER-60 

14.00000  LT 

ES8-94-03 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U,l-TRICHLO 

LT 

0.00350000  *ig/g 

3ER-60 

18.00000  LT 

ES8-94-03 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1, 1, 1  -TRICHLO 

LT 

D 

0.00350000  *ig/g 

3ER-60 

18.00000  LT 

ES8-94-03 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  jig/g 

3ER-60 

R 

17.00000  ND 

ES8-94-03 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

D 

0.22600000  |ig/g 

3ER-60 

R 

17.00000  ND 

ES9-94-01 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  ng/g 

3ER-56 

5.30000  LT 

ES9-94-01 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.00280000  ng/g 

3ER-56 

5.30000  LT 

ES9-94-01 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  ng/g 

3ER-56 

T 

0.03120  ND 

ES9-94-01 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

TD 

0.00400000  jig/g 

3ER-56 

T 

0.03120  ND 

ES9-94-01 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000  jig/g 

3ER-56 

23.00000  LT 

ES  9-94-01 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

D 

0.00100000  ng/g 

3ER-56 

23.00000  LT 

ES  9-94-0 1 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00140000  ng/g 

3ER-56 

13.00000  LT 

ES9-94-01 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

D 

0.00140000  ng/g 

3ER-56 

13.00000  LT 

ES9-94-0 1 

BBHC 

BETA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  ng/g 

3ER-56 

17.00000  LT 

ES9-94-01 

BBHC 

BET A-BENZENEHEXACHLO  RIDE 

LT 

D 

0.00770000  ng/g 

3ER-56 

17.00000  LT 

ES9-94-01 

BENSLF 

BETA-ENDOSlfLFAN 

LT 

0.00070000  ng/g 

3ER-56 

42.00000  LT 

ES9-94-01 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

D 

0.00070000  jig/g 

3ER-56 

42.00000  LT 

ES  9-94-01 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000  jig/g 

3ER-56 

37.00000  LT 

ES9-94-01 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

D 

0.06840000  ng/g 

3ER-56 

37.00000  LT 

ES9-94-0 1 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  ng/g 

3ER-56 

R 

3.00000  ND 

ES9-94-0 1 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.00850000  fig/g 

3ER-56 

R 

3.00000  ND 

ES9-94-0 1 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00160000  ng/g 

3ER-56 

26.00000  LT 

ES9-94-01 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

D 

0.00160000  ^ig/g 

3ER-56 

26.00000  LT 

ES9-94-01 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000  ng/g 

3ER-56 

18.00000  LT 

ES9-94-0 1 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

D 

0.00650000  *ig/g 

3ER-56 

18.00000  LT 

ES9-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00050000  jig/g 

3ER-56 

5.00000  LT 

ES9-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

TD 

0.00050000  ^g/g 

3ER-56 

5.00000  LT 

ES9-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00050000  fig/g 

3ER-56 

R 

6.00000  ND 

ES9-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

TD 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

1 

3ER-56 

R 

6.00000  m 

ES9-94-01 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

T 

0.00050000  ng/g 

3ER-56 

50.00000  LT 

ES9-94-01 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

TD 

0.00050000  ng/g 

3ER-56 

50.00000  LT 

ES9-94-01 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  ng/g 

3ER-56 

T 

0.03120  m 

ES9-94-01 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

TD 

0.00400000  ng/g 

3ER-56 

T 

0.03120  ND 

ES9-94-01 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  *ig/g 

3ER-56 

38.00000  LT 

ES9-94-01 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

D 

0.00220000  ng/g 

3ER-56 

38.00000  Hi 

ES9-94-01 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  fig/g 

3ER-56 

28.00000  Ui 

ES9-94-01 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

D 

0.00130000 

3ER-56 

28.00000  LT 

ES9-94-01 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000  ng/g 

3ER-56 

7.80000  Li 

ES9-94-01 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

D 

0.00300000  ng/g 

3ER-56 

7.80000  LI 

ES9-94-01 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000  ng/g 

3ER-56 

7.20000  U 

ES9-94-01 

LIN 

LINDANE 

LT 

D 

0.00100000  >ig/g 

3ER-56 

7.20003  X 

ES9-94-01 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  jigfe 

3ER-56 

li.ooooo  a 

ES9-94-01 

MEXCL 

METHOXY  CHLOR 

LT 

D 

0.03590000  jig/g 

3ER-56 

11.00000  :,x 

ES9-94-01 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000  ^ig/g 

3ER-56 

R 

9.10000  Nfj 

ES9-94-01 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

D 

0.10000000  *ig/g 

3ER-56 

R 

9.10000  MD 
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Rinse  Blank 

Mess 

«•« 

Unit 

Flag  Data 

Mean 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Mens 

Blank  IP 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 


ES9-94-01 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

0.10000000  ng/g 

3ER-56 

R 

9.10000  ND 

ES9-94-01 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

TD  0.10000000  jig/g 

3ER-56 

R 

9.10000  ND 

ES9-94-01 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

0.10000000  fig/g 

3ER-56 

R 

9.10000  ND 

ES9-94-01 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

TD  0.10000000  ng/g 

3ER-56 

R 

9.10000  ND 

ES9-94-01 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

0.10000000  fig/g 

3ER-56 

R 

9.10000  ND 

ES9-94-0 1 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

TD  0.10000000  fig/g 

3ER-56 

R 

9.10000  ND 

ES9-94-0 1 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

0.10000000  ng/g 

3ER-56 

R 

9.10000  ND 

ES9-94-0 1 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

TD  0.10000000  *ig/g 

3ER-56 

R 

9.10000  ND 

ES9-94-01 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.04790000  Hg/g 

3ER-56 

R 

9.10000  ND 

ES9-94-01 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

TD  0.04790000  ng/g 

3ER-56 

R 

9.10000  ND 

ES9-94-01 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000  ng/g 

3ER-56 

R 

13.00000  ND 

ES9-94-01 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

D 

0.04790000  ng/g 

3ER-56 

R 

13.00000  ND 

ES9-94-0 1 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  1 , 1  -DICHLORC) 

LT 

0.00270000  jig/g 

3ER-56 

18.00000  LT 

ES9-94-01 

PPDDD 

2>BIS(PARA-CHLOROPHEN  YL>  LI -DICHLORO 

LT 

D 

0.00270000  ng/g 

3ER-56 

18.00000  LT 

ES9-94-0 1 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>Ll-DICHLORO 

LT 

0.00270000  Hg/g 

3ER-56 

14.00000  LT 

ES9-94-01 

PPDDE 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U-DICHLORO 

LT 

D 

0.00270000  Hg/g 

3ER-56 

14.00000  LT 

ES9-94-01 

PPDDT 

2.2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)-  L  LI  -TRICHU) 

LT 

0.00350000  Hg/g 

3ER-56 

18.00000  LT 

ES9-94-01 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  L  L 1  -TRICHU) 

LT 

D 

0.00350000  Hg/g 

3ER-56 

18.00000  LT 

ES9-94-01 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  Hg/g 

3ER-56 

R 

17.00000  ND 

ES9-94*01 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

I) 

0.22600000  Hg/g 

3ER-56 

R 

17.00000  ND 

ES9-94-02 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  Hg/g 

3ER-64 

U 

0.00343 

ES9-94-02 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  Hg/g 

3ER-64 

T 

0.03120  ND 

ES9-94-02 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000  Hg/g 

3ER-64 

0.00250  LT 

ES9-94-02 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00140000  Hg/g 

3ER-64 

M 

0.00740  LT 

ES9-94-02 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXAC  HLORIDE 

LT 

0.00770000  Hg/g 

3ER-64 

0.00990  LT 

ES9-94-02 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000  Hg/g 

3ER-64 

0.00770  LT 

ES9-94-02 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000  Hg/g 

3ER-64 

0.03120  LT 

ES9-94-02 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  Hg'g 

3ER-64 

C 

0.00383 

ES9-94-02 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00160000  Hg/g 

3ER-64 

0.00740  LT 

ES9-94-02 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000  Hg/g 

3ER-64 

0.01760  LT 

ES9-94-02 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00050000  Hg/g 

3ER-64 

0.05040  LT 

ES9-94-02 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00050000  Hg/g 

3ER-64 

T 

0.00250  ND 

ES9-94-02 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

T 

0.00050000  Hg'g 

3ER-64 

T 

0.00250  ND 

ES9-94-02 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  Hg/g 

3ER-64 

T 

0.03120  ND 

ES9-94-02 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  Hg/g 

3ER-64 

0.00250  LT 

ES9-94-02 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  Hg/g 

3ER-64 

0.00630  LT 

ES9-94-02 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000  Hg/g 

3ER-64 

0.00250  LT 

ES9-94-02 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000  Hg/g 

3ER-64 

C 

0.00626 

ES9-94-02 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  Hg/g 

3ER-64 

0.07500  LT 

ES9-94-02 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000  Hg/g 

3ER-64 

0.38500  LT 

ES9-94-02 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

0.10000000  Hg/g 

3ER-64 

T 

0.38500  ND 

ES9-94-02 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

0.10000000  Hg/g 

3ER-64 

T 

0.38500  ND 

ES9-94-02 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

0.10000000  Hg/g 

3ER-64 

T 

0.38500  ND 

ES9-94-02 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

0.10000000  Hg/g 

3ER-64 

T 

0.38500  ND 

ES9-94-02 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.04790000  Hg/g 

3ER-64 

T 

0.17600  ND 

ES9-94-02 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000  Hg/g 

3ER-64 

0.17600  LT 

ES9-94-02 

PPDDD 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>Ll-DICHLORO 

LT 

0.00270000  Hg/g 

3ER-64 

0.00810  LT 

ES9-94-02 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-Ll-DICHLORO 

LT 

0.00270000  Hg/g 

3ER-64 

0.00390  LT 

ES9-94-02 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  L  L 1  -TRICHU) 

LT 

0.00350000  Hg/g 

3ER-64 

0.00250  LT 

ES9-94-02 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  Hg/g 

3ER-64 

1.64000  LT 
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Site  ID 

Test  Name 

Meats 

Bool 

Ffeg  Unit 

Code  Value  Mens 

Blank  ID 

Rinse  Blank 
Flag  Data 

Code  Qua! 

Meas 
Value  Bool 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 

ESA-94-01  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  ng/g 

3ER-56 

5.30000  LT 

ESA-94-01 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D  0.00280000  ng/g 

3ER-56 

5.30000  LT 

ESA-94-01 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T  0.00400000  jig/g 

3ER-56 

T 

0.03120  ND 

ESA-94-01 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

TD  0.00400000  (ig/g 

3ER-56 

T 

0.03120  ND 

ESA-94-01 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000  ng/g 

3ER-56 

23.00000  LT 

ESA-94-01 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

D  0.00100000  jig/g 

3ER-56 

23.00000  LT 

ESA-94-01 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00140000  (ig/g 

3ER-56 

13.00000  LT 

ESA-94-01 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

D  0.00140000  ng/g 

3ER-56 

13.00000  LT 

ESA-94-01 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  jig/g 

3ER-56 

17.00000  LT 

ESA-94-01 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D  0.00770000  fig/g 

3ER-56 

17.00000  LT 

ESA-94-01 

ESA-94-01 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

C  0.00263000  ng/g 
D  0.00070000  ng/g 

3ER-56 

3ER-56 

42.00000  LT 

42.00000  LT 

ESA-94-01 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000  ng/g 

3ER-56 

37.00000  LT 

ESA-94-01 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

D  0.06840000  gg/g 

3ER-56 

37.00000  LT 

ESA-94-01 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  ^g/g 

3ER-56 

R 

3.00000  ND 

ESA-94-01 

DBHC 

DELT  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D  0.00850000  ng/g 

3ER-56 

R 

3.00000  ND 

ESA-94-01 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00160000  fig/g 

3ER-56 

26.00000  LT 

ESA-94-01 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

D  0.00160000  ng/g 

3ER-56 

26.00000  LT 

ESA-94-01 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000  fig/g 

3ER-56 

18.00000  LT 

ESA-94-01 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

D  0.00650000  |ig/g 

3ER-56 

18.00000  LT 

ESA-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T  0.00050000  ng/g 

3ER-56 

5.00000  LT 

ESA-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

TD  0.00050000  *ig/g 

3ER-56 

5.00000  LT 

ESA-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

T  0.00050000  ng/g 

3ER-56 

R 

6.00000  ND 

ESA-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

TD  0.00050000  ng/g 

3ER-56 

R 

6.00000  ND 

ESA-94-01 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

T  0.00050000  ng/g 

3ER-56 

50.00000  LT 

ESA-94-01 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

TD  0.00050000  ng/g 

3ER-56 

50.00000  LT 

ESA-94-01 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T  0.00400000  jig/g 

3ER-56 

T 

0.03120  ND 

ESA-94-01 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

TD  0.00400000  ng/g 

3ER-56 

T 

0.03120  ND 

ESA-94-01 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  ng/g 

3ER-56 

38.00000  LT 

ESA-94-01 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

D  0.00220000  fig/g 

3ER-56 

38.00000  LT 

ESA-94-01 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  ng/g 

3ER-56 

28.00000  LT 

ESA-94-01 

HPCLE 

HEPT  ACHLOREPOXIDE 

LT 

D  0.00130000  ng/g 

3ER-56 

28.00000  LT 

ESA-94-01 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000  >ig/g 

3ER-56 

7.80000  LT 

ESA-94-01 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

D  0.00300000  |ig/g 

3ER-56 

7.80000  LT 

ESA-94-01 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000  ng/g 

3ER-56 

7.20000  LT 

ESA-94-01 

LIN 

LINDANE 

.  lt 

D  0.00100000  jxg/g 

3ER-56 

7.20000  LT 

ESA-94-01 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  ng/g 

3ER-56 

11.00000  LT 

ESA-94-01 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

D  0.03590000  ng/g 

3ER-56 

11.00000  LT 

ESA-94-01 

PC  BO  16 

PCB1016 

LT 

0.10000000  ng/g 

3ER-56 

R 

9.10000  ND 

ESA-94-01 

PCB016 

PCB1016 

LT 

D  0.10000000  ng/g 

3ER-56 

R 

9.10000  ND 

ESA-94-01 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T  0.10000000  ng/g 

3ER-56 

R 

9.10000  ND 

ESA-94-01 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

TD  0.10000000  ng/g 

3ER-56 

R 

9.10000  ND 

ESA-94-01 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T  0.10000000  jig/g 

3ER-56 

R 

9.10000  ND 

ESA-94-01 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

TD  0.10000000  jig/g 

3ER-56 

R 

9.10000  ND 

ESA-94-01 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T  0.10000000  ^g/g 

3ER-56 

R 

9.10000  ND 

ESA-94-01 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

TD  0.10000000  ng/g 

3ER-56 

R 

9.10000  ND 

ESA-94-01 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T  0.10000000  ng/g 

3ER-56 

R 

9.10000  ND 

ESA-94-01 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

TD  0.10000000  ng/g 

3ER-56 

R 

9.10000  ND 

ESA-94-0 1 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T  0.04790000  ng/g 

3ER-56 

R 

9.10000  ND 

ESA-94-01 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

TD  0.04790000  ng/g 

3ER-56 

R 

9.10000  ND 
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Rinse  Blank 

Mcts 

FW 

Halt 

Floe  Data 

Meat 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Mens 

Blank  ID 

Code  Qual 

Value  Bool 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 


ESA-94-0 1 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000  jig/g 

3ER-56 

R 

13.00000  ND 

ESA-94-01 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

D 

0.04790000  jig/g 

3ER-56 

R 

13.00000  ND 

ESA-94-01 

PPDDD 

2,2-BI  S(P  ARA-C  HLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLORO 

LT 

0.00270000  jig/g 

3ER-56 

18.00000  LT 

ESA-94-01 

PPDDD 

2  J-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-1, 1  -DICHLORO 

LT 

D 

0.00270000  jig/g 

3ER-56 

18.00000  LT 

ESA-94-01 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-C  HLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLORO 

LT 

0.00270000  jig/g 

3ER-56 

14.00000  LT 

ESA-94-01 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-C  HLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLORO 

LT 

D 

0.00270000  ng/g 

3ER-56 

14.00000  LT 

ESA-94-01 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  1,1,1  -TRICHLO 

LT 

0.00350000  jig/g 

3ER-56 

18.00000  LT 

ESA-94-01 

PPDDT 

2 ,2- BIS(PARA-C  HLOROPHENYL)- 1,1,1  -TRICHLO 

LT 

D 

0.00350000  ng/g 

3ER-56 

18.00000  LT 

ESA-94-01 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  jig/g 

3ER-56 

R 

17.00000  ND 

ESA-94-01 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

D 

0.22600000 

3ER-56 

R 

17.00000  ND 

ESA-94-02 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  jig/g 

3ER-55 

5.30000  LT 

ESA-94-02 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  jig/g 

3ER-55 

T 

0.03120  ND 

ESA-94-02 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000  jig/g 

3ER-55 

23.00000  LT 

ESA-94-02 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00140000  jig'g 

3ER-55 

13.00000  LT 

ESA-94-02 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  n^g 

3ER-55 

17.00000  LT 

ESA-94-02 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

U 

0.00584000  ^g 

3ER-55 

42.00000  LT 

ESA-94-02 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000  jig/g 

3ER-55 

37.00000  LT 

ESA-94-02 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  jig/g 

3ER-55 

R 

3.00000  ND 

ESA-94-02 

DLDRN 

DIELDRIN 

C 

0.01970000  jig/g 

3ER-55 

26.00000  LT 

ESA-94-02 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000  jig/g 

3ER-55 

18.00000  LT 

ESA-94-02 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00050000  jig/g 

3ER-55 

5.00000  LT 

ESA-94-02 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

zu 

0.00116000  jig/g 

3ER-55 

R 

6.00000  ND 

ESA-94-02 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ZU 

0.00079300  jig/g 

3ER-55 

50.00000  LT 

ESA-94-02 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  jig/g 

3ER-55 

T 

0.03120  ND 

ESA-94-02 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  ng/g 

3ER-55 

38.00000  LT 

ESA-94-02 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  jig/g 

3ER-55 

28.00000  LT 

ESA-94-02 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000  jig/g 

3ER-55 

7.80000  LT 

ESA-94-02 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000  Jig/g 

3ER-55 

7.20000  LT 

ESA-94-02 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  jig/g 

3ER-55 

11.00000  LT 

ESA-94-02 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000  jig/g 

3ER-55 

R 

9.10000  ND 

ESA-94-02 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BrPHENYL  1221 

ND 

T 

0.10000000  jig/g 

3ER-55 

R 

9.10000  ND 

ESA-94-02 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

0.10000000  Jig/g 

3ER-55 

R 

9.10000  ND 

ESA-94-02 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

0.10000000  Jig/g 

3ER-55 

R 

9.10000  ND 

ESA-94-02 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

0.10000000  Jig'g 

3ER-55 

R 

9.10000  ND 

ESA-94-02 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.04790000  jig/g 

3ER-55 

R 

9.10000  ND 

ESA-94-02 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000  jig/g 

3ER-55 

R 

13.00000  ND 

ESA-94-02 

PPDDD 

2,2-BI  S(PARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLORO 

LT 

0.00270000  jig/g 

3ER-55 

18.00000  LT 

ESA-94-02 

PPDDE 

2,2- BIS(PARA-C  HLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLORO 

LT 

0.00270000  jig/g 

3ER-55 

14.00000  LT 

ESA-94-02 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,U-TRlCHLO 

LT 

0.00350000  jig/g 

3ER-55 

18.00000  LT 

ESA-94-02 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  jig/g 

3ER-55 

R 

17.00000  ND 

ESB-94-01 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  jig/g 

3ER-63 

0.00250  LT 

ESB-94-01 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  jig/g 

3ER-63 

T 

0.03120  ND 

ESB-94-01 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000  jig/g 

3ER-63 

0.00250  LT 

ESB-94-01 

ALDRN 

ALDRIN 

V 

0.00413000  jig/g 

3ER-63 

0.00740  LT 

ESB-94-01 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  jig/g 

3ER-63 

0.00990  LT 

ESB-94-01 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000  jig/g 

3ER-63 

0.00770  LT 

ESB-94-01 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000  jig/g 

3ER-63 

0.03120  LT 

ESB-94-01 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  ng/g 

3ER-63 

0.00340  LT 

ESB-94-01 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00160000  jtg/g 

3ER-63 

0.00740  LT 

ESB-94-01 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000  jig/g 

3ER-63 

0.01760  LT 
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Rinse  Blank 

Meas 

Flag 

Unit 

Flag  Data  Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qnal  Value  Bool 

Chemical  Class:  PEST1C1DES/PCBS 


ESB-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00050000  (igte 

3ER-63 

0.05040  LT 

ESB-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00050000  jig^g 

3ER-63 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-01 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

T 

0.00050000  ng/g 

3ER-63 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-01 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  ng/g 

3ER-63 

T 

0.03120  ND 

ESB-94-01 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  |ig/g 

3ER-63 

0.00250  LT 

ESB-94-01 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  *ig/g 

3ER-63 

0.00630  LT 

ESB-94-01 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000  (ig/g 

3ER-63 

0.00250  LT 

ESB-94-01 

UN 

LINDANE 

LT 

0.00100000  jig/g 

3ER-63 

0.00250  LT 

ESB-94-01 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  fig/g 

3ER-63 

0.07500  LT 

ESB-94-01 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000  (ig/g 

3ER-63 

0.38500  LT 

ESB-94-01 

PCB22I 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

0.10000000  ng/g 

3ER-63 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-01 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

0.10000000  ng/g 

3ER-63 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-01 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

0.10000000  (Ig/g 

3ER-63 

T 

0.38S00  ND 

ESB-94-01 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

0.10000000  ng/g 

3ER-63 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-01 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.04790000  Hg/g 

3ER-63 

T 

0.17600  ND 

ESB-94-01 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000  Hg/g 

3ER-63 

0.17600  LT 

ESB-94-01 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  1 , 1-DICHLORO 

LT 

0.00270000  (ig/g 

3ER-63 

0.00810  LT 

ESB-94-01 

PPDDE 

2,2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1 -D1CHLORO 

LT 

0.00270000  ^g/g 

3ER-63 

0.00390  LT 

ESB-94-01 

PPDDT 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l,l-TRJCHLO 

LT 

0.00350000  fig/g 

3ER-63 

0.00250  LT 

ESB-94-01 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  fig/g 

3ER-63 

1.64000  LT 

ESB-94-02 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  ng/g 

3ER-63 

0.00250  LT 

ESB-94-02 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  jig/g 

3ER-63 

T 

0.03120  ND 

ESB-94-02 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000  ng/g 

3ER-63 

0.00250  LT 

ESB-94-02 

ALDRN 

ALDRIN 

U 

0.00547000  ^g/g 

3ER-63 

0.00740  LT 

ESB-94-02 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  ng/g 

3ER-63 

0.00990  LT 

ESB-94-02 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

u 

0.00105000  ng/g 

3ER-63 

0.00770  LT 

ESB-94-02 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000  ng/g 

3ER-63 

0.03120  LT 

ESB-94-02 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  ^g/g 

3ER-63 

0.00340  LT 

ESB-94-02 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00160000  ng/g 

3ER-63 

0.00740  LT 

ESB-94-02 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000  jxg/g 

3ER-63 

0.01760  LT 

ESB-94-02 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00050000  fig/g 

3ER-63 

0.05040  LT 

ESB-94-02 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00050000  ^ig/g 

3ER-63 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-02 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

T 

0.00050000  |ig/g 

3ER-63 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-02 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  ng/g 

3ER-63 

T 

0.03120  ND 

ESB-94-02 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  jig/g 

3ER-63 

0.00250  LT 

ESB-94-02 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  ng/g 

3ER-63 

0.00630  LT 

ESB-94-02 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000  *ig/g 

3ER-63 

0.00250  LT 

ESB-94-02 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000  ^g/g 

3ER-63 

0.00250  LT 

ESB-94-02 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  ng/g 

3ER-63 

0.07500  LT 

ESB-94-02 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000  jig/g 

3ER-63 

038500  LT 

ESB-94-02 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

0.10000000  ng/g 

3ER-63 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-02 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

0.10000000  iig/g 

3ER-63 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-02 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

0.10000000  ng/g 

3ER-63 

T 

038500  ND 

ESB-94-02 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

0.10000000  ng/g 

3ER-63 

T 

038500  ND 

ESB-94-02 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.04790000  ng/g 

3ER-63 

T 

0.17600  ND 

ESB-94-02 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000  ng/g 

3ER-63 

0.17600  LT 

ESB-94-02 

PPDDD 

2.2-BlSfl‘ARA-CHLOROPHENYL)- 1 . 1  -DICHLORO 

LT 

0.00270000  ng/g 

3ER-63 

0.00810  LT 

ESB-94-02 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>-L  1-DICHLORO 

LT 

0.00270000  ^ig/g 

3ER-63 

0.00390  LT 

ESB-94-02 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-LL  1 -TRICHLO 

LT 

0.00350000  ng/g 

3ER-63 

0.00250  LT 

ESB-94-02 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  ng/g 

3ER-63 

1.64000  LT 
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Rime  Blank 

Mem 

Flag 

Unit 

Flat  Data 

Meat 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qnal 

Valor  Bool 

Chemical  Classy  PESTICIDES/PC BS _ 

ESB-94-04  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221  ND 

ESB-94-04  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232  ND 

ESB-94-04  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242  ND 

ESB-94-04  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248  ND 

ESB-94-04  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254  ND 

ESB-94-04  PCB260  PCB  1260  LT 

ESB-94-04  PPDDD  2,2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLORO  LT 
ESB-94-04  PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLORO  LT 
ESB-94-04  PPDDT  2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l,l-TRICHLO  LT 
ESB-94-04  TXPHE  TOXAPHENE  LT 

ESB-94-05  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLOR1DE  LT 

ESB-94-05  ACLDA  ALPHA  CHLORDANE  ND 

ESB-94-05  AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN  LT 

ESB-94-05  ALDRN  ALDRIN 

ESB-94-05  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ESB-94-05  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ESB-94-05  CLDAN  CHLORDANE  LT 

ESB-94-05  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ESB-94-05  DLDRN  DIELDRIN  LT 

ESB-94-05  ENDRN  ENDRIN  LT 

ESB-94-05  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE  ND 

ESB-94-05  ENDRN  ENDRIN  KETONE 
ESB-94-05  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ESB-94-05  GCLDA  GAMMA-CHLORDANE  ND 

ESB-94-05  HPCL  HEPTACHLOR  LT 

ESB-94-05  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE  LT 

ESB-94-05  ISODR  ISODRIN  LT 

ESB-94-05  LIN  LINDANE  LT 

ESB-94-05  MEXCL  METHOXYCHLOR  LT 

ESB-94-05  PCB016  PCB  1016  LT 

ESB-94-05  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221  ND 

ESB-94-05  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232  ND 

ESB-94-05  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242  ND 

ESB-94-05  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248  ND 

ESB-94-05  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254  ND 

ESB-94-05  PCB260  PCB  1260  LT 

ESB-94-05  PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U-DICHLORO  LT 

ESB94-05  PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1, 1  -DICHLORO  LT 

ESB-94-05  PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l.l-TRICHLO 

ESB-94-05  TXPHE  TOXAPHENE  LT 

ESB-94-06  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ESB-94-06  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ESB-94-06  ACLDA  ALPHA  CHLORDANE  ND 

ESB-94-06  ACLDA  ALPHA  CHLORDANE  ND 

ESB-94-06  AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN  LT 

ESB-94-06  AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN  LT 

ESB-94-06  ALDRN  ALDRIN  LT 

ESB-94-06  ALDRN  ALDRIN 

ESB-94-06  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ESB-94-06  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 


T  0.10000000  Hg/g 

3ER-63 

T 

0.38500  ND 

T  0.10000000  (ig/g 

3ER-63 

T 

038500  ND 

T  0.10000000  Hg/g 

3ER-63 

T 

0.38500  ND 

T  0.10000000  fig/g 

3ER-63 

T 

0.38500  ND 

T  0.04790000  Hg/g 

3ER-63 

T 

0.17600  ND 

0.04790000  M-g/g 

3ER-63 

0.17600  LT 

0.00270000  ng/g 

3ER-63 

0.00810  LT 

0.00270000  Hg/g 

3ER-63 

0.00390  LT 

0.00350000  Hg/g 

3ER-63 

0.00250  LT 

0.22600000  Hg/g 

3ER-63 

1.64000  LT 

0.00280000  ng/g 

3ER-63 

0.00250  LT 

T  0.00400000  Hg/g 

3ER-63 

T 

0.03120  ND 

0.00100000  Hg/g 

3ER-63 

0.00250  LT 

U  0.01030000  Hg/g 

3ER-63 

0.00740  LT 

0.00770000  |ig/g 

3ER-63 

0.00990  LT 

U  0.00149000  Hg/g 

3ER-63 

0.00770  LT 

0.06840000  Hg/g 

3ER-63 

0.03120  LT 

0.00850000  Hg/g 

3ER-63 

0.00340  LT 

0.00160000  Hg/g 

3ER-63 

0.00740  LT 

0.00650000  Hg/g 

3ER-63 

0.01760  LT 

T  0.00050000  (ig/g 

3ER-63 

0.05040  LT 

ZU  0.00081100  (ig/g 

3ER-63 

T 

0.00250  ND 

ZU  0.00117000  Hg/g 

3ER-63 

T 

0.00250  ND 

T  0.00400000  ug'g 

3ER-63 

T 

0.03120  ND 

0.00220000  Hg/g 

3ER*63 

0.00250  LT 

0.00130000  Hg/g 

3ER-63 

0.00630  LT 

0.00300000  Hg/g 

3ER-63 

0.00250  LT 

0.00100000  ug'g 

3ER-63 

0.00250  LT 

0.03590000  ng/g 

3ER-63 

0.07500  LT 

0.10000000  Hg/g 

3ER-63 

038500  LT 

T  0.10000000  Hg/g 

3ER-63 

T 

0.38500  ND 

T  0.10000000  Hg/g 

3ER-63 

T 

0.38500  ND 

T  0.10000000  Hg/g 

3ER-63 

T 

038500  ND 

T  0.10000000  ng/g 

3ER-63 

T 

0.38500  ND 

T  0.04790000  Hg/g 

3ER-63 

T 

0.17600  ND 

0.04790000  Hg/g 

3ER-63 

0.17600  LT 

0.00270000  ng/g 

3ER-63 

0.00810  LT 

0.00270000  Hg/g 

3ER-63 

0.00390  LT 

C  0.00664000  Hg/g 

3ER-63 

0.00250  LT 

0.22600000  H^g 

3ER-63 

1.64000  LT 

0.00280000  Hg/g 

3ER-63 

0.00250  LT 

D  0.00280000  Hg/g 

3ER-63 

0.00250  LT 

T  0.00400000  Hg/g 

3ER-63 

T 

0.03120  ND 

TD  0.00400000  Hg/g 

3ER-63 

T 

0.03120  ND 

0.00100000  Hg/g 

3ER-63 

0.00250  LT 

D  0.00100000  Hg/g 

3ER-63 

0.00250  LT 

0.00140000  Hg/g 

3ER-63 

0.00740  LT 

UD  0.00442000  Hg/g 

3ER-63 

0.00740  LT 

0.00770000  Hg/g 

3ER-63 

0.00990  LT 

D  0.00770000  Hg/g 

3ER-63 

0.00990  LT 
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Rinse  Blank 

Meat 

Fl« 

Uaft 

Flag  Data 

Meas 

stem 

Test  Name 

Bool 

Cod* 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  PEST1CIDES/PCBS 


ESB-94-06 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

U  0.00163000  jig/g 

3ER-63 

0.00770  LT 

ESB-94-06 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

UD  0.00173000  |ig/g 

3ER-63 

0.00770  LT 

ESB-94-06 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000  Hg/g 

3ER-63 

0.03120  LT 

ESB-94-06 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

D  0.06840000  Hg/g 

3ER-63 

0.03120  LT 

ESB-94-06 

DBHC 

DELTA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  (jg/g 

3ER-63 

0.00340  LT 

ESB-94-06 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D  0.00850000  |ig/g 

3ER-63 

0.00340  LT 

ESB-94-06 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00160000  Hg/g 

3ER-63 

0.00740  LT 

ESB-94-06 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

D  0.00160000  Hg/g 

3ER-63 

0.00740  LT 

ESB-94-06 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000  fig/g 

3ER-63 

0.01760  LT 

ESB-94-06 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

D  0.00650000  Hg/g 

3ER-63 

0.01760  LT 

ESB-94-06 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T  0.00050000  ng/g 

3ER-63 

0.05040  LT 

ESB-94-06 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

TD  0.00050000  Hg/g 

3ER-63 

0.05040  LT 

ESB-94-06 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

T  0.00050000  Hg/g 

3ER-63 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-06 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

TD  0.00050000  jig/g 

3ER-63 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-06 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ZU  0.00092000  Hg/g 

3ER-63 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-06 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ZtT)  0.00095400  Hg/g 

3ER-63 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-06 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T  0.00400000  iig/g 

3ER-63 

T 

0.03120  ND 

ESB-94-06 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

TD  0.00400000  Hg/g 

3ER-63 

T 

0.03120  ND 

ESB-94-06 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  Hg/g 

3ER-63 

0.00250  LT 

ESB-94-06 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

D  0.00220000  ng/g 

3ER-63 

0.00250  LT 

ESB-94-06 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  Hg'g 

3ER-63 

0.00630  LT 

ESB-94-06 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOX1DE 

LT 

D  0.00130000  jig/g 

3ER-63 

0.00630  LT 

ESB-94-06 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000  Hg/g 

3ER-63 

0.00250  LT 

ESB-94-06 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

D  0.00300000  Hg'g 

3ER-63 

0.00250  LT 

ESB-94-06 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000  ^g/g 

3ER-63 

0.00250  LT 

ESB-94-06 

LIN 

LINDANE 

LT 

D  0.00100000  fig/g 

3ER-63 

0.00250  LT 

ESB-94-06 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  Hg/g 

3ER-63 

0.07500  LT 

ESB-94-06 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

D  0.03590000  Hg/g 

3ER-63 

0.07500  LT 

ESB-94-06 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000  Hg/g 

3ER-63 

0.38500  LT 

ESB-94-06 

PC  BO  16 

PCB  1016 

LT 

D  0.10000000  Hg/g 

3ER-63 

0.38500  LT 

ESB-94-06 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T  0.10000000  Hg/g 

3ER-63 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-06 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

TD  0.10000000  Hg/g 

3ER-63 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-06 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T  0.10000000  Hg/g 

3ER-63 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-06 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

TD  0.1 0000000  Hg/g 

3ER-63 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-06 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T  0.10000000  Hg'g 

3ER-63 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-06 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

TD  0.1 0000000  Hg'g 

3ER-63 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-06 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T  0.1 0000000  Hg/g 

3ER-63 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-06 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

TD  0.1 0000000  Hg/g 

3ER-63 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-06 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T  0.04790000  Hg/g 

3ER-63 

T 

0.17600  ND 

ESB-94-06 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

TD  0.04790000  Hg/g 

3ER-63 

T 

0.17600  ND 

ESB-94-06 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000  Hg/g 

3ER-63 

0.17600  LT 

ESB-94-06 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

I)  0.04790000  Hg/g 

3ER-63 

0.17600  LT 

ESB-94-06 

PPDDD 

2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLORO 

LT 

0.00270000  Hg/g 

3ER-63 

0.00810  LT 

ESB-94-06 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLORO 

LT 

D  0.00270000  Hg/g 

3ER-63 

0.00810  LT 

ESB-94-06 

PPDDE 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  1 , 1  -DICHLORO 

LT 

0.00270000  Hg/g 

3ER-63 

0.00390  LT 

ESB-94-06 

PPDDE 

2,2-BISCPARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLORO 

LT 

D  0.00270000  Hg/g 

3ER-63 

0.00390  LT 

ESB-94-06 

PPDDT 

2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1,1,1  -TRIC  HLO 

LT 

0.00350000  Hg/g 

3ER-63 

0.00250  LT 

ESB-94-06 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>-  U ,  1  -TRICHLO 

LT 

D  0.00350000  Hg/g 

3ER-63 

0.00250  LT 

ESB-94-06 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  Hg/g 

3ER-63 

1.64000  LT 

ESB-94-06 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

D  0.22600000  Hg/g 

3ER-63 

1.64000  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rime  Blank 

Meat 

Flag 

llait 

Flag  Data 

Mm 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Classy  PESTICIDES/PCBS _ 

ESB-94-10  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221  ND 

ESB-94-10  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232  ND 

ESB-94-10  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242  ND 

ESB-94-10  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248  ND 

ESB-94-10  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254  ND 

ESB-94-10  PCB260  PCB  1260  LT 

ESB-94-10  PPDDD  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>- 1, 1  -DICHLORO  LT 

ESB-94-10  PPDDE  2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1 . 1  -DICHLORO  LT 

ESB-94-10  PPDDT  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  1,1.1  -TRICHLO  LT 

ESB-94-10  TXPHE  TOXAPHENE  LT 

ESB-94-1 1  ABHC  ALPHA-BENZENE  HEXACHLORIDE  LT 

ESB-94-1 1  ACLDA  ALPHA  CHLORDANE  ND 

ESB-94-1 1  AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN  LT 

ESB-94-1 1  ALDRN  ALDRIN  LT 

ESB-94-1 1  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ESB-94-1 1  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN  LT 

ESB-94-1 1  CLDAN  CHLORDANE  LT 

ESB-94-1 1  DBHC  DELTA-BENZENE  HEXACHLORIDE  LT 

ESB-94-1 1  DLDRN  DIELDRIN  LT 

ESB-94-1 1  ENDRN  ENDRIN  LT 

ESB-94-1 1  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE  ND 

ESB-94-1 1  ENDRN  ENDRIN  KETONE  ND 

ESB-94-1 1  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE  ND 

ESB-94-1 1  GCLDA  GAMMA-CHLORDANE  ND 

ESB-94-1 1  HPCL  HEPTACHLOR  LT 

ESB-94-1 1  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE  LT 

ESB-94-1 1  ISODR  ISODRIN  LT 

ESB-94-1 1  LIN  LINDANE  LT 

ESB-94-1 1  MEXCL  METHOXYCHLOR  LT 

ESB-94-1 1  PCB016  PCB  1016  LT 

ESB-94-1 1  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221  ND 

ESB-94-1 1  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232  ND 

ESB-94-1 1  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242  ND 

ESB-94-1 1  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248  ND 

ESB-94-1 1  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254  ND 

ESB-94-1 1  PCB260  PCB  1260  LT 

ESB-94-1 1  PPDDD  2.2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l-DICHLORO  LT 

ESB-94-1 1  PPDDE  2,2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLORO  LT 

ESB-94-1 1  PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>- 1,1.1  -TR1C HU)  LT 

ESB-94-1 1  TXPHE  TOXAPHENE  LT 

ESB-94-12  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ESB-94-12  ACLDA  ALPHA  CHLORDANE  ND 

ESB-94-12  AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN  LT 

ESB-94-12  ALDRN  ALDRIN  LT 

ESB-94-12  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ESB-94-12  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN  LT 

ESB-94-12  CLDAN  CHLORDANE  LT 

ESB-94-12  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ESB-94-12  DLDRN  DIELDRIN  LT 

ESB-94-12  ENDRN  ENDRIN  LT 


T 

0.10000000  Mg/g 

3ER-64 

T 

0.38500  ND 

T 

0.10000000  Mg/g 

3ER-64 

T 

0.38500  ND 

T 

0.10000000  Mg/g 

3ER-64 

T 

0.38500  ND 

T 

0.10000000  Mg/g 

3ER-64 

T 

0.38500  ND 

T 

0.04790000  Mg/g 

3ER-64 

T 

0.17600  ND 

0.04790000  jig/g 

3ER-64 

0.17600  LT 

0.00270000  ng/g 

3ER-64 

0.00810  LT 

0.00270000  Mg/g 

3ER-64 

0.00390  LT 

0.00350000  Mg/g 

3ER-64 

0.00250  LT 

0.22600000  ng/g 

3ER-64 

1.64000  LT 

0.00280000  Mg/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

T 

0.00400000  Mg/g 

3ER-62 

T 

0.03120  ND 

0.00100000  fig/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

0.00140000  Mg/g 

3ER-62 

0.00740  LT 

0.00770000  Mg/g 

3ER-62 

0.00990  LT 

0.00070000  ng/g 

3ER-62 

0.00770  LT 

0.06840000  Mg/g 

3ER-62 

0.03120  LT 

0.00850000  ng/g 

3ER-62 

0.00340  LT 

0.00160000  Mg/g 

3ER-62 

0.00740  LT 

0.00650000  fig/g 

3ER-62 

0.01760  LT 

T 

0.00050000  fig/g 

3ER-62 

0.05040  LT 

T 

0.00050000  Mg/g 

3ER-62 

T 

0.00250  ND 

T 

0.00050000  Mg/g 

3ER-62 

T 

0.00250  ND 

T 

0.00400000  Mg/g 

3ER-62 

T 

0.03120  ND 

0.00220000  Mg/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

0.00130000  Mg/g 

3ER-62 

0.00630  LT 

0.00300000  Mg/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

0.00100000  Mg/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

0.03590000  Mg/g 

3ER-62 

0.07500  LT 

0.10000000  Mg/g 

3ER-62 

0.38500  LT 

T 

0.10000000  Mg/g 

3ER-62 

T 

0.38500  ND 

T 

0.10000000  Mg/g 

3ER-62 

T 

0.38500  ND 

T 

0.10000000  Mg/g 

3ER-62 

T 

0.38500  ND 

T 

0.10000000  Mg/g 

3ER-62 

T 

0.38500  ND 

T 

0.04790000  Mgg 

3ER-62 

T 

0.17600  ND 

0.04790000  Mg/g 

3ER-62 

0.17600  LT 

0.00270000  Mg/g 

3ER-62 

0.00810  LT 

0.00270000  Mg/g 

3ER-62 

0.00390  LT 

0.00350000  Mg/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

0.22600000  Mg/g 

3ER-62 

1.64000  LT 

0.00280000  Mg/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

T 

0.00400000  Mg/g 

3ER-62 

T 

0.03120  ND 

0.00100000  Mg/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

0.00140000  Mg/g 

3ER-62 

0.00740  LT 

0.00770000  Mg/g 

3ER-62 

0.00990  LT 

0.00070000  Mg/g 

3ER-62 

0.00770  LT 

0.06840000  Mg/g 

3ER-62 

0.03120  LT 

0.00850000  Mg/g 

3ER-62 

0.00340  LT 

0.00160000  Mg/g 

3ER-62 

0.00740  LT 

0.00650000  Mg/g 

3ER-62 

0.01760  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rbtse  Blaok 

Mm 

Flag 

Unit 

Fb{  Data  Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Boo) 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qua!  Value  Bool 

Chemical  Class:  PESTICIDBS/PCBS 


ESB-94-12 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00050000  Hg/g 

3ER-62 

0.05040  LT 

ESB-94-12 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00050000  ng/g 

3ER-62 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-12 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

T 

0.00050000  Hg/g 

3ER-62 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-12 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  Hg/g 

3ER-62 

T 

0.03120  ND 

ESB-94-12 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  (ig/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

ESB-94-12 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXTOE 

LT 

0.00130000  gg/g 

3ER-62 

0.00630  LT 

ESB-94-12 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000  Mg/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

ESB-94-12 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000  fig/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

ESB-94-12 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  fig/g 

3ER-62 

0.07500  LT 

ESB-94-12 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000  ng/g 

3ER-62 

0.38500  LT 

ESB-94-12 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

0.10000000  Hg/g 

3ER-62 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-12 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

0.10000000  fig/g 

3ER-62 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-12 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

0.10000000  ng/g 

3ER-62 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-12 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

0.10000000  Hg/g 

3ER-62 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-12 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.04790000 

3ER-62 

T 

0.17600  ND 

ESB-94-12 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000  (ig/g 

3ER-62 

0.17600  LT 

ESB-94-12 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLORO 

LT 

0.00270000  (ig/g 

3ER-62 

0.00810  LT 

ESB-94-12 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U-DICHLORO 

LT 

0.00270000  (ig/g 

3ER-62 

0.00390  LT 

ESB-94-12 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1,1,1  -TRICHLO 

LT 

0.00350000  ng/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

ESB-94-12 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  Hg/g 

3ER-62 

1.64000  LT 

ESB-94-13 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  fig/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

ESB-94-13 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  jig/g 

3ER-62 

T 

0.03120  ND 

ESB-94-13 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000  Hg/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

ESB-94-13 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00140000  fig/g 

3ER-62 

0.00740  LT 

ESB-94-13 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  Hg/g 

3ER-62 

0.00990  LT 

ESB-94-13 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000  ng/g 

3ER-62 

0.00770  LT 

ESB-94-13 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000  Hg/g 

3ER-62 

0.03120  LT 

ESB-94-13 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  Hg/g 

3ER-62 

0.00340  LT 

ESB-94-13 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00160000  Hg/g 

3ER-62 

0.00740  LT 

ESB-94-13 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000  Hg/g 

3ER-62 

0.01760  LT 

ESB-94-13 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00050000  Hg/g 

3ER-62 

0.05040  LT 

ESB-94-13 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00050000  |iig/g 

3ER-62 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-13 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

T 

0.00050000  Hg/g 

3ER-62 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-13 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  fig/g 

3ER-62 

T 

0.03120  ND 

ESB-94-13 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  Hg/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

ESB-94-13 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  Hg/g 

3ER-62 

0.00630  LT 

ESB-94-13 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000  Hg/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

ESB-94-13 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000  Hg/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

ESB-94-13 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  fig/g 

3ER-62 

0.07500  LT 

ESB-94-13 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000  Hg/g 

3ER-62 

0.38500  LT 

ESB-94-13 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

0.10000000  jxg/g 

3ER-62 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-13 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

0.10000000  Hg/g 

3ER-62 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-13 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

0.10000000  Hg/g 

3ER-62 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-13 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

0.10000000  Hg/g 

3ER-62 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-13 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.04790000  Hg/g 

3ER-62 

T 

0.17600  ND 

ESB-94-13 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000  Hg/g 

3ER-62 

0.17600  LT 

ESB-94-13 

PPDDD 

2,2-BI  S(PARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLORO 

LT 

0.00270000  Hg/g 

3ER-62 

0.00810  LT 

ESB-94-13 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U-DICHLORO 

LT 

0.00270000  Hg/g 

3ER-62 

0.00390  LT 

ESB-94-13 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>- 1,1,1  -TRICHLO 

LT 

0.00350000  Hg/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

ESB-94-13 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  Hg/g 

3ER-62 

1.64000  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rinse  Blank 

Mem 

fW 

Unit 

Flag  Data 

Mem 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qual 

Value  Bool 

Chemical  Class;  PESTICIPES/PCBS 


ESB-94-14 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  ng/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

ESB-94-14 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  \ig! g 

3ER-62 

T 

0.03120  ND 

ESB-94-14 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000  ng/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

ESB-94-14 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00140000  fig/g 

3ER-62 

0.00740  LT 

ESB-94-14 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  \igfg 

3ER-62 

0.00990  LT 

ESB-94-14 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000  ng/g 

3ER-62 

0.00770  LT 

ESB-94-14 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000  jig/g 

3ER-62 

0.03120  LT 

ESB-94-14 

DBHC 

DELT  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  jig/g 

3ER-62 

0.00340  LT 

ESB-94-14 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00160000  jig/g 

3ER-62 

0.00740  LT 

ESB-94-14 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000  ng/g 

3ER-62 

0.01760  LT 

ESB-94-14 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00050000  ^ig/g 

3ER-62 

0.05040  LT 

ESB-94-14 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00050000  \iglg 

3ER-62 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-14 

ESFSD4 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

T 

0.00050000  ng/g 

3ER-62 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-14 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  ng/g 

3ER-62 

T 

0.03120  ND 

ESB-94-14 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  ng/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

ESB-94-14 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  fig'g 

3ER-62 

0.00630  LT 

ESB-94-14 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000  \igjg 

3ER-62 

0.00250  LT 

ESB-94-14 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00 1 00000  \ig/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

ESB-94-14 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  ng'g 

3ER-62 

0.07500  LT 

ESB-94-14 

PCB016 

PCB1016 

LT 

0.10000000  ng'g 

3ER-62 

0.38500  LT 

ESB-94-14 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

0.10000000  fig^g 

3ER-62 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-14 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

0.10000000  \igjg 

3ER-62 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-14 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

0.10000000  ng/g 

3ER-62 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-14 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

0.10000000  \iglg 

3ER-62 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-14 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.04790000  fig/g 

3ER-62 

T 

0.17600  ND 

ESB-94-14 

PCB260 

PCB1260 

LT 

0.04790000  \igjg 

3ER-62 

0.17600  LT 

ESB-94-14 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-U-DICHLORO 

LT 

0.00270000  ^g/g 

3ER-62 

0.00810  LT 

ESB-94-14 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-Ll-DICHLORO 

LT 

0.00270000  ng/g 

3ER-62 

0.00390  LT 

ESB-94-14 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLORO  PHENYL)- 1,1.1  -TRICHU) 

LT 

0.00350000  \igjg 

3ER-62 

0.00250  LT 

ESB-94-14 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  fig/g 

3ER-62 

1.64000  LT 

ESB-94-15 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  ng'g 

3ER-62 

0.00250  LT 

ESB-94-15 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  \ig'g 

3ER-62 

T 

0.03120  ND 

ESB-94-15 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000  \LgJg 

3ER-62 

0.00250  LT 

ESB-94-15 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00140000  \igjg 

3ER-62 

0.00740  LT 

ESB-94-15 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  \iglg 

3ER-62 

0.00990  LT 

ESB-94-15 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000  \igjg 

3ER-62 

0.00770  LT 

ESB-94-15 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000  \ig!g 

3ER-62 

0.03120  LT 

ESB-94-15 

DBHC 

DELT  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  \kgjg 

3ER-62 

0.00340  LT 

ESB-94-15 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00160000  \igjg 

3ER-62 

0.00740  LT 

ESB-94-15 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000  \L%jg 

3ER-62 

0.01760  LT 

ESB-94-15 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00050000  \xgjg 

3ER-62 

0.05040  LT 

ESB-94-15 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00050000  ^g/g 

3ER-62 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-15 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

T 

0.00050000  ngfe 

3ER-62 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-15 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  \igjg 

3ER-62 

T 

0.03120  ND 

ESB-94-15 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  pgjg 

3ER-62 

0.00250  LT 

ESB-94-15 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  >ig/g 

3ER-62 

0.00630  LT 

ESB-94-15 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000  fig/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

ESB-94-15 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00 1 00000  ^g/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

ESB-94-15 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  ng/g 

3ER-62 

0.07500  LT 

ESB-94-15 

PCB0I6 

PCB1016 

LT 

0.10000000  fig/g 

3ER-62 

0.38500  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rinse  Blank 

Mess 

Flog 

Unit 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  PESTICIDBS/PCBS _ 

ESB-94-15  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221  ND 

ESB-94-15  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232  ND 

ESB-94-15  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242  ND 

ESB-94-15  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248  ND 

ESB-94-15  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254  ND 

ESB-94-15  PCB260  PCB  1260  LT 

ESB-94-15  PPDDD  2>BlS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLORO  LT 

ESB-94-15  PPDDE  24-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLORO  LT 

ESB-94-15  PPDDT  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,  1 , 1  -TRICHLO  LT 

ESB-94-15  TXPHE  TOXAPHENE  LT 

ESB-94-17  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ESB-94-17  ACLDA  ALPHA  CHLORDANE  ND 

ESB-94-17  AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN  LT 

ESB-94-17  ALDRN  ALDRIN  LT 

ESB-94-17  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ESB-94-17  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN  LT 

ESB-94-17  CLDAN  CHLORDANE  LT 

ESB-94-17  DBHC  DELT A-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ESB-94-17  DLDRN  DtELDRIN  LT 

ESB-94-17  ENDRN  ENDRIN  LT 

ESB-94-17  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE  ND 

ESB-94-17  ENDRN  ENDRIN  KETONE  ND 

ESB-94-17  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE  ND 

ESB-94-17  GCLDA  GAMMA-CHLORDANE  ND 

ESB-94-17  HPCL  HEPTACHLOR  LT 

ESB-94-17  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE  LT 

ESB-94-17  ISODR  ISODRIN  LT 

ESB-94-17  LIN  LINDANE  LT 

ESB-94-17  MEXCL  METHOXYCHLOR  LT 

ESB-94-17  PCB016  PCB  1016  LT 

ESB-94-17  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221  ND 

ESB-94-17  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232  ND 

ESB-94-17  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242  ND 

ESB-94-17  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248  ND 

ESB-94-17  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254  ND 

ESB-94-17  PCB260  PCB  1260  LT 

ESB-94-17  PPDDD  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLORO  LT 

ESB-94-17  PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>- 1 , 1  -DICHLORC)  LT 

ESB-94-17  PPDDT  2,2-BIS(P ARA-CHLOROPHENYL)- 1,1,1  -TRIC  HLO  LT 

ESB-94-17  TXPHE  TOXAPHENE  LT 

ESB-94-18  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ESB-94-18  ACLDA  ALPHA  CHLORDANE  ND 

ESB-94-18  AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN  LT 

ESB-94-18  ALDRN  ALDRIN  LT 

ESB-94-18  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ESB-94-18  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN  LT 

ESB-94-18  CLDAN  CHLORDANE  LT 

ESB-94-18  DBHC  DBLTA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ESB-94-18  DLDRN  DtELDRIN  LT 

ESB-94-18  ENDRN  ENDRIN  LT 


T 

0.10000000  yg/g 

3ER-62 

T 

0.38500  ND 

T 

0.10000000  fig/g 

3ER-62 

T 

0.38500  ND 

T 

0.10000000  yg/g 

3ER-62 

T 

0.38500  ND 

T 

0.10000000  yg/g 

3ER-62 

T 

0.38500  ND 

T 

0.04790000  yg/g 

3ER-62 

T 

0.17600  ND 

0.04790000  yg/g 

3ER-62 

0.17600  LT 

0.00270000  yg/g 

3ER-62 

0.00810  LT 

0.00270000  yg/g 

3ER-62 

0.00390  LT 

0.00350000  yg/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

0.22600000  yg/g 

3ER-62 

1.64000  LT 

0.00280000  jLig/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

T 

0.00400000  yg/g 

3ER-62 

T 

0.03120  ND 

0.00100000  yg/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

0.00140000  yg/g 

3ER-62 

0.00740  LT 

0.00770000  yg/g 

3ER-62 

0.00990  LT 

0.00070000  yg/g 

3ER-62 

0.00770  LT 

0.06840000  yg/g 

3ER-62 

0.03120  LT 

0.00850000  yg/g 

3ER-62 

0.00340  LT 

0.00160000  yg/g 

3ER-62 

0.00740  LT 

0.00650000  yg/g 

3ER-62 

0.01760  LT 

T 

0.00050000  yg/g 

3ER-62 

0.05040  LT 

T 

0.00050000  yg/g 

3ER-62 

T 

0.00250  ND 

T 

0.00050000  yg/g 

3ER-62 

T 

0.00250  ND 

T 

0.00400000  yg/g 

3ER-62 

T 

0.03120  ND 

0.00220000  yg/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

0.00130000  yg/g 

3ER-62 

0.00630  LT 

0.00300000  yg/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

0.00100000  yg/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

0.03590000  yg/g 

3ER-62 

0.07500  LT 

0.10000000  yg/g 

3ER-62 

0.38500  LT 

T 

0.10000000  yg/g 

3ER-62 

T 

0.38500  ND 

T 

0.10000000  yg/g 

3ER-62 

T 

0.38500  ND 

T 

0.10000000  yg/g 

3ER-62 

T 

0.38500  ND 

T 

0.10000000  yg/g 

3ER-62 

T 

0.38500  ND 

T 

0.04790000  yg/g 

3ER-62 

T 

0.17600  ND 

0.04790000  yg/g 

3ER-62 

0.17600  LT 

0.00270000  yg/g 

3ER-62 

0.00810  LT 

0.00270000  yg/g 

3ER-62 

0.00390  LT 

0.00350000  yg/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

0.22600000  yg/g 

3ER-62 

1.64000  LT 

0.00280000  yg/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

T 

0.00400000  yg/g 

3ER-62 

T 

0.03120  ND 

0.00100000  yg/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

0.00140000  yg/g 

3ER-62 

0.00740  LT 

0.00770000  yg/g 

3ER-62 

0.00990  LT 

0.00070000  yg/g 

3ER-62 

0.00770  LT 

0.06840000  yg/g 

3ER-62 

0.03120  LT 

0.00850000  yg/g 

3ER-62 

0.00340  LT 

0.00160000  yg/g 

3ER-62 

0.00740  LT 

0.00650000  yg/g 

3ER-62 

0.01760  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Kinae  Blank 

Meat 

Fktg 

Unit 

Flag  Data 

Meat 

stem 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  ED 

Code  Qua 1 

Value  Bool 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 


ESB-94-18 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00050000  fig/g 

3ER-62 

0.05040  LT 

ESB-94-18 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00050000  fig/g 

3ER-62 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-18 

ESFSD4 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

T 

0.00050000  jig/g 

3ER-62 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-18 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  ng/g 

3ER-62 

T 

0.03120  ND 

ESB-94-18 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  jig/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

ESB-94-18 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  ng/g 

3ER-62 

0.00630  LT 

ESB-94-18 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000  fig/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

ESB-94-18 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000  ng/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

ESB-94-18 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  ng/g 

3ER-62 

0.07500  LT 

ESB-94-18 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000  ng/g 

3ER-62 

0.38500  LT 

ESB-94-18 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

0. 1 0000000  \xgjg 

3ER-62 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-18 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

0.10000000  fig/g 

3ER-62 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-18 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

0.10000000  ng/g 

3ER-62 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-18 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

0.10000000  Hg/g 

3ER-62 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-18 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.04790000  ng/g 

3ER-62 

T 

0.17600  ND 

ESB-94-18 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000  ng/g 

3ER-62 

0.17600  LT 

ESB-94-18 

PPDDD 

2J2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  U  -DICHLORO 

LT 

0.00270000  ng'g 

3ER-62 

0.00810  LT 

ESB-94-18 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  U -DICHLORO 

LT 

0.00270000  ng/g 

3ER-62 

0.00390  LT 

ESB-94-18 

PPDDT 

2*2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,L  1-TRICHLO 

LT 

0.00350000  Mg/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

ESB-94-18 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  ng/g 

3ER-62 

1.64000  LT 

ESB-94-19 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  ^ig/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

ESB-94-19 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  ng/g 

3ER-62 

T 

0.03120  ND 

ESB-94-19 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000  \kzl% 

3ER-62 

0.00250  LT 

ESB-94-19 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00140000  >ig/g 

3ER-62 

0.00740  LT 

ESB-94-19 

BBHC 

BET  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  ng/g 

3ER-62 

0.00990  LT 

ESB-94-19 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000  ng/g 

3ER-62 

0.00770  LT 

ESB-94-19 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000  ng/g 

3ER-62 

0.03120  LT 

ESB-94-19 

DBHC 

DELT A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  \ig/g 

3ER-62 

0.00340  LT 

ESB-94-19 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00160000  ng/g 

3ER-62 

0.00740  LT 

ESB-94-19 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000  jig/g 

3ER-62 

0.01760  LT 

ESB-94-19 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00050000  ng/g 

3ER-62 

0.05040  LT 

ESB-94-19 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00050000  fig/g 

3ER-62 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-19 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

T 

0.00050000  fig/g 

3ER-62 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-19 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  fig^g 

3ER-62 

T 

0.03120  ND 

ESB-94-19 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  ng/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

ESB-94-19 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  ng'g 

3ER-62 

0.00630  LT 

ESB-94-19 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000  ng/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

ESB-94-19 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000  ng/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

ESB-94-19 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  jig/g 

3ER-62 

0.07500  LT 

ESB-94-19 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000  >ig/g 

3ER-62 

0.38500  LT 

ESB-94-19 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

0.10000000  ^g/g 

3ER-62 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-19 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

0.10000000  ng/g 

3ER-62 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-19 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

0.10000000  jig/g 

3ER-62 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-19 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

0.10000000  >ig/g 

3ER-62 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-19 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.04790000  ng/g 

3ER-62 

T 

0.17600  ND 

ESB-94-19 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000  >ig/g 

3ER-62 

0.17600  LT 

ESB-94-19 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>*  1 , 1  -DICHLORO 

LT 

0.00270000  >ig/g 

3ER-62 

0.00810  LT 

ESB-94-19 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROP  HENYL)- 1 , 1  -DIC  HLORO 

LT 

0.00270000  ng/g 

3ER-62 

0.00390  LT 

ESB-94-19 

PPDDT 

2v2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l ,  1 , 1  -TRICHLO 

LT 

0.00350000  ng/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

ESB-94-19 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  *ig/g 

3ER-62 

1.64000  LT 

572 


Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(A  ll  Rinse  Blanks) 


Rinse  Blank 

a 

Meas 

Flag 

Unit 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qual 

Vafoe  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES 1-94-01 

123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  *ig/g 

3ER-61 

5.80000  LT 

ES 1-94-01 

124TCB  U.4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  ng/g 

3ER-61 

2.40000  LT 

ES1-94-01 

12DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  >ig/g 

3ER-61 

1.20000  LT 

ES  1-94-01 

12DPH  1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  ng/g 

3ER-61 

13.00000  LT 

ES1-94-01 

13DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  ng/g 

3ER-61 

3.40000  LT 

ES  1-94-01 

13DNB  U-DINITROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  ng/g 

3ER-61 

0.45800  LT 

ES  1-94-01 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  ng/g 

3ER-61 

1.50000  LT 

ESI -94-01 

236TCP  2,3,6-TRlCHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  |igf g 

3ER-61 

1.70000  LT 

ES  1-94-01 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  Hg/g 

3ER-61 

2.80000  LT 

ES1-94-01 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  ng/g 

3ER-61 

3.60000  LT 

ESI -94-01 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  ng/g 

3ER-61 

8.40000  LT 

ES1-94-01 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  ng/g 

3ER-61 

4.40000  LT 

ESI -94-01 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000  jig/g 

3ER-61 

180.00000  LT 

ES  1-94-01 

24DNT  2,4-DINTTROTOLUENE 

LT 

1.40000000  fig/g 

3ER-61 

0.39700  LT 

ES1-94-01 

26DNA  2.6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000  pgfe 

3ER-61 

8.80000  LT 

ESI -94-01 

26DNT  2,6-DINITROTOLHENE 

LT 

0.32000000  |Xg/g 

3ER-61 

0.60000  LT 

ES1-94-01 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  jig/g 

3ER-61 

2.80000  LT 

ESI -94-01 

2CNAP  2-CHLORON  APHTH ALENE 

LT 

0.24000000  ng/g 

3ER-61 

2.60000  LT 

ES1-94-01 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000  ng/g 

3ER-61 

1.30000  LT 

ESI -94-01 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  Mg/g 

3ER-61 

3.60000  LT 

ES1-94-01 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  ng/g 

3ER-61 

R 

31.00000  ND 

ES  1-94-01 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  fig/g 

3ER-61 

8.20000  LT 

ES1-94-01 

33DCBD  33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  fig/g 

3ER-61 

5.00000  LT 

ESI -94-01 

35DNA  3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000  >ig/g 

3ER-61 

21.00000  LT 

ES  1-94-01 

3NAN1L  3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000  ng/g 

3ER-61 

15.00000  LT 

ESI -94-01 

3NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000  jig/g 

3ER-61 

2.90000  LT 

ES  1-94-01 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  ng/g 

3ER-61 

R 

50.00000  ND 

ES  1-94-01 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  jig/g 

3ER-61 

22.00000  LT 

ESI -94-01 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

R 

0.63000000  ng/g 

3ER-61 

R 

1.00000  ND 

ES1-94-01 

4CL3C  4-CHLORO-3-C  RESOL 

LT 

0.93000000  pg/g 

3ER-61 

8.50000  LT 

ES  1-94-01 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  fig/g 

3ER-61 

23.00000  LT 

ES1-94-01 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  fig/g 

3ER*61 

2.80000  LT 

ES1-94-01 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  fig/g 

3ER-61 

R 

31.00000  ND 

ESI -94-01 

4NP  4-NITR0PHENOL 

LT 

3.30000000  jiig/g 

3ER-61 

96.00000  LT 

ES1-94-01 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  ng/g 

3ER-61 

5.30000  LT 

ESI -94-01 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  ^g 

3ER-61 

23.00000  LT 

ESI -94-01 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000000  jig/g 

3ER-61 

13.00000  LT 

ESI -94-01 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  pgfe 

3ER-61 

5.80000  LT 

ESI -94-01 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  jig/g 

3ER-61 

5.10000  LT 

ES1-94-01 

ANIL  ANILINE 

ND 

R 

0.13000000  >ig/g 

3ER-61 

R 

2.00000  ND 

ES1-94-01 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  ng/g 

3ER-61 

5.20000  LT 

ESI -94-01 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.06500000  ng/g 

3ER-61 

5.90000  LT 

ESI -94-01 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  ng/g 

3ER-61 

6.80000  LT 

ESI -94-01 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  jig/g 

3ER-61 

5.00000  LT 

ESI -94-01 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  >tg/g 

3ER-61 

0.68000  LT 

ESI -94-01 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  ng/g 

3ER-61 

7.70000  LT 

ESI -94-01 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000  *ig/g 

3ER-61 

9.80000  LT 

ESI -94-01 

BAPYR  BENZO  |A]  PYRENE 

LT 

1.20000000  ^g/g 

3ER-61 

14.00000  LT 

ES1-94-01 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  fig/g 

3ER-61 

10.00000  LT 

ESI -94-01 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  *ig/g 

3ER-61 

17.00000  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 
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Rinse  Blank 

Meas 

n>c 

IJn it 

Flag  Data 

Meat 

Site  ID 

Test  Name 

Boat 

Codr 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES1-94-01 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  fig/g 

3ER-61 

28.00000  LT 

ES 1-94-01 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000  fig/g 

3ER-61 

42.00000  LT 

ESI -94-01 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

R 

0.13000000  fig/ g 

3ER-61 

R 

2.00000  ND 

ES  1-94-01 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

R 

3.10000000  fig/g 

3ER-61 

R 

3.10000  ND 

ES1-94-01 

BGHIPY  BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  fig/g 

3ER-61 

15.00000  LT 

ES  1-94-01 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  fig/g 

3ER-61 

10.00000  LT 

ESI -94-01 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  fig/g 

3ER-61 

4.00000  LT 

ESI -94-01 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000  fig/g 

3ER-61 

7.40000  LT 

ES  1-94-01 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  fig/g 

3ER-61 

12.00000  LT 

ES1-94-01 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000000  fig/g 

3ER-61 

54.00000  LT 

ESI -94-01 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  fig/g 

3ER-61 

8.30000  LT 

ES  1-94-01 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000  fig/g 

3ER-61 

37.00000  LT 

ES  1-94-01 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  fig/g 

3ER-61 

10.00000  LT 

ES  1-94-01 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  fig/g 

3ER-61 

15.00000  LT 

ES  1-94-01 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  fig/g 

3ER-61 

5.30000  LT 

ES  1-94-01 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  fig/g 

3ER-61 

12.00000  LT 

ESI -94-01 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  fig/g 

3ER-61 

12.00000  LT 

ESI -94-01 

DBHC 

DELTA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  fig/g 

3ER-61 

R 

3.00000  ND 

ESI -94-01 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000  fig/g 

3ER-61 

5.10000  LT 

ESI -94-01 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000  fig/g 

3ER-61 

5.50000  LT 

ESI -94-01 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  fig/g 

3ER-61 

8.50000  LT 

ESI -94-01 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  fig/g 

3ER-61 

5.90000  LT 

ES  1-94-01 

DITH 

DITH1ANE 

LT 

0.06500000  fig/g 

3ER-61 

3.30000  LT 

ESI -94-01 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  fig/g 

3ER-61 

26.00000  LT 

ES  1-94-01 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  fig/g 

3ER-61 

2.20000  LT 

ES  1-94-01 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  fig/g 

3ER-61 

33.00000  LT 

ESI -94-01 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  fig/g 

3ER-61 

1.50000  LT 

ES  1-94-01 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  fig/g 

3ER-61 

18.00000  LT 

ESI -94-01 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  fig/g 

3ER-61 

5.00000  LT 

ES  1-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  fig/g 

3ER-61 

R 

6.00000  ND 

ESI -94-01 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  fig/g 

3ER-61 

50.00000  LT 

ES1-94-01 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  fig/g 

3ER-61 

R 

20.00000  ND 

ESI -94-01 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  fig/g 

3ER-61 

24.00000  LT 

ESI -94-01 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.06500000  fig/g 

3ER-61 

9.20000  LT 

ESI -94-01 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000  fig/g 

3ER-61 

8.70000  LT 

ESI -94-01 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  fig/g 

3ER-61 

38.00000  LT 

ES  1-94-01 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  fig/g 

3ER-61 

28.00000  LT 

ESI -94-01 

ICDPYR  INDENO  [1,2,3-C.D]  PYRENE 

LT 

2.40000000  fig/g 

3ER-61 

21.00000  LT 

ESI -94-01 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000  fig/g 

3ER-61 

7.80000  LT 

ES  1-94-01 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  fig/g 

3ER-61 

2.40000  LT 

ES  1-94-01 

KEP 

KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  fig/g 

3ER-61 

R 

20.00000  ND 

ES  1-94-01 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  fig/g 

3ER-61 

7.20000  LT 

ESI -94-01 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  fig/g 

3ER-61 

11.00000  LT 

ES  1-94-01 

MIREX 

1 , 1  A,2,2.3,3A,4.5.5.5A,5  B.6-DECACHLOROOCTA 

LT 

0.14000000  fig/g 

3ER-61 

24.00000  LT 

ESI -94-01 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000  fig'g 

3ER-61 

21.00000  LT 

ESI -94-01 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  fig/g 

3ER-61 

0.50000  LT 

ESI -94-01 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  fig/g 

3ER-61 

0.68200  LT 

ESI -94-01 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  fig/g 

3ER-61 

9.70000  LT 

ES1-94-01 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  fig/g 

3ER-61 

6.80000  LT 

ES1-94-01 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  fig/g 

3ER-61 

3.70000  LT 
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Rinse  Blank 

Meas 

Flag 

Unit 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Boo) 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qua! 

Valne  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESI -94-01 

OXAT 

1,4-OXATHlANE 

LT 

0.07500000  fig/g 

3ER-61 

27.00000  LT 

ESI -94-01 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000  fig/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-01 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0.32000000  (ig/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ES 1-94-01 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0.32000000  |ig/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-01 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  fig/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-01 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0.32000000  (Ltg/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-01 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  fig/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ESI -94*01 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000  fig/g 

3ER-61 

R 

13.00000  ND 

ESI -94-01 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  Mg/g 

3ER-61 

9.10000  LT 

ESI -94-01 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  fig/g 

3ER-61 

9.90000  LT 

ESI -94-01 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000  (ig/g 

3ER-61 

2.20000  LT 

ESI -94-01 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l ,  1-DICHLORO 

LT 

0.06400000  fig/g 

3ER-61 

18.00000  LT 

ES  1-94-01 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLORO 

LT 

0.06800000  fig/g 

3ER-61 

14.00000  LT 

ESI -94-01 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l ,  1 , 1  -TRICHLO 

LT 

0.10000000  fig/g 

3ER-61 

18.00000  LT 

ESI -94-01 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000  fig/g 

3ER-61 

37.00000  LT 

ESI -94-01 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000  ftg/g 

3ER-61 

17.00000  LT 

ES  1-94-01 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DlCHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

0.92000000  fig/g 

3ER-61 

19.00000  LT 

ESI -94-01 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  fig/g 

3ER-61 

R 

17.00000  ND 

ES  1-94-02 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  fig/g 

3ER-61 

5.80000  LT 

ESI -94-02 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.03200000  fig/g 

3ER-61 

5.80000  LT 

ESI -94-02 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  ftg/g 

3ER-61 

2.40000  LT 

ESI -94-02 

124TCB  1  ,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.22000000  fig/g 

3ER-61 

2.40000  LT 

ESI -94-02 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  ^g/g 

3ER-61 

1.20000  LT 

ESI -94-02 

12DCLB  1 ,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.04200000  fig/g 

3ER-61 

1.20000  LT 

ESI -94-02 

12DPH 

1 ,2-DIPHENYLH  YDRAZINE 

LT 

0.52000000  fig/g 

3ER-61 

13.00000  LT 

ESI -94-02 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

D 

0.52000000  fig/g 

3ER-61 

13.00000  LT 

ESI -94-02 

13DCLB  1 ,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  fig/g 

3ER-61 

3.40000  LT 

ESI -94-02 

13DCLB  1 ,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.04200000  fig/g 

3ER-61 

3.40000  LT 

ESI -94-02 

13DNB 

U-DINITROBENZENE 

ND 

DR 

0.63000000  fig/g 

3ER-61 

0.45800  LT 

ESI -94-02 

13DNB 

1 ,3-DINITROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  fig/g 

3ER-61 

0.45800  LT 

ES  1-94-02 

14DCLB  1 ,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  fig/g 

3ER-61 

1.50000  LT 

ESI -94-02 

14DCLB  1 ,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.03400000  fig/g 

3ER-61 

1.50000  LT 

ESI -94-02 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  fig/g 

3ER-61 

1.70000  LT 

ESI -94-02 

236TCP 

2,3 ,6-TRICHLOROPHEN  OL 

LT 

I) 

0.62000000  fig/g 

3ER-61 

1.70000  LT 

ESI -94-02 

245TCP 

2,4, 5-TRICHLOROPHEN  OL 

LT 

0.49000000  fig/g 

3ER-61 

2.80000  LT 

ESI -94-02 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.49000000  fig/g 

3ER-61 

2.80000  LT 

ESI -94-02 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  fig/g 

3ER-61 

3.60000  LT 

ES  1-94-02 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.06100000  fig/g 

3ER-61 

3.60000  LT 

ESI -94-02 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  fig/g 

3ER-61 

8.40000  LT 

ESI -94-02 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.06500000  fig/g 

3ER-61 

8.40000  LT 

ESI -94-02 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  fig/g 

3ER-61 

4.40000  LT 

ES  1-94-02 

24DMP 

2,4-DIMETH  YLPHENOL 

LT 

D 

3.00000000  fig/g 

3ER-61 

4.40000  LT 

ES  1-94-02 

24DNP 

2,4-DINTTROPHENOL 

LT 

4.70000000  fig/g 

3ER-61 

180.00000  LT 

ES  1-94-02 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

D 

4.70000000  fig/g 

3ER-61 

180.00000  LT 

ES  1-94-02 

24DNT 

2,4-DINTTROTOLUENE 

LT 

1.40000000  fig/g 

3ER-61 

0.39700  LT 

ESI -94-02 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

D 

1.40000000  fig/g 

3ER-61 

0.39700  LT 

ESI -94-02 

26DNA 

2,6-DINTTROANILINE 

LT 

0.57000000  fig/g 

3ER-61 

8.80000  LT 

ESI -94-02 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

D 

0.57000000  fig/g 

3ER-61 

8.80000  LT 

ES  1-94-02 

26DNT 

2,6-DINTTROTOLUENE 

LT 

0.32000000  fig/g 

3ER-61 

0.60000  LT 

ESI -94-02 

26DNT 

2,6-DlNITROTOLUENE 

LT 

D 

0.32000000  fig/g 

3ER-61 

0.60000  LT 
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Rime  Blank 

Mem 

n*c 

Unit 

Flag  Data 

Meas 

Skit  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Vahie  Meas 

Blank  ID 

Code  Qua) 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESI -94-02 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  jig/g 

3ER-61 

2.80000  LT 

ESI -94-02 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

D  0.05500000  >ig/g 

3ER-61 

2.80000  LT 

ESI -94-02 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  ng/g 

3ER-61 

2.60000  LT 

ESI -94-02 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

D  0.24000000  jigfg 

3ER-6I 

2.60000  LT 

ES 1-94-02 

2MNAP  2-METHYLN APHTH ALENE 

LT 

0.03200000  jig/g 

3ER-61 

1.30000  LT 

ESI -94-02 

2MNAP  2-METHYLN  APHTH  ALENE 

LT 

D  0.03200000  fig/g 

3ER-61 

1.30000  LT 

ESI -94-02 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  jig'g 

3ER-61 

3.60000  LT 

ES  1-94-02 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

D  0.09800000  \igfg 

3ER-61 

3.60000  LT 

ESI -94-02 

2NANIL  2-NTTROANILINE 

ND 

R  3.10000000  fig/g 

3ER-61 

R 

31.00000  ND 

ESI -94-02 

2NANIL  2-NTTROANILINE 

ND 

DR  3.10000000  ng/g 

3ER-61 

R 

31.00000  ND 

ESI -94-02 

2NP  2-NTTROPHENOL 

LT 

1. 10000000  ng'g 

3ER-61 

8.20000  LT 

ESI -94-02 

2NP  2-NTTROPHENOL 

LT 

I)  1.10000000  ng/g 

3ER-61 

8.20000  LT 

ESI -94-02 

33DCBD  3,3-ClCHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  ^g/g 

3ER-61 

5.00000  LT 

ESI -94-02 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

D  1.60000000  Kg/g 

3ER-61 

5.00000  LT 

ESI -94-02 

35DNA  3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000  fig/g 

3ER-61 

21.00000  LT 

ESI -94-02 

35DNA  3,5-DINITROANILINE 

LT 

D  1.60000000  ng/g 

3ER-61 

21.00000  LT 

ESI -94-02 

3NANIL  3 -NITRO ANILINE 

LT 

3.00000000  \ig/g 

3ER-61 

15.00000  LT 

ESI -94-02 

3NANIL  3-NITROANILINE 

LT 

D  3.00000000 

3ER-61 

15.00000  LT 

ESI -94-02 

3  NT  3-NITROTOLirENE 

LT 

0.34000000  ng/g 

3ER-61 

2.90000  LT 

ESI -94-02 

3NT  3-NITROTOLirENE 

LT 

D  0.34000000  ng/g 

3ER-61 

2.90000  LT 

ESI -94-02 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  >ig/g 

3ER-61 

R 

50.00000  ND 

ESI -94-02 

46DN2C  4,6-DINTTRO-2-C RESOL 

LT 

I)  0.80000000  fig/g 

3ER-61 

R 

50.00000  ND 

ESI -94-02 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  ng'g 

3ER-61 

22.00000  LT 

ESI -94-02 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

D  0.04100000  fig/g 

3ER-61 

22.00000  LT 

ESI -94-02 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

R  0.63000000  ng/g 

3ER-61 

R 

1.00000  ND 

ESI -94-02 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

DR  0.63000000  ng/g 

3ER-61 

R 

1.00000  ND 

ESI -94-02 

4CL3C  4-CHLORO-3-C  RESOL 

LT 

0.93000000  >ig/g 

3ER-61 

8.50000  LT 

ESI -94-02 

4CL3C  4-CHLORO-3-C  RESOL 

LT 

D  0.93000000  *igfg 

3ER-61 

8.50000  LT 

ESI -94-02 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  fig/g 

3ER-61 

23.00000  LT 

ESI -94-02 

4CLPPE  4-CHlOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

D  0.17000000  ng/g 

3ER-61 

23.00000  LT 

ESI -94-02 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  ^ig/g 

3ER-61 

2.80000  LT 

ESI -94-02 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

D  0.24000000 

3ER-61 

2.80000  LT 

ESI -94-02 

4NANIL  4-NITROANILrNE 

ND 

R  3.10000000  pg/g 

3ER-6I 

R 

31.00000  ND 

ESI -94-02 

4NAN1L  4-NTTROANILINE 

ND 

DR  3.10000000  ng/g 

3ER-61 

R 

31.00000  ND 

ESI -94-02 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  ng/g 

3ER-61 

96.00000  LT 

ESI -94-02 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

D  3.30000000  ng/g 

3ER-61 

96.00000  LT 

ESI -94-02 

ABHC  ALPHA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  fig/g 

3ER-6I 

5.30000  LT 

ESI -94-02 

ABHC  ALPH  A-BENZ  ENEHEXACHLORID  E 

LT 

D  1.30000000  jig/g 

3ER-61 

5.30000  LT 

ESI -94-02 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  ng/g 

3ER-61 

23.00000  LT 

ESI -94-02 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

D  0.40000000  \i%J% 

3ER-61 

23.00000  LT 

ESI -94-02 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000000  ng/g 

3ER-61 

13.00000  LT 

ESI -94-02 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

I)  1.30000000  ng/g 

3ER-61 

13.00000  LT 

ESI -94-02 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  ng/g 

3ER-61 

5.80000  LT 

ES  1-94-02 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

D  0.04100000  *ig/g 

3ER-61 

5.80000  LT 

ESI -94-02 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  fig/g 

3ER-61 

5.10000  LT 

ESI -94-02 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

I)  0.03300000  jig/g 

3ER-61 

5.10000  LT 

ESI -94-02 

ANIL  ANILINE 

ND 

R  0.13000000  ng/g 

3ER-61 

R 

2.00000  ND 

ESI -94-02 

ANIL  ANILINE 

ND 

DR  0.13000000  ng/g 

3ER-61 

R 

2.00000  ND 

ESI -94-02 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  fig/g 

3ER-61 

5.20000  LT 

ESI -94-02 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

I)  0.71000000  ng/g 

3ER-61 

5.20000  LT 
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577 


Rime  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rime  Blanks) 


Risse  Blank 

Mess 

Fisc 

U'bH 

Ftac  Data 

Mess 

Site  ID 

Test  N  ame 

Bool 

Code 

Value  Mess 

Blank  ID 

Code  Qua) 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESI -94-02 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  ng/g 

3ER-61 

12.00000  LT 

ESI -94-02 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

D 

0.07100000 

3ER-61 

12.00000  LT 

ESI -94-02 

DBHC 

DELT  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  ng/g 

3ER-61 

R 

3.00000  ND 

ESI -94-02 

DBHC 

DELTA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.21000000  ng/g 

3ER-61 

R 

3.00000  ND 

ESI -94-02 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000  ng/g 

3ER-61 

5.10000  LT 

ESI  -94-02 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.38000000  jig/g 

3ER-61 

5.10000  LT 

ESI -94-02 

DCPD 

DIC  YCLOPENT  ADIENE 

LT 

0.57000000  ^ig/g 

3ER-61 

5.50000  LT 

ESI -94-02 

DCPD 

DIC  YCLOPENT  ADIENE 

LT 

D 

0.57000000  fig/g 

3ER-61 

5.50000  LT 

ESI -94-02 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  ng/g 

3ER-61 

8.50000  LT 

ESI -94-02 

DDVP 

VAPONA 

LT 

D 

0.06800000  fig/g 

3ER-61 

8.50000  LT 

ESI -94-02 

DEP 

DIETHYL  PHTH ALATE 

LT 

0.24000000  Mg/g 

3ER-61 

5.90000  LT 

ESI -94-02 

DEP 

DIETHYL  PHTH ALATE 

D  20.00000000 

3ER-61 

5.90000  LT 

ESI -94-02 

DITH 

DITH1ANE 

LT 

0.06500000  ng/g 

3ER-61 

3.30000  LT 

ESI -94-02 

DITH 

DITH1ANE 

LT 

D 

0.06500000  ^ig/g 

3ER-61 

3.30000  LT 

ESI -94-02 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  ng/g 

3ER-61 

26.00000  LT 

ESI -94-02 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

D 

0.07900000  ^ig/g 

3ER-61 

26.00000  LT 

ESI -94-02 

DMP 

DIMETHYL  PHTH  ALATE 

LT 

0.06300000  jig/g 

3ER-61 

2.20000  LT 

ESI -94-02 

DMP 

DIMETHYL  PHTH  ALATE 

LT 

D 

0.06300000  ng/g 

3ER-61 

2.20000  LT 

ESI -94-02 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTH  ALATE 

LT 

1.30000000  fig/g 

3ER-61 

33.00000  LT 

ESI -94-02 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTH  ALATE 

LT 

D 

1.30000000  ng/g 

3ER-61 

33.00000  LT 

ESI -94-02 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTH  ALATE 

LT 

0.23000000  ng/g 

3ER-61 

1.50000  LT 

ESI -94-02 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTH  ALATE 

LT 

D 

0.23000000  >ig/g 

3ER-61 

1.50000  LT 

ESI -94-02 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  fig/g 

3ER-61 

18.00000  LT 

ESI -94-02 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

D 

1.30000000  fig/g 

3ER-61 

18.00000  LT 

ESI -94-02 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  ng/g 

3ER-61 

5.00000  LT 

ESI -94-02 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

D 

1.80000000  Mg/g 

3ER-61 

5.00000  LT 

ESI -94-02 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

DR 

0.28000000  ng/g 

3ER-61 

R 

6.00000  ND 

ES 1-94-02 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  jig/g 

3ER-61 

R 

6.00000  ND 

ESI -94-02 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  ng/g 

3ER-61 

50.00000  LT 

ESI -94-02 

ESFSD4 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

D 

1.20000000  ng/g 

3ER-61 

50.00000  LT 

ESI -94-02 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  ng'g 

3ER-61 

R 

20.00000  ND 

ESI -94-02 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

DR 

1.30000000  ng^g 

3ER-61 

R 

20.00000  ND 

ES  1-94-02 

FANT 

FLUORANTHENE 

0.04600000  jig/g 

3ER-61 

24.00000  LT 

ESI -94-02 

FANT 

FLUORANTHENE 

D 

0.03900000  jig'g 

3ER-61 

24.00000  LT 

ESI -94-02 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000  ng/g 

3ER-61 

9.20000  LT 

ESI -94-02 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

D 

0.06500000  ng/g 

3ER-61 

9.20000  LT 

ESI -94-02 

HCBD 

HEXACHLOROBl  T  ADIENE 

LT 

0.97000000  jig/g 

3ER-6I 

8.70000  LT 

ESI -94-02 

HCBD 

HEXACHLOROBUT  ADIENE 

LT 

D 

0.97000000  fig/g 

3ER-61 

8.70000  LT 

ESI -94-02 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  ^g/g 

3ER-61 

38.00000  LT 

ESI -94-02 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

D 

0.24000000  >ig/g 

3ER-61 

38.00000  LT 

ESI -94-02 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  ng/g 

3ER-61 

28.00000  LT 

ESI -94-02 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

D 

0.48000000  Hg/g 

3ER-61 

28.00000  LT 

ES  1-94-02 

ICDPYR  INDENO  [1,2,3-CJD]  PYRENE 

LT 

2.40000000  ng/g 

3ER-61 

21.00000  LT 

ESI -94-02 

ICDPYR  INDENO  |U.3-CD|  PYRENE 

LT 

D 

2.40000000  fig/g 

3ER-61 

21.00000  LT 

ESI -94-02 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000  \iglg 

3ER-61 

7.80000  LT 

ESI -94-02 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

D 

0.48000000  ng/g 

3ER-61 

7.80000  LT 

ESI -94-02 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  >ig/g 

3ER-61 

2.40000  LT 

ESI -94-02 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

D 

0.39000000  ng/g 

3ER-61 

2.40000  LT 

ESI  -94-02 

KEP 

KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  ng^g 

3ER-61 

R 

20.00000  ND 

ES  1-94-02 

KEP 

KEPONE 

ND 

DR 

1.30000000  ng/g 

3ER-61 

R 

20.00000  ND 

578 


579 


Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


RWBtaak 

Mem 

Fht 

Umh 

FU t  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Boat 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qaal 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES _ 

ES 1-94-02  SUPON  2<:HlX)RO-H2ADICHlX>ROPHENYL)VimrL  LT 

ESI -94-02  SUPON  2^HLORO-1-(2ADICHIjOROPHENYL)VTNYL  LT 

ESI -94-02  TXPHE  TOXAPHENE  LT 

ES  1-94-02  TXPHE  TOXAPHENE  LT 

ES  1-94-03  123TCB  IX 3-TRICHLOROBENZENE  LT 

ES1-94-03  124TCB  1 ,2,4-TRICHLOROBENZENE  LT 

ESI -94-03  12DCLB  U-DICHLOROBENZENE  LT 

ESI -94-03  12DPH  1 ,2-DIPHENYLHYDRAZINE  LT 

ES1-94-03  13DCLB  13-DICHLOROBENZENE  LT 

ESI -94-03  13DNB  13-DINITROBENZENE  ND 

ESI -94-03  14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE  LT 

ESI -94-03  236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL  LT 

ESI -94-03  245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL  LT 

ESI -94-03  246TCP  2,4,6-TRJCHLOROPHENOL  LT 

ESI -94-03  24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL  LT 

ES1-94-03  24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL  LT 

ESI -94-03  24DNP  2,4-DINITROPHENOL  LT 

ES  1-94-03  24DNT  2,4-DINITROTOLl  fENE  LT 

ES1-94-03  26DNA  2,6-DINITROANlLINE  LT 

ESI -94-03  26DNT  2,6-DINTTROTOLUENE  LT 

ESI -94-03  2CLP  2-CHLOROPHENOL  LT 

ESI -94-03  2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE  LT 

ESI -94-03  2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE  LT 

ESI -94-03  2MP  2-METHYLPHENOL  LT 

ESI -94-03  2NANIL  2-NTTROANILINE  ND 

ESI -94-03  2NP  2-NTTROPHENOL  LT 

ES  1-94-03  33DCBD  3,3-ClCHLOROBENZIDINE  LT 

ESI -94-03  35DNA  3,5 -DINITRO ANILINE  LT 

ESI -94-03  3NANIL  3-NITROANILINE  LT 

ESI -94-03  3 NT  3-NITROTOLl  FENE  LT 

ES  1-94-03  46DN2C  4,6-DINITRO-2-C RESOL  LT 

ESI -94-03  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER  LT 

ESI -94-03  4CANIL  4-CHLOROANILINE  ND 

ESI -94-03  4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL  LT 

ESI -94-03  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER  LT 

ESI -94-03  4MP  4-METHYLPHENOL  LT 

ESI -94-03  4NANTL  4-NITROANILINE  ND 

ESI -94-03  4NP  4-NTTROPHENOL  LT 

ESI -94-03  ABHC  ALPHA-BENZENE  HEXACHLORIDE  LT 

ESI -94-03  AENSLF  ALPHA-ENDOSt TFAN  LT 

ESI -94-03  ALDRN  ALDRIN  LT 

ESI -94-03  ANAPN  ACENEPHTHENE  LT 

ESI -94-03  ANAPY  ACENAPHTHYLENE  LT 

ESI -94-03  ANIL  ANILINE  ND 

ESI -94-03  ANTRC  ANTHRACENE  LT 

ESI -94-03  ATZ  ATRAZINE  LT 

ESI -94-03  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE  LT 

ESI -94-03  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER  LT 

ESI -94-03  B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER  LT 

ESI -94-03  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE  LT 


0.92000000  yg/g 

3ER-61 

19.00000  LT 

D 

0.92000000  yg/g 

3ER-61 

19.00000  LT 

12.00000000  yg/g 

3ER-61 

R 

17.00000  ND 

D  12.00000000  yg/g 

3ER-6I 

R 

17.00000  ND 

0.03200000  yg/g 

3ER-61 

5.80000  LT 

0.22000000  yg/g 

3ER-61 

2.40000  LT 

0.04200000  yg/g 

3ER-61 

1.20000  LT 

0.52000000  yg/g 

3ER-61 

13.00000  LT 

0.04200000  yg/g 

3ER-61 

3.40000  LT 

R 

0.63000000  yg/g 

3ER-61 

0.45800  LT 

0.03400000  yg/g 

3ER-61 

1.50000  LT 

0.62000000  yg/g 

3ER-61 

1.70000  LT 

0.49000000  yg/g 

3ER-61 

2.80000  LT 

0.06100000  yg/g 

3ER-61 

3.60000  LT 

0.06500000  yg/g 

3ER-61 

8.40000  LT 

3.00000000  yg/g 

3ER-61 

4.40000  LT 

4.70000000  yg/g 

3ER-61 

180.00000  LT 

1.40000000  yg/g 

3ER-61 

0.39700  LT 

0.57000000  yg/g 

3ER-61 

8.80000  LT 

0.32000000  yg/g 

3ER-61 

0.60000  LT 

0.05500000  yg/g 

3ER-61 

2.80000  LT 

0.24000000  yg/g 

3ER-61 

2.60000  LT 

0.03200000  yg/g 

3ER-61 

130000  LT 

0.09800000  yg/g 

3ER-61 

3.60000  LT 

R 

3.10000000  yg/g 

3ER-61 

R 

31.00000  ND 

1.10000000  yg/g 

3ER-61 

8.20000  LT 

1.60000000  yg/g 

3ER-61 

5.00000  LT 

1.60000000  yg/g 

3ER-61 

21.00000  LT 

3.00000000  yg/g 

3ER-61 

15.00000  LT 

0.34000000  yg/g 

3ER-61 

2.90000  LT 

0.80000000  yg'g 

3ER-61 

R 

50.00000  ND 

0.04100000  yg/g 

3ER-61 

22.00000  LT 

R 

0.63000000  yg/g 

3ER-61 

R 

1.00000  ND 

0.93000000  yg/g 

3ER-61 

8.50000  LT 

0.17000000  yg/g 

3ER-61 

23.00000  LT 

0.24000000  yg/g 

3ER-61 

2.80000  LT 

R 

3.10000000  yg/g 

3ER-61 

R 

31.00000  ND 

3.30000000  yg/g 

3ER-61 

96.00000  LT 

1.30000000  yg/g 

3ER-61 

530000  LT 

0.40000000  yg/g 

3ER-61 

23.00000  LT 

1.30000000  yg/g 

3ER-61 

13.00000  LT 

0.04100000  yg/g 

3ER-61 

5.80000  LT 

0.03300000  yg/g 

3ER-61 

5.10000  LT 

R 

0.13000000  yg/g 

3ER-61 

R 

2.00000  ND 

0.71000000  yg/g 

3ER-61 

5.20000  LT 

0.06500000  yg/g 

3ER-61 

5.90000  LT 

0.19000000  yg/g 

3ER-61 

6.80000  LT 

0.44000000  yg/g 

3ER-61 

5.00000  LT 

0.36000000  yg/g 

3ER-61 

0.68000  LT 

0.48000000  yg/g 

3ER-61 

7.70000  LT 

580 


581 


Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rinse  Bioak 

FW 

U  mk 

Flo t  Data  Men 

slum 

Test  Name 

Bool 

Cofe 

Value  Mets 

BLmk  ID 

Code  Qua)  Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESI -94-03 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  yg/g 

3ER-61 

0.68200 

LT 

ESI -94-03 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  fig'g 

3ER-61 

9.70000 

LT 

ESI  -94-03 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  ng/g 

3ER-61 

6.80000 

LT 

ES 1-94-03 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMTNE 

LT 

0.29000000 

3ER-61 

3.70000 

LT 

ESI -94-03 

OXAT 

1 ,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000  |ig/g 

3ER-61 

27.00000 

LT 

ESI -94-03 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000  ^ig/g 

3ER-61 

R 

9.10000 

ND 

ESI -94-03 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0.32000000  >ig/g 

3ER-61 

R 

9.10000 

ND 

ESI -94-03 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0.32000000  ng/g 

3ER-61 

R 

9.10000 

ND 

ESI -94-03 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  pgfe 

3ER-61 

R 

9.10000 

ND 

ES  1-94-03 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0.32000000  pgfg 

3ER-61 

R 

9.10000 

ND 

ESI -94-03 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  ng/g 

3ER-61 

R 

9.10000 

ND 

ESI -94-03 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000  ng/g 

3ER-61 

R 

13.00000 

ND 

ESI -94-03 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  pg/g 

3ER-6I 

9.10000 

LT 

ESI -94-03 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  ng/g 

3ER-61 

9.90000 

LT 

ESI -94-03 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000  *ig/g 

3ER-61 

2.20000 

LT 

ESI -94-03 

PPDDD 

2*2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,  1-DICHLORO 

LT 

0.06400000  fig/g 

3ER-61 

18.00000 

LT 

ESI -94-03 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1-DICHLORO 

LT 

0.06800000  ng/g 

3ER-61 

14.00000 

LT 

ESI -94-03 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,  Ll-TRICHLO 

LT 

0.10000000  ^ig/g 

3ER-61 

18.00000 

LT 

ESI -94-03 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000  ^ig/g 

3ER-61 

37.00000 

LT 

ESI -94-03 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000  ng/g 

3ER-61 

17.00000 

LT 

ESI -94-03 

SUPON 

2-CHLORO-l-<2,4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

0.92000000  ng/g 

3ER-6I 

19.00000 

LT 

ESI -94-03 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  yg/g 

3ER-61 

R 

17.00000 

ND 

ESI -94-04 

123TCB 

1 ,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  ng/g 

3ER-61 

5.80000 

LT 

ESI -94-04 

124TCB 

1 ,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  fig/g 

3ER-61 

2.40000 

LT 

ES  1-94-04 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  ng/g 

3ER-61 

1.20000 

LT 

ESI -94-04 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  jig/g 

3ER-61 

13.00000 

LT 

ES  1-94-04 

13  DC  LB 

1 ,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  ng/g 

3ER-61 

3.40000 

LT 

ESI -94-04 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  jig/g 

3ER-61 

0.45800 

LT 

ESI -94-04 

14DCLB 

1 ,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  ]ig/g 

3ER-61 

1.50000 

LT 

ESI -94-04 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  ng/g 

3ER-61 

1.70000 

LT 

ESI -94-04 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  \igjg 

3ER-61 

2.80000 

LT 

ESI -94-04 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  ng/g 

3ER-61 

3.60000 

LT 

ESI -94-04 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  jig/g 

3ER-61 

8.40000 

LT 

ESI -94-04 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  ng/g 

3ER-61 

4.40000 

LT 

ES  1-94-04 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000  ng/g 

3ER-61 

180.00000 

LT 

ESI -94-04 

24DNT 

2,4-DINITROTOLlFENE 

LT 

1.40000000  ng/g 

3ER-61 

0.39700 

LT 

ESI -94-04 

26DNA 

2,6-DINTTROANILINE 

LT 

0.57000000  jig/g 

3ER-61 

8.80000 

LT 

ESI -94-04 

26DNT 

2,6-DINITROTOLt  rENE 

LT 

0.32000000  ng/g 

3ER-61 

0.60000 

LT 

ESI -94-04 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  fig/g 

3ER-61 

2.80000 

LT 

ESI -94-04 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  ng'g 

3ER-61 

2.60000 

LT 

ESI -94-04 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000  ng/g 

3ER-61 

1.30000 

LT 

ESI -94-04 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  |ig/g 

3ER-61 

3.60000 

LT 

ES  1-94-04 

2NANIL 

2-NTTROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  jig/g 

3ER-61 

R 

31.00000 

ND 

ESI -94-04 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  ng/g 

3ER-61 

8.20000 

LT 

ESI -94-04 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  ng^g 

3ER-61 

5.00000 

LT 

ESI -94-04 

35DNA 

3,5-DINTTROANILINE 

LT 

1.60000000  jig/g 

3ER-61 

21.00000 

LT 

ESI -94-04 

3NANIL 

3-NITROANILrNE 

LT 

3.00000000  ng/g 

3ER-61 

15.00000 

LT 

ESI -94-04 

3  NT 

3-NITROTOLirENE 

LT 

0.34000000  ng/g 

3ER-6I 

2.90000 

LT 

ES  1-94-04 

46DN2C 

4,6-DINTTRO-2-C  RESOL 

LT 

0.80000000  ng/g 

3ER-61 

R 

50.00000 

ND 

ES  1-94-04 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  ng/g 

3ER-61 

22.00000 

LT 
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ES1-94-04 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

R 

0.63000000  yg/g 

3ER-61 

R 

1.00000  ND 

ES1-94 -04 

4CL3C 

4-CHLORO-3-C  RESOL 

LT 

0.93000000  ng/g 

3ER-61 

8.50000  LT 

ESI -94-04 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  ng/g 

3ER-61 

23.00000  LT 

ESI -94-04 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  |»g/g 

3ER-61 

2.80000  LT 

ES 1-94-04 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  (ig/g 

3ER-61 

R 

31.00000  ND 

ESI -94-04 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  (ig/g 

3ER-61 

96.00000  LT 

ESI -94-04 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  ng/g 

3ER-61 

5.30000  LT 

ESI -94-04 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  |ig/g 

3ER-61 

23.00000  LT 

ES  1-94-04 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

UOOOOOOO  ng/g 

3ER-61 

13.00000  LT 

ES  1-94-04 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  yg/g 

3ER-61 

5.80000  LT 

ESI -94-04 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  (ig/g 

3ER-61 

5.10000  LT 

ESI -94-04 

ANIL 

ANILINE 

ND 

R 

0.13000000  (xg/g 

3ER-61 

R 

2.00000  ND 

ESI -94-04 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  yg/g 

3ER-61 

5.20000  LT 

ESI -94-04 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000  yg/g 

3ER-61 

5.90000  LT 

ESI -94-04 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  ng/g 

3ER-61 

6.80000  LT 

ESI -94-04 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  yg/g 

3ER-61 

5.00000  LT 

ES  1-94-04 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  yg/g 

3ER-61 

0.68000  LT 

ESI -94-04 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  fig/g 

3ER-61 

7.70000  LT 

ES  1-94-04 

BAANT 

BENZO  [A)  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000  yg/g 

3ER-61 

9.80000  LT 

ESI -94-04 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000  yg/g 

3ER-61 

14.00000  LT 

ES1-94-04 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  yg/g 

3ER-61 

10.00000  LT 

ESI -94-04 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  |ig/g 

3ER-61 

17.00000  LT 

ESI -94-04 

BBZP 

BlITYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  gg/g 

3ER-61 

28.00000  LT 

ESI -94-04 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000  |ig/g 

3ER-61 

42.00000  LT 

ESI -94-04 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

R 

0.13000000  yg/g 

3ER-61 

R 

2.00000  ND 

ESI -94-04 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

R 

3.10000000  yg/g 

3ER-61 

R 

3.10000  ND 

ESI -94-04 

BGHIPY  BENZO  [G.HJ]  PERYLENE 

LT 

0. 1 8000000  yg/g 

3ER-61 

15.00000  LT 

ESI -94-04 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  yg/g 

3ER-61 

10.00000  LT 

ES1-94-04 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  yg/g 

3ER-61 

4.00000  LT 

ESI -94-04 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000  yg/g 

3ER-61 

7.40000  LT 

ESI -94-04 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  yg/g 

3ER-61 

12.00000  LT 

ESI -94-04 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000000  yg/g 

3ER-61 

54.00000  LT 

ESI -94-04 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  yg/g 

3ER-61 

8.30000  LT 

ES  1-94-04 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000  yg/g 

3ER-61 

37.00000  LT 

ES  1-94-04 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  yg/g 

3ER-61 

10.00000  LT 

ESI -94-04 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  yg/g 

3ER-61 

15.00000  LT 

ESI -94-04 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETiriX  SULFONE 

LT 

0.06600000  yg/g 

3ER-61 

5.30000  LT 

ES  1-94-04 

DBAHA  DIBENZ  (AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  yg/g 

3ER-61 

12.00000  LT 

ESI -94-04 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  yg/g 

3ER-61 

12.00000  LT 

ESI -94-04 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  yg/g 

3ER-61 

R 

3.00000  ND 

ESI -94-04 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000  yg/g 

3ER-61 

5.10000  LT 

ESI -94-04 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000  yg/g 

3ER-61 

5.50000  LT 

ES  1-94-04 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  yg/g 

3ER-61 

8.50000  LT 

ESI -94-04 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  yg/g 

3ER-61 

5.90000  LT 

ES  1-94-04 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000  yg/g 

3ER-61 

3.30000  LT 

ESI -94-04 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  yg/g 

3ER-61 

26.00000  LT 

ES  1-94-04 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  yg/g 

3ER-61 

2.20000  LT 

ESI -94-04 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  yg/g 

3ER-61 

33.00000  LT 

ESI -94-04 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  yg/g 

3ER-61 

1.50000  LT 

ESI -94-04 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  yg/g 

3ER-61 

18.00000  LT 
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ESI -94-04 

ENDRN 

ENDR1N  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  *ig/g 

3ER-61 

5.00000  LT 

ESI -94-04 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  fig/g 

3ER-61 

R 

6.00000  ND 

ESI -94-04 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  jig/g 

3ER-61 

50.00000  LT 

ESI -94-04 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  *ig/g 

3ER-61 

R 

20.00000  ND 

ESI -94-04 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  *ig/g 

3ER-61 

24.00000  LT 

ES 1-94-04 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.06500000  *ig/g 

3ER-61 

9.20000  LT 

ESI -94-04 

HCBD 

HEXACHLOROBUT  ADIENE 

LT 

0.97000000  jig/g 

3ER-61 

8.70000  LT 

ESI -94-04 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  jig/g 

3ER-61 

38.00000  LT 

ES  1-94-04 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  ng/g 

3ER-6I 

28.00000  LT 

ES  1-94-04 

ICDPYR  INDENO[U3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000  n^g 

3ER-61 

21.00000  LT 

ESI -94-04 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000  *ig/g 

3ER-61 

7.80000  LT 

ES  1-94-04 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  ng/g 

3ER-61 

2.40000  LT 

ESI -94-04 

FCEP 

KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  yg/g 

3ER-61 

R 

20.00000  ND 

ESI -94-04 

UN 

UNDANE 

LT 

0.10000000  ng/g 

3ER-61 

7.20000  LT 

ESI -94-04 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  fig/g 

3ER-61 

11.00000  LT 

ESI -94-04 

MIREX 

l,lAJ.23,3A.4.5.5,5A.5B.6-DECACHLOROOCTA 

LT 

0.14000000  ng/g 

3ER-61 

24.00000  LT 

ES  1-94-04 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  ng/g 

3ER-61 

21.00000  LT 

ESI -94-04 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  jig/g 

3ER-61 

0.50000  LT 

ESI -94-04 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  ng/g 

3ER-61 

0.68200  LT 

ESI -94-04 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  ng/g 

3ER-61 

9.70000  LT 

ESI -94-04 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  pg/g 

3ER-61 

6.80000  LT 

ESI -94-04 

NNDPA 

N-N1TROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  ng/g 

3ER-61 

3.70000  LT 

ESI -94-04 

OXAT 

L4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000  ng/g 

3ER-61 

27.00000  LT 

ESI -94-04 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000  >ig/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-04 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0.32000000  fig/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-04 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0.32000000  ng/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-04 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  ng/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-04 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0.32000000  ^ig/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ES1-94-04 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  ng/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ES1-94-04 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000  fig/g 

3ER-61 

R 

13.00000  ND 

ES  1-94-04 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  fig/g 

3ER-61 

9.10000  LT 

ES  1-94-04 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  ^g/g 

3ER-61 

9.90000  LT 

ES  1-94-04 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000  *ig/g 

3ER-61 

2.20000  LT 

ES  1-94-04 

PPDDD 

23-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l ,  1-DICHLORO 

LT 

0.06400000  jig/g 

3ER-61 

18.00000  LT 

ESI -94-04 

PPDDE 

2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)-L  1  -DICHLORO 

LT 

0.06800000  fig/g 

3ER-61 

14.00000  LT 

ESI -94-04 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-  L  U  -TRICHLO 

LT 

0.10000000  >ig/g 

3ER-61 

18.00000  LT 

ESI -94-04 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000  >ig/g 

3ER-61 

37.00000  LT 

ESI -94-04 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000  jig'g 

3ER-61 

17.00000  LT 

ESI -94-04 

SUPON 

2-CHLORO-I  -(2,4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

0.92000000  jig/g 

3ER-61 

19.00000  LT 

ESI -9404 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  jig/g 

3ER-6I 

R 

17.00000  ND 

ESI -94-0  5 

123TCB 

1 ,2,3-TRJCHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  ng/g 

3ER-61 

5.80000  LT 

ES 1-9405 

124TCB 

1 3,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  fig^g 

3ER-61 

2.40000  LT 

ES 1-9405 

12DCLB  1.2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  \xgj% 

3ER-61 

1.20000  LT 

ES 1-9405 

12DPH 

13-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  ng/g 

3ER-61 

13.00000  LT 

ES 1-9405 

13DCLB  13-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  \igj% 

3ER-61 

3.40000  LT 

ES 1-9405 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  ng/g 

3ER-61 

0.45800  LT 

ES  1-9405 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  >ig/g 

3ER-61 

1.50000  LT 

ES  1-9405 

236TCP 

23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  ng/g 

3ER-61 

1.70000  LT 

ESI -9405 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  \igj% 

3ER-61 

2.80000  LT 

ESI -9405 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  ng/g 

3ER-61 

3.60000  LT 
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Site  ID 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Flog  Unit 

Code  Value  Meas 

Blank  ED 

Flag 

Code 

Rinse  Blank 
Data 

Qua! 

Meas 
Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ESI -94-05 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  |ig/g 

3ER-61 

8.40000  LT 

ESI -94-05 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  ng/g 

3ER-61 

4.40000  LT 

ESI -94-05 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000  fig/g 

3ER-61 

180.00000  LT 

ESI -94-0  5 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000  jig/g 

3ER-61 

0.39700  LT 

ESI -94-05 

26DNA  2,6-DINTTROANILINE 

LT 

0.57000000  jig/g 

3ER-61 

8.80000  LT 

ESI -94-05 

26DNT  2,6-DINrrROTOUIENE 

LT 

0.32000000  |»g/g 

3ER-61 

0.60000  LT 

ESI -94-05 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  ng/g 

3ER-61 

2.80000  LT 

ES 1-94-05 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  ng/g 

3ER-61 

2.60000  LT 

ESI -94-05 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALEKE 

LT 

0.03200000  (ig/g 

3ER-61 

1.30000  LT 

ESI -94-05 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  ng/g 

3ER-61 

3.60000  LT 

ESI -94-05 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

R  3.10000000  gg/g 

3ER-61 

R 

31.00000  ND 

ESI -94-05 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  gg/g 

3ER-61 

8.20000  LT 

ESI -94-05 

33DCBD  33-CICHLOROBENZlDINE 

LT 

1.60000000  jig/g 

3ER-61 

5.00000  LT 

ESI -94-05 

35DNA  3,5-DINlTROANILINE 

LT 

1.60000000  gg/g 

3ER-61 

21.00000  LT 

ESI -94-05 

3NANIL  3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000  gg/g 

3ER-61 

15.00000  LT 

ESI -94-05 

3NT  3-NITROTOUrENE 

LT 

0.34000000  ng/g 

3ER-61 

2.90000  LT 

ESI -94-05 

46DN2C  4.6-DINTTRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  ng/g 

3ER-61 

R 

50.00000  ND 

ESI -94-05 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  fig/g 

3ER-61 

22.00000  LT 

ESI -94-05 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

R  0.63000000  ng/g 

3ER-61 

R 

1.00000  ND 

ESI -94-05 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000  *ig/g 

3ER-61 

8.50000  LT 

ES  1-94-05 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  ng/g 

3ER-61 

23.00000  LT 

ES  1-94-05 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  ng/g 

3ER-61 

2.80000  LT 

ESI -94-0  5 

4NANIL  4-NTTROANILINE 

ND 

R  3.10000000  ng/g 

3ER-61 

R 

31.00000  ND 

ES  1-94-05 

4NP  4-NTTROPHENOL 

LT 

3.30000000  fig/g 

3ER-61 

96.00000  LT 

ESI -94-05 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORJDE 

LT 

1.30000000  ng/g 

3ER-61 

5.30000  LT 

ES  1-94-05 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  jig/g 

3ER-61 

23.00000  LT 

ESI -94-05 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000000  ng/g 

3ER-61 

13.00000  LT 

ESI -94-05 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  fig/g 

3ER-61 

5.80000  LT 

ES  1-94-05 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  ng/g 

3ER-61 

5.10000  LT 

ESI -94-05 

ANIL  ANILINE 

ND 

R  0.13000000  ng/g 

3ER-61 

R 

2.00000  ND 

ESI -94-05 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  jig/g 

3ER-61 

5.20000  LT 

ESI -94-05 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.06500000  jiLg/g 

3ER-61 

5.90000  LT 

ESI -94-05 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  ng/g 

3ER-61 

6.80000  LT 

ESI -94-05 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  M-g/g 

3ER-61 

5.00000  LT 

ESI -94-05 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  ng/g 

3ER-61 

0.68000  LT 

ESI -94-05 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  jig/g 

3ER-61 

7.70000  LT 

ESI -94-05 

BAANT  BENZO  [AJ  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000  ng/g 

3ER-61 

9.80000  LT 

ESI -94-05 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000  ng/g 

3ER-61 

14.00000  LT 

ES  1-94-05 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  ^g/g 

3ER-61 

10.00000  LT 

ESI -94-05 

BBHC  BETA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  ^ig/g 

3ER-61 

17.00000  LT 

ES  1-94-05 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  fig/g 

3ER-61 

28.00000  LT 

ES  1-94-05 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000  ^ig/g 

3ER-61 

42.00000  LT 

ES  1-94-05 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

R  0.13000000  *ig/g 

3ER-61 

R 

2.00000  ND 

ESI -94-05 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

R  3.10000000  gg/g  3ER-61 

R 

3.10000  ND 

ES  1-94-05 

BGHIPY  BENZO  [G.HJ]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  ^g/g  3ER-61 

15.00000  LT 

ESI -94-0  5 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  ng/g  3ER-61 

10.00000  LT 

ES  1-94-05 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  (ig/g  3ER-61 

4.00000  LT 

ESI -94-05 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.03200000  ng/g  3ER-61 

7.40000  LT 

ESI -94-05 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  ng/g  3ER-61 

12.00000  LT 

ESI -94-05 

CL6CP  HEXACHLOROCY  CLOPENTADIENE 

LT 

0.52000000  ng/g  3ER-61 

54.00000  LT 

585 


Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rinse  Blank 

Mem 

Fbc 

Unit 

Flat  Data 

Meat 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Codr 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qua) 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMTVOLA TILES 


ESI -94-05 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  ng/g 

3ER-61 

8.30000  LT 

ESI -94-05 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0-68000000  ng/g 

3ER-61 

37.00000  LT 

ESI -94-05 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  jig/g 

3ER-61 

10.00000  LT 

ESI -94-05 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  jig/g 

3ER-61 

15.00000  LT 

ESI -94-0  5 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  >ig/g 

3ER-61 

5.30000  LT 

ESI -94-05 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  Hg /g 

3ER-61 

12.00000  LT 

ESI -94-05 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  >ig/g 

3ER-61 

12.00000  LT 

ESI -94-05 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  ng/g 

3ER-61 

R 

3.00000  ND 

ES1-94-05 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000  jigfe 

3ER-61 

5.10000  LT 

ESI -94-05 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000  ng/g 

3ER-61 

5.50000  LT 

ESI -94-05 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  *ig/g 

3ER-61 

8.50000  LT 

ESI -94-05 

DEP 

DIETHYL  PHTH ALATE 

LT 

0.24000000  ng/g 

3ER-61 

5.90000  LT 

ESI -94-05 

DITH 

DITH1ANE 

LT 

0.06500000  ng/g 

3ER-61 

3.30000  LT 

ESI -94-05 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  ^g/g 

3ER-61 

26.00000  LT 

ESI -94-05 

DMP 

DIMETHYL  PHTH  ALATE 

LT 

0.06300000  ^ig/g 

3ER-61 

2.20000  LT 

ESI -94-05 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTH  ALATE 

LT 

1.30000000  ng/g 

3ER-61 

33.00000  LT 

ESI -94-05 

DNOP 

DI-N -OCTYL  PHTH  ALATE 

LT 

0.23000000  ng/g 

3ER-61 

1.50000  LT 

ESI -94-05 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  ng/g 

3ER-61 

18.00000  LT 

ES1-94-05 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  ng/g 

3ER-61 

5.00000  LT 

ES 1-94-05 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  ng/g 

3ER-61 

R 

6.00000  ND 

ESI -94-05 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  fig/g 

3ER-61 

50.00000  LT 

ESI -94-05 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  Mg/g 

3ER-61 

R 

20.00000  ND 

ESI -94-05 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  pg/g 

3ER-61 

24.00000  LT 

ESI -94-05 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000  ^ig/g 

3ER-61 

9.20000  LT 

ESI -94-05 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000  ng/g 

3ER-61 

8.70000  LT 

ESI -94-05 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  jig/g 

3ER-61 

38.00000  LT 

ESI -94-0  5 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  jig/g 

3ER-61 

28.00000  LT 

ESI -94-05 

ICDPYR  INDENO  [1,2,3-C,D|  PYRENE 

LT 

2.40000000  ng/g 

3ER-61 

21.00000  LT 

ESI -94-05 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000  fig/g 

3ER-61 

7.80000  LT 

ESI -94-05 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  fig/g 

3ER-61 

2.40000  LT 

ESI -94-05 

KEP 

KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  fig/g 

3ER-61 

R 

20.00000  ND 

ESI -94-05 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  >ig/g 

3ER-61 

7.20000  LT 

ESI -94-05 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  jig/g 

3ER-61 

11.00000  LT 

ESI -94-0  5 

MIREX 

l,lA,2.2,3,3A,4.5.5.5A5B,6-DECACHLOROOCTA 

LT 

0.14000000  jig/g 

3ER-61 

24.00000  LT 

ESI -94-0  5 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000  ng/g 

3ER-61 

21.00000  LT 

ESI -94-05 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  ^g/g 

3ER-61 

0.50000  LT 

ESI -94-05 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  ^g/g 

3ER-61 

0.68200  LT 

ESI -94-05 

NNDME  N-NTTROSODIMETHYL  AMINE 

LT 

0.46000000  \igjg 

3ER-61 

9.70000  LT 

ESI -94-0  5 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYL  AMINE 

LT 

1.10000000  ^ig/g 

3ER-61 

6.80000  LT 

ESI -94-0  5 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  \igfg 

3ER-61 

3.70000  LT 

ESI -94-05 

OXAT 

1 ,4-OXATHI  ANE 

LT 

0.07500000  fig^g 

3ER-61 

27.00000  LT 

ESI -94-05 

PC  B0 16 

PCB  1016 

LT 

0.32000000  fig/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ES  1-94-05 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0.32000000  ^ig/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ES  1-94-05 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0.32000000  >ig/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-05 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  fig/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ES  1-94-05 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0.32000000  ^g/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-05 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  ^g/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ES  1-94-05 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000  jig/g 

3ER-61 

R 

13.00000  ND 

ES  1-94-05 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  \igjg 

3ER-61 

9.10000  LT 

ES  1-94-05 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  ng/g 

3ER-61 

9.90000  LT 
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Rinse  Blank 

1 1' ,  liii  iiiiHig 

Meas 

Fits 

Unit 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qual 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMTV OLAT1LE  S 


ESI -94-05 

PHENO  PHENOL 

LT 

0.05200000  jig/g 

3ER-61 

2.20000  LT 

ES 1-94-05 

PPDDD  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1 -D1CHLORO 

LT 

0.06400000  fig/g 

3ER-61 

18.00000  LT 

ESI -94-05 

PPDDE  2t2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-U-DICHLORO 

LT 

0.06800000  fig/g 

3ER-61 

14.00000  LT 

ES  1-94-05 

PPDDT  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-U,l-TRICHLC) 

LT 

0.10000000  (ig/g 

3ER-61 

18.00000  LT 

ES  1-94-05 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000000  |ig/g 

3ER-61 

37.00000  LT 

ES  1-94-05 

PYR  PYRENE 

LT 

0.08300000  fig/g 

3ER-61 

17.00000  LT 

ESI -94-05 

SUPON  2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHENYL) VINYL 

LT 

0.92000000  gg/g 

3ER-61 

19.00000  LT 

ES  1-94-05 

TXPHE  toxaphene 

LT 

12.00000000  (ig/g 

3ER-61 

R 

17.00000  ND 

ES  1-94-06 

123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  fig/g 

3ER-61 

5.80000  LT 

ES  1-94-06 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  fig/g 

3ER-61 

2.40000  LT 

ESI -94-06 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  |ig/g 

3ER-61 

1.20000  LT 

ES  1-94-06 

12DPH  U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  gg/g 

3ER-61 

13.00000  LT 

ESI -94-06 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  ng/g 

3ER-61 

3.40000  LT 

ES  1-94-06 

13DNB  1 ,3-DINlTROBENZENE 

ND 

R  0.63000000  ng/g 

3ER-61 

0.45800  LT 

ES  1-94-06 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  ng/g 

3ER-61 

1.50000  LT 

ESI -94-06 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  fig/g 

3ER-61 

1.70000  LT 

ESI -94-06 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  fig/g 

3ER-61 

2.80000  LT 

ESI -94-06 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  ng/g 

3ER-61 

3.60000  LT 

ES  1-94-06 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  (ig/g 

3ER-61 

8.40000  LT 

ESI -94-06 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  fig/g 

3ER-61 

4.40000  LT 

ESI -94-06 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000  fig/g 

3ER-61 

180.00000  LT 

ES  1-94-06 

24DNT  2,4-DINITROTOLtIENE 

1.80000000  fig/g 

3ER-61 

0.39700  LT 

ESI -94-06 

26DNA  2,6-DINTTRO ANILINE 

LT 

0.57000000  fig/g 

3ER-61 

8.80000  LT 

ESI -94-06 

26DNT  2,6-DINITROTOLlTENE 

LT 

0.32000000  ng/g 

3ER-61 

0.60000  LT 

ESI -94-06 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  fig/g 

3ER-61 

2.80000  LT 

ESI -94-06 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  fig/g 

3ER-61 

2.60000  LT 

ESI -94-06 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000  fig/g 

3ER-61 

1.30000  LT 

ESI -94-06 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  fig/g 

3ER-61 

3.60000  LT 

ES  1-94-06 

2NAN1L  2  -NITRO ANILINE 

ND 

R  3.10000000  fig/g 

3ER-61 

R 

31.00000  ND 

ESI -94-06 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  fig/g 

3ER-61 

8.20000  LT 

ESI -94-06 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  fig/g 

3ER-61 

5.00000  LT 

ESI -94-06 

35DNA  3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000  fig/g 

3ER-61 

21.00000  LT 

ESI -94-06 

3NANIL  3 -NITROANILINE 

LT 

3.00000000  fig/g 

3ER-61 

15.00000  LT 

ESI -94-06 

3NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000  fig/g 

3ER-61 

2.90000  LT 

ESI -94-06 

46DN2C  4,6-DINTTRO-2-C RESOL 

LT 

0.80000000  fig/g 

3ER-61 

R 

50.00000  ND 

ESI -94-06 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  ftg/g 

3ER-61 

22.00000  LT 

ES  1-94-06 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

R  0.63000000  fig/g 

3ER-61 

R 

1.00000  ND 

ESI -94-06 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000  fig/g 

3ER-61 

8.50000  LT 

ESI -94-06 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  fig/g 

3ER-61 

23.00000  LT 

ESI -94-06 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  fig/g 

3ER-61 

2.80000  LT 

ES  1-94-06 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

R  3.10000000  fig/g 

3ER-61 

R 

31.00000  ND 

ES  1-94-06 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  fig/g 

3ER-61 

96.00000  LT 

ESI -94-06 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  fig/g 

3ER-61 

5.30000  LT 

ESI -94-06 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  fig/g 

3ER-61 

23.00000  LT 

ES  1-94-06 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000000  fig/g 

3ER-61 

13.00000  LT 

ES  1-94-06 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  fig/g 

3ER-61 

5.80000  LT 

ES  1-94-06 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  fig/g 

3ER-61 

5.10000  LT 

ESI -94-06 

ANIL  ANILINE 

ND 

R  0.13000000  fig/g 

3ER-61 

R 

2.00000  ND 

ES  1-94-06 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  fig/g 

3ER-61 

5.20000  LT 

ESI -94-06 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.06500000  fig/g 

3ER-61 

5.90000  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 
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Rfeae  Blank 

Mem 

Rk 

Unit 

Flag  Data 

Meat 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Coir 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESI -94-06 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  fi&'g 

3ER-6I 

6.80000  LT 

ESI -94-06 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROI SOPROP YL)ETHER 

LT 

0.44000000  fig/ g 

3ER-61 

5.00000  LT 

ESI -94-06 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  fig/g 

3ER-61 

0.68000  LT 

ESI -94-06 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  fig'g 

3ER-61 

7.70000  LT 

ESI -94-06 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

0.14000000  fig/g 

3ER-61 

9.80000  LT 

ES1-94-06 

BAPYR  BENZO  [A)  PYRENE 

LT 

1.20000000  fig/g 

3ER-61 

14.00000  LT 

ESI -94-06 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  fig/g 

3ER-61 

10.00000  LT 

ES 1-94-06 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  fig/g 

3ER-61 

17.00000  LT 

ESI -94-06 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  fig/g 

3ER-61 

28.00000  LT 

ESI -94-06 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000  fig/g 

3ER-61 

42.00000  LT 

ESI -94-06 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

R 

0.13000000  fig/g 

3ER-61 

R 

2.00000  ND 

ESI -94-06 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

R 

3.10000000  fig/g 

3ER-61 

R 

3.10000  ND 

ES  1-94-06 

BGHIPY  BENZO  [G,HJ]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  fig/g 

3ER-61 

15.00000  LT 

ES  1-94-06 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  fig^g 

3ER-61 

10.00000  LT 

ESI -94-06 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  fig^g 

3ER-61 

4.00000  LT 

ESI -94-06 

CHRY 

CHRYSENE 

0.18000000  fig/g 

3ER-61 

7.40000  LT 

ESI -94-06 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  fig/g 

3ER-61 

12.00000  LT 

ES  1-94-06 

CL6CP 

HEXACHLOROCY  CLOPENTADIENE 

LT 

0.52000000  fig/g 

3ER-61 

54.00000  LT 

ES  1-94-06 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  fig/g 

3ER-61 

8.30000  LT 

ESI -94-06 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000  fig/g 

3ER-61 

37.00000  LT 

ESI -94-06 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  fig/g 

3ER-61 

10.00000  LT 

ES  1-94-06 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  fig^g 

3ER-6I 

15.00000  LT 

ESI -94-06 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  fig/g 

3ER-61 

5.30000  LT 

ESI -94-06 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  fig/g 

3ER-61 

12.00000  LT 

ESI -94-06 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  fig/g 

3ER-61 

12.00000  LT 

ESI -94-06 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  fig/g 

3ER-61 

R 

3.00000  ND 

ES  1-94-06 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000  fig/g 

3ER-61 

5.10000  LT 

ESI -94-06 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000  fig/g 

3ER-61 

5.50000  LT 

ESI -94-06 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  fig/g 

3ER-61 

8.50000  LT 

ESI -94-06 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  fig/g 

3ER-61 

5.90000  LT 

ESI -94-06 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000  fig^g 

3ER-61 

3.30000  LT 

ESI -94-06 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  fig/g 

3ER-61 

26.00000  LT 

ESI -94-06 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  ng/g 

3ER-61 

2.20000  LT 

ESI -94-06 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  fig/g 

3ER-61 

33.00000  LT 

ESI -94-06 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  fig/g 

3ER-61 

1.50000  LT 

ESI -94-06 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  fig/g 

3ER-61 

18.00000  LT 

ESI -94-06 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  fig'g 

3ER-61 

5.00000  LT 

ESI -94-06 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  fig/g 

3ER-61 

R 

6.00000  ND 

ESI -94-06 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  fig'g 

3ER-61 

50.00000  LT 

ESI -94-06 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  fig/g 

3ER-61 

R 

20.00000  ND 

ES  1-94-06 

FANT 

FLUORANTHENE 

0.12000000  fig'g 

3ER-61 

24.00000  LT 

ES  1-94-06 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.06500000  fig/g 

3ER-61 

9.20000  LT 

ESI -94-06 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000  fig/g 

3ER-61 

8.70000  LT 

ESI -94-06 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  fig/g 

3ER-61 

38.00000  LT 

ES  1-94-06 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  fig'g 

3ER-61 

28.00000  LT 

ESI -94-06 

ICDPYR  INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000  fig/g 

3ER-61 

21.00000  LT 

ES  1-94-06 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000  fig/g 

3ER-61 

7.80000  LT 

ES  1-94-06 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  fig/g 

3ER-61 

2.40000  LT 

ESI -94-06 

KEP 

KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  fig^g 

3ER-61 

R 

20.00000  ND 

ESI -94-06 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  fig/g 

3ER-61 

7.20000  LT 
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RteeBlaak 

Meas 

Roe 

Unit 

Flag  Data  Meas 

Site  ID 

Teat  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qua!  Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ESI -94-06  MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  |ig/g 

3ER-61 

11.00000  LT 

ES 1-94-06 

MKEX  1,1A,2, 2,3,3  A,4,5,5,5A,5B.6-DECACHLOROOCTA 

LT 

0.14000000  fig/g 

3ER-61 

24.00000  LT 

ESI -94-06 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  ng/g 

3ER-61 

21.00000  LT 

ESI -94-06 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  fig'g 

3ER-61 

0.50000  LT 

ESI -94-06 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  |xg/g 

3ER-61 

0.68200  LT 

ES  1-94-06 

NNDME  N-MTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  |ig/g 

3ER-61 

9.70000  LT 

ES1-94-06 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  ng/g 

3ER-61 

6.80000  LT 

ES  1-94-06 

NKDPA  N-NITROSO  DtPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  »ig/g 

3ER-61 

3.70000  LT 

ESI -94-06 

OXAT  1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000  ng/g 

3ER-61 

27.00000  LT 

ES  1-94-06 

PCB016  PCB1016 

LT 

0.32000000  ng/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-06 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R  0.32000000  (ig/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-06 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R  0.32000000  |ig/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-06 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R  0.32000000  (ig/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-06 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R  0.32000000  jig/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-06 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R  0.32000000  fig/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-06 

PCB260  PCB1260 

LT 

0.79000000  (ig/g 

3ER-61 

R 

13.00000  ND 

ES  1-94-06 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  ng/g 

3ER-61 

9.10000  LT 

ES  1-94-06 

ES  1-94-06 

PHANT  PHENANTHRENE 

PHENO  PHENOL 

LT 

0.18000000  ng/g 
0.05200000  (ig/g 

3ER-61 

3ER-61 

9.90000  LT 

2.20000  LT 

ESI -94-06 

PPDDD  2,2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL)-l ,  1 -D1CHLORO 

LT 

0.06400000  fig/g 

3ER-61 

18.00000  LT 

ES1-94-06 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLORO 

LT 

0.06800000  ng/g 

3ER-61 

14.00000  LT 

ESI -94-06 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l  ,1.1  -TRICHLO 

LT 

0.10000000  ^ig/g 

3ER-61 

18.00000  LT 

ESI -94-06 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000000  *ig/g 

3ER-61 

37.00000  LT 

ES  1-94-06 

ESI -94-06 

PYR  PYRENE 

SUPON  2-CHLORO-l-{2,4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

0.39000000  Hg/g 
0.92000000  |ig/g 

3ER-61 

3ER-61 

17.00000  LT 

19.00000  LT 

ESI -94-06 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  \ig/% 

3ER-61 

R 

17.00000  ND 

ESI -94-06 

UNK633  UNKNOWN 

S  0.50000000  fig/g 

3ER-61 

S 

5.00000 

ESI -94-07 

123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  *ig/g 

3ER-61 

5.80000  LT 

ESI -94-07 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  fig/g 

3ER-61 

2.40000  LT 

ES  1-94-07 

12DCLB  U-D1CHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  jig/g 

3ER-61 

1.20000  LT 

ESI -94-07 

12DPH  U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  >ig/g 

3ER-61 

13.00000  LT 

ES  1-94-07 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  ng^g 

3ER-61 

3.40000  LT 

ESI -94-07 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ND 

R  0.63000000  fig/g 

3ER-61 

0.45800  LT 

ESI -94-07 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  jig/g 

3ER-61 

1.50000  LT 

ES  1-94-07 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  jig/g 

3ER-61 

1.70000  LT 

ESI -94-07 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  jig/g 

3ER-61 

2.80000  LT 

ESI -94-07 

246TCP  2 ,4,6-TRlCHLOROPH  ENOL 

LT 

0.06100000  \igfg 

3ER-61 

3.60000  LT 

ESI -94-07 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  ^g/g 

3ER-61 

8.40000  LT 

ESI -94-07 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  ng/g 

3ER-61 

4.40000  LT 

ESI -94-07 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000  ^g/g 

3ER-61 

180.00000  LT 

ES  1-94-07 

24DNT  2,4-DINlTROTOLUENE 

LT 

1.40000000  fig/g 

3ER-61 

0.39700  LT 

ESI -94-07 

26DNA  2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000  |ig/g 

3ER-61 

8.80000  LT 

ESI -94-07 

26DNT  2,6-DINlTROTOLUENE 

LT 

0.32000000  jig/g 

3ER-61 

0.60000  LT 

ESI -94-07 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  |ig/g 

3ER-61 

2.80000  LT 

ESI -94-07 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  ^g/g 

3ER-61 

2.60000  LT 

ESI -94-07 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000  \ig/g 

3ER-61 

1.30000  LT 

ES  1-94-07 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  >ig/g 

3ER-61 

3.60000  LT 

ESI -94-07 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

R  3.10000000  \ig/g 

3ER-61 

R 

31.00000  ND 

ES  1-94-07 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  ng/g 

3ER-61 

8.20000  LT 

ES  1-94-07 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  ^g/g 

3ER-61 

5.00000  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 
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RJm*  Bleak 

M cm 

Vmh 

Flat  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Nan* 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qual 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESI -94-07 

35DNA 

3 , 5-DINTTRO  ANILINE 

LT 

1.60000000  yg/g 

3ER-61 

21.00000 

LT 

ES1-94-07 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000  yg/g 

3ER-61 

15.00000 

LT 

ES1-94-07 

3NT 

3-NITROTOLirENE 

LT 

0.34000000  yg/g 

3ER-61 

2.90000 

LT 

ES 1-94-07 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-C  RESOL 

LT 

0.80000000  yg/g 

3ER-61 

R 

50.00000 

ND 

ES1-94-07 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  yg/g 

3ER-61 

22.00000 

LT 

ESI -94-07 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

R 

0.63000000  yg/g 

3ER-61 

R 

1.00000 

ND 

ESI -94-07 

4CL3C 

4-CHLORO-3-C  RESOL 

LT 

0.93000000  yg/g 

3ER-61 

8.50000 

LT 

ES1-94-07 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  yg/g 

3ER-61 

23.00000 

LT 

ES1-94-07 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  yg/g 

3ER-61 

2.80000 

LT 

ES1-94-07 

4NANIL 

4-NTTROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  yg/g 

3ER-61 

R 

31.00000 

ND 

ES1-94-07 

4NP 

4-NTTROPHENOL 

LT 

3.30000000  yg/g 

3ER-61 

96.00000 

LT 

ES1-94-07 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  |ig/g 

3ER-61 

5.30000 

LT 

ESI -94-07 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  yg/g 

3ER-61 

23.00000 

LT 

ES1-94-07 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000  yg/g 

3ER-61 

13.00000 

LT 

ES  1-94-07 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  yg/g 

3ER-61 

5.80000 

LT 

ES  1-94-07 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  yg/g 

3ER-61 

5.10000 

LT 

ES1-94-07 

ANIL 

ANILINE 

ND 

R 

0.13000000  yg/g 

3ER-61 

R 

2.00000 

ND 

ES1-94-07 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  yg/g 

3ER-61 

5.20000 

LT 

ES  1-94-07 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000  yg/g 

3ER-61 

5.90000 

LT 

ES1-94-07 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETH  OXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  yg/g 

3ER-61 

6.80000 

LT 

ES1-94-07 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  yg/g 

3ER-61 

5.00000 

LT 

ESI -94-07 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETH  YL)ETHER 

LT 

0.36000000  yg/g 

3ER-61 

0.68000 

LT 

ES1-94-07 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  yg/g 

3ER-61 

7.70000 

LT 

ES1-94-07 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000  yg/g 

3ER-61 

9.80000 

LT 

ES1-94-07 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000  yg/g 

3ER-61 

14.00000 

LT 

ES  1-94-07 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  yg/g 

3ER-61 

10.00000 

LT 

ES  1-94-07 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  yg/g 

3ER-6I 

17.00000 

LT 

ESI -94-07 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  yg/g 

3ER-61 

28.00000 

LT 

ES  1-94-07 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000  yg/g 

3ER-61 

42.00000 

LT 

ES  1-94-07 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

R 

0.13000000  yg/g 

3ER-61 

R 

2.00000 

ND 

ES  1-94-07 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

R 

3.10000000  yg/g 

3ER-6I 

R 

3.10000 

ND 

ES1-94-07 

BGHIPY 

BENZO  [Gtai]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  yg/g 

3ER-61 

15.00000 

LT 

ES1-94-07 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  yg/g 

3ER-61 

10.00000 

LT 

ESI -94-07 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  yg/g 

3ER-61 

4.00000 

LT 

ES1-94-07 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000  yg/g 

3ER-61 

7.40000 

LT 

ES1-94-07 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  yg/g 

3ER-61 

12.00000 

LT 

ES1-94-07 

CL6CP 

HEXACHLOROCY  CLOPENTADIENE 

LT 

0.52000000  yg/g 

3ER-61 

54.00000 

LT 

ES  1-94-07 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  yg/g 

3ER-61 

8.30000 

LT 

ES  1-94-07 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000  yg/g 

3ER-61 

37.00000 

LT 

ES1-94-07 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  yg/g 

3ER-61 

10.00000 

LT 

ES  1-94-07 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  yg/g 

3ER-61 

15.00000 

LT 

ES  1-94-07 

CPMS02 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  yg/g 

3ER-61 

530000 

LT 

ES  1-94-07 

DBAHA 

DIBENZ  |AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  yg/g 

3ER-61 

12.00000 

LT 

ESI -94-07 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  yg/g 

3ER-61 

12.00000 

LT 

ES  1-94-07 

DBHC 

DELT  A-BENZ  ENEHEXAC  HLORIDE 

LT 

0.21000000  yg/g 

3ER-61 

R 

3.00000 

ND 

ESI -94-07 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000  yg/g 

3ER-61 

5.10000 

LT 

ES  1-94-07 

DCPD 

DICY  CLOPENT  ADIENE 

LT 

0.57000000  yg/g 

3ER-61 

5.50000 

LT 

ESI -94-07 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  yg/g 

3ER-61 

8.50000 

LT 

ES  1-94-07 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  yg/g 

3ER-61 

5.90000 

LT 

ES  1-94-07 

DITH 

DITH1ANE 

LT 

0.06500000  yg/g 

3ER-61 

3.30000 

LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


RJbMe  P1 — 1 

- 

iwn 

Fl« 

Unit 

Flat  Date 

Meat 

stem 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qvxal 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIV OLATILE  S 


ESI -94-08 

13DNB 

u-dinitrobenzene 

ND 

R 

0.63000000  gg/g 

3ER-61 

0.45800 

LT 

ES 1-94-08 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  ng/g 

3ER-61 

1.50000 

LT 

ESI -94-08 

236TCP 

2,3,6-TRJCHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  jig/g 

3ER-61 

1.70000 

LT 

ESI -94-08 

245TCP 

2,4, 5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  fig/g 

3ER-61 

2.80000 

LT 

ESI -94-08 

246TCP 

2,4,6-TRlCHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  ng/g 

3ER-61 

3.60000 

LT 

ES  1-94-08 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  jig/g 

3ER-61 

8.40000 

LT 

ESI -94-08 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  n^g 

3ER-61 

4.40000 

LT 

ESI -94-08 

24DNP 

2,4-DINlTROPHENOL 

LT 

4.70000000  ng/g 

3ER-61 

180.00000 

LT 

ESI -94-0  8 

24DNT 

2,4-DINlTROTOLUENE 

LT 

1.40000000  >ig/g 

3ER-61 

0.39700 

LT 

ES1-94-08 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000  fig/g 

3ER-61 

8.80000 

LT 

ESI -94-08 

26DNT 

2,6-DINITROTOLlTENE 

LT 

0.32000000  \L%ig 

3ER-61 

0.60000 

LT 

ESI -94-08 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  ng/g 

3ER-6I 

2.80000 

LT 

ESI -94-08 

2CNAP 

2-CHLORON  APHTH  ALENE 

LT 

0.24000000  >ig'g 

3ER-61 

2.60000 

LT 

ESI -94-08 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000  ng/g 

3ER-61 

130000 

LT 

ESI -94-08 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  ng/g 

3ER-61 

3.60000 

LT 

ESI -94-08 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  fig/g 

3ER-61 

R 

31.00000 

ND 

ESI -94-08 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  jig/g 

3ER-61 

8.20000 

LT 

ESI -94-08 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  jig/g 

3ER-61 

5.00000 

LT 

ESI -94-08 

35DNA 

3,5-DINTTROANILINE 

LT 

1.60000000  ng/g 

3ER-61 

21.00000 

LT 

ESI -94-08 

3NANTL 

3  -NITRO  ANILINE 

LT 

3.00000000  ng'g 

3ER-61 

15.00000 

LT 

ESI -94-08 

3NT 

3-NTTROTOLUENE 

LT 

0.34000000  >ig/g 

3ER-61 

2.90000 

LT 

ESI -94-08 

46DN2C 

4,6-DINTTRO-2-C  RESOL 

LT 

0.80000000  Hg/g 

3ER-61 

R 

50.00000 

ND 

ESI -94-08 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  ng/g 

3ER-61 

22.00000 

LT 

ESI -94-08 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

R 

0.63000000  jig/g 

3ER-61 

R 

1.00000 

ND 

ESI -94-08 

4CL3C 

4CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000  ^ig/g 

3ER-61 

8.50000 

LT 

ESI -94-08 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  ng/g 

3ER-61 

23.00000 

LT 

ESI -94-08 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

3ER-61 

2.80000 

LT 

ES  1-94-08 

4NANIL 

4-N1TROANILTNE 

ND 

R 

3.10000000  jug/g 

3ER-61 

R 

31.00000 

ND 

ES  1-94-08 

4NP 

4-NTTROPHENOL 

LT 

3.30000000  ng/g 

3ER-61 

96.00000 

LT 

ESI -94-08 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  ng/g 

3ER-61 

5.30000 

LT 

ESI -94-08 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSl  FLFAN 

LT 

0.40000000  (ig^g 

3ER-61 

23.00000 

LT 

ESI -94-08 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000  fig'g 

3ER-61 

13.00000 

LT 

ES  1-94-08 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  yg/g 

3ER-61 

5.80000 

LT 

ES  1-94-08 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  >ig/g 

3ER-61 

5.10000 

LT 

ESI -94-08 

ANIL 

ANILINE 

ND 

R 

0.13000000  ng/g 

3ER-61 

R 

2.00000 

ND 

ESI -94-08 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  ^ig/g 

3ER-61 

5.20000 

LT 

ESI -94-08 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

3ER-61 

5.90000 

LT 

ESI -94-08 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  ng/g 

3ER-61 

6.80000 

LT 

ESI  -94-08 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  ^g/g 

3ER-61 

5.00000 

LT 

ES  1-94-08 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  jig/g 

3ER-61 

0.68000 

LT 

ESI -9408 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  ng/g 

3ER-6I 

7.70000 

LT 

ESI -94-08 

BAANT 

BENZO  (A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000  ng/g 

3ER-61 

9.80000 

LT 

ESI -94-08 

BAPYR 

BENZO  (A)  PYRENE 

LT 

1.20000000  ^g/g 

3ER-6I 

14.00000 

LT 

ESI -94-08 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  ng/g 

3ER-61 

10.00000 

LT 

ESI -94-08 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  ng/g 

3ER-61 

17.00000 

LT 

ESI -94-08 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  ng/g 

3ER-61 

28.00000 

LT 

ESI -9408 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000  fig/g 

3ER-61 

42.00000 

LT 

ESI -9408 

BENZID 

BENZIDINE 

ND 

R 

0.13000000  ng/g 

3ER-61 

R 

2.00000 

ND 

ES 1-9408 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

R 

3.10000000  ^ig/g 

3ER-61 

R 

3.10000 

ND 

ESI -940 8 

BGHIPY 

BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  ^ig/g 

3ER-61 

15.00000 

LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rinse  Blank 

Mtas 

Flat 

Unit 

Flat  Pete 

Meas 

Site  ID 

Tea*  Name 

Bool 

Cede 

Value  Meas 

Blank  IP 

Code  Qual 

Value  Bool 

Chanical  Class:  SEMTVOLATLLES 


ESI -94-08 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  gg/g 

3ER-61 

10.00000  LT 

ESI -94-08 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  gg/g 

3ER-61 

4.00000  LT 

ESI -94-08 

CHRY 

CHRYSENE 

0.09800000  gg/g 

3ER-61 

7.40000  LT 

ESI -94-08 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  gg/g 

3ER-61 

12.00000  LT 

ESI -94-08 

CL6CP 

HEXACHLOROC  Y  CLOPENT  ADIENE 

LT 

0.52000000  gg/g 

3ER-61 

54.00000  LT 

ES1-94-08 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  gg/g 

3ER-61 

8.30000  LT 

ES1-94-08 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000  gg/g 

3ER-61 

37.00000  LT 

ES 1-94-08 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  gg/g 

3ER-61 

10.00000  LT 

ESI -94-08 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  gg/g 

3ER-61 

15.00000  LT 

ESI -94-08 

CPMSQ2  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  gg/g 

3ER-61 

5.30000  LT 

ESI -94-08 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  gg/g 

3ER-61 

12.00000  LT 

ESI -94-08 

DRCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  gg/g 

3ER-61 

12.00000  LT 

ESI -94*08 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  gg/g 

3ER-61 

R 

3.00000  ND 

ESI -94-08 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000  gg/g 

3ER-61 

5.10000  LT 

ESI -94-08 

DCPD 

DIC  YCLOPENT ADIENE 

LT 

0.57000000  gg/g 

3ER-6I 

5.50000  LT 

ESI -94-08 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  gg/g 

3ER-61 

8.50000  LT 

ESI -94-08 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  gg/g 

3ER-61 

5.90000  LT 

ESI -94-08 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000  gg/g 

3ER-61 

3.30000  LT 

ESI -94-08 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  gg/g 

3ER-61 

26.00000  LT 

ESI -94-08 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  gg/g 

3ER-61 

2.20000  LT 

ES  1-94-08 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  gg/g 

3ER-61 

33.00000  LT 

ESI -94-08 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  gg/g 

3ER-61 

1.50000  LT 

ES  1-94-08 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  gg/g 

3ER-61 

18.00000  IT 

ESI -94-08 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  gg/g 

3ER-61 

5.00000  IT 

ESI -94-08 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  gg/g 

3ER-61 

R 

6.00000  m 

ES  1-94-08 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  gg/g 

3ER-61 

50.00000  LT 

ES  1-94-08 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  gg/g 

3ER-61 

R 

20.00000  ND 

ES  1-94-08 

FANT 

FLUORANTHENE 

0.05800000  gg/g 

3ER-61 

24.00000  T.T 

ESI -94-08 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.06500000  gg/g 

3ER-61 

9.20000  .LT 

ESI -94-08 

HCBD 

HEXACHLOROBUT  ADIENE 

LT 

0.97000000  gg/g 

3ER-61 

8.70000  LT 

ESI -94-08 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  gg/g 

3ER-61 

38.00000  LV 

ES1-94-08 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  gg/g 

3ER-61 

28.00000  Lf 

ES  1-94-08 

ICDPYR  INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000  gg/g 

3ER-61 

21.0000C  :;r 

ESI -94-08 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000  gg/g 

3ER-61 

7.80000  r 

ESI -94-08 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  gg/g 

3ER-61 

2.4000C  A 

ESI -94-08 

KEP 

KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  gg/g 

3ER-61 

R 

20.00000  ff> 

ESI -94-08 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  gg/g 

3ER-61 

7.20000  n 

ESI -94-08 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  gg/g 

3ER-61 

11.00000  T.T 

ESI -94-08 

MIREX 

LlA^,23,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACHLOROOCTA 

LT 

0.14000000  gg/g 

3ER-61 

24.00000  LT 

ESI -94-08 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  gg/g 

3ER-61 

21.00000  L-T 

ESI -94-08 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  gg/g 

3ER-61 

0.50000 

ESI -94-08 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  gg/g 

3ER-61 

0.68200  LT 

ESI -94-08 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  gg/g 

3ER-61 

9.70000  T 

ESI -94-08 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  gg/g 

3ER-61 

6.80000  ?  1 

ESI -94-08 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYL  AMINE 

LT 

0.29000000  gg/g 

3ER-61 

3.70000 

ESI -94-08 

OXAT 

1 ,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000  gg/g 

3ER-61 

27.00000  LT 

ESI -94-08 

PC  B0 16 

PCB  1016 

LT 

0.32000000  gg/g 

3ER-61 

R 

9.10000  Y.'D 

ESI -94-08 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0.32000000  gg/g 

3ER-61 

R 

9.10000  VV 

ESI -94-08 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0.32000000  gg/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-08 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  gg/g 

3ER-61 

R 

9.10000  I  T 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rinse  Blank 

Meas 

Flag 

Unit 

FWg  Data  Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qual  Value  Bool 

Chemical  Class :  SEMIVOLATILES 

ESI -94-09  ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  gg/g 

3ER-61 

5.80000  LT 

ESI -94-09 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  ng/g 

3ER-61 

5.10000  LT 

ESI -94-09 

ANIL  ANILINE 

ND 

R  0.13000000  gg/g 

3ER-61 

R 

2.00000  ND 

ES1-94-09 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  gg/g 

3ER-61 

5.20000  LT 

ESI -94-09 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.06500000  gg/g 

3ER-61 

5.90000  LT 

ESI -94-09 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  gg/g 

3ER-61 

6.80000  LT 

ESI -94-09 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  gg/g 

3ER-61 

5.00000  LT 

ESI -94-09 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  gg/g 

3ER-61 

0.68000  LT 

ES 1-94-09 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  gg/g 

3ER-61 

7.70000  LT 

ESI -94-09 

ESI -94-09 

BAANT  BENZO [A]  ANTHRACENE 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.13000000  gg/g 

1.20000000  gg/g 

3ER-61 

3ER-61 

9.80000  LT 
14.00000  LT 

ESI -94-09 

BBFAN  BENZO  fB]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  gg/g 

3ER-61 

10.00000  LT 

ESI -94-09 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  gg/g 

3ER-61 

17.00000  LT 

ESI -94-09 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  gg/g 

3ER-61 

28.00000  LT 

ESI -94-09 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000  gg/g 

3ER-61 

42.00000  LT 

ESI -94-09 

BENZED  BENZIDINE 

ND 

R  0.13000000  gg/g 

3ER-61 

R 

2.00000  ND 

ES  1-94-09 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

R  3.10000000  gg/g 

3ER-61 

R 

3.10000  ND 

ESI -94-09 

BGHffY  BENZO  [G.H.I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  gg/g 

3ER-61 

15.00000  LT 

ESI -94-09 

ESI -94-09 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.25000000  gg/g 
0.03200000  gg/g 

3ER-61 

3ER-61 

10.00000  LT 
4.00000  LT 

ESI -94-09 

ES  1-94-09 

CHRY  CHRYSENE 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.28000000  gg/g 
0.08000000  gg/g 

3ER-61 

3ER-61 

7.40000  LT 
12.00000  LT 

ESI -94-09 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000000  gg/g 

3ER-61 

54.00000  LT 

ES  1-94-09 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  gg/g 

3ER-61 

8.30000  LT 

ES1-94-09 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.68000000  gg/g 

3ER-61 

37.00000  LT 

ESI -94-09 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  gg/g 

3ER-61 

10.00000  LT 

ESI -94-09 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  gg/g 

3ER-61 

15.00000  I  T 

ESI -94-09 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  gg/g 

3ER-61 

5.30000  LT 

ESI -94-09 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  gg/g 

3ER-61 

12.00000  LT 

ES  1-94-09 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  gg/g 

3ER-61 

12.00000  LT 

ES  1-94-09 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  gg/g 

3ER-61 

R 

3.00000  ND 

ESI -94-09 

DBZFU  DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000  gg/g 

3ER-61 

5.10000  LT 

ES  1-94-09 

DCPD  DICY  CLOPENT  ADIENE 

LT 

0.57000000  gg/g 

3ER-61 

5.500C  LT 

ESI -94-09 

DDVP  VAPONA 

LT 

0.06800000  gg/g 

3ER-61 

8.5006  LT 

ESI -94-09 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  gg/g 

3ER-61 

5.900W  'LT 

ESI -94-09 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.06500000  gg/g 

3ER-61 

3. 300C'  LT 

ES  1-94-09 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.07900000  gg/g 

3ER-61 

26.00CC  ■  LT 

ESI -94-09 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  gg/g 

3ER-61 

2.20C-C  .T 

ESI -94-09 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  gg/g 

3ER-61 

33.000'  !  r 

ES  1-94-09 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  gg/g 

3ER-61 

1.5006  LT 

ES  1-94-09 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

1.30000000  gg/g 

3ER-61 

18.0000:  T 

ES  1-94-09 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  gg/g 

3ER-61 

5.0000  LT 

ESI -94-09 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

R  0.28000000  gg/g 

3ER-61 

R 

6.0000  ID 

ESI -94-09 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  gg/g 

3ER-61 

50.0000'  LT 

ESI -94-09 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

R  1.30000000  gg/g 

3ER-61 

R 

20.00005  MR 

ESI -94-09 

ESI -94-09 

FANT  FLUORANTHENE 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.14000000  gg/g 
0.06500000  gg/g 

3ER-61 

3ER-61 

24.0000:  LT 
9.20005  ■  T 

ES  1-94-09 

HCBD  HEXACHLOROBUT  ADIENE 

LT 

0.97000000  gg/g 

3ER-61 

8.70005  LT 

ESI -94-09 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  gg/g 

3ER-61 

38.00005  lT 

ESI -94-09 

HPCLE  HEPT ACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  gg/g 

3ER-61 

28.C6KT.:  ;.T 
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Rtaae  BUalr 

Mess 

fiat 

U  mH 

Flag  Data 

Meas 

SHe  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qua) 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLA TILES 


ESI -94-09 

ICDPYR  INDENO  (1,2,3-C.D]  PYRENE 

LT 

2.40000000  gg/g 

3ER-61 

21.00000  LT 

ESI -94-09 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000  gg/g 

3ER-61 

7.80000  LT 

ES 1-94-09 

1SOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  gg/g 

3ER-61 

2.40000  LT 

ESI -94-09 

KEP 

KEPONE 

ND 

R  1.30000000  gg/g 

3ER-61 

R 

20.00000  ND 

ESI -94-09 

UN 

UNDANE 

LT 

0.10000000  gg/g 

3ER-61 

7.20000  LT 

ESI -94-09 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  |ag/g 

3ER-61 

11.00000  LT 

ESI -94-09 

MIREX 

UAt2,233A,4,5,5,5A,5B,6-DECACHLOROOCTA 

LT 

0.14000000  gg/g 

3ER-61 

24.00000  LT 

ESI -94-09 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  gg/g 

3ER-61 

21.00000  LT 

ESI -94-09 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  gg/g 

3ER-61 

0.50000  LT 

ES  1-94-09 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  gg/g 

3ER-61 

0.68200  LT 

ESI -94-09 

NNDME  N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  gg/g 

3ER-61 

9.70000  LT 

ESI -94-09 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  gg/g 

3ER-61 

6.80000  LT 

ESI -94-09 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  gg/g 

3ER-61 

3.70000  LT 

ESI -94-09 

OXAT 

1 ,4-OXATHI  ANE 

LT 

0.07500000  gg'g 

3ER-61 

27.00000  LT 

ES  1-94-09 

PCB016 

PCB1016 

LT 

0.32000000  gg/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-09 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R  0.32000000  gg/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ESI -94-09 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R  0.32000000  gg/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ESI -9409 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R  0.32000000  gg/g 

3ER-6I 

R 

9.10000  ND 

ESI -9409 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R  0.32000000  gg'g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ESI -9409 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R  0.32000000  gg/g 

3ER-61 

R 

9.10000  ND 

ESI -9409 

PCB260 

PCB1260 

LT 

0.79000000  gg/g 

3ER-61 

R 

13.00000  ND 

ESI -9409 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  gg/g 

3ER-61 

9.10000  LT 

ESI -9409 

PHANT 

PHENANTHRENE 

0.42000000  gg/g 

3ER-61 

9.90000  LT 

ESI -9409 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000  gg/g 

3ER-61 

2.20000  LT 

ESI -9409 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLORO 

LT 

0.06400000  gg/g 

3ER-61 

18.00000  LT 

ESI -9409 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>-l ,  1-DICHLORO 

LT 

0.06800000  gg/g 

3ER-61 

14.00000  LT 

ESI -9409 

PPDDT 

2,2-BIS(P  ARA-C  HLO  ROPHENYL)- 1,1,1  -TRJCHU) 

LT 

0.10000000  gg/g 

3ER-61 

18.00000  LT 

ES 1-9409 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000  gg/g 

3ER-61 

37.00000  LT 

ESI -9409 

PYR 

PYRENE 

0.40000000  gg/g 

3ER-61 

17.00000  LT 

ESI -9409 

SUPON 

2-CHLORO-l-{2,4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

0.92000000  gg/g 

3ER-61 

19.00000  LT 

ESI -9409 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  gg/g 

3ER-61 

R 

17.00000  ND 

ES2-9401 

123TCB  1 ,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

2.00000000  gg/g 

3ER-58 

5.80000  LT 

ES2-9401 

124TCB 

1 ,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

10.00000000  gg/g 

3ER-58 

2.40000  LT 

ES2-9401 

12DCLB  1 ,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

2.00000000  gg/g 

3ER-58 

1.20000  LT 

ES2-9401 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

30.00000000  gg/g 

3ER-58 

13.00000  LT 

ES2-940 1 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

2.00000000  gg/g 

3ER-58 

3.40000  LT 

ES2-9401 

13DNB 

1.3-DINITROBENZENE 

ND 

R  30.00000000  gg'g 

3ER-58 

V 

0.72300 

ES2-9401 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

2.00000000  gg/g 

3ER-58 

1.50000  LT 

ES2-9401 

236TCP 

2.3 ,6-TRIC  HLOROPHEN  OL 

LT 

30.00000000  gg/g 

3ER-58 

1.70000  LT 

ES2-9401 

245TCP 

2,4,5-TRJCHLOROPHENOL 

LT 

20.00000000  gg/g 

3ER-58 

2.80000  LT 

ES2-9401 

246TCP 

2,4,6-TRIC  HLOROPHEN  OL 

LT 

3.00000000  gg/g 

3ER-58 

3.60000  LT 

ES2-9401 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHEN OL 

LT 

3.00000000  gg/g 

3ER-58 

8.40000  LT 

ES2-9401 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

200.0000000  gg/g 

3ER-58 

4.40000  LT 

ES2-9401 

24DNP 

2,4-DINTTROPHENOL 

LT 

200.0000000  gg/g 

3ER-58 

180.00000  LT 

ES2-9401 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

70.00000000  gg/g 

3ER-58 

0.39700  LT 

ES2-9401 

26DNA 

2.6-DINITROANILINE 

LT 

30.00000000  gg/g 

3ER-58 

8.80000  LT 

ES2-9401 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

20.00000000  gg/g 

3ER-58 

0.60000  LT 

ES2-9401 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

3.00000000  gg/g 

3ER-58 

2.80000  LT 

ES2-9401 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

10.00000000  gg/g 

3ER-58 

2.60000  LT 

ES2-9401 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

2.00000000  gg/g 

3ER-58 

1.30000  LT 
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Rinse  Blank 

Meas 

Flat 

Unit 

Flag  Data 

Meas 

Site  ED 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qua! 

Valve  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES2-94-01 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

30.00000000  |xg/ g 

3ER-58 

5.50000  LT 

ES2-94-0 1 

DDVP 

VAPONA 

LT 

3.00000000  \Lg/g 

3ER-58 

8.50000  LT 

ES2-94-01 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

10.00000000  *ig/g 

3ER-58 

5.90000  LT 

ES2-94-01 

DITH 

DITHIANE 

LT 

3.00000000  fig'g 

3ER-58 

3.30000  LT 

ES2-94-01 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

4.00000000  jig/g 

3ER-58 

26.00000  LT 

ES2-94-01 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

3.00000000  yg/g 

3ER-58 

2.20000  LT 

ES2-94-01 

DNBP 

Dl-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

60.00000000  fig/g 

3ER-58 

33.00000  LT 

ES2-94-01 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

10.00000000  pg/g 

3ER-58 

1.50000  LT 

ES2-94-01 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

60.00000000  ^ig/g 

3ER-58 

18.00000  LT 

ES2-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

90.00000000  jig/g 

3ER-58 

5.00000  LT 

ES2-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

R  10.00000000  fig/g 

3ER-58 

R 

6.00000  ND 

ES2-94-01 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

60.00000000  jig'g 

3ER-58 

50.00000  LT 

ES2-94-01 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

R  60.00000000  \xgjg 

3ER-58 

R 

20.00000  ND 

ES2-94-01 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

2.00000000  ng/g 

3ER-58 

24.00000  LT 

ES2-94-01 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

3.00000000  \LgJg 

3ER-58 

9.20000  LT 

ES2-94-01 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

50.00000000  jig/g 

3ER-58 

8.70000  LT 

ES2-94-01 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

10.00000000  ng/g 

3ER-58 

38.00000  LT 

ES2-94-0 1 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

20.00000000  ng/g 

3ER-58 

28.00000  LT 

ES2-94-01 

ICDPYRINDENOH.Z3-C.D|  PYRENE 

LT 

100.0000000  ng/g 

3ER-58 

21.00000  LT 

ES2-94-01 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

20.00000000  pg/g 

3ER-58 

7.80000  LT 

ES2-94-01 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

20.00000000  \ig/g 

3ER-58 

2.40000  LT 

ES2-94-01 

KEP 

KEPONE 

ND 

R  60.00000000  Mg/g 

3ER-58 

R 

20.00000  ND 

ES2-94-01 

LIN 

LINDANE 

LT 

5.00000000  ng/g 

3ER-58 

7.20000  LT 

ES2-94-0 1 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

10.00000000  pig/g 

3ER-58 

11.00000  LT 

ES2-94-01 

MIREX 

l,lA*2*233A,4,5.5,5A,5B,6-DECACHLOROOCTA 

LT 

7.00000000  ng/g 

3ER-58 

24.00000  LT 

ES2-94-0 1 

MLTHN  MALATHION 

LT 

9.00000000  ng/g 

3ER-58 

21.00000  LT 

ES2-94-01 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

40.00000000  fig/g 

3ER-58 

0.50000  LT 

ES2-94-01 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

90.00000000  ftg/g 

3ER-58 

0.68200  LT 

ES2-94-01 

NNDME  N-NITROSODIMETHYL  AMINE 

LT 

20.00000000  ng/g 

3ER-58 

9.70000  LT 

ES2-94-01 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

60.00000000  pg/g 

3ER-58 

6.80000  LT 

ES2-94-01 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

10.00000000  Jig/g 

3ER-58 

3.70000  LT 

ES2-94-01 

OXAT 

L4-OXATHIANE 

LT 

4.00000000  Hg/g 

3ER-58 

27.00000  LT 

ES2-94-0 1 

PC  BO  16 

PCB  1016 

LT 

20.00000000  ng/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-0 1 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R  20.00000000  pg/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-0 1 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R  20.00000000  *ig/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-01 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R  20.00000000  jig/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-0 1 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R  20.00000000  ng/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-0 1 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R  20.00000000  ng/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-0 1 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

40.00000000  jig/g 

3ER-58 

R 

13.00000  ND 

ES2-94-01 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

40.00000000  *ig'g 

3ER-58 

9.10000  LT 

ES2-94-01 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

2.00000000  ng/g 

3ER-58 

9.90000  LT 

ES2-94-01 

PHENO 

PHENOL 

LT 

3.00000000  ng/g 

3ER-58 

2.20000  LT 

ES2-94-01 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLORO 

LT 

3.00000000  ng/g 

3ER-58 

18.00000  LT 

ES2-94-0I 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLORO 

LT 

3.00000000  ng/g 

3ER-58 

14.00000  LT 

ES2-94-01 

PPDDT 

2*2*BIS(PARA-CHLOROPHENYL>-  1,1,1  -TRICHLO 

LT 

5.00000000  fig/g 

3ER-58 

18.00000  LT 

ES2-94-01 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

80.00000000  \Lgfg 

3ER-58 

37.00000  LT 

ES2-94-01 

PYR 

PYRENE 

LT 

4.00000000  pgfg 

3ER-58 

17.00000  LT 

ES2-94-01 

SUPON 

2<)HLORO-H2ADICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

50.00000000  fig'g 

3ER-58 

19.00000  LT 

ES2-94-01 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

600.0000000  ng/g 

3ER-58 

R 

17.00000  ND 

ES2-94-02 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.30000000  pg'g 

3ER-58 

5.80000  LT 
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Rime  Blank 

Mem 

flK 

Unit 

Fla*  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

C«k 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qua) 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES2-94-02 

3NT 

3-NITROTOLIFENE 

LT 

D 

3.00000000  \igjg 

3ER-58 

2.90000  LT 

ES2-94-02 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

8.00000000  \xg!g 

3ER-58 

R 

50.00000  ND 

ES2-94-02 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

D 

8.00000000  fig/g 

3ER-58 

R 

50.00000  ND 

ES2-94-02 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.40000000  jig/g 

3ER-58 

22.00000  LT 

ES2-94-02 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

D 

0.40000000  fig/g 

3ER-58 

22.00000  LT 

ES2-94-02 

4CANIL 

4-CHLOROANILtNE 

ND 

R 

6.00000000  ng/g 

3ER-58 

R 

1.00000  ND 

ES2-94-02 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

DR 

6.00000000  |ig/g 

3ER-58 

R 

1.00000  ND 

ES2-94-02 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

9.00000000  ng/g 

3ER-58 

8.50000  LT 

ES2-94-02 

4CL3C 

4-CHLORO-3-C  RESOL 

LT 

D 

9.00000000  \xg/g 

3ER-58 

8.50000  LT 

ES2-94-02 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

2.00000000  fig/g 

3ER-58 

23.00000  LT 

ES2-94-02 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

D 

2.00000000  Mg/g 

3ER-58 

23.00000  LT 

ES2-94-02 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

2.00000000  \ig/g 

3ER-58 

2.80000  LT 

ES2-94-02 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

D 

2.00000000  jig/g 

3ER-58 

2.80000  LT 

ES2-94-02 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

R  30.00000000  ng/g 

3ER-58 

R 

31.00000  ND 

ES2-94-02 

4NANIL 

4-NTTROANILINE 

ND 

RD30.00000000  \ig/ g 

3ER-58 

R 

31.00000  ND 

ES2-94-02 

4NP 

4-NTTROPHENOL 

LT 

30.00000000  jig/g 

3ER-58 

96.00000  LT 

ES2-94-02 

4NP 

4-NITROPHEN  OL 

LT 

D  30.00000000  jig/g 

3ER-58 

96.00000  LT 

ES2-94-02 

ABHC 

ALPHA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

10.00000000  ng/g 

3ER-58 

5.30000  LT 

ES2-94-02 

ABHC 

ALPHA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

D  10.00000000  fig/g 

3ER-58 

5.30000  LT 

ES2-94-02 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

4.00000000  ng/g 

3ER-58 

23.00000  LT 

ES2-94-02 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

D 

4.00000000  ng/g 

3ER-58 

23.00000  LT 

ES2-94-02 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

10.00000000  ng/g 

3ER-58 

13.00000  LT 

ES2-94-02 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

D  10.00000000  ng/g 

3ER-58 

13.00000  LT 

ES2-94-02 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.40000000  \igjg 

3ER-58 

5.80000  LT 

ES2-94-02 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

D 

0.40000000  ng/g 

3ER-58 

5.80000  LT 

ES2-94-02 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.30000000  Jig/g 

3ER-58 

5.10000  LT 

ES2-94-02 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

D 

0.30000000  \xgfg 

3ER-58 

5.10000  LT 

ES2-94-02 

ANIL 

ANILINE 

ND 

R 

1.00000000  ng/g 

3ER-58 

R 

2.00000  ND 

ES2-94-02 

ANIL 

ANILINE 

ND 

RD 

'  1.00000000  \igjg 

3ER-58 

R 

2.00000  ND 

ES2-94-02 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

7.00000000  fig/g 

3ER-58 

5.20000  LT 

ES2-94-02 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

D 

7.00000000  ng/g 

3ER-58 

5.20000  LT 

ES2-94-02 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.60000000  ng/g 

3ER-58 

5.90000  LT 

ES2-94-02 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

D 

0.60000000  ^g/g 

3ER-58 

5.90000  LT 

ES2-94-02 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

2.00000000  ng/g 

3ER-58 

6.80000  LT 

ES2-94-02 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

D 

2.00000000  ng/g 

3ER-58 

6.80000  LT 

ES2-94-02 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

4.00000000  Jig/g 

3ER-58 

5.00000  LT 

ES2-94-02 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

D 

4.00000000  fig/g 

3ER-58 

5.00000  LT 

ES2-94-02 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

4.00000000  jig'g 

3ER-58 

0.68000  LT 

ES2-94-02 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

D 

4.00000000  ^g/g 

3ER-58 

0.68000  LT 

ES2-94-02 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

5.00000000  Jig'g 

3ER-58 

7.70000  LT 

ES2-94-02 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

D 

5.00000000  ng/g 

3ER-58 

7.70000  LT 

ES2-94-02 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.40000000  pgjg 

3ER-58 

9.80000  LT 

ES2-94-02 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

D 

0.40000000  \igjg 

3ER-58 

9.80000  LT 

ES2-94-02 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

10.00000000  pg/g 

3ER-58 

14.00000  LT 

ES2-94-02 

BAPYR 

BENZO  (A)  PYRENE 

LT 

D  10.00000000  ng'g 

3ER-58 

14.00000  LT 

ES2-94-02 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

3.00000000  \xgjg 

3ER-58 

10.00000  LT 

ES2-94-02 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

D 

3.00000000  \igjg 

3ER-58 

10.00000  LT 

ES2-94-02 

BBHC 

BETA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

10.00000000  ng/g 

3ER-58 

17.00000  LT 

ES2-94-02 

BBHC 

BETA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

D  10.00000000  ng/g 

3ER-58 

17.00000  LT 

ES2-94-02 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

20.00000000  Hg/g 

3ER-58 

28.00000  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


RteseBlaak 

Meas 

FI* 

Haft 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qoal 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES2-94-02 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

D  10.00000000  \igfg 

3ER-58 

33.00000  LT 

ES2-94-02 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

2.00000000  Mg/g 

3ER-58 

1.30000  LT 

ES2-94-02 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

D  2.00000000  fig/g 

3ER-58 

1.50000  LT 

ES2-94-02 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

10.00000000  ng/g 

3ER-58 

18.00000  LT 

ES2-94-02 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

D  10.00000000  Kig/g 

3ER-58 

18.00000  LT 

ES2-94-02 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

20.00000000  jxg/g 

3ER-58 

5.00000  LT 

ES2-94-02 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

D  20.00000000  Hg/g 

3ER-58 

5.00000  LT 

ES2-94-02 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

R  3.00000000  jig/g 

3ER-58 

R 

6.00000  ND 

ES2-94-02 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

RD  3.00000000  jigfe 

3ER-58 

R 

6.00000  ND 

ES2-94-02 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

10.00000000  fig/g 

3ER-58 

50.00000  LT 

ES2-94-02 

ESFSCM 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

D  10.00000000  ng/g 

3ER-58 

50.00000  LT 

ES2-94-02 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

R  10.00000000  fig/g 

3ER-58 

R 

20.00000  ND 

ES2-94-02 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

RD10.00000000  fig/g 

3ER-58 

R 

20.00000  ND 

ES2-94-02 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.30000000  ng/g 

3ER-58 

24.00000  LT 

ES2-94-02 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

D  0.30000000  jig/g 

3ER-58 

24.00000  LT 

ES2-94-02 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.60000000  jig/g 

3ER-58 

9.20000  LT 

ES2-94-02 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

D  0.60000000  jxg/g 

3ER-58 

9.20000  LT 

ES2-94-02 

HCBD 

HEXACHLOROBl  IT  ADIENE 

LT 

10.00000000  jig/g 

3ER-58 

8.70000  LT 

ES2-94-02 

HCBD 

HEXACHLOROBt  IT  ADIENE 

LT 

D  10.00000000  jig/g 

3ER-58 

8.70000  LT 

ES2-94-02 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

2.00000000  fig/g 

3ER-58 

38.00000  LT 

ES2-94-02 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

D  2.00000000  jAg/g 

3ER-58 

38.00000  LT 

ES2-94-02 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

5.00000000  fig/g 

3ER-58 

28.00000  LT 

ES2-94-02 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

D  5.00000000  fig/g 

3ER-58 

28.00000  LT 

ES2-94-02 

ICDPYR 

INDENO  (L2.3-C.D]  PYRENE 

LT 

20.00000000  ng/g 

3ER-58 

21.00000  LT 

ES2-94-02 

ICDPYR 

INDENO|U,3-C.D]  PYRENE 

LT 

D  20.00000000  fig/g 

3ER-58 

21.00000  LT 

ES2-94-02 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

5.00000000  jAg/g 

3ER-58 

7.80000  LT 

ES2-94-02 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

D  5.00000000  jAg/g 

3ER-58 

7.80000  LT 

ES2-94-02 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

4.00000000  ^ig/g 

3ER-58 

2.40000  LT 

ES2-94-02 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

D  4.00000000  ^g/g 

3ER-58 

2.40000  LT 

ES2-94-02 

KEP 

KEPONE 

ND 

R  10.00000000  jAg/g 

3ER-58 

R 

20.00000  ND 

ES2-94-02 

KEP 

KEPONE 

ND 

RD  10.00000000  yg/g 

3ER-58 

R 

20.00000  ND 

ES2-94-02 

LIN 

LINDANE 

LT 

1.00000000  *Ag/g 

3ER-58 

7.20000  LT 

ES2-94-02 

LIN 

LINDANE 

LT 

D  1.00000000  ^g/g 

3ER-58 

7.20000  LT 

ES2-94-02 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

3.00000000  |Ag/g 

3ER-58 

11.00000  LT 

ES2-94-02 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

D  3.00000000  \igfg 

3ER-58 

11.00000  LT 

ES2-94-02 

MIREX 

UA3333AA5.5.5A.5B.6-DECACHLOROOCTA 

LT 

1.00000000  ^g/g 

3ER-58 

24.00000  LT 

ES2-94-02 

MIREX 

1 , 1  A.2,233A,4,5,5.5A,5B,6-DECACHLOROOCTA 

LT 

D  1.00000000  \igjg 

3ER-58 

24.00000  LT 

ES2-94-02 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

2.00000000  \igjg 

3ER-58 

21.00000  LT 

ES2-94-02 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

D  2.00000000  jAg/g 

3ER-58 

21.00000  LT 

ES2-94-02 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

7.00000000  yg/g 

3ER-58 

0.50000  LT 

ES2-94-02 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

D  7.00000000  fAg/g 

3ER-58 

0.50000  LT 

ES2-94-02 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

20.00000000  ytgjg 

3ER-58 

0.68200  LT 

ES2-94-02 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

D  20.00000000  ^Ag/g 

3ER-58 

0.68200  LT 

ES2-94-02 

NNDME 

N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

5.00000000  ^Ag/g 

3ER-58 

9.70000  LT 

ES2-94-02 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

I)  5.00000000  Mg^g 

3ER-58 

9.70000  LT 

ES2-94-02 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

10.00000000  *Ag/g 

3ER-58 

6.80000  LT 

ES2-94-02 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYL  AMINE 

LT 

D  10.00000000  *Ag/g 

3ER-58 

6.80000  LT 

ES2-94-02 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

3.00000000  jAg'g 

3ER-58 

3.70000  LT 

ES2-94-02 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

D  3.00000000  fAg/g 

3ER-58 

3.70000  LT 

ES2-94-02 

OXAT 

L4-OXATHIANE 

LT 

0.80000000  *Ag/g 

3ER-58 

27.00000  LT 

602 


Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rinse  Blank 

Meas 

Flag 

Unit 

Flae  Data 

Meat 

She  ID 

Test  Name 

Bool 

Cede 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qual 

Value  Bool 

Chemical  Class :  SEMIVOLATILES 


ES2-94-02 

ES2-94-02 

ES2-94-02 

ES2-94-02 

ES2-94-02 

ES2-94-02 

ES2-94-02 

ES2-94-02 

ES2-94-02 

ES2-94-02 

ES2-94-02 

ES2-94-02 

ES2-94-02 

ES2-94-02 

ES2-94-02 

ES2-94-02 

ES2-94-02 

ES2-94-02 

ES2-94-02 

ES2-94-02 

ES2-94-02 

ES2-94-02 

ES2-94-02 

ES2-94-02 

ES  2 -94-02 

ES2-94-02 

ES2-94-02 

ES2-94-02 

ES2-94-02 

ES2-94-02 

ES2-94-02 

ES2-94-02 

ES2-94-02 

ES2-94-02 

ES2-94-02 

ES2-94-03 

ES2-94-03 

ES2-94-03 

ES2-94-03 

ES2-94-03 

ES2-94-03 

ES2-94-03 

ES2-94-03 

ES2-94-03 

ES2-94-03 

ES2-94-03 

ES2-94-03 

ES2-94-03 

ES2-94-03 

ES2-94-03 


OXAT  1 ,4-OXATHI  ANE 
PCB016  PCB1016 
PCB016  PCB1016 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 
PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 
PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 
PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 
PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 
PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 
PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 
PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 
PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 
PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 
PCB260  PCB1260 
PCB260  PCB  1260 
PCP  PENTACHLOROPHENOL 
PCP  PENTACHLOROPHENOL 
PHANT  PHENANTHRENE 
PHANT  PHENANTHRENE 
PHENO  PHENOL 
PHENO  PHENOL 

2.2- BIS(PARA-CHLOROPHENYL>-U-DICHLORO 

2.2- BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l ,  1  -DICHLORO 
2*2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1, 1  -DICHLORO 


PPDDD 

PPDDD 

PPDDE 

PPDDE 

PPDDT 

PPDDT 

PRTHN 

PRTHN 

PYR 

PYR 

SUPON 

SUPON 

TXPHE 

TXPHE 


2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1,1,1  -TR1CHLO 
2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-U4-TRICHLO 
PARATHION 
PARATHION 
PYRENE 
PYRENE 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLORO  PHENYL)  VINYL 
2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 
TOXAPHENE 
TOXAPHENE 

123TCB  1 ,23-TRICHLOROBENZENE 
124TCB  1 ,2,4-TRICHLOROBENZENE 
12DCLB  1 ,2-DICHLOROBENZENE 
12DPH  1 ,2-DIP  HENYLHYDRAZrNE 
13DCLB  1 3-DICHLOROBENZENE 
13DNB  U-DINITROBENZENE 
14DCLB  1 ,4-DICHLOROBENZENE 
236TCP  2.3,6-TRICHLOROPHENOL 
245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 
246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHEN OL 
24DCLP  2,4-DlCHLOROPHEN  OL 
24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 
24DNP  2,4-DINTTROPHENOL 
24DNT  2,4-DINTTROTOLUENE 
26DNA  2,6-DINTTROANILINE 


LT 

D  0.80000000  gg/g 

3ER-58 

27.00000  LT 

LT 

3.00000000  gg/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

LT 

D  3.00000000  gg/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ND 

DR  3.00000000  gg/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ND 

R  3.00000000  gg/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ND 

R  3.00000000  gg/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ND 

RD  3.00000000  gg/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ND 

R  3.00000000  gg/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ND 

RD  3.00000000  gg/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ND 

R  3.00000000  gg/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ND 

RD  3.00000000  gg/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ND 

R  3.00000000  gg/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ND 

RD  3.00000000  gg/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

LT 

8.00000000  gg/g 

3ER-58 

R 

13.00000  ND 

LT 

D  8.00000000  gg/g 

3ER-58 

R 

13.00000  ND 

LT 

8.00000000  gg/g 

3ER-58 

9.10000  LT 

LT 

D  8.00000000  gg/g 

3ER-58 

9.10000  LT 

LT 

0.30000000  gg/g 

3ER-58 

9.90000  LT 

LT 

D  0.30000000  gg/g 

3ER-58 

9.90000  LT 

LT 

0.50000000  gg/g 

3ER-58 

2.20000  LT 

LT 

D  0.50000000  gg/g 

3ER-58 

2.20000  LT 

LT 

0.60000000  gg/g 

3ER-58 

18.00000  LT 

LT 

D  0.60000000  gg/g 

3ER-58 

18.00000  LT 

LT 

0.70000000  gg^g 

3ER-58 

14.00000  LT 

LT 

D  0.70000000  gg/g 

3ER-58 

14.00000  LT 

LT 

1.00000000  gg/g 

3ER-58 

18.00000  LT 

LT 

D  1.00000000  gg/g 

3ER-58 

18.00000  LT 

LT 

20.00000000  gg/g 

3ER-58 

37.00000  LT 

LT 

D  20.00000000  gg/g 

3ER-58 

37.00000  LT 

LT 

0.80000000  gg/g 

3ER-58 

17.00000  LT 

LT 

D  0.80000000  gg/g 

3ER-58 

17.00000  LT 

LT 

9.00000000  gg/g 

3ER-58 

19.00000  LT 

LT 

D  9.00000000  gg/g 

3ER-58 

19.00000  LT 

LT 

100.0000000  gg/g 

3ER-58 

R 

17.00000  ND 

LT 

D  100.0000000  gg/g 

3ER-58 

R 

17.00000  ND 

LT 

0.60000000  gg/g 

3ER-58 

5.80000  LT 

LT 

4.00000000  gg/g 

3ER-58 

2.40000  LT 

LT 

0.80000000  gg/g 

3ER-58 

1.20000  LT 

LT 

10.00000000  gg/g 

3ER-58 

13.00000  LT 

LT 

0.80000000  gg/g 

3ER-58 

3.40000  LT 

ND 

R  10.00000000  gg/g 

3ER-58 

U 

0.72300 

LT 

0.70000000  gg/g 

3ER-58 

1.50000  LT 

LT 

10.00000000  gg/g 

3ER-58 

1.70000  LT 

LT 

10.00000000  gg/g 

3ER-58 

2.80000  LT 

LT 

1.00000000  gg/g 

3ER-58 

3.60000  LT 

LT 

1.00000000  gg/g 

3ER-58 

8.40000  LT 

LT 

60.00000000  gg/g 

3ER-58 

4.40000  LT 

LT 

90.00000000  gg/g 

3ER-58 

180.00000  LT 

LT 

30.00000000  gg/g 

3ER-58 

039700  LT 

LT 

10.00000000  gg/g 

3ER-58 

8.80000  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


RJaseBtak 

TVtrmg 

F1k 

Uait 

FWg  Data 

Meat 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Cmde 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES2-94-03 

PYR 

PYRENE 

LT 

2.00000000  ng/g 

3ER-58 

17.00000 

LT 

ES2-94-03 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

20.00000000  ng/g 

3ER-58 

19.00000 

LT 

ES2-94-03 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

200.0000000  jig/g 

3ER-58 

R 

17.00000 

ND 

ES2-94-04 

123TCB 

U3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  >ig/g 

3ER-58 

5.80000 

LT 

ES2-94-04 

124TCB 

U,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  jig/g 

3ER-58 

2.40000 

LT 

ES2-94-04 

12  DC  LB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  jig/g 

3ER-58 

1.20000 

LT 

ES2-94-04 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  jig/g 

3ER-58 

13.00000 

LT 

ES2-94-04 

13DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  ng/g 

3ER-58 

3.40000 

LT 

ES2-94-04 

13DNB 

U-DINTTROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  ng/g 

3ER-58 

U 

0.72300 

ES2-94-04 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  |ig/g 

3ER-58 

1.50000 

LT 

ES2-94-04 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  fig/g 

3ER-58 

1.70000 

LT 

ES2-94-04 

245TCP 

2A5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  ng/g 

3ER-58 

2.80000 

LT 

ES2-94-04 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  jig/g 

3ER-58 

3.60000 

LT 

ES2-94-04 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  ^ig/g 

3ER-58 

8.40000 

LT 

ES2-94-04 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  ng/g 

3ER-58 

4.40000 

LT 

ES2-94-04 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000  ng/g 

3ER-58 

180.00000 

LT 

ES2-94-04 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000  >ig/g 

3ER-58 

0.39700 

LT 

ES2-94-04 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000  ng/g 

3ER-58 

8.80000 

LT 

ES2-94-04 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000  fig/g 

3ER-58 

0.60000 

LT 

ES2-94-04 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  ng/g 

3ER-58 

2.80000 

LT 

ES2-94-04 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  pg/g 

3ER-58 

2.60000 

LT 

ES2-94-04 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000  fig/g 

3ER-58 

130000 

LT 

ES2-94-04 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  ng/g 

3ER-58 

3.60000 

LT 

ES2-94-04 

2NANTL 

2-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  ng/g 

3ER-58 

R 

31.00000 

ND 

ES2-94-04 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  >ig/g 

3ER-58 

8.20000 

LT 

ES2-94-04 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  ng/g 

3ER-58 

5.00000 

LT 

ES2-94-04 

35DNA 

3  3-DINTTRO  ANILINE 

LT 

1.60000000  ng/g 

3ER-58 

21.00000 

LT 

ES2-94-04 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000  fig/g 

3ER-58 

15.00000 

LT 

ES2-94-04 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000  jig/g 

3ER-58 

2.90000 

LT 

ES2-94-04 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  fig/g 

3ER-58 

R 

50.00000 

ND 

ES2-94-04 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  ng/g 

3ER-58 

22.00000 

LT 

ES2-94-04 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

R 

0.63000000  ng/g 

3ER-58 

R 

1.00000 

ND 

ES2-94-04 

4CL3C 

4-CHLORO-3-C  RESOL 

LT 

0.93000000  ^ig/g 

3ER-58 

8.50000 

LT 

ES2-94-04 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  ng/g 

3ER-58 

23.00000 

LT 

ES2-94-04 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  ng/g 

3ER-58 

2.80000 

LT 

ES2-94-04 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  ng/g 

3ER-58 

R 

31.00000 

ND 

ES2-94-04 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  ng/g 

3ER-58 

96.00000 

LT 

ES2-94-04 

ABHC 

ALPHA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  *ig/g 

3ER-58 

5.30000 

LT 

ES2-94-04 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  fig/g 

3ER-58 

23.00000 

LT 

ES2-94-04 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000  jig/g 

3ER-58 

13.00000 

LT 

ES2-94-04 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  jig/g 

3ER-58 

5.80000 

LT 

ES2-94-04 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  ng/g 

3ER-58 

5.10000 

LT 

ES2-94-04 

ANIL 

ANILINE 

ND 

R 

0.13000000  ng/g 

3ER-58 

R 

2.00000 

ND 

ES2-94-04 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  jig/g 

3ER-58 

5.20000 

LT 

ES2-94-04 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000  fig/g 

3ER-58 

5.90000 

LT 

ES2-94-04 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  ng/g 

3ER-58 

6.80000 

LT 

ES2-94-04 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  ng/g 

3ER-58 

5.00000 

LT 

ES2-94-04 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  yg/g 

3ER-58 

0.68000 

LT 

ES2-94-04 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  ng/g 

3ER-58 

7.70000 

LT 

ES2-94-04 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000  ng/g 

3ER-58 

9.80000 

LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rinse  Blank 

Mess 

Flac 

Unit 

Hag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Cade 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qua] 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES2-94-04 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  ng/g 

3ER-58 

9.70000 

LT 

ES2-94-04 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  jig/g 

3ER-58 

6.80000 

LT 

ES2-94-04 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  jig/g 

3ER-58 

3.70000 

LT 

ES2-94-04 

OXAT 

1 ,4-OXATHI  ANE 

LT 

0.07500000  ng/g 

3ER-58 

27.00000 

LT 

ES2-94-04 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000  Mg/g 

3ER-58 

R 

9.10000 

ND 

ES2-94-04 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0.32000000  ng/g 

3ER-58 

R 

9.10000 

ND 

ES2-94-04 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0.32000000  fig/g 

3ER-58 

R 

9.10000 

ND 

ES2-94-04 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  fig/g 

3ER-58 

R 

9.10000 

ND 

ES2-94-04 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0.32000000  |ig/g 

3ER-58 

R 

9.10000 

ND 

ES2-94-04 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  >ig/g 

3ER-58 

R 

9.10000 

ND 

ES2-94-04 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000  jig/g 

3ER-58 

R 

13.00000 

ND 

ES2-94-04 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  ng/g 

3ER-58 

9.10000 

LT 

ES2-94-04 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  ng/g 

3ER-58 

9.90000 

LT 

ES2-94-04 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000  jig/g 

3ER-58 

2.20000 

LT 

ES2-94-04 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLORO 

LT 

0.06400000  jig/g 

3ER-58 

18.00000 

LT 

ES2-94-04 

PPDDE 

2t2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U-DICHLORO 

LT 

0.06800000  ^g/g 

3ER-58 

14.00000 

LT 

ES2-94-04 

PPDDT 

2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1,1,1  -TRJCHLO 

LT 

0.10000000  fig/g 

3ER-58 

18.00000 

LT 

ES2-94-04 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000  ng/g 

3ER-58 

37.00000 

LT 

ES2-94-04 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000  ng/g 

3ER-58 

17.00000 

LT 

ES2-94-04 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

0.92000000  jig/g 

3ER-58 

19.00000 

LT 

ES2-94-04 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  ng/g 

3ER-58 

R 

17.00000 

ND 

ES2-94-05 

123TCB 

1,23-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  fig/g 

3ER-58 

5.80000 

LT 

ES2-94-05 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  fig/g 

3ER-58 

2.40000 

LT 

ES  2-94-0  5 

12DCLB 

1  ,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  jig/g 

3ER-58 

1.20000 

LT 

ES2-94-05 

12DPH 

1 ,2-DIPHENYLH  YDRAZINE 

LT 

0.52000000  >ig/g 

3ER-58 

13.00000 

LT 

ES2-94-05 

13DCLB 

1 3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  >ig/g 

3ER-58 

3.40000 

LT 

ES2-94-05 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  \i%lg 

3ER-58 

U 

0.72300 

ES2-94-05 

14DCLB 

1 ,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  ng/g 

3ER-58 

1.50000 

LT 

ES2-94-05 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  \iglg 

3ER-58 

1.70000 

LT 

ES2-94-05 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  jig/g 

3ER-58 

2.80000 

LT 

ES2-94-05 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  fig/g 

3ER-58 

3.60000 

LT 

ES2-94-05 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  ng/g 

3ER-58 

8.40000 

LT 

ES2-94-05 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  ng/g 

3ER-58 

4.40000 

LT 

ES2-94-05 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000  jig/g 

3ER-58 

180.00000 

LT 

ES2-94-05 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000  ng/g 

3ER-58 

0.39700 

LT 

ES2-94-05 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000  ng/g 

3ER-58 

8.80000 

LT 

ES2-94-05 

26DNT 

2.6-DnsriTROTOLirENE 

LT 

0.32000000  jig/g 

3ER-58 

0.60000 

LT 

ES2-94-05 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  ng/g 

3ER-58 

2.80000 

LT 

ES2-94-05 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  ng'g 

3ER-58 

2.60000 

LT 

ES2-94-05 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000  jigfe 

3ER-58 

130000 

LT 

ES2-94-05 

2MP 

2-METHYLPHEN  OL 

LT 

0.09800000  >ig/g 

3ER-58 

3.60000 

LT 

ES2-94-05 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  yg'g 

3ER-58 

R 

31.00000 

ND 

ES2-94-05 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  ng/g 

3ER-58 

8.20000 

LT 

ES2-94-05 

33DCBD 

3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  ng/g 

3ER-58 

5.00000 

LT 

ES2-94-05 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000  yg'g 

3ER-58 

21.00000 

LT 

ES2-94-05 

3NANEL 

3-NTTROANILINE 

LT 

3.00000000  jig/g 

3ER-58 

15.00000 

LT 

ES2-94-05 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000  \igfg 

3ER-58 

2.90000 

LT 

ES2-94-05 

46DN2C 

4.6-DINITRO-2-C  RESOL 

LT 

0.80000000  ng'g 

3ER-58 

R 

50.00000 

ND 

ES2-94-05 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  ng/g 

3ER-58 

22.00000 

LT 

ES2-94-05 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

R 

0.63000000  ng/g 

3ER-58 

R 

1.00000 

ND 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rinse  Blank 

Mem 

at 

VuH 

Flag  Date 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Quai 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMTVOLATILES 


ES2-94-05 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  fig/g 

3ER-58 

R 

6.00000  ND 

ES2-94-05 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  fig/g 

3ER-58 

50.00000  LT 

ES2-94-05 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  fig/g 

3ER-58 

R 

20.00000  ND 

ES2-94-05 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  fig/g 

3ER-58 

24.00000  LT 

ES2-94-05 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.06500000  fig/g 

3ER-58 

9.20000  LT 

ES2-94-05 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000  fig/g 

3ER-58 

8.70000  LT 

ES2-94-05 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  fig/ g 

3ER-58 

38.00000  LT 

ES2-94-05 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  fig/g 

3ER-58 

28.00000  LT 

ES2-94-05 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000  fig/ g 

3ER-58 

21.00000  LT 

ES2-94-05 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000  fig/g 

3ER-58 

7.80000  LT 

ES2-94-05 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  fig/g 

3ER-58 

2.40000  LT 

ES2-94-05 

KEP 

KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  fig/g 

3ER-58 

R 

20.00000  ND 

ES2-94-05 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  fig/g 

3ER-58 

7.20000  LT 

ES2-94-05 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  fig/g 

3ER-58 

11.00000  LT 

ES2-94-05 

MIREX 

LlA^,23,3A,4,5,5,5A.5B,6-DECACHLOROOCTA 

LT 

0.14000000  fig/g 

3ER-58 

24.00000  LT 

ES2-94-05 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000  fig/g 

3ER-58 

21.00000  LT 

ES2-94-05 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  fig/g 

3ER-58 

0.50000  LT 

ES2-94-05 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  fig/g 

3ER-58 

0.68200  LT 

ES2-94-05 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYL  AMINE 

LT 

0.46000000  fig/g 

3ER-58 

9.70000  LT 

ES2-94-05 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  fig/g 

3ER-58 

6.80000  LT 

ES2-94-05 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  fig/g 

3ER-58 

3.70000  LT 

ES2-94-05 

OXAT 

1 ,4-OXATHI  ANE 

LT 

0.07500000  fig/g 

3ER-58 

27.00000  LT 

ES2-94-05 

PCB016 

PCB1016 

LT 

0.32000000  fig/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-05 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0.32000000  fig/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-05 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0.32000000  fig/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-05 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  fig/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-05 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0.32000000  fig/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-05 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  fig/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-05 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000  fig/g 

3ER-58 

R 

13.00000  ND 

ES2-94-05 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  fig/g 

3ER-58 

9.10000  LT 

ES2-94-05 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  fig/g 

3ER-58 

9.90000  LT 

ES2-94-05 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000  fig/g 

3ER-58 

2.20000  LT 

ES2-94-05 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-U-DlCHLORO 

LT 

0.06400000  fig/g 

3ER-58 

18.00000  LT 

ES2-94-05 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-Ll  -DICHLORO 

LT 

0.06800000  fig/g 

3ER-58 

14.00000  LT 

ES2-94-05 

PPDDT 

2*2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-  hi  A  -TRIC  HLO 

LT 

0.10000000  fig/g 

3ER-58 

18.00000  LT 

ES2-94-05 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000  fig/g 

3ER-58 

37.00000  LT 

ES2-94-05 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000  fig/g 

3ER-58 

17.00000  LT 

ES2-94-05 

SUPON 

2-CHLORO-l-{2,4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

0.92000000  fig/g 

3ER-58 

19.00000  LT 

ES2-94-05 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  fig/g 

3ER-58 

R 

17.00000  ND 

ES2-94-06 

I23TCB 

1 ,2,3-TRICHLOROBENZ  ENE 

LT 

0.03200000  fig/g 

3ER-58 

5.80000  LT 

ES2-94-06 

124TCB 

U,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  fig/g 

3ER-58 

2.40000  LT 

ES2-94-06 

12DCLB 

1 ,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  fig/g 

3ER-58 

1.20000  LT 

ES2-94-06 

12DPH 

1 ,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  fig/g 

3ER-58 

13.00000  LT 

ES2-94-06 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  fig/g 

3ER-58 

3.40000  LT 

ES2-94-06 

13DNB 

L3-DINTTROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  fig/g 

3ER-58 

U 

0.72300 

ES2-94-06 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  fig/g 

3ER-58 

1.50000  LT 

ES2-94-06 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  fig/g 

3ER-58 

1.70000  LT 

ES2-94-06 

245TCP 

2.4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  fig/g 

3ER-58 

2.80000  LT 

ES2-94-06 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  fig/g 

3ER-58 

3.60000  LT 

ES2-94-06 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  fig/g 

3ER-58 

8.40000  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Chemical  Class:  SEMIV OLA  l  lLE  S _ 

ES2-94-06  24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ES2-94-06  24DNP  2,4-DINrrROPHENOL 

ES2-94-06  24DNT  2,4-DINlTROTOUFENE 

ES2-94-06  26DNA  2,6-DINTTROANILINE 

ES2-94-06  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

ES2-94-06  2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ES2-94-06  2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

ES2-94-06  2MNAP  2-METHYLN  APHTH ALENE 

ES2-94-06  2MP  2-METHYLPHENOL 

ES2-94-06  2NANIL  2-NITROANILUNE 

ES2-94-06  2NP  2-NITROPHENOL 

ES2-94-06  33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

ES2-94-06  35DNA  3,5-DINITROANILINE 

ES2-94-06  3NAN1L  3-NITROANILINE 

ES2-94-06  3 NT  3-NITROTOLUENE 

ES2-94-06  46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

ES2-94-06  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ES2-94-06  4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ES2-94-06  4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

ES2-94-06  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ES2-94-06  4MP  4-METHYLPHENOL 

ES2-94-06  4NANIL  4-NITROANtLINE 

ES2-94-06  4NP  4-NITROPHENOL 

ES2-94-06  ABHC  ALPHA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

ES2-94-06  AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ES2-94-06  ALDRN  ALDRIN 

ES2-94-06  ANAPN  ACENEPHTHENE 

ES2-94-06  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

ES2-94-06  ANIL  ANILINE 

ES2-94-06  ANTRC  ANTHRACENE 

ES2-94-06  ATZ  ATRAZINE 

ES2-94-06  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 
ES2-94-06  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 
ES2-94-06  B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 
ES2-94-06  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 
ES2-94-06  BAANT  BENZO  [A1  ANTHRACENE 
ES2-94-06  BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 
ES2-94-06  BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 
ES2-94-06  BBHC  BET  A-BENZENEHEXACHLORIDE 
ES2-94-06  BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 
ES2-94-06  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 
ES2-94-06  BENZID  BENZIDINE 
ES2-94-06  BENZO  BENZOIC  ACID 
ES2-94-06  BGHIPY  BENZO  [G.RI]  PERYLENE 
ES2-94-06  BKFAN  BENZO  (K]  FLUORANTHENE 
ES2-94-06  BZALC  BENZYL  ALCOHOL 
ES2-94-06  CHRY  CHRYSENE 
ES2-94-06  CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 
ES2-94-06  CL6CP  HEXACHLOROCY  CLOPENTADIENE 
ES2-94-06  CL6ET  HEXACHLOROETHANE 


LT  3.00000000  ng/g  3ER-58 

LT  4.70000000  (ig/g  3ER-58 

LT  1.40000000  ng/g  3ER-58 

LT  0.S7000000  Mg/g  3ER-58 

LT  0.32000000  fig/g  3ER-58 

LT  0.05500000  ng/g  3ER-58 

LT  0.24000000  ng/g  3ER-58 

LT  0.03200000  fig/g  3ER-58 

LT  0.09800000  ng/g  3ER-58 

ND  R  3.10000000  fig/g  3ER-58  R 

LT  1.10000000  tig/g  3ER-58 

LT  1.60000000  jig/g  3ER-58 

LT  1.60000000  (Jg'g  3ER-58 

LT  3.00000000  ng/g  3ER-58 

LT  0.34000000  ng/g  3ER-58 

LT  0.80000000  |ig'g  3ER-58  R 

LT  0.04100000  |ig/g  3ER-58 

ND  R  0.63000000  fig/g  3ER-58  R 

LT  0.93000000  jig/g  3ER-58 

LT  0.17000000  ng/g  3ER-58 

LT  0.24000000  |ig/g  3ER-58 

ND  R  3.10000000  ng/g  3ER-58  R 

LT  3.30000000  (ig/g  3ER-58 

LT  1.30000000  |ig/g  3ER-58 

LT  0.40000000  ng  g  3ER-58 

LT  1.30000000  (ig/g  3ER-58 

LT  0.04100000  (ig/g  3ER-58 

LT  0.03300000  ng/g  3ER-58 

ND  R  0.13000000  ng/g  3ER-58  R 

LT  0.71000000  ng/g  3ER-58 

LT  0.06500000  (ig/g  3ER-58 

LT  0.19000000  ng/g  3ER-58 

LT  0.44000000  ng/g  3ER-58 

LT  0.36000000  ng/g  3ER-58 

LT  0.48000000  (ig/g  3ER-58 

LT  0.04100000  ng/g  3ER-58 

LT  1.20000000  ng/g  3ER-58 

LT  0.31000000  fig/g  3ER-58 

LT  1.30000000  ng/g  3ER-58 

LT  1.80000000  (ig/g  3ER-58 

LT  2.40000000  (ig/g  3ER-58 

ND  R  0.13000000  ng/g  3ER-58  R 

ND  R  3.10000000  ng/g  3ER-58  R 

LT  0.18000000  (ig/g  3ER-58 

LT  0.13000000  ng/g  3ER-58 

LT  0.03200000  (ig/g  3ER-58 

LT  0.03200000  ng/g  3ER-58 

LT  0.08000000  ng/g  3ER-58 

LT  0.52000000  ng/g  3ER-58 

LT  1.80000000  ng/g  3ER-58 


4.40000  LT 
180.00000  LT 
0.39700  LT 

8.80000  LT 
0.60000  LT 

2.80000  LT 

2.60000  LT 

1.30000  LT 

3.60000  LT 
31.00000  ND 

8.20000  LT 
5.00000  LT 

21.00000  LT 
15.00000  LT 

2.90000  LT 
50.00000  ND 
22.00000  LT 

1.00000  ND 
8.50000  LT 
23.00000  LT 

2.80000  LT 
31.00000  ND 
96.00000  LT 

5.30000  LT 
23.00000  LT 
13.00000  LT 

5.80000  LT 

5.10000  LT 
2.00000  ND 

5.20000  LT 

5.90000  LT 

6.80000  LT 
5.00000  LT 
0.68000  LT 
7.70000  LT 

9.80000  LT 
14.00000  LT 
10.00000  LT 
17.00000  LT 
28.00000  LT 
42.00000  LT 

2.00000  ND 

3.10000  ND 
15.00000  LT 
10.00000  LT 

4.00000  LT 
7.40000  LT 
12.00000  LT 
54.00000  LT 
830000  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rinse  Blank 

Me m 

FW 

limit 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

C«4c 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qua! 

Value  Bool 

ChamcalClass:  SEMrVOLATTLES 


ES2-94-06 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000  \igjg 

3ER-58 

37.00000  LT 

ES2-94-06 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  ng/g 

3ER-58 

10.00000  LT 

ES2-94-06 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  tig/g 

3ER-58 

15.00000  LT 

ES2-94-06 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  fig/g 

3ER-58 

5.30000  LT 

ES2-94-06 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  ng/g 

3ER-58 

12.00000  LT 

ES2-94-06 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  fig/g 

3ER-58 

12.00000  LT 

ES2-94-06 

DBHC 

DELT  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  *ig/g 

3ER-58 

R 

3.00000  ND 

ES2-94-06 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000  jig'g 

3ER-58 

5.10000  LT 

ES2-94-06 

DCPD 

DIC  Y  CLOPENT  ADIENE 

LT 

0.57000000  jig/g 

3ER-58 

5.50000  LT 

ES2-94-06 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  jig/g 

3ER-58 

8.50000  LT 

ES2-94-06 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  ng/g 

3ER-58 

5.90000  LT 

ES2-94-06 

DITH 

DITH1ANE 

LT 

0.06500000  ng/g 

3ER-58 

3.30000  LT 

ES2-94-06 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  \igjg 

3ER-58 

26.00000  LT 

ES2-94-06 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  ng/g 

3ER-58 

2.20000  LT 

ES2-94-06 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  \ig!g 

3ER-58 

33.00000  LT 

ES2-94-06 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  *ig/g 

3ER-58 

1.50000  LT 

ES2-94-06 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  Hg/g 

3ER-58 

18.00000  LT 

ES2-94-06 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  \igjg 

3ER-58 

5.00000  LT 

ES2-94-06 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  \ig/g 

3ER-58 

R 

6.00000  ND 

ES2-94-06 

ESFSD4 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  \ig!g 

3ER-58 

50.00000  LT 

ES2-94-06 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  ng/g 

3ER-58 

R 

20.00000  ND 

ES2-94-06 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  \igjg 

3ER-58 

24.00000  LT 

ES2-94-06 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000  fig/g 

3ER-58 

9.20000  LT 

ES2-94-06 

HCBD 

HEXACHLOROBUT  ADIENE 

LT 

0.97000000  fig/g 

3ER-58 

8.70000  LT 

ES2-94-06 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  jig/g 

3ER-58 

38.00000  LT 

ES2-94-06 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  ng/g 

3ER-58 

28.00000  LT 

ES2-94-06 

ICDPYR 

INDENO[U,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000  pgfe 

3ER-58 

21.00000  LT 

ES2-94-06 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000  \igjg 

3ER-58 

7.80000  LT 

ES2-94-06 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  ng/g 

3ER-58 

2.40000  LT 

ES2-94-06 

KEP 

KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  ^g/g 

3ER-58 

R 

20.00000  ND 

ES2-94-06 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  fig/g 

3ER-58 

7.20000  LT 

ES2-94-06 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  ^g/g 

3ER-58 

11.00000  LT 

ES2-94-06 

MIREX 

l*lA,2,2,3,3A,4,5.5,5A,5B.6-DECACHLOROOCTA 

LT 

0.14000000  ng/g 

3ER-58 

24.00000  LT 

ES2-94-06 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000  \igfg 

3ER-58 

21.00000  LT 

ES2-94-06 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  pgfg 

3ER-58 

0.50000  LT 

ES2-94-06 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  ng'g 

3ER-58 

0.68200  LT 

ES2-94-06 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYL  AMINE 

LT 

0.46000000  \igfg 

3ER-58 

9.70000  LT 

ES2-94-06 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  ptg/g 

3ER-58 

6.80000  LT 

ES2-94-06 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  ng'g 

3ER-58 

3.70000  LT 

ES2-94-06 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000  ^g/g 

3ER-58 

27.00000  LT 

ES2-94-06 

PC  BO  16 

PCB1016 

LT 

0.32000000  ng/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-06 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0.32000000  Hg/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-06 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0.32000000  fig/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-06 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  ng/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-06 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0.32000000  \igjg 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-06 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  ng/g 

3ER-58 

R 

9.10000  ND 

ES2-94-06 

PCB260 

PCB1260 

LT 

0.79000000  ng/g 

3ER-58 

R 

13.00000  ND 

ES2-94-06 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  ng/g 

3ER-58 

9.10000  LT 

ES2-94-06 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  \ygjg 

3ER-58 

9.90000  LT 

ES2-94-06 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000  ng/g 

3ER-58 

2.20000  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Chemica)  Classy  SEMTV OLATILES _ 

ES2-94-06  PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLORO 
ES2-94-06  PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-U-DICHLORO 
ES2-94-06  PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,  1 , 1-TR1CHL0 
ES2-94-06  PRTHN  PARATHION 
ES2-94-06  PYR  PYRENE 

ES2-94-06  SUPON  2-CHLORO-l-<2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

ES2-94-06  TXPHE  TOXAPHENE 

ES3-94-01  123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

ES3-94-01  124TCB  1 ,2,4-TRICHLOROBENZENE 

ES3-94-01  12DCLB  1.2-DICHLOROBENZENE 

ES3-94-01  12DPH  1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

ES3-94-01  13DCLB  1 3-DICHLOROBENZENE 

ES3-94-01  13DNB  U-DINITROBENZENE 

ES3-94-01  14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

ES3-94-01  236TCP  2,3,6-TRlCHLOROPHENOL 

ES3-94-01  245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

ES3-94-01  246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

ES3-94-01  24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ES3-94-01  24DMP  2.4-DIMETHYLPHENOL 

ES3-94-01  24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

ES3-94-01  24DNT  2,4-DrNITROTOLUENE 

ES3-94-01  26DNA  2,6-DtNlTROANILINE 

ES3-94-01  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

ES3-94-01  2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ES3-94-01  2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

ES3-94-0 1  2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ES3-94-01  2MP  2-METHYLPHENOL 

ES3-94-01  2NANIL  2-NITROANILINE 

ES3-94-01  2NP  2-NITROPHENOL 

ES3-94-01  33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

ES3-94-01  35DNA  3,5-DINlTROANILINE 

ES3-94-01  3NANIL  3-NITROANILINE 

ES3-94-01  3NT  3-NTTROTOLUENE 

ES3-94-01  46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

ES3-94-0 1  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ES3-94-01  4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ES3-94-01  4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

ES3-94-01  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ES3-94-01  4MP  4-METHYLPHENOL 

ES3-94-01  4NANIL  4-NITROANILINE 

ES3-94-01  4NP  4-NITROPHENOL 

ES3-94-01  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ES3-94-01  AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ES3-94-01  ALDRN  ALDRIN 

ES3-94-01  ANAPN  ACENEPHTHENE 

ES3-94-01  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

ES3-94-01  ANIL  ANILINE 

ES3-94-01  ANTRC  ANTHRACENE 

ES3-94-01  ATZ  ATRAZINE 

£$3-94-01  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 


LT 

0.06400000  gg/g 

3ER-58 

18.00000  LT 

LT 

0.06800000  gg/g 

3ER-58 

14.00000  LT 

LT 

0.10000000  gg/g 

3ER-58 

18.00000  LT 

LT 

1.70000000  gg/g 

3ER-58 

37.00000  LT 

LT 

0.08300000  gg^g 

3ER-58 

17.00000  LT 

LT 

0.92000000  gg/g 

3ER-58 

19.00000  LT 

LT 

12.00000000  gg/g 

3ER-58 

R 

17.00000  ND 

LT 

0.03200000  gg/g 

3ER-57 

5.80000  LT 

LT 

0.22000000  gg/g 

3ER-57 

2.40000  LT 

LT 

0.04200000  gg/g 

3ER-57 

1.20000  LT 

LT 

0.52000000  gg/g 

3ER-57 

13.00000  LT 

LT 

0.04200000  gg/g 

3ER-57 

3.40000  LT 

ND 

R  0.63000000  gg/g 

3ER-57 

U 

0.53000 

LT 

0.03400000  gg/g 

3ER-57 

1.50000  LT 

LT 

0.62000000  gg/g 

3ER-57 

1.70000  LT 

LT 

0.49000000  gg/g 

3ER-57 

2.80000  LT 

LT 

0.06100000  fig/g 

3ER-57 

3.60000  LT 

LT 

0.06500000  fig/g 

3ER-57 

8.40000  LT 

LT 

3.00000000  fig/g 

3ER-57 

4.40000  LT 

LT 

4.70000000  gg/g 

3ER-57 

180.00000  LT 

LT 

1.40000000  gg/g 

3ER-57 

0.39700  LT 

LT 

0.57000000  gg/g 

3ER-57 

8.80000  LT 

LT 

0.32000000  fig/g 

3ER-57 

0.60000  LT 

LT 

0.05500000  gg/g 

3ER-57 

2.80000  LT 

LT 

0.24000000  gg/g 

3ER-57 

2.60000  LT 

LT 

0.03200000  fig/g 

3ER-57 

1.30000  LT 

LT 

0.09800000  gg/g 

3ER-57 

3.60000  LT 

ND 

R  3.10000000  fig/g 

3ER-57 

R 

31.00000  ND 

LT 

1.10000000  gg/g 

3ER-57 

8.20000  LT 

LT 

1.60000000  gg/g 

3ER-57 

5.00000  LT 

LT 

1.60000000  gg/g 

3ER-57 

21.00000  LT 

LT 

3.00000000  gg/g 

3ER-57 

15.00000  LT 

LT 

0.34000000  gg/g 

3ER-57 

2.90000  LT 

LT 

0.80000000  gg/g 

3ER-57 

R 

50.00000  ND 

LT 

0.04100000  gg/g 

3ER-57 

22.00000  LT 

ND 

R  0.63000000  gg/g 

3ER-57 

R 

1.00000  MD 

LT 

0.93000000  gg/g 

3ER-57 

8.50000  LT 

LT 

0.17000000  gg/g 

3ER-57 

23.00000  LT 

LT 

0.24000000  gg/g 

3ER-57 

2.80000  LT 

ND 

R  3.10000000  gg/g 

3ER-57 

R 

31.00000  NT) 

LT 

3.30000000  gg/g 

3ER-57 

96.00000  LT 

LT 

1.30000000  gg/g 

3ER-57 

5.30000  I  T 

LT 

0.40000000  gg/g 

3ER-57 

23.00000  LT 

LT 

1.30000000  gg/g 

3ER-57 

13.00000  LT 

LT 

0.04100000  gg/g 

3ER-57 

5.80000  LT 

LT 

0.03300000  gg/g 

3ER-57 

5.10000  LT 

ND 

R  0.13000000  gg/g 

3ER-57 

R 

2.00000  ND 

LT 

0.71000000  gg/g 

3ER-57 

5.20000  LT 

LT 

0.06500000  gg/g 

3ER-57 

5.90000  LT 

LT 

0.19000000  gg/g 

3ER-57 

6.80000  LT 

Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All Rinse  Blanks) 


Rime  Blank 

M CM 

n-c 

Unit 

Flag  Data  Men 

stem 

Test  Name 

Bool 

Cod* 

Value  Mens 

Blank  ID 

Code  Qua!  Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES3-94-01 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000 

pg'g 

3ER-57 

5.00000 

LT 

ES3-94-01 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000 

pg'g 

3ER-57 

0.68000 

LT 

ES3-94-01 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

p&'g 

3ER-57 

7.70000 

LT 

ES3-94-01 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

pg'g 

3ER-57 

9.80000 

LT 

ES3-94-01 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

pg'g 

3ER-57 

14.00000 

LT 

ES3-94-01 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

pg'g 

3ER-57 

10.00000 

LT 

ES3-94-0 1 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

p&'g 

3ER-57 

17.00000 

LT 

ES3-94-01 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

pg'g 

3ER-57 

28.00000 

LT 

ES3-94-0 1 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000 

p&'g 

3ER-57 

42.00000 

LT 

ES3-94-01 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

R 

0.13000000 

pg'g 

3ER-57 

R 

2.00000 

ND 

ES3-94-01 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

R 

3.10000000 

pg/g 

3ER-57 

R 

3.10000 

ND 

ES3-94-01 

BGHIPY  BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

pg'g 

3ER-57 

15.00000 

LT 

ES3-94-01 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000 

p&'g 

3ER-57 

10.00000 

LT 

ES3-94-01 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

pg'g 

3ER-57 

4.00000 

LT 

ES3-94-01 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

pg'g 

3ER-57 

7.40000 

LT 

ES3-94-01 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

pg'g 

3ER-57 

12.00000 

LT 

ES3-94-01 

CL6CP 

HEXACHLOROC  Y  CLOPENT  ADIENE 

LT 

0.52000000 

pg'g 

3ER-57 

54.00000 

LT 

ES3-94-01 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

pg'g 

3ER-57 

8.30000 

LT 

ES3-94-01 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000 

pg'g 

3ER-57 

37.00000 

LT 

ES3-94-01 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000 

pg'g 

3ER-57 

10.00000 

LT 

ES3-94-01 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000 

pg'g 

3ER-57 

15.00000 

LT 

ES3 -94-01 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000 

pg/g 

3ER-57 

5.30000 

LT 

ES3-94-01 

DBAHA 

DIBENZ  (AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

pg'g 

3ER-57 

12.00000 

LT 

ES3-94-01 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

pg'g 

3ER-57 

12.00000 

LT 

ES3-94-01 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000 

pg'g 

3ER-57 

R 

3.00000 

ND 

ES3-94-01 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000 

pg'g 

3ER-57 

5.10000 

LT 

ES3-94-01 

DCPD 

DICYCLOPENTAD  IENE 

LT 

0.57000000 

pg'g 

3ER-57 

5.50000 

LT 

ES3-94-01 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000 

pg'g 

3ER-57 

8.50000 

LT 

ES3-94-01 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

pg'g 

3ER-57 

5.90000 

LT 

ES3-94-01 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000 

pg'g 

3ER-57 

3.30000 

LT 

ES3-94-0 1 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

pg'g 

3ER-57 

26.00000 

LT 

ES3-94-01 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000 

pg'g 

3ER-57 

2.20000 

LT 

ES3-94-01 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

pg'g 

3ER-57 

33.00000 

LT 

ES3-94-01 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000 

pg'g 

3ER-57 

1.50000 

LT 

ES3-94-01 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

pg'g 

3ER-57 

18.00000 

LT 

ES3-94-0 1 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

pg'g 

3ER-57 

5.00000 

LT 

ES3-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000 

pg'g 

3ER-57 

R 

6.00000 

ND 

ES3-94-01 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

pg'g 

3ER-57 

50.00000 

LT 

ES3-94-0I 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000 

pg'g 

3ER-57 

R 

20.00000 

ND 

ES3-94-01 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000 

pg'g 

3ER-57 

24.00000 

LT 

ES3-94-01 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000 

pg'g 

3ER-57 

9.20000 

LT 

ES3-94-01 

HCBD 

HEXACHLOROBUT  ADIENE 

LT 

0.97000000 

pg'g 

3ER-57 

8.70000 

LT 

ES3-94-01 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000 

pg'g 

3ER-57 

38.00000 

LT 

ES3 -94-01 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000 

pg'g 

3ER-57 

28.00000 

LT 

ES3-94-01 

ICDPYR 

INDENO[1^3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000 

pg'g 

3ER-57 

21.00000 

LT 

ES3-94-01 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000 

pg'g 

3ER-57 

7.80000 

LT 

ES3-94-01 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000 

pg'g 

3ER-57 

2.40000 

LT 

ES3-94-01 

KEP 

KEPONE 

ND 

R 

1.30000000 

pg'g 

3ER-57 

R 

20.00000 

ND 

ES3-94-01 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000 

pg'g 

3ER-57 

7.20000 

LT 

ES3-94-01 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000 

pg'g 

3ER-57 

11.00000 

LT 
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Test  Name 


Rinse  Bbak 

Me«  Flag  UuK  Flag  Data  M«*» 

Bool  Cede  Value  Mess  Blank  ID  Code  Qnal  Vslne  Bool 


Chemical  Classy  SEMIVOLATILES _ 

ES3-94-01  MIREX  1,1  A2,2,3,3A4,5,5.5A,5B,6-DECACHLOROOCTA  LT  0.14000000  gg/g 

ES3-94-01  MLTHN  MALATHION  LT  0.18000000  gg/g 

ES3-94-01  NAP  '  NAPHTHALENE  LT  0.74000000  gg/g 

ES3-94-01  NB  NITROBENZENE  LT  1.80000000  gg/g 

ES3-94-01  NNDME  N-N1TROSODIMETHYLAMINE  LT  0.46000000  gg/g 

ES3-94-01  NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE  LT  1.10000000  gg/g 

ES3-94-01  NNDPA  N-N1TROSO  DIPHENYLAMINE  LT  0.29000000  gg/g 

ES3-94-01  OXAT  1,4-OXATHIANE  LT  0.07500000  gg/g 

ES3-94-01  PC B0 16  PCB 1016  LT  0.32000000  \igjg 

ES3-94-01  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221  ND  R  0.32000000  gg/g 

ES3-94-01  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232  ND  R  0.32000000  gg/g 

ES3-94-01  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242  ND  R  0.32000000  gg/g 

ES3-94-01  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248  ND  R  0.32000000  gg/g 

ES3-94-01  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254  ND  R  0.32000000  gg/g 

ES3-94-01  PCB260  PCB  1260  LT  0.79000000  (ig/g 

ES3-94-01  PCP  PENTACHLOROPHENOL  LT  0.76000000  (ig/g 

ES3-94-01  PHANT  PHENANTHRENE  LT  0.03200000  (ig/g 

ES3-94-01  PHENO  PHENOL  LT  0.05200000  |ig/g 

ES3-94-01  PPDDD  2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-DICHLORO  LT  0.06400000  (ig/g 

ES3-94-01  PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLORO  PHENYL)- 1 , 1 -D1CHLORO  LT  0.06800000  (ig/g 

ES3-94-01  PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHU>ROPHENYL)-l,l,l-TRICHLO  LT  0.10000000  (ig/g 

ES3-94-01  PRTHN  PARATHION  LT  1.70000000  (ig/g 

ES3-94-01  PYR  PYRENE  LT  0.08300000  (ig/g 

ES3-94-01  SUPON  2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL  LT  0.92000000  gg/g 

ES3-94-01  TXPHE  TOXAPHENE  LT  12.00000000  gg/g 


ES3-94-01 

ES3-94-01 

ES3-94-01 

ES3-94-01 

ES3-94-01 

ES3-94-01 


3ER-57 

3ER-57 

3ER-57 

3ER-57 

3ER-57 

3ER-57 

3ER-57 

3ER-57 

3ER-57 

3ER-57 

3ER-57 

3ER-57 

3ER-57 

3ER-57 

3ER-57 

3ER-57 

3ER-57 

3ER-57 

3ER-57 

3ER-57 

3ER-57 

3ER-S7 

3ER-57 

3ER-57 

3ER-57 


24.00000  LT 
21.00000  LT 
0.50000  LT 
0.68200  LT 

9.70000  LT 
6.80000  LT 

3.70000  LT 
27.00000  LT 

9.10000  ND 
9.10000  ND 
9.10000  ND 
9.10000  ND 
9.10000  ND 
9.10000  ND 
13.00000  ND 
9.10000  LT 
9.90000  LT 
2.20000  LT 
18.00000  LT 
14.00000  LT 
18.00000  LT 
37.00000  LT 
17.00000  LT 
19.00000  LT 
17.00000  ND 


ES3-94-02  123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 
ES3-94-02  123TCB  1 ,2,3-TRICHLOROBENZENE 
ES3-94-02  124TCB  1.2.4-TRICHLOROBENZENE 
ES3-94-02  124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 
ES3-94-02  12DCLB  U-DICHLOROBENZENE 
ES3-94-02  12DCLB  U-DICHLOROBENZENE 
ES3-94-02  12DPH  U-DIPHENYLHYDRAZINE 
ES3-94-02  12DPH  U-DIPHENYLHYDRAZINE 
ES3-94-02  13DCLB  U-DICHLOROBENZENE 
ES3-94-02  I3DCLB  U-DICHLOROBENZENE 
ES3-94-02  13DNB  1,3-DINITROBENZENE 
ES3-94-02  13DNB  1 ,3-DINITROBENZENE 
ES3-94-02  14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 
ES3-94-02  14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 
ES3-94-02  236TCP  2.3,6-TRICHLOROPHENOL 
ES3-94-02  236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 
ES3-94-02  245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 
ES3-94-02  245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 
ES3-94-02  246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 
ES3-94-02  246TCP  2,4.6-TRICHLOROPHENOL 
ES3-94-02  24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 
ES3-94-02  24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 
ES3-94-02  24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 
ES3-94-02  24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 
ES3-94-02  24DNP  2,4-DINITROPHENOL 


LT 

0.03200000  gg/g 

3ER-57 

5.80000  LT 

LT 

D  0.03200000  gg/g 

3ER-57 

5.80000  LT 

LT 

0.22000000  gg/g 

3ER-57 

2.40000  LT 

LT 

D  0.22000000  gg/g 

3ER-57 

2.40000  LT 

LT 

0.04200000  gg/g 

3ER-57 

1.20000  LT 

LT 

D  0.04200000  gg/g 

3ER-57 

1.20000  LT 

LT 

0.52000000  gg/g 

3ER-57 

13.00000  LT 

LT 

D  0.52000000  gg/g 

3ER-57 

13.00000  LT 

LT 

0.04200000  gg/g 

3ER-57 

3.40000  LT 

LT 

D  0.04200000  gg/g 

3ER-57 

3.40000  LT 

ND 

DR  0.63000000  gg/g 

3ER-57 

U 

0.53000 

ND 

R  0.63000000  gg/g 

3ER-57 

U 

0.53000 

LT 

0.03400000  gg/g 

3ER-57 

1.50000  LT 

LT 

I)  0.03400000  gg/g 

3ER-57 

1.50000  LT 

LT 

0.62000000  gg/g 

3ER-57 

1.70000  LT 

LT 

D  0.62000000  gg/g 

3ER-57 

1.70000  LT 

LT 

0.49000000  gg/g 

3ER-57 

2.80000  LT 

LT 

D  0.49000000  gg/g 

3ER-57 

2.80000  LT 

LT 

0.06100000  gg/g 

3ER-57 

3.60000  LT 

LT 

D  0.06100000  gg/g 

3ER-57 

3.60000  LT 

LT 

0.06500000  gg/g 

3ER-57 

8.40000  LT 

LT 

D  0.06500000  gg/g 

3ER-57 

8.40000  LT 

LT 

3.00000000  gg/g 

3ER-57 

4.40000  LT 

LT 

D  3.00000000  gg/g 

3ER-57 

4.40000  LT 

LT 

4.70000000  gg/g 

3ER-57 

180.00000  LT 
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(All  Rinse  Blanks) 


Rinse  Blank 

Meat 

Unit 

Flag  Data 

Mens 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Cade 

Value  Mens 

Blank  LD 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES3-94-02 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

D  0.09700000  ng/g 

3ER-57 

10.00000  LT 

ES3-94-02 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  ng'g 

3ER-57 

15.00000  LT 

ES3-94-02 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

D  0.32000000  jig/g 

3ER-57 

15.00000  LT 

ES3-94-02 

CPMS02 4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  jig/g 

3ER-57 

5.30000  LT 

ES3-94-02 

CPMS02 4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

D  0.06600000  ng/g 

3ER-57 

5.30000  LT 

ES3-94-02 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  ng/g 

3ER-57 

12.00000  LT 

ES3-94-02 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

D  0.31000000  ng/g 

3ER-57 

12.00000  LT 

ES3-94-02 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  fig/g 

3ER-57 

12.00000  LT 

ES3-94-02 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

D  0.07100000  fig/g 

3ER-57 

12.00000  LT 

ES3-94-02 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  \ig/g 

3ER-57 

R 

3.00000  ND 

ES3-94-02 

DBHC 

DELTA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

D  0.21000000  ng/g 

3ER-57 

R 

3.00000  ND 

ES3-94-02 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000  ng/g 

3ER-57 

5.10000  LT 

ES3-94-02 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

D  0.38000000  ng/g 

3ER-57 

5.10000  LT 

ES3-94-02 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000  fig/g 

3ER-57 

5.50000  LT 

ES3 -94-02 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

D  0.57000000  ng/g 

3ER-57 

5.50000  LT 

ES3-94-02 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  ng/g 

3ER-57 

8.50000  LT 

ES3-94-02 

DDVP 

VAPONA 

LT 

D  0.06800000  ^g/g 

3ER-57 

8.50000  LT 

ES3-94-02 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  ng/g 

3ER-57 

5.90000  LT 

ES3-94-02 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

D  0.24000000  ng/g 

3ER-57 

5.90000  LT 

ES3-94-02 

DITH 

DITH1ANE 

LT 

0.06500000  ng/g 

3ER-57 

3.30000  LT 

ES3-94-02 

DITH 

DITH1ANE 

LT 

D  0.06500000  fig/g 

3ER-57 

3.30000  LT 

ES3 -94-02 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  jig/g 

3ER-57 

26.00000  LT 

ES3-94-02 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

D  0.07900000  fig/g 

3ER-57 

26.00000  LT 

ES3-94-02 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  jigfg 

3ER-57 

2.20000  LT 

ES3-94-02 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

D  0.06300000  jig/g 

3ER-57 

2.20000  LT 

ES3-94-02 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  ng/g 

3ER-57 

33.00000  LT 

ES3-94-02 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

D  1.30000000  \l%J% 

3ER-57 

33.00000  LT 

ES3-94-02 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  jig/g 

3ER-57 

1.50000  LT 

ES3-94-02 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

D  0.23000000  ng/g 

3ER-57 

1.50000  LT 

ES3-94-02 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  ng/g 

3ER-57 

18.00000  LT 

ES3-94-02 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

D  1.30000000  >ig'g 

3ER-57 

18.00000  LT 

ES3-94-02 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  ng/g 

3ER-57 

5.00000  LT 

ES3-94-02 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

D  1.80000000  jig/g 

3ER-57 

5.00000  LT 

ES3-94-02 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

DR  0.28000000  fig/g 

3ER-57 

R 

6.00000  ND 

ES3-94-02 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

R  0.28000000  ng/g 

3ER-57 

R 

6.00000  ND 

ES3-94-02 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SIFLFATE 

LT 

L20000000  Hg/g 

3ER-57 

50.00000  LT 

ES3-94-02 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

D  1.20000000  ng/g 

3ER-57 

50.00000  LT 

ES3-94-02 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

R  1.30000000  ng/g 

3ER-57 

R 

20.00000  ND 

ES3-94-02 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

DR  1.30000000  ng/g 

3ER-57 

R 

20.00000  ND 

ES3-94-02 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  fig/g 

3ER-57 

24.00000  LT 

ES3-94-02 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

D  0.03200000  jig/g 

3ER-57 

24.00000  LT 

ES3-94-02 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000  ^g/g 

3ER-57 

9.20000  LT 

ES3-94-02 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

D  0.06500000  >ig/g 

3ER-57 

9.20000  LT 

ES3-94-02 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000  ^g/g 

3ER-57 

8.70000  LT 

ES3-94-02 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

D  0.97000000  ng/g 

3ER-57 

8.70000  LT 

ES3-94-02 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  jig'g 

3ER-57 

38.00000  LT 

ES3-94-02 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

D  0.24000000  ^ig/g 

3ER-57 

38.00000  LT 

ES3-94-02 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  ng/g 

3ER-57 

28.00000  LT 

ES3-94-02 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

D  0.48000000  ng/g 

3ER-57 

28.00000  LT 

ES3-94-02 

ICDPVR 

INDENO  [1,2,3-C,D|  PYRENE 

LT 

2.40000000  ng/g 

3ER-57 

21.00000  LT 

Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Site  ID 

Mew 

Test  Name  Bool 

Flag  Unit 

Cote  Value  Meas 

Blank  ED 

Rinse  Blank 

Flag  Data  Mens 

Code  Qua!  Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ES3-94-02 

ICDPYR  INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

D 

2.40000000  gg/g 

3ER-57 

21.00000  LT 

ES3-94-02 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000  gg/g 

3ER-57 

7.80000  LT 

ES3-94-02 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

D 

0.48000000  gg/g 

3ER-57 

7.80000  LT 

ES3-94-02 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  gg/g 

3ER-57 

2.40000  LT 

ES3-94-02 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

D 

0.39000000  *ig/g 

3ER-57 

2.40000  LT 

ES3-94-02 

KEP 

KEPONE 

ND 

R 

UOOOOOOO  gg/g 

3ER-57 

R 

20.00000  ND 

ES3-94-02 

KEP 

KEPONE 

ND 

DR 

1.30000000  gg/g 

3ER-57 

R 

20.00000  ND 

ES3-94-02 

UN 

UNDANE 

LT 

0.10000000  gg/g 

3ER-57 

7.20000  LT 

ES3-94-02 

UN 

UNDANE 

LT 

D 

0.10000000  gg/g 

3ER-57 

7.20000  LT 

ES3-94-02 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  gg/g 

3ER-57 

11.00000  LT 

ES3-94-02 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

D 

0.26000000  *ig/g 

3ER-57 

11.00000  LT 

ES3-94-02 

MIREX 

UA,2,2,3.3A,4,5,5.5A,5B,6-DECACHLOROOCTA 

LT 

0.14000000  ng/g 

3ER-57 

24.00000  LT 

ES3-94-02 

MIREX 

1,1A2,2,3,3A,4,5,5,5A,5B.6-DECACHLOROOCTA 

LT 

D 

0.14000000  gg/g 

3ER-57 

24.00000  LT 

ES3-94-02 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000  fig/g 

3ER-57 

21.00000  LT 

ES3-94-02 

MLTHN  MALATHION 

LT 

D 

0.18000000  gg/g 

3ER-57 

21.00000  LT 

ES3 -94-02 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  *tg/g 

3ER-57 

0.50000  LT 

ES3-94-02 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

D 

0.74000000  (Ag/g 

3ER-57 

0.50000  LT 

ES3 -94-02 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  ng/g 

3ER-57 

0.68200  LT 

ES3-94-02 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

D 

1.80000000  ng/g 

3ER-57 

0.68200  LT 

ES  3 -94-02 

NNDME  N-N1TROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  *ig/g 

3ER-57 

9.70000  LT 

ES3-94-02 

NNDME  N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

D 

0.46000000  yg/g 

3ER-57 

9.70000  LT 

ES3-94-02 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

l.iooooooo  uste 

3ER-57 

6.80000  LT 

ES3-94-02 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

D 

1.10000000  gg/g 

3ER-57 

6.8OO0O  LT 

ES3-94-02 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  gg/g 

3ER-57 

3.70000  LT 

ES3-94-02 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

D 

0.29000000  jtg/g 

3ER-57 

3.70000  LT 

ES3-94-02 

OXAT 

1,4-OXATHlANE 

LT 

0.07500000  ng/g 

3ER-57 

27.00000  LT 

ES3-94-02 

OXAT 

1 ,4-OXATHIANE 

LT 

D 

0.07500000  *ig/g 

3ER-57 

27.00000  LT 

ES3-94-02 

PCB016 

PCB1016 

LT 

0.32000000  jigfe 

3ER-57 

R 

9.10000  ND 

ES3-94-02 

PCB016 

PCB1016 

LT 

D 

0.32000000  fig/g 

3ER-57 

R 

9.10000  ND 

ES3-94-02 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

DR 

0.32000000  >ig/g 

3ER-57 

R 

9.10000  ND 

ES3-94-02 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0.32000000  ng/g 

3ER-57 

R 

9.10000  ND 

ES3-94-02 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

DR 

0.32000000  ng/g 

3ER-57 

R 

9.10000  ND 

ES3-94-02 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0.32000000  Hg/g 

3ER-57 

R 

9.10000  ND 

ES3-94-02 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

DR 

0.32000000  *ig/g 

3ER-57 

R 

9.10000  ND 

ES3-94-02 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  jig/g 

3ER-57 

R 

9.10000  ND 

ES3-94-02 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

DR 

0.32000000  fig/g 

3ER-57 

R 

9.10000  ND 

ES3-94-02 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0.32000000  jig/g 

3ER-57 

R 

9.10000  ND 

ES3-94-02 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

DR 

0.32000000  jig/g 

3ER-57 

R 

9.10000  ND 

ES3-94-02 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  *ig !g 

3ER-57 

R 

9.10000  ND 

ES3-94-02 

PCB260 

PCB1260 

LT 

0.79000000  ng/g 

3ER-57 

R 

13.00000  ND 

ES3-94-02 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

D 

0.79000000  ng/g 

3ER-57 

R 

13.00000  ND 

ES3-94-02 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  \igfg 

3ER-57 

9.10000  LT 

ES3-94-02 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.76000000  ng/g 

3ER-57 

9.10000  LT 

ES3-94-02 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  ng/g 

3ER-57 

9.90000  LT 

ES3-94-02 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

I) 

0.03200000  |xg/g 

3ER-57 

9.90000  LT 

ES3-94-02 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000  ng/g 

3ER-57 

2.20000  LT 

ES3-94-02 

PHENO 

PHENOL 

LT 

D 

0.05200000  ^g/g 

3ER-57 

2.20000  LT 

ES3-94-02 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l ,  l-DICHLORO 

LT 

0.06400000  ng/g 

3ER-57 

18.00000  LT 

ES3-94-02 

PPDDD 

2,2-BlS(P  ARA-CHLOROPHEN  YL>  1 , 1  -DICHLORO 

LT 

D 

0.06400000  ng/g 

3ER-57 

18.00000  LT 

ES3-94-02 

PPDDE 

2,2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLORO 

LT 

0.06800000  jig/g 

3ER-57 

14.00000  LT 
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Rinse  Blank 

Meas 

Hac 

Uatt 

Flag  Data 

Meat 

Site  ID 

Test  Name 

Boat 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES3-94-02 

PPDDE 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>- 1 , 1  -DICHLORO 

LT 

D 

0.06800000  yg/g 

3ER-57 

14.00000 

LT 

ES3-94-02 

PPDDT 

2,2-BIS{P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1,1,1  -TRIC  HLO 

LT 

0.10000000  yg/g 

3ER-57 

18.00000 

LT 

ES3-94-02 

PPDDT 

2,2-BIS{P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1,1, 1  -TRIC  HLO 

LT 

D 

0.10000000  yg/g 

3ER-57 

18.00000 

LT 

ES3-94-02 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000  yg/g 

3ER-57 

37.00000 

LT 

ES3-94-02 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

D 

1.70000000  yg/g 

3ER-57 

37.00000 

LT 

ES3-94-02 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000  yg/g 

3ER-57 

17.00000 

LT 

ES3-94-02 

PYR 

PYRENE 

LT 

D 

0.08300000  yg/g 

3ER-57 

17.00000 

LT 

ES3-94-02 

SUPON 

2-CHLORO-l-{2,4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

0.92000000  yg/g 

3ER-57 

19.00000 

LT 

ES3-94-02 

SUPON 

2-CHLORO-l<2ADICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

D 

0.92000000  yg/g 

3ER-57 

19.00000 

LT 

ES3-94-02 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  yg/g 

3ER-57 

R 

17.00000 

ND 

ES3-94-02 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

D  12.00000000  yg/g 

3ER-57 

R 

17.00000 

ND 

ES4-94-01 

123TCB 

1 ,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  yg/g 

3ER-57 

5.80000 

LT 

ES4-94-01 

123TCB 

1,2,3-TRJCHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.03200000  yg/g 

3ER-57 

5.80000 

LT 

ES4-94-01 

124TCB 

1,2,4-TRJCHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  yg/g 

3ER-57 

2.40000 

LT 

ES4-94-01 

124TCB 

1 ,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.22000000  yg/g 

3ER-57 

2.40000 

LT 

ES4-94-01 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  yg/g 

3ER-57 

1.20000 

LT 

ES4-94-01 

12DCLB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.04200000  yg/g 

3ER-57 

1.20000 

LT 

ES4-94-01 

12DPH 

U-DIPHINYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  yg/g 

3ER-57 

13.00000 

LT 

ES4-94-01 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

D 

0.52000000  yg/g 

3ER-57 

13.00000 

LT 

ES4-94-0I 

13DCLB 

1 3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  yg/g 

3ER-57 

3.40000 

LT 

ES4-94-01 

13DCLB 

13-DICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.04200000  yg/g 

3ER-57 

3.40000 

LT 

ES4-94-01 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

ND 

DR  0.63000000  yg/g 

3ER-57 

V 

0.53000 

ES4-94-01 

13DNB 

13-DINITROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  yg/g 

3ER-57 

V 

0.53000 

ES4-94-01 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  yg/g 

3ER-57 

1.50000 

LT 

ES4-94-01 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.03400000  yg/g 

3ER-57 

1.50000 

LT 

ES4-94-01 

236TCP 

2,3,6-TRJCHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  fig/g 

3ER-57 

1.70000 

LT 

ES4-94-01 

236TCP 

2,3,6-TRJCHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.62000000  yg/g 

3ER-57 

1.70000 

LT 

ES4-94-01 

245TCP 

2,4,5 -TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  yg/g 

3ER-57 

2.80000 

LT 

ES4-94-01 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.49000000  yg/g 

3ER-57 

2.80000 

LT 

ES4-94-01 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHEN  OL 

LT 

0.06100000  yg/g 

3ER-57 

3.60000 

LT 

ES4-94-01 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHEN  OL 

LT 

D 

0.06100000  yg/g 

3ER-57 

3.60000 

LT 

ES4-94-01 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  yg/g 

3ER-57 

8.40000 

LT 

ES4-94-01 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.06500000  yg/g 

3ER-57 

8.40000 

LT 

ES4-94-01 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  yg/g 

3ER-57 

4.40000 

LT 

ES4-94-01 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

D 

3.00000000  yg/g 

3ER-57 

4.40000 

LT 

ES4-94-01 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4. 70000000  yg/g 

3ER-57 

180.00000 

LT 

ES4-94-01 

24DNP 

2,4-DINTTROPHENOL 

LT 

D 

4.70000000  yg/g 

3ER-57 

180.00000 

LT 

ES4-94-01 

24DNT 

2,4-DINTTROTOLUENE 

LT 

1.40000000  yg/g 

3ER-57 

0.39700 

LT 

ES4-94-01 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

I) 

1.40000000  yg/g 

3ER-57 

0.39700 

LT 

ES4-94-01 

26DNA 

2,6-DIN  ITROANILINE 

LT 

0.57000000  yg/g 

3ER-57 

8.80000 

LT 

ES4-94-01 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

D 

0.57000000  yg/g 

3ER-57 

8.80000 

LT 

ES4-94-01 

26DNT 

2,6-DINITROTOLirENE 

LT 

0.32000000  yg/g 

3ER-57 

0.60000 

LT 

ES4-94-01 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

D 

0.32000000  yg/g 

3ER-57 

0.60000 

LT 

ES4-94-01 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  yg/g 

3ER-57 

2.80000 

LT 

ES4-94-01 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.05500000  yg/g 

3ER-57 

2.80000 

LT 

ES4-94-01 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  yg/g 

3ER-57 

2.60000 

LT 

ES4-94-01 

2CNAP 

2-CHLORON  APHTH  ALENE 

LT 

I) 

0.24000000  yg/g 

3ER-57 

2.60000 

LT 

ES4-94-01 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000  yg/g 

3ER-57 

1.30000 

LT 

ES4-94-01 

2MNAP 

2-METHYLN  APHTH  ALENE 

LT 

I) 

0.03200000  yg/g 

3ER-57 

1.30000 

LT 

ES4-94-01 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  yg/g 

3ER-57 

3.60000 

LT 

620 


Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Site  ID 

Test  Name 

Mess 

Bool 

Flag  Unit 

Co*e  Value  Meas 

Blank  ID 

RtaseBbak 
Flag  Data 

Code  Qua! 

Meas 
Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMTV OLATTLE S 

ES4-94-01 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

D 

0.09800000  ng/g 

3ER-57 

3.60000  LT 

ES4-94-01 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  ng/g 

3ER-57 

R 

31.00000  ND 

ES4-94-01 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

DR  3.10000000  |ig/g 

3ER-57 

R 

31.00000  ND 

ES4-94-01 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  ng/g 

3ER-57 

8.20000  LT 

ES4-94-01 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

D 

1.10000000  ng/g 

3ER-57 

8.20000  LT 

ES4-94-01 

33DCBD  33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  (Ig/g 

3ER-57 

5.00000  LT 

ES4-94-01 

33DCBD  33-CICHLOROBENZLDINE 

LT 

D 

1.60000000  ng/g 

3ER-57 

5.00000  LT 

ES4-94-01 

35DNA  3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000  ng/g 

3ER-57 

21.00000  LT 

ES4-94-01 

35DNA  3,5-DINITROANILINE 

LT 

D 

1.60000000  ng/g 

3ER-57 

21.00000  LT 

ES4-94-01 

3NANIL  3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000  ng/g 

3ER-57 

15.00000  LT 

ES4-94-01 

3NANIL  3-NITROANILINE 

LT 

D 

3.00000000  ng/g 

3ER-57 

15.00000  LT 

ES4-94-01 

3NT  3-NITROTOLIIENE 

LT 

0.34000000  ^g/g 

3ER-57 

2.90000  LT 

ES4-94-01 

3NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

D 

0.34000000  jig/g 

3ER-57 

2.90000  LT 

ES4-94-01 

46DN2C  4.6-DIN1TRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  ng/g 

3ER-57 

R 

50.00000  ND 

ES4-94-01 

46DN2C  4.6-DINTTRO-2-C  RESOL 

LT 

D 

0.80000000  (ig/g 

3ER-57 

R 

50.00000  ND 

ES4-94-01 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  ng/g 

3ER-57 

22.00000  LT 

ES4-94-01 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

D 

0.04100000  (tg/g 

3ER-57 

22.00000  LT 

ES4-94-01 

4CANIL  4-CHLOROANELINE 

ND 

R 

0.63000000  jig/g 

3ER-57 

R 

1.00000  ND 

ES4-94-01 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

DR 

0.63000000  jxg/g 

3ER-57 

R 

1.00000  ND 

ES4-94-01 

4CL3C  4-CHLORO-3-C  RESOL 

LT 

0.93000000  *ig/g 

3ER-57 

8.50000  LT 

ES4-94-01 

4CE3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

D 

0.93000000  \igjg 

3ER-57 

8.50000  LT 

ES4-94-01 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  )ig/g 

3ER-57 

23.00000  LT 

ES4-94-01 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

D 

0.17000000  ng/g 

3ER-57 

23.00000  LT 

ES4-94-01 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  |ig/g 

3ER-57 

2.80000  LT 

ES4-94-01 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

D 

0.24000000  jxg/g 

3ER-57 

2.80000  LT 

ES4-94-01 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  ^g/g 

3ER-57 

R 

31.00000  ND 

ES4-94-01 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

DR 

3.10000000  ng/g 

3ER-57 

R 

31.00000  ND 

ES4-94-01 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  jig/g 

3ER-57 

96.00000  LT 

ES4-94-01 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

D 

3.30000000  |ig/g 

3ER-57 

96.00000  LT 

ES4-94-01 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  ng/g 

3ER-57 

5.30000  LT 

ES4-94-01 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

1.30000000  ng/g 

3ER-57 

5.30000  LT 

ES4-94-01 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  ng/g 

3ER-57 

23.00000  LT 

ES4-94-01 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

D 

0.40000000  ng/g 

3ER-57 

23.00000  LT 

ES4-94-01 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000000  (ig/g 

3ER-57 

13.00000  LT 

ES4-94-01 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

D 

1.30000000  ng/g 

3ER-57 

13.00000  LT 

ES4-94-01 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  ug'g 

3ER-57 

5.80000  LT 

ES4-94-01 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

D 

0.04100000  ng/g 

3ER-57 

5.80000  LT 

ES4-94-01 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  ng/g 

3ER-57 

5.10000  LT 

ES4-94-01 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

D 

0.03300000  |ig/g 

3ER-57 

5.10000  LT 

ES4-94-01 

ANIL  ANILINE 

ND 

R 

o.i30ooooo  ng/g 

3ER-57 

R 

2.00000  ND 

ES4-94-01 

ANIL  ANILINE 

ND 

DR 

.  0.13000000  ng/g 

3ER-57 

R 

2.00000  ND 

ES4-94-01 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  ng/g 

3ER-57 

5.20000  LT 

ES4-94-01 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

D 

0.71000000  ng/g 

,  3ER-57 

5.20000  LT 

ES4-94-01 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.06500000  ng/g 

;  3ER-57 

5.90000  LT 

ES4-94-01 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

D 

0.06500000  ng/g  3ER-57 

5.90000  LT 

ES4-94-01  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 
ES4-94-01  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 
ES4-94-01  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 
ES4-94-01  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 
ES4-94-01  B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 


LT 

LT 

LT 

LT 

LT 


0.19000000  ng/g 
0.19000000  ng/g 
0.44000000  ng'g 
0.44000000  ng/g 
0.36000000  |ig/g 


3ER-57 

3ER-57 

3ER-57 

3ER-57 

3ER-57 


6.80000  LT 
6.80000  LT 
5.00000  LT 
5.00000  LT 
0.68000  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rinse  Blank 

Mm 

n-c 

Unit 

Flat  Data  Mm 

Site  ID 

Test  Name 

Boat 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qua]  Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMTVOLA TILES 


ES4-94-01 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

D 

0.36000000  ng/g 

3ER-57 

0.68000  LT 

ES4-94-01 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  fig/g 

3ER-57 

7.70000  LT 

ES4-94-01 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

D 

0.48000000  ng/g 

3ER-57 

7.70000  LT 

ES4-94-01 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000  ng'g 

3ER-57 

9.80000  LT 

ES4-94-01 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

D 

0.04100000  \igjg 

3ER-57 

9.80000  LT 

ES4-94-01 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000  ng'g 

3ER-57 

14.00000  LT 

ES4-94-01 

BAPYR  BENZO  [A)  PYRENE 

LT 

D 

1.20000000  ng/g 

3ER-57 

14.00000  LT 

ES4-94-01 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  \igjg 

3ER-57 

10.00000  LT 

ES4-94-01 

BBFAN 

BENZO  [B]  RUORANTHENE 

LT 

D 

0.31000000  ng/g 

3ER-57 

10.00000  LT 

ES4-94-01 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  |ig/g 

3ER-57 

17.00000  LT 

ES4-94-01 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

1.30000000  jig/g 

3ER-57 

17.00000  LT 

ES4-94-01 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  jig/g 

3ER-57 

28.00000  LT 

ES4-94-01 

BBZP 

BinTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

D 

1.80000000  >ig/g 

3ER-57 

28.00000  LT 

ES4-94-01 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000  pg/g 

3ER-57 

42.00000  LT 

ES4-94-01 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

I) 

2.40000000  \igjg 

3ER-57 

42.00000  LT 

ES4-94-01 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

R 

0.13000000  >ig/g 

3ER-57 

R 

2.00000  ND 

ES4-94-01 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

DR 

0.13000000  \igjg 

3ER-57 

R 

2.00000  ND 

ES4-94-01 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

R 

3.10000000  \ig'g 

3ER-57 

R 

3.10000  ND 

ES4-94-01 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

DR 

3.10000000  \xg!g 

3ER-57 

R 

3.10000  ND 

ES  4-94-01 

BGHEPY  BENZO  [G,ai]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  jig/g 

3ER-57 

15.00000  LT 

ES4-94-01 

BGHIPY  BENZO  [G,UI]  PERYLENE 

LT 

D 

0.18000000  jig/g 

3ER-57 

15.00000  LT 

ES4-94-01 

BKFAN 

BENZO  [K)  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  ng/g 

3ER-57 

10.00000  LT 

ES4-94-01 

BKFAN 

BENZO  [K]  RUORANTHENE 

LT 

D 

0.13000000  Hg/g 

3ER-57 

10.00000  LT 

ES4-94-01 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  \igjg 

3ER-57 

4.00000  LT 

ES4-94-01 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

D 

0.03200000  *ig/g 

3ER-57 

4.00000  LT 

ES4-94-01 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000  \Lg/g 

3ER-57 

7.40000  LT 

ES4-94-01 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

D 

0.03200000  \kgjg 

3ER-57 

7.40000  LT 

ES4-94-01 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  \ig/g 

3ER-57 

12.00000  LT 

ES4-94-01 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.08000000  \ig/g 

3ER-57 

12.00000  LT 

ES4-94-01 

CL6CP 

HEXACHLOROCY  CLOPENTADIENE 

LT 

0.52000000  ng/g 

3ER-57 

54.00000  LT 

ES4-94-01 

CL6CP 

HEXACHLOROCY  CLOPENTADIENE 

LT 

D 

0.52000000  fig/g 

3ER-57 

54.00000  LT 

ES4-94-01 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  ng/g 

3ER-57 

830000  LT 

ES4-94-01 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

D 

1.80000000  ng/g 

3ER-57 

8.30000  LT 

ES4-94-01 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000  Mg/g 

3ER-57 

37.00000  LT 

ES4-94-01 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

D 

0.68000000  *ig/g 

3ER-57 

37.00000  LT 

ES4-94-01 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  ng/g 

3ER-57 

10.00000  LT 

ES4-94-01 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

D 

0.09700000  fig/g 

3ER-57 

10.00000  LT 

ES4-94-01 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  jig/g 

3ER-57 

15.00000  LT 

ES4-94-01 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

D 

0.32000000  jig' g 

3ER-57 

15.00000  LT 

ES4-94-01 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  jig/g 

3ER-57 

5.30000  LT 

ES4-94-01 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

D 

0.06600000  Hg/g 

3ER-57 

5.30000  LT 

ES4-94-01 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  ng/g 

3ER-57 

12.00000  LT 

ES4-94-01 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

D 

0.31000000  \igjg 

3ER-57 

12.00000  LT 

ES4-94-01 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  ng/g 

3ER-57 

12.00000  LT 

ES4-94-01 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

D 

0.07100000  ng/g 

3ER-57 

12.00000  LT 

ES4-94-01 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  ng/g 

3ER-57 

R 

3.00000  ND 

ES4-94-01 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.21000000  fig/g 

3ER-57 

R 

3.00000  ND 

ES4-94-01 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000  ng/g 

3ER-57 

5.10000  LT 

ES4-94-01 

DBZRI 

DIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.38000000  ngfg 

3ER-57 

5.10000  LT 

ES4-94-01 

DCPD 

DICYCLOPENTAD  IENE 

LT 

0.57000000  jig/g 

3ER-57 

5.50000  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rinse  Blank 

Mem 

Flat 

Unit 

Flag  Data 

Meas 

stem 

Test  Name 

Boot 

Code 

Value  Mens 

Blank  ID 

Code  Qoal 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES4-94-01 

MLTHN  MALATHION 

LT 

D  0.18000000  ng/g 

3ER-57 

21.00000  LT 

ES4-94-01 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  \i%fe 

3ER-57 

0.50000  LT 

ES4-94-01 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

D  0.74000000  ng/g 

3ER-57 

0.50000  LT 

ES4-94-01 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  >ig/g 

3ER-57 

0.68200  LT 

ES4-94-01 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

D  1.80000000  ng/g 

3ER-57 

0.68200  LT 

ES4-94-01 

NNDME  N-NTTROSODIMETHVL AMINE 

LT 

0.46000000  ng/g 

3ER-57 

9.70000  LT 

ES4-94-01 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

D  0.46000000  ng/g 

3ER-57 

9.70000  LT 

ES4-94-01 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  >ig/g 

3ER-57 

6.80000  LT 

ES4-94-01 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

D  1.10000000  ng/g 

3ER-57 

6.80000  LT 

ES4-94-01 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMENE 

LT 

0.29000000  |ig/g 

3ER-57 

3.70000  LT 

ES4-94-01 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

D  0.29000000  ng/g 

3ER-57 

3.70000  LT 

ES4-94-01 

OXAT 

1 ,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000  ng/g 

3ER-57 

27.00000  LT 

ES4-94-01 

OXAT 

1 ,4-OXATHLANE 

LT 

D  0.07500000  \igjg 

3ER-57 

27.00000  LT 

ES4-94-01 

PC  BO  16 

PCB  1016 

LT 

0.32000000  Mg/g 

3ER-57 

R 

9.10000  ND 

ES4-94-01 

PC  BO  16 

PCB1016 

LT 

D  0.32000000  jig/g 

3ER-57 

R 

9.10000  ND 

ES4-94-01 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

DR  0.32000000  yg/g 

3ER-57 

R 

9.10000  ND 

ES4-94-01 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R  0.32000000  ng/g 

3ER-57 

R 

9.10000  ND 

ES4-94-01 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

DR  0.32000000  jig/g 

3ER-57 

R 

9.10000  ND 

ES4-94-01 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R  0.32000000  fig/g 

3ER-57 

R 

9.10000  ND 

ES4-94-01 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

DR  0.32000000  ytgjg 

3ER-57 

R 

9.10000  ND 

ES4-94-01 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R  0.32000000  jig/g 

3ER-57 

R 

9.10000  ND 

ES4-94-01 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

DR  0.32000000  ng/g 

3ER-57 

R 

9.10000  ND 

ES4-94-01 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R  0.32000000  >ig/g 

3ER-57 

R 

9.10000  ND 

ES4-94-01 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

DR  0.32000000  ng/g 

3ER-57 

R 

9.10000  ND 

ES4-94-01 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R  0.32000000  ng/g 

3ER-57 

R 

9.10000  ND 

ES4-94-01 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000  fig/g 

3ER-57 

R 

13.00000  ND 

ES4-94-01 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

D  0.79000000  ng/g 

3ER-57 

R 

13.00000  ND 

ES4-94-01 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  ng/g 

3ER-57 

9.10000  LT 

ES4-94-01 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

D  0.76000000  ng/g 

3ER-57 

9.10000  LT 

ES4-94-01 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  ng/g 

3ER-57 

9.90000  LT 

ES4-94-01 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

D  0.03200000  |ig/g 

3ER-57 

9.90000  LT 

ES4-94-01 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000  ng/g 

3ER-57 

2.20000  LT 

ES4-94-01 

PHENO 

PHENOL 

LT 

D  0.05200000  ng/g 

3ER-57 

2.20000  LT 

ES4-94-01 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-U-DICHLORO 

LT 

0.06400000  ng/g 

3ER-57 

18.00000  LT 

ES4-94-01 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL}*l ,  1  -DICHLORO 

LT 

D  0.06400000  ng/g 

3ER-57 

18.00000  LT 

ES4-94-0I 

PPDDE 

23-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>-U-DICHLORO 

LT 

0.06800000  \x%ig 

3ER-57 

14.00000  LT 

ES4-94-01 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1-DICHLORO 

LT 

D  0.06800000 

3ER-57 

14.00000  LT 

ES4-94-01 

PPDDT 

X2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1,1,1  -TRICHU) 

LT 

0.10000000  ng/g 

3ER-57 

18.00000  LT 

ES4-94-01 

PPDDT 

2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1,1.1  -TRJC  HLO 

LT 

D  0.10000000  jig/g 

3ER-57 

18.00000  LT 

ES4-94-01 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000  \igjg 

3ER-57 

37.00000  LT 

ES4-94-01 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

D  1.70000000  ng/g 

3ER-57 

37.00000  LT 

ES4-94-01 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000  \igjg 

3ER-57 

17.00000  LT 

ES4-94-01 

PYR 

PYRENE 

LT 

D  0.08300000  ng/g 

3ER-57 

17.00000  LT 

ES4-94-01 

SUPON 

2-CHLORO-l-{2,4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

0.92000000  ng/g 

3ER-57 

19.00000  LT 

ES4-94-01 

SUPON 

2-CHLORO- 1  -(2,4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

D  0.92000000  jig/g 

3ER-57 

19.00000  LT 

ES4-94-01 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  fig/g 

3ER-57 

R 

17.00000  ND 

ES4-94-01 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

D  12.00000000  *ig/g 

3ER-57 

R 

17.00000  ND 

ES4-94-02 

123TCB  133-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  \igjg 

3ER-57 

5.80000  LT 

ES4-94-02 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  \ig/g 

3ER-57 

2.40000  LT 

ES4-94-02 

12DCLB  13-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  jig/g 

3ER-57 

1.20000  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rinse  Blank 

Meas 

n*c 

Vmk 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Baal 

Cate 

Value  Meas 

Bleak  H) 

Cate  Qua] 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES4-94-02 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

R 

3.10000000  pg/g 

3ER-57 

R 

3.10000  ND 

ES4-94-02 

BGHIPY 

BENZO  [GJL I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  \igfg 

3ER-57 

15.00000  LT 

ES4-94-02 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  ng'g 

3ER-57 

10.00000  LT 

ES4-94-02 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  ng/g 

3ER-57 

4.00000  LT 

ES4-94-02 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000  ng'g 

3ER-57 

7.40000  LT 

ES4-94-02 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  \igjg 

3ER-57 

12.00000  LT 

ES4-94-02 

CL6CP 

HEXACHLOROCY  CLOPENTADIENE 

LT 

0.52000000  ng'g 

3ER-57 

54.00000  LT 

ES4-94-02 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  \igjg 

3ER-57 

8.30000  LT 

ES4-94-02 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000  jig/g 

3ER-57 

37.00000  LT 

ES4-94-02 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  jig/g 

3ER-57 

10.00000  LT 

ES4-94-02 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  fig/g 

3ER-57 

15.00000  LT 

ES4-94-02 

CPMS02  4-C  HLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  ng/g 

3ER-57 

5.30000  LT 

ES4-94-02 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  fig/g 

3ER-57 

12.00000  LT 

ES4-94-02 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  ng/g 

3ER-57 

12.00000  LT 

ES4-94-02 

DBHC 

DELTA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  pg/g 

3ER-57 

R 

3.00000  ND 

ES4-94-02 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000  \ig/g 

3ER-57 

5.10000  LT 

ES4-94-02 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000  \ig/g 

3ER-57 

5.50000  LT 

ES4-94-02 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  ^g/g 

3ER-57 

8.50000  LT 

ES4-94-02 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  ng/g 

3ER-57 

5.90000  LT 

ES4-94-02 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000  pg/g 

3ER-57 

3.30000  LT 

ES4-94-02 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  \igjg 

3ER-57 

26.00000  LT 

ES4-94-02 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  ng/g 

3ER-57 

2.20000  LT 

ES4-94-02 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  \xgjg 

3ER-57 

33.00000  LT 

ES4-94-02 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  \ng!g 

3ER-57 

1.50000  LT 

ES4-94-02 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  ng/g 

3ER-57 

18.00000  LT 

ES4-94-02 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  \xgfg 

3ER-57 

5.00000  LT 

ES4-94-02 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  Hg/g 

3ER-57 

R 

6.00000  ND 

ES4-94-02 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  ^g/g 

3ER-57 

50.00000  LT 

ES4-94-02 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  )igjg 

3ER-57 

R 

20.00000  ND 

ES4-94-02 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  ng/g 

3ER-57 

24.00000  LT 

ES4-94-02 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.06500000  \kgjg 

3ER-57 

9.20000  LT 

ES4-94-02 

HCBD 

HEXACHLOROBl  IT  ADIEN  E 

LT 

0.97000000  fig/g 

3ER-57 

8.70000  LT 

ES4-94-02 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  fig/g 

3ER-57 

38.00000  LT 

ES4-94-02 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  \kgjg 

3ER-57 

28.00000  LT 

ES4-94-02 

ICDPVR  INDENO  [1,2,3-C.D|  PYRENE 

LT 

2.40000000  \ig/g 

3ER-57 

21.00000  LT 

ES4-94-02 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000  \kgjg 

3ER-57 

7.80000  LT 

ES4-94-02 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  fig/g 

3ER-57 

2.40000  LT 

ES4-94-02 

KEP 

KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  \igjg 

3ER-57 

R 

20.00000  ND 

ES4-94-02 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  \xgjg 

3ER-57 

7.20000  LT 

ES4-94-02 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  ng/g 

3ER-57 

11.00000  LT 

ES4-94-02 

MIREX 

1, 1  A.2.23,3  A.4.5.5.5A.5B.6-DECACHLOROOCTA 

LT 

0.14000000  fig/g 

3ER-57 

24.00000  LT 

ES4-94-02 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  *ig/g 

3ER-57 

21.00000  LT 

ES4-94-02 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  )xgjg 

3ER-57 

0.50000  LT 

ES4-94-02 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  ng/g 

3ER-57 

0.68200  LT 

ES4-94-02 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  \xgjg 

3ER-57 

9.70000  LT 

ES4-94-02 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  ^g/g 

3ER-57 

6.80000  LT 

ES4-94-02 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  \Lg/g 

3ER-57 

3.70000  LT 

ES4-94-02 

OXAT 

L4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000  pgjg 

3ER-57 

27.00000  LT 

ES4-94-02 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000  ^g/g 

3ER-57 

R 

9.10000  ND 

ES4-94-02 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0.32000000  ytgjg 

3ER-57 

R 

9.10000  ND 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Chemical  Class:  SEMIVOLATIT.P.S; _ 

ES5-94-01  2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

ES5-94-01  2MNAP  2-METHYLN  APHTHALENE 

ES5-94-01  2MNAP  2-METHYLN  APHTHALENE 

ES5-94-01  2MP  2-METHYLPHENOL 

ES5-94-01  2MP  2-METHYLPHENOL 

ES5-94-01  2NANIL  2-NITROANIUNE 

ES5-94-01  2NANIL  2-NITROANIL[NE 

ESJ-94-01  2NP  2-NITROPHENOL 

ES5-94-01  2NP  2-NITROPHENOL 

ES5-94-01  33DCBD33-CICHLOROBENZIDINE 

ES5-94-01  33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

ES5-94-01  35DNA  3,5-DINITROANILINE 

ES5-94-01  35DNA  3,5-DINITROANILINE 

ES5-94-01  3NANIL  3-NITROANILINE 

ES5-94-01  3NANIL  3-NITROANILINE 

ES5-94-01  3  NT  3-NITROTOLUENE 

ES5-94-01  3  NT  3-NITROTOLUENE 

ES 5-94-01  46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL 

ES5-94-01  46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL 

ES5-94-01  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ES5-94-01  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ES5-94-01  4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ES5-94-01  4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ES  5-94-01  4CL3C  4-CHLORO-3-C  RESOL 

ES5-94-01  4CL3C  4-CHLORO-3-C  RESOL 

ES5-94-01  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ES5-94-01  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ES5-94-01  4MP  4-METHYLPHENOL 

ES5-94-01  4MP  4-METHYLPHENOL 

ES5-94-01  4NANIL  4-NITROANILINE 

ES5-94-01  4NANIL  4-NITROANILINE 

ES5-94-01  4NP  4-NITROPHENOL 

ES5-94-01  4NP  4-NITROPHENOL 

ES5-94-01  ABHC  ALPHA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

ES  5-94-01  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ES5-94-01  AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ES5-94-01  AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ES5-94-01  ALDRN  ALDRIN 

ES5-94-01  ALDRN  ALDRIN 

ES5-94-01  ANAPN  ACENEPHTHENE 

ES5-94-01  ANAPN  ACENEPHTHENE 

ES5-94-01  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

ES5-94-01  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

ES5-94-01  ANIL  ANILINE 

ES5-94-01  ANIL  ANILINE 

ES5-94-01  ANTRC  ANTHRACENE 

ES5-94-01  ANTRC  ANTHRACENE 

ES5-94-01  ATZ  ATRAZINE 

ES5-94-01  ATZ  ATRAZINE 

ES5-94-01  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 


LT 

D 

0.24000000  ng/g 

3ER-59 

2.60000  LT 

LT 

0.03200000  jig/g 

3ER-59 

1.30000  LT 

LT 

D 

0.03200000  jig/g 

3ER-59 

1.30000  LT 

LT 

0.09800000  jig/g 

3ER-59 

3.60000  LT 

LT 

D 

0.09800000  ng/g 

3ER-59 

3.60000  LT 

ND 

R 

3.10000000  fig/g 

3ER-59 

R 

31.00000  ND 

ND 

DR 

:  3.10000000  jig/g 

3ER-59 

R 

31.00000  ND 

LT 

1.10000000  ng/g 

3ER-59 

8.20000  LT 

LT 

D 

1.10000000  jig/g 

3ER-59 

8.20000  LT 

LT 

1.60000000  ng/g 

3ER-59 

5.00000  LT 

LT 

D 

1.60000000  ng/g 

3ER-59 

5.00000  LT 

LT 

1.60000000  ^g/g 

3ER-59 

21.00000  LT 

LT 

D 

1.60000000  ng/g 

3ER-59 

21.00000  LT 

LT 

3.00000000  ng/g 

3ER-59 

15.00000  LT 

LT 

D 

3.00000000  jig/g 

3ER-59 

15.00000  LT 

LT 

0.34000000  ng/g 

3ER-59 

2.90000  LT 

LT 

D 

0.34000000  ng/g 

3ER-59 

2.90000  LT 

LT 

0.80000000  fig/g 

3ER-59 

R 

50.00000  ND 

LT 

D 

0.80000000  ng/g 

3ER-59 

R 

50.00000  ND 

LT 

0.04100000  >ig/g 

3ER-59 

22.00000  LT 

LT 

D 

0.04100000  fig/g 

3ER-59 

22.00000  LT 

ND 

R 

0.63000000  jig/g 

3ER-59 

R 

1.00000  ND 

ND 

DR 

0.63000000  ng/g 

3ER-59 

R 

1.00000  ND 

LT 

0.93000000  \igjg 

3ER-59 

8.50000  LT 

LT 

D 

0.93000000  ng/g 

3ER-59 

8.50000  LT 

LT 

0.17000000  fig/g 

3ER-59 

23.00000  LT 

LT 

D 

0.17000000  ng/g 

3ER-59 

23.00000  LT 

LT 

0.24000000  \ag!g 

3ER-59 

2.80000  LT 

LT 

D 

0.24000000  \igjg 

3ER-59 

2.80000  LT 

ND 

R 

3.10000000  \igfg 

3ER-59 

R 

31.00000  ND 

ND 

DR 

3.10000000  jig/g 

3ER-59 

R 

31.00000  ND 

LT 

3.30000000  ng/g 

3ER-59 

96.00000  LT 

LT 

D 

3.30000000  \ig/g 

3ER-59 

96.00000  LT 

LT 

1.30000000  ng/g 

3ER-59 

5.30000  LT 

LT 

D 

1.30000000  jAg/g 

3ER-59 

5.30000  LT 

LT 

0.40000000  ng/g 

3ER-59 

23.00000  LT 

LT 

D 

0.40000000  \igjg 

3ER-59 

23.00000  LT 

LT 

1.30000000  jig/g 

3ER-59 

13.00000  LT 

LT 

D 

1.30000000  \Lg/g 

3ER-59 

13.00000  LT 

LT 

0.04100000  ng/g 

3ER-59 

5.80000  LT 

LT 

D 

0.04100000  ng/g 

3ER-59 

5.80000  LT 

LT 

0.03300000  \igjg 

3ER-59 

5.10000  LT 

LT 

D 

0.03300000  ng/g 

3ER-59 

5.10000  LT 

ND 

R 

0.13000000  \xgig 

3ER-59 

R 

2.00000  ND 

ND 

DR 

0.13000000  ^g/g 

3ER-59 

R 

2.00000  ND 

LT 

0.71000000  \ig!g 

3ER-59 

5.20000  LT 

LT 

D 

0.71000000  \ig/g 

3ER-59 

5.20000  LT 

LT 

0.06500000  ng/g 

3ER-59 

5.90000  LT 

LT 

D 

0.06500000  yigjg 

3ER-59 

5.90000  LT 

LT 

0.19000000  \igjg 

3ER-59 

6.80000  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rinse  Blank 

Mm 

«■* 

Ua it 

Flag  Data 

Mens 

Site  ID 

Test  Na mt 

Bool 

Cafe 

Vahie  Mens 

Blank  ID 

Code  Qaal 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES  5-94-01 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

D  12.00000000  ng/g 

3ER-59 

R 

17.00000  ND 

ES  5 -94-02 

123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  ng/g 

3ER-60 

5.80000  LT 

ES5-94-02 

124TCB  U, 4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  jig^g 

3ER-60 

2.40000  LT 

ES5-94-02 

12DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  ng/g 

3ER-60 

1.20000  LT 

ES5-94-02 

12DPH  U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  ng/g 

3ER-60 

13.00000  LT 

ES5-94-02 

13DCLB  13-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  ng/g 

3ER-60 

3.40000  LT 

ES5-94-02 

13DNB  13-DINITROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  fig/g 

3ER-60 

K 

0.87400  LT 

ES5-94-02 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  ng/g 

3ER-60 

1.50000  LT 

ES5-94-02 

236TCP  23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  ng/g 

3ER-60 

1.70000  LT 

ES5-94-02 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  >ig/g 

3ER-60 

2.80000  LT 

ES5-94-02 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  ng/g 

3ER-60 

3.60000  LT 

ES  5-94-02 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  jig/g 

3ER-60 

8.40000  LT 

ES5-94-02 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  ng/g 

3ER-60 

4.40000  LT 

ES5-94-02 

24DNP  2,4-DINTTROPHENOL 

LT 

4.70000000  \x%f% 

3ER-60 

180.00000  LT 

ES  5-94-02 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000  ng/g 

3ER-60 

0.39700  LT 

ES  5 -94-02 

26DNA  2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000  ng/g 

3ER-60 

8.80000  LT 

ES  5 -94-02 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000  ng/g 

3ER-60 

0.60000  LT 

ES5-94-02 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  fig/g 

3ER-60 

2.80000  LT 

ES5-94-02 

2CNAP  2-CHLORON APHTH ALENE 

LT 

0.24000000  ng/g 

3ER-60 

2.60000  LT 

ES5-94-02 

2MNAP  2-METHYLN  APHTH  ALENE 

LT 

0.03200000  Hg/g 

3ER-60 

1.30000  LT 

ES5-94-02 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  jig/g 

3ER-60 

3.60000  LT 

ES5-94-02 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  ^ig/g 

3ER-60 

R 

31.00000  ND 

ES5-94-02 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  fig/g 

3ER-60 

8.20000  LT 

ES5-94-02 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZlDINE 

LT 

1.60000000  ng/g 

3ER-60 

5.00000  LT 

ES5 -94-02 

35DNA  3,5-DINTrROANILINE 

LT 

1.60000000  ^g 

3ER-60 

21.00000  LT 

ES5-94-02 

3NANIL  3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000  ng/g 

3ER-60 

15.00000  LT 

ES  5-94-02 

3  NT  3-NITROTOLirENE 

LT 

0.34000000  ng/g 

3ER-60 

2.90000  LT 

ES5-94-02 

46DN2C  4,6-DINrTRO-2-C RESOL 

LT 

0.80000000  ng/g 

3ER-60 

R 

50.00000  ND 

ES5-94-02 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  ng'g 

3ER-60 

22.00000  LT 

ES5-94-02 

4CANIL  4-CHLOROANILrNE 

ND 

R 

0.63000000  Hg/g 

3ER-60 

R 

1.00000  ND 

ES  5-94-02 

4CL3C  4-CHLORO-3-C  RESOL 

LT 

0.93000000 

3ER-60 

8.50000  LT 

ES5-94-02 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  fig/g 

3ER-60 

23.00000  LT 

ES  5 -94-02 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  jig/g 

3ER-60 

2.80000  LT 

ES5-94-02 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  ng/g 

3ER-60 

R 

31.00000  ND 

ES5-94-02 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  M^g/g 

3ER-60 

96.00000  LT 

ES5-94-02 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  ng/g 

3ER-60 

5.30000  LT 

ES5-94-02 

AENSLF  ALPHA-ENDOSl  ILFAN 

LT 

0.40000000  ^ig/g 

3ER-60 

23.00000  LT 

ES5-94-02 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000000  >ig/g 

3ER-60 

13.00000  LT 

ES5-94-02 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  ng/g 

3ER-60 

5.80000  LT 

ES  5-94-02 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  ^g/g 

3ER-60 

5.10000  LT 

ES  5-94-02 

ANIL  ANILINE 

ND 

R 

0.13000000  ^ig/g 

3ER-60 

R 

2.00000  ND 

ES5-94-02 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  ng'g 

3ER-60 

5.20000  LT 

ES5-94-02 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.06500000  \igfg 

3ER-60 

5.90000  LT 

ES5 -94-02 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  ng/g 

3ER-60 

6.80000  LT 

ES5-94-02 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  ng/g 

3ER-60 

5.00000  LT 

ES5-94-02 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  gg/g 

3ER-60 

0.68000  LT 

ES  5-94-02 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  fig/g 

3ER-60 

7.70000  LT 

ES5-94-02 

BAANT  BENZO  [AJ  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000  fig/g 

3ER-60 

9.80000  LT 

ES  5-94-02 

BAPYR  BENZO  (AJ  PYRENE 

LT 

1.20000000  ng/g 

3ER-60 

14.00000  LT 

ES5-94-02 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  ng/g 

3ER-60 

10.00000  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rinse  Blank 

Mm 

1^ 

Unit 

Flat  Data 

Meat 

Site  ID 

Test  Name 

Bod 

Co 4t 

Value  Mess 

Blank  ID 

Code  Qnal 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES5-94-02 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  ng/g 

3ER-60 

3.70000  LT 

ES5-94-02 

OXAT 

1 ,4-OXATHLANE 

LT 

0.07500000  jig/g 

3ER-60 

27.00000  LT 

ES5-94-02 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000  jig'g 

3ER-60 

R 

9.10000  ND 

ES5-94-02 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0.32000000  ng/g 

3ER-60 

R 

9.10000  ND 

ES5-94-02 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0.32000000  ng'g 

3ER-60 

R 

9.10000  ND 

ES5-94-02 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  fig/ g 

3ER-60 

R 

9.10000  ND 

ES5-94-02 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0.32000000 

3ER-60 

R 

9.10000  ND 

ES5-94-02 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  ng/g 

3ER-60 

R 

9.10000  ND 

ES5-94-02 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000  ng/g 

3ER-60 

R 

13.00000  ND 

ES5-94-02 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  ng/g 

3ER-60 

9.10000  LT 

ES  5-94-02 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  ng/g 

3ER-60 

9.90000  LT 

ES5-94-02 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000  >ig/g 

3ER-60 

2.20000  LT 

ES5-94-02 

PPDDD 

2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -D ICHLORO 

LT 

0.06400000  ng/g 

3ER-60 

18.00000  LT 

ES5-94-02 

PPDDE 

2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLORO 

LT 

0.06800000  ^ig/g 

3ER-60 

14.00000  LT 

ES5-94-02 

PPDDT 

2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1,1.1  -TRIC  HLO 

LT 

0.10000000  ng/g 

3ER-60 

18.00000  LT 

ES5-94-02 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000  fig/g 

3ER-60 

37.00000  LT 

ES5-94-02 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000  jig/g 

3ER-60 

17.00000  LT 

ES5-94-02 

SUPON 

2-CHLORO-l-{2,4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

0.92000000  ng/g 

3ER-60 

19.00000  LT 

ESS -94-02 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  jig/g 

3ER-60 

R 

17.00000  ND 

ESS -94-02 

UNK522 

UNKNOWN 

S 

0.90000000  ng/g 

3ER-60 

S 

20.00000 

ES6-94-01 

123TCB 

U>TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  ng/g 

3ER-59 

5.80000  LT 

ES6-94-0 1 

123TCB 

1.2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.03200000  n&'g 

3ER-59 

5.80000  LT 

ES6-94-0 1 

124TCB 

1  ,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  ng/g 

3ER-59 

2.40000  LT 

ES6-94-01 

124TCB 

1  ,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.22000000 

3ER-59 

2.40000  LT 

ES6-94-01 

12DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  ng/g 

3ER-59 

1.20000  LT 

ES6-94-0 1 

12DCLB 

1  ,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.04200000  Mg/g 

3ER-59 

1.20000  LT 

ES6-94-01 

12DPH 

1  ,2-DlPHENYLH  YDRAZINE 

LT 

0.52000000  ng/g 

3ER-59 

13.00000  LT 

ES6-94-01 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

D 

0.52000000  fig/g 

3ER-59 

13.00000  LT 

ES6-94-01 

13DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  fig/g 

3ER-59 

3.40000  LT 

ES6-94-01 

13DCLB 

1 ,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.04200000  ^ig/g 

3ER-59 

3.40000  LT 

ES6-94-01 

13DNB 

U-DINITROBENZENE 

ND 

DR 

0.63000000  ng/g 

3ER-59 

0.45800  LT 

ES6-94-0I 

13DNB 

L3-DINITROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  ^g/g 

3ER-59 

0.45800  LT 

ES6-94-01 

14DCLB 

1 ,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  jAg/g 

3ER-59 

1.50000  LT 

ES6-94-01 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.03400000  ng/g 

3ER-59 

1.50000  LT 

ES6-94-01 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  ftg^g 

3ER-59 

1.70000  LT 

ES6-94-01 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.62000000  fig/g 

3ER-59 

1.70000  LT 

ES6-94-01 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  ng/g 

3ER-59 

2.80000  LT 

ES6-94-01 

245TCP 

2,4,5-TRlCHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.49000000  ^ig/g 

3ER-59 

2.80000  LT 

ES  6-94-01 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHEN  OL 

LT 

0.06100000  ng/g 

3ER-59 

3.60000  LT 

ES6-94-01 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHEN  OL 

LT 

D 

0.06100000  \x%j% 

3ER-59 

3.60000  LT 

ES6-94-01 

24DCLP 

2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  ng/g 

3ER-59 

8.40000  LT 

ES6-94-0 1 

24DCLP 

2,4-DlCHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.06500000  fig/g 

3ER-59 

8.40000  LT 

ES6-94-0 1 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  ^ig/g 

3ER-59 

4.40000  LT 

ES6-94-01 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

I) 

3.00000000  fig^g 

3ER-59 

4.40000  LT 

ES6-94-0 1 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000  fig/g 

3ER-59 

180.00000  LT 

ES6-94-01 

24DNP 

2,4-DINTTROPHENOL 

LT 

D 

4.70000000  ^g/g 

3ER-59 

180.00000  LT 

ES6-94-01 

24DNT 

2,4-DINITROTOLirENE 

LT 

1.40000000  >ig'g 

3ER-59 

0.39700  LT 

ES6-94-0I 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

D 

1.40000000  iig'g 

3ER-59 

0.39700  LT 

ES6-94-01 

26DNA 

2,6-DINTTROANILINE 

LT 

0.57000000  jig'g 

3ER-59 

8.80000  LT 

ES6-94-01 

26DNA 

2,6-DINTTROANILINE 

LT 

D 

0.57000000  ng'g 

3ER-59 

8.80000  LT 
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635 


Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


RhmeBkmk 

Mem 

Fl* 

Uah 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Baal 

Codr 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMlVOLATlLES 


ES6-94-01 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  fig/g 

3ER-59 

5.20000  LT 

ES6-94-01 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

D 

0.71000000  fig/g 

3ER-59 

5.20000  LT 

ES6-94-01 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000  fig/g 

3ER-59 

5.90000  LT 

ES6-94-01 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

D 

0.06500000  fig/g 

3ER-59 

5.90000  LT 

ES6-94-01 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  fig/g 

3ER-59 

6.80000  LT 

ES6-94-01 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

D 

0.19000000  fig/g 

3ER-59 

6.80000  LT 

ES6-94-01 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  fig/g 

3ER-59 

5.00000  LT 

ES6-94-01 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

D 

0.44000000  ^ig/g 

3ER-59 

5.00000  LT 

ES6-94-01 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  fig/g 

3ER-59 

0.68000  LT 

ES6-94-01 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

D 

036000000  fig/g 

3ER-59 

0.68000  LT 

ES6-94-01 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  fig/g 

3ER-59 

7.70000  LT 

ES6-94-01 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

D 

0.48000000  fig/g 

3ER-59 

7.70000  LT 

ES6-94-01 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000  fig/g 

3ER-59 

9.80000  LT 

ES  6-94-0 1 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

D 

0.04100000  fig/g 

3ER-59 

9.80000  LT 

ES6-94-01 

BAPYR 

BENZO  (A]  PYRENE 

LT 

1.20000000  fig/g 

3ER-59 

14.00000  LT 

ES6-94-01 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

D 

1.20000000  fig/g 

3ER-59 

14.00000  LT 

ES6-94-01 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  fig/g 

3ER-59 

10.00000  LT 

ES6-94-01 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

D 

0.31000000  fig/g 

3ER-59 

10.00000  LT 

ES6-94-01 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  fig/g 

3ER-59 

17.00000  LT 

ES6-94-01 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

1.30000000  fig/g 

3ER-59 

17.00000  LT 

ES6-94-01 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  fig/g 

3ER-59 

28.00000  LT 

ES6-94-01 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

D 

1.80000000  fig/g 

3ER-59 

28.00000  LT 

ES6-94-01 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000  fig/g 

3ER-59 

42.00000  LT 

ES6-94-01 

BENSLF  BETA-ENDOStrLFAN 

LT 

D 

2.40000000  fig/g 

3ER-59 

42.00000  LT 

ES6-94-01 

BENZED  BENZIDINE 

ND 

R 

0.13000000  fig/g 

3ER-59  R 

2.00000  ND 

ES6-94-0 1 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

DR 

0.13000000  fig/g 

3ER-59  R 

2.00000  ND 

ES6-94-01 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

R 

3.10000000  fig/g 

3ER-59  R 

3.10000  ND 

ES6-94-01 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

DR 

3.10000000  fig/g 

3ER-59  R 

3.10000  ND 

ES6-94-01 

BGHIPY  BENZO  [G,HJ]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  fig/g 

3ER-59 

15.00000  LT 

ES6-94-01 

BGHIPY  BENZO  [G.HJ]  PERYLENE 

LT 

D 

0.18000000  fig/g 

3ER-59 

15.00000  LT 

ES6-94-01 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  fig/g 

3ER-59 

10.00000  LT 

ES6-94-01 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

D 

0.13000000  fig/g 

3ER-59 

10.00000  LT 

ES6-94-01 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  fig/g 

3ER-59 

4.00000  LT 

ES6-94-01 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

D 

0.03200000  fig/g 

3ER-59 

4.00000  LT 

ES6-94-01 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000  fig/g 

3ER-59 

7.40000  LT 

ES6-94-01 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

D 

0.03200000  fig/g 

3ER-59 

7.40000  LT 

ES6-94-01 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  fig/g 

3ER-59 

12.00000  LT 

ES6-94-01 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.08000000  fig/g 

3ER-59 

12.00000  LT 

ES6-94-0 1 

CL6CP 

HEXACHLOROCY  CLOPENTADIENE 

LT 

0.52000000  fig/g 

3ER-59 

54.00000  LT 

ES6-94-01 

CL6CP 

HEXACHLOROC  YCLOPENT  ADIENE 

LT 

D 

0.52000000  fig/g 

3ER-59 

54.00000  LT 

ES6-94-0 1 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  fig/g 

3ER-59 

8.30000  LT 

ES6-94-01 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

D 

1.80000000  fig/g 

3ER-59 

8.30000  LT 

ES6-94-01 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000  fig/g 

3ER-59 

37.00000  LT 

ES6-94-01 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

I) 

0.68000000  fig/g 

3ER-59 

37.00000  LT 

ES6-94-01 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  fig/g 

3ER-59 

10.00000  LT 

ES6-94-01 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

D 

0.09700000  fig/g 

3ER-59 

10.00000  LT 

ES6-94-01 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  fig/g 

3ER-59 

15.00000  LT 

ES6-94-01 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

D 

0.32000000  fig/g 

3ER-59 

15.00000  LT 

ES6-94-01 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  fig/g 

3ER-59 

5.30000  LT 

ES6-94-01 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

D 

0.06600000  fig/g 

3ER-59 

5.30000  LT 
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637 


Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


RteseBfattk 

Mets 

UaJt 

Fke  Data 

Meat 

Site  ID 

Test  Name 

Bo«l 

Ca4e 

Value  Meas 

BlaakID 

Code  QoaJ 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES6-94-01 

KEP 

KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  fig/g 

3ER-59 

R 

20.00000  ND 

ES6-94-01 

KEP 

KEPONE 

ND 

DR 

1.30000000  fig/g 

3ER-59 

R 

20.00000  ND 

ES6-94-01 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  ns/ g 

3ER-59 

7.20000  LT 

ES6-94-01 

LIN 

LINDANE 

LT 

D 

0.10000000  fig'g 

3ER-59 

7.20000  LT 

ES6-94-01 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  fig/g 

3ER-59 

11.00000  LT 

ES6-94-01 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

D 

0.26000000  fig/g 

3ER-59 

11.00000  LT 

ES6-94-01 

MIREX 

U  /L2,23,3  A4,5,5,5  A5B,6-E»CACHLOROOCT  A 

LT 

0.14000000  fig/g 

3ER-59 

24.00000  LT 

ES6-94-01 

MIREX 

l,!A^t23,3A4,5,5,5A5B,6-DECACHLOROOCTA 

LT 

D 

0.14000000  fig/g 

3ER-59 

24.00000  LT 

ES6-94-01 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  fig/g 

3ER-59 

21.00000  LT 

ES6-94-01 

MLTHN  MALATHION 

LT 

D 

0.18000000  fig/g 

3ER-59 

21.00000  LT 

ES6-94-01 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  fig/g 

3ER-59 

0.50000  LT 

ES6-94-01 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

D 

0.74000000  fig/g 

3ER-59 

0.50000  LT 

ES6-94-01 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  fig/g 

3ER-59 

0.68200  LT 

ES6-94-0 1 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

D 

1.80000000  fig/g 

3ER-59 

0.68200  LT 

ES6-94-01 

NNDME  N-NTTROSODIMETHYL AMINE 

LT 

0.46000000  fig/g 

3ER-59 

9.70000  LT 

ES6-94-01 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

D 

0.46000000  fig/g 

3ER-59 

9.70000  LT 

ES6-94-01 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  fig/g 

3ER-59 

6.80000  LT 

ES6-94-01 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

D 

1.10000000  fig/g 

3ER-59 

6.80000  LT 

ES6-94-01 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYL  AMINE 

LT 

0.29000000  fig/g 

3ER-59 

3.70000  LT 

ES6-94-01 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

D 

0.29000000  fig/g 

3ER-59 

3.70000  LT 

ES6-94-01 

OXAT 

1 ,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000  fig/g 

3ER-59 

27.00000  LT 

ES6-94-01 

OXAT 

L4-OXATHIANE 

LT 

D 

0.07500000  fig/g 

3ER-59 

27.00000  LT 

ES6-94-01 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000  fig/g 

3ER-59 

R 

9.10000  ND 

ES6-94-01 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

D 

0.32000000  fig/g 

3ER-59 

R 

9.10000  ND 

ES6-94-0 1 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

DR 

0.32000000  fig/g 

3ER-59 

R 

9.10000  ND 

ES6-94-01 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0.32000000  fig/g 

3ER-59 

R 

9.10000  ND 

ES6-94-01 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

DR 

0.32000000  fig/g 

3ER-59 

R 

9.10000  ND 

ES6-94-01 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0.32000000  fig/g 

3ER-59 

R 

9.10000  ND 

ES6-94-01 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

DR 

0.32000000  fig /g 

3ER-59 

R 

9.10000  ND 

ES  6-94-01 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  fig/g 

3ER-59 

R 

9.10000  ND 

ES6-94-01 

PCB24S 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

DR 

0.32000000  fig/g 

3ER-59 

R 

9.10000  ND 

ES6-94-01 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0.32000000  fig/g 

3ER-59 

R 

9.10000  ND 

ES6-94-01 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

DR 

0.32000000  fig/g 

3ER-59 

R 

9.10000  ND 

ES6-94-01 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  fig/g 

3ER-59 

R 

9.10000  ND 

ES6-94-01 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000  \isJ% 

3ER-59 

R 

13.00000  ND 

ES6-94-01 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

D 

0.79000000  fig/g 

3ER-59 

R 

13.00000  ND 

ES6-94-01 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  fig/g 

3ER-59 

9.10000  LT 

ES6-94-01 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.76000000  fig/g 

3ER-59 

9.10000  LT 

ES6-94-01 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  fig/g 

3ER-59 

9.90000  LT 

ES6-94-01 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

D 

0.03200000  fig/g 

3ER-59 

9.90000  LT 

ES6-94-01 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000  fig/g 

3ER-59 

2.20000  LT 

ES6-94-0 1 

PHENO 

PHENOL 

LT 

D 

0.05200000  fig/g 

3ER-59 

2.20000  LT 

ES6-94-01 

PPDDD 

2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLORO 

LT 

0.06400000  fig/g 

3ER-59 

18.00000  LT 

ES6-94-01 

PPDDD 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1-DICHLORO 

LT 

D 

0.06400000  fig/g 

3ER-59 

18.00000  LT 

ES6-94-01 

PPDDE 

2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)-! ,  1  -DICHLORO 

LT 

0.06800000  fig/g 

3ER-59 

14.00000  LT 

ES6-94-01 

PPDDE 

2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLORO 

LT 

D 

0.06800000  fig/g 

3ER-59 

14.00000  LT 

ES6-94-01 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLQROPHENYL)- 1,1,1  -TRICHLO 

LT 

0.10000000  fig/g 

3ER-59 

18.00000  LT 

ES6-94-01 

PPDDT 

2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1 ,1.1  -TRICHLO 

LT 

D 

0.10000000  fig/g 

3ER-59 

18.00000  LT 

ES6-94-01 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000  fig/g 

3ER-59 

37.00000  LT 

ES6-94-01 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

D 

1.70000000  fig/g 

3ER-59 

37.00000  LT 

638 


Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Chemical.  Classy  SEMIVOLATILES _ 

ES6-94-01  PYR  PYRENE 
ES6-94-01  PYR  PYRENE 

ES6-94-01  SUPON  2-CHLORCM-(2,4-DlCHLOROPHENYL)VINYL 
ES6-94-01  SUPON  2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 
ES6-94-01  TXPHE  TOXAPHENE 
ES6-94-01  TXPHE  TOXAPHENE 

ES7-94-01  123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 
ES7-94-01  123TCB  1,2,  3-TRICHLOROBENZENE 
ES7-94-01  124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 
ES7-94-01  124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 
ES7-94-01  12DCLB  1 ,2-DICHLOROBENZENE 
ES7-94-01  12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 
ES7-94-01  12DPH  1 ,2-DIP  HENYLHYDRAZ1NE 
ES7-94-01  12DPH  1 3-DIP  HENYLHYDRAZINE 
ES7-94-01  13DCLB  13-DICHLOROBENZENE 
ES7-94-01  13DCLB  13-DICHLOROBENZENE 
ES7-94-01  13DNB  1,3-DINITROBENZENE 
ES7-94-01  13DNB  1 3-DINITROBENZENE 
ES7-94-01  14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 
ES7-94-01  14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 
ES7-94-01  236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 
ES7-94-01  236TCP  23,6-TRICHLOROPHENOL 
ES7-94-01  245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 
ES7-94-01  245TCP  2.4,5-TRICHLOROPHENOL 
ES7-94-01  246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 
ES7-94-01  246TCP  2,4,6-TRJCHLOROPHENOL 
ES7-94-01  24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 
ES7-94-01  24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 
ES7-94-0 1  24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 
ES7-94-01  24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 
ES7-94-01  24DNP  2,4-DINrTROPHENOL 
ES7-94-01  24DNP  2,4-DINITROPHENOL 
ES7-94-01  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 
ES7-94-01  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 
ES7-94-01  26DNA  2,6-DINITROANILINE 
ES7-94-01  26DNA  2.6-DINITROANILINE 
ES7-94-01  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 
ES7-94-01  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 
ES7-94-01  2CLP  2-CHLOROPHENOL 
ES7-94-01  2CLP  2-CHLOROPHENOL 
ES7-94-01  2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 
ES7-94-01  2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 
ES7-94-01  2MNAP  2-METHYLN  APHTH  ALENE 
ES7-94-01  2MNAP  2-METHYLN  APHTH  ALENE 
ES7-94-01  2MP  2-METHYLPHENOL 
ES7-94-01  2MP  2-METHYLPHENOL 
ES7-94-01  2NANIL  2-NTTROANILINE 
ES7-94-01  2NANIL  2-NITROANILINE 
ES7-94-01  2NP  2-NITROPHENOL 
ES7-94-01  2NP  2-NITROPHENOL 


LT  0.08300000  gg/g  3ER-59 

LT  D  0.08300000  gg/g  3ER-59 

LT  0.92000000  gg/g  3ER-59 

LT  D  0.92000000  gg/g  3ER-59 

LT  12.00000000  gg/g  3ER-59 

LT  D  12.00000000  )ig/g  3ER-59 

LT  0.03200000  gg/g  3ER-59 

LT  D  0.03200000  |ig/g  3ER-59 

LT  0.22000000  gg/g  3ER-59 

LT  D  0.22000000  gg/g  3ER-59 

LT  0.04200000  |ig/g  3ER-59 

LT  D  0.04200000  gg/g  3ER-59 

LT  0.52000000  gg/g  3ER-59 

LT  D  0.52000000  gg/g  3ER-59 

LT  0.04200000  |ig/g  3ER-59 

LT  D  0.04200000  gg/g  3ER-59 

ND  DR  0.63000000  gg/g  3ER-59 

ND  R  0.63000000  gg/g  3ER-59 

LT  0.03400000  gg/g  3ER-59 

LT  D  0.03400000  gg/g  3ER-59 

LT  0.62000000  gg/g  3ER-59 

LT  D  0.62000000  gg/g  3ER-59 

LT  0.49000000  gg/g  3ER-59 

LT  D  0.49000000  gg/g  3ER-59 

LT  0.06100000  ng/g  3ER-59 

LT  D  0.06100000  gg/g  3ER-59 

LT  0.06500000  gg/g  3ER-59 

LT  D  0.06500000  gg/g  3ER-59 

LT  3.00000000  gg/g  3ER-59 

LT  D  3.00000000  gg/g  3ER-59 

LT  4.70000000  gg/g  3ER-59 

LT  D  4.70000000  gg/g  3ER-59 

LT  1.40000000  gg/g  3ER-59 

LT  D  1.40000000  gg/g  3ER-59 

LT  0.57000000  gg/g  3ER-59 

LT  D  0.57000000  gg/g  3ER-59 

LT  0.32000000  gg/g  3ER-59 

LT  D  032000000  gg/g  3ER-59 

LT  0.05500000  gg/g  3ER-59 

LT  D  0.05500000  gg/g  3ER-59 

LT  0.24000000  gg/g  3ER-59 

LT  D  0.24000000  gg/g  3ER-59 

LT  0.03200000  gg/g  3ER-59 

LT  D  0.03200000  gg/g  3ER-59 

LT  0.09800000  gg/g  3ER-59 

LT  D  0.09800000  gg/g  3ER-59 

ND  R  3.10000000  gg/g  3ER-59 

ND  DR  3.10000000  gg/g  3ER-59 

LT  1.10000000  gg/g  3ER-59 

LT  D  1.10000000  gg/g  3ER-59 


R 

R 


R 

R 


17.00000  LT 
17.00000  LT 
19.00000  LT 
19.00000  LT 
17.00000  ND 
17.00000  ND 

5.80000  LT 

5.80000  LT 
2.40000  LT 

2.40000  LT 
1.20000  LT 
1.20000  LT 

13.00000  LT 
13.00000  LT 

3.40000  LT 

3.40000  LT 
0.45800  LT 
0.45800  LT 
1.50000  LT 
1.50000  LT 
1.70000  LT 
1.70000  LT 

2.80000  LT 

2.80000  LT 
3.60000  LT 

3.60000  LT 

8.40000  LT 

8.40000  LT 

4.40000  LT 
4.40000  LT 

180.00000  LT 
180.00000  LT 
0.39700  LT 
0.39700  LT 

8.80000  LT 

8.80000  LT 
0.60000  LT 
0.60000  LT 

2.80000  LT 
2.80000  LT 

2.60000  LT 

2.60000  LT 
130000  LT 
130000  LT 

3.60000  LT 
3.60000  LT 

31.00000  ND 
31.00000  ND 
8.20000  L.T 
8.20000  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


RimBU 

Meas 

Unit 

|  Bleak  ED 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Co 4t 

Value  Meas 

Code  Qual 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES _ 

ES7-94-01  33DCBD  33-CICHLOROBENZIDINE  LT 

ES7-94-01  33DCBD  33-CICHLOROBENZIDINE  LT 

ES7-94-01  35DNA  3,5-DINITROANILINE  LT 

ES7-94-01  35DNA  3,5-DIN!TROANILINE  LT 

ES7-94-0I  3NANIL  3-NITROANILINE  LT 

ES7-94-01  3NANIL  3-NITROANILINE  LT 

ES7-94-01  3  NT  3-NITROTOLUENE  LT 

ES7-94-01  3NT  3-NITROTOLUENE  LT 

ES7-94-01  46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL  LT 

ES7-94-01  46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL  LT 

ES7-94-01  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER  LT 

ES7-94-01  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER  LT 

ES7-94-01  4CANIL  4-CHLOROANILINE  ND 

ES7-94-01  4CANIL  4-CHLOROANILINE  ND 

ES7-94-01  4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL  LT 

ES7-94-01  4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL  LT 

ES7-94-01  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER  LT 

ES7-94-01  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER  LT 

ES7-94-01  4MP  4-METHYLPHENOL  LT 

ES7-94-01  4MP  4-METHYLPHENOL  LT 

ES7-94-01  4NANIL  4-NITROANILINE  ND 

ES7-94-01  4NANIL  4-NITROANILINE  ND 

ES7-94-01  4NP  4-NTTROPHENOL  LT 

ES7-94-01  4NP  4-NITROPHENOL  LT 

ES7-94-0I  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ES7-94-01  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ES7-94-01  AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN  LT 

ES7-94-01  AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN  LT 

ES7-94-01  ALDRN  ALDRIN  LT 

ES7-94-0I  ALDRN  ALDRIN  LT 

ES7-94-01  ANAPN  ACENEPHTHENE 

ES7-94-0I  ANAPN  ACENEPHTHENE 

ES7-94-01  ANAPY  ACENAPHTHYLENE  LT 

ES7-94-01  ANAPY  ACENAPHTHYLENE  LT 

ES7-94-01  ANIL  ANILINE  ND 

ES7-94-01  ANIL  ANILINE  ND 

ES7-94-01  ANTRC  ANTHRACENE  LT 

ES7-94-01  ANTRC  ANTHRACENE  LT 

ES7-94-0I  ATZ  ATRAZINE  LT 

ES7-94-01  ATZ  ATRAZINE  LT 

ES7-94-01  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE  LT 

ES7-94-01  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE  LT 

ES7-94-01  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER  LT 

ES7-94-01  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER  LT 

ES7-94-01  B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER  LT 

ES7-94-01  B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER  LT 

ES7-94-01  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE  LT 

ES7-94-01  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE  LT 

ES7-94-01  BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

ES7-94-01  BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 


1.60000000  fig/g 

3ER-59 

5.00000  LT 

D 

1.60000000  jig/g 

3ER-59 

5.00000  LT 

1.60000000  jig/g 

3ER-59 

21.00000  LT 

D 

1.60000000  ng/g 

3ER-59 

21.00000  LT 

3.00000000  ^ig/g 

3ER-59 

15.00000  LT 

D 

3.00000000  jig/g 

3ER-59 

15.00000  LT 

0.34000000  ^g/g 

3ER-59 

2.90000  LT 

D 

0.34000000  ng/g 

3ER-59 

2.90000  LT 

0.80000000  ^g/g 

3ER-59 

R 

50.00000  ND 

D 

0.80000000  *ig/g 

3ER-59 

R 

50.00000  ND 

0.04100000  \igjg 

3ER-59 

22.00000  LT 

D 

0.04100000  fig/g 

3ER-59 

22.00000  LT 

R 

0.63000000  ng/g 

3ER-59 

R 

1.00000  ND 

DR  0.63000000  (ig/g 

3ER-59 

R 

1.00000  ND 

0.93000000  pg/g 

3ER-59 

8.50000  LT 

D 

0.93000000  ng/g 

3ER-59 

8.50000  LT 

0.17000000  jig/g 

3ER-59 

23.00000  LT 

D 

0.17000000  jxg/g 

3ER-59 

23.00000  LT 

0.24000000  ng/g 

3ER-59 

2.80000  LT 

D 

0.24000000  \igfg 

3ER-59 

2.80000  LT 

R 

3.10000000  jig/g 

3ER-59 

R 

31.00000  ND 

DR  3.10000000  ng/g 

3ER-59 

R 

31.00000  ND 

3.30000000  >ig/g 

3ER-59 

96.00000  LT 

D 

3.30000000  ng/g 

3ER-59 

96.00000  LT 

1.30000000  ng/g 

3ER-59 

5.30000  LT 

D 

1.30000000  jig/g 

3ER-59 

5.30000  LT 

0.40000000  \igjg 

3ER-59 

23.00000  LT 

D 

0.40000000  \kgjg 

3ER-59 

23.00000  LT 

1.30000000  fig/g 

3ER-59 

13.00000  LT 

D 

1.30000000  ng/g 

3ER-59 

13.00000  LT 

0.31000000  ng/g 

3ER-59 

5.80000  LT 

D 

0.26000000  ng/g 

3ER-59 

5.80000  LT 

0.03300000  *ig/g 

3ER-59 

5.10000  LT 

D 

0.03300000  jig/g 

3ER-59 

5.10000  LT 

R 

0.13000000  jig/g 

3ER-59 

R 

2.00000  ND 

DR  0.13000000  ng/g 

3ER-59 

R 

2.00000  ND 

0.71000000  >ig/g 

3ER-59 

5.20000  LT 

D 

0.71000000  \ig/g 

3ER-59 

5.20000  LT 

0.06500000  jig/g 

3ER-59 

5.90000  LT 

D 

0.06500000  ng/g 

3ER-59 

5.90000  LT 

0.19000000  \iglg 

3ER-59 

6.80000  LT 

D 

0.19000000  \igjg 

3ER-59 

6.80000  LT 

0.44000000  ng/g 

3ER-59 

5.00000  LT 

D 

0.44000000  pg/g 

3ER-59 

5.00000  LT 

0.36000000  ng/g  . 

3ER-59 

0.68000  LT 

D 

0.36000000  ng/g 

3ER-59 

0.68000  LT 

0.48000000  jig/g 

3ER-59 

7.70000  LT 

D 

0.48000000  ng/g 

3ER-59 

7.70000  LT 

1.20000000  jig/g 

3ER-59 

9.80000  LT 

D 

1.00000000  \igjg 

3ER-59 

9.80000  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Site  ID 


Test  Name 


n*  Unit 

Cede  Value  Meas 


Chemical  Class:  SEMIV QLATILES 


ES7-94-0 1 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

ES7-94-01 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

ES7-94-0 1 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

ES7-94-01 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

ES7-94-01 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ES7-94-01 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ES7-94-01 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

ES7-94-01 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

ES7-94-0 1 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ES7-94-01 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ES7-94-01 

BENZID  BENZIDINE 

ES7-94-01 

BENZID  BENZIDINE 

ES7-94-01 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ES7*94-01 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ES7-94-01 

BGHIPY  BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

ES7-94-0 1 

BGHIPY  BENZO  |G,H,I]  PERYLENE 

ES7-94-01 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

ES7-94-01 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

ES7-94-01 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

ES7-94-01 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

ES7-94-01 

CHRY 

CHRYSENE 

ES7-94-01 

CHRY 

CHRYSENE 

ES7-94-01 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

ES7-94-01 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

ES7-94-01 

CL6CP 

HEXACHLOROCY  CLOPENT  ADIENE 

ES7-94-01 

CL6CP 

HEXACHLOROCY  CLOPENTADIENE 

ES7-94-01 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

ES7-94-01 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

ES7-94-01 

CLDAN 

CHLORDANE 

ES7-94-01 

CLDAN 

CHLORDANE 

ES7-94-01 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

ES7-94-01 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

ES7-94-0 1 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

ES7-94-01 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

ES7-94-01 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

ES7-94-01 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

ES7-94-0 1 

DBAHA  DIBENZ  (AH]  ANTHRACENE 

ES7-94-01 

DBAHA  DIBENZ  |AH]  ANTHRACENE 

ES7-94-0 1 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

ES7-94-0 1 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

ES7-94-01 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ES7-94-01 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ES7-94-01 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

ES7-94-01 

DBZRI 

DIBENZOFURAN 

ES7-94-01 

DCPD 

DICY  CLOPENT  ADIENE 

ES7-94-01 

DCPD 

DICYCLOPENT ADIENE 

ES7-94-01 

DDVP 

VAPONA 

ES7-94-01 

DDVP 

VAPONA 

ES7-94-01 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

ES7-94-01 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

1.20000000  (ig/g 

3ER-59 

14.00000  LT 

LT 

D 

1.20000000  (ig/g 

3ER-59 

14.00000  LT 

2.40000000  (ig/g 

3ER-59 

10.00000  LT 

D 

1.90000000  (ig/g 

3ER-59 

10.00000  LT 

LT 

1.30000000  (ig/g 

3ER-59 

17.00000  LT 

LT 

D 

1.30000000  (ig/g 

3ER-59 

17.00000  LT 

LT 

1.80000000  (ig/g 

3ER-59 

28.00000  LT 

LT 

D 

1.80000000  (ig/g 

3ER-59 

28.00000  LT 

LT 

2.40000000  (ig/g 

3ER-59 

42.00000  LT 

LT 

D 

2.40000000  (ig/g 

3ER-59 

42.00000  LT 

ND 

R 

0.13000000  (ig/g 

3ER-59  R 

2.00000  ND 

ND 

DR  0.13000000  (ig/g 

3ER-59  R 

2.00000  ND 

ND 

R 

3.10000000  (ig/g 

3ER-59  R 

3.10000  ND 

ND 

DR  3.10000000  (ig/g 

3ER-59  R 

3.10000  ND 

0.92000000  (ig/g 

3ER-59 

15.00000  LT 

D 

0.80000000  (ig/g 

3ER-59 

15.00000  LT 

0.77000000  (ig/g 

3ER-59 

10.00000  LT 

D 

0.69000000  (ig/g 

3ER-59 

10.00000  LT 

LT 

0.03200000  (ig/'g 

3ER-59 

4.00000  LT 

LT 

D 

0.03200000  (ig/g 

3ER-59 

4.00000  LT 

1.60000000  (ig/g 

3ER-59 

7.40000  LT 

D 

1.20000000  (ig/g 

3ER-59 

7.40000  LT 

LT 

0.08000000  (ig/g 

3ER-59 

12.00000  LT 

LT 

D 

0.08000000  (ig/g 

3ER-59 

12.00000  LT 

LT 

0.52000000  (ig/g 

3ER-59 

54.00000  LT 

LT 

D 

0.52000000  (ig/g 

3ER-59 

54.00000  LT 

LT 

1.80000000  (ig/g 

3ER-59 

8.30000  LT 

LT 

D 

1.80000000  (ig/g 

3ER-59 

8.30000  LT 

LT 

0.68000000  (ig/g 

3ER-59 

37.00000  LT 

LT 

D 

0.68000000  (ig/g 

3ER-59 

37.00000  LT 

LT 

0.09700000  (ig/g 

3ER-59 

10.00000  LT 

LT 

D 

0.09700000  (ig/g 

3ER-59 

10.00000  LT 

LT 

0.32000000  (ig/g 

3ER-59 

15.00000  LT 

LT 

D 

0.32000000  (ig/g 

3ER-59 

15.00000  LT 

LT 

0.06600000  (ig/g 

3ER-59 

5.30000  LT 

LT 

D 

0.06600000  (ig/g 

3ER-59 

5.30000  LT 

LT 

0.31000000  (ig/g 

3ER-59 

12.00000  LT 

LT 

D 

0.31000000  (ig/g 

3ER-59 

12.00000  LT 

LT 

0.07100000  (ig/g 

3ER-59 

12.00000  LT 

LT 

D 

0.07100000  (ig/g 

3ER-59 

12.00000  LT 

LT 

0.21000000  (ig/g 

3ER-59  R 

3.00000  ND 

LT 

D 

0.21000000  (ig/g 

3ER-59  R 

3.00000  ND 

LT 

0.38000000  (ig/g 

3ER-59 

5.10000  LT 

LT 

D 

0.38000000  (ig/g 

3ER-59 

5.10000  LT 

LT 

0.57000000  (ig/g 

3ER-59 

5.50000  LT 

LT 

D 

0.57000000  (ig/g 

3ER-59 

5.50000  LT 

LT 

0.06800000  (ig/g 

3ER-59 

8.50000  LT 

LT 

D 

0.06800000  (ig/g 

3ER-59 

8.50000  LT 

LT 

0.24000000  (ig/g 

3ER-59 

5.90000  LT 

LT 

D 

0.24000000  (ig/g 

3ER-59 

5.90000  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All Rinse  Blanks) 


RJmt  Bteak 

** - 

ram 

n* 

Vmkt 

Fluf  Date 

Meat 

Site  ID 

Test  Name 

Beat 

Cafe 

Value  Meas 

BfauricID 

Code  Qoal 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES7-94-01 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000  pg/g 

3ER-59 

3.30000  LT 

ES7-94-01 

DITH 

DITHIANE 

LT 

D 

0.06500000  pg/g 

3ER-59 

3.30000  LT 

ES7-94-01 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  pg/g 

3ER-59 

26.00000  LT 

ES7-94-01 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

D 

0.07900000  pg/g 

3ER-59 

26.00000  LT 

ES7-94-0 1 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  jig/g 

3ER-59 

2.20000  LT 

ES7-94-01 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

D 

0.06300000  fig/g 

3ER-59 

2.20000  LT 

ES7-94-01 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  ng/g 

3ER-59 

33.00000  LT 

ES7-94-01 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

D 

1.30000000  ng/g 

3ER-59 

33.00000  LT 

ES7-94-0 1 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  ng/g 

3ER-59 

1.50000  LT 

ES7-94-01 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

D 

033000000  ng/g 

3ER-59 

1.50000  LT 

ES7-94-01 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  g 

3ER-59 

18.00000  LT 

ES7-94-01 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

D 

1.30000000  ng/g 

3ER-59 

18.00000  LT 

ES7-94-0 1 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  pg/g 

3ER-59 

5.00000  LT 

ES7-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

D 

1.80000000  pg/g 

3ER-59 

5.00000  LT 

ES7-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

DR 

0.28000000  pg/g 

3ER-59 

R 

6.00000  ND 

ES7-94-0 1 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  pg/g 

3ER-59 

R 

6.00000  ND 

ES7-94-0 1 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  pg/g 

3ER-59 

50.00000  LT 

ES7-94-01 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

D 

1.20000000  pg/g 

3ER-59 

50.00000  LT 

ES7-94-01 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  pg/g 

3ER-59 

R 

20.00000  ND 

ES7-94-01 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

DR 

1.30000000  pg/g 

3ER-59 

R 

20.00000  ND 

ES7-94-01 

FANT 

FLUORANTHENE 

1.20000000  pg/g 

3ER-59 

24.00000  LT 

ES7-94-0 1 

FANT 

FLUORANTHENE 

D 

0.95000000  pg/g 

3ER-59 

24.00000  LT 

ES7-94-0 1 

FLRENE  FLUORENE 

0.13000000  pg/g 

3ER-59 

9.20000  LT 

ES7-94-01 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

D 

0.06500000  pg/g 

3ER-59 

9.20000  LT 

ES7-94-0 1 

HCBD 

HEXACHLOROBt  JTADIENE 

LT 

0.97000000  pg/g 

3ER-59 

8.70000  LT 

ES7-94-0 1 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

D 

0.97000000  pg/g 

3ER-59 

8.70000  LT 

ES7-94-01 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  pg/g 

3ER-59 

38.00000  LT 

ES7-94-01 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

D 

0.24000000  pg'g 

3ER-59 

38.00000  LT 

ES7-94-01 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  pg/g 

3ER-59 

28.00000  LT 

ES7-94-0 1 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

D 

0.48000000  pg/g 

3ER-59 

28.00000  LT 

ES7-94-01 

ICDPYR  INDENOfL2,3-C,D)  PYRENE 

LT 

2.40000000  pg/g 

3ER-59 

21.00000  LT 

ES7-94-01 

ICDPYR  INDENO  [L2,3-C.DJ  PYRENE 

LT 

D 

2.40000000  pg/g 

3ER-59 

21.00000  LT 

ES7-94-0 1 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000  pg/g 

3ER-59 

7.80000  LT 

ES7-94-0 1 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

D 

0.48000000  pg/g 

3ER-59 

7.80000  LT 

ES7-94-01 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  pg/g 

3ER-59 

2.40000  LT 

ES7-94-01 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

D 

0.39000000  pg/g 

3ER-59 

2.40000  LT 

ES7-94-01 

KEP 

KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  pg/g 

3ER-59 

R 

20.00000  ND 

ES7-94-0 1 

KEP 

KEPONE 

ND 

DR 

a 

o 

o 

o 

o 

© 

© 

© 

3ER-59 

R 

20.00000  ND 

ES7-94-01 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  pg/g 

3ER-59 

7.20000  LT 

ES7-94-01 

LIN 

LINDANE 

LT 

D 

0.10000000  pg/g 

3ER-59 

7.20000  LT 

ES7-94-01 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  pg/g 

3ER-59 

11.00000  LT 

ES7-94-01 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

D 

0.26000000  pg/g 

3ER-59 

11.00000  LT 

ES7-94-01 

MIREX 

l,lA,233.3A4,5,5,5A.5B,6-DECACHLOROOCTA 

LT 

0.14000000  fig/g 

3ER-59 

24.00000  LT 

ES7-94-01 

MIREX 

UA3333A4,5,5,5A3B,6-DECACHL0R00CTA 

LT 

D 

0.14000000  pg/g 

3ER-59 

24.00000  LT 

ES7-94-0 1 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000  pg/g 

3ER-59 

21.00000  LT 

ES7-94-01 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

D 

0.18000000  pg/g 

3ER-59 

21.00000  LT 

ES7-94-0 1 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  (ig/g 

3ER-59 

0.50000  LT 

ES7-94-01 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

D 

0.74000000  pg/g 

3ER-59 

0.50000  LT 

ES7-94-01 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  pg/g 

3ER-59 

0.68200  LT 

ES7-94-01 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

D 

1.80000000  pg/g 

3ER-59 

0.68200  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rime  Blanks) 


RteeU 

Mm 

n«c 

Uah 

Flat  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bad 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qua] 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES8-94-01 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  jig/g 

3ER-60 

2.80000  LT 

ES8-94-01 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHEN OL 

LT 

0.06100000  jig /g 

3ER-60 

3.60000  LT 

ES8-94-0 1 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  jig/g 

3ER-60 

8.40000  LT 

ES8-94-01 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  jig/g 

3ER-60 

4.40000  LT 

ES8-94-01 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000  jig/g 

3ER-60 

180.00000  LT 

ES8-94-01 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000  jig/g 

3ER-60 

0.39700  LT 

ES  8-94-01 

26DNA  2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000  jig/g 

3ER-60 

8.80000  LT 

ES8-94-01 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000  jig/g 

3ER-60 

0.60000  LT 

ES  8-94-01 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  jig/g 

3ER-60 

2.80000  LT 

ES8-94-01 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  jig/g 

3ER-60 

2.60000  LT 

ES8-94-01 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

4.90000000  jig/g 

3ER-60 

1.30000  LT 

ES8-94-0 1 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  jig/g 

3ER-60 

3.60000  LT 

ES8-94-01 

2NAKIL  2-NTTROANILINE 

ND 

R  3.10000000  jig/g 

3ER-60 

R 

31.00000  ND 

ES8-94-0 1 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  jig/g 

3ER-60 

8.20000  LT 

ES8-94-01 

33DCBD  33-CICHLOROBENZEDINE 

LT 

1.60000000  jig/g 

3ER-60 

5.00000  LT 

ES8-94-01 

35DNA  3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000  jig/g 

3ER-60 

21.00000  LT 

ES  8-94-01 

3NANIL  3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000  jig/g 

3ER-60 

15.00000  LT 

ES  8-94-01 

3NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000  jig/g 

3ER-60 

2.90000  LT 

ES8-94-0 1 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-C RES 0 L 

LT 

0.80000000  jig/g 

3ER-60 

R 

50.00000  ND 

ES  8-94-01 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  jig/g 

3ER-60 

22.00000  LT 

ES8-94-01 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

R  0.63000000  jig/g 

3ER-60 

R 

1.00000  ND 

ES8-94-01 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000  jig/g 

3ER-60 

8.50000  LT 

ES  8-94-01 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  jig/g 

3ER-60 

23.00000  LT 

ES  8-94-01 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  jig^g 

3ER-60 

2.80000  LT 

ES  8-94-01 

4NANIL  4-NTTROANILINE 

ND 

R  3.10000000  jig/g 

3ER-60 

R 

31.00000  ND 

ES8-94-0 1 

4NP  4-N1TROPHEN  OL 

LT 

3.30000000  jig/g 

3ER-60 

96.00000  LT 

ES8-94-01 

ABHC  ALPHA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  jig/g 

3ER-60 

5.30000  LT 

ES8-9401 

AENSLF  ALPHA-ENDOSITLFAN 

LT 

0.40000000  jig^g 

3ER-60 

23.00000  LT 

ES8-94-01 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000000  jig/g 

3ER-60 

13.00000  LT 

ES8-94-01 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

60.00000000  jig/g 

3ER-60 

5.80000  LT 

ES8-94-0I 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  jig/g 

3ER-60 

5.10000  LT 

ES8-94-0 1 

ANIL  ANILINE 

ND 

R  0.13000000  jig/g 

3ER-60 

R 

2.00000  ND 

ES8-94-01 

ANTRC  ANTHRACENE 

70.00000000  jig/g 

3ER-60 

5.20000  LT 

ES8-94-01 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.06500000  jig'g 

3ER-60 

5.90000  LT 

ES8-94-01 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  jig/g 

3ER-60 

6.80000  LT 

ES8-94-01 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  jig/g 

3ER-60 

5.00000  LT 

ES8-94-01 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  jig/g 

3ER-60 

0.68000  LT 

ES8-94-0 1 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  jig'g 

3ER-60 

7.70000  LT 

ES8-94-0 1 

BAANT  BENZO  [A)  ANTHRACENE 

100.0000000  jig/g 

3ER-60 

9.80000  LT 

ES8-94-01 

BAPYR  BENZO  [AJ  PYRENE 

100.0000000  jig/g 

3ER-60 

14.00000  LT 

ES8-94-01 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

100.0000000  jig/g 

3ER-60 

10.00000  LT 

ES8-94-01 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  jig/g 

3ER-60 

17.00000  LT 

ES8-940 1 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  jig/g 

3ER-60 

28.00000  LT 

ES8-94-0 1 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000  jig/g 

3ER-60 

42.00000  LT 

ES  8-94-01 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

R  0.13000000  jig/g 

3ER-60 

R 

2.00000  ND 

ES8-94-01 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

R  3.10000000  jig/g 

3ER-60 

R 

3.10000  ND 

ES8-94-0 1 

BGHIPY  BENZO  [G,RI]  PERYLENE 

60.00000000  jig/g 

3ER-60 

15.00000  LT 

ES8-9401 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

100.0000000  jig/g 

3ER-60 

10.00000  LT 

ES8-94-01 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  jig/g 

3ER-60 

4.00000  LT 

ES8-94-01 

CHRY  CHRYSENE 

200.0000000  jig/g 

3ER-60 

7.40000  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES _ _ 

ES8-94-01  CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 
ES  8-94-01  CL6CP  HEXACHLOROC Y  CLOPENT  ADIENE 
ES 8-94-01  CL6ET  HEXACHLOROETHANE 
ES  8-94-01  CLDAN  CHLORDANE 

ES8-94-0 1  CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

ES8-94-01  CPMSO  4CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

ES8-94-01  CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

ES8-94-01  DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

ES8-94-01  DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

ES8-94-01  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLOR1DE 

ES8-94-01  DBZFU  DIBENZOFURAN 

ES8-94-01  DCPD  DICYCLOPENT  ADIENE 

ES8-94-01  DDVP  VAPONA 

ES8-94-01  DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

ES8-94-01  DITH  DITHIANE 

ES8-94-01  DLDRN  DIELDRIN 

ES8-94-01  DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

ES8-94-01  DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ES8-94-0 1  DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

ES8-94-01  ENDRN  ENDRIN 

ES8-94-0 1  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ES8-94-01  ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ES8-94-01  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ES8-94-01  FAMPH  FAMOPHOS 

ES  8-94-01  FANT  FLUORANTHENE 

ES  8-94-01  FLRENE  FLUORENE 

ES8-94-01  HCBD  HEXACHLOROBUT  ADIENE 

ES8-94-01  HPCL  HEPTACHLOR 

ES8-94-0 1  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

ES8-94-01  ICDPYR  INDENO  (1,2.3-C.D]  PYRENE 

ES8-94-01  ISODR  ISODRIN 

ES8-94-0 1  ISOPHR  ISOPHORONE 

ES8-94-01  KEP  KEPONE 

ES8-94-01  LIN  LINDANE 

ES8-94-01  MEXCL  METHOXYCHLOR 

ES8-94-01  MIREX  l,lA3,23,3A.4,5,5,5A,5B,6-DECACHLOROOCTA 

ES8-94-01  MLTHN  MALATHION 

ES8-94-01  NAP  NAPHTHALENE 

ES8-94-01  NB  NITROBENZENE 

ES8-94-01  NNDME  N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

ES8-94-01  NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

ES8-94-01  NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

ES8-94-01  OXAT  1,4-OXATHIANE 

ES8-94-01  PCB016  PCB 1016 

ES8-94-01  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 
ES8-94-01  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 
ES8-94-01  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 
ES8-94-01  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 
ES8-94-01  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 
ES 8-94-01  PCB260  PCB  1260 


LT 

0.08000000  gg/g  3ER-60 

12.00000  LT 

LT 

0.52000000  gg/g  3ER-60 

54.00000  LT 

LT 

1.80000000  (xg/g  3ER-60 

8.30000  LT 

LT 

0.68000000  gg/g  3ER-60 

37.00000  LT 

LT 

0.09700000  gg/g  3ER-60 

10.00000  LT 

LT 

032000000  gg/g  3ER-60 

15.00000  LT 

LT 

0.06600000  gg/g  3ER-60 

5.30000  LT 

30.00000000  gg/g  3ER-60 

12.00000  LT 

LT 

0.07100000  gg/g  3ER-60 

12.00000  LT 

LT 

0.21000000  gg/g  3ER-60 

R 

3.00000  ND 

20.00000000  |ig/g  3ER-60 

5.10000  LT 

LT 

0.57000000  gg/g  3ER-60 

5.50000  LT 

LT 

0.06800000  gg/g  3ER-60 

8.50000  LT 

LT 

0.24000000  gg'g  3ER-60 

5.90000  LT 

LT 

0.06500000  gg/g  3ER-60 

3.30000  LT 

LT 

0.07900000  gg/g  3ER-60 

26.00000  LT 

LT 

0.06300000  gg/g  3ER-60 

2.20000  LT 

LT 

1.30000000  gg/g  3ER-60 

33.00000  LT 

LT 

0.23000000  gg/g  3ER-60 

1.50000  LT 

LT 

1.30000000  gg/g  3ER-60 

18.00000  LT 

LT 

1.80000000  gg/g  3ER-60 

5.00000  LT 

ND 

R  0.28000000  gg/g  3ER-60 

R 

6.00000  ND 

LT 

1.20000000  gg/g  3ER-60 

50.00000  LT 

ND 

R  1.30000000  gg/g  3ER-60 

R 

20.00000  ND 

200.0000000  gg/g  3ER-60 

24.00000  LT 

40.00000000  gg/g  3ER-60 

9.20000  LT 

LT 

0.97000000  gg/g  3ER-60 

8.70000  LT 

LT 

0.24000000  gg/g  3ER-60 

38.00000  LT 

LT 

0.48000000  gg/g  3ER-60 

28.00000  LT 

60.00000000  gg/g  3ER-60 

21.00000  LT 

LT 

0.48000000  gg/g  3ER-60 

7.80000  LT 

LT 

0.39000000  gg/g  3ER-60 

2.40000  LT 

ND 

R  1.30000000  gg/g  3ER-60 

R 

20.00000  ND 

LT 

0.10000000  gg/g  3ER-60 

7.20000  LT 

LT 

0.26000000  gg/g  3ER-60 

11.00000  LT 

LT 

0.14000000  gg/g  3ER-60 

24.00000  LT 

LT 

0.18000000  gg/g  3ER-60 

21.00000  LT 

20.00000000  gg/g  3ER-60 

0.50000  LT 

LT 

1.80000000  gg/g  3ER-60 

0.68200  LT 

LT 

0.46000000  gg/g  3ER-60 

9.70000  LT 

LT 

1.10000000  gg/g  3ER-60 

6.80000  LT 

LT 

0.29000000  gg/g  3ER-60 

3.70000  LT 

LT 

0.07500000  gg/g  3ER-60 

27.00000  LT 

LT 

0.32000000  gg/g  3ER-60 

R 

9.10000  ND 

ND 

R  0.32000000  gg/g  3ER-60 

R 

9.10000  ND 

ND 

R  0.32000000  gg/g  3ER-60 

R 

9.10000  ND 

ND 

R  0.32000000  gg/g  3ER-60 

R 

9.10000  ND 

ND 

R  0.32000000  gg/g  3ER-60 

R 

9.10000  ND 

ND 

R  0.32000000  gg/g  3ER-60 

R 

9.10000  ND 

LT 

0.79000000  gg/g  3ER-60 

R 

13.00000  ND 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 
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Rime  Bleak 

Mem 

F1k 

Vmtt 

Flat  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Boat 

Cafe 

Value  Meas 

BteaklD 

Code  Qaal 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES  8-94-01 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  Mg/g 

3ER-60 

9.10000  LT 

ES  8-94-01 

PHANT  PHENANTHRENE 

400.0000000  ng/g 

3ER-60 

9.90000  LT 

ES8-94-01 

PHENO  PHENOL 

LT 

0.05200000  fig/g 

3ER-60 

2.20000  LT 

ES8-94-01 

PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1.1  -DICHLORO 

LT 

0.06400000  ng/g 

3ER-60 

18.00000  LT 

ES8-94-01 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CH1jOROPHENYL)-  1 , 1  -DICHLORO 

LT 

0.06800000  fig/g 

3ER-60 

14.00000  LT 

ES8-94-01 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-LU-TRICHLO 

LT 

0.10000000  Hg/g 

3ER-60 

18.00000  LT 

ES8-94-01 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000000  jig/g 

3ER-60 

37.00000  LT 

ES8-94-01 

PYR  PYRENE 

400.0000000  jig/g 

3ER-60 

17.00000  LT 

ES  8-94-01 

SUPON  2-CHLORO-l-{2,4-DICHLOROPHENYL) VINYL 

LT 

0.92000000  fig/g 

3ER-60 

19.00000  LT 

ES8-94-01 

TXPHE  toxaphene 

LT 

12.00000000  ng/g 

3ER-60 

R 

17.00000  ND 

ES8-94-0 1 

UNK522  UNKNOWN 

S 

6.00000000  jig/g 

3ER-60 

S 

20.00000 

ES8-94-01 

UNK522  UNKNOWN 

D 

7.00000000  ng/g 

3ER-60 

S 

20.00000 

ES8-94-01 

UNK578  UNKNOWN 

S 

3.00000000  jig/g 

3ER-60 

s 

5.00000 

ES8-94-01 

UNK618  UNKNOWN 

S 

6.00000000  ng/g 

3ER-60 

s 

9.00000 

ES8-94-01 

UNK618  UNKNOWN 

D 

6.00000000  fig/g 

3ER-60 

s 

9.00000 

ES8-94-01 

UNK618  UNKNOWN 

D 

5.00000000  fig/g 

3ER-60 

s 

9.00000 

ES8-94-01 

UNK702  UNKNOWN 

S 

5.00000000  ng/g 

3ER-60 

s 

30.00000 

ES8-94-02 

123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  fig/g 

3ER-59 

5.80000  LT 

ES8-94-02 

124TCB  1  ,2,4-TRJCHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  jig/g 

3ER-59 

2.40000  LT 

ES8-94-02 

I2DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  jig/g 

3ER-59 

1.20000  LT 

ES  8-94-02 

I2DPH  U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  fig'g 

3ER-59 

13.00000  LT 

ES8-94-02 

13DCLB  1.3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  ng/g 

3ER-59 

3.40000  LT 

ES8-94-02 

13DNB  1 ,3-DINTTROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  ng/g 

3ER-59 

0.45800  LT 

ES  8-94-02 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  ng/g 

3ER-59 

1.50000  LT 

ES8-94-02 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  ng'g 

3ER-59 

1.70000  LT 

ES8-94-02 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  ng/g 

3ER-59 

2.80000  LT 

ES8-94-02 

246TCP  2.4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  ^ig/g 

3ER-59 

3.60000  LT 

ES8-94-02 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  ng/g 

3ER-59 

8.40000  LT 

ES8-94-02 

24DMP  2,4-DIMETH YLPHEN  OL 

LT 

3.00000000  jig/g 

3ER-59 

4.40000  LT 

ES8-94-02 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000  ng/g 

3ER-59 

180.00000  LT 

ES8-94-02 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000  ng/g 

3ER-59 

0.39700  LT 

ES8-94-02 

26DNA  2.6-DIN1TROANILINE 

LT 

0.57000000  ng'g 

3ER-59 

8.80000  LT 

ES8-94-02 

26DNT  2.6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000  Hg/g 

3ER-59 

0.60000  LT 

ES8-94-02 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  >ig/g 

3ER-59 

2.80000  LT 

ES8-94-02 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  ng/g 

3ER-59 

2.60000  LT 

ES8-94-02 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

0.57000000  ng/g 

3ER-59 

1.30000  LT 

ES8-94-02 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  >ig'g 

3ER-59 

3.60000  LT 

ES8-94-02 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  fig/g 

3ER-59 

R 

31.00000  ND 

ES8-94-02 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  fig/g 

3ER-59 

8.20000  LT 

ES8-94-02 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  >ig/g 

3ER-59 

5.00000  LT 

ES8-94-02 

35DNA  3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000  ng/g 

3ER-59 

21.00000  LT 

ES8-94-02 

3NANIL  3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000  Mg/g 

3ER-59 

15.00000  LT 

ES8-94-02 

3  NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000  >ig/g 

3ER-59 

2.90000  LT 

ES8-94-02 

46DN2C  4.6-DINTTRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  jig'g 

3ER-59 

R 

50.00000  ND 

ES8-94-02 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  jxg/g 

3ER-59 

22.00000  LT 

ES8-94-02 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

R 

0.63000000  fig/g 

3ER-59 

R 

1.00000  ND 

ES8-94-02 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000  fig^g 

3ER-59 

8.50000  LT 

ES8-94-02 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  *ig/g 

3ER-59 

23.00000  LT 

ES8-94-02 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  \igfg 

3ER-59 

2.80000  LT 

ES8-94-02 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  ng/g 

3ER-59 

R 

31.00000  ND 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rimae  Blarnk 

Mem 

n*c 

limit 

Flaf  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qual 

Value  Bool 

ChamcalClass;  SEMTVOLA1ILES 


ES8-94-02 

4NP 

4-NTTROPHENOL 

LT 

3.30000000  gg/g 

3ER-59 

96.00000  LT 

ESS-94-02 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  ng/g 

3ER-59 

5.30000  LT 

ESS-94-02 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  ng/g 

3ER-59 

23.00000  LT 

ES8-94-02 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000  gg/g 

3ER-59 

13.00000  LT 

ES8-94-02 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  ng/g 

3ER-59 

5.80000  LT 

ES  8-94-02 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  ng/g 

3ER-59 

5.10000  LT 

ES8-94-02 

ANIL 

ANILINE 

ND 

R 

0.13000000  jig/g 

3ER-59 

R 

2.00000  ND 

ES8-94-02 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  gg/g 

3ER-59 

5.20000  LT 

ES8-94-02 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000  (ig/g 

3ER-59 

5.90000  LT 

ES8-94-02 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  jig/g 

3ER-59 

6.80000  LT 

ES  8-94-0  2 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  gg/g 

3ER-59 

5.00000  LT 

ES8-94-02 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  ng/g 

3ER-59 

0.68000  LT 

ES8-94-02 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  gg/g 

3ER-59 

7.70000  LT 

ES  8-94*02 

BAANT  BENZO  [A1  ANTHRACENE 

0.21000000  gg/g 

3ER-59 

9.80000  LT 

ES8-94-02 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000  gg/g 

3ER-59 

14.00000  LT 

ES8-94-02 

BBFAN 

BENZO  [B|  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  gg/g 

3ER-59 

10.00000  LT 

ES8-94-02 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  gg/g 

3ER-59 

17.00000  LT 

ES8-94-02 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  gg/g 

3ER-59 

28.00000  LT 

ES8-94-02 

BENSLF  BETA-ENDOSirLFAN 

LT 

2.40000000  fig/g 

3ER-59 

42.00000  LT 

ES8-94-02 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

R 

0.13000000  gg/g 

3ER-59 

R 

2.00000  ND 

ES  8 -94-02 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

R 

3.10000000  gg/g 

3ER-59 

R 

3.10000  ND 

ES8-94-02 

BGHIPY  BENZO  [G,HJ]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  »ig/g 

3ER-59 

15.00000  LT 

ES8-94-02 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  gg/g 

3ER-59 

10.00000  LT 

ES8-94-02 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  gg/g 

3ER-59 

4.00000  LT 

ES8-94-02 

CHRY 

CHRYSENE 

0.30000000  ng/g 

3ER-59 

7.40000  LT 

ES8-94-02 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  gg/g 

3ER-59 

12.00000  LT 

ES8-94-02 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000000  gg/g 

3ER-59 

54.00000  LT 

ES8-94-02 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  gg/g 

3ER-59 

8.30000  LT 

ES8-94-02 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000  gg/g 

3ER-59 

37.00000  LT 

ES  8-94-0  2 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  gg/g 

3ER-59 

10.00000  LT 

ES  8-94-02 

CPMSO  4^HLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  gg/g 

3ER-59 

15.00000  LT 

ES8-94-02 

CPMS02  4^HLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  gg/g 

3ER-59 

5.30000  LT 

ES8-94-02 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  gg/g 

3ER-59 

12.00000  LT 

ES  8-94-02 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  gg/g 

3ER-59 

12.00000  LT 

ES  8-94-0  2 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  gg/g 

3ER-59 

R 

3.00000  ND 

ES8-94-02 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000  gg/g 

3ER-59 

5.10000  LT 

ES8-94-02 

DCPD 

DICY  CLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000  gg/g 

3ER-59 

5.50000  LT 

ES8-94-02 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  gg/g 

3ER-59 

8.50000  LT 

ES8-94-02 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  gg/g 

3ER-59 

5.90000  LT 

ES8-94-02 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000  gg/g 

3ER-59 

3.30000  LT 

ES8-94-02 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  gg/g 

3ER-59 

26.00000  LT 

ES8-94-02 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  gg/g 

3ER-59 

2.20000  LT 

ES8-94-02 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  gg/g 

3ER-59 

33.00000  LT 

ES8-94-02 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  gg/g 

3ER-59 

1.50000  LT 

ES8-94-02 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  gg/g 

3ER-59 

18.00000  LT 

ES8-94-02 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  gg/g 

3ER-59 

5.00000  LT 

ES  8-94-02 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  gg/g 

3ER-59 

R 

6.00000  ND 

ES8-94-02 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  gg/g 

3ER-59 

50.00000  LT 

ES8-94-02 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  gg/g 

3ER-59 

R 

20.00000  ND 

ES8-94-02 

FANT 

FLUORANTHENE 

0.18000000  gg/g 

3ER-59 

24.00000  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rime  Blank 

Ffec 

U  ait 

Flag  Date  Mea$ 

Site  ID 

Test  Name 

Bod 

C «4r 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qua]  Value  Bool 

ChemicalClass:  SEMIVOLATILES 


ES8-94-02 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000  yg/g 

3ER-59 

9.20000  LT 

ES8-94-02 

HCBD 

HEXACHLOROBUT  ADIENE 

LT 

0.97000000  fig/g 

3ER-59 

8.70000  LT 

ES8-94-02 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  yg/g 

3ER-59 

38.00000  LT 

ES8-94-02 

HPCLE 

HEPT  ACHLOREPOX3DE 

LT 

0.48000000  yg/g 

3ER-59 

28.00000  LT 

ES8-94-02 

ICDPYR 

INDENO  [1,2,3-C.D]  PYRENE 

LT 

2.40000000  yg/g 

3ER-59 

21.00000  LT 

ES  8-94-02 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000  yg/g 

3ER-59 

7.80000  LT 

ES8-94-02 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  yg/g 

3ER-59 

2.40000  LT 

ES  8-94-02 

KEP 

KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  ng/g 

3ER-59 

R 

20.00000  ND 

ES  8-94-02 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  yg/g 

3ER-59 

7.20000  LT 

ES8-94-02 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  yg/g 

3ER-59 

11.00000  LT 

ES8-94-02 

MIREX 

1, 1  A^,23^A,4,5.5,5A.5  B.6-DECACHLOROOCT  A 

LT 

0.14000000  yg/g 

3ER-59 

24.00000  LT 

ES8-94-02 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000  ng/g 

3ER-59 

21.00000  LT 

ES8-94-02 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  yg/g 

3ER-59 

0.50000  LT 

ES8-94-02 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  gg/g 

3ER-59 

0.68200  LT 

ES8-94-02 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYL  AMINE 

LT 

0.46000000  yg/g 

3ER-59 

9.70000  LT 

ES  8-94-02 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  yg/g 

3ER-59 

6.80000  LT 

ES8-94-02 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  yg/g 

3ER-59 

3.70000  LT 

ES8-94-02 

OXAT 

1,4-OXATHlANE 

LT 

0.07500000  yg/g 

3ER-59 

27.00000  LT 

ES  8-94-02 

PC  B0 16 

PCB1016 

LT 

0.32000000  yg/g 

3ER-59 

R 

9.10000  ND 

ES  8-94-02 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0.32000000  yg/g 

3ER-59 

R 

9.10000  ND 

ES8-94-02 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0.32000000  yg/g 

3ER-59 

R 

9.10000  ND 

ES8-94-02 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  yg/g 

3ER-59 

R 

9.10000  ND 

ES8-94-02 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0.32000000  yg/g 

3ER-59 

R 

9.10000  ND 

ES8-94-02 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  yg/g 

3ER-59 

R 

9.10000  ND 

ES8-94-02 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000  yg/g 

3ER-59 

R 

13.00000  ND 

ES8-94-02 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  yg/g 

3ER-59 

9.10000  LT 

ES8-94-02 

PHANT 

PHENANTHRENE 

0.45000000  yg/g 

3ER-59 

9.90000  LT 

ES8-94-02 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000  yg/g 

3ER-59 

2.20000  LT 

ES8-94-02 

PPDDD 

2,2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLORO 

LT 

0.06400000  yg/g 

3ER-59 

18.00000  LT 

ES  8-94-02 

PPDDE 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  1 , 1  -DICHLORO 

LT 

0.06800000  yg/g 

3ER-59 

14.00000  LT 

ES8-94-02 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1 ,1.1  -TRICHLO 

LT 

0.10000000  yg/g 

3ER-59 

18.00000  LT 

ES8-94-02 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000  yg/g 

3ER-59 

37.00000  LT 

ES  8-94-02 

PYR 

PYRENE 

0.43000000  yg/g 

3ER-59 

17.00000  LT 

ES8-94-02 

SUPON 

2-CHLORCM  -(2,4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

0.92000000  |xg/g 

3ER-59 

19.00000  LT 

ES8-94-02 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  yg/g 

3ER-59 

R 

17.00000  ND 

ES8-94-02 

UNK632 

IFNKNOWN 

S 

0.40000000  yg/g 

3ER-59 

S 

20.00000 

ES8-94-03 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  yg/g 

3ER-60 

5.80000  LT 

ES8-94-03 

123TCB 

1,2,3-TRJCHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.03200000  yg/g 

3ER-60 

5.80000  LT 

ES  8-94-03 

124TCB 

1 ,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  yg/g 

3ER-60 

2.40000  LT 

ES8-94-03 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.22000000  yg/g 

3ER-60 

2.40000  LT 

ES8-94-03 

12  DC  LB 

1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  yg/g 

3ER-60 

1.20000  LT 

ES8-94-03 

12DCLB 

U-DICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.04200000  yg/g 

3ER-60 

1.20000  LT 

ES8-94-03 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  yg/g 

3ER-60 

13.00000  LT 

ES8-94-03 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

D 

0.52000000  yg/g 

3ER-60 

13.00000  LT 

ES  8-94-03 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  yg/g 

3ER-60 

3.40000  LT 

ES8-94-03 

13DCLB 

1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.04200000  yg/g 

3ER-60 

3.40000  LT 

ES8-94-03 

13DNB 

U-DrNITROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  yg/g 

3ER-60 

K 

0.87400  LT 

ES8-94-03 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

RD  0.63000000  yg/g 

3ER-60 

K 

0.87400  LT 

ES8-94-03 

14DCLB 

1 ,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  yg/g 

3ER-60 

1.50000  LT 

ES8-94-03 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.03400000  yg/g 

3ER-60 

1.50000  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


RteseBhmk 

Meas 

Ualt 

Flag  Date 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

BfamkID 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES8-94-03 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  ng/g 

3ER-60 

R 

31.00000  ND 

ES  8-94-03 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

RD 

3.10000000  >ig/g 

3ER-60 

R 

31.00000  ND 

ES  8-94-03 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  >ig/g 

3ER-60 

96.00000  LT 

ES8-94-03 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

D 

3.30000000  >ig/g 

3ER-60 

96.00000  LT 

ES  8-94-03 

ABHC 

ALPHA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  *ig/g 

3ER-60 

5.30000  LT 

ES8-94-03 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

1.30000000  fig/g 

3ER-60 

5.30000  LT 

ES8-94-03 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  ng/g 

3ER-60 

23.00000  LT 

ES8-94-03 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

D 

0.40000000  ng'g 

3ER-60 

23.00000  LT 

ES8-94-03 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1 30000000  ng'g 

3ER-60 

13.00000  LT 

ES8-94-03 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

D 

1.30000000  ng/g 

3ER-60 

13.00000  LT 

ES8-94-03 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  ng/g 

3ER-60 

5.80000  LT 

ES8-94-03 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

D 

0.04100000  fig/g 

3ER-60 

5.80000  LT 

ES8-94-03 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  |ig/g 

3ER-60 

5.10000  LT 

ES8-94-03 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

D 

0.03300000  ng/g 

3ER-60 

5.10000  LT 

ES8-94-03 

ANIL 

ANILINE 

ND 

R 

0.13000000  ng/g 

3ER-60 

R 

2.00000  ND 

ES8-94-03 

ANIL 

ANILINE 

ND 

RD 

0.13000000  ii&Z 

3ER-60 

R 

2.00000  ND 

ES8-94-03 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  \xg/g 

3ER-60 

5.20000  LT 

ES  8-94-03 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

D 

0.71000000  ng/g 

3ER-60 

5.20000  LT 

ES8-94-03 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000  ng/g 

3ER-60 

5.90000  LT 

ES8-94-03 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

D 

0.06500000  ng/g 

3ER-60 

5.90000  LT 

ES8-94-03 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  ng/g 

3ER-60 

6.80000  LT 

ES  8-94-03 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

D 

0.19000000  ng/g 

3ER-60 

6.80000  LT 

ES8-94-03 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  jig/g 

3ER-60 

5.00000  LT 

ES8-94-03 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROI  SOP  ROP YL)ETHE  R 

LT 

D 

0.44000000  ng/g 

3ER-60 

5.00000  LT 

ES  8-94-03 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  fig/g 

3ER-60 

0.68000  LT 

ES  8-94-03 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

D 

0.36000000  jig/g 

3ER-60 

0.68000  LT 

ES8-94-03 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  ng/g 

3ER-60 

7.70000  LT 

ES8-94-03 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

D 

0.48000000  >ig/g 

3ER-60 

7.70000  LT 

ES8-94-03 

BAANT 

BENZO  (A]  ANTHRACENE 

0.21000000  jig/g 

3ER-60 

9.80000  LT 

ES  8-94-03 

BAANT 

BENZO  [A)  ANTHRACENE 

D 

0.35000000  ng/g 

3ER-60 

9.80000  LT 

ES8-94-03 

BAPYR 

BENZO  [A)  PYRENE 

LT 

1.20000000  jig/g 

3ER-60 

14.00000  LT 

ES8-94-03 

BAPYR 

BENZO  [A)  PYRENE 

LT 

D 

1.20000000  jig/g 

3ER-60 

14.00000  LT 

ES8-94-03 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  ng/g 

3ER-60 

10.00000  LT 

ES8-94-03 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

D 

0.31000000  >ig/g 

3ER-60 

10.00000  LT 

ES8-94-03 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  Mg/g 

3ER-60 

17.00000  LT 

ES  8-94-03 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

1.30000000  jig/g 

3ER-60 

17.00000  LT 

ES  8-94-03 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  jig/g 

3ER-60 

28.00000  LT 

ES  8-94-03 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

D 

1.80000000  jig/g 

3ER-60 

28.00000  LT 

ES  8-94-03 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000  ng/g 

3ER-60 

42.00000  LT 

ES8-94-03 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

D 

2.40000000  ng/g 

3ER-60 

42.00000  LT 

ES8-94-03 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

R 

0.13000000  \i%Jg 

3ER-60 

R 

2.00000  ND 

ES8-94-03 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

RD 

0.13000000  ^g 

3ER-60 

R 

2.00000  ND 

ES8-94-03 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

R 

3.10000000  fig'g 

3ER-60 

R 

3.10000  ND 

ES8-94-03 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

RD 

3.10000000  ng/g 

3ER-60 

R 

3.10000  ND 

ES8-94-03 

BGHIPY  BENZO  [G,HJ]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  \xgj% 

3ER-60 

15.00000  LT 

ES8-94-03 

BGHIPY  BENZO  [G,HJ]  PERYLENE 

LT 

D 

0.18000000  ng/g 

3ER-60 

15.00000  LT 

ES8-94-03 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

0.27000000  jig/g 

3ER-60 

10.00000  LT 

ES8-94-03 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

D 

0.48000000  ^g/g 

3ER-60 

10.00000  LT 

ES8-94-03 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  ng/g 

3ER-60 

4.00000  LT 

ES8-94-03 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

D 

0.03200000  \igj% 

3ER-60 

4.00000  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rinse  Blank 

Meat 

Hk 

limit 

Flag  Data 

Meat 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES8-94-03 

FANT 

FLUORANTHENE 

0.28000000  ng/g 

3ER-60 

24.00000  LT 

ES8-94-03 

FANT 

FLUORANTHENE 

D 

0.42000000  *ig/g 

3ER-60 

24.00000  LT 

ES8-94-03 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.06500000  fig/g 

3ER-60 

9.20000  LT 

ES8-94-03 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

D 

0.06500000  jig/g 

3ER-60 

9.20000  LT 

ES8-94-03 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000  fig/g 

3ER-60 

8.70000  LT 

ES8-94-03 

HCBD 

HEXACHLOROBUT  ADIENE 

LT 

D 

0.97000000  fig/g 

3ER-60 

8.70000  LT 

ES8-94-03 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  jig/g 

3ER-60 

38.00000  LT 

ES8-94-03 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

D 

0.24000000  jig/g 

3ER-60 

38.00000  LT 

ES  8-94-03 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  ng/g 

3ER-60 

28.00000  LT 

ES  8-94-03 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

D 

0.48000000  ng/g 

3ER-60 

28.00000  LT 

ES8-94-03 

ICDPYR  INDENO  [1,2,3-C.D)  PYRENE 

LT 

2.40000000  ng/g 

3ER-60 

21.00000  LT 

ES8-94-03 

ICDPYR  INDENO  11,2,3-C.D)  PYRENE 

LT 

D 

2.40000000  ng/g 

3ER-60 

21.00000  LT 

ES8-94-03 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000  jig/g 

3ER-60 

7.80000  LT 

ES8-94-03 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

D 

0.48000000  fig/g 

3ER-60 

7.80000  LT 

ES  8-94-03 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  ng/g 

3ER-60 

2.40000  LT 

ES8-94-03 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

D 

0.39000000  ng/g 

3ER-60 

2.40000  LT 

ES8-94-03 

KEP 

KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  yg/g 

3ER-60 

R 

20.00000  ND 

ES  8-94-03 

KEP 

KEPONE 

ND 

RD 

1.30000000  \igjg 

3ER-60 

R 

20.00000  ND 

ES8-94-03 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  Mg/g 

3ER-60 

7.20000  LT 

ES8-94-03 

LIN 

LINDANE 

LT 

D 

0.10000000  ng/g 

3ER-60 

7.20000  LT 

ES8-94-03 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  \igfg 

3ER-60 

11.00000  LT 

ES8-94-03 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

D 

0.26000000  jig/g 

3ER-60 

11.00000  LT 

ES  8-94-03 

VOREX 

1 , 1  A,2,23,3  A,4.5.5,5A.5B,6-DECACHLOROOCTA 

LT 

0.14000000  ng/g 

3ER-60 

24.00000  LT 

ES8-94-03 

MIREX 

UA^,23,3AA5.5.5A,5B.6-DECACHLOROOCTA 

LT 

D 

0.14000000  fig/g 

3ER-60 

24.00000  LT 

ES8-94-03 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  >ig'j g 

3ER-60 

21.00000  LT 

ES8-94-03 

MLTHN  MALATHION 

LT 

D 

0.18000000  jig/g 

3ER-60 

21.00000  LT 

ES8-94-03 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  \igfg 

3ER-60 

0.50000  LT 

ES8-94-03 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

D 

0.74000000  \igjg 

3ER-60 

0.50000  LT 

ES8-94-03 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  \igjg 

3ER-60 

0.68200  LT 

ES8-94-03 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

D 

1.80000000  ng/g 

3ER-60 

0.68200  LT 

ES8-94-03 

NNDME  N -NTTROSODIMETH  YLAMINE 

LT 

0.46000000  \xgjg 

3ER-60 

9.70000  LT 

ES  8-94-03 

NNDME  N-NITROSODIMETH YLAMINE 

LT 

D 

0.46000000  \ig/g 

3ER-60 

9.70000  LT 

ES8-94-03 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  ^g/g 

3ER-60 

6.80000  LT 

ES8-94-03 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

D 

1.10000000  fig/g 

3ER-60 

6.80000  LT 

ES8-94-03 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  \ygjg 

3ER-60 

3.70000  LT 

ES8-94-03 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

D 

0.29000000  ng/g 

3ER-60 

3.70000  LT 

ES8-94-03 

OXAT 

1 ,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000  ng/g 

3ER-60 

27.00000  LT 

ES8-94-03 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

D 

0.07500000  \igjg 

3ER-60 

27.00000  LT 

ES8-94-03 

PCB016 

PCB1016 

LT 

0.32000000  ng/g 

3ER-60 

R 

9.10000  ND 

ES8-94-03 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

D 

0.32000000  yg/g 

3ER-60 

R 

9.10000  ND 

ES8-94-03 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0.32000000  yg/g 

3ER-60 

R 

9.10000  ND 

ES8-94-03 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

RD 

0.32000000  yg/g 

3ER-60 

R 

9.10000  ND 

ES8-9403 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0.32000000  yg/g 

3ER-60 

R 

9.10000  ND 

ES8-94-03 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

RD 

0.32000000  yg'g 

3ER-60 

R 

9.10000  ND 

ES8-94-03 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  yg/g 

3ER-60 

R 

9.10000  ND 

ES  8-94-03 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

RD 

0.32000000  yg/g 

3ER-60 

R 

9.10000  ND 

ES  8-94-03 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0.32000000  yg/g 

3ER-60 

R 

9.10000  ND 

ES  8-94-03 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

RD 

0.32000000  yg/g 

3ER-60 

R 

9.10000  ND 

ES8-9403 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  yg/g 

3ER-60 

R 

9.10000  ND 

ES8-94-03 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

RD 

0.32000000  yg/g 

3ER-60 

R 

9.10000  ND 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


RfeBU 

- 

ranv 

jhf 

Udt 

Ffakt  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

fed 

Cde 

Value  Meas 

Blank  ID 

C«de  Qnal 

Value  Bool 

ChemicalClass;  SEMIVOLATILES 


ES9-94-01 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

D 

3.00000000  ng/g 

3ER-56 

4.40000 

LT 

ES9-94-01 

24DNP 

2,4-DrNITROPHENOL 

LT 

4.70000000  ng/] g 

3ER-56 

180.00000 

LT 

ES9-94-01 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

D 

4.70000000  fig/g 

3ER-56 

180.00000 

LT 

ES9-94-01 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000  ng/g 

3ER-56 

0.39700 

LT 

ES9-94-01 

24DNT 

2,4-DrNITROTOLUENE 

LT 

D 

1.40000000  ng/g 

3ER-56 

0.39700 

LT 

ES9-94-01 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000  ng/g 

3ER-56 

8.80000 

LT 

ES9-94-01 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

D 

0.57000000  fig/g 

3ER-56 

8.80000 

LT 

ES9-94-01 

26DNT 

2,6-DINTTROTOLUENE 

LT 

0.32000000  fig/g 

3ER-56 

0.60000 

LT 

ES9-94-01 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

D 

0.32000000  ^ig/g 

3ER-56 

0.60000 

LT 

ES9-94-01 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  Hg/g 

3ER-56 

2.80000 

LT 

ES9-94-01 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.05500000  fig/g 

3ER-56 

2.80000 

LT 

ES9-94-01 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  ng/g 

3ER-56 

2.60000 

LT 

ES9-94-01 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

D 

0.24000000  fig/g 

3ER-56 

2.60000 

LT 

ES9-94-01 

2MNAP 

2-METHYLN  APHTH  ALENE 

LT 

0.03200000  fig/g 

3ER-56 

1.30000 

LT 

ES9-94-01 

2MNAP 

2-METHYLN  APHTH  ALENE 

LT 

D 

0.03200000  >ig/g 

3ER-56 

1.30000 

LT 

ES9-94-01 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  ^ig/g 

3ER-56 

3.60000 

LT 

ES9-94-01 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

D 

0.09800000  ng/g 

3ER-56 

3.60000 

LT 

ES9-94-01 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  >ig/g 

3ER-56 

R 

31.00000 

ND 

ES9-94-0 1 

2NANIL  2-NTTROANILINE 

ND 

RD 

3.10000000  fig/g 

3ER-56 

R 

31.00000 

ND 

ES9-94-0 1 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  ng/g 

3ER-56 

8.20000 

LT 

ES9-94-01 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

D 

1.10000000  ng/g 

3ER-56 

8.20000 

LT 

ES9-94-01 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZlDINE 

LT 

1.60000000  ^Ig/g 

3ER-56 

5.00000 

LT 

ES9-94-01 

33DCBD  33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

D 

1.60000000  jig/g 

3ER-56 

5.00000 

LT 

ES9-94-01 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000  ng/g 

3ER-56 

21.00000 

LT 

ES9-94-01 

35DNA 

3,5-DINITRO  ANILINE 

LT 

D 

1.60000000  fig/g 

3ER-56 

21.00000 

LT 

ES9-94-01 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000  ng/g 

3ER-56 

15.00000 

LT 

ES9-94-0 1 

3NANIL 

3-NITROANILINE 

LT 

D 

3.00000000  ng/g 

3ER-56 

15.00000 

LT 

ES9-94-01 

3NT 

3-NITROTOLl  IENE 

LT 

0.34000000  ng/g 

3ER-56 

2.90000 

LT 

ES9-94-01 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

D 

0.34000000  ng/g 

3ER-56 

2.90000 

LT 

ES9-94-01 

46DN2C 

4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  jig/g 

3ER-56 

R 

50.00000 

ND 

ES9-94-01 

46DN2C 

4,6-DIN7TRO-2-C  RESOL 

LT 

D 

0.80000000  jig/g 

3ER-56 

R 

50.00000 

ND 

ES9-94-01 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  jig'g 

3ER-56 

22.00000 

LT 

ES9-94-01 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

D 

0.04100000  ng/g 

3ER-56 

22.00000 

LT 

ES9-94-01 

4CANEL 

4-CHLOROANILFNE 

ND 

R 

0.63000000  ng/g 

3ER-56 

R 

1.00000 

ND 

ES9-94-01 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

RD 

0.63000000  jig/g 

3ER-56 

R 

1.00000 

ND 

ES9-94-01 

4CL3C 

4-CHLORO-3-C  RESOL 

LT 

0.93000000  *ig/g 

3ER-56 

8.50000 

LT 

ES9-94-01 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

D 

0.93000000  jig/g 

3ER-56 

8.50000 

LT 

ES9-94-01 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  fig/g 

3ER-56 

23.00000 

LT 

ES9-94-01 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

D 

0.17000000  jig/g 

3ER-56 

23.00000 

LT 

ES9-94-01 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  ng/g 

3ER-56 

2.80000 

LT 

ES9-94-0 1 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

D 

0.24000000  ng/g 

3ER-56 

2.80000 

LT 

ES9-94-01 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  *ig'g 

3ER-56 

R 

31.00000 

ND 

ES9-94-01 

4NANIL 

4-NITROANILINE 

ND 

RD 

3.10000000  jig/g 

3ER-56 

R 

31.00000 

ND 

ES9-94-0I 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  ng/g 

3ER-56 

96.00000 

LT 

ES9-94-01 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

D 

3.30000000  ng/g 

3ER-56 

96.00000 

LT 

ES9-94-01 

ABHC 

ALPHA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  ng/g 

3ER-56 

5.30000 

LT 

ES9-94-01 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

1.30000000  ng/g 

3ER-56 

5.30000 

LT 

ES9-94-01 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  fig/g 

3ER-56 

23.00000 

LT 

ES9-94-01 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

D 

0.40000000  fig/g 

3ER-56 

23.00000 

LT 

ES9-94-0 1 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000  >ig/g 

3ER-56 

13.00000 

LT 

654 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


RfcmeBtmk 

Mem 

n*c 

limit 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Cafe 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qual 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMTVOLATILES 


ES9-94-01 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

D 

0.68000000  fig/g 

3ER-56 

37.00000  LT 

ES9-94-0 1 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  fig/g 

3ER-56 

10.00000  LT 

ES9-94-0 1 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

D 

0.09700000  }ig/ g 

3ER-56 

10.00000  LT 

ES9-94-01 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  ng/g 

3ER-56 

15.00000  LT 

ES9-94-01 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

D 

0.32000000  fig/g 

3ER-56 

15.00000  LT 

ES9-94-01 

CPMS02  4-CTOX)ROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  fig/g 

3ER-56 

5.30000  LT 

ES9-94-01 

CPMS02  4-C  HLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

D 

0.06600000  jig/g 

3ER-56 

5.30000  LT 

ES9-94-01 

DBAHA 

DIBENZ  (AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  fig/g 

3ER-56 

12.00000  LT 

ES9-94-0I 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

D 

0.31000000  >ig/g 

3ER-56 

12.00000  LT 

ES9-94-01 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  >ig/g 

3ER-56 

12.00000  LT 

ES9-94-0 1 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

D 

0.07100000  ng/g 

3ER-56 

12.00000  LT 

ES9-94-0 1 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  ng/g 

3ER-56 

R 

3.00000  ND 

ES9-94-01 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.21000000  ng/g 

3ER-56 

R 

3.00000  ND 

ES9-94-01 

DBZRI 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000  ng/g 

3ER-56 

5.10000  LT 

ES9-94-01 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.38000000  yg/g 

3ER-56 

5.10000  LT 

ES9-94-0 1 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000  ng/g 

3ER-56 

5.50000  LT 

ES9-94-0 1 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

D 

0.57000000  fig/g 

3ER-56 

5.50000  LT 

ES9-94-01 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  |ig/g 

3ER-56 

8.50000  LT 

ES9-94-0 1 

DDVP 

VAPONA 

LT 

D 

0.06800000  |ig/g 

3ER-56 

8.50000  LT 

ES9-94-0 1 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  *ig/g 

3ER-56 

5.90000  LT 

ES9-94-01 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

D 

0.24000000  jig/g 

3ER-56 

5.90000  LT 

ES9-94-0 1 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000  jig/g 

3ER-56 

3.30000  LT 

ES9-94-0 1 

DITH 

DITTO  ANE 

LT 

D 

0.06500000  ng'g 

3ER-56 

3.30000  LT 

ES9-94-01 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  ng/g 

3ER-56 

26.00000  LT 

ES9-94-01 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

D 

0.07900000  ng/g 

3ER-56 

26.00000  LT 

ES9-94-0I 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  ng/g 

3ER-56 

2.20000  LT 

ES9-94-01 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

D 

0.06300000  jig/g 

3ER-56 

2.20000  LT 

ES9-94-01 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  ^g/g 

3ER-56 

33.00000  LT 

ES9-94-01 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

D 

1.30000000  ng/g 

3ER-56 

33.00000  LT 

ES9-94-0 1 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  jig/g 

3ER-56 

1.50000  LT 

ES9-94-01 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

D 

0.23000000  jig/g 

3ER-56 

1.50000  LT 

ES9-94-01 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  jig/g 

3ER-56 

18.00000  LT 

ES9-94-01 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

D 

1.30000000  fig/g 

3ER-56 

18.00000  LT 

ES9-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  jig/g 

3ER-56 

5.00000  LT 

ES9-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

D 

1.80000000  ng/g 

3ER-56 

5.00000  LT 

ES9-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000 

3ER-56 

R 

6.00000  ND 

ES9-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

RD  0.28000000  jig/g 

3ER-56 

R 

6.00000  ND 

ES9-94-01 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  >ig/g 

3ER-56 

50.00000  LT 

ES9-94-01 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

D 

1.20000000  fig/g 

3ER-56 

50.00000  LT 

ES9-94-01 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  ng/g 

3ER-56 

R 

20.00000  ND 

ES9-94-01 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

RD 

1.30000000  fig/g 

3ER-56 

R 

20.00000  ND 

ES9-94-01 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  ^ig/g 

3ER-56 

24.00000  LT 

ES9-94-01 

FANT 

FLUORANTHENE 

D 

0.05700000  *ig/g 

3ER-56 

24.00000  LT 

ES9-94-01 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.06500000  ng/g 

3ER-56 

9.20000  LT 

ES9-94-01 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

D 

0.06500000  |ig/g 

3ER-56 

9.20000  LT 

ES9-94-01 

HCBD 

HEXACHLOROBtT  ADIENE 

LT 

0.97000000  jig/g 

3ER-56 

8.70000  LT 

ES9-94-01 

HCBD 

HEXACHLOROBITADIENE 

LT 

D 

0.97000000  jig/g 

3ER-56 

8.70000  LT 

ES9-94-01 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  ng/g 

3ER-56 

38.00000  LT 

ES9-94-01 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

D 

0.24000000  ng/g 

3ER-56 

38.00000  LT 

ES9-94-0 1 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  ng/g 

3ER-56 

28.00000  LT 

656 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rinse  Bleak 

Mem 

n*c 

U  ait 

Fief  Date 

Meat 

S item 

Test  Name 

Bool 

Cade 

Value  Meas 

Bleak  ID 

Code  Quel 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES9-94-01 

PPDDD 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLORO 

LT 

D 

0.06400000  pg/g 

3ER-56 

18.00000  LT 

ES9-94-01 

PPDDE 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLORO 

LT 

0.06800000  ng/g 

3ER-56 

14.00000  LT 

ES9-94-01 

PPDDE 

2,2-BI  S(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1-DICHLORO 

LT 

D 

0.06800000  \igfg 

3ER-56 

14.00000  LT 

ES9-94-01 

PPDDT 

2^-BIS<PARA-CHLOROPHENYL>- 1,1.1  -TRJCHLO 

LT 

0.10000000  pg/g 

3ER-56 

18.00000  LT 

ES9-94-01 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,  1.1-TRICHLO 

LT 

D 

0.10000000  jig/g 

3ER-56 

18.00000  LT 

ES9-94-01 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000  \ig/ g 

3ER-56 

37.00000  LT 

ES9-94-01 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

D 

1.70000000  ng/g 

3ER-56 

37.00000  LT 

ES9-94-01 

PVR 

PYRENE 

LT 

0.08300000  ng/g 

3ER-56 

17.00000  LT 

ES9-94-01 

PYR 

PYRENE 

LT 

D 

0.08300000  fLg/g 

3ER-56 

17.00000  LT 

ES9-94-01 

SUPON 

2-CHLORO-K2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.92000000  jig/g 

3ER-56 

19.00000  LT 

ES9-94-01 

SUPON 

2-CHLORO-H2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

D 

0.92000000  ^ig/g 

3ER-56 

19.00000  LT 

ES9-94-01 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  ng/g 

3ER-56 

R 

17.00000  ND 

ES9-94-01 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

D  12.00000000  \ig/g 

3ER-56 

R 

17.00000  ND 

ES9-94-01 

UNK636  UNKNOWN 

S 

0.40000000  \ig/g 

3ER-56 

S 

20.00000 

ES9-94-01 

UNK636  UNKNOWN 

SD 

0.30000000  ng/g 

3ER-56 

s 

20.00000 

ES9-94-02 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  jig/g 

3ER-64 

5.80000  LT 

ES9-94-02 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  ng/g 

3ER-64 

2.40000  LT 

ES9-94-02 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  ng/g 

3ER-64 

1.20000  LT 

ES9-94-02 

12DPH 

1 ,2-DIPHENYLHYDRAZENE 

LT 

0.52000000  jig/g 

3ER-64 

13.00000  LT 

ES9-94-02 

13DCLB  1 3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  Mg/g 

3ER-64 

3.40000  LT 

ES9-94-02 

13DNB 

1 3-DINITROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  ng/g 

3ER-64 

0.45800  LT 

ES9-94-02 

14DCLB  1 ,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  \ig!g 

3ER-64 

1.50000  LT 

ES9-94-02 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  ng/g 

3ER-64 

1.70000  LT 

ES9-94-02 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  jig/g 

3ER-64 

2.80000  LT 

ES9-94-02 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  \kg!g 

3ER-64 

3.60000  LT 

ES9-94-02 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  ng/g 

3ER-64 

8.40000  LT 

ES9-94-02 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  >ig/g 

3ER-64 

4.40000  LT 

ES9-94-02 

24DNP 

2,4-DINTTROPHENOL 

LT 

4.70000000  jig/g 

3ER-64 

180.00000  LT 

ES9-94-02 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000  fig/g 

3ER-64 

0.39700  LT 

ES9-94-02 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000  \ig/g 

3ER-64 

8.80000  LT 

ES9-94-02 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000  \igjg 

3ER-64 

0.60000  LT 

ES9-94-02 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  vgjg 

3ER-64 

2.80000  LT 

ES9-94-02 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  \xgjg 

3ER-64 

2.60000  LT 

ES9-94-02 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000  |ig'g 

3ER-64 

1.30000  LT 

ES9-94-02 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  \igjg 

3ER-64 

3.60000  LT 

ES9-94-02 

2NANIL  2-NTTROANILrNE 

ND 

R 

3.10000000  \xg'g 

3ER-64 

R 

31.00000  ND 

ES9-94-02 

2NP 

2-NTTROPHENOL 

LT 

1.10000000  >ig/g 

3ER-64 

8.20000  LT 

ES9-94-02 

33DCBD  33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  \igjg 

3ER-64 

5.00000  LT 

ES9-94-02 

35DNA 

3,5-DINTTROANILINE 

LT 

1.60000000  ng/g 

3ER-64 

21.00000  LT 

ES9-94-02 

3NANIL  3-NITRO  ANILINE 

LT 

3.00000000  ^g/g 

3ER-64 

15.00000  LT 

ES9-94-02 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000  jig/g 

3ER-64 

2.90000  LT 

ES9-94-02 

46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  ^g/g 

3ER-64 

R 

50.00000  ND 

ES9-94-02 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  pg/g 

3ER-64 

22.00000  LT 

ES9-94-02 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

R 

0.63000000  \igfg 

3ER-64 

R 

1.00000  ND 

ES9-94-02 

4CL3C 

4-CHLORO-3-C  RESOL 

LT 

0.93000000  \igfg 

3ER-64 

8.50000  LT 

ES9-94-02 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  \igfg 

3ER-64 

23.00000  LT 

ES9-94-02 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  \igjg 

3ER-64 

2.80000  LT 

ES9-94-02 

4NANIL  4-N1TROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  Mg/g 

3ER-64 

R 

31.00000  ND 

ES9-94-02 

4NP 

4-NITROPHEN  OL 

LT 

3.30000000  fig/g 

3ER-64 

96.00000  LT 

ES9-94-02 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  ng/g 

3ER-64 

U 

0.00343 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Site  10  Test  Name 


Chemical  Classy  SEMIVOLATILES _ 

ES9-94-02  AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN  ~ 

ES9-94-02  ALDRN  ALDRIN 
ES9-94-02  ANAPN  ACENEPHTHENE 
ES9-94-02  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 
ES9-94-02  ANIL  ANILINE 
ES9-94-02  ANTRC  ANTHRACENE 
ES9-94-02  ATZ  ATRAZINE 

ES9-94-02  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 
ES9-94-02  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 
ES9-94-02  B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 
ES9-94-02  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 
ES9-94-02  BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 
ES9-94-02  BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 
ES9-94-02  BBFAN  BENZO  [B|  FLUORANTHENE 
ES9-94-02  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 
ES9-94-02  BBZP  BlITYLBENZYL  PHTHALATE 
ES9-94-02  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 
ES9-94-02  BENZID  BENZIDINE 
ES9-94-02  BENZO  BENZOIC  ACID 
ES9-94-02  BOHIPY  BENZO  [G.H.I]  PERYLENE 
ES9-94-02  BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 
ES9-94-02  BZALC  BENZYL  ALCOHOL 
ES9-94-02  CHRY  CHRYSENE 
ES9-94-02  CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 
ES9-94-02  CL6CP  HEXACHLOROCY  CLOPENT  ADIENE 
ES9-94-02  CL6ET  HEXACHLOROETHANE 
ES9-94-02  CLDAN  CHLORDANE 

ES9-94-02  CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

ES9-94-02  CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

ES9-94-02  CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

ES9-94-02  DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

ES9-94-02  DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

ES9-94-02  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ES9-94-02  DBZFU  DIBENZOFURAN 

ES9-94-02  DCPD  DICY  CLOPENT  ADIENE 

ES9-94-02  DDVP  VAPONA 

ES9-94-02  DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

ES9-94-02  DITH  DITH1ANE 

ES9-94-02  DLDRN  DIELDRIN 

ES9-94-02  DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

ES9-94-02  DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ES9-94-02  DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

ES9-94-02  ENDRN  ENDRIN 

ES9-94-02  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ES9-94-02  ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ES9-94-02  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ES9-94-02  FAMPH  FAMOPHOS 

ES9-94-02  FANT  FLUORANTHENE 

ES9-94-02  FLRENE  FLUORENE 

ES9-94-02  HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 


Mets 

Flag 

Unit 

Rinse  Bbuftk 
Flag  Data 

Meas 

Boo! 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qnal 

Value  Bool 

LT 

0.40000000  gg/g 

3ER-64 

0.00250  LT 

LT 

1.30000000  gg/g 

3ER-64 

M 

0.00740  LT 

LT 

0.04100000  gg/g 

3ER-64 

5.80000  LT 

LT 

0.03300000  gg/g 

3ER-64 

5.10000  LT 

ND 

R  0.13000000  gg/g 

3ER-64 

R 

2.00000  ND 

LT 

0.71000000  gg/g 

3ER-64 

5.20000  LT 

LT 

0.06500000  gg/g 

3ER-64 

5.90000  LT 

LT 

0.19000000  gg/g 

3ER-64 

6.80000  LT 

LT 

0.44000000  gg/g 

3ER-64 

5.00000  LT 

LT 

0.36000000  (ig/g 

3ER-64 

0.68000  LT 

LT 

0.48000000  gg/g 

3ER-64 

7.70000  LT 

LT 

0.04100000  gg/g 

3ER-64 

9.80000  LT 

LT 

1.20000000  gg/g 

3ER-64 

14.00000  LT 

LT 

0.31000000  gg/g 

3ER-64 

10.00000  LT 

LT 

1.30000000  gg/g 

3ER-64 

0.00990  LT 

LT 

1.80000000  gg/g 

3ER-64 

28.00000  LT 

LT 

2.40000000  gg/g 

3ER-64 

0.00770  LT 

ND 

R  0.13000000  gg/g 

3ER-64 

R 

2.00000  ND 

ND 

R  3.10000000  gg/g 

3ER-64 

R 

3.10000  ND 

LT 

0.18000000  gg/g 

3ER-64 

15.00000  LT 

LT 

0.13000000  gg/g 

3ER-64 

10.00000  LT 

LT 

0.03200000  gg/g 

3ER-64 

4.00000  LT 

LT 

0.03200000  gg/g 

3ER-64 

7.40000  LT 

LT 

0.08000000  gg'g 

3ER-64 

12.00000  LT 

LT 

0.52000000  gg/g 

3ER-64 

54.00000  LT 

LT 

1.80000000  gg/g 

3ER-64 

8.30000  LT 

LT 

0.68000000  gg/g 

3ER-64 

0.03120  LT 

LT 

0.09700000  gg/g 

3ER-64 

10.00000  LT 

LT 

0.32000000  gg/g 

3ER-64 

15.00000  LT 

LT 

0.06600000  gg/g 

3ER-64 

5.30000  LT 

LT 

0.31000000  gg/g 

3ER-64 

12.00000  LT 

LT 

0.07100000  gg/g 

3ER-64 

12.00000  LT 

LT 

0.21000000  gg/g 

3ER-64 

C 

0.00383 

LT 

0.38000000  gg/g 

3ER-64 

5.10000  LT 

LT 

0.57000000  gg/g 

3ER-64 

5.50000  LT 

LT 

0.06800000  gg/g 

3ER-64 

8.50000  LT 

LT 

0.24000000  gg/g 

3ER-64 

5.90000  LT 

LT 

0.06500000  gg/g 

3ER-64 

3.30000  LT 

LT 

0.07900000  gg/g 

3ER-64 

0.00740  LT 

LT 

0.06300000  gg/g 

3ER-64 

2.20000  LT 

LT 

1.30000000  gg/g 

3ER-64 

33.00000  LT 

LT 

0.23000000  gg/g 

3ER-64 

1.50000  LT 

LT 

1.30000000  gg/g 

3ER-64 

0.01760  LT 

LT 

1.80000000  gg/g 

3ER-64 

0.05040  LT 

ND 

R  0.28000000  gg/g 

3ER-64 

T 

0.00250  ND 

LT 

1.20000000  gg/g 

3ER-64 

T 

0.00250  ND 

ND 

R  1.30000000  gg/g 

3ER-64 

R 

20.00000  ND 

LT 

0.03200000  gg/g 

3ER-64 

24.00000  LT 

LT 

0.06500000  gg/g 

3ER-64 

9.20000  LT 

LT 

0.97000000  gg/g 

3ER-64 

8.70000  LT 
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Rinse  Blank 

Meat 

Fl« 

Unit 

Flat  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Cafe 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES9-94-02 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  ftg/g 

3ER-64 

0.00250  LT 

ES9-94-02 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  jig/g 

3ER-64 

0.00630  LT 

ES9-94-02 

ICDPYR  INDENO  JU,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000  )ig/g 

3ER-64 

21.00000  LT 

ES9-94-02 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000  ng/g 

3ER-64 

0.00250  LT 

ES9-94-02 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  fig/g 

3ER-64 

2.40000  LT 

ES9-94-02 

KEP 

KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  ng/g 

3ER-64 

R 

20.00000  ND 

ES9-94-02 

UN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  jig/g 

3ER-64 

C 

0.00626 

ES9-94-02 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  ng/g 

3ER-64 

0.07500  LT 

ES9-94-02 

MIREX 

UAOa233A,4,5,5,5A,5B,6-DECACHLOROOCTA 

LT 

0.14000000  *ig/g 

3ER-64 

24.00000  LT 

ES9-94-02 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  pg/g 

3ER-64 

21.00000  LT 

ES9-94-02 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  ng/g 

3ER-64 

0.50000  LT 

ES9-94-02 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  ng/g 

3ER-64 

0.68200  LT 

ES9-94-02 

NNDME  N-NTTROSODIMETHYLAMTNE 

LT 

0.46000000  jig/g 

3ER-64 

9.70000  LT 

ES9-94-02 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  jig/g 

3ER-64 

6.80000  LT 

ES9-94-02 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  \igf g 

3ER-64 

3.70000  LT 

ES9-94-02 

OXAT 

1 ,4-OXATHLANE 

LT 

0.07500000  *ig/g 

3ER-64 

27.00000  LT 

ES9-94-02 

PC  BO  16 

PCB  1016 

LT 

0.32000000  ^g/g 

3ER-64 

0.38500  LT 

ES9-94-02 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0.32000000  \igjg 

3ER-64 

T 

0.38500  ND 

ES9-94-02 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0.32000000  ng'g 

3ER-64 

T 

0.38500  ND 

ES9-94-02 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  ^g/g 

3ER-64 

T 

0.38500  ND 

ES9-94-02 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0.32000000  \kg!g 

3ER-64 

T 

0.38500  ND 

ES9-94-02 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  jig/g 

3ER-64 

T 

0.17600  ND 

ES9-94-02 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000  ng/g 

3ER-64 

0.17600  LT 

ES9-94-02 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  \iglg 

3ER-64 

9.10000  LT 

ES9-94-02 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  \ig/g 

3ER-64 

9.90000  LT 

ES9-94-02 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000  ng/g 

3ER-64 

2.20000  LT 

ES9-94-02 

PPDDD 

2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLORO 

LT 

0.06400000  ^g/g 

3ER-64 

0.00810  LT 

ES9-94-02 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,  1-DICHLORO 

LT 

0.06800000  ng/g 

3ER-64 

0.00390  LT 

ES9-94-02 

PPDDT 

2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1,1,1  -TR1CHLO 

LT 

0.10000000  ^g/g 

3ER-64 

0.00250  LT 

ES9-94-02 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000  ]igjg 

3ER-64 

37.00000  LT 

ES9-94-02 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000  \xgjg 

3ER-64 

17.00000  LT 

ES9-94-02 

SUPON 

2-CHLORO-l  -(2,4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

0.92000000  ng/g 

3ER-64 

19.00000  LT 

ES9-94-02 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  \kg/g 

3ER-64 

1.64000  LT 

ESA-94-01 

123TCB 

1 ,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  ng/g 

3ER-56 

5.80000  LT 

ESA-94-01 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.03200000  ^ig/g 

3ER-56 

5.80000  LT 

ESA-94-01 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  \igjg 

3ER-56 

2.40000  LT 

ESA-94-01 

124TCB  1,2,4-TRJCHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.22000000  jig'g 

3ER-56 

2.40000  LT 

ESA-94-01 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  \kgfg 

3ER-56 

1.20000  LT 

ESA-94-01 

12DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.04200000  ng/g 

3ER-56 

1.20000  LT 

ESA-94-01 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  pgjg 

3ER-56 

13.00000  LT 

ESA-94-01 

12DPH 

U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

D 

0.52000000  \xg/g 

3ER-56 

13.00000  LT 

ESA-94-01 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  ^g/g 

3ER-56 

3.40000  LT 

ESA-94-01 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.04200000  fig/g 

3ER-56 

3.40000  LT 

ESA-94-01 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  ytgfg 

3ER-56 

V 

0.67600 

ESA-94-01 

13DNB 

1 ,3-DINITROB  ENZENE 

ND 

RD  0.63000000  ng/g 

3ER-56 

V 

0.67600 

ESA-94-01 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  \ig/g 

3ER-56 

1.50000  LT 

ESA-94-01 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.03400000  jig/g 

3ER-56 

1.50000  LT 

ESA-94-0 1 

236TCP 

2^,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  ^g/g 

3ER-56 

1.70000  LT 

ESA-94-01 

236TCP 

2,3,6-TRJCHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.62000000  ng/g 

3ER-56 

1.70000  LT 

ESA-94-01 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  \ig/g 

3ER-56 

2.80000  LT 
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Site  ID  Test  Name 


Rfese  Biaak 

Meas  Flat  Uutt  Flag  Data  Meat 

Bool  Code  Value  Meas  Blank  ID  Code  Qual _ Value  Bool 


Chemical  Classy  SEMIVOLATILES _ 

ESA-94-01  245TCP  2,4,5-TRlCHLOROPHENOL 

ESA-94-01  246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

ESA-94-01  246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

ESA-94-01  24DCLP  2,4-DlCHLOROPHENOL 

ESA-94-01  24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ESA-94-01  24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ESA-94-01  24DMP  2.4-DIMETHYLPHENOL 

ESA-94-01  24DNP  2,4-DINlTROPHENOt 

ESA-94-01  24DNP  2,4-DINTrROPHENOL 

ESA-94-01  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

ESA-94-01  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

ESA-94-01  26DNA  2,6-DINITROANILINE 

ESA-94-01  26DNA  2,6-DINITROANILINE 

ESA-94-01  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

ESA-94-01  26DNT  2,6-DINITROTOLlIENE 

ESA-94-01  2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ESA-94-01  2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ESA-94-0 1  2CNAP  2-CHLORON  APHTH ALENE 

ESA-94-01  2CNAP  2-CHLORON  APHTHALENE 

ESA-94-01  2MNAP  2-METHYLN APHTHALENE 

ESA-94-01  2MNAP  2-METHYLN  APHTH  ALENE 

ESA-94-01  2MP  2-METHYLPHENOL 

ESA-94-01  2MP  2-METHYLPHENOL 

ESA-94-01  2NANIL  2-NITROANILINE 

ESA-94-01  2NANIL  2-NITROANILINE 

ESA-94-01  2NP  2-NITROPHENOL 

ESA-94-01  2NP  2-NITROPHENOL 

ESA-94-01  33DCBD  33-CICHLOROBENZIDINE 

ESA-94-01  33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

ESA-94-01  35DNA  3,5-DINITROANILINE 

ESA-94-01  35DNA  3,5-DINTTROANILINE 

ESA-94-01  3NANIL  3-NITROANILINE 

ESA-94-01  3NANIL  3-NITROANILINE 

ESA-94-01  3  NT  3-NITROTOLUENE 

ESA-94-01  3NT  3-NITROTOLUENE 

ESA-94-01  46DN2C  4.6-DIN1TRO-2-CRESOL 

ESA-94-01  46DN2C  4.6-DIN1TRO-2-CRESOL 

ESA-94-01  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ESA-94-01  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ESA-94-01  4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ESA-94-0 1  4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ESA-94-01  4CL3C  4-CHLORO-3-C  RESOL 

ESA-94-01  4CL3C  4-CHLORO-3-C  RESOL 

ESA-94-01  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ESA-94-01  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ESA-94-01  4MP  4-METHYLPHENOL 

ESA-94-01  4MP  4-METHYLPHENOL 

ESA-94-01  4NANIL  4-NITROANILINE 

ESA-94-01  4NANIL  4-NITROANILINE 

ESA-94-01  4NP  4-NTTROPHENOL 


LT 

D 

0.49000000  gg/g 

3ER-56 

2.80000  LT 

LT 

0.06100000  gg/g 

3ER-56 

3.60000  LT 

LT 

D 

0.06100000  gg/g 

3ER-56 

3.60000  LT 

LT 

0.06500000  gg/g 

3ER-56 

8.40000  LT 

LT 

D 

0.06500000  gg/g 

3ER-56 

8.40000  LT 

LT 

3.00000000  gg/g 

3ER-56 

4.40000  LT 

LT 

D 

3.00000000  gg/g 

3ER-56 

4.40000  LT 

LT 

4.70000000  ng/g 

3ER-56 

180.00000  LT 

LT 

D 

4.70000000  gg/g 

3ER-56 

180.00000  LT 

LT 

1.40000000  gg/g 

3ER-56 

0.39700  LT 

LT 

D 

1.40000000  gg/g 

3ER-56 

0.39700  LT 

LT 

0.57000000  gg/g 

3ER-56 

8.80000  LT 

LT 

D 

0.57000000  gg/g 

3ER-56 

8.80000  LT 

LT 

0.32000000  gg/g 

3ER-56 

0.60000  LT 

LT 

D 

0.32000000  gg/g 

3ER-56 

0.60000  LT 

LT 

0.05500000  gg/g 

3ER-56 

2.80000  LT 

LT 

D 

0.05500000  gg/g 

3ER-56 

2.80000  LT 

LT 

0.24000000  gg/g 

3ER-56 

2.60000  LT 

LT 

D 

0.24000000  gg/g 

3ER-56 

2.60000  LT 

LT 

0.03200000  gg/g 

3ER-56 

1.30000  LT 

LT 

D 

0.03200000  gg/g 

3ER-56 

1.30000  LT 

LT 

0.09800000  gg/g 

3ER-56 

3.60000  LT 

LT 

D 

0.09800000  gg/g 

3ER-56 

3.60000  LT 

ND 

R 

3.10000000  gg/g 

3ER-56 

R 

31.00000  ND 

ND 

RD 

3.10000000  gg/g 

3ER-56 

R 

31.00000  ND 

LT 

1.10000000  gg/g 

3ER-56 

8.20000  LT 

LT 

D 

1.10000000  gg/g 

3ER-56 

8.20000  LT 

LT 

1.60000000  gg/g 

3ER-56 

5.00000  LT 

LT 

D 

1.60000000  gg/g 

3ER-56 

5.00000  LT 

LT 

1.60000000  gg/g 

3ER-56 

21.00000  LT 

LT 

D 

1.60000000  gg/g 

3ER-56 

21.00000  LT 

LT 

3.00000000  gg/g 

3ER-56 

15.00000  LT 

LT 

D 

3.00000000  gg/g 

3ER-56 

15.00000  LT 

LT 

0.34000000  gg/g 

3ER-56 

2.90000  LT 

LT 

D 

0.34000000  gg/g 

3ER-56 

2.90000  LT 

LT 

0.80000000  gg/g 

3ER-56 

R 

50.00000  ND 

LT 

D 

0.80000000  gg/g 

3ER-56 

R 

50.00000  ND 

LT 

0.04100000  gg/g 

3ER-56 

22.00000  LT 

LT 

D 

0.04100000  gg/g 

3ER-56 

22.00000  LT 

ND 

R 

0.63000000  gg/g 

3ER-56 

R 

1.00000  ND 

ND 

RD 

i  0.63000000  gg/g 

3ER-56 

R 

1.00000  ND 

LT 

0.93000000  gg/g 

3ER-56 

8.50000  LT 

LT 

D 

0.93000000  gg/g 

3ER-56 

8.50000  LT 

LT 

0.17000000  gg/g 

3ER-56 

23.00000  LT 

LT 

D 

0.17000000  gg/g 

3ER-56 

23.00000  LT 

LT 

0.24000000  gg/g 

3ER-56 

2.80000  LT 

LT 

D 

0.24000000  gg/g 

3ER-56 

2.80000  LT 

ND 

R 

3.10000000  gg/g 

3ER-56 

R 

31.00000  ND 

ND 

RD  3.10000000  gg/g 

3ER-56 

R 

31.00000  ND 

LT 

3.30000000  gg/g 

3ER-56 

96.00000  LT 
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Rime  Bleak 

Mem 

n*c 

Uatt 

Fief  Data 

Meet 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Mem 

Bleak  ID 

Code  Qua! 

Value  Bool 

ChemicalClass:  SEMWOLATTLES 


ESA-94-01 

4NP 

4-NITROPHEN  OL 

LT 

D 

3.30000000  jig/g 

3ER-56 

96.00000  LT 

ESA-94-01 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  jig/g 

3ER-56 

5.30000  LT 

ESA-94-01 

ABHC 

ALPHA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

D 

1.30000000  fig/g 

3ER-56 

5.30000  LT 

ESA-94-01 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  \Lgf g 

3ER-56 

23.00000  LT 

ESA-94-01 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

D 

0.40000000  ngfg 

3ER-56 

23.00000  LT 

ESA-94-01 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000  \igfg 

3ER-56 

13.00000  LT 

ESA-94-01 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

D 

1.30000000  ng/g 

3ER-56 

13.00000  LT 

ESA-94-01 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  jig/g 

3ER-56 

5.80000  LT 

ESA-94-01 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

D 

0.04100000  ng'g 

3ER-56 

5.80000  LT 

ESA-94-01 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  ^g/g 

3ER-56 

5.10000  LT 

ESA-94-01 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

D 

0.03300000  fig/g 

3ER-56 

5.10000  LT 

ESA-94-01 

ANIL 

ANILINE 

ND 

R 

0.13000000  jig/g 

3ER-56 

R 

2.00000  ND 

ESA-94-01 

ANIL 

ANILINE 

ND 

RD 

0.13000000  >ig/g 

3ER-56 

R 

2.00000  ND 

ESA-94-01 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  ng/g 

3ER-56 

5.20000  LT 

ESA-94-01 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

D 

0.71000000  ng/g 

3ER-56 

5.20000  LT 

ESA-94-01 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000  ^ig/g 

3ER-56 

5.90000  LT 

ESA-94-01 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

D 

0.06500000  jig/g 

3ER-56 

5.90000  LT 

ESA-94-01 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  fig/g 

3ER-56 

6.80000  LT 

ESA-94-01 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

D 

0.19000000  ^g/g 

3ER-56 

6.80000  LT 

ESA-94-01 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROI SOPROP  YL)ETHER 

LT 

0.44000000  jig/g 

3ER-56 

5.00000  LT 

ESA-94-01 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROI  SOPROPYL)ETHER 

LT 

D 

0.44000000  ng/g 

3ER-56 

5.00000  LT 

ESA-94-01 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL) ETHER 

LT 

0.36000000  ng/g 

3ER-56 

0.68000  LT 

ESA-94-01 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

D 

0.36000000  fig/g 

3ER-56 

0.68000  LT 

ESA-94-01 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  ng/g 

3ER-56 

7.70000  LT 

ESA-94-01 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

D 

0.48000000  ng/g 

3ER-56 

7.70000  LT 

ESA-94-01 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

0.12000000  ng/g 

3ER-56 

9.80000  LT 

ESA-94-01 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

D 

0.10000000  ng/g 

3ER-56 

9.80000  LT 

ESA-94-01 

BAPYR 

BENZO  [A|  PYRENE 

LT 

1.20000000  ^ig/g 

3ER-56 

14.00000  LT 

ESA-94-01 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

D 

1.20000000  jig/g 

3ER-56 

14.00000  LT 

ESA-94-01 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  ng/g 

3ER-56 

10.00000  LT 

ESA-94-01 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

D 

0.31000000  ng'g 

3ER-56 

10.00000  LT 

ESA-94-01 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  ng/g 

3ER-56 

17.00000  LT 

ESA-94-01 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

1.30000000  fig/g 

3ER-56 

17.00000  LT 

ESA-94-0 1 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  ng/g 

3ER-56 

28.00000  LT 

ESA-94-01 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

D 

1.80000000  ng/g 

3ER-56 

28.00000  LT 

ESA-94-01 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000  fig/g 

3ER-56 

42.00000  LT 

ESA-94-01 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

D 

2.40000000  ^ig/g 

3ER-56 

42.00000  LT 

ESA-94-0 1 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

R 

0.13000000  jig/g 

3ER-56 

R 

2.00000  ND 

ESA-94-01 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

RD 

0.13000000  ng/g 

3ER-56 

R 

2.00000  ND 

ESA-94-01 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

R 

3.10000000  ng/g 

3ER-56 

R 

3.10000  ND 

ESA-94-01 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

RD 

3.10000000  ng/g 

3ER-56 

R 

3.10000  ND 

ESA-94-01 

BGHIPY  BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  *ig/g 

3ER-56 

15.00000  LT 

ESA-94-01 

BGHIPY  BENZO  (G,H,I]  PERYLENE 

LT 

D 

0.18000000  ^g/g 

3ER-56 

15.00000  LT 

ESA-94-01 

BKFAN 

BENZO  JK]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  fig/g 

3ER-56 

10.00000  LT 

ESA-94-01 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

I) 

0.13000000  ^g/g 

3ER-56 

10.00000  LT 

ESA-94-01 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  pig/g 

3ER-56 

4.00000  LT 

ESA-94-01 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

D 

0.03200000  jig'g 

3ER-56 

4.00000  LT 

ESA-94-01 

CHRY 

CHRYSENE 

0.20000000  fig/g 

3ER-56 

7.40000  LT 

ESA-94-01 

CHRY 

CHRYSENE 

D 

0.20000000  >ig'g 

3ER-56 

7.40000  LT 

ESA-94-01 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  ng/g 

3ER-56 

12.00000  LT 
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(All  Rinse  Blanks) 


Rinse  Blaak 

Mam 

Uatt 

Fkf  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qua 1 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESA-94-01 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

D 

0.06500000  fig/g 

3ER-56 

9.20000  LT 

ESA-94-0 1 

HCBD 

HEXAC  HLOROBUT  ADIENE 

LT 

0.97000000  fig/g 

3ER-56 

8.70000  LT 

ESA-94-01 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

D 

0.97000000  fig/g 

3ER-56 

8.70000  LT 

ESA-94-01 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  fig/g 

3ER-56 

38.00000  LT 

ESA-94-01 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

D 

0.24000000  fig/g 

3ER-56 

38.00000  LT 

ESA-94-01 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  fig/g 

3ER-56 

28.00000  LT 

ESA-94-01 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

D 

0.48000000  fig/g 

3ER-56 

28.00000  LT 

ESA-94-01 

1CDPYR  INDENO  [1^3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000  fig/g 

3ER-56 

21.00000  LT 

ESA-94-01 

ICDPYR  INDENO  [1 ,2,3-C.D]  PYRENE 

LT 

D 

2.40000000  fig/g 

3ER-56 

21.00000  LT 

ESA-94-01 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000  fig/g 

3ER-56 

7.80000  LT 

ESA-94-01 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

D 

0.48000000  fig/g 

3ER-56 

7.80000  LT 

ESA-94-01 

ISOPHR  1SOPHORONE 

LT 

0.39000000  fig/g 

3ER-56 

2.40000  LT 

ESA-94-01 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

D 

0.39000000  fig/g 

3ER-56 

2.40000  LT 

ESA-94-01 

KEP 

KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  fig/g 

3ER-56 

R 

20.00000  ND 

ESA-94-01 

KEP 

KEPONE 

ND 

RD 

1.30000000  fig/g 

3ER-56 

R 

20.00000  ND 

ESA-94-01 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  fig/g 

3ER-56 

7.20000  LT 

ESA-94-01 

LIN 

LINDANE 

LT 

D 

0.10000000  fig/g 

3ER-56 

7.20000  LT 

ESA-94-01 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  fig/g 

3ER-56 

11.00000  LT 

ESA-94-01 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

D 

0.26000000  fig/g 

3ER-56 

11.00000  LT 

ESA-94-01 

MIREX 

1 , 1  A,2,233  A,4,5,5,5  A.5  B.6-DECACHLOROOCT  A 

LT 

0.14000000  fig/g 

3ER-56 

24.00000  LT 

ESA-94-01 

MIREX 

l,lA*2,23,3A,4,5,5,5A.5B,6-DECACHLOROOCTA 

LT 

D 

0.14000000  fig/g 

3ER-56 

24.00000  LT 

ESA-94-01 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  fig/g 

3ER-56 

21.00000  LT 

ESA-94-01 

MLTHN  MALATHION 

LT 

D 

0.18000000  fig/g 

3ER-56 

21.00000  LT 

ESA-94-0 1 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  fig/g 

3ER-56 

0.50000  LT 

ESA-94-01 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

D 

0.74000000  fig/g 

3ER-56 

0.50000  LT 

ESA-94-01 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  fig/g 

3ER-56 

0.68200  LT 

ESA-94-01 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

D 

1.80000000  fig/g 

3ER-56 

0.68200  LT 

ESA-94-01 

NNDME  N-N1TROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  fig/g 

3ER-56 

9.70000  LT 

ESA-94-01 

NNDME  N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

D 

0.46000000  fig/g 

3ER-56 

9.70000  LT 

ESA-94-01 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  fig/g 

3ER-56 

6.80000  LT 

ESA-94-01 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

D 

1.10000000  fig/g 

3ER-56 

6.80000  LT 

ESA-94-01 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  fig/g 

3ER-56 

3.70000  LT 

ESA-94-01 

NNDPA 

N-N1TROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

D 

0.29000000  fig/g 

3ER-56 

3.70000  LT 

ESA-94-0 1 

OXAT 

1 ,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000  fig/g 

3ER-56 

27.00000  LT 

ESA-94-01 

OXAT 

L4-OXATH1ANE 

LT 

D 

0.07500000  fig/g 

3ER-56 

27.00000  LT 

ESA-94-01 

PCB016 

PCB1016 

LT 

0.32000000  fig/g 

3ER-56 

R 

9.10000  ND 

ESA-94-01 

PCB016 

PCB1016 

LT 

D 

0.32000000  fig/g 

3ER-56 

R 

9.10000  ND 

ESA-94-01 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0.32000000  fig'g 

3ER-56 

R 

9.10000  ND 

ESA-94-01 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

RD 

0.32000000  fig/g 

3ER-56 

R 

9.10000  ND 

ESA-94-0 1 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0.32000000  fig/g 

3ER-56 

R 

9.10000  ND 

ESA-94-01 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

RD 

0.32000000  fig'g 

3ER-56 

R 

9.10000  ND 

ESA-94-01 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  fig/g 

3ER-56 

R 

9.10000  ND 

ESA-94-01 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

RD 

0.32000000  fig/g 

3ER-56 

R 

9.10000  ND 

ESA-94-01 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0.32000000  fig/g 

3ER-56 

R 

9.10000  ND 

ESA-94-01 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

RD 

0.32000000  fig/g 

3ER-56 

R 

9.10000  ND 

ESA-94-01 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  fig/g 

3ER-56 

R 

9.10000  ND 

ESA-94-0 1 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

RD 

0.32000000  fig/g 

3ER-56 

R 

9.10000  ND 

ESA-94-01 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000  fig/g 

3ER-56 

R 

13.00000  ND 

ESA-94-01 

PCB260 

PCB1260 

LT 

D 

0.79000000  fig/g 

3ER-56 

R 

13.00000  ND 

ESA-94-01 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  fig/g 

3ER-56 

9.10000  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All Rinse  Blanks) 


Rinse  Blank  H 

Meas 

HaC 

Unit 

Flag  Data  Meas 

Stem 

Test  Name 

Boel 

Cafe 

Value  Meas 

pi — ..m 

Cafe  Qua]  Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMTV OLATTLE  S  _ 

ESA-94-02  ENDRN  ENDRIN  KETONE 
ESA-94-02  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 
ESA-94-02  FAMPH  FAMOPHOS 
ESA-94-02  FANT  FLUORANTHENE 
ESA-94-02  FLRENE  FLUORENE 
ESA-94-02  HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 
ESA-94-02  HPCL  HEPTACHLOR 
ESA-94-02  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 
ESA-94-02  ICDPYR  INDENO  [1,2,3-C,D|  PYRENE 
ESA-94-02  ISODR  ISODRIN 
ESA-94-02  ISOPHR  ISOPHORONE 
ESA-94-02  KEP  KEPONE 
ESA-94-02  LIN  LINDANE 
ESA-94-02  MEXCL  METHOXYCHLOR 

ESA-94-02  MIREX  l,lAA2,3,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACHLOROOCTA 

ESA-94-02  MLTHN  MALATHION 

ESA-94-02  NAP  NAPHTHALENE 

ESA-94-02  NB  NITROBENZENE 

ESA-94-02  NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

ESA-94-02  NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

ESA-94-02  NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYL  AMINE 

ESA-94-02  OXAT  1,4-OXATHIANE 

ESA-94-02  PCB016  PCB 1016 

ESA-94-02  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 
ESA-94-02  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 
ESA-9402  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 
ESA-94-02  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 
ESA-9402  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 
ESA-94-02  PCB260  PCB  1260 
ESA-94-02  PCP  PENTACHLOROPHENOL 
ESA-94-02  PHANT  PHENANTHRENE 
ESA-94-02  PHENO  PHENOL 

ESA-94-02  PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l .  1  -DICHLORO 
ESA-94-02  PPDDE  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  1 , 1  -DICHLORO 
ESA-94-02  PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U.l-TRICHU) 
ESA-94-02  PRTHN  PARATHION 
ESA-94-02  PYR  PYRENE 

ESA-94-02  SUPON  2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHENYL)\TNYL 
ESA-94-02  TXPHE  TOXAPHENE 

ESB-94-01  123TCB  1.2,3-TRICHLOROBENZENE 
ESB-94-01  124TCB  1.2.4-TRICHLOROBENZENE 
ESB-94-01  12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 
ESB-94-01  12DPH  1 ,2-DIPHENYLHYDRAZlNE 
ESB-94-01  13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 
ESB-94-01  13DNB  1 ,3-DINITROBENZENE 
ESB-94-01  14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 
ESB-94-01  236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 
ESB-94-01  245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 
ESB-94-01  246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 
ESB-94-01  24DCLP  2.4-DICHLOROPHENOL 


ND 

R 

0.28000000  gg/g 

3ER-55 

R 

6.00000  ND 

LT 

1.20000000  gg/g 

3ER-55 

50.00000  LT 

ND 

R 

1.30000000  gg/g 

3ER-55 

R 

20.00000  ND 

1.90000000  gg/g 

3ER-55 

24.00000  LT 

LT 

0.06500000  gg/g 

3ER-55 

9.20000  LT 

LT 

0.97000000  gg/g 

3ER-55 

8.70000  LT 

LT 

0.24000000  gg/g 

3ER-55 

38.00000  LT 

LT 

0.48000000  gg/g 

3ER-55 

28.00000  LT 

LT 

2.40000000  (ig/g 

3ER-55 

21.00000  LT 

LT 

0.48000000  gg/g 

3ER-55 

7.80000  LT 

LT 

0.39000000  gg/g 

3ER-55 

2.40000  LT 

ND 

R 

1.30000000  gg/g 

3ER-55 

R 

20.00000  ND 

LT 

0.10000000  gg/g 

3ER-55 

7.20000  LT 

LT 

0.26000000  gg/g 

3ER-55 

11.00000  LT 

LT 

0.14000000  gg/g 

3ER-55 

24.00000  LT 

LT 

0.18000000  gg/g 

3ER-55 

21.00000  LT 

LT 

0.74000000  gg/g 

3ER-55 

0.50000  LT 

LT 

1.80000000  gg/g 

3ER-55 

3.70000  LT 

LT 

0.46000000  gg/g 

3ER-55 

9.70000  LT 

LT 

1.10000000  gg/g 

3ER-55 

6.80000  LT 

LT 

0.29000000  gg/g 

3ER-55 

3.70000  LT 

LT 

0.07500000  gg/g 

3ER-55 

27.00000  LT 

LT 

0.32000000  gg/g 

3ER-55 

R 

9.10000  ND 

ND 

R 

0.32000000  gg/g 

3ER-55 

R 

9.10000  ND 

ND 

R 

0.32000000  gg/g 

3ER-55 

R 

9.10000  ND 

ND 

R 

0.32000000  gg/g 

3ER-55 

R 

9.10000  ND 

ND 

R 

0.32000000  gg/g 

3ER-55 

R 

9.10000  ND 

ND 

R 

0.32000000  gg/g 

3ER-55 

R 

9.10000  ND 

LT 

0.79000000  gg/g 

3ER-55 

R 

13.00000  ND 

LT 

0.76000000  gg/g 

3ER-55 

9.10000  LT 

2.10000000  gg/g 

3ER-55 

9.90000  LT 

LT 

0.05200000  gg/g 

3ER-55 

2.20000  LT 

LT 

0.06400000  gg/g 

3ER-55 

18.00000  LT 

LT 

0.06800000  gg/g 

3ER-55 

14.00000  LT 

LT 

0.10000000  gg/g 

3ER-55 

18.00000  LT 

LT 

1.70000000  gg/g 

3ER-55 

37.00000  LT 

2.70000000  gg/g 

3ER-55 

17.00000  LT 

LT 

0.92000000  gg/g 

3ER-55 

19.00000  LT 

LT 

12.00000000  gg/g 

3ER-55 

R 

17.00000  ND 

LT 

0.03200000  gg/g 

3ER-63 

5.80000  LT 

LT 

0.22000000  gg/g 

3ER-63 

2.40000  LT 

LT 

0.04200000  gg/g 

3ER-63 

1.20000  LT 

LT 

0.52000000  gg/g 

3ER-63 

13.00000  LT 

LT 

0.04200000  gg/g 

3ER-63 

3.40000  LT 

ND 

R 

0.63000000  gg/g 

3ER-63 

0.45800  LT 

LT 

0.03400000  gg/g 

3ER-63 

1.50000  LT 

LT 

0.62000000  gg/g 

3ER-63 

1.70000  LT 

LT 

0.49000000  gg/g 

3ER-63 

2.80000  LT 

LT 

0.06100000  gg/g 

3ER-63 

3.60000  LT 

LT 

0.06500000  gg/g 

3ER-63 

8.40000  LT 
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RiueBtek 

Mem 

Uatt 

Flag  Data 

Meas 

site  n> 

Test  Name 

Bool 

CUt 

Value  Meas 

pi — i,  m 

Code  Qnal 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESB-94-01 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  ng/g 

3ER-63 

4.40000  LT 

ESB-94-01 

24DNP 

2,4-DENITROPHENOL 

LT 

4.70000000  *ig/g 

3ER-63 

180.00000  LT 

ESB-94-01 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000  ng/g 

3ER-63 

0.39700  LT 

ESB-94-01 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000  jig/g 

3ER-63 

8.80000  LT 

ESB-94-01 

26DNT 

2,6-DINTTROTOLUENE 

LT 

0.32000000  >ig/g 

3ER-63 

0.60000  LT 

ESB-94-01 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  jig/g 

3ER-63 

2.80000  LT 

ESB-94-01 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  ng/g 

3ER-63 

2.60000  LT 

ESB-94-01 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000  *ig/g 

3ER-63 

1.30000  LT 

ESB-94-01 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  fig/g 

3ER-63 

3.60000  LT 

ESB-94-01 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  jig/g 

3ER-63 

R 

31.00000  ND 

ESB-94-01 

2NP 

2-NTTROPHENOL 

LT 

1.10000000  ng/g 

3ER-63 

8.20000  LT 

ESB-94-01 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  ^g/g 

3ER-63 

5.00000  LT 

ESB-94-01 

35DNA 

3,5-DINTTROANILINE 

LT 

1.60000000  jig/g 

3ER-63 

21.00000  LT 

ESB-94-01 

3NANIL  3-NTTROANILrNE 

LT 

3.00000000  ng/g 

3ER-63 

15.00000  LT 

ESB-94-01 

3NT 

3-N1TROTOLI JENE 

LT 

0.34000000  pg/g 

3ER-63 

2.90000  LT 

ESB-94-01 

46DN2C  4,6-DrNTTRO-2-C RESOL 

LT 

0.80000000  ng/g 

3ER-63 

R 

50.00000  ND 

ESB-94-01 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  ^ig/g 

3ER-63 

22.00000  LT 

ESB-94-01 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

R 

0.63000000  ng/g 

3ER-63 

R 

1.00000  ND 

ESB-94-01 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000  yg/g 

3ER-63 

8.50000  LT 

ESB-94-01 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  jig/g 

3ER-63 

23.00000  LT 

ESB-94-01 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  Mg/g 

3ER-63 

2.80000  LT 

ESB-94-01 

4NANIL  4-NITRO ANILIN  E 

ND 

R 

3.10000000  fig/g 

3ER-63 

R 

31.00000  ND 

ESB-94-01 

4NP 

4-N1TROPHENOL 

LT 

3.30000000  jig/g 

3ER-63 

96.00000  LT 

ESB-94-01 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  jig/g 

3ER-63 

0.00250  LT 

ESB-94-01 

AENSLF  ALPHA-ENDOSl FLFAN 

LT 

0.40000000  jig/g 

3ER-63 

0.00250  LT 

ESB-94-01 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000  jig/g 

3ER-63 

0.00740  LT 

ESB-94-01 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  \i%f% 

3ER-63 

5.80000  LT 

ESB-94-01 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  jig/g 

3ER-63 

5.10000  LT 

ESB-94-01 

ANIL 

ANILINE 

ND 

R 

0.13000000  ng/g 

3ER-63 

R 

2.00000  ND 

ESB-94-01 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  ng/g 

3ER-63 

5.20000  LT 

ESB-94-01 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000  ng/g 

3ER-63 

5.90000  LT 

ESB-94-01 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  jig/g 

3ER-63 

6.80000  LT 

ESB-94-01 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  yg/g 

3ER-63 

5.00000  LT 

ESB-94-01 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  jig/g 

3ER-63 

0.68000  LT 

ESB-94-01 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  jig/g 

3ER-63 

7.70000  LT 

ESB-94-01 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000  pgjg 

3ER-63 

9.80000  LT 

ESB-94-01 

BAPYR 

BENZO  [A)  PYRENE 

LT 

1.20000000  *ig/g 

3ER-63 

14.00000  LT 

ESB-94-01 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  ng/g 

3ER-63 

10.00000  LT 

ESB-94-01 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  >ig/g 

3ER-63 

0.00990  LT 

ESB-94-01 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  fig/g 

3ER-63 

28.00000  LT 

ESB-94-01 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000  ng/g 

3ER-63 

0.00770  LT 

ESB-94-01 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

R 

0.13000000  fig/g 

3ER-63 

R 

2.00000  ND 

ESB-94-01 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

R 

3.10000000  ng/g 

3ER-63 

R 

3.10000  ND 

ESB-94-01 

BGHIPY  BENZO  IG.HJ]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  \igjg 

3ER-63 

15.00000  LT 

ESB-94-01 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  pgjg 

3ER-63 

10.00000  LT 

ESB-94-01 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  jig/g 

3ER-63 

4.00000  LT 

ESB-94-01 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000  \igtg 

3ER-63 

7.40000  LT 

ESB-94-01 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  ytgjg 

3ER-63 

12.00000  LT 

ESB-94-01 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000000  pg/g 

3ER-63 

54.00000  LT 

ESB-94-01 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  fig/g 

3ER-63 

8.30000  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rinse  Blank 

Meas 

Flae 

Unit 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Cade 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qual 

Value  Bool 

Chemical  Classy  SEMIVOLATILES _ 

ESB-94-01  CLDAN  CHLORDANE  LT 

ESB-94-01  CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE  LT 

ESB-94-01  CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE  LT 

ESB-94-01  CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE  LT 

ESB-94-01  DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE  LT 

ESB-94-01  DBCP  DffiROMOCHLOROPROPANE  LT 

ESB-94-01  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ESB-94-01  DBZFU  DIBENZOFURAN  LT 

ESB-94-01  DCPD  DICYCLOPENTADIENE  LT 

ESB-94-01  DDVP  VAPONA  LT 

ESB-94-01  DEP  DIETHYL  PHTH ALATE  LT 

ESB-94-01  DITH  DITH1ANE  LT 

ESB-94-01  DLDRN  DIELDRIN  LT 

ESB-94-01  DMP  DIMETHYL  PHTHALATE  LT 

ESB-94-01  DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE  LT 

ESB-94-01  DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE  LT 

ESB-94-01  ENDRN  ENDRIN  LT 

ESB-94-01  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE  LT 

ESB-94-01  ENDRN  ENDRIN  KETONE  ND 

ESB-94-01  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE  LT 

ESB-94-01  FAMPH  FAMOPHOS  ND 

ESB-94-01  FANT  FLUORANTHENE  LT 

ESB-94-01  FLRENE  FLUORENE  LT 

ESB-94-01  HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE  LT 

ESB-94-01  HPCL  HEPTACHLOR  LT 

ESB-94-01  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE  LT 

ESB-94-01  ICDPYR  INDENO  [U.3-C.D]  PYRENE  LT 

ESB-94-01  ISODR  ISODRIN  LT 

ESB-94-01  ISOPHR  ISOPHORONE  LT 

ESB-94-01  KEP  KEPONE  ND 

ESB-94-01  LIN  LINDANE  LT 

ESB-94-01  MEXCL  METHOXYCHLOR  LT 

ESB-94-01  MIREX  l,lA3.233A,4,5,5,5A,5B,6-DECACHLOROOCTA  LT 

ESB-94-01  MLTHN  MALATHION  LT 

ESB-94-01  NAP  NAPHTHALENE  LT 

ESB-94-01  NB  NITROBENZENE  LT 

ESB-94-01  NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE  LT 

ESB-94-01  NNDNP  N-NOTROSOD1-NPROPYLAMINE  LT 

ESB-94-01  NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE  LT 

ESB-94-01  OXAT  1,4-OXATHlANE  LT 

ESB-94-01  PC  BO  16  PCB  1016  LT 

ESB-94-01  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221  ND 

ESB-94-01  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232  ND 

ESB-94-01  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242  ND 

ESB-94-01  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248  ND 

ESB-94-01  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254  ND 

ESB-94-01  PCB260  PCB  1260  LT 

ESB-94-01  PCP  PENTACHLOROPHENOL  LT 

ESB-94-01  PHANT  PHENANTHRENE  LT 

ESB-94-01  PHENO  PHENOL  LT 


0.68000000  Hg/g 

3ER-63 

0.03120  LT 

0.09700000  Hg/g 

3ER-63 

10.00000  LT 

032000000  Hg/g 

3ER-63 

15.00000  LT 

0.06600000  Hg/g 

3ER-63 

5.30000  LT 

0.31000000  |ig/g 

3ER-63 

12.00000  LT 

0.07100000  ng/g 

3ER-63 

12.00000  LT 

0.21000000  jtg/g 

3ER-63 

0.00340  LT 

0.38000000  Hg/g 

3ER-63 

5.10000  LT 

0.57000000  |ig/g 

3ER-63 

5.50000  LT 

0.06800000  Hg/g 

3ER-63 

8.50000  LT 

0.24000000  (ig/g 

3ER-63 

5.90000  LT 

0.06500000  jig/g 

3ER-63 

3.30000  LT 

0.07900000  (ig/g 

3ER-63 

0.00740  LT 

0.06300000  (ig/g 

3ER-63 

2.20000  LT 

1.30000000  (ig/g 

3ER-63 

33.00000  LT 

0.23000000  Hg/g 

3ER-63 

1.50000  LT 

1.30000000  (ig/g 

3ER-63 

0.01760  LT 

1.80000000  Hg/g 

3ER-63 

0.05040  LT 

R  0.28000000  Hg/g 

3ER-63 

T 

0.00250  ND 

1.20000000  ng/'g 

3ER-63 

T 

0.00250  ND 

R  1.30000000  Hg/g 

3ER-63 

R 

20.00000  ND 

0.03200000  fig/g 

3ER-63 

24.00000  LT 

0.06500000  fig/g 

3ER-63 

9.20000  LT 

0.97000000  Hg/g 

3ER-63 

8.70000  LT 

0.24000000  ng/g 

3ER-63 

0.00250  LT 

0.48000000  Hg/g 

3ER-63 

0.00630  LT 

2.40000000  Hg/g 

3ER-63 

21.00000  LT 

0.48000000  Hg/g 

3ER-63 

0.00250  LT 

0.39000000  Hg/g 

3ER-63 

2.40000  LT 

R  1.30000000  Hg/g 

3ER-63 

R 

20.00000  ND 

0.10000000  fig/g 

3ER-63 

0.00250  LT 

0.26000000  ng/g 

3ER-63 

0.07500  LT 

0.14000000  Hg/g 

3ER-63 

24.00000  LT 

0.18000000  Hg/g 

3ER-63 

21.00000  LT 

0.74000000  Hg/g 

3ER-63 

0.50000  LT 

1.80000000  Hg/g 

3ER-63 

0.68200  LT 

0.46000000  ng'g 

3ER-63 

9.70000  LT 

1.10000000  Hg/g 

3ER-63 

6.80000  LT 

0.29000000  Hg/g 

3ER-63 

3.70000  LT 

0.07500000  Hg/g 

3ER-63 

27.00000  LT 

0.32000000  Hg/g 

3ER-63 

038500  LT 

R  0.32000000  Hg/g 

3ER-63 

T 

0.38500  ND 

R  0.32000000  Hg/g 

3ER-63 

T 

038500  ND 

R  0.32000000  H^g 

3ER-63 

T 

038500  ND 

R  0.32000000  Hg/g 

3ER-63 

T 

0.38500  ND 

R  0.32000000  Hg/g 

3ER-63 

T 

0.17600  ND 

0.79000000  Hg/g 

3ER-63 

0.17600  LT 

0.76000000  Hg/g 

3ER-63 

9.10000  LT 

0.03200000  Hg/g 

3ER-63 

9.90000  LT 

0.05200000  Hg/g 

3ER-63 

2.20000  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Blase  Blaak 

Maas 

«*C 

llah 

Flat  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Baal 

Cade 

Value  Meas 

BiaakID 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESB-94-01 

PPDDD 

2>BlS(PARA-CHLOROPHENYL>U-DICHLORO 

LT 

0.06400000  |ig/g 

3ER-63 

0.00810  LT 

ESB-94-0 1 

PPDDE 

2*2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l ,  1-DICHLORO 

LT 

0.06800000  ng/g 

3ER-63 

0.00390  LT 

ESB-94-01 

PPDDT 

2>BlS(PARA-CHLOROPHENYL>l,  Ll-TRICHLO 

LT 

0.1 0000000  ng/g 

3ER-63 

0.00250  LT 

ESB-94-01 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000  fig/g 

3ER-63 

37.00000  LT 

ESB-94-01 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000  fig/g 

3ER-63 

17.00000  LT 

ESB-94-01 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

0.92000000  fig/g 

3ER-63 

19.00000  LT 

ESB-94-01 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  jig/g 

3ER-63 

1.64000  LT 

ESB-94-02 

123TCB 

1 ,2,3-TRJCHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  fig/g 

3ER-63 

5.80000  LT 

ESB-94-02 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  jig/g 

3ER-63 

2.40000  LT 

ESB-94-02 

12DCLB  1 ,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  ng/g 

3ER-63 

1.20000  LT 

ESB-94-02 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  fig'g 

3ER-63 

13.00000  LT 

ESB-94-02 

13DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  ^g/g 

3ER-63 

3.40000  LT 

ESB-94-02 

13DNB 

U-DINITROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  ng/g 

3ER-63 

0.45800  LT 

ESB-94-02 

14DCLB  L4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  jig/g 

3ER-63 

1.50000  LT 

ESB-94-02 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  ng/g 

3ER-63 

1.70000  LT 

ESB-94-02 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHEN  OL 

LT 

0.49000000  jig/g 

3ER-63 

2.80000  LT 

ESB-94-02 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  fig/g 

3ER-63 

3.60000  LT 

ESB-94-02 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  fig/g 

3ER-63 

8.40000  LT 

ESB-94-02 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  *ig/g 

3ER-63 

4.40000  LT 

ESB-94-02 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000  jig/g 

3ER-63 

180.00000  LT 

ESB-94-02 

24DNT 

2,4-DINITROTOLirENE 

LT 

1.40000000  fig/g 

3ER-63 

0.39700  LT 

ESB-94-02 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000  *ig/g 

3ER-63 

8.80000  LT 

ESB-94-02 

26DNT 

2,6-DINITROTOLirENE 

LT 

0.32000000  fig/g 

3ER-63 

0.60000  LT 

ESB-94-02 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  jig'g 

3ER-63 

2.80000  LT 

ESB-94-02 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  ^g/g 

3ER-63 

2.60000  LT 

ESB-94-02 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000  jig'g 

3ER-63 

1.30000  LT 

ESB-94-02 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  fig'g 

3ER-63 

3.60000  LT 

ESB-94-02 

2NANIL  2-NITROANIL[NE 

ND 

R 

3.10000000  fig/g 

3ER-63 

R 

31.00000  ND 

ESB-94-02 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  fig/g 

3ER-63 

8.20000  LT 

ESB-94-02 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  jig/g 

3ER-63 

5.00000  LT 

ESB-94-02 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000  jig/g 

3ER-63 

21.00000  LT 

ESB-94-02 

3NANIL  3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000  ng/g 

3ER-63 

15.00000  LT 

ESB-94-02 

3  NT 

3-NITROTOLirENE 

LT 

0.34000000  ng/g 

3ER-63 

2.90000  LT 

ESB-94-02 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CR£SOL 

LT 

0.80000000  ng/g 

3ER-63 

R 

50.00000  ND 

ESB-94-02 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  ng'g 

3ER-63 

22.00000  LT 

ESB-94-02 

4CANIL  4-CHLOROAN1LINE 

ND 

R 

0.63000000  \ig/g 

3ER-63 

R 

1.00000  ND 

ESB-94-02 

4CL3C 

4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000  ng/g 

3ER-63 

8.50000  LT 

ESB-94-02 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  fig/g 

3ER-63 

23.00000  LT 

ESB-94-02 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  ng/g 

3ER-63 

2.80000  LT 

ESB-94-02 

4NANIL  4-N1TROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  ng/g 

3ER-63 

R 

31.00000  ND 

ESB-94-02 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  ^g/g 

3ER-63 

96.00000  LT 

ESB-94-02 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  ng/g 

3ER-63 

0.00250  LT 

ESB-94-02 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  ng/g 

3ER-63 

0.00250  LT 

ESB-94-02 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000  \igtg 

3ER-63 

0.00740  LT 

ESB-94-02 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  ng/g 

3ER-63 

5.80000  LT 

ESB-94-02 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  ng/g 

3ER-63 

5.10000  LT 

ESB-94-02 

ANIL 

ANILINE 

ND 

R 

0.13000000  ^g/g 

3ER-63 

R 

2.00000  ND 

ESB-94-02 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  ng/g 

3ER-63 

5.20000  LT 

ESB-94-02 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000  fig/g 

3ER-63 

5.90000  LT 

ESB-94-02 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  ng/g 

3ER-63 

6.80000  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rinse  Btaak 

Mms 

limit 

Flag  Data  Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Cade 

Value  Meas 

Bleak  ID 

Code  Qnal  Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMtVOLATILES 


ESB-94-02 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  (ig/g 

3ER-63 

5.00000  LT 

ESB-94-02 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  |ig/g 

3ER-63 

0.68000  LT 

ESB-94-02 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  (ig/g 

3ER-63 

7.70000  LT 

ESB-94-02 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000  ng/g 

3ER-63 

9.80000  LT 

ESB-94-02 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000  (ig/g 

3ER-63 

14.00000  LT 

ESB-94-02 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  (ig/g 

3ER-63 

10.00000  LT 

ESB-94-02 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  (ig/g 

3ER-63 

0.00990  LT 

ESB-94-02 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  (ig/g 

3ER-63 

28.00000  LT 

ESB-94-02 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000  (ig/g 

3ER-63 

0.00770  LT 

ESB-94-02 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

R 

0.13000000  (ig/g 

3ER-63 

R 

2.00000  ND 

ESB-94-02 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

R 

3.10000000  (ig/g 

3ER-63 

R 

3.10000  ND 

ESB-94-02 

BGHIPY  BENZO  [G.H.I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  (ig/g 

3ER-63 

15.00000  LT 

ESB-94-02 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  ng/g 

3ER-63 

10.00000  LT 

ESB-94-02 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  (ig/g 

3ER-63 

4.00000  LT 

ESB-94-02 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000  (ig/g 

3ER-63 

7.40000  LT 

ESB-94-02 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  (tg/g 

3ER-63 

12.00000  LT 

ESB-94-02 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000000  (ig/g 

3ER-63 

54.00000  LT 

ESB-94-02 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  |ig/g 

3ER-63 

8.30000  LT 

ESB-94-02 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000  (ig/g 

3ER-63 

0.03120  LT 

ESB-94-02 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  (ig/g 

3ER-63 

10.00000  LT 

ESB-94-02 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  (ig/g 

3ER-63 

15.00000  LT 

ESB-94-02 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  (ig/g 

3ER-63 

5.30000  LT 

ESB-94-02 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  Mg/g 

3ER-63 

12.00000  LT 

ESB-94-02 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  ng/g 

3ER-63 

12.00000  LT 

ESB-94-02 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  ng/g 

3ER-63 

0.00340  LT 

ESB-94-02 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000  (ig/g 

3ER-63 

5.10000  LT 

ESB-94-02 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000  (ig/g 

3ER-63 

5.50000  LT 

ESB-94-02 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  (ig/g 

3ER-63 

8.50000  LT 

ESB-94-02 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  (ig/g 

3ER-63 

5.90000  LT 

ESB-94-02 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000  (ig/g 

3ER-63 

3.30000  LT 

ESB-94-02 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  ng/g 

3ER-63 

0.00740  LT 

ESB-94-02 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  (ig/g 

3ER-63 

2.20000  LT 

ESB-94-02 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  (ig/g 

3ER-63 

33.00000  LT 

ESB-94-02 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  (ig/g 

3ER-63 

1.50000  LT 

ESB-94-02 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  (ig/g 

3ER-63 

0.01760  LT 

ESB-94-02 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  (ig/g 

3ER-63 

0.05040  LT 

ESB-94-02 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  (ig/g 

3ER-63 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-02 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  (tg/g 

3ER-63 

T 

0.00250  HD 

ESB-94-02 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  (ig/g 

3ER-63 

R 

20.00000  1© 

ESB-94-02 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  (ig/g 

3ER-63 

24.00000  LT 

ESB-94-02 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.06500000  (ig/g 

3ER-63 

9.20000  LT 

ESB-94-02 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000  (ig/g 

3ER-63 

8.70000  IT 

ESB-94-02 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  (ig/g 

3ER-63 

0.00250  1.T 

ESB-94-02 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  (ig/g 

3ER-63 

0.00630  LT 

ESB-94-02 

ICDPYR  INDENO  (1,2,3-C.D)  PYRENE 

LT 

2.40000000  (ig/g 

3ER-63 

21.00000  LT 

ESB-94-02 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000  (ig/g 

3ER-63 

0.00250  LT 

ESB-94-02 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  (ig/g 

3ER-63 

2.40000  LT 

ESB-94-02 

KEP 

KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  (ig/g 

3ER-63 

R 

20.00000  NLi 

ESB-94-02 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  (ig/g 

3ER-63 

0.00250  LT 

ESB-94-02 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  (ig/g 

3ER-63 

0.07500  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rinse  Blank 

Meat 

U  mkt 

Flat  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Cjass:  SEMIVOLATILES _ 

ESB-94-02  MIREX  1,1  A5,2,3,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACHLOROOCTA  LT 


ESB-94-02  MLTHN  MALATHION  LT 

ESB-94-02  NAP  NAPHTHALENE  LT 

ESB-94-02  NB  NITROBENZENE  LT 

ESB-94-02  NNDME  N-N1TROSODIMETHYLAMINE  LT 

ESB-94-02  NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE  LT 

ESB-94-02  NNDPA  N-N1TROSO  DIPHENYLAMINE  LT 

ESB-94-02  OXAT  1,4-OXATHLANE  LT 

ESB-94-02  PC  BO  16  PCB  1016  LT 

ESB-94-02  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221  ND 

ESB-94-02  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232  ND 

ESB-94-02  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242  ND 

ESB-94-02  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248  ND 

ESB-94-02  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254  ND 

ESB-94-02  PCB260  PCB  1260  LT 

ESB-94-02  PCP  PENTACHLOROPHENOL  LT 

ESB-94-02  PHANT  PHENANTHRENE  LT 

ESB-94-02  PHENO  PHENOL  LT 

ESB-94-02  PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l-DICHLORO  LT 

ESB-94-02  PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-DICHLORO  LT 

ESB-94-02  PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l.l-TRICHLO  LT 

ESB-94-02  PRTHN  PARATHION  LT 

ESB-94-02  PYR  PYRENE  LT 

ESB-94-02  SUPON  2-CHLORO-H2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL  LT 

ESB-94-02  TXPHE  TOXAPHENE  LT 

ESB-94-03  123TCB  U.3-TR1CHLOROBENZENE  LT 

ESB-94-03  124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE  LT 

ESB-94-03  12DCLB  U-DICHLOROBENZENE  LT 

ESB-94-03  12DPH  U-DIPHENYLHYDRAZINE  LT 

ESB-94-03  13DCLB  U-DICHLOROBENZENE  LT 

ESB-94-03  13DNB  U-DIN1TROBENZENE  ND 

ESB-94-03  14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE  LT 

ESB-94-03  236TCP  2.3,6-TRICHLOROPHENOL  LT 

ESB-94-03  245TCP  2.4,5-TRICHLOROPHENOL  LT 

ESB-94-03  246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL  LT 

ESB-94-03  24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL  LT 

ESB-94-03  24DMP  2.4-DtMETHYLPHENOL  LT 

ESB-94-03  24DNP  2.4-DINITROPHENOL  LT 

ESB-94-03  24DNT  2,4-DINlTROTOLUENE  LT 

ESB-94-03  26DNA  2,6-DINTTROANlLINE  LT 

ESB-94-03  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE  LT 

ESB-94-03  2CLP  2-CHLOROPHENOL  LT 

ESB-94-03  2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE  LT 

ESB-94-03  2MNAP  2-METHYLN APHTH ALENE  LT 

ESB-94-03  2MP  2-METHYLPHENOL  LT 

ESB-94-03  2NANIL  2-NTTROANILINE  ND 

ESB-94-03  2NP  2-N1TROPHENOL  LT 

ESB94-03  33DCBD  3,3-CICHLOROBENZlDINE  LT 

ESB-94-03  35DNA  3.5-DIN1TROANILINE  LT 

ESB-94-03  3NANIL  3-NITROANILINE  LT 


0.14000000  ng/g 

3ER-63 

24.00000  LT 

0.18000000  ng/g 

3ER-63 

21.00000  LT 

0.74000000  jig/g 

3ER-63 

0.50000  LT 

1.80000000  ng/g 

3ER-63 

0.68200  LT 

0.46000000  ^g/g 

3ER-63 

9.70000  LT 

1.10000000  gg/g 

3ER-63 

6.80000  LT 

0.29000000  pg/g 

3ER-63 

3.70000  LT 

0.07500000  Hg/g 

3ER-63 

27.00000  LT 

0.32000000  Mg/g 

3ER-63 

0.38500  LT 

R 

0J 2000000  ^ig/g 

3ER-63 

T 

0.38500  ND 

R 

0.32000000  ng/g 

3ER-63 

T 

0.38500  ND 

R 

0.32000000  }xg/g 

3ER-63 

T 

0.38500  ND 

R 

0.32000000  jig/g 

3ER-63 

T 

0.38500  ND 

R 

0.32000000  jig/g 

3ER-63 

T 

0.17600  ND 

0.79000000  ng/g 

3ER-63 

0.17600  LT 

0.76000000  ng/g 

3ER-63 

9.10000  LT 

0.03200000  fig/g 

3ER-63 

9.90000  LT 

0.05200000  ng/g 

3ER-63 

2.20000  LT 

0.06400000  >ig/g 

3ER-63 

0.00810  LT 

0.06800000  fig/g 

3ER-63 

0.00390  LT 

0.10000000  fig/g 

3ER-63 

0.00250  LT 

1.70000000  jig'g 

3ER-63 

37.00000  LT 

0.08300000  ng/g 

3ER-63 

17.00000  LT 

0.92000000  ng/g 

3ER-63 

19.00000  LT 

12.00000000  fAg/g 

3ER-63 

1.64000  LT 

0.03200000  fig/g 

3ER-63 

5.80000  LT 

0.22000000  ^g/g 

3ER-63 

2.40000  LT 

0.04200000  ng/g 

3ER-63 

1.20000  LT 

0.52000000  ^ig/g 

3ER-63 

13.00000  LT 

0.04200000  ng/g 

3ER-63 

3.40000  LT 

R 

0.63000000  ng/g 

3ER-63 

0.45800  LT 

0.03400000  fig/g 

3ER-63 

1.50000  LT 

0.62000000  |ig/g 

3ER-63 

1.70000  LT 

0.49000000  ng/g 

3ER-63 

2.80000  LT 

0.06100000  \igjg 

3ER-63 

3.60000  LT 

0.06500000  ng/g 

3ER-63 

8.40000  LT 

3.00000000  >ig/g 

3ER-63 

4.40000  LT 

4.70000000  ng/g 

3ER-63 

180.00000  LT 

1.40000000  Hg/g 

3ER-63 

0.39700  LT 

0.57000000  >ig/g 

3ER-63 

8.80000  LT 

0.32000000  ng/g 

3ER-63 

0.60000  LT 

0.05500000  ng/g 

3ER-63 

2.80000  LT 

0.24000000  ng/g 

3ER-63 

2.60000  LT 

0.03200000  fig/g 

3ER-63 

1.30000  LT 

0.09800000  fig/g 

3ER-63 

3.60000  LT 

R 

3.10000000  ng/g 

3ER-63 

R 

31.00000  ND 

1.10000000  jig/g 

3ER-63 

8.20000  LT 

1.60000000  ng'g 

3ER-63 

5.00000  LT 

1.60000000  ng/g 

3ER-63 

21.00000  LT 

3.00000000  ng/g 

3ER-63 

15.00000  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rinse  Blaak 

Men 

FI* 

Unit 

Flag  Data  Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qua!  Value  Bool 

Chemical  Classy  SEMIVOLATILES _ 

ESB-94-03  3 NT  3-NTTROTOLUENE 

ESB-94-03  46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL 

ESB-94-03  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ESB-94-03  4CANIL  4-CHLOROAN  [LINE 

ESB-94-03  4CL3C  4-CHLORO-3-C  RESOL 

ESB-94-03  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ESB-94-03  4MP  4-METHYLPHENOL 

ESB-94-03  4NANIL  4-N1TR0ANILINE 

ESB-94-03  4NP  4-N1TR0PHEN0L 

ESB-94-03  ABHC  ALPHA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

ESB-94-03  AENSLF  ALPHA-ENDOSl  ILF  AN 

ESB-94-03  ALDRN  ALDRIN 

ESB-94-03  ANAPN  ACENEPHTHENE 

ESB-94-03  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

ESB-94-03  ANIL  ANILINE 

ESB-94-03  ANTRC  ANTHRACENE 

ESB-94-03  ATZ  ATRAZINE 

ESB-94-03  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 
ESB-94-03  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 
ESB-94-03  B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 
ESB-94-03  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 
ESB-94-03  BAANT  BENZO  [AJ  ANTHRACENE 
ESB-94-03  BAPYR  BENZO  [A)  PYRENE 
ESB-94-03  BBFAN  BENZO  [B|  FLUORANTHENE 
ESB-94-03  BBHC  BET  A-BENZENEHEXACHLORIDE 
ESB-94-03  BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 
ESB-94-03  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 
ESB-94-03  BENZID  BENZIDINE 
ESB-94-03  BENZO  BENZOIC  ACID 
ESB-94-03  BGHIPY  BENZO  [G.H.I]  PERYLENE 
ESB-94-03  BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 
ESB-94-03  BZALC  BENZYL  ALCOHOL 
ESB-94-03  CHRY  CHRYSENE 
ESB-94-03  CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 
ESB-94-03  CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 
ESB-94-03  CL6ET  HEXACHLOROETHANE 
ESB-94-03  CLDAN  CHLORDANE 

ESB-94-03  CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

ESB-94-03  CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

ESB-94-03  CPMS02 4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

ESB-94-03  DBAHA  DIBENZ  |AH]  ANTHRACENE 

ESB-94-03  DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

ESB-94-03  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESB-94-03  DBZRI  DIBENZOFURAN 

ESB-94-03  DCPD  DICY  CLOPENT  ADIENE 

ESB-94-03  DDVP  VAPONA 

ESB-94-03  DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

ESB-94-03  DITH  DITHIANE 

ESB-94-03  DLDRN  DIELDRIN 

ESB-94-03  DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 


LT 

0.34000000  (ig/g 

3ER-63 

2.90000  LT 

LT 

0.80000000  (ig/g 

3ER-63 

R 

50.00000  ND 

LT 

0.04100000  (ig/g 

3ER-63 

22.00000  LT 

ND 

R 

0.63000000  (ig/g 

3ER-63 

R 

1.00000  ND 

LT 

0.93000000  (ig/g 

3ER-63 

8.50000  LT 

LT 

0.17000000  (ig/g 

3ER-63 

23.00000  LT 

LT 

0.24000000  (ig/g 

3ER-63 

2.80000  LT 

ND 

R 

3.10000000  fig/g 

3ER-63 

R 

31.00000  ND 

LT 

3.30000000  (ig/g 

3ER-63 

96.00000  LT 

LT 

1.30000000  (ig/g 

3ER-63 

0.00250  LT 

LT 

0.40000000  |ig/g 

3ER-63 

0.00250  LT 

LT 

1.30000000  (ig/g 

3ER-63 

0.00740  LT 

LT 

0.04100000  |ig/g 

3ER-63 

5.80000  LT 

LT 

0.03300000  (ig/g 

3ER-63 

5.10000  LT 

ND 

R 

0.13000000  ng/g 

3ER-63 

R 

2.00000  ND 

LT 

0.71000000  (ig/g 

3ER-63 

5.20000  LT 

LT 

0.06500000  (ig/g 

3ER-63 

5.90000  LT 

LT 

0.19000000  (ig/g 

3ER-63 

6.80000  LT 

LT 

0.44000000  (ig/g 

3ER-63 

5.00000  LT 

LT 

0.36000000  (ig/g 

3ER-63 

0.68000  LT 

LT 

0.48000000  (ig/g 

3ER-63 

7.70000  LT 

LT 

0.04100000  (ig/g 

3ER-63 

9.80000  LT 

LT 

1.20000000  (ig/g 

3ER-63 

14.00000  LT 

LT 

0.31000000  (ig/g 

3ER-63 

10.00000  LT 

LT 

1.30000000  (ig/g 

3ER-63 

0.00990  LT 

LT 

1.80000000  (ig/g 

3ER-63 

28.00000  LT 

LT 

2.40000000  (ig/g 

3ER-63 

0.00770  LT 

ND 

R 

0.13000000  (ig/g 

3ER-63 

R 

2.00000  ND 

ND 

R 

3.10000000  (ig/g 

3ER-63 

R 

3.10000  ND 

0.35000000  (ig/g 

3ER-63 

15.00000  LT 

LT 

0.13000000  (ig/g 

3ER-63 

10.00000  LT 

LT 

0.03200000  (ig/g 

3ER-^3 

4.00000  LT 

LT 

0.03200000  (ig/g 

3ER-63 

7.40000  LT 

LT 

0.08000000  (ig/g 

3ER-63 

12.00000  LT 

LT 

0.52000000  (ig/g 

3ER-63 

54.00000  LT 

LT 

1.80000000  (ig/g 

3ER-63 

8.30000  LT 

LT 

0.68000000  (ig/g 

3ER-63 

0.03120  LT 

LT 

0.09700000  (ig/g 

3ER-63 

10.00000  LT 

LT 

0.32000000  (ig/g 

3ER-63 

15.00000  LT 

LT 

0.06600000  (ig/g 

3ER-63 

5.30000  LT 

LT 

0.31000000  (ig/g 

3ER-63 

12.00000  LT 

LT 

0.07100000  (ig/g 

3ER-63 

12.00000  LT 

LT 

0.21000000  |ig/g 

3ER-63 

0.00340  LT 

LT 

0.38000000  (ig/g 

3ER-63 

5.10000  LT 

LT 

0.57000000  (ig/g 

3ER-63 

5.50000  LT 

LT 

0.06800000  (ig/g 

3ER-63 

8.50000  LT 

LT 

0.24000000  (ig/g 

3ER-63 

5.90000  LT 

LT 

0.06500000  (ig/g 

3ER-63 

3.3000C  LT 

LT 

0.07900000  (ig/g 

3ER-63 

0.00740  LT 

LT 

0.06300000  (ig/g 

3ER-63 

2.200G'(  Vt 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All Rinse  Blanks) 


Rinse  BiauL 

Mcm 

SW 

U  ait 

Flat  Data  Meas 

Site  ID 

Test  Nine 

Bool 

C Ut 

Value  Mess 

Bimmk  ID 

Co4e  Qua)  Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESB-94-03 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  *ig/g 

3ER-63 

33.00000  LT 

ESB-94-03 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  yg/g 

3ER-63 

1.50000  LT 

ESB-94-03 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  jig/g 

3ER-63 

0.01760  LT 

ESB-94-03 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  yg/g 

3ER-63 

0.05040  LT 

ESB-94-03 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  jig/g 

3ER-63 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-03 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

130000000  fig/g 

3ER-63 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-03 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

R 

130000000  \igfg 

3ER-63 

R 

20.00000  ND 

ESB-94-03 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  ftg/g 

3ER-63 

24.00000  LT 

ESB-94-03 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.06500000  jig/g 

3ER-63 

9.20000  LT 

ESB-94-03 

HCBD 

HEXACHLOROBUT  ADIENE 

LT 

0.97000000  ng'g 

3ER-63 

8.70000  LT 

ESB-94-03 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  ng/g 

3ER-63 

0.00250  LT 

ESB-94-03 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  jig/g 

3ER-63 

0.00630  LT 

ESB-94-03 

ICDPYR  INDENO  [1,2,3-CD|  PYRENE 

LT 

2.40000000  ng/g 

3ER-63 

21.00000  LT 

ESB-94-03 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000  ng/g 

3ER-63 

0.00250  LT 

ESB-94-03 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  ng'g 

3ER-63 

2.40000  LT 

ESB-94-03 

KEP 

KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  ng/g 

3ER-63 

R 

20.00000  ND 

ESB-94-03 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  yg/g 

3ER-63 

0.00250  LT 

ESB-94-03 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  ng/g 

3ER-63 

0.07500  LT 

ESB-94-03 

MIREX 

l,lA3333A,4,5,5,5A,5B,6-DECACHLOROOCTA 

LT 

0.14000000  >ig/g 

3ER-63 

24.00000  LT 

ESB-94-03 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  ng/g 

3ER-63 

21.00000  LT 

ESB-94-03 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  H-g'g 

3ER-63 

0.50000  LT 

ESB-94-03 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  ng/g 

3ER-63 

0.68200  LT 

ESB-94-03 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  jig/g 

3ER-63 

9.70000  LT 

ESB-94-03 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  ng/g 

3ER-63 

6.80000  LT 

ESB-94-03 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  |ig/g 

3ER-63 

3.70000  LT 

ESB-94-03 

OXAT 

1 ,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000  fig/g 

3ER-63 

27.00000  LT 

ESB-94-03 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000  ng/g 

3ER-63 

0.38500  LT 

ESB-94-03 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0.32000000  yg/g 

3ER-63 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-03 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0.32000000  ng/g 

3ER-63 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-03 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  ng/g 

3ER-63 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-03 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0.32000000  ng/g 

3ER-63 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-03 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  ng'g 

3ER-63 

T 

0.17600  ND 

ESB-94-03 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000  >Ag/g 

3ER-63 

0.17600  LT 

ESB-94-03 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  ng'g 

3ER-63 

9.10000  LT 

ESB-94-03 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  ng/g 

3ER-63 

9.90000  LT 

ESB-94-03 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000  ^ig/g 

3ER-63 

2.20000  LT 

ESB-94-03 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>- 1 , 1  -DICHLORO 

LT 

0.06400000  ng/g 

3ER-63 

0.00810  LT 

ESB-94-03 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>- 1 , 1  -DICHLORO 

LT 

0.06800000  ng/g 

3ER-63 

0.00390  LT 

ESB-94-03 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1,1,1  -TRJC  HLO 

LT 

0.10000000  *ig/g 

3ER-63 

0.00250  LT 

ESB-94-03 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000  ^g 

3ER-63 

37.00000  LT 

ESB-94-03 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000  fig/g 

3ER-63 

17.00000  LT 

ESB-94-03 

SUPON 

2-CHLORO-l-{2,4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

0.92000000  ngfg 

3ER-63 

19.00000  LT 

ESB-94-03 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  pgfg 

3ER-63 

1.64000  LT 

ESB-94-04 

123TCB 

1 ,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  jig'g 

3ER-63 

5.80000  LT 

ESB-94-04 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  jig/g 

3ER-63 

2.40000  LT 

ESB-94-04 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  ^g/g 

3ER-63 

1.20000  LT 

ESB-94-04 

12DPH 

1 ,2-DIPHENYLHYDRAZ  INE 

LT 

0.52000000  ng/g 

3ER-63 

13.00000  LT 

ESB-94-04 

13DCLB  13-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  jig/g 

3ER-63 

3.40000  LT 

ESB-94-04 

13DNB 

u-dinttrobenzene 

ND 

R 

0.63000000  ng/g 

3ER-63 

0.45800  LT 

ESB-94-04 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  ng/g 

3ER-63 

1.50000  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rime  Blaalr 

Mem 

Unit 

Flag  Data 

Meat 

Site  ID 

Test  Name 

Bod 

C ode 

Value  Meas 

BfamklD 

Code  Qua) 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESB-94-04 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000  fig/g 

3ER-63 

7.40000  LT 

ESB-94-04 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  jig'g 

3ER-63 

12.00000  LT 

ESB-94-04 

CL6CP 

HEXACHLOROC  Y  CLOPENTADIENE 

LT 

0.52000000  >ig'g 

3ER-63 

54.00000  LT 

ESB-94-04 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  fig/g 

3ER-63 

8.30000  LT 

ESB-94-04 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000  ng/g 

3ER-63 

0.03120  LT 

ESB-94-04 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  pgfe 

3ER-63 

10.00000  LT 

ESB-94-04 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  ng/g 

3ER-63 

15.00000  LT 

ESB-94-04 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  jig/g 

3ER-63 

5.30000  LT 

ESB-94-04 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  >ig/g 

3ER-63 

12.00000  LT 

ESB-94-04 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  jig/g 

3ER-63 

12.00000  LT 

ESB-94-04 

DBHC 

DELTA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  ng/g 

3ER-63 

0.00340  LT 

ESB-94-04 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000  ng/g 

3ER-63 

5.10000  LT 

ESB-94-04 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000  ng/g 

3ER-63 

5.50000  LT 

ESB-94-04 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  fig/g 

3ER-63 

8.50000  LT 

ESB-94-04 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

1.70000000  jig/g 

3ER-63 

5.90000  LT 

ESB-94-04 

DITH 

DITH1ANE 

LT 

0.06500000  fig/g 

3ER-63 

3.30000  LT 

ESB-94-04 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  fig/g 

3ER-63 

0.00740  LT 

ESB-94-04 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  jig/g 

3ER-63 

2.20000  LT 

ESB-94-04 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  \ig/g 

3ER-63 

33.00000  LT 

ESB-94-04 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  ng/g 

3ER-63 

1.50000  LT 

ESB-94-04 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  ng/g 

3ER-63 

0.01760  LT 

ESB-94-04 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  ng/g 

3ER-63 

0.05040  LT 

ESB-94-04 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  ng/g 

3ER-63 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-04 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  ng/g 

3ER-63 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-04 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  ng/g 

3ER-63 

R 

20.00000  ND 

ESB-94-04 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  ng/g 

3ER-63 

24.00000  LT 

ESB-94-04 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.06500000  ^ig/g 

3ER-63 

9.20000  LT 

ESB-94-04 

HCBD 

HEXACHLOROBITADIENE 

LT 

0.97000000  ng/g 

3ER-63 

8.70000  LT 

ESB-94-04 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  ng/g 

3ER-63 

0.00250  LT 

ESB-94-04 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  ng/g 

3ER-63 

0.00630  LT 

ESB-94-04 

ICDPYR  INDENO  [L2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000  >ig/g 

3ER-63 

21.00000  LT 

ESB-94-04 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000  ng/g 

3ER-63 

0.00250  LT 

ESB-94-04 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  |ig/g 

3ER-63 

2.40000  LT 

ESB-94-04 

KEP 

KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  >ig/g 

3ER-63 

R 

20.00000  ND 

ESB-94-04 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  ng/g 

3ER-63 

0.00250  LT 

ESB-94-04 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  ng/g 

3ER-63 

0.07500  LT 

ESB-94-04 

MIREX 

l,lA,2,23,3A,4,5,5.5A.5B,6-DECACHLOROOCTA 

LT 

0.14000000  ng/g 

3ER-63 

24.00000  LT 

ESB94-04 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  ng'g 

3ER-63 

21.00000  LT 

ESB-94-04 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  ng/g 

3ER-63 

0.50000  LT 

ESB94-04 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  ng/g 

3ER-63 

0.68200  LT 

ESB-94-04 

NNDME  N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  ng/g 

3ER-63 

9.70000  LT 

ESB-94-04 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  ng/g 

3ER-63 

6.80000  LT 

ESB-94-04 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  Hg/g 

3ER-63 

3.70000  LT 

ESB-94-04 

OXAT 

1 ,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000  Hg/g 

3ER-63 

27.00000  LT 

ESB-94-04 

PCB016 

PCB1016 

LT 

0.32000000  ng/g 

3ER-63 

0.38500  LT 

ESB-94-04 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0.32000000  ng/g 

3ER-63 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-04 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0.32000000  ng/g 

3ER-63 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-04 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  ng/g 

3ER-63 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-04 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0.32000000  ng/g 

3ER-63 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-04 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  ng/g 

3ER-63 

T 

0.17600  ND 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rinse  Blank 

liimiTilM 

Mot 

Af 

Uait 

Flaf  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Cede 

Value  Meas 

Blank  ED 

Code  Qnal 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESB-94-04 

PCB260  PCB1260 

LT 

0.79000000  jig/g 

3ER-63 

0.17600  LT 

ESB-94-04 

POP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  fig/g 

3ER-63 

9.10000  LT 

ESB-94-04 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  |ig/g 

3ER-63 

9.90000  LT 

ESB-94-04 

PHENO  PHENOL 

LT 

0.05200000  *ig/g 

3ER-63 

2.20000  LT 

ESB-94-04 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  1 , 1-DICHLORO 

LT 

0.06400000  ^g/g 

3ER-63 

0.00810  LT 

ESB-94-04 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,  1-DICHLORO 

LT 

0.06800000  *ig/g 

3ER-63 

0.00390  LT 

ESB-94-04 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL}-l  ,1 , 1  -TRICHLO 

LT 

0.10000000  ftg/g 

3ER-63 

0.00250  LT 

ESB-94-04 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000000  ng/g 

3ER-63 

37.00000  LT 

ESB-94-04 

PYR  PYRENE 

LT 

0.08300000  ng/g 

3ER-63 

17.00000  LT 

ESB-94-04 

SUPON  2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.92000000  *ig/g 

3ER-63 

19.00000  LT 

ESB-94-04 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  ng/g 

3ER-63 

1.64000  LT 

ESB-94-05 

123TCB  1.2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  ng/g 

3ER-63 

5.80000  LT 

ESB-94-05 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  ng/g 

3ER-63 

2.40000  LT 

ESB-94-05 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  \igjg 

3ER-63 

1.20000  LT 

ESB-94-05 

12DPH  1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  fig/g 

3ER-63 

13.00000  LT 

ESB-94-05 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  jig/g 

3ER-63 

3.40000  LT 

ESB-94-05 

I3DNB  1 ,3-DINITROBENZENE 

ND 

R  0.63000000  ng/g 

3ER-63 

0.45800  LT 

ESB-94-05 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  ng/g 

3ER-63 

1.50000  LT 

ESB-94-05 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  ng/g 

3ER-63 

1.70000  LT 

ESB-94-05 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  ^ig/g 

3ER-63 

2.80000  LT 

ESB-94-05 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  ng/g 

3ER-63 

3.60000  LT 

ESB-94-05 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  fig/g 

3ER-63 

8.40000  LT 

ESB-94-05 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  ng/g 

3ER-63 

4.40000  LT 

ESB-94-05 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000  ng/g 

3ER-63 

180.00000  LT 

ESB-94-05 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000  ng/g 

3ER-63 

0.39700  LT 

ESB-94-05 

26DNA  2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000  ng/g 

3ER-63 

8.80000  LT 

ESB-94-05 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000  fig/g 

3ER-63 

0.60000  LT 

ESB-94-05 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  ng/g 

3ER-63 

2.80000  LT 

ESB-94-05 

2CNAP  2-CHLORON  APHTH ALENE 

LT 

0.24000000  ng/g 

3ER-63 

2.60000  LT 

ESB-94-05 

2MNAP  2-METHYLNAPHTH ALENE 

LT 

0.03200000  |ig/g 

3ER-63 

130000  LT 

ESB-94-05 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  ng/g 

3ER-63 

3.60000  LT 

ESB-94-05 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

R  3.10000000  ng/g 

3ER-63 

R 

31.00000  ND 

ESB-94-05 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  ng/g 

3ER-63 

8.20000  LT 

ESB-94-05 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  jig/g 

3ER-63 

5.00000  LT 

ESB-94-05 

35DNA  3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000  \ig/g 

3ER-63 

21.00000  LT 

ESB-94-05 

3NANIL  3-NTTROANILINE 

LT 

3.00000000  pg/g 

3ER-63 

15.00000  LT 

ESB-94-05 

3NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000  ng/g 

3ER-63 

2.90000  LT 

ESB-94-05 

46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  jig/g 

3ER-63 

R 

50.00000  ND 

ESB-94-05 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  fig/g 

3ER-63 

22.00000  LT 

ESB-94-05 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

R  0.63000000  fig/g 

3ER-63 

R 

1.00000  ND 

ESB-94-05 

4CL3C  4-CHLORO-3-C  RESOL 

LT 

0.93000000  jig/g 

3ER-63 

8.50000  LT 

ESB-94-05 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  ng/g 

3ER-63 

23.00000  LT 

ESB-94-05 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  ng/g 

3ER-63 

2.80000  LT 

ESB-94-05 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

R  3.10000000  jig/g 

3ER-63 

R 

31.00000  ND 

ESB-94-05 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  fig/g 

3ER-63 

96.00000  LT 

ESB-94-05 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  ng/g 

3ER-63 

0.00250  LT 

ESB-94-05 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  fig/g 

3ER-63 

0.00250  LT 

ESB-94-05 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000000  ^g/g 

3ER-63 

0.00740  LT 

ESB-94-05 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  ng/g 

3ER-63 

5.80000  LT 

ESB-94-05 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  jig/g 

3ER-63 

5.10000  LT 
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Rinse  Blank 

Mem 

N-C 

Unit 

FUf  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMTVOLATILES 


ESB-94-05 

ANIL 

ANILINE 

ND 

R 

0.13000000  \igfg 

3ER-63 

R 

2.00000  ND 

ESB-94-05 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  ng/g 

3ER-63 

5.20000  LT 

ESB-94-05 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000  >ig/g 

3ER-63 

5.90000  LT 

ESB-94-05 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  fig/g 

3ER-63 

6.80000  LT 

ESB-94-05 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  ng/g 

3ER-63 

5.00000  LT 

ESB-94-05 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  jig/g 

3ER-63 

0.68000  LT 

ESB-94-05 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  jig/g 

3ER-63 

7.70000  LT 

ESB-94-05 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000  ng/g 

3ER-63 

9.80000  LT 

ESB-94-05 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000  ng/g 

3ER-63 

14.00000  LT 

ESB-94-05 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  ng/g 

3ER-63 

10.00000  LT 

ESB-94-05 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  \ig/g 

3ER-63 

0.00990  LT 

ESB-94-05 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  >ig/g 

3ER-63 

28.00000  LT 

ESB-94-05 

BENSLF  BETA-ENDOSirLFAN 

LT 

2.40000000  ^ig/g 

3ER-63 

0.00770  LT 

ESB-94-05 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

R 

0.13000000  |ig/g 

3ER-63 

R 

2.00000  ND 

ESB-94-05 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

R 

3.10000000  ng/g 

3ER-63 

R 

3.10000  ND 

ESB-94-05 

BGHIPY  BENZO  [G.HJ]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  fig/g 

3ER-63 

15.00000  LT 

ESB-94-05 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  ng/g 

3ER-63 

10.00000  LT 

ESB-94-05 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  jig/g 

3ER-63 

4.00000  LT 

ESB-94-05 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000  ng/g 

3ER-63 

7.40000  LT 

ESB-94-05 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  ng/g 

3ER-63 

12.00000  LT 

ESB-94-05 

CL6CP 

HEXACHLOROCY  CLOPENTADIENE 

LT 

0.52000000  ng/g 

3ER-63 

54.00000  LT 

ESB-94-05 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  ng/g 

3ER-63 

8.30000  LT 

ESB-94-05 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000  ng/g 

3ER-63 

0.03120  LT 

ESB-94-05 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  \xgjg 

3ER-63 

10.00000  LT 

ESB-94-05 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  ng/g 

3ER-63 

15.00000  LT 

ESB-94-05 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  \igjg 

3ER-63 

5.30000  LT 

ESB-94-05 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  >ig/g 

3ER-63 

12.00000  LT 

ESB-94-05 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  ^g/g 

3ER-63 

12.00000  LT 

ESB-94-05 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  jig/g 

3ER-63 

0.00340  LT 

ESB-94-05 

DBZRI 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000  fig/g 

3ER-63 

5.10000  LT 

ESB-94-05 

DCPD 

DICYCLOPENTAD  IENE 

LT 

0.57000000  ng/g 

3ER-63 

5.50000  LT 

ESB-94-05 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  ^ig/g 

3ER-63 

8.50000  LT 

ESB-94-05 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  [ig/g 

3ER-63 

5.90000  LT 

ESB-94-05 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000  )igjg 

3ER-63 

3.30000  LT 

ESB-94-05 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  Mg/g 

3ER-63 

0.00740  LT 

ESB-94-05 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  ^ig/g 

3ER-63 

2.20000  LT 

ESB-94-05 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  \ig/g 

3ER-63 

33.00000  LT 

ESB-94-05 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  ng/g 

3ER-63 

1.50000  LT 

ESB-94-05 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  ng/g 

3ER-63 

0.01760  LT 

ESB-94-05 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  \kgjg 

3ER-63 

0.05040  LT 

ESB-94-05 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  \igjg 

3ER-63 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-05 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  ng/g 

3ER-63 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-05 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  ng/g 

3ER-63 

R 

20.00000  ND 

ESB-94-05 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  \igjg 

3ER-63 

24.00000  LT 

ESB-94-05 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.06500000  fig/g 

3ER-63 

9.20000  LT 

ESB-94-05 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000  ^g/g 

3ER-63 

8.70000  LT 

ESB-94-05 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  ng/g 

3ER-63 

0.00250  LT 

ESB-94-05 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  yg/g 

3ER-63 

0.00630  LT 

ESB-94-05 

ICDPYR  INDENO  [  L2,3-CD|  PYRENE 

LT 

2.40000000  ng/g 

3ER-63 

21.00000  LT 

ESB-94-05 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000  )ig/g 

3ER-63 

0.00250  LT 
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Rinse  Blank 

Meat 

FW 

Unit 

Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bod 

Ode 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SE  MTV OLA  TILES 


ESB-94-05 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  ng/g 

3ER-63 

2.40000  LT 

ESB-94-05 

KEP 

KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  Hgfe 

3ER-63 

R 

20.00000  ND 

ESB-94-05 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  ng/g 

3ER-63 

0.00250  LT 

ESB-94-05 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  ng/g 

3ER-63 

0.07500  LT 

ESB-94-05 

MIREX 

ltlA,2,233A,4,5,5,5A,5B,6-DECACHLOROOCTA 

LT 

0.14000000  ng/g 

3ER-63 

24.00000  LT 

ESB-94-05 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  *ig/g 

3ER-63 

21.00000  LT 

ESB-94-05 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  ng/g 

3ER-63 

0.50000  LT 

ESB-94-05 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  ng/g 

3ER-63 

0.68200  LT 

ESB-94-05 

NNDME  N-KITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  ng/g 

3ER-63 

9.70000  LT 

ESB-94-05 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  tig/g 

3ER-63 

6.80000  LT 

ESB-94-05 

NNDPA  N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  (ig/g 

3ER-63 

3.70000  LT 

ESB-94-05 

OXAT 

1 ,4-OXATHI  ANE 

LT 

0.07500000  ng/g 

3ER-63 

27.00000  LT 

ESB-94-05 

PC  BO  16 

PCB1016 

LT 

0.32000000  ng/g 

3ER-63 

0.38500  LT 

ESB-94-05 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0.32000000  jig/g 

3ER-63 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-05 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0.32000000  ng/g 

3ER-63 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-05 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  (ig/g 

3ER-63 

T 

038500  ND 

ESB-94-05 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0.32000000  jig/g 

3ER-63 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-05 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  (ig/g 

3ER-63 

T 

0.17600  ND 

ESB-94-05 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000  \ig/g 

3ER-63 

0.17600  LT 

ESB-94-05 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  fig/g 

3ER-63 

9.10000  LT 

ESB-94-05 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  yg/g 

3ER-63 

9.90000  LT 

ESB-94-05 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000  |ig/g 

3ER-63 

2.20000  LT 

ESB-94-05 

PPDDD 

2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)-l ,  1  -DICHLORO 

LT 

0.06400000  jig/g 

3ER-63 

0.00810  LT 

ESB-94-05 

PPDDE 

2*2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLORO 

LT 

0.06800000  yg/g 

3ER-63 

0.00390  LT 

ESB-94-05 

PPDDT 

2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1,1,1  -TRIC  HU) 

LT 

0.10000000  yg/g 

3ER-63 

0.00250  LT 

ESB-94-05 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000  fxg/g 

3ER-63 

37.00000  LT 

ESB-94-05 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000  jig/g 

3ER-63 

17.00000  LT 

ESB-94-05 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

0.92000000  jig/g 

3ER-63 

19.00000  LT 

ESB-94-05 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  jig/g 

3ER-63 

1.64000  LT 

ESB-94-06 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  \igfg 

3ER-63 

5.80000  LT 

ESB-94-06 

123TCB  1 ,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.03200000  jig/g 

3ER-63 

5.80000  LT 

ESB-94-06 

124TCB  1 ,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  *ig/g 

3ER-63 

2.40000  LT 

ESB-94-06 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.22000000  fig/g 

3ER-63 

2.40000  LT 

ESB-94-06 

12DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  ^g/g 

3ER-63 

1.20000  LT 

ESB-94-06 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.04200000  \ig/g 

3ER-63 

1.20000  LT 

ESB-94-06 

12DPH 

1 ,2-DIPHENYLHYDRAZlNE 

LT 

0.52000000  ng/g 

3ER-63 

13.00000  LT 

ESB-94-06 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

D 

0.52000000  jig/g 

3ER-63 

13.00000  LT 

ESB-94-06 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  ]XgJg 

3ER-63 

3.40000  LT 

ESB-94-06 

13DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.04200000  jig/g 

3ER-63 

3.40000  LT 

ESB-94-06 

13DNB 

1 ,3-DINITROBENZENE 

ND 

DR 

0.63000000  \igjg 

3ER-63 

0.45800  LT 

ESB-94-06 

13DNB 

U-DINITROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  ytgjg 

3ER-63 

0.45800  LT 

ESB-94-06 

14DCLB  L4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  *ig/g 

3ER-63 

1.50000  LT 

ESB-94-06 

14DCLB  L4-DICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.03400000  \kgjg 

3ER-63 

1.50000  LT 

ESB-94-06 

236TCP 

2,3,6-TRlCHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  ng/g 

3ER-63 

1.70000  LT 

ESB-94-06 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.62000000  *ig/g 

3ER-63 

1.70000  LT 

ESB-94-06 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  jig/g 

3ER-63 

2.80000  LT 

ESB-94-06 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.49000000  |ig/g 

3ER-63 

2.80000  LT 

ESB-94-06 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  \igjg 

3ER-63 

3.60000  LT 

ESB-94-06 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.06100000  ^g^g 

3ER-63 

3.60000  LT 

ESB-94-06 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  ng/g 

3ER-63 

8.40000  LT 
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RfaseBftamk 

Mcm 

limit 

Fla*  Data 

Men 

stem 

Test  Name 

Boal 

Value  Meas 

pi — ir  rr> 

Coir  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESB-94-06 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.06500000  fig/g 

3ER-63 

8.40000  LT 

ESB-94-06 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  ng/g 

3ER-63 

4.40000  LT 

ESB-94-06 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

D 

3.00000000  Kg/g 

3ER-63 

4.40000  LT 

ESB-94-06 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000  ^g/g 

3ER-63 

180.00000  LT 

ESB-94-06 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

D 

4.70000000  fig/g 

3ER-63 

180.00000  LT 

ESB-94-06 

24DNT 

2, 4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000  ng/g 

3ER-63 

0.39700  LT 

ESB-94-06 

24DNT 

2,4-DINITROTOLlIENE 

LT 

D 

1.40000000  jig/g 

3ER-63 

0.39700  LT 

ESB-94-06 

26DNA 

2,6-DINTTROANILINE 

LT 

0.57000000  Hg/g 

3ER-63 

8.80000  LT 

ESB-94-06 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

D 

0.57000000  >ig/g 

3ER-63 

8.80000  LT 

ESB-94-06 

26DNT 

2,6-DINTTROTOLUENE 

LT 

0 32000000  fig/g 

3ER-63 

0.60000  LT 

ESB-94-06 

26DNT 

2,6-DINTTROTOLUENE 

LT 

D 

0.32000000  ng/g 

3ER-63 

0.60000  LT 

ESB94-06 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  ng/g 

3ER-63 

2.80000  LT 

ESB-94-06 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.05500000  *ig/g 

3ER-63 

2.80000  LT 

ESB-94-06 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  ng/g 

3ER-63 

2.60000  LT 

ESB-94-06 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

D 

0.24000000  fig/g 

3ER-63 

2.60000  LT 

ESB-94-06 

2MNAP 

2-METHYLN  APHTH  ALENE 

LT 

0.03200000  jig/g 

3ER-63 

1.30000  LT 

ESB-94-06 

2MNAP 

2-METHYLN  APHTH  ALENE 

LT 

D 

0.03200000  ng/g 

3ER-63 

1.30000  LT 

ESB-94-06 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  ng/g 

3ER-63 

3.60000  LT 

ESB-94-06 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

D 

0.09800000  ng/g 

3ER-63 

3.60000  LT 

ESB-94-06 

2NANIL  2-NTTROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  >ig/g 

3ER-63 

R 

31.00000  ND 

ESB-94-06 

2NANIL  2-NTTROANILINE 

ND 

DR 

3.10000000  ng/g 

3ER-63 

R 

31.00000  ND 

ESB-94-06 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  ^ig/g 

3ER-63 

8.20000  LT 

ESB-94-06 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

D 

1.10000000  \xg/g 

3ER-63 

8.20000  LT 

ESB-94-06 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  ng/g 

3ER-63 

5.00000  LT 

ESB-94-06 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

D 

1.60000000  ng/g 

3ER-63 

5.00000  LT 

ESB-94-06 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000  ng/g 

3ER-63 

21.00000  LT 

ESB-94-06 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

D 

1.60000000  ng/g 

3ER-63 

21.00000  LT 

ESB-94-06 

3NANIL  3-NTTROANILINE 

LT 

3.00000000  ng/g 

3ER-63 

15.00000  LT 

ESB-94-06 

3NANIL  3-NITROANILrNE 

LT 

D 

3.00000000  ng/g 

3ER-63 

15.00000  LT 

ESB94-06 

3  NT 

3-NITROTOLirENE 

LT 

0.34000000  ng/g 

3ER-63 

2.90000  LT 

ESB-94-06 

3NT 

3-NITROTOLIFENE 

LT 

D 

0.34000000  fig/g 

3ER-63 

2.90000  LT 

ESB-94-06 

46DN2C  4.6-DINTTRO-2-C  RESOL 

LT 

0.80000000  ng/g 

3ER-63 

R 

50.00000  ND 

ESB-94-06 

46DN2C  4,6-DIMTRO-2-CRESOL 

LT 

D 

0.80000000  fig/g 

3ER-63 

R 

50.00000  ND 

ESB94-06 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  ng/g 

3ER-63 

22.00000  LT 

ESB-94-06 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

D 

0.04100000  fig/g 

3ER-63 

22.00000  LT 

ESB-94-06 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

R 

0.63000000  ng/g 

3ER-63 

R 

1.00000  ND 

ESB-94-06 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

DR 

0.63000000  jig/g 

3ER-63 

R 

1.00000  ND 

ESB-94-06 

4CL3C 

4-CHLORO-3-C  RESOL 

LT 

0.93000000  ^ig/g 

3ER-63 

8.50000  LT 

ESB-94-06 

4CL3C 

4-CHLORO-3-C  RESOL 

LT 

D 

0.93000000  fig/g 

3ER-63 

8.50000  LT 

ESB-94-06 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  ng/g 

3ER-63 

23.00000  LT 

ESB-94-06 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

D 

0.17000000  ng/g 

3ER-63 

23.00000  LT 

ESB-94-06 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  \igfg 

3ER-63 

2.80000  LT 

ESB-94-06 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

D 

0.24000000  fig/g 

3ER-63 

2.80000  LT 

ESB-94-06 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  jig/g 

3ER-63 

R 

31.00000  ND 

ESB-94-06 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

DR 

3.10000000  ng/g 

3ER-63 

R 

31.00000  ND 

ESB-94-06 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  fig/g 

3ER-63 

96.00000  LT 

ESB-94-06 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

D 

3.30000000  j^g/g 

3ER-63 

96.00000  LT 

ESB-94-06 

ABHC 

ALPHA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  ng/g 

3ER-63 

0.00250  LT 

ESB-94-06 

ABHC 

ALPHA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

D 

1.30000000  ng/g 

3ER-63 

0.00250  LT 

ESB-94-06 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  ng/g 

3ER-63 

0.00250  LT 
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Rinse  Blank 

Mem 

IhC 

Unit 

Flag  Data 

Mens 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Cade 

Value  Meas 

Blank  ED 

Code  Qual 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESB-94-06 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

D 

0.40000000  *ig/g 

3ER-63 

0.00250  LT 

ESB-94-06 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000  jig/g 

3ER-63 

0.00740  LT 

ESB-94-06 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

D 

1.30000000  fig/g 

3ER-63 

0.00740  LT 

ESB-94-06 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  \ig/g 

3ER-63 

5.80000  LT 

ESB-94-06 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

D 

0.04100000  ng/g 

3ER-63 

5.80000  LT 

ESB-94-06 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  fig/g 

3ER-63 

5.10000  LT 

ESB-94-06 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

D 

0.03300000  fig/g 

3ER-63 

5.10000  LT 

ESB-94-06 

ANIL 

ANILINE 

ND 

R 

0.13000000  fig/g 

3ER-63 

R 

2.00000  ND 

ESB-94-06 

ANIL 

ANILINE 

ND 

DR  0.13000000  |ig/g 

3ER-63 

R 

2.00000  ND 

ESB-94-06 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  ftg/g 

3ER-63 

5.20000  LT 

ESB-94-06 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

D 

0.71000000  fig/g 

3ER-63 

5.20000  LT 

ESB-94-06 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000  fig/g 

3ER-63 

5.90000  LT 

ESB-94-06 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

D 

0.06500000  fig/g 

3ER-63 

5.90000  LT 

ESB-94-06 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  fig/g 

3ER-63 

6.80000  LT 

ESB-94-06 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

D 

0.19000000  fig/g 

3ER-63 

6.80000  LT 

ESB-94-06 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  fig/g 

3ER-63 

5.00000  LT 

ESB-94-06 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

D 

0.44000000  fig/g 

3ER-63 

5.00000  LT 

ESB-94-06 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  fig/g 

3ER-63 

0.68000  LT 

ESB-94-06 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

D 

0.36000000  fig/g 

3ER-63 

0.68000  LT 

ESB-94-06 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  fig/g 

3ER-63 

7.70000  LT 

ESB-94-06 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

D 

0.48000000  ng/g 

3ER-63 

7.70000  LT 

ESB-94-06 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000  ^g/g 

3ER-63 

9.80000  LT 

ESB-94-06 

BAANT 

BENZO  |A]  ANTHRACENE 

LT 

D 

0.04100000  ng/g 

3ER-63 

9.80000  LT 

ESB-94-06 

BAPYR 

BENZO  |A]  PYRENE 

LT 

1.20000000  fig/g 

3ER-63 

14.00000  LT 

ESB-94-06 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

D 

1.20000000  fig/g 

3ER-63 

14.00000  LT 

ESB-94-06 

BBFAN 

BENZO  [BJ  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  ng/g 

3ER-63 

10.00000  LT 

ESB-94-06 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

D 

0.31000000  |ig/g 

3ER-63 

10.00000  LT 

ESB-94-06 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLOREDE 

LT 

1.30000000  fig/g 

3ER-63 

0.00990  LT 

ESB-94-06 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

1.30000000  fig/g 

3ER-63 

0.00990  LT 

ESB-94-06 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  ng/g 

3ER-63 

28.00000  LT 

ESB-94-06 

BBZP 

Bl  JTYLBENZ  YL  PHTHALATE 

LT 

D 

1.80000000  fig/g 

3ER-63 

28.00000  LT 

ESB-94-06 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000  fig/g 

3ER-63 

0.00770  LT 

ESB-94-06 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

D 

2.40000000  >ig/g 

3ER-63 

0.00770  LT 

ESB-94-06 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

R 

0.13000000  fig/g 

3ER-63 

R 

2.00000  ND 

ESB-94-06 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

DR  0.13000000  fig/g 

3ER-63 

R 

2.00000  ND 

ESB-94-06 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

R 

3.10000000  pgfe 

3ER-63 

R 

3.10000  ND 

ESB-94-06 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

DR  3.10000000  fig/g 

3ER-63 

R 

3.10000  ND 

ESB-94-06 

BGHffY  BENZO  [G.HJ]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  ^g/g 

3ER-63 

15.00000  LT 

ESB-94-06 

BGHffY  BENZO  lG,H,r|  PERYLENE 

LT 

D 

0.18000000  ^g/g 

3ER-63 

15.00000  LT 

ESB-94-06 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  ng/g 

3ER-63 

10.00000  LT 

ESB-94-06 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

D 

0.13000000  fig/g 

3ER-63 

10.00000  LT 

ESB-94-06 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  fig/g 

3ER-63 

4.00000  LT 

ESB-94-06 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

D 

0.03200000  jig/g 

3ER-63 

4.00000  LT 

ESB-94-06 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000  jig/g 

3ER-63 

7.40000  LT 

ESB-94-06 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

D 

0.03200000  fig/g 

3ER-63 

7.40000  LT 

ESB-94-06 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  pg/g 

3ER-63 

12.00000  LT 

ESB-94-06 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.08000000  ng/g 

3ER-63 

12.00000  LT 

ESB-94-06 

CL6CP 

HEXACHLOROCY  CLOPENT  ADIENE 

LT 

0.52000000  fig/g 

3ER-63 

54.00000  LT 

ESB-94-06 

CL6CP 

HEXACHLOROCY  CLOPENT  ADIENE 

LT 

D 

0.52000000  fig/g 

3ER-63 

54.00000  LT 

ESB-94-06 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  fig/g 

3ER-63 

8.30000  LT 

681 


Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


RkitBlMk 

NUm 

n-c 

Halt 

FKa{  Date 

Meat 

Site  ID 

Test  Name 

Bed 

Mt 

Value  Meas 

Blank  IP 

Code  Qnal 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESB-94-06 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

D 

1.80000000  yg/g 

3ER-63 

8.30000  LT 

ESB-94-06 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000  yg/g 

3ER-63 

0.03120  LT 

ESB-94-06 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

D 

0.68000000  yg/g 

3ER-63 

0.03120  LT 

ESB-94-06 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  yg/g 

3ER-63 

10.00000  LT 

ESB-94-06 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

D 

0.09700000  yg/g 

3ER-63 

10.00000  LT 

ESB-94-06 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  yg/g 

3ER-63 

15.00000  LT 

ESB-94-06 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

D 

0.32000000  yg/g 

3ER-63 

15.00000  LT 

ESB-94-06 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  yg/g 

3ER-63 

5.30000  LT 

ESB-94-06 

CPMS02  4CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

D 

0.06600000  yg/g 

3ER-63 

5.30000  LT 

ESB-94-06 

DBAHA  DIBENZ  (AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  yg/g 

3ER-63 

12.00000  LT 

ESB-94-06 

DBAHA 

DIBENZ  I  AH]  ANTHRACENE 

LT 

D 

0.31000000  yg/g 

3ER-63 

12.00000  LT 

ESB-94-06 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  yg/g 

3ER-63 

12.00000  LT 

ESB-94-06 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

D 

0.07100000  yg/g 

3ER-63 

12.00000  LT 

ESB-94-06 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  yg/g 

3ER-63 

0.00340  LT 

ESB-94-06 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.21000000  yg/g 

3ER-63 

0.00340  LT 

ESB-94-06 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000  yg/g 

3ER-63 

5.10000  LT 

ESB-94-06 

DBZFII 

DIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.38000000  yg/g 

3ER-63 

5.10000  LT 

ESB-94-06 

DCPD 

DICYCLOPENTADrENE 

LT 

0.57000000  yg/g 

3ER-63 

5.50000  LT 

ESB-94-06 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

D 

0.57000000  yg/g 

3ER-63 

5.50000  LT 

ESB-94-06 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  yg^g 

3ER-63 

8.50000  LT 

ESB-94-06 

DDVP 

VAPONA 

LT 

D 

0.06800000  yg/g 

3ER-63 

8.50000  LT 

ESB-94-06 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

5.80000000  yg/g 

3ER-63 

5.90000  LT 

ESB-94-06 

DEP 

DIETHYL  PHTH ALATE 

LT 

D 

0.24000000  yg/g 

3ER-63 

5.90000  LT 

ESB-94-06 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000  yg/g 

3ER-63 

3.30000  LT 

ESB-94-06 

DITH 

DITHIANE 

LT 

D 

0.06500000  yg/g 

3ER-63 

3.30000  LT 

ESB-94-06 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  yg/g 

3ER-63 

0.00740  LT 

ESB-94-06 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

D 

0.07900000  yg/g 

3ER-63 

0.00740  LT 

ESB-94-06 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  yg/g 

3ER-63 

2.20000  LT 

ESB-94-06 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

D 

0.06300000  yg/g 

3ER-63 

2.20000  LT 

ESB-94-06 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  yg/g 

3ER-63 

33.00000  LT 

ESB-94-06 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

D 

1.30000000  yg/g 

3ER-63 

33.00000  LT 

ESB-94-06 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  yg/g 

3ER-63 

1.50000  LT 

ESB-94-06 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

D 

0.23000000  yg/g 

3ER-63 

1.50000  LT 

ESB-94-06 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  yg/g 

3ER-63 

0.01760  LT 

ESB-94-06 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

D 

1.30000000  yg/g 

3ER-63 

0.01760  LT 

ESB-94-06 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  yg/g 

3ER-63 

0.05040  LT 

ESB-94-06 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

D 

1.80000000  yg/g 

3ER-63 

0.05040  LT 

ESB-94-06 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

DR 

0.28000000  yg/g 

3ER-63 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-06 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  yg/g 

3ER-63 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-06 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  yg/g 

3ER-63 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-06 

ESFS04 

ENDOSULFAN  Sl^LFATE 

LT 

D 

1.20000000  yg/g 

3ER-63 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-06 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  yg/g 

3ER-63 

R 

20.00000  ND 

ESB-94-06 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

DR 

1.30000000  yg/g 

3ER-63 

R 

20.00000  ND 

ESB-94-06 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  yg/g 

3ER-63 

24.00000  LT 

ESB-94-06 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

D 

0.03200000  yg/g 

3ER-63 

24.00000  LT 

ESB-94-06 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.06500000  yg/g 

3ER-63 

9.20000  LT 

ESB-94-06 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

D 

0.06500000  yg/g 

3ER-63 

9.20000  LT 

ESB-94-06 

HCBD 

HEXACHLOROBl  T  ADIENE 

LT 

0.97000000  yg/g 

3ER-63 

8.70000  LT 

ESB-94-06 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

D 

0.97000000  yg/g 

3ER-63 

8.70000  LT 

ESB-94-06 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  yg/g 

3ER-63 

0.00250  LT 
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Rinse  fitak 

Meas 

Hat 

Unit 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Cade 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qua] 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESB-94-06 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

D 

0.24000000  fig/g 

3ER-63 

0.00250  LT 

ESB-94-06 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  ng/g 

3ER-63 

0.00630  LT 

ESB-94-06 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

D 

0.48000000  iig/g 

3ER-63 

0.00630  LT 

ESB-94-06 

ICDPYR  INDENO  [U3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000  fig/g 

3ER-63 

21.00000  LT 

ESB-94-06 

ICDPYR  INDENO  IU.3-C.D]  PYRENE 

LT 

D 

2.40000000  |ig/g 

3ER-63 

21.00000  LT 

ESB-94-06 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000  (ig/g 

3ER-63 

0.00250  LT 

ESB-94-06 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

D 

0.48000000  pg/g 

3ER-63 

0.00250  LT 

ESB-94-06 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  fig/g 

3ER-63 

2.40000  LT 

ESB-94-06 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

D 

0.39000000  |ig/g 

3ER-63 

2.40000  LT 

ESB-94-06 

KEP 

KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  ng/g 

3ER-63 

R 

20.00000  ND 

ESB-94-06 

KEP 

KEPONE 

ND 

DR 

-SJ 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

3ER-63 

R 

20.00000  ND 

ESB-94-06 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  |ig/g 

3ER-63 

0.00250  LT 

ESB-94-06 

LIN 

LINDANE 

LT 

D 

0.10000000  fig/g 

3ER-63 

0.00250  LT 

ESB-94-06 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  \igjg 

3ER-63 

0.07500  LT 

ESB-94-06 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

D 

0.26000000  jig/g 

3ER-63 

0.07500  LT 

ESB-94-06 

MIREX 

UA,2.243A.4,5,5,5A.5B,6-DECACHLOROOCTA 

LT 

0.14000000  fig/g 

3ER-63 

24.00000  LT 

ESB-94-06 

MIREX 

l.lA,2,233A,4,5.5.5A,5B,6-DECACHLOROOCTA 

LT 

D 

0.14000000  fig/g 

3ER-63 

24.00000  LT 

ESB-94-06 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  pig/g 

3ER-63 

21.00000  LT 

ESB-94-06 

MLTHN  MALATHION 

LT 

D 

0.18000000  fig/g 

3ER-63 

21.00000  LT 

ESB-94-06 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  fig/g 

3ER-63 

0.50000  LT 

ESB-94-06 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

D 

0.74000000  ng/g 

3ER-63 

0.50000  LT 

ESB-94-06 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  iig/g 

3ER-63 

0.68200  LT 

ESB-94-06 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

D 

1.80000000  flg/g 

3ER-63 

0.68200  LT 

ESB-94-06 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  fig/g 

3ER-63 

9.70000  LT 

ESB-94-06 

NNDME  N-NTTROSODIMETHYLAMINE 

LT 

D 

0.46000000  jig/g 

3ER-63 

9.70000  LT 

ESB-94-06 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  fig/g 

3ER-63 

6.80000  LT 

ESB-94-06 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

D 

1.10000000  fig/g 

3ER-63 

6.80000  LT 

ESB-94-06 

NNDPA  N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  fig/g 

3ER-63 

3.70000  LT 

ESB-94-06 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

D 

0.29000000  fig/g 

3ER-63 

3.70000  LT 

ESB-94-06 

OXAT 

1 ,4-OXATHLANE 

LT 

0.07500000  fig/g 

3ER-63 

27.00000  LT 

ESB-94-06 

OXAT 

L4-OXATHIANE 

LT 

D 

0.07500000  \ig/g 

3ER-63 

27.00000  LT 

ESB-94-06 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000  \ig/g 

3ER-63 

0.38500  LT 

ESB-94-06 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

D 

0.32000000  ng/g 

3ER-63 

0.38500  LT 

ESB-94-06 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

DR  0.32000000  fig/g 

3ER-63 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-06 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0.32000000  iLg/g 

3ER-63 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-06 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

DR  0.32000000  ng/g 

3ER-63 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-06 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0.32000000  ftg/g 

3ER-63 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-06 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

DR  0.32000000  fig/g 

3ER-63 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-06 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  fig/g 

3ER-63 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-06 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

DR  0.32000000  \igfg 

3ER-63 

T 

038500  ND 

ESB-94-06 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0.32000000  fig/g 

3ER-63 

T 

038500  ND 

ESB-94-06 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

DR  0.32000000  fig/'g 

3ER-63 

T 

0.17600  ND 

ESB-94-06 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  (ig/g 

3ER-63 

T 

0.17600  ND 

ESB-94-06 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000  ng/g 

3ER-63 

0.17600  LT 

ESB-94-06 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

D 

0.79000000  ^g/g 

3ER-63 

0.17600  LT 

ESB-94-06 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  fig/g 

3ER-63 

9.10000  LT 

ESB-94-06 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.76000000  \Lg/g 

3ER-63 

9.10000  LT 

ESB-94-06 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  figjg 

3ER-63 

9.90000  LT 

ESB-94-06 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

D 

0.03200000  fig/g 

3ER-63 

9.90000  LT 

ESB-94-06 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000  jig/g 

3ER-63 

2.20000  LT 
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RiweBfa«k 

Mem  Rag 

U  Mft 

Fla*  Data  Meat 

Site  ID 

Test  Nunc 

Baal  Cade 

Value  Meas 

BlaakID 

Code  Qua!  Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESB-94-06 

PHENO 

PHENOL 

LT 

D 

0.05200000  jig/g 

3ER-63 

2.20000  LT 

ESB-94-06 

PPDDD 

2,2-BI  S(P  ARA-CHLO  ROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLORO 

LT 

0.06400000  ng/g 

3ER-63 

0.00810  LT 

ESB-94-06 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,  1  -DICHLORO 

LT 

D 

0.06400000  ng/g 

3ER-63 

0.00810  LT 

ESB-94-06 

PPDDE 

2>BIS<P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLORO 

LT 

0.06800000  jig'g 

3ER-63 

0.00390  LT 

ESB-94-06 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-U-DICHLC^O 

LT 

D 

0.06800000  ng/g 

3ER-63 

0.00390  LT 

ESB-94-06 

PPDDT 

2,2-BIS{PARA-CHLOROPHENYL)-l,l,  1-TRICHLO 

LT 

0.10000000  fig/g 

3ER-63 

0.00250  LT 

ESB-94-06 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  1,1.1  -TRJCHLO 

LT 

D 

0.10000000  ng/g 

3ER-63 

0.00250  LT 

ESB-94-06 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000  fig/g 

3ER-63 

37.00000  LT 

ESB-94-06 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

D 

1.70000000  Hg'g 

3ER-63 

37.00000  LT 

ESB-94-06 

PYR 

PYRENE 

0.23000000  ng/g 

3ER-63 

17.00000  LT 

ESB-94-06 

PYR 

PYRENE 

LT 

D 

0.08300000  \igfg 

3ER-63 

17.00000  LT 

ESB-94-06 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

0.92000000  \igfg 

3ER-63 

19.00000  LT 

ESB-94-06 

SUPON 

2-CHLORO-l-{2,4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

D 

0.92000000  |ig/g 

3ER-63 

19.00000  LT 

ESB-94-06 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  jig/g 

3ER-63 

1.64000  LT 

ESB-94-06 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

D  12.00000000  ng/g 

3ER-63 

1.64000  LT 

ESB-94-07 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  \igjg 

3ER-63 

5.80000  LT 

ESB-94-07 

124TCB 

U,4-TRJCHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  \igjg 

3ER-63 

2.40000  LT 

ESB-94-07 

12DCLB  1 ,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  \igjg 

3ER-63 

1.20000  LT 

ESB-94-07 

12DPH 

1  ,2-DIPHENYLH  YDRAZINE 

LT 

0.52000000  fig/g 

3ER-63 

13.00000  LT 

ESB-94-07 

13DCLB  1 ,3-DIC  HLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  \ig/g 

3ER-63 

3.40000  LT 

ESB-94-07 

13DNB 

U-DINITROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  \igfg 

3ER-63 

0.45800  LT 

ESB-94-07 

I4DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  ^g/g 

3ER-63 

1.50000  LT 

ESB-94-07 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  )xgjg 

3ER-63 

1.70000  LT 

ESB-94-07 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  Hg/g 

3ER-63 

2.80000  LT 

ESB-94-07 

246TCP 

2,4,6-TRlCHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  ^g/g 

3ER-63 

3.60000  LT 

ESB-94-07 

24DCLP  2,4-DlC HLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  ng/g 

3ER-63 

8.40000  LT 

ESB-94-07 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  \igjg 

3ER-63 

4.40000  LT 

ESB-94-07 

24DNP 

2,4-DINTTROPHENOL 

LT 

4.70000000  \igjg 

3ER-63 

180.00000  LT 

ESB-94-07 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000  Hg/g 

3ER-63 

0.39700  LT 

ESB-94-07 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000  >ig/g 

3ER-63 

8.80000  LT 

ESB-94-07 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000  ng/g 

3ER-63 

0.60000  LT 

ESB-94-07 

2CLP 

2-C  HLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  Hg/g 

3ER-63 

2.80000  LT 

ESB-94-07 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  ng/g 

3ER-63 

2.60000  LT 

ESB-94-07 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

0.05800000  \igjg 

3ER-63 

1.30000  LT 

ESB-94-07 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  fjg/g 

3ER-63 

3.60000  LT 

ESB-94-07 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  ng/g 

3ER-63 

R 

31.00000  ND 

ESB-94-07 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  ^g/g 

3ER-63 

8.20000  LT 

ESB-94-07 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  fig/g 

3ER-63 

5.00000  LT 

ESB-94-07 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000  \xg/g 

3ER-63 

21.00000  LT 

ESB-94-07 

3NANIL  3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000  \igjg 

3ER-63 

15.00000  LT 

ESB-94-07 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000  ng/g 

3ER-63 

2.90000  LT 

ESB-94-07 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  \igjg 

3ER-63 

R 

50.00000  ND 

ESB-94-07 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  pg/g 

3ER-63 

22.00000  LT 

ESB-94-07 

4CAN1L  4-CHLORO ANILINE 

ND 

R 

0.63000000  fig/g 

3ER-63 

R 

1.00000  ND 

ESB-94-07 

4CL3C 

4-CHLORO-3-C  RESOL 

LT 

0.93000000  \xg!g 

3ER-63 

8.50000  LT 

ESB-94-07 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  Mg/g 

3ER-63 

23.00000  LT 

ESB-94-07 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  \igjg 

3ER-63 

2.80000  LT 

ESB-94-07 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  ^g/g 

3ER-63 

R 

31.00000  ND 

ESB-94-07 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  jig/g 

3ER-63 

96.00000  LT 

ESB-94-07 

ABHC 

ALPH  A-BENZ  ENE  HEXAC  HLORIDE 

LT 

1.30000000  ^g/g 

3ER-63 

0.00250  LT 
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RteseBlaak 

. . . 

W - 

MV 

n*c 

UnH 

Flag  Bata 

Meas 

Site  IB 

Test  Name 

Boot 

C«4e 

Value  Meas 

PI - IrTTk 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESB-94-07 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0-40000000  |ig/g 

3ER-63 

0.00250  LT 

ESB-94-07 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000  jig/g 

3ER-63 

0.00740  LT 

ESB-94-07 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  jig/g 

3ER-63 

5.80000  LT 

ESB-94-07 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  jigfe 

3ER-63 

5.10000  LT 

ESB-94-07 

ANIL 

ANIUNE 

ND 

R 

0.13000000  ng/g 

3ER-63 

R 

2.00000  ND 

ESB-94-07 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  jig/g 

3ER-63 

5.20000  LT 

ESB-94-07 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000  >ig/g 

3ER-63 

5.90000  LT 

ESB-94-07 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  jig/g 

3ER-63 

6.80000  LT 

ESB-94-07 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  jig/g 

3ER-63 

5.00000  LT 

ESB-94-07 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  jig/g 

3ER-63 

0.68000  LT 

ESB-94-07 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  ng/g 

3ER-63 

7.70000  LT 

ESB-94-07 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000  ng/g 

3ER-63 

9.80000  LT 

ESB-94-07 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000  jig/g 

3ER-63 

14.00000  LT 

ESB-94-07 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  ng/g 

3ER-63 

10.00000  LT 

ESB-94-07 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  |Ag/g 

3ER-63 

0.00990  LT 

ESB-94-07 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  ng/g 

3ER-63 

28.00000  LT 

ESB-94-07 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000  ng/g 

3ER-63 

0.00770  LT 

ESB-94-07 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

R 

0.13000000  ng/g 

3ER-63 

R 

2.00000  ND 

ESB-94-07 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

R 

3.10000000  ng/g 

3ER-63 

R 

3.10000  ND 

ESB-94-07 

BGHIPY  BENZO  [G,HJ]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  ng/g 

3ER-63 

15.00000  LT 

ESB-94-07 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  ng/g 

3ER-63 

10.00000  LT 

ESB-94-07 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  flg/g 

3ER-63 

4.00000  LT 

ESB-94-07 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000  ng/g 

3ER-63 

7.40000  LT 

ESB-94-07 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  ng/g 

3ER-63 

12.00000  LT 

ESB-94-07 

CL6CP 

HEXACHLOROCY  CLOPENTADIENE 

LT 

0.52000000  jig/g 

3ER-63 

54.00000  LT 

ESB-94-07 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  ng/g 

3ER-63 

8.30000  LT 

ESB-94-07 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000  jig/g 

3ER-63 

0.03120  LT 

ESB-94-07 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  ng/g 

3ER-63 

10.00000  LT 

ESB-94-07 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  fig/g 

3ER-63 

15.00000  LT 

ESB-94-07 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  jig/g 

3ER-63 

5.30000  LT 

ESB-94-07 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  fig/g 

3ER-63 

12.00000  LT 

ESB-94-07 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  jig/g 

3ER-63 

12.00000  LT 

ESB-94-07 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  ng/g 

3ER-63 

0.00340  LT 

ESB-94-07 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000  jig/g 

3ER-63 

5.10000  LT 

ESB-94-07 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000  ng/g 

3ER-63 

5.50000  LT 

ESB-94-07 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  jig/g 

3ER-63 

8.50000  LT 

ESB-94-07 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

0.40000000  ptg/g 

3ER-63 

5.90000  LT 

ESB-94-07 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000  fig/g 

3ER-63 

3.30000  LT 

ESB-94-07 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  ng/g 

3ER-63 

0.00740  LT 

ESB-94-07 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  ng/g 

3ER-63 

2.20000  LT 

ESB-94-07 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  ng/g 

3ER-63 

33.00000  LT 

ESB-94-07 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  ng/g 

3ER-63 

1.50000  LT 

ESB-94-07 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  yg/g 

3ER-63 

0.01760  LT 

ESB-94-07 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  jig/g 

3ER-63 

0.05040  LT 

ESB-94-07 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  fig/g 

3ER-63 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-07 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  ng/g 

3ER-63 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-07 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  ng/g 

3ER-63 

R 

20.00000  ND 

ESB-94-07 

FANT 

FLUORANTHENE 

0.05700000  jig/g 

3ER-63 

24.00000  LT 

ESB-94-07 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.06500000  fig/g 

3ER-63 

9.20000  LT 

ESB-94-07 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000  ng/g 

3ER-63 

8.70000  LT 
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IteBlMk 

Mem 

Hf 

limit 

Flan  Data 

Mem 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

CUt 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESB-94-07 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  \igjg 

3ER-63 

0.00250  LT 

ESB-94-07 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  jig/g 

3ER-63 

0.00630  LT 

ESB-94-07 

ICDPYRINDENO[l,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000  \kgjg 

3ER-63 

21.00000  LT 

ESB-94-07 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000  jig/g 

3ER-63 

0.00250  LT 

ESB-94-07 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  jig/g 

3ER-63 

2.40000  LT 

ESB-94-07 

KEP 

KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  ng/g 

3ER-63 

R 

20.00000  ND 

ESB-94-07 

UN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  pgjg 

3ER-63 

0.00250  LT 

ESB-94-07 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  \xgjg 

3ER-63 

0.07500  LT 

ESB-94-07 

MIREX 

1,1  A^233  A,4,5,5,5  A,5B6-DECACHLOROOCTA 

LT 

0.14000000  jig/g 

3ER-63 

24.00000  LT 

ESB-94-07 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  ng/g 

3ER-63 

21.00000  LT 

ESB-94-07 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  ng/g 

3ER-63 

0.50000  LT 

ESB-94-07 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  ng'g 

3ER-63 

0.68200  LT 

ESB-94-07 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  ng/g 

3ER-63 

9.70000  LT 

ESB-94-07 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  ng/g 

3ER-63 

6.80000  LT 

ESB-94-07 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  ^g/g 

3ER-63 

3.70000  LT 

ESB-94-07 

OXAT 

1 ,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000  \igjg 

3ER-63 

27.00000  LT 

ESB-94-07 

PC  BO  16 

PCB1016 

LT 

0.32000000  ^ig fg 

3ER-63 

0.38500  LT 

ESB-94-07 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0.32000000  ng/g 

3ER-63 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-07 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0.32000000  ^g/g 

3ER-63 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-07 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  ng'g 

3ER-63 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-07 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0.32000000  ng/g 

3ER-63 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-07 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  pg/g 

3ER-63 

T 

0.17600  ND 

ESB-94-07 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000  >ig/g 

3ER-63 

0.17600  LT 

ESB-94-07 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  pgfg 

3ER-63 

9.10000  LT 

ESB-94-07 

PHANT 

PHENANTHRENE 

0.12000000  ng/g 

3ER-63 

9.90000  LT 

ESB-94-07 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000  \igfg 

3ER-63 

2.20000  LT 

ESB-94-07 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLORO 

LT 

0.06400000  ng/g 

3ER-63 

0.00810  LT 

ESB-94-07 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  1 , 1  -DICHLORO 

LT 

0.06800000  ng/g 

3ER-63 

0.00390  LT 

ESB-94-07 

PPDDT 

2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,U-TRICHLO 

LT 

0.10000000  Mg/g 

3ER-63 

0.00250  LT 

ESB-94-07 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000  )igjg 

3ER-63 

37.00000  LT 

ESB-94-07 

PYR 

PYRENE 

0.20000000  pg/g 

3ER-63 

17.00000  LT 

ESB-94-07 

SUPON 

2-CHLORO- 1  -(2,4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

0.92000000  ng/g 

3ER-63 

19.00000  LT 

ESB-94-07 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  \ig!g 

3ER-63 

1.64000  LT 

ESB-94-10 

123TCB 

1 ,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  ^g/g 

3ER-64 

5.80000  LT 

ESB-94-10 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  ^g/g 

3ER-64 

2.40000  LT 

ESB-94-10 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  jig/g 

3ER-64 

1.20000  LT 

ESB-94-10 

12DPH 

1 ,2-DIP  HENYLHYDRAZfNE 

LT 

0.52000000  ng/g 

3ER-64 

13.00000  LT 

ESB-94-10 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  \Lgfg 

3ER-64 

3.40000  LT 

ESB-94-10 

13DNB 

U-DINITROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  ng/g 

3ER-64 

0.45800  LT 

ESB-94-10 

14DCLB 

1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  \ig/g 

3ER-64 

1.50000  LT 

ESB-94-10 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  jig'g 

3ER-64 

1.70000  LT 

ESB-94-10 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  ng/g 

3ER-64 

2.80000  LT 

ESB-94-10 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  jig/g 

3ER-64 

3.60000  LT 

ESB94-10 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  \xg/g 

3ER-64 

8.40000  LT 

ESB94-10 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  \igjg 

3ER-64 

4,40000  LT 

ESB-94-10 

24DNP 

2,4-DINTTROPHENOL 

LT 

4.70000000  Mg/g 

3ER-64 

180.00000  LT 

ESB94-10 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000  ^ig/g 

3ER-64 

0.39700  LT 

ESB-94-10 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000  ng/g 

3ER-64 

8.80000  LT 

ESB94-10 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000  ^g/g 

3ER-64 

0.60000  LT 

ESB94-10 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  ng/g 

3ER-64 

2.80000  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


RkKttMk 

Mem 

Fl« 

VwH 

Flag  Date 

Meat 

Site  ID 

Test  Name 

Boal 

CUt 

Value  Meas 

PI - 1-  TT\ 

Code  Qual 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES _ 

ESB-94-10  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ESB-94-10  DBZFU  DIBENZOFURAN  LT 

ESB-94-10  DCPD  DICY  CLOPENTADIENE  LT 

ESB-94-10  DDVP  VAPONA  LT 

ESB-94-10  DEP  DIETHYL  PHTHALATE  LT 

ESB-94-10  DITH  DITH1ANE  LT 

ESB-94-10  DLDRN  DIELDRIN  LT 

ESB-94-10  DMP  DIMETHYL  PHTHALATE  LT 

ESB-94-10  DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE  LT 

ESB-94-10  DNOP  Dl-N-OCTYL  PHTHALATE  LT 

ESB-94-10  ENDRN  ENDRIN  LT 

ESB-94-10  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE  LT 

ESB-94-10  ENDRN  ENDRIN  KETONE  ND 

ESB-94-10  ESFS04  ENDOSULFAN  SirLFATE  LT 

ESB-94-10  FAMPH  FAMOPHOS  ND 

ESB-94-10  FANT  FLUORANTHENE  LT 

ESB-94-10  FLRENE  FLUORENE  LT 

ESB-94-10  HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE  LT 

ESB-94-10  HPCL  HEPTACHLOR  LT 

ESB-94-10  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE  LT 

ESB-94-10  ICDPYR  INDENO  (U.3-C.D|  PYRENE  LT 

ESB-94-10  ISODR  1SODRIN  LT 

ESB-94-10  ISOPHR  ISOPHORONE  LT 

ESB-94-10  KEP  KEPONE  ND 

ESB-94-10  LIN  LINDANE  LT 

ESB-94-10  MEXCL  METHOXYCHLOR  LT 

ESB-94-10  MIREX  l.lA,2,23.3A.4.5,5.5A.5B.6-DECACHLOROOCTA  LT 

ESB-94-10  MLTHN  MALATHION  LT 

ESB-94-10  NAP  NAPHTHALENE  LT 

ESB-94-10  NB  NITROBENZENE  LT 

ESB-94-10  NNDME  N-NTTROSODIMETHYLAMINE  LT 

ESB-94-10  NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE  LT 

ESB-94-10  NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE  LT 

ESB-94-10  OXAT  1.4-OXATHIANE  LT 

ESB-94-10  PC  BO  16  PCB  1016  LT 

ESB-94-10  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221  ND 

ESB-94-10  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232  ND 

ESB-94-10  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242  ND 

ESB-94-10  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248  ND 

ESB-94-10  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254  ND 

ESB-94-10  PCB260  PCB  1260  LT 

ESB-94-10  PCP  PENTACHLOROPHENOL  LT 

ESB-94-10  PHANT  PHENANTHRENE  LT 

ESB-94-10  PHENO  PHENOL  LT 

ESB-94-10  PPDDD  2 J-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>- 1 . 1 -D1CHLORO  LT 

ESB-94-10  PPDDE  2J-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l-DICHLORO  LT 

ESB-94-10  PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  1,1,1  -TRICHLO  LT 

ESB-94-10  PRTHN  PARATHION  LT 

ESB-94-10  PYR  PYRENE  LT 


ESB-94-10  SUPON  2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL  LT 


0.21000000  fig/g 

3ER-64 

C 

0.00383 

0.38000000  fig/g 

3ER-64 

5.10000  LT 

0.57000000  ng/g 

3ER-64 

5.50000  LT 

0.06800000  fig/g 

3ER-64 

8.50000  LT 

0.24000000  fig/g 

3ER-64 

5.90000  LT 

0.06500000  fig/g 

3ER-64 

3.30000  LT 

0.07900000  fig/g 

3ER-64 

0.00740  LT 

0.06300000  fig/g 

3ER-64 

2.20000  LT 

130000000  fig/g 

3ER-64 

33.00000  LT 

0.23000000  fig/g 

3ER-64 

1.50000  LT 

1.30000000  fig/g 

3ER-64 

0.01760  LT 

1.80000000  fig/g 

3ER-64 

0.05040  LT 

R 

0.28000000  \ig/ g 

3ER-64 

T 

0.00250  ND 

1.20000000  fig/g 

3ER-64 

T 

0.00250  ND 

R 

1.30000000  fig'g 

3ER-64 

R 

20.00000  ND 

0.03200000  fig/g 

3ER-64 

24.00000  LT 

0.06500000  fig/g 

3ER-64 

9.20000  LT 

0.97000000  ng/g 

3ER-64 

8.70000  LT 

0.24000000  ng'g 

3ER-64 

0.00250  LT 

0.48000000  jig/g 

3ER-64 

0.00630  LT 

2.40000000  fig/g 

3ER-64 

21.00000  LT 

0.48000000  fig/g 

3ER-64 

0.00250  LT 

0.39000000  fig/g 

3ER-64 

2.40000  LT 

R 

1.30000000  fig/g 

3ER-64 

R 

20.00000  ND 

0.10000000  fig/g 

3ER-64 

C 

0.00626 

0.26000000  fig/g 

3ER-64 

0.07500  LT 

0.14000000  fig/g 

3ER-64 

24.00000  LT 

0.18000000  ng/g 

3ER-64 

21.00000  LT 

0.74000000  fig/g 

3ER-64 

0.50000  LT 

1.80000000  fig/g 

3ER-64 

0.68200  LT 

0.46000000  fig/g 

3ER-64 

9.70000  LT 

1.10000000  fig/g 

3ER-64 

6.80000  LT 

0.29000000  fig/g 

3ER-64 

3.70000  LT 

0.07500000  fig/g 

3ER-64 

27.00000  LT 

0.32000000  fig/g 

3ER-64 

0.38500  LT 

R 

0.32000000  fig/g 

3ER-64 

T 

0.38500  ND 

R 

0.32000000  fig/g 

3ER-64 

T 

0.38500  ND 

R 

0.32000000  fig/g 

3ER-64 

T 

0.38500  ND 

R 

0.32000000  fig/g 

3ER-64 

T 

0.38500  ND 

R 

0.32000000  fig/g 

3ER-64 

T 

0.17600  ND 

0.79000000  ng/g 

3ER-64 

0.17600  LT 

0.76000000  ftg/g 

3ER-64 

9.10000  LT 

0.03200000  fig/g 

3ER-64 

9.90000  LT 

0.05200000  fig/g 

3ER-64 

2.20000  LT 

0.06400000  fig/g 

3ER-64 

0.00810  LT 

0.06800000  fig/g 

3ER-64 

0.00390  LT 

0.10000000  fig/g 

3ER-64 

0.00250  LT 

1.70000000  fig/g 

3ER-64 

37.00000  LT 

0.08300000  fig/g 

3ER-64 

17.00000  LT 

0.92000000  fig/g 

3ER-64 

19.00000  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rive  Shalt 

Mess 

H-C 

U»K 

Flag  Date 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Cede 

Value  Meas 

BlaakID 

Code  Qua) 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESB-94-10 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  jig/g 

3ER-64 

1.64000  LT 

ESB-94-1 1 

123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  jig/g 

3ER-62 

5.80000  LT 

ESB-94-1 1 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  |ig/g 

3ER-62 

2.40000  LT 

ESB-94-1 1 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  ng/g 

3ER-62 

1.20000  LT 

ESB-94-1 1 

12DPH  1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  ng/g 

3ER-62 

13.00000  LT 

ESB-94-1 1 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  jig/g 

3ER-62 

3.40000  LT 

ESB-94-1 1 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ND 

R  0.63000000  ng/g 

3ER-62 

K 

0.54300  LT 

ESB-94-1 1 

14DCLB  1 ,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  jig/g 

3ER-62 

1.50000  LT 

ESB-94-1 1 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  |ig/g 

3ER-62 

1.70000  LT 

ESB-94-1 1 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  ng/g 

3ER-62 

2.80000  LT 

ESB-94-1 1 

246TCP  2.4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  ng/g 

3ER-62 

3.60000  LT 

ESB-94-1 1 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  ng/g 

3ER-62 

8.40000  LT 

ESB-94-1 1 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  jig/g 

3ER-62 

4.40000  LT 

ESB-94-1 1 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000  ng/g 

3ER-62 

180.00000  LT 

ESB-94-1 1 

24DNT  2,4-DINTTROTOLUENE 

LT 

1.40000000  jig/g 

3ER-62 

0.39700  LT 

ESB-94-1 1 

26DNA  2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000  ng/g 

3ER-62 

8.80000  LT 

ESB-94-1 1 

26DNT  2,6-DINTTROTOLUENE 

LT 

0.32000000  yg/g 

3ER-62 

0.60000  LT 

ESB-94-1 1 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  jigfe 

3ER-62 

2.80000  LT 

ESB-94-1 1 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  jig/g 

3ER-62 

2.60000  LT 

ESB-94-1 1 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000  fig/g 

3ER-62 

1.30000  LT 

ESB-94-1 1 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  fig/g 

3ER-62 

3.60000  LT 

ESB-94-1 1 

2NANIL  2-NTTROANILINE 

ND 

R  3.10000000  |JLg/g 

3ER-62 

R 

31.00000  ND 

ESB-94-1 1 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  ng/g 

3ER-62 

8.20000  LT 

ESB-94-1 1 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  ng/g 

3ER-62 

5.00000  LT 

ESB-94-1 1 

35DNA  3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000  *ig/g 

3ER-62 

21.00000  LT 

ESB-94-1 1 

3NANIL  3-NTTROANILINE 

LT 

3.00000000  ng/g 

3ER-62 

15.00000  LT 

ESB-94-1 1 

3  NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000  jxg/g 

3ER-62 

2.90000  LT 

ESB-94-1 1 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-C  RESOL 

LT 

0.80000000  ng/g 

3ER-62 

R 

50.00000  ND 

ESB-94-1! 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  fig/g 

3ER-62 

22.00000  LT 

ESB-94-1 1 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

R  0.63000000  Hg/g 

3ER-62 

R 

1.00000  ND 

ESB-94-1 1 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000  \ig/g 

3ER-62 

8.50000  LT 

ESB-94-1 1 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  ng/g 

3ER-62 

23.00000  :>  ;f 

ESB-94-1 1 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  ng/g 

3ER-62 

2.80000  LT 

ESB-94-1 1 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

R  3.10000000  ng/g 

3ER-62 

R 

31.00000 

ESB-94-1 1 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  ng/g 

3ER-62 

96.00000  U 

ESB-94-1 1 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  fig/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

ESB-94-1 1 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  ng/g 

3ER-62 

0.00250  Lf 

ESB-94-1 1 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000000  fig/g 

3ER-62 

0.00740  J.T 

ESB-94-1 1 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  fig/g 

3ER-62 

5.80000  Z  . 

ESB-94-1 1 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  >ig/g 

3ER-62 

5.10000  L'S 

ESB-94-1 1 

ANIL  ANILINE 

ND 

R  0.13000000  ng/g 

3ER-62 

R 

2.00000 

ESB-94-1 1 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  ng/g 

3ER-62 

5.20000  LT 

ESB-94-1 1 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.06500000  ng/g 

3ER-62 

5.90000  LT 

ESB-94-1 1 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  ng/g 

3ER-62 

6.80000  LT 

ESB-94-1! 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  ng/g 

3ER-62 

5.00000  L 

ESB-94-1 1 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  |ig/g 

3ER-62 

0.68000  lt 

ESB-94-1 1 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  jig/g 

3ER-62 

7.70000  L> 

ESB-94-1 1 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000  ng/g 

3ER-62 

9.80000  ‘LT 

ESB-94-1 1 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000  ng/g 

3ER-62 

14.00000  V: 

ESB-94-1 1 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  ng/g 

3ER-62 

10.00000  IP- 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


RteeeBteak 

Meat 

rut 

limit 

Fla t  Data 

Meat 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Cafe 

Value  Meas 

Steak  ID 

Code  Qnal 

Value  Boo) 

Chemical  Class:  SEMTVOLAmJES 


ESB-94-11 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  ng/i g 

3ER-62 

0.00990  LT 

ESB-94-1 1 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  ^ig/g 

3ER-62 

28.00000  LT 

ESB-94-11 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000  tig/g 

3ER-62 

0.00770  LT 

ESB-94-11 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

R 

0.13000000  ^g/g 

3ER-62  R 

2.00000  ND 

ESB-94-11 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

R 

3.10000000  ng/g 

3ER-62  R 

3.10000  ND 

ESB-94-11 

BGHIPY  BENZO  (G,RI)  PERYLENE 

LT 

0.18000000  pg/g 

3ER-62 

15.00000  LT 

ESB-94-11 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  ng/g 

3ER-62 

10.00000  LT 

ESB-94-11 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  ng/g 

3ER-62 

4.00000  LT 

ESB-94-11 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000  fig/g 

3ER-62 

7.40000  LT 

ESB-94-11 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  ng/g 

3ER-62 

12.00000  LT 

ESB-94-11 

CL6CP 

HEXACHLOROCY  CLOPENTADIENE 

LT 

0.52000000  jig/g 

3ER-62 

54.00000  LT 

ESB-94-11 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  fig/g 

3ER-62 

8.30000  LT 

ESB-94-11 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000  ng/g 

3ER-62 

0.03120  LT 

ESB-94-11 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  jig/g 

3ER-62 

10.00000  LT 

ESB-94-11 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  jig/g 

3ER-62 

15.00000  LT 

ESB-94-11 

CPMSD2  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  ng/g 

3ER-62 

5.30000  LT 

ESB-94-11 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  >Ag/g 

3ER-62 

12.00000  LT 

ESB-94-11 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  fig/g 

3ER-62 

12.00000  LT 

ESB-94-11 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  fig/g 

3ER-62 

0.00340  LT 

ESB-94-11 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000  jig/g 

3ER-62 

5.10000  LT 

ESB-94-11 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000  ng/g 

3ER-62 

5.50000  LT 

ESB-94-11 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  jAg/g 

3ER-62 

8.50000  LT 

ESB-94-11 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  >ig/g 

3ER-62 

5.90000  LT 

ESB-94-11 

DITH 

DITH1ANE 

LT 

0.06500000  fig/g 

3ER-62 

3.30000  LT 

ESB-94-11 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  ng/g 

3ER-62 

0.00740  LT 

ESB-94-11 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  jig/g 

3ER-62 

2.20000  LT 

ESB-94-11 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  jAg/g 

3ER-62 

33.00000  LT 

ESB-94-11 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  fig/g 

3ER-62 

1.50000  LT 

ESB-94-11 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  ng/g 

3ER-62 

0.01760  LT 

ESB-94-11 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  ng/g 

3ER-62 

0.05040  LT 

ESB-94-11 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  \ig/g 

3ER-62  T 

0.00250  ND 

ESB-94-11 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SIFLFATE 

LT 

1.20000000  ng/g 

3ER-62  T 

0.00250  ND 

ESB-94-11 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  ng/g 

3ER-62  R 

20.00000  ND 

ESB-94-11 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  ng/g 

3ER-62 

24.00000  LT 

ESB-94-11 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.06500000  ng/g 

3ER-62 

9.20000  LT 

ESB-94-11 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000  ng/g 

3ER-62 

8.70000  LT 

ESB-94-11 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  >Ag/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

ESB-94-11 

HPCLE 

HEPT  ACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  fAg/g 

3ER-62 

0.00630  LT 

ESB-94-11 

ICDPYR  INDENO  |1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000  ng/g 

3ER-62 

21.00000  LT 

ESB-94-11 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000  yg/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

ESB-94-11 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  jig/g 

3ER-62 

2.40000  LT 

ESB-94-11 

KEP 

KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  jig/g 

3ER-62  R 

20.00000  ND 

ESB-94-11 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  jig/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

ESB-94-11 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  ng/g 

3ER-62 

0.07500  LT 

ESB-94-11 

MIREX 

l,lA*2,2.3,3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACHLOROOCTA 

LT 

0.14000000  >Ag/g 

3ER-62 

24.00000  LT 

ESB-94-11 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  fig/g 

3ER-62 

21.00000  LT 

ESB-94-11 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  ^g/g 

3ER-62 

0.50000  LT 

ESB-94-11 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  \igfg 

3ER-62 

0.68200  LT 

ESB-94-11 

NNDME  N  -NTTROSODIMETH  YI, AMINE 

LT 

0.46000000  \igj% 

3ER-62 

9.70000  LT 

ESB-94-11 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  \xgjg 

3ER-62 

6.80000  LT 
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Rime  Blank 

nTfM 

Mem 

limit 

Flat  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Cade 

Value  Meas 

Bleak  ID 

Code  Qual 

Value  Bool 

Chemical  Classy  SEMIVOLATILES _ 

ESB-94-1 1  NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE  LT 

ESB-94-11  OXAT  1,4-OXATHIANE  LT 

ESB-94-1 1  PCB016  PCB  1016  LT 

ESB-94-11  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221  ND 

ESB-94-11  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232  ND 

ESB-94-11  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242  ND 

ESB-94-11  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248  ND 

ESB-94-11  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254  ND 

ESB-94-11  PCB260  PCB  1260  LT 

ESB-94-11  PCP  PENTACHLOROPHENOL  LT 

ESB-94-11  PHANT  PHENANTHRENE  LT 

ESB-94-11  PHENO  PHENOL  LT 

ESB-94-11  PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLORO  LT 

ESB-94-11  PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-U-DICHLORO  LT 

ESB-94-11  PPDDT  2^-BlS(PARA-CHLOROPHENYL>-l .  1 , 1  -TRJCHLO  LT 

ESB-94-11  PRTHN  PARATHION  LT 

ESB-94-11  PYR  PYRENE  LT 

ESB-94-11  SUPON  2-CHLORO-l-<2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL  LT 

ESB-94-11  TXPHE  TOXAPHENE  LT 

ESB-94-12  123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE  LT 

ESB-94-12  124TCB  1,2,4-TRJCHLOROBENZENE  LT 

ESB-94-12  12DCLB  U-DICHLOROBENZENE  LT 

ESB-94-12  12DPH  U-DIPHENYLHYDRAZINE  LT 

ESB-94-12  13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE  LT 

ESB-94-12  13DNB  U-DINITROBENZENE  ND 

ESB94-12  14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE  LT 

ESB-94-12  236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL  LT 

ESB-94-12  245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL  LT 

ESB-94-12  246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL  LT 

ESB-94-12  24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL  LT 

ESB-94-12  24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL  LT 

ESB-94-12  24DNP  2,4-DINITROPHENOL  LT 

ESB-94-12  24DNT  2,4-DINITROTOLlIENE  LT 

ESB-94-12  26DNA  2,6-DINITROANILINE  LT 

ESB-94-12  26DNT  2,6-DINITROTOLl  fENE  LT 

ESB-94-12  2CLP  2-CHLOROPHENOL  LT 

ESB-94-12  2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE  LT 

ESB-94-12  2MNAP  2-METHYLN  APHTH  ALENE  LT 

ESB-94-12  2MP  2-METHYLPHENOL  LT 

ESB-94-12  2NANIL  2-NITROANILINE  ND 

ESB-94-12  2NP  2-NITROPHENOL  LT 

ESB-94-12  33DCBD  33-CICHLOROBENZIDINE  LT 

ESB-94-12  35DNA  3,5-DINITROANILINE  LT 

ESB-94-12  3NANIL  3-NITROANILINE  LT 

ESB-94-12  3NT  3-NITROTOLUENE  LT 

ESB-94-12  46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL  LT 

ESB-94-12  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER  LT 

ESB-94-12  4CANIL  4-CHLOROANILINE  ND 

ESB-94-12  4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL  LT 

ESB-94-12  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER  LT 


0.29000000  jig/g 

3ER-62 

3.70000  LT 

0.07500000  jig/g 

3ER-62 

27.00000  LT 

0.32000000  \ig/g 

3ER-62 

0.38500  LT 

R 

0.32000000  ^g/g 

3ER-62 

T 

0.38500  ND 

R 

0.32000000  *ig/g 

3ER-62 

T 

0.38500  ND 

R 

0.32000000  jig/g 

3ER-62 

T 

0.38500  ND 

R 

0.32000000  *ig/g 

3ER-62 

T 

0.38500  ND 

R 

0.32000000  ng/g 

3ER-62 

T 

0.17600  ND 

0.79000000  ^g/g 

3ER-62 

0.17600  LT 

0.76000000  jig/g 

3ER-62 

9.10000  LT 

0.03200000  ng/g 

3ER-62 

9.90000  LT 

0.05200000  pgfe 

3ER-62 

2.20000  LT 

0.06400000  jig/g 

3ER-62 

0.00810  LT 

0.06800000  ng/g 

3ER-62 

0.00390  LT 

0.10000000  ng/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

1.70000000  ng/g 

3ER-62 

37.00000  LT 

0.08300000  jig/g 

3ER-62 

17.00000  LT 

0.92000000  ng/g 

3ER-62 

19.00000  LT 

12.00000000  ng/g 

3ER-62 

1.64000  LT 

0.03200000  ng/g 

3ER-62 

5.80000  LT 

0.22000000  jigfe 

3ER-62 

2.40000  LT 

0.04200000  *ig/g 

3ER-62 

1.20000  LT 

0.52000000  ^g/g 

3ER-62 

13.00000  LT 

0.04200000  ng/g 

3ER-62 

3.40000  LT 

R 

0.63000000  fig/g 

3ER-62 

K 

0.54300  LT 

0.03400000  ng/g 

3ER-62 

1.50000  LT 

0.62000000  ng/g 

3ER-62 

1.70000  LT 

0.49000000  ng/g 

3ER-62 

2.80000  LT 

0.06100000  *ig/g 

3ER-62 

3.60000  LT 

0.06500000  jig/g 

3ER-62 

8.40000  LT 

3.00000000  ng/g 

3ER-62 

4.40000  LT 

4.70000000  jig/g 

3ER-62 

180.00000  LT 

1.40000000  ng/g 

3ER-62 

0.39700  LT 

0.57000000  ng/g 

3ER-62 

8.80000  LT 

0.32000000  ng/g 

3ER-62 

0.60000  LT 

0.05500000  jig/g 

3ER-62 

2.80000  LT 

0.24000000  ng/g 

3ER-62 

2.60000  LT 

0.03200000  ng/g 

3ER-62 

1.30000  LT 

0.09800000  jig/g 

3ER-62 

3.60000  LT 

R 

3.10000000  jig/g 

3ER-62 

R 

31.00000  ND 

1.10000000  jig/g 

3ER-62 

8.20000  LT 

1.60000000  ng'g 

3ER-62 

5.00000  LT 

1.60000000  ng/g 

3ER-62 

21.00000  LT 

3.00000000  ng/g 

3ER-62 

15.00000  LT 

0.34000000  yg/g 

3ER-62 

2.90000  LT 

0.80000000  ng/g 

3ER-62 

R 

50.00000  ND 

0.04100000  jig/g 

3ER-62 

22.00000  LT 

R 

0.63000000  (ig/g 

3ER-62 

R 

1.00000  ND 

0.93000000  jig/g 

3ER-62 

8.50000  LT 

0.17000000  yg/g 

3ER-62 

23.00000  LT 
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Rime  Blank 

Mem 

FI* 

UbH 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMTVOLATILES 


ESB-94-12 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  pg/g 

3ER-62 

R 

20.00000  ND 

ESB-94-12 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  |ig/g 

3ER-62 

24.00000  LT 

ESB-94-12 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.06500000  pg/g 

3ER-62 

9.20000  LT 

ESB-94-12 

HCBD  HEXACHLOROBUT  ADEENE 

LT 

0.97000000  pg/g 

3ER-62 

8.70000  LT 

ESB-94-12 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  jig/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

ESB-94-12 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  pg/g 

3ER-62 

0.00630  LT 

ESB-94-12 

ICDPYR  INDENO  |1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000  pg/g 

3ER-62 

21.00000  LT 

ESB-94-12 

ISODR  1SODRIN 

LT 

0.48000000  pg/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

ESB-94-12 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  pg/g 

3ER-62 

2.40000  LT 

ESB-94-12 

KEP  KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  pg/g 

3ER-62 

R 

20.00000  ND 

ESB-94-12 

LIN  LINDANE 

LT 

0.10000000  pg/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

ESB-94-12 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  ng/g 

3ER-62 

0.07500  LT 

ESB-94-12 

MIREX  l,lA,2,23,3A4,5,5,5A5B,6-DECACHLOROOCTA 

LT 

0.14000000  pg/g 

3ER-62 

24.00000  LT 

ESB-94-12 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  pg/g 

3ER-62 

21.00000  LT 

ESB-94-12 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  ng/g 

3ER-62 

0.50000  LT 

ESB-94-12 

NB  NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  pg/g 

3ER-62 

0.68200  LT 

ESB-94-12 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  ng/g 

3ER-62 

9.70000  LT 

ESB-94-12 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  pg/g 

3ER-62 

6.80000  LT 

ESB-94-12 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  jig/g 

3ER-62 

3.70000  LT 

ESB-94-12 

OXAT  1 ,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000  pg/g 

3ER-62 

27.00000  LT 

ESB-94-12 

PCB016  PCB1016 

LT 

0.32000000  pg/g 

3ER-62 

0.38500  LT 

ESB-94-12 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0.32000000  *ig/g 

3ER-62 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-12 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0.32000000  pg/g 

3ER-62 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-12 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  ng/g 

3ER-62 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-12 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0.32000000  ng/g 

3ER-62 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-12 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  pg/g 

3ER-62 

T 

0.17600  ND 

ESB-94-12 

PCB260  PCB1260 

LT 

0.79000000  pg/g 

3ER-62 

0.17600  LT 

ESB-94-12 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  pg/g 

3ER-62 

9.10000  LT 

ESB-94-12 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  pg/g 

3ER-62 

9.90000  LT 

ESB-94-12 

PHENO  PHENOL 

LT 

0.05200000  pg/g 

3ER-62 

2.20000  LT 

ESB-94-12 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1 ,  1-DICHLORO 

LT 

0.06400000  pg/g 

3ER-62 

0.00810  LT 

ESB-94-12 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLORO 

LT 

0.06800000  pg/g 

3ER-62 

0.00390  LT 

ESB-94-12 

PPDDT  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-L  1,1-TRICHLO 

LT 

0.10000000  pg/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

ESB-94-12 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000000  pg/g 

3ER-62 

37.00000  LT 

ESB-94-12 

PYR  PYRENE 

LT 

0.08300000  pg/g 

3ER-62 

17.00000  LT 

ESB-94-12 

SUPON  2-CHLORO-l  -(2,4-DICHLOROPHENYL) VINYL 

LT 

0.92000000  pg/g 

3ER-62 

19.00000  LT 

ESB-94-12 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  pg/g 

3ER-62 

1.64000  LT 

ESB-94-13 

123TCB  U3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  pg/g 

3ER-62 

5.80000  LT 

ESB-94-13 

124TCB  1 ,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  pg/g 

3ER-62 

2.40000  LT 

ESB-94-13 

12DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  pg/g 

3ER-62 

1.20000  LT 

ESB-94-13 

12DPH  U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  pg/g 

3ER-62 

13.00000  LT 

ESB-94-13 

13DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  pg/g 

3ER-62 

3.40000  LT 

ESB-94-13 

13DNB  U-DINITROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  pg/g 

3ER-62 

K 

0.54300  LT 

ESB-94-13 

14DCLB  1 ,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  pg/g 

3ER-62 

1.50000  LT 

ESB-94-13 

236TCP  23,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  pg/g 

3ER-62 

1.70000  LT 

ESB-94-13 

245TCP  2A5-TRICHU)ROPHENOL 

LT 

0.49000000  pg/g 

3ER-62 

2.80000  LT 

ESB-94-13 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  pg/g 

3ER-62 

3.60000  LT 

ESB-94-13 

24DCLP  2,4-DlCHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  pg/g 

3ER-62 

8.40000  LT 

ESB-94-13 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  pg/g 

3ER-62 

4.40000  LT 

ESB-94-13 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000  pg/g 

3ER-62 

180.00000  LT 
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RtaseWaak 

Mem 

Hoc 

U  mit 

Flag  Data 

Meai 

Site  ED 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qiial 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOlATlLES 


ESB-94-13 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  (xg/g 

3ER-62 

15.00000  LT 

ESB-94-13 

CPMS02  4CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  |ig/g 

3ER-62 

5.30000  LT 

ESB-94-13 

DBAHA  DIBENZ  (AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  fig/g 

3ER-62 

12.00000  LT 

ESB-94-13 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  fig/g 

3ER-62 

12.00000  LT 

ESB-94-13 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  fig/g 

3ER-62 

0.00340  LT 

ESB-94-13 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

038000000  fig/g 

3ER-62 

5.10000  LT 

ESB-94-13 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000  ng/g 

3ER-62 

5.50000  LT 

ESB-94-13 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  fig/g 

3ER-62 

8.50000  LT 

ESB-94-13 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  |ig/g 

3ER-62 

5.90000  LT 

ESB-94-13 

DITH 

DITH1ANE 

LT 

0.06500000  fig/g 

3ER-62 

3.30000  LT 

ESB-94-13 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  fig/g 

3ER-62 

0.00740  LT 

ESB-94-13 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  fig/g 

3ER-62 

2.20000  LT 

ESB-94-13 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

1.60000000  fig/g 

3ER-62 

33.00000  LT 

ESB-94-13 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  fig/g 

3ER-62 

1.50000  LT 

ESB-94-13 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  fig/g 

3ER-62 

0.01760  LT 

ESB-94-13 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  fig/g 

3ER-62 

0.05040  LT 

ESB-94-13 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  fig/g 

3ER-62 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-13 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  fig/g 

3ER-62 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-13 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  fig/g 

3ER-62 

R 

20.00000  ND 

ESB-94-13 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  fig/g 

3ER-62 

24.00000  LT 

ESB-94-13 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.06500000  fig/g 

3ER-62 

9.20000  LT 

ESB-94-13 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000  fig/g 

3ER-62 

8.70000  LT 

ESB-94-13 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  ftg/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

ESB-94-13 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  fig/g 

3ER-62 

0.00630  LT 

ESB-94-13 

ICDPYR  INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000  fig/g 

3ER-62 

21.00000  LT 

ESB-94-13 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000  fig/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

ESB-94-13 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  ftg/g 

3ER-62 

2.40000  LT 

ESB-94-13 

KEP 

KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  fig/g 

3ER-62 

R 

20.00000  ND 

ESB-94-13 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  fig/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

ESB-94-13 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  fig/g 

3ER-62 

0.07500  LT 

ESB-94-13 

MIREX 

l,lA,2,2,3,3A,4.5,5.5A,5B.6-DECACHLOROOCTA 

LT 

0.14000000  fig/g 

3ER-62 

24.00000  LT 

ESB-94-13 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  fig/g 

3ER-62 

21.00000  LT 

ESB-94-13 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  fig/g 

3ER-62 

0.50000  LT 

ESB-94-13 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  fig/g 

3ER-62 

0.68200  LT 

ESB-94-13 

NNDME  N-N1TROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  fig/g 

3ER-62 

9.70000  LT 

ESB-94-13 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  fig/g 

3ER-62 

6.80000  LT 

ESB-94-13 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  fig/g 

3ER-62 

3.70000  LT 

ESB-94-13 

OXAT 

1 ,4-OXATHI  ANE 

LT 

0.07500000  ftg/g 

3ER-62 

27.00000  LT 

ESB-94-13 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000  fig/g 

3ER-62 

038500  LT 

ESB-94-13 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0.32000000  fig/g 

3ER-62 

T 

038500  ND 

ESB-94-13 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0.32000000  fig/g 

3ER-62 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-13 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  fig/g 

3ER-62 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-13 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0.32000000  fig/g 

3ER-62 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-13 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  fig/g 

3ER-62 

T 

0.17600  ND 

ESB-94-13 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0,79000000  fig/g 

3ER-62 

0.17600  LT 

ESB-94-13 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  ftg/g 

3ER-62 

9.10000  LT 

ESB-94-13 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  fig/g 

3ER-62 

9.90000  LT 

ESB-94-13 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000  fig/g 

3ER-62 

2.20000  LT 

ESB-94-13 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHEN  YL)- 1 , 1  -DICHLORO 

LT 

0.06400000  fig/g 

3ER-62 

0.00810  LT 

ESB-94-13 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  1 , 1-DICHLORO 

LT 

0.06800000  fig/g 

3ER-62 

0.00390  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rlnae  Blank 

Mem 

Fl* 

U  Bit 

Fine  Data 

Mens 

SMc  ED 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Blank  m 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMTV OLA  TELE  S 


ESB-94-13 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l ,  1 -TR1CHLO 

LT 

0.10000000  ng/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

ESB-94-13 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000000  ng/g 

3ER-62 

37.00000  LT 

ESB-94-13 

PYR  PYRENE 

LT 

0.08300000  ng/g 

3ER-62 

17.00000  LT 

ESB-94-13 

SUPON  2-CHLORO-1-(2,4-DICH1jOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.92000000  \igjg 

3ER-62 

19.00000  LT 

ESB-94-13 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  ng/g 

3ER-62 

1.64000  LT 

ESB-94-14 

123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  ng/g 

3ER-62 

5.80000  LT 

ESB-94-14 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  ng/g 

3ER-62 

2.40000  LT 

ESB-94-14 

12DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  \ig/g 

3ER-62 

1.20000  LT 

ESB-94-14 

12DPH  U-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  ng/g 

3ER-62 

13.00000  LT 

ESB-94-14 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  fig/g 

3ER-62 

3.40000  LT 

ESB-94-14 

13DNB  1 ,3-DINITROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  ng/g 

3ER-62 

K 

0.54300  LT 

ESB-94-14 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  ng t% 

3ER-62 

1.50000  LT 

ESB-94-14 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  ng/g 

3ER-62 

1.70000  LT 

ESB-94-14 

245TCP  2,4,5-TRJCHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  jigfg 

3ER-62 

2.80000  LT 

ESB-94-14 

246TCP  2,4,6-TRlCHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  ^g/g 

3ER-62 

3.60000  LT 

ESB-94-14 

24DCLP  2,4-DlCHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  ng/g 

3ER-62 

8.40000  LT 

ESB-94-14 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  ^ig/g 

3ER-62 

4.40000  LT 

ESB-94-14 

24DNP  2,4-DINTTROPHENOL 

LT 

4.70000000  ng/g 

3ER-62 

180.00000  LT 

ESB-94-14 

24DNT  2,4-DINlTROTOLlTENE 

LT 

1.40000000  ng/g 

3ER-62 

0.39700  LT 

ESB-94-14 

26DNA  2,6-DINTTROANILINE 

LT 

0.57000000  ^ig/g 

3ER-62 

8.80000  LT 

ESB-94-14 

26DNT  2,6-DINTTROT OLl  HENE 

LT 

0.32000000  ng'g 

3ER-62 

0.60000  LT 

ESB-94-14 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  ng/g 

3ER-62 

2.80000  LT 

ESB-94-14 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  ng^g 

3ER-62 

2.60000  LT 

ESB-94-14 

2MNAP  2-METHYLN APHTH ALENE 

LT 

0.03200000  *ig/g 

3ER-62 

1.30000  LT 

ESB-94-14 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  ng/g 

3ER-62 

3.60000  LT 

ESB-94-14 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  >ig/g 

3ER-62 

R 

31.00000  ND 

ESB-94-14 

2NP  2-NTTROPHENOL 

LT 

1.10000000  ng/g 

3ER-62 

8.20000  LT 

ESB-94-14 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  fig/g 

3ER-62 

5.00000  LT 

ESB-94-14 

35DNA  3,5-DINITROANILrNE 

LT 

1.60000000  ^ig/g 

3ER-62 

21.00000  LT 

ESB-94-14 

3NANIL  3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000  \k%/g 

3ER-62 

15.00000  LT 

ESB-94-14 

3  NT  3-NTTROTOLUENE 

LT 

0.34000000  ng/g 

3ER-62 

2.90000  LT 

ESB-94-14 

46DN2C  4,6-DINTTRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  ng/g 

3ER-62 

R 

50.00000  ND 

ESB-94-14 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  ng/g 

3ER-62 

22.00000  LT 

ESB-94-14 

4CANIL  4-CHLORO ANILINE 

ND 

R 

0.63000000  \k%/ g 

3ER-62 

R 

1.00000  ND 

ESB-94-14 

4CL3C  4-CHLORO-3-C  RESOL 

LT 

0.93000000  ng/g 

3ER-62 

8.50000  LT 

ESB-94-14 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  Mg/g 

3ER-62 

23.00000  LT 

ESB-94-14 

4MP  4-METHYLPHEN  OL 

LT 

0.24000000  ng/g 

3ER-62 

2.80000  LT 

ESB-94-14 

4NANIL  4-NITRO ANILIN E 

ND 

R 

3.10000000  ng/g 

3ER-62 

R 

31.00000  ND 

ESB-94-14 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  ng/g 

3ER-62 

96.00000  LT 

ESB-94-14 

ABHC  ALPHA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  ^g/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

ESB-94-14 

AENSLF  ALPHA-ENDOStTLFAN 

LT 

0.40000000  ng/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

ESB-94-14 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000000  fxg/g 

3ER-62 

0.00740  LT 

ESB-94-14 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  fig/g 

3ER-62 

5.80000  LT 

ESB-94-14 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  ^g/g 

3ER-62 

5.10000  LT 

ESB-94-14 

ANIL  ANILINE 

ND 

R 

0.13000000  \ig/g 

3ER-62 

R 

2.00000  ND 

ESB-94-14 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  ng/g 

3ER-62 

5.20000  LT 

ESB-94-14 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.06500000  \kgfg 

3ER-62 

5.90000  LT 

ESB-94-14 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  >ig/g 

3ER-62 

6.80000  LT 

ESB-94-14 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  ng/g 

3ER-62 

5.00000  LT 

ESB-94-14 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  jig/g 

3ER-62 

0.68000  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Site  ID  Test  Name 


Chemical  Classy  SEMIV OLATILES _ 

ESB-94-14  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXVL)  PHTHALATE 
ESB-94-14  BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 
ESB-94-14  BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 
ESB-94-14  BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 
ESB-94-14  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 
ESB-94-14  BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 
ESB-94-14  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 
ESB-94-14  BENZID  BENZIDINE 
ESB-94-14  BENZO  BENZOIC  ACID 
ESB-94-14  BGHIPY  BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 
ESB-94-14  BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 
ESB-94-14  BZALC  BENZYL  ALCOHOL 
ESB-94-14  CHRY  CHRYSENE 
ESB-94-14  CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 
ESB-94-14  CL6CP  HEXACHLOROCY CLOPENT ADIENE 
ESB-94-14  CL6ET  HEXACHLOROETHANE 
ESB-94-14  CLDAN  CHLORDANE 

ESB-94-14  CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 
ESB-94-14  CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 
ESB-94-14  CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 
ESB-94-14  DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 
ESB-94-14  DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 
ESB-94-14  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 
ESB-94-14  DBZFU  DIBENZOFURAN 
ESB-94-14  DCPD  DICYCLOPENTADIENE 
ESB-94-14  DDVP  VAPONA 
ESB-94-14  DEP  DIETHYL  PHTHALATE 
ESB-94-14  DITH  D1TH1ANE 
ESB-94-14  DLDRN  DIELDRIN 
ESB-94-14  DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 
ESB-94-14  DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 
ESB-94-14  DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 
ESB-94-14  ENDRN  ENDRIN 
ESB-94-14  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 
ESB-94-14  ENDRN  ENDRIN  KETONE 
ESB-94-14  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 
ESB-94-14  FAMPH  FAMOPHOS 
ESB-94-14  FANT  FLUORANTHENE 
ESB-94-14  FLRENE  FLUORENE 
ESB-94-14  HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 
ESB-94-14  HPCL  HEPTACHLOR 
ESB-94-14  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 
ESB-94-14  ICDPYR  INDENO  [U,3-C,D]  PYRENE 
ESB-94-14  ISODR  ISODRIN 
ESB-94-14  ISOPHR  ISOPHORONE 
ESB-94-14  KEP  KEPONE 
ESB-94-14  LIN  LINDANE 
ESB-94-14  MEXCL  METHOXYCHLOR 
ESB-94-14  MIREX  1,1  A.2,2,3.3  A,4,5.5.5A.5B,6-DECACHLOROOCT  A 
ESB-94-14  MLTHN  MALATHION 


Rl—c  Flaalr 

Mtts 

nn 

Unit 

Flag 

Data 

Meas 

Bool 

Cade 

Value  Meas 

BiaakID 

Code 

Qua! 

Value  Bool 

LT 

0.48000000  gg/g 

3ER-62 

7.70000  LT 

LT 

0.04100000  gg/g 

3ER-62 

9.80000  LT 

LT 

1.20000000  gg/g 

3ER-62 

14.00000  LT 

LT 

0.31000000  gg/g 

3ER-62 

10.00000  LT 

LT 

1.30000000  gg/g 

3ER-62 

0.00990  LT 

LT 

1.80000000  gg/g 

3ER-62 

28.00000  LT 

LT 

2.40000000  gg/g 

3ER-62 

0.00770  LT 

ND 

R 

0.13000000  gg/g 

3ER-62 

R 

2.00000  ND 

ND 

R 

3.10000000  gg/g 

3ER-62 

R 

3.10000  ND 

LT 

0.18000000  gg/g 

3ER-62 

15.00000  LT 

LT 

0.13000000  gg/g 

3ER-62 

10.00000  LT 

LT 

0.03200000  gg/g 

3ER-62 

4.00000  LT 

LT 

0.03200000  gg/g 

3ER-62 

7.40000  LT 

LT 

0.08000000  gg/g 

3ER-62 

12.00000  LT 

LT 

0.52000000  gg/g 

3ER-62 

54.00000  LT 

LT 

1.80000000  gg/g 

3ER-62 

8.30000  LT 

LT 

0.68000000  gg/g 

3ER-62 

0.03120  LT 

LT 

0.09700000  gg/g 

3ER-62 

10.00000  LT 

LT 

0.32000000  gg/g 

3ER-62 

15.00000  LT 

LT 

0.06600000  gg/g 

3ER-62 

5.30000  LT 

LT 

0.31000000  gg/g 

3ER-62 

12.00000  LT 

LT 

0.07100000  gg/g 

3ER-62 

12.00000  LT 

LT 

0.21000000  gg/g 

3ER-62 

0.00340  LT 

LT 

0.38000000  gg/g 

3ER-62 

5.10000  LT 

LT 

0.57000000  gg/g 

3ER-62 

5.50000  LT 

LT 

0.06800000  gg/g 

3ER-62 

8.50000  LT 

LT 

0.24000000  gg/g 

3ER-62 

5.90000  LT 

LT 

0.06500000  gg/g 

3ER-62 

3.30000  LT 

LT 

0.07900000  gg/g 

3ER-62 

0.00740  LT 

LT 

0.06300000  gg/g 

3ER-62 

2.20000  LT 

LT 

1.30000000  gg/g 

3ER-62 

33.00000  LT 

LT 

0.23000000  gg/g 

3ER-62 

1.50000  LT 

LT 

1.30000000  gg/g 

3ER-62 

0.01760  LT 

LT 

1.80000000  gg/g 

3ER-62 

0.05040  LT 

ND 

R 

0.28000000  gg/g 

3ER-62 

T 

0.00250  ND 

LT 

1.20000000  gg/g 

3ER-62 

T 

0.00250  ND 

ND 

R 

1.30000000  gg/g 

3ER-62 

R 

20.00000  ND 

LT 

0.03200000  gg/g 

3ER-62 

24.00000  LT 

LT 

0.06500000  gg/g 

3ER-62 

9.20000  LT 

LT 

0.97000000  gg/g 

3ER-62 

8.70000  LT 

LT 

0.24000000  gg/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

LT 

0.48000000  gg/g 

3ER-62 

0.00630  LT 

LT 

2.40000000  gg/g 

3ER-62 

21.00000  LT 

LT 

0.48000000  gg/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

LT 

0.39000000  gg/g 

3ER-62 

2.40000  LT 

ND 

R 

1.30000000  gg/g 

3ER-62 

R 

20.00000  ND 

LT 

0.10000000  gg/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

LT 

0.26000000  gg/g 

3ER-62 

0.07500  LT 

LT 

0.14000000  gg/g 

3ER-62 

24.00000  LT 

LT 

0.18000000  gg/g 

3ER-62 

21.00000  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


RtaeBfemk 

Mm 

n-c 

VmH 

Flat  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

CUt 

Value  Meas 

Rbmk  ID 

Code  Qmal 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES _ 

ESB-94-14  NAP  NAPHTHALENE  LT 

ESB-94-14  NB  NITROBENZENE  LT 

ESB-94-14  NNDME  N-NTTROSODIMETHYLAMINE  LT 

ESB-94-14  NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE  LT 

ESB-94-14  NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE  LT 

ESB-94-14  OXAT  1,4-OXATHIANE  LT 

ESB-94-14  PCB016  PCB  1016  LT 

ESB-94-14  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221  ND 

ESB-94-14  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232  ND 

ESB-94-14  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242  ND 

ESB-94-14  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248  ND 

ESB-94-14  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254  ND 

ESB-94-14  PCB260  PCB  1260  LT 

ESB-94-14  PCP  PENTACHLOROPHENOL  LT 

ESB-94-14  PHANT  PHENANTHRENE  LT 

ESB-94-14  PHENO  PHENOL  LT 

ESB-94-14  PPDDD  2*2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U-DICHLORO  LT 

ESB-94-14  PPDDE  2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U-DICHLORO  LT 

ESB-94-14  PPDDT  2^-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>LU-TRICHLO  LT 

ESB-94-14  PRTHN  PARATHION  LT 

ESB-94-14  PYR  PYRENE  LT 

ESB-94-14  SUPON  2-CHLORO-l  -(2,4-DICHLOROPHENYL)  VINYL  LT 

ESB-94-14  TXPHE  TOXAPHENE  LT 

ESB-94-15  123TCB  U,3-TRICHLOROBENZENE  LT 

ESB-94-15  124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE  LT 

ESB-94-15  12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE  LT 

ESB-94-15  12DPH  U-DIPHENYLHYDRAZINE  LT 

ESB-94-15  13DCLB  1 ,3-DICHLOROBENZENE  LT 

ESB-94-15  13DNB  13-DINITROBENZENE  ND 

ESB-94-15  14DCLB  1 ,4-DICHLOROBENZENE  LT 

ESB-94-15  236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL  LT 

ESB-94-15  245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL  LT 

ESB-94-15  246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL  LT 

ESB-94-15  24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL  LT 

ESB-94-15  24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL  LT 

ESB-94-15  24DNP  2,4-DINITROPHENOL  LT 

ESB-94-15  24DNT  2,4-DINTTROTOLUENE  LT 

ESB-94-15  26DNA  2,6-DINITROANILrNE  LT 

ESB-94-15  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE  LT 

ESB-94-15  2CLP  2-CHLOROPHENOL  LT 

ESB-94-15  2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE  LT 

ESB-94-15  2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE  LT 

ESB-94-15  2MP  2-METHYLPHENOL  LT 

ESB-94-15  2NANTL  2-NITROANILINE  ND 

ESB-94-15  2NP  2-NITROPHENOL  LT 

ESB-94-15  33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE  LT 

ESB-94-15  35DNA  3,5-DINITROANILINE  LT 

ESB-94-15  3NANIL  3-NITROANILINE  LT 

ESB-94-15  3NT  3-NITROTOLt  HENE  LT 

ESB-94-15  46DN2C  4,6-DINTTRO-2-CRESOL  LT 


0.74000000  pg/g 

3ER-62 

0.50000  LT 

1.80000000  ng/g 

3ER-62 

0.68200  LT 

0.46000000  \igfg 

3ER-62 

9.70000  LT 

1.10000000  fig/g 

3ER-62 

6.80000  LT 

0.29000000  fig/g 

3ER-62 

3.70000  LT 

0.07500000  \igjg 

3ER-62 

27.00000  LT 

0.32000000  gg/g 

3ER-62 

0.38500  LT 

R 

0.32000000  fig/g 

3ER-62 

T 

0.38500  ND 

R 

0.32000000  fig/g 

3ER-62 

T 

0.38500  ND 

R 

032000000  fig/g 

3ER-62 

T 

0.38500  ND 

R 

0.32000000  ng/g 

3ER-62 

T 

0.38500  ND 

R 

0.32000000  ng/g 

3ER-62 

T 

0.17600  ND 

0.79000000  jig/g 

3ER-62 

0.17600  LT 

0.76000000  jig/g 

3ER-62 

9.10000  LT 

0.03200000  ng/g 

3ER-62 

9.90000  LT 

0.05200000  \igjg 

3ER-62 

2.20000  LT 

0.06400000  \ig!g 

3ER-62 

0.00810  LT 

0.06800000  \igfg 

3ER-62 

0.00390  LT 

0.10000000  \igfg 

3ER-62 

0.00250  LT 

1.70000000  jig/g 

3ER-62 

37.00000  LT 

0.08300000  )igjg 

3ER-62 

17.00000  LT 

0.92000000  \igjg 

3ER-62 

19.00000  LT 

12.00000000  >ig/g 

3ER-62 

1.64000  LT 

0.03200000  ^g/g 

3ER-62 

5.80000  LT 

0.22000000  ng/g 

3ER-62 

2.40000  LT 

0.04200000  jig/g 

3ER-62 

1.20000  LT 

0.52000000  fig/g 

3ER-62 

13.00000  LT 

0.04200000  ^g/g 

3ER-62 

3.40000  LT 

R 

0.63000000  ng/g 

3ER-62 

K 

0.54300  LT 

0.03400000  *ig/g 

3ER-62 

1.50000  LT 

0.62000000  \igfg 

3ER-62 

1.70000  LT 

0.49000000  ng/g 

3ER-62 

2.80000  LT 

0.06100000  yg/g 

3ER-62 

3.60000  LT 

0.06500000  yg/g 

3ER-62 

8.40000  LT 

3.00000000  yg/g 

3ER-62 

4.40000  LT 

4.70000000  yg/g 

3ER-62 

180.00000  LT 

1.40000000  yg/g 

3ER-62 

0.39700  LT 

0.57000000  yg/g 

3ER-62 

8.80000  LT 

0.32000000  yg/g 

3ER-62 

0.60000  LT 

0.05500000  yg/g 

3ER-62 

2.80000  LT 

0.24000000  yg/g 

3ER-62 

2.60000  LT 

0.03200000  yg/ g 

3ER-62 

1.30000  LT 

0.09800000  yg/g 

3ER-62 

3.60000  LT 

R 

3.10000000  yg/g 

3ER-62 

R 

31.00000  ND 

1.10000000  yg/g 

3ER-62 

8.20000  LT 

1.60000000  ng/g 

3ER-62 

5.00000  LT 

1.60000000  yg/g 

3ER-62 

21.00000  LT 

3.00000000  yg/g 

3ER-62 

15.00000  LT 

0.34000000  yg/g 

3ER-62 

2.90000  LT 

0.80000000  yg/g 

3ER-62 

R 

50.00000  ND 
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Site  ID 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Flag  limit 

Code  Value  Meas 

BSmIcID 

Flag 

Code 

RiaseBlaak 

Data 

Qua! 

Meas 
Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIV OLATTLE  S 

ESB-94-15 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  \igjg 

3ER-62 

22.00000  LT 

ESB-94-15 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

R 

0.63000000  ng/g 

3ER-62 

R 

1.00000  ND 

ESB-94-15 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000  ng/g 

3ER-62 

8.50000  LT 

ESB-94-15 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  ng/g 

3ER-62 

23.00000  LT 

ESB-94-15 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  fig/g 

3ER-62 

2.80000  LT 

ESB-94-15 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  ng/g 

3ER-62 

R 

31.00000  ND 

ESB-94-15 

4NP  4-NTTROPHEN  OL 

LT 

3.30000000  ng/g 

3ER-62 

96.00000  LT 

ESB-94-15 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORTOE 

LT 

1.30000000  jig/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

ESB-94-15 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  ng/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

ESB-94-15 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000000  ng/g 

3ER-62 

0.00740  LT 

ESB-94-15 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  ng/g 

3ER-62 

5.80000  LT 

ESB-94-15 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  Hg/g 

3ER-62 

5.10000  LT 

ESB-94-15 

ANIL  ANILINE 

ND 

R 

0.13000000  (ig/g 

3ER-62 

R 

2.00000  ND 

ESB-94-15 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  pg/g 

3ER-62 

5.20000  LT 

ESB-94-15 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.06500000  \igjg 

3ER-62 

5.90000  LT 

ESB-94-15 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  ng/g 

3ER-62 

6.80000  LT 

ESB-94-15 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  \Lg/g 

3ER-62 

5.00000  LT 

ESB-94-15 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  ng/g 

3ER-62 

0.68000  LT 

ESB-94-15 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  *ig/g 

3ER-62 

7.70000  LT 

ESB-94-15 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000  jig/g 

3ER-62 

9.80000  LT 

ESB-94-15 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000  ng/g 

3ER-62 

14.00000  LT 

ESB-94-15 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  ng/g 

3ER-62 

10.00000  LT 

ESB-94-15 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  ng/g 

3ER-62 

0.00990  LT 

ESB-94-15 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  ng/g 

3ER-62 

28.00000  LT 

ESB-94-15 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000  ng/g 

3ER-62 

0.00770  LT 

ESB-94-15 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

R 

0.13000000  *ig/g 

3ER-62 

R 

2.00000  ND 

ESB-94-15 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

R 

3.10000000  Hg/g 

3ER-62 

R 

3.10000  ND 

ESB-94-15 

BGHIPY  BENZO  [G.HJl  PERYLENE 

LT 

0.18000000  ng/g 

3ER-62 

15.00000  LT 

ESB-94-15 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  jig/g 

3ER-62 

10.00000  LT 

ESB-94-15 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  fig/g 

3ER-62 

4.00000  LT 

ESB-94-15 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.03200000  fig/g 

3ER-62 

7.40000  LT 

ESB-94-15 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  ^ig/g 

3ER-62 

12.00000  LT 

ESB-94-15 

CL6CP  HEXACHLOROCY  CLOPENT  ADIENE 

LT 

0.52000000  \Lg/g 

3ER-62 

54.00000  LT 

ESB-94-15 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  jig/g 

3ER-62 

8.30000  LT 

ESB-94-15 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.68000000  fig/g 

3ER-62 

0.03120  LT 

ESB-94-15 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  >ig/g 

3ER-62 

10.00000  LT 

ESB-94-15 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  >ig/g 

3ER-62 

15.00000  LT 

ESB-94-15 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  ng/g 

3ER-62 

5.30000  LT 

ESB-94-15 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  ng/g 

3ER-62 

12.00000  LT 

ESB-94-15 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  ng/g 

3ER-62 

12.00000  LT 

ESB-94-15 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  \ig/g 

3ER-62 

0.00340  LT 

ESB-94-15 

DBZR)  DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000  \ig/g 

3ER-62 

5.10000  LT 

ESB-94-15 

DCPD  DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000  ng/g 

3ER-62 

5.50000  LT 

ESB-94-15 

DDVP  VAPONA 

LT 

0.06800000  \ig/g 

3ER-62 

8.50000  LT 

ESB-94-15 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  jig/g 

3ER-62 

5.90000  LT 

ESB-94-15 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.06500000  ng/g 

3ER-62 

3.30000  LT 

ESB-94-15 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.07900000  fig/g  3ER-62 

0.00740  LT 

ESB-94-15 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  ng/g  3ER-62 

2.20000  LT 

ESB-94-15 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  ng/g  3ER-62 

33.00000  LT 

ESB-94-15 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  |ig/g  3ER-62 

1.50000  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rfaase  Blank 

Men 

Flag 

Unit 

Flag  Data  Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Co dt 

Value  Meas 

Blank  ED 

Code  Qua!  Value  Bool 

Chemical  Classy  SEMIVOLATILES _ 

ESB-94-17  246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

ESB-94-17  24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

ESB-94-17  24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ESB-94-17  24DNP  2,4-DDMlTROPHENOL 

ESB-94-17  24DNT  2,4-DINlTROTOLUENE 

ESB-94-17  26DNA  2,6-DINITROANILINE 

ESB-94-17  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

ESB-94-17  2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ESB-94-17  2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

ESB-94-17  2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ESB-94-17  2MP  2-METHYLPHENOL 

ESB-94-17  2NANIL  2-NITROANILINE 

ESB-94-17  2NP  2-NITROPHENOL 

ESB-94-17  33DCBD  3.3-CICHLOROBENZIDINE 

ESB-94-17  35DNA  3.5-DINITROANILINE 

ESB-94-17  3NANIL  3-NITROANILINE 

ESB-94-17  3NT  3-NTTROTOLUENE 

ESB-94-17  46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL 

ESB-94-17  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ESB-94-17  4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ESB-94-17  4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

ESB-94-17  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ESB-94-17  4MP  4-METHYLPHENOL 

ESB-94-17  4NAN1L  4-NITROANILtNE 

ESB-94-17  4NP  4-N1TROPHENOL 

ESB-94-17  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESB-94-17  AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ESB-94-17  ALDRN  ALDRIN 

ESB-94-17  ANAPN  ACENEPHTHENE 

ESB-94-17  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

ESB-94-17  ANIL  ANILINE 

ESB-94-17  ANTRC  ANTHRACENE 

ESB-94-17  ATZ  ATRAZINE 

ESB-94-17  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 
ESB-94-17  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 
ESB-94-17  B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 
ESB-94-17  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 
ESB-94-17  BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 
ESB-94-17  BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 
ESB-94-17  BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 
ESB-94-17  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 
ESB-94-17  BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 
ESB-94-17  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 
ESB-94-17  BENZID  BENZIDINE 
ESB-94-17  BENZO  BENZOIC  ACID 
ESB-94-17  BGHIPY  BENZO  [G.HJ1  PERYLENE 
ESB-94-17  BKFAN  BENZO  {K1  FLUORANTHENE 
ESB-94-17  BZALC  BENZYL  ALCOHOL 
ESB-94-17  CHRY  CHRYSENE 
ESB-94-17  CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 


LT 

0.06100000  (ig/g 

3ER-62 

LT 

0.06500000  ng/g 

3ER-62 

LT 

3.00000000  (ig/g 

3ER-62 

LT 

4.70000000  (ig/g 

3ER-62 

LT 

1.40000000  ng/g 

3ER-62 

LT 

0.57000000  ng/g 

3ER-62 

LT 

0.32000000  ng/g 

3ER-62 

LT 

0.05500000  ng/g 

3ER-62 

LT 

0.24000000  ng/g 

3ER-62 

LT 

0.03200000  t»g/g 

3ER-62 

LT 

0.09800000  (ig/g 

3ER-62 

ND 

R  3.10000000  fig/g 

3ER-62 

LT 

1.10000000  ng/g 

3ER-62 

LT 

1.60000000  gg/g 

3ER-62 

LT 

1.60000000  gg/g 

3ER-62 

LT 

3.00000000  gg/g 

3ER-62 

LT 

0.34000000  gg/g 

3ER-62 

LT 

0.80000000  gg/g 

3ER-62 

LT 

0.04100000  gg/g 

3ER-62 

ND 

R  0.63000000  ng/g 

3ER-62 

LT 

0.93000000  gg/g 

3ER-62 

LT 

0.17000000  gg/g 

3ER-62 

LT 

0.24000000  gg/g 

3ER-62 

ND 

R  3.10000000  gg/g 

3ER-62 

LT 

3.30000000  gg/g 

3ER-62 

LT 

1.30000000  gg/g 

3ER-62 

LT 

0.40000000  gg/g 

3ER-62 

LT 

1.30000000  gg/g 

3ER-62 

LT 

0.04100000  gg/g 

3ER-62 

LT 

0.03300000  gg/g 

3ER-62 

ND 

R  0.13000000  gg/g 

3ER-62 

LT 

0.71000000  gg/g 

3ER-62 

LT 

0.06500000  ng/g 

3ER-62 

LT 

0.19000000  jig/g 

3ER-62 

LT 

0.44000000  |ig/g 

3ER-62 

LT 

0.36000000  ng/g 

3ER-62 

LT 

0.48000000  gg/g 

3ER-62 

LT 

0.04100000  (ig/g 

3ER-62 

LT 

1.20000000  (ig/g 

3ER-62 

LT 

0.31000000  jig/g 

3ER-62 

LT 

1.30000000  (tg/g 

3ER-62 

LT 

1.80000000  ng/g 

3ER-62 

LT 

2.40000000  ng/g 

3ER-62 

ND 

R  0.13000000  (ig/g 

3ER-62 

ND 

R  3.10000000  ng/g 

3ER-62 

LT 

0.18000000  (ig/g 

3ER-62 

LT 

0.13000000  (ig/g 

3ER-62 

LT 

0.03200000  ng/g 

3ER-62 

LT 

0.03200000  ng/g 

3ER-62 

LT 

0.08000000  ng/g 

3ER-62 

3.60000  LT 

8.40000  LT 

4.40000  LT 
180.00000  LT 

0.39700  LT 

8.80000  LT 
0.60000  LT 

2.80000  LT 

2.60000  LT 
1.30000  LT 

3.60000  LT 

R  31.00000  ND 

8.20000  LT 
5.00000  LT 

21.00000  LT 
15.00000  LT 

2.90000  LT 

R  50.00000  ND 

22.00000  LT 
R  1.00000  ND 

8.50000  LT 
23.00000  LT 

2.80000  LT 

R  31.00000  ND 

96.00000  LT 
0.00250  LT 
0.00250  LT 
0.00740  LT 

5.80000  LT 
5.10000  LT 

R  2.00000  ND 

5.20000  LT 

5.90000  LT 

6.80000  LT 
5.00000  LT 
0.68000  LT 
7.70000  LT 

9.80000  LT 
14.00000  LT 
10.00000  L.T 

0.00990  LT 
28.00000  LT 
0.00770  LT 
R  2.00000  ND 

R  3.10000  ND 

15.00000  LT 
10.00000  LT 
4.00000  LT 
7.40000  LT 
12.00000  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


RfeaeBfcak 

Mem 

U  mtt 

Flag  Date 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Cade 

Value  Meas 

Blank  ID 

Code  Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMTVOLATILES 


ESB-94-17 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTAWENE 

LT 

0.52000000  pg/g 

3ER-62 

54.00000  LT 

ESB-94-17 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  pg/g 

3ER-62 

8.30000  LT 

ESB-94-17 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000  pg/g 

3ER-62 

0.03120  LT 

ESB-94-17 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  pg/g 

3ER-62 

10.00000  LT 

ESB-94-17 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  pg'g 

3ER-62 

15.00000  LT 

ESB-94-17 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  pg/g 

3ER-62 

5.30000  LT 

ESB-94-17 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  pg/g 

3ER-62 

12.00000  LT 

ESB-94-17 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  pg/g 

3ER-62 

12.00000  LT 

ESB-94-17 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  pg/g 

3ER-62 

0.00340  LT 

ESB-94-17 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000  pg/g 

3ER-62 

5.10000  LT 

ESB-94-17 

DCPD 

DICYCLOPENTADrENE 

LT 

0.57000000  pg/g 

3ER-62 

5.50000  LT 

ESB-94-17 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  pg/g 

3ER-62 

8.50000  LT 

ESB-94-17 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  pg/g 

3ER-62 

5.90000  LT 

ESB-94-17 

DITH 

DITH1ANE 

LT 

0.06500000  pg/g 

3ER-62 

3.30000  LT 

ESB-94-17 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  pg/g 

3ER-62 

0.00740  LT 

ESB-94-17 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  pg/g 

3ER-62 

2.20000  LT 

ESB-94-17 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  pg/g 

3ER-62 

33.00000  LT 

ESB-94-17 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  pg/g 

3ER-62 

1.50000  LT 

ESB-94-17 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  pg/g 

3ER-62 

0.01760  LT 

ESB-94-17 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  pg/g 

3ER-62 

0.05040  LT 

ESB-94-17 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  pg/g 

3ER-62 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-17 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SlfLFATE 

LT 

1.20000000  pg/g 

3ER-62 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-17 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  pg/g 

3ER-62 

R 

20.00000  ND 

ESB-94-17 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  pg/g 

3ER-62 

24.00000  LT 

ESB-94-17 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.06500000  pg/g 

3ER-62 

9.20000  LT 

ESB-94-17 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000  pg/g 

3ER-62 

8.70000  LT 

ESB-94-17 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  pg/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

ESB-94-17 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  pg/g 

3ER-62 

0.00630  LT 

ESB-94-17 

ICDPYR  INDENO[U,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000  pg/g 

3ER-62 

21.00000  LT 

ESB-94-17 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000  pg/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

ESB-94-17 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  pg/g 

3ER-62 

2.40000  LT 

ESB-94-17 

KEP 

KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  pg/g 

3ER-62 

R 

20.00000  ND 

ESB-94-17 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  pg/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

ESB-94-17 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  pg/g 

3ER-62 

0.07500  LT 

ESB-94-17 

MIREX 

1,1A,2,23.3A,4,5,5,5A,5B,6-DECACHLOROOCTA 

LT 

0.14000000  pg/g 

3ER-62 

24.00000  LT 

ESB-94-17 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  pg/g 

3ER-62 

21.00000  LT 

ESB-94-17 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  pg/g 

3ER-62 

0.50000  LT 

ESB-94-17 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  pg/g 

3ER-62 

0.68200  LT 

ESB-94-17 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  pg/g 

3ER-62 

9.70000  LT 

ESB-94-17 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  pg/g 

3ER-62 

6.80000  LT 

ESB-94-17 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  pg/g 

3ER-62 

3.70000  LT 

ESB-94-17 

OXAT 

1 ,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000  pg/g 

3ER-62 

27.00000  LT 

ESB-94-17 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000  pg/g 

3ER-62 

0.38500  LT 

ESB-94-17 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0.32000000  pg/g 

3ER-62 

T 

038500  ND 

ESB-94-17 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0.32000000  pg'g 

3ER-62 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-17 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  pg/g 

3ER-62 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-17 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0.32000000  pg/g 

3ER-62 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-17 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  pg/g 

3ER-62 

T 

0.17600  ND 

ESB-94-17 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000  pg'g 

3ER-62 

0.17600  LT 

ESB-94-17 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  pg/g 

3ER-62 

9.10000  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


Rfawe  Blaak 

jjl 

Mem 

Flag 

U  wit 

Fh{  Data 

Mem 

Site  ID 

Test  Name 

Bod 

Code 

Value  Meas 

pi — i,  m 

Code  Qnal 

Value  Bool 

Chemical  Classy  SEMIV OLAT1LES _ 

ESB-94-17  PHANT  PHENANTHRENE 
ESB-94-17  PHENO  PHENOL 

ESB-94-17  PPDDD  2>BIS<PARA-CHLOROPHENYI.)-U-DICHLORO 
ESB-94-17  PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-U-DlCHLORO 
ESB-94-17  PPDDT  2,2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL)-U.l-TRICHLO 
ESB-94-17  PRTHN  PARATHION 
ESB-94-17  PYR  PYRENE 

ESB-94-17  SUPON  2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHENYL)VlNYL 
ESB-94-17  TXPHE  TOXAPHENE 

ESB-94-18  123TCB  1.2,3-TRICHLOROBENZENE 
ESB-94-18  124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 
ESB-94-18  12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 
ESB-94-18  12DPH  1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 
ESB-94-18  13DCLB  13-DICHLOROBENZENE 
ESB-94-18  13DNB  1,3-DINrTROBENZENE 
ESB-94-18  14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 
ESB-94-18  236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 
ESB-94-18  245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 
ESB-94-18  246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 
ESB-94-18  24DCLP  2.4-D1CHLOROPHENOL 
ESB-94-18  24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 
ESB-94-18  24DNP  2.4-DINITROPHENOL 
ESB-94-18  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 
ESB-94-18  26DNA  2,6-DINITROANILINE 
ESB-94-18  26DNT  2.6-DIN1TROTOLUENE 
ESB-94-18  2CLP  2-CHLOROPHENOL 
ESB-94-18  2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 
ESB-94-18  2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 
ESB-94-18  2MP  2-METHYLPHENOL 
ESB-94-18  2NAN1L  2-NITROANILINE 
ESB-94-18  2NP  2-NITROPHENOL 
ESB-94-1 8  33DCBD  33-CICHLOROBENZIDINE 
ESB-94-18  35DNA  3,5-DINITROANILINE 
ESB-94-18  3NANIL  3-NITROANILINE 
ESB-94-18  3NT  3-NITROTOLUENE 
ESB-94-18  46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL 
ESB-94-18  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 
ESB-94-18  4CANIL  4-CHLOROANILINE 
ESB-94-18  4CL3C  4-CHLORO-3-C RESOL 
ESB-94-18  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 
ESB-94-18  4MP  4-METHYLPHENOL 
ESB-94-18  4NANIL  4-NTTROAN1LINE 
ESB-94-18  4NP  4-NITROPHENOL 
ESB-94-18  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 
ESB-94-18  AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 
ESB-94-18  ALDRN  ALDRIN 
ESB-94-18  ANAPN  ACENEPHTHENE 
ESB-94-18  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 
ESB-94-18  ANIL  ANILINE 
ESB-94-18  ANTRC  ANTHRACENE 


LT 

0.03200000  fig/g 

3ER-62 

9.90000  LT 

LT 

0.05200000  fig/g 

3ER-62 

2.20000  LT 

LT 

0.06400000  fig/g 

3ER-62 

0.00810  LT 

LT 

0.06800000  fig/g 

3ER-62 

0.00390  LT 

LT 

0.10000000  fig/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

LT 

1.70000000  fig/g 

3ER-62 

37.00000  LT 

LT 

0.08300000  fig/g 

3ER-62 

17.00000  LT 

LT 

0.92000000  fig/g 

3ER-62 

19.00000  LT 

LT 

12.00000000  fig/g 

3ER-62 

1.64000  LT 

LT 

0.03200000  fig/g 

3ER-62 

5.80000  LT 

LT 

0.22000000  fig/g 

3ER-62 

2.40000  LT 

LT 

0.04200000  fig/g 

3ER-62 

1.20000  LT 

LT 

0.52000000  fig/g 

3ER-62 

13.00000  LT 

LT 

0.04200000  fig/g 

3ER-62 

3.40000  LT 

ND 

R  0.63000000  fig/g 

3ER-62 

K 

0.54300  LT 

LT 

0.03400000  fig/g 

3ER-62 

1.50000  LT 

LT 

0.62000000  flg/g 

3ER-62 

1.70000  LT 

LT 

0.49000000  fig/g 

3ER-62 

2.80000  LT 

LT 

0.06100000  fig/g 

3ER-62 

3.60000  LT 

LT 

0.06500000  gg/g 

3ER-62 

8.40000  LT 

LT 

3.00000000  fig/g 

3ER-62 

4.40000  LT 

LT 

4.70000000  fig/g 

3ER-62 

180.00000  LT 

LT 

1.40000000  fig/g 

3ER*62 

0.39700  LT 

LT 

0.57000000  Mg/g 

3ER-62 

8.80000  LT 

LT 

0.32000000  ^g/g 

3ER-62 

0.60000  LT 

LT 

0.05500000  (ig/g 

3ER-62 

2.80000  LT 

LT 

0.24000000  llg/g 

3ER-62 

2.60000  LT 

LT 

0.03200000  ng/g 

3ER-62 

1.30000  LT 

LT 

0.09800000  |ig/g 

3ER-62 

3.60000  LT 

ND 

R  3.10000000  jig/g 

3ER-62 

R 

31.00000  ND 

LT 

1.10000000  ng/g 

3ER-62 

8.20000  LT 

LT 

1.60000000  |J.g/g 

3ER-62 

5.00000  LT 

LT 

1.60000000  HS'g 

3ER-62 

21.00000  LT 

LT 

3.00000000  jig/g 

3ER-62 

15.00000  LT 

LT 

0.34000000  fig/g 

3ER-62 

2.90000  LT 

LT 

0.80000000  (ig/g 

3ER-62 

R 

50.00000  ND 

LT 

0.04100000  |ig/g 

3ER-62 

22.00000  LT 

ND 

R  0.63000000  (ig/g 

3ER-62 

R 

1.00000  ND 

LT 

0.93000000  ^g/g 

3ER-62 

8.50000  LT 

LT 

0.17000000  (ig/g 

3ER-62 

23.00000  LT 

LT 

0.24000000  (ig/g 

3ER-62 

2.80000  LT 

ND 

R  3.10000000  fig/g 

3ER-62 

R 

31.00000  ND 

LT 

3.30000000  fig/g 

3ER-62 

96.00000  LT 

LT 

1.30000000  fig/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

LT 

0.40000000  fig/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

LT 

1.30000000  |ig/g 

3ER-62 

0.00740  LT 

LT 

0.04100000  fig/g 

3ER-62 

5.80000  LT 

LT 

0.03300000  fig/g 

3ER-62 

5.10000  LT 

ND 

R  0.13000000  fig/g 

3ER-62 

R 

2.00000  ND 

LT 

0.71000000  fig/g 

3ER-62 

5.20000  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(AU  Rinse  Blanks) 


Riate  Bkd 

Meat 

Uaft 

Flag  Data 

Meat 

Site  ID 

Test  N  ame 

Boat 

Mt 

Value  Meat 

BlaakID 

Code  Qaal 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMTV OLATILE  S 


ESB-94-18 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000  jig/g 

3ER-62 

5.90000  LT 

ESB-94-18 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  ^g/g 

3ER-62 

6.80000  LT 

ESB-94-18 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  \ig/g 

3ER-62 

5.00000  LT 

ESB-94-18 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  fig/g 

3ER-62 

0.68000  LT 

ESB-94-18 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  jig/g 

3ER-62 

7.70000  LT 

ESB-94-18 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000  jig/g 

3ER-62 

9.80000  LT 

ESB-94-18 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000  fig/g 

3ER-62 

14.00000  LT 

ESB-94-18 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  jig/g 

3ER-62 

10.00000  LT 

ESB-94-18 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  ng/g 

3ER-62 

0.00990  LT 

ESB-94-18 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  jig/g 

3ER-62 

28.00000  LT 

ESB-94-18 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000  fig/g 

3ER-62 

0.00770  LT 

ESB-94-18 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

R 

0.13000000  ng/g 

3ER-62 

R 

2.00000  ND 

ESB-94-18 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

R 

3.10000000  yg'g 

3ER-62 

R 

3.10000  ND 

ESB-94-18 

BGHIPY  BENZO  [G.RI]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  \xgjg 

3ER-62 

15.00000  LT 

ESB-94-18 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  ^ig/g 

3ER-62 

10.00000  LT 

ESB-94-18 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  \xgjg 

3ER-62 

4.00000  LT 

ESB-94-18 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000  fig/g 

3ER-62 

7.40000  LT 

ESB-94-18 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  ng/g 

3ER-62 

12.00000  LT 

ESB-94-18 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000000  jig/g 

3ER-62 

54.00000  LT 

ESB-94-18 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  fig/g 

3ER-62 

8.30000  LT 

ESB-94-18 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000  \igfg 

3ER-62 

0.03120  LT 

ESB-94-18 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  \igfg 

3ER-62 

10.00000  LT 

ESB-94-18 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  jig/g 

3ER-62 

15.00000  LT 

ESB-94-18 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  pg/g 

3ER-62 

5.30000  LT 

ESB-94-18 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  \igfg 

3ER-62 

12.00000  LT 

ESB-94-18 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  \igfg 

3ER-62 

12.00000  LT 

ESB-94-18 

DBHC 

DELTA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  ng/g 

3ER-62 

0.00340  LT 

ESB-94-18 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000  \ig/g 

3ER-62 

5.10000  LT 

ESB-94-18 

DCPD 

DIC  Y  CLOPENT  ADIENE 

LT 

0.57000000  ng/g 

3ER-62 

5.50000  LT 

ESB-94-18 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  ^g/g 

3ER-62 

8.50000  LT 

ESB-94-18 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  >ig/g 

3ER-62 

5.90000  LT 

ESB-94-18 

DITH 

DITH1ANE 

LT 

0.06500000  \igjg 

3ER-62 

3.30000  LT 

ESB-94-18 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  ^g/g 

3ER-62 

0.00740  LT 

ESB-94-18 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  ng/g 

3ER-62 

2.20000  LT 

ESB-94-18 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  ^g/g 

3ER-62 

33.00000  LT 

ESB-94-18 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  fig/g 

3ER-62 

1.50000  LT 

ESB-94-18 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  fig/g 

3ER-62 

0.01760  LT 

ESB-94-18 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  ng/g 

3ER-62 

0.05040  LT 

ESB-94-18 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  ng/g 

3ER-62 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-18 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  ng/g 

3ER-62 

T 

0.00250  ND 

ESB-94-18 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  \igjg 

3ER-62 

R 

20.00000  ND 

ESB-94-18 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  |ig;g 

3ER-62 

24.00000  LT 

ESB-94-18 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.06500000  \ig>g 

3ER-62 

9.20000  LT 

ESB-94-18 

HCBD 

HEXACHLOROBUT  ADIENE 

LT 

0.97000000  ng/g 

3ER-62 

8.70000  LT 

ESB-94-18 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  ng/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

ESB-94-18 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  fig/g 

3ER-62 

0.00630  LT 

ESB-94-18 

ICDPYR  INDENO[U,3-CJ)]  PYRENE 

LT 

2.40000000  ng/g 

3ER-62 

21.00000  LT 

ESB-94-18 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000  ^g/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

ESB-94-18 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  \igjg 

3ER-62 

2.40000  LT 

ESB-94-18 

KEP 

KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  jig'g 

3ER-62 

R 

20.00000  ND 
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Rime  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 
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r 

RiueB 

Mess 

Hoc 

U  mit 

Flat 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Co4e  Value  Meas  1 1 

Blank  ID 

Code  Qual 

Value  Bo ol 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ESB-94-18 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  Hg/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

ESB-94-18 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  Hg/g 

3ER-62 

0.07500  LT 

ESB-94-18 

MIREX 

l,lA,2,2,33A,4,5,5,5A,5B,6-DECACHLOROOCTA 

LT 

0.14000000  fig/g 

3ER-62 

24.00000  LT 

ESB-94-18 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  Hg/g 

3ER-62 

21.00000  LT 

ESB-94-18 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  fig/g 

3ER-62 

0.50000  LT 

ESB-94-18 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  |ig/g 

3ER-62 

0.68200  LT 

ESB-94-18 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  Hg/g 

3ER-62 

9.70000  LT 

ESB-94-18 

NNDNP 

N-NOTROSOD1-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  Hg/g 

3ER-62 

6.80000  LT 

ESB-94-18 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYXANQNE 

LT 

039000000  fig/g 

3ER-62 

3.70000  LT 

ESB-94-18 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000  fig/g 

3ER-62 

27.00000  LT 

ESB-94-18 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000  fig/g 

3ER-62 

0.38500  LT 

ESB-94-18 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0.32000000  (ig/g 

3ER-62 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-18 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0.32000000  Hg/g 

3ER-62 

T 

038500  ND 

ESB-94-18 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  Hg/g 

3ER-62 

T 

0.38500  ND 

ESB-94-18 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0.32000000  Hg/g 

3ER-62 

T 

038500  ND 

ESB-94-18 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  Hg/g 

3ER-62 

T 

0.17600  ND 

ESB-94-18 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000  Hg/g 

3ER-62 

0.17600  LT 

ESB-94-18 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  fig/g 

3ER-62 

9.10000  LT 

ESB-94-18 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  Hg/g 

3ER-62 

9.90000  LT 

ESB-94-18 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000  Hg/g 

3ER-62 

2.20000  LT 

ESB-94-18 

PPDDD 

2>BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-U-DICHLORO 

LT 

0.06400000  fig/g 

3ER-62 

0.00810  LT 

ESB-94-18 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-U-DICHLORO 

LT 

0.06800000  Hg/g 

3ER-62 

0.00390  LT 

ESB-94-18 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>- 1,1.1  -TRICHLO 

LT 

0.10000000  ng/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

ESB-94-18 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000  Hg/g 

3ER-62 

37.00000  LT 

ESB-94-18 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000  Hg/g 

3ER-62 

17.00000  LT 

ESB-94-18 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2.4-DlCHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.92000000  Hg/g 

3ER-62 

19.00000  LT 

ESB-94-18 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.00000000  Hg/g 

3ER-62 

1.64000  LT 

ESB-94-19 

123TCB 

1 ,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  Hg/g 

3ER-62 

5.80000  LT 

ESB-94-19 

124TCB 

1 ,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  Hg/g 

3ER-62 

2.40000  LT 

ESB-94-19 

12DCLB  1 ,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  Hg/g 

3ER-62 

1.20000  LT 

ESB-94-19 

12DPH 

1 ,2-DIP  HENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  Hg/g 

3ER-62 

13.00000  LT 

ESB-94-19 

13DCLB  1.3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  Hg/g 

3ER-62 

3.40000  LT 

ESB-94-19 

13DNB 

1 ,3-DINrTROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  Hg/g 

3ER-62 

K 

0.54300  LT 

ESB-94-19 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  Hg/g 

3ER-62 

1.50000  LT 

ESB-94-19 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  Hg/g 

3ER-62 

1.70000  LT 

ESB-94-19 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHEN  OL 

LT 

0.49000000  Hg/g 

3ER-62 

2.80000  LT 

ESB-94-19 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  Hg/g 

3ER-62 

3.60000  LT 

ESB-94-19 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  Hg/g 

3ER-62 

8.40000  LT 

ESB-94-19 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  Hg/g 

3ER-62 

4.40000  LT 

ESB-94-19 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000  Hg/g 

3ER-62 

180.00000  LT 

ESB-94-19 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000  Hg/g 

3ER-62 

0.39700  LT 

ESB-94-19 

26DNA 

2.6-DINITROANILINE 

LT 

• 

0.57000000  Hg/g 

3ER-62 

8.80000  LT 

ESB-94-19 

26DNT 

2,6-DlNITROTOLUENE 

LT 

0.32000000  Hg/g 

3ER-62 

0.60000  LT 

ESB-94-19 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  Hg/g 

3ER-62 

2.80000  LT 

ESB-94-19 

2CNAP 

2-CHLORON  APHTH  ALENE 

LT 

0.24000000  Hg/g 

3ER-62 

2.60000  LT 

ESB-94-19 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000  Hg/g 

3ER-62 

1.30000  LT 

ESB-94-19 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  Hg/g 

3ER-62 

3.60000  LT 

ESB-94-19 

2NANIL  2-NTTROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  Hg/g 

3ER-62 

R 

31.00000  ND 

ESB-94-19 

2NP 

2-NITROPHEN  OL 

LT 

1.10000000  Hg/g 

3ER-62 

8.20000  LT 

ESB-94-19 

33DCBD  33-C1CHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  Hg/g 

3ER-62 

5.00000  LT 
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Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Rinse  Blanks) 


RJaae  Bftaak 

Meas 

Hn 

Uwtt 

Flag  Data 

Meat 

StoID  Test  Name 

Bool 

Cade 

Value  Meas 

Blaak  ID 

Code  Qaal 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESB-94-19 

35DNA 

3 ,5-DINITRO  ANILINE 

LT 

1.60000000  ^g/g 

3ER-62 

21.00000  LT 

ESB-94-19 

3NANIL  3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000  ng/g 

3ER-62 

15.00000  LT 

ESB-94-19 

3NT 

3-NITROTOLirENE 

LT 

0.34000000  ng/g 

3ER-62 

2.90000  LT 

ESB-94-19 

46DN2C  4,6-DINrrR02-CRESOL 

LT 

0.80000000  \ig/g 

3ER-62 

R 

50.00000  ND 

ESB-94-19 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  ng/g 

3ER-62 

22.00000  LT 

ESB-94-19 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

R 

0.63000000  jig'g 

3ER-62 

R 

1.00000  ND 

ESB-94-19 

4CL3C 

4-CHLORO-3-C  RESOL 

LT 

0.93000000  >ig/g 

3ER-62 

8.50000  LT 

ESB-94-19 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  jig/g 

3ER-62 

23.00000  LT 

ESB-94-19 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  fig/g 

3ER-62 

2.80000  LT 

ESB-94-19 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  >ig/g 

3ER-62 

R 

31.00000  ND 

ESB-94-19 

4NP 

4-NITROPHEN  OL 

LT 

3.30000000  ng/g 

3ER-62 

96.00000  LT 

ESB-94-19 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  \igjg 

3ER-62 

0.00250  LT 

ESB-94-19 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  jigfg 

3ER-62 

0.00250  LT 

ESB-94-19 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000  \igfg 

3ER-62 

0.00740  LT 

ESB-94-19 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  *ig/g 

3ER-62 

5.80000  LT 

ESB-94-19 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  \igjg 

3ER-62 

5.10000  LT 

ESB-94-19 

ANIL 

ANILINE 

ND 

R 

0.13000000  ng/g 

3ER-62 

R 

2.00000  ND 

ESB-94-19 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  Hg/g 

3ER-62 

5.20000  LT 

ESB-94-19 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000  ng/g 

3ER-62 

5.90000  LT 

ESB-94-19 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  ng/g 

3ER-62 

6.80000  LT 

ESB-94-19 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  ng/g 

3ER-62 

5.00000  LT 

ESB-94-19 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  ^g/g 

3ER-62 

0.68000  LT 

ESB-94-19 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  ng/g 

3ER-62 

7.70000  LT 

ESB-94-19 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000  ^g/g 

3ER-62 

9.80000  LT 

ESB-94-19 

BAPYR 

BENZO  [A}  PYRENE 

LT 

1.20000000  ng/g 

3ER-62 

14.00000  LT 

ESB-94-19 

BBFAN 

BENZO  [BJ  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  ng'g 

3ER-62 

10.00000  LT 

ESB-94-19 

BBHC 

BET  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  ng/g 

3ER-62 

0.00990  LT 

ESB-94-19 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  ng/g 

3ER-62 

28.00000  LT 

ESB-94-19 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000  ng/g 

3ER-62 

0.00770  LT 

ESB-94-19 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

R 

0.13000000  jig/g 

3ER-62 

R 

2.00000  ND 

ESB-94-19 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

R 

3.10000000  jig/g 

3ER-62 

R 

3.10000  ND 

ESB-94-19 

BGHIPY  BENZO  [G,HJ]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  \ng!g 

3ER-62 

15.00000  LT 

ESB-94-19 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  ng/g 

3ER-62 

10.00000  LT 

ESB-94-19 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  ng/g 

3ER-62 

4.00000  LT 

ESB-94-19 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000  ng/g 

3ER-62 

7.40000  LT 

ESB-94-19 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  ng/g 

3ER-62 

12.00000  LT 

ESB-94-19 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000000  ng/g 

3ER-62 

54.00000  LT 

ESB-94-19 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  jig/g 

3ER-62 

8.30000  LT 

ESB-94-19 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000  fig/g 

3ER-62 

0.03120  LT 

ESB-94-19 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  ng^g 

3ER-62 

10.00000  LT 

ESB-94-19 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  ng/g 

3ER-62 

15.00000  LT 

ESB-94-19 

CPMS02  4-CHLOROPHENY  LMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  ng/g 

3ER-62 

5.30000  LT 

ESB-94-19 

DBAHA  DIBENZ  (AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  ng/g 

3ER-62 

12.00000  LT 

ESB-94-19 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  *ig/g 

3ER-62 

12.00000  LT 

ESB-94-19 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  ng/g 

3ER-62 

0.00340  LT 

ESB-94-19 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000  yg/g 

3ER-62 

5.10000  LT 

ESB-94-19 

DCPD 

DICYCLOPENTAD  IENE 

LT 

0.57000000  ng/g 

3ER-62 

5.50000  LT 

ESB-94-19 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  ng/g 

3ER-62 

8.50000  LT 

ESB-94-19 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  *ig/g 

3ER-62 

5.90000  LT 

ESB-94-19 

DITH 

DITH1ANE 

LT 

0.06500000  ng/g 

3ER-62 

3.30000  LT 

706 


Rinse  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 
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Mas  UbH  H«t  W*  M*“ 

Bool  C «4e  Value  Meas  Blank  ID  Code  Qua!  Value  Bool 


Chemical 

ESB-94-19 

ESB94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 

ESB-94-19 


Class:  SEMIVOLATILES _ _ 

DLDRN  DIELDRIN  LT 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE  LT 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE  LT 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE  LT 

ENDRN  ENDRIN  LT 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE  LT 

ENDRN  ENDRIN  KETONE  ND 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE  LT 

FAMPH  FAMOPHOS  ND 

FANT  FLUORANTHENE  LT 

FLRENE  FLUORENE  LT 

HCBD  HEXACHLOROBt  rr  ADIENE  LT 

HPCL  HEPTACHLOR  LT 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE  LT 

1CDPYR  INDENO[U,3-C,D]  PYRENE  LT 

ISODR  ISODRIN  LT 

ISOPHR  ISOPHORONE  LT 

KEP  KEPONE  ND 

LIN  LINDANE  LT 

MEXCL  METHOXYCHLOR  LT 

MIREX  1 ,1  A*2,2,33A,4,5,5,5  A,5B,6-DECACHLOROOCTA  LT 
MLTHN  MALATHION  LT 

NAP  NAPHTHALENE  LT 

NB  NITROBENZENE  LT 

NNDME  N-NITROSODIMETHYL AMINE  LT 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE  LT 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE  LT 

OXAT  L4-OXATHIANE  LT 

PC  BO  16  PCB1016  LT 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221  NT 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232  NE 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242  NT 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248  NT 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254  NT 

PCB260  PCB1260  LI 

PCP  PENTACHLOROPHENOL  LI 

PHANT  PHENANTHRENE  L7 

PHENO  PHENOL  LI 


PRTHN  PARATHION 
PYR  PYRENE 

SUPON  2-CHLORO-l -(2,4-DICHLOROPHENYL) VINYL 
TXPHE  TOXAPHENE 


LT 

0.07900000  jig' g 

3ER-62 

0.00740  LT 

LT 

0.06300000  ng/g 

3ER-62 

2.20000  LT 

LT 

1.30000000  ng'g 

3ER-62 

33.00000  LT 

LT 

0.23000000  ng'g 

3ER-62 

1.50000  LT 

LT 

1.30000000  ng'g 

3ER-62 

0.01760  LT 

LT 

1.80000000  ng'g 

3ER-62 

0.05040  LT 

ND 

R  0.28000000  ng/g 

3ER-62 

T 

0.00250  ND 

LT 

1.20000000  ng'g 

3ER-62 

T 

0.00250  ND 

ND 

R  1.30000000  ng/g 

3ER-62 

R 

20.00000  ND 

LT 

0.03200000  ng'g 

3ER-62 

24.00000  LT 

LT 

0.06500000  ng'g 

3ER-62 

9.20000  LT 

LT 

0.97000000  ng/g 

3ER-62 

8.70000  LT 

LT 

0.24000000  ng'g 

3ER-62 

0.00250  LT 

LT 

0.48000000  ng'g 

3ER-62 

0.00630  LT 

LT 

2.40000000  ng'g 

3ER-62 

21.00000  LT 

LT 

0.48000000  ng'g 

3ER-62 

0.00250  LT 

LT 

0.39000000  ng'g 

3ER-62 

2.40000  LT 

ND 

R  1.30000000  fig/g 

3ER-62 

R 

20.00000  ND 

LT 

0.10000000  ng/g 

3ER-62 

0.00250  LT 

LT 

0.26000000  ng'g 

3ER-62 

0.07500  LT 

LT 

0.14000000  ng'g 

3ER-62 

24.00000  LT 

LT 

0.18000000  |ig/g 

3ER-62 

21.00000  LT 

LT 

0.74000000  ng'g 

3ER-62 

0.50000  LT 

LT 

1.80000000  ng'g 

3ER-62 

0.68200  LT 

LT 

0.46000000  ng/g 

3ER-62 

9.70000  LT 

LT 

l.iooooooo  ng/g 

3ER-62 

6.80000  LT 

LT 

0.29000000  ng/g 

3ER-62 

3.70000  LT 

LT 

0.07500000  ng'g 

3ER-62 

27.00000  LT 

LT 

0.32000000  ng'g 

3ER-62 

0.38500  LT 

ND 

R  0.32000000  ng'g 

3ER-62 

T 

0.38500  ND 

ND 

R  0.32000000  ng'g 

3ER-62 

T 

0.38500  ND 

ND 

R  0.32000000  ng'g 

3ER-62 

T 

0.38500  ND 

ND 

R  0.32000000  ng'g 

3ER-62 

T 

0.38500  ND 

ND 

R  0.32000000  ng/g 

3ER-62 

T 

0.17600  ND 

LT 

0.79000000  ng'g 

3ER-62 

0.17600  LT 

LT 

0.76000000  ng/g 

3ER-62 

9.10000  LT 

LT 

0.03200000  ng'g 

3ER-62 

9.90000  LT 

LT 

0.05200000  ng'g 

3ER-62 

2.20000  LT 

LT 

0.06400000  ng'g 

3ER-62 

0.00810  LT 

LT 

0.06800000  ng'g 

3ER-62 

0.00390  LT 

LT 

o.iooooooo  ng'g 

3ER-62 

0.00250  LT 

LT 

1.70000000  ng'g 

3ER-62 

37.00000  LT 

LT 

0.08300000  ng'g 

3ER-62 

17.00000  LT 

LT 

0.92000000  ng'g 

3ER-62 

19.00000  LT 

LT 

12.00000000  ng'g 

3ER-62 

1.64000  LT 

Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Tooele  North  Ecological  Risk  Assesment  Data 

(Detects  for  MS/MSD  pairs,  no  0  spikes) 


Site  ID 

«.*  — 

NM 

Test  Name  Bad 

•/.  Sample 
RPD  Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

%  Unit  Flat  Data 
Rec.  Meas  CodeQual 

Chemical  Class: 

CYANIDE 

ESI -94-09 

CYN 

CYANIDE 

0.73  .4330000 

5.48000 

0.50000 

1009.4  pg/g 

ESI -94-09 

CYN 

CYANIDE 

0.73  .4330000 

5.52000 

0.50000 

1017.4  (ig/g 

D 

ES2-94-01 

CYN 

CYANIDE 

27.76  .6740000 

1.28000 

0.50000 

121.2  pg/g 

ES2-94-01 

CYN 

CYANIDE 

27.76  .6740000 

0.96800 

0.50000 

58.8  pg/g 

D 

ES3-94-01 

CYN 

CYANIDE 

16.68  .2500000 

0.53900 

0.50000  LT 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

CYN 

CYANIDE 

16.68  .2500000 

0.45600 

0.50000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

CYN 

CYANIDE 

2.82  .2500000 

0.39600 

0.50000  LT 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

CYN 

CYANIDE 

2.82  .2500000 

0.38500 

0.50000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

CYN 

CYANIDE 

0.58  .2500000 

5.15000 

0.50000  LT 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

CYN 

CYANIDE 

0.58  .2500000 

5.12000 

0.50000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-0 1 

CYN 

CYANIDE 

8.88  .2500000 

0.52700 

0.50000  LT 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

CYN 

CYANIDE 

8.88  .2500000 

0.57600 

0.50000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

CYN 

CYANIDE 

12.62  .2500000 

0.47500 

0.50000  LT 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

CYN 

CYANIDE 

12.62  .2500000 

0.53900 

0.50000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

CYN 

CYANIDE 

3.42  .2500000 

4.88000 

0.50000  LT 

0.0  pg/g 

ES8-94-03 

CYN 

CYANIDE 

3.42  .2500000 

5.05000 

0.50000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

CYN 

CYANIDE 

29.87  .2500000 

0.35600 

0.50000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

CYN 

CYANIDE 

29.87  .2500000 

0.48100 

0.50000  LT 

0.0  pg/g 

DD 

ESA-94-02 

CYN 

CYANIDE 

14.08  .2500000 

0.40300 

0.50000  LT 

0.0  pg/g 

ESA-94-02 

CYN 

CYANIDE 

14.08  .2500000 

0.35000 

0.50000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

CYN 

CYANIDE 

29.08  .2500000 

0.38600 

0.50000  LT 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

CYN 

CYANIDE 

29.08  .2500000 

0.28800 

0.50000  LT 

0.0  pg/g 

D 

Chemical  Class: 

DIOXINS 

ESI -94-09 

678HPD  1,2,3,4,6.7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

16.16  .0005310 

0.00515 

0.00625 

73.9  pg/g 

ES 1-94-09 

678HPD  1,2,3.4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

16.16  .0005310 

0.00438 

0.00625 

61.6  pg/g 

D 

ES 1-94-09 

678HPF  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORJRAN 

1.52  .0000331 

0.00653 

0.00625  LT 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

678HPF  U,3,4,6.7,8-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

1.52  .0000331 

0.00663 

0.00625  LT 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

678HXD 1 ,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

3.70  .0000234 

0.00610 

0.00625  LT 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

678HXD 1 ,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

3.70  .0000234 

0.00633 

0.00625  LT 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

678HXF  1.2,3,6,7.8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

12.96  .0000290 

0.00772 

0.00625  LT 

0.0  pg/g 

ES1-94-09 

678HXF  1.2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

12.96  .0000290 

0.00879 

0.00625  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES  1-94-09 

78PCDD 1 ,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

8.88  .0000344 

0.00576 

0.00625  LT 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

78PCDD1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

8.88  .0000344 

0.00527 

0.00625  LT 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

78PCDF  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

11.98  .0000224 

0.00752 

0.00625  LT 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

78PCDF  1.23,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

11.98  .0000224 

0.00667 

0.00625  LT 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

OCDD 

(3CTACHLORODIBENZODIOXIN 

2.67  .0025500 

0.01480 

0.01250 

98.0  pg/g 

ESI -94-09 

OCDD 

OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

2.67  .0025500 

0.01520 

0.01250 

101.2  pg/g 

D 

ES  1-94-09 

OCDF 

cotachlorodibenzofijran 

2.84  .0000612 

0.01040 

0.01250  LT 

0.0  pg/g 

ES  1-94-09 

OCDF 

OCTACHLORODIBENZORIRAN 

2.84  .0000612 

0.01070 

0.01250  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES  1-94-09 

TCDD 

2,3,73  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

1.30  .0000195 

0.00233 

0.00250  LT 

0.0  pg/g 

ES  1-94-09 

TCDD 

23,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

1.30  .0000195 

0.00230 

0.00250  LT 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

TCDF 

23,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

4.56  .0000221 

0.00269 

0.00250  LT 

0.0  pg/g 

ES  1-94-09 

TCDF 

23,7,8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

4.56  .0000221 

0.00257 

0.00250  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

678HPD  1.23,4,6.7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.00  .0001070 

0.00288 

0.00625  LT 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

678HPD  1,23,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.00  .0001070 

0.00288 

0.00625  LT 

0.0  pg/g 

D 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Tooele  North  Ecological  Risk  Assesment  Data 

(Detects  for  MS/MSD  pairs,  no  0  spikes) 


Site  ID 

Mm 

Test  Name  BmI 

•/•  Sampte 
RPD  Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

•/.  Umkt  Flag  Data 
Rec,  Meas  Code  Qua! 

ES2-94-01 

678HPF  1,2,3,4,6.7,8-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

1.06  .0002260 

0.00666 

0.00625 

LT 

0.0  jig/g 

ES2-94-01 

678HPF  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

1.06  .0002260 

0.00659 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-OI 

678HXD  1,2,3, 6,7, 8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

1.92  .0001120 

0.00619 

0.00625 

LT 

0.0  ng/g 

ES2-94-01 

678HXDl,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

1.92  .0001120 

0.00631 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

678HXF  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

1.69  .0003190 

0.01190 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

678HXF  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

1.69  .0003190 

0.01170 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

78PCDD  1,2.3, 7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

1.31  .0000242 

0.00228 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

78PCDD 1  ,2,3,7,8-PENT  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

1.31  .0000242 

0.00231 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

78PCDF  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

4.42  .0000559 

0.00509 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

78PCDF  1,2.3,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

4.42  .0000559 

0.00532 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

11.76  .0042300 

0.01520 

0.01250 

87.8  pg/g 

ES2-94-0I 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

11.76  .0042300 

0.01710 

0.01250 

103.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

12.28  .0007600 

0.01070 

0.01250 

LT 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

12.28  .0007600 

0.01210 

0.01250 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

TCDD  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

0.00  .0000387 

0.00149 

0.00250 

LT 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

TCDD  2.3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

0.00  .0000387 

0.00149 

0.00250 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

0.00  .0000546 

0.00260 

0.00250 

LT 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

0.00  .0000546 

0.00260 

0.00250 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

678HPD  1,23, 4,6,7,8-HEPT  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

10.57  .0000073 

0.00502 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

678HPD  1,2,3,4,6,7,8-HEPT ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

10.57  .0000073 

0.00558 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

678HPF  1,2,3.4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZOFLIRAN 

0.49  .0000152 

0.00607 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

678HPF  1,23,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZOFlIRAN 

0.49  .0000152 

0.00610 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

678HXD  1.23,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

3.87  .0000122 

0.00608 

0.00625 

LT 

o.o  pg/g 

ES3-94-0I 

678HXD1.23,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

3.87  .0000122 

0.00632 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

678HXF  1,23,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

0.80  .0000109 

0.00624 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

678HXF  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

0.80  .0000109 

0.00619 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-0 1 

78  PCDD1.2.3,7,8-PENT ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

2.87  .0000186 

0.00653 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

78PCDD1,2.3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

2.87  .0000186 

0.00672 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

78PCDF  1 ,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

3.39  .0000101 

0.00679 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

78PCDF  1,2.3,7.8-PENTACHLORODIBENZOFDRAN 

3.19  .0000101 

0.00701 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

4.84  .0002100 

0.01210 

0.01250 

95.1  pg/g 

ES3-94-01 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

4.84  .0002100 

0.01270 

0.01250 

99.9  pg/g 

D 

ES3-94-01 

OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

10.64  .0000234 

0.00917 

0.01250 

LT 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

10.64  .0000234 

0.01020 

0.01250 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

TCDD  2,3.7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

2.05  .0000124 

0.00241 

0.00250 

LT 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

TCDD  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

2.05  .0000124 

0.00246 

0.00250 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

TCDF  2.3,7.8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

2.91  .0000092 

0.00237 

0.00250 

LT 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZORJRAN 

2.91  .0000092 

0.00244 

0.00250 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

678HPD  1 .2,3,4, 6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

3.93  .0000079 

0.00524 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

678HPD  1,2,3,4,6.7,8-HEPT ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

3.93  .0000079 

0.00545 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

678HPF  1 3.3,4, 6.7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

4.68  .0000147 

0.00584 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

678HPF  1,2,3,4.6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

4.68  .0000147 

0.00612 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

678HXD 1 ,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

3.72  .0000140 

0.00607 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

678HXD 1 ,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

3.72  .0000140 

0.00630 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

678HXF  1,2,3,6,7.8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

4.31  .0000112 

0.00590 

0.00625 

LT 

O.o  pg/g 

ES4-94-01 

678HXF  1 ,2,3,6,7,8-HEXACHLORODlBENZORJRAN 

4.31  .0000112 

0.00616 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

78PCDD 1 ,2,3.7,8-PENT  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

8.45  .0000186 

0.00612 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 
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(Detects  forMS/MSD  pairs,  no  0  spikes) 


Site  ID 

Meat 

Test  Name  Bool 

% 

RPD 

Sample 

Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

•/•  Unit  Flag  Date 
Rec.  Meas  Code  Qua! 

Chemical  Class :  DIOXINS 

ES4-94-01 

7SPCDDU3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

8.45 

.0000186 

0.00666 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

78PCDF  1 ,2*3 ,7,8-PENT  ACHLORODIBENZOFURAN 

6.27 

.0000110 

0.00664 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

78PCDF  1,2,3,7,8-PENT  ACHLORODIBENZOFURAN 

6.27 

.0000110 

0.00707 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

4.18 

.0000234 

0.01170 

0.01250 

LT 

0.0  pg/g 

ES4-94-0I 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

4.18 

.0000234 

0.01220 

0.01250 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

0.90 

.0000253 

0.01110 

0.01250 

LT 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

0.90 

.0000253 

0.01120 

0.01250 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

TCDD  237,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

6.84 

.0000170 

0.00226 

0.00250 

LT 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

TCDD  23,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

6.84 

.0000170 

0.00242 

0.00250 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

6.34 

.0000098 

0.00229 

0.00250 

LT 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

TCDF  23,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

6.34 

.0000098 

0.00244 

0.00250 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

678HPD  1 ,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

4.99 

.0000061 

0.00449 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

678HPD  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

4.99 

.0000061 

0.00472 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

678HPF  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORJRAN 

0.00 

.0000104 

0.00665 

0.00625 

106.2  pg/g 

ES5-94-02 

678HPF  U,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODffiENZORIRAN 

0.00 

.0000104 

0.00665 

0.00625 

106.2  pg/g 

D 

ES5-94-02 

678HXD1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

1.35 

.0000084 

0.00661 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

678HXD 1 ,23,6 ,7,8-HEXACHLORODlBENZO-P-DIOXIN 

1.35 

.0000084 

0.00670 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

678HXF  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

0.25 

.0000078 

0.00808 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

678HXF  13,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

0.25 

.0000078 

0.00810 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

78PCDD  1,2,3,7,8-PENT ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.64 

.0000096 

0.00623 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

78PCDD  1,2,3,7,8-PENT  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.64 

.0000096 

0.00627 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

78PCDF  1,2,3,7,8-PENT ACHLORODIBENZOFURAN 

4.27 

.0000069 

0.00733 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

78PCDF  1,2,3,7,8-PENT ACHLORODIBENZOFURAN 

4.27 

.0000069 

0.00765 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0.00 

.0000251 

0.01300 

0.01250 

LT 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0.00 

.0000251 

0.01300 

0.01250 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES  5-94-02 

OCDF  OCTACHLORODIBENZORJRAN 

5.41 

.0000234 

0.01080 

0.01250 

LT 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 

5.41 

.0000234 

0.01140 

0.01250 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES  5-94-02 

TCDD  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

0.78 

.0000159 

0.00257 

0.00250 

102.2  pg/g 

ES5-94-02 

TCDD  23,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

0.78 

.0000159 

0.00255 

0.00250 

101.4  pg/g 

D 

ES5-94-02 

TCDF  23,7,8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

3.30 

.0000065 

0.00268 

0.00250 

LT 

0.0  pg/g 

ES  5-94-02 

TCDF  23,7,8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

3.30 

.0000065 

0.00277 

0.00250 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

678HPD  1,23,4.6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

12.67 

.0000140 

0.00495 

0.00625 

79.0  pg/g 

ES6-94-01 

678HPD  1 ,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

12.67 

.0000140 

0.00436 

0.00625 

69.5  pg/g 

D 

ES6-94-01 

678HPF  1,2,3,4,6,7,8-HEPT ACHLORODIBENZOFURAN 

0.30 

.0000250 

0.00668 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

678HPF  1,23,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORJRAN 

0.30 

.0000250 

0.00670 

0.00625 

LT 

0  0  HSte 

D 

ES6-94-01 

678HXD 1 ,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.15 

.0000121 

0.00662 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

678HXD 1 33,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.15 

.0000121 

0.00661 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

678HXF  1 ,23,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

10.12 

.0000197 

0.00769 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

678HXF  1 ,23,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

10.12 

.0000197 

0.00851 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

78PCDD1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

4.13 

.0000084 

0.00371 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

78PCDD1,23,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

4.13 

.0000084 

0.00356 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

78PCDF  1,2,3,7,8-PENT  ACHLORODIBENZOFURAN 

2.03 

.0000119 

0.00747 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

78PCDF  1 ,2,3,7,8-PENT ACHLORODIBENZOFURAN 

2.03 

.0000119 

0.00732 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES  6-94-01 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

6.69 

.0005590 

0.01390 

0.01250 

106.7  pg/g 

ES6-94-01 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

6.69 

.0005590 

0.01300 

0.01250 

99.5  pg/g 

D 
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Mem 

Site  ID  Test  Name  BmI 

*A  Sample 
RED  Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

•/.  U  wk  Flat  Data 
Rec.  Meas  CodeOual 

Chemical  Class:  DIOXINS 

ES6-94-01  OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 

ES6-94-01  OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 

9.78  .0000725 

9.78  .0000725 

0.01180 

0.01070 

0.01250  LT 

0.01250  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01  TCDD  2,3,7.8  TETRAC  HLORODIBENZODIOXIN 

ES6-94-01  TCDD  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

2.03  .0000074 

2.03  .0000074 

0.00146 

0.00149 

0.00250  LT 

0.00250  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01  TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

ES6-94-01  TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

0.74  .0000134 

0.74  .0000134 

0.00270 

0.00268 

0.00250  LT 

0.00250  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01  678HPD  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ES7-94-01  678HPD  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

2.36  .0000107 

2.36  .0000107 

0.00386 

0.00377 

0.00625  LT 

0.00625  LT 

-S® 

o  o 
©  © 

D 

ES7-94-01  678HPF  133.4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

ES7-94-01  678HPF  1.2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

1.69  .0000129 

1.69  .0000129 

0.00588 

0.00598 

0.00625  LT 

0.00625  LT 

o  o 
©  o 

| 

D 

ES7-94-01  678HXD  1.2.3.6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

ES7-94-01  678HXD  U,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.34  .0000159 

0.34  .0000159 

0.00580 

0.00582 

0.00625  LT 

0.00625  LT 

o  o 
o  o 

II 

D 

ES7-94-01  678HXF  1.2,3,6,7.8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

ES7-94-01  678HXF  1.2,3,6,7.8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

3.80  .0000150 

3.80  .0000150 

0.00748 

0.00777 

0.00625  LT 

0.00625  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01  78PCDD  1,23,7,8-PENTACHLORODlBENZO-P-DlOXIN 

ES7-94-01  78PCDD  1.2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

1.73  .0000139 

1.73  .0000139 

0.00574 

0.00584 

0.00625  LT 

0.00625  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01  78PCDF  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

ES7-94-01  78PCDF  1,2,3,7.8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

4.57  .0000081 
4.57  .0000081 

0.00620 

0.00649 

0.00625  LT 

0.00625  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01  OCDD  OCTACHLOROD1BENZODIOXIN 

ES7-94-0 1  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

2.51  .0000522 

2.51  .0000522 

0.01180 

0.01210 

0.01250  LT 

0.01250  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01  OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 

ES7-94-01  OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 

1.96  .0000556 

1.96  .0000556 

0.01010 

0.01030 

0.01250  LT 

0.01250  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01  TCDD  2.3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

ES7-94-01  TCDD  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

0.00  .0000112 

0.00  .0000112 

0.00242 

0.00242 

0.00250  LT 

0.00250  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES7-94-0 1  TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

ES7-94-01  TCDF  2,3.7.8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

1.69  .0000090 

1.69  .0000090 

0.00234 

0.00238 

0.00250  LT 

0.00250  LT 

o.o  pg/g 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03  678HPD  1.2.3,4,6,7.8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ES8-94-03  678HPD  1.2,3,4,6.7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

1.90  .0000010 
1.90  .0000,010 

0.00425 

0.00417 

0.00625  LT 

0.00625  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03  678HPF  1.2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORTRAN 

ES8-94-03  678HPF  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

0.15  .0000158 

0.15  .0000158 

0.00648 

0.00647 

0.00625 

0.00625 

103.4  pg/g 
103.3  pg/g 

D 

ES8-94-03  678HXD 1 .2.3,6, 7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

ES 8-94-03  678HXD  1.2.3.6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

1.76  .0000084 

1.76  .0000084 

0.00630 

0.00619 

0.00625  LT 

0.00625  LT 

0.0  pg/g 

o.o  pg/g 

D 

ES8-94-03  678HXF  1.2.3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

ES8-94-03  678HXF  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

1.79  .0000151 

1.79  .0000151 

0.00885 

0.00901 

0.00625  LT 

0.00625  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03  78PCDD  1,2,3.7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

ES8-94-03  78PCDD  1,2,3, 7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.52  .0000105 

0.52  .0000105 

0.00577 

0.00580 

0.00625  LT 

0.00625  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03  78PCDF  1,2.3.7,8-PENTACHLORODIBENZOFLIRAN 

ES8-94-03  78PCDF  U.3,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

3.99  .0000093 

3.99  .0000093 

0.00715 

0.00687 

0.00625  LT 

0.00625  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

ES8-94-03  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

1.17  .0055300 

1.17  .0055300 

0.01720 

0.01700 

0.01250 

0.01250 

93.4  pg/g 
91.8  pg/g 

D 

ES8-94-03  OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 

ES8-94-03  OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 

5.71  .0000518 

5.71  .0000518 

0.01080 

0.01020 

0.01250  LT 

0.01250  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03  TCDD  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

ES8-94-03  TCDD  2,3.7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

3.29  .0000191 

3.29  .0000191 

0.00239 

0.00247 

0.00250 

0.00250 

94.8  pg/g 
98.0  pg/g 

D 

ES8-944)3  TCDF  2.3.7.8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

ES8-94-03  TCDF  2,3.7,8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

1.16  .0000068 

1.16  .0000068 

0.00257 

0.00260 

0.00250  LT 

0.00250  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 
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Site  ID 

Me m 

Test  Name  Bwi 

RPD 

Sample 

Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

%  Ua it  Flat  Data 
Rec.  Meas  Code  Qua! 

ES9-94-01 

678HPD  1 ,2/3,4, 6,7,8-HEPT  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.47 

.0000255 

0.00423 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

678HPD  1^,3,4,6,7,8-HEPT ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.47 

.0000255 

0.00421 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-0 1 

678HPF  l,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLOROD©ENZOFURAN 

1.73 

.0000415 

0.00631 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

678HPF  1, 2,3,4, 6,7,8-HEPTACHLORODDBENZOFURAN 

1.73 

.0000415 

0.00642 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-0 1 

678HXD  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

3.59 

.0000427 

0.00601 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

678HXD  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

3.59 

.0000427 

0.00623 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

678HXF  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

3.72 

.0000413 

0.00817 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

678HXF  1 ,2,3 ,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

3.72 

.0000413 

0.00848 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

78PCDD  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DlOXIN 

1.90 

.0000400 

0.00637 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

78PCDD 1 ,2,3,7,8-PENT  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

1.90 

.0000400 

0.00625 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

78PCDF  U,3,7,8-PENTACHLOROD©ENZOFURAN 

1.81 

.0000236 

0.00723 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

78PCDF  1 ,2,3,7,8-PENT ACHLORODIBENZOFURAN 

1.81 

.0000236 

0.00710 

0.00625 

LT 

0.0  pgfe 

DD 

ES9-94-01 

OCDD  OCT ACHLORODIBENZODIOXIN 

2.94 

.0006490 

0.01340 

0.01250 

102.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

OCDD  OCT ACHLORO DIBENZODIOXIN 

2.94 

.0006490 

0.01380 

0.01250 

105.2  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 

1.65 

.0001360 

0.01200 

0.01250 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 

1.65 

.0001360 

0.01220 

0.01250 

LT 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

TCDD  23/7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

5.41 

.0000251 

0.00234 

0.00250 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

TCDD  23/7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

5.41 

.0000251 

0.00247 

0.00250 

LT 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

TCDF  23,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

2.37 

.0000210 

0.00250 

0.00250 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

TCDF  23,7,8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

2.37 

.0000210 

0.00256 

0.00250 

LT 

0.0  pg/g 

DD 

ESA-94-02 

678HPD  1 ,23 ,4,6,7,8-HEPT ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

4.76 

.0003480 

0.00451  . 

0.00625 

66.6  pg/g 

ESA-94-02 

678HPD  1 ,2,3,4,6,7,8-HEPT  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

4.76 

.0003480 

0.00473 

0.00625 

70.1  pg/g 

D 

ESA-94-02 

678HPF  1,23,4,6,7, 8-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

0.00 

.0000254 

0.00628 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ESA-94-02 

678HPF  1,23,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

0.00 

.0000254 

0.00628 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94-02 

678HXD 1 33,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

2.30 

.0000250 

0.00602 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ESA-94-02 

678HXD 1 ,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

230 

.0000250 

0.00616 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94-02 

678HXF  1 ,23 ,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

1.36 

.0000246 

0.00806 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ESA-94-02 

678HXF  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

1.36 

.0000246 

0.00817 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94-02 

78PCDD 1 ,2,3,7,8-PENT  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

2.55 

.0000296 

0.00619 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ESA-94-02 

78PCDDl,23,7,8-PENTACHLOROD©ENZO-P-DIOXIN 

2.55 

.0000296 

0.00635 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94-02 

78PCDF  1,23,7,8- PENT ACHLORODIBENZOFURAN 

0.43 

.0000147 

0.00701 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ESA-94-02 

78PCDF  1 ,2,3 ,7,8-PENT  ACHLORODIBENZOFURAN 

0.43 

.0000147 

0.00704 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94-02 

OCDD  OCT  ACHLORODIBENZODIOXIN 

2.72 

.0020800 

0.01450 

0.01250 

99.4  pg/g 

ESA-94-02 

OCDD  OCT  ACHLORODIBENZODIOXIN 

2.72 

.0020800 

0.01490 

0.01250 

102.6  pg/g 

D 

ESA-94-02 

OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 

2.58 

.0000561 

0.01150 

0.01250 

LT 

0.0  pg/g 

ESA-94-02 

OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 

2.58 

.0000561 

0.01180 

0.01250 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94-02 

TCDD  23,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

1.61 

.0000168 

0.00246 

0.00250 

97.7  pg/g 

ESA-94-02 

TCDD  23,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

1.61 

.0000168 

0.00250 

0.00250 

99.3  pg/g 

D 

ESA-94-02 

TCDF  23,7,8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

0.40 

.0000132 

0.00249 

0.00250 

LT 

0.0  pg/g 

ESA-94-02 

TCDF  23,7,8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

0.40 

.0000132 

0.00250 

0.00250 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

678HPD  1,23,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

9.44 

.0000257 

0.00313 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

678HPD  1 ,23,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

9.44 

.0000257 

0.00344 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

678HPF  1,23,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORJRAN 

2.62 

.0000331 

0.00602 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

678HPF  133,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

2.62 

.0000331 

0.00618 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

678HXDl,23,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

3.40 

.0000314 

0.00608 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

678HXD 1 ,23,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

3.40 

.0000314 

0.00629 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

678HXF  1,23,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

0.98 

.0000311 

0.01030 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 
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She  ID 

Test  Name 

Mem 

Bool 

% 

RPD 

Sample 

Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

V.  UaM  Flag  Data  1 
Rec.  Meas  CodeQual 

Chemical  Class:  DIOXINS 

ESB-94-11 

678HXF  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

0.98 

.0000311 

0.01020 

0.00625 

LT 

0.0  fig/g 

D 

ESB-94-1 1 

78PCDD 1 ,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

4.30 

.0000512 

0.00523 

0.00625 

LT 

0.0  fig/g 

ESB-94-1 1 

78PCDDl,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

4.30 

.0000512 

0.00501 

0.00625 

LT 

0.0  fig/g 

D 

ESB-94-11 

78PCDF  U.3.7,8-PENTACHLORODIBENZOFtIRAN 

3.19 

.0000311 

0.00555 

0.00625 

LT 

0.0  fig/g 

ESB-94-11 

78PCDF  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

3.19 

.0000311 

0.00573 

0.00625 

LT 

0.0  fig/g 

D 

ESB-94-11 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0.00 

.0000776 

0.01250 

0.01250 

LT 

0.0  fig/g 

ESB-94-11 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0.00 

.0000776 

0.01250 

0.01250 

LT 

0.0  fig/g 

D 

ESB-94-11 

OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

0.00 

.0001010 

0.01150 

0.01250 

LT 

0.0  fig/g 

ESB-94-11 

OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

0.00 

.0001010 

0.01150 

0.01250 

LT 

0.0  fig/g 

D 

ESB-94-11 

TCDD  23,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

3.94 

.0000423 

0.00259 

0.00250 

LT 

0.0  fig/g 

ESB-94-11 

TCDD  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

3.94 

.0000423 

0.00249 

0.00250 

LT 

0.0  fig/g 

D 

ESB-94-11 

TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

1.63 

.0000290 

0.00243 

0.00250 

LT 

0.0  fig/g 

ESB-94-11 

TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

1.63 

.0000290 

0.00247 

0.00250 

LT 

0.0  fig/g 

D 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

ESI -94-09 

135TNB  1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

1.40 

.9220000 

28.40000 

25.00000 

LT 

0  0  fig/g 

H 

ESI -94-09 

135TNB  1,3.5-TRINITROBENZENE 

1.40 

.9220000 

28.80000 

25.00000 

LT 

0.0  fig/g 

HD 

ESI -94-09 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

1.92 

2.000000 

51.50000 

50.00000 

LT 

0.0  fig/g 

H 

I 

ES 1-94-09 

246 TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

1.92 

2.000000 

52.50000 

50.00000 

LT 

0.0  fig/g 

HD 

I 

ESI -94-09 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

25.24 

2.500000 

27.00000 

25.00000 

LT 

0.0  fig/g 

ES  1-94-09 

24DNT  2,4-DINITROTOLl  HENE 

25.24 

2.500000 

34.80000 

25.00000 

LT 

0.0  ftg/g 

D 

1 

ESI -94-09 

NB  NITROBENZENE 

0.76 

1.140000 

52.50000 

50.00000 

LT 

0.0  fig/g 

H 

ESI -94-09 

NB  NITROBENZENE 

0.76 

1.140000 

52.90000 

50.00000 

LT 

0.0  fig/g 

HD 

ESI -94-09 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

0.31 

1.280000 

64.20000 

50.00000 

LT 

0.0  fig/g 

H 

I 

ES  1-94-09 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

0.31 

1.280000 

64.40000 

50.00000 

LT 

0.0  fig/g 

HD 

I 

ES2-94-01 

135TNB  1.3,5-TRINITROBENZENE 

4.05 

.9220000 

30.20000 

25.00000 

LT 

0.0  fig/g 

ES2-94-01 

135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

4.05 

.9220000 

29.00000 

25.00000 

LT 

0.0  fig/g 

D 

ES2-94-01 

246TNT  2,4,6-TRINITRC)TOLUENE 

2.29 

2.000000 

57.30000 

50.00000 

LT 

0.0  fig/g 

ES2-94-01 

246TNT  2.4.6-TRINITROTOLUENE 

2.29 

2.000000 

56.00000 

50.00000 

LT 

0.0  fig/g 

D 

ES2-94-01 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

3.99 

2.500000 

28.10000 

25.00000 

LT 

0.0  fig/g 

ES2-94-01 

24DNT  2,4-DINTTROTOLUENE 

3.99 

2.500000 

27.00000 

25.00000 

LT 

0.0  fig/g 

D 

ES2-94-01 

NB  NITROBENZENE 

2.48 

1.140000 

57.20000 

50.00000 

LT 

0.0  fig/g 

ES2-94-01 

NB  NITROBENZENE 

2.48 

1.140000 

55.80000 

50.00000 

LT 

0.0  fig/g 

D 

ES2-94-01 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

0.15 

1.280000 

65.70000 

50.00000 

LT 

0.0  fig/g 

ES2-94-01 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

0.15 

1.280000 

65.60000 

50.00000 

LT 

0.0  fig/g 

D 

ES3-94-01 

135TNB  1,3,5-TRINTTROBENZENE 

0.00 

.9220000 

28.20000 

25.00000 

LT 

0.0  fig/g 

ES3-94-01 

135TNB  1 3,5-TRINITROBENZENE 

0.00 

.9220000 

28.20000 

25.00000 

LT 

0.0  fig/g 

D 

ES3-94-01 

246TNT  2.4.6-TRINITROTOLUENE 

0.54 

2.000000 

55.30000 

50.00000 

LT 

0.0  fig/g 

ES3-94-01 

246TNT  2.4,6-TRINITROTOLUENE 

0.54 

2.000000 

55.00000 

50.00000 

LT 

0.0  fig/g 

D 

ES3-94-0 1 

24DNT  2.4-DINITROTOLUENE 

2.97 

2.500000 

27.30000 

25.00000 

LT 

0.0  fig/g 

ES3-94-0 1 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

2.97 

2.500000 

26.50000 

25.00000 

LT 

0.0  fig/g 

D 

ES3-94-01 

NB  NITROBENZENE 

0.00 

1.140000 

56.90000 

50.00000 

LT 

0.0  fig/g 

ES3-94-0 1 

NB  NITROBENZENE 

0.00 

1.140000 

56.90000 

50.00000 

LT 

0.0  fig/g 

D 

ES3-94-01 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

0.00 

1.280000 

64.80000 

50.00000 

LT 

0.0  fig/g 

ES3-94-01 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

0.00 

1.280000 

64.80000 

50.00000 

LT 

0.0  fig/g 

D 

ES4-94-01 

135TNB  1.3,5-TRINITROBENZENE 

2.36 

.9220000 

29.30000 

25.00000 

LT 

0.0  fig/g 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Tooele  North  Ecological  Risk  Assesment  Data 

(Detects  for  MS/MSD  pairs,  no  0  spikes) 


Site  ID 

Test  Name 

Men 

B*ol 

•/•  Sample 
RPD  Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

Unit  Fl>{  Data 
Rec.  Mens  Code  Qua] 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

ES4-94-01  135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

2.36  .9220000 

30.00000 

25.00000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

4.20  2.000000 

4.20  2.000000 

55.90000 

58.30000 

50.00000  LT 
50.00000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

3.95  2.500000 

3.95  2.500000 

27.30000 

28.40000 

25.00000  LT 
25.00000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

NB  NITROBENZENE 

NB  NITROBENZENE 

3.98  1.140000 

3.98  1.140000 

56.60000 

58.90000 

50.00000  LT 
50.00000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 
RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

2.72  1.280000 

2.72  1.280000 

65.30000 

67.10000 

50.00000  LT 
50.00000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

ES5-94-02 

135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

135TNB  U.5-TRINITROBENZENE 

1.42  .9220000 

1.42  .9220000 

27.90000 

28.30000 

25.00000  LT 
25.00000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

ES5-94-02 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

0.74  2.000000 

0.74  2.000000 

53.70000 

54.10000 

50.00000  LT 
50.00000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

ES5-94-02 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

0.38  2.500000 

0.38  2.500000 

26.20000 

26.30000 

25.00000  LT 
25.00000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

ES5-94-02 

NB  NITROBENZENE 

NB  NITROBENZENE 

0.37  1.140000 

0.37  1.140000 

54.30000 

54.10000 

50.00000  LT 
50.00000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

ES5-94-02 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 
RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

1.18  1.280000 

1.18  1.280000 

67.20000 

68.00000 

50.00000  LT 
50.00000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

ES  6-94-01 

135TNB  1.3,5-TRINITROBENZENE 

135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

1.04  .9220000 

1.04  .9220000 

28.70000 

29.00000 

25.00000  LT 
25.00000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

ES6-94-01 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

1.10  2.000000 

1.10  2.000000 

54.00000 

54.60000 

50.00000  LT 
50.00000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

ES6-94-01 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

2.26  2.500000 

2.26  2.500000 

26.20000 

26.80000 

25.00000  LT 
25.00000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

ES6-94-01 

NB  NITROBENZENE 

NB  NITROBENZENE 

2.01  1.140000 

2.01  1.140000 

54.30000 

55.40000 

50.00000  LT 
50.00000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

ES6-94-01 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 
RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

1.24  1.280000 

1.24  1.280000 

63.90000 

64.70000 

50.00000  LT 
50.00000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

ES7-94-01 

135TNB  13,5-TRINITROBENZENE 

135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

1.05  .9220000 

1.05  .9220000 

28.30000 

28.60000 

25.00000  LT 
25.00000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

ES7-94-01 

246TNT  2.4,6-TRINITROTOLUENE 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

2.79  2.000000 

2.79  2.000000 

53.00000 

54.50000 

50.00000  LT 
50.00000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

ES7-94-0 1 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

3.43  2.500000 

3.43  2.500000 

25.80000 

26.70000 

25.00000  LT 
25.00000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

ES7-94-0 1 

NB  NITROBENZENE 

NB  NITROBENZENE 

2.99  1.140000 

2.99  1.140000 

52.80000 

54.40000 

50.00000  LT 

50.00000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

ES7-94-01 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 
RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

3.79  1.280000 

3.79  1.280000 

62.10000 

64.50000 

50.00000  LT 
50.00000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

ES8-94-03 

135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

2.75  .9220000 

2.75  .9220000 

29.50000 

28.70000 

25.00000  LT 
25.00000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

ES8-94-03 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

0.36  2.000000 

0.36  2.000000 

55.20000 

55.00000 

50.00000  LT 
50.00000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

ES8-94-03 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

0.37  2.500000 

0.37  2.500000 

26.70000 

26.80000 

25.00000  LT 
25.00000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Tooele  North  Ecological  Risk  Assesment  Data 

(Detects  forMS/MSD  pairs,  no  0  spikes) 


M cm  %  Sample 

Sample 

%  Vmk  Flaf  Date 

Site  ID 

Tot  Name 

Bao!  RPD  Value 

Value 

Spike  Bool 

Rec.  Meas  Code  Qua! 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


ES8-94-03 

NB 

NITROBENZENE 

3.45 

1.140000 

56.00000 

50.00000 

LT 

0.0  fig/g 

ES8-94-03 

NB 

NITROBENZENE 

3.45 

1.140000 

54.10000 

50.00000 

LT 

0.0  fig/g 

D 

ES8-94-03 

RDX 

CYCU)TRIMETHYLENETRINITRAMINE 

2.17 

1.280000 

65.30000 

50.00000 

LT 

0.0  fig/g 

ES8-94-03 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

2.17 

1.280000 

63.90000 

50.00000 

LT 

0.0  fig/g 

D 

ES9-94-01 

135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

0.73 

.9220000 

27.20000 

25.00000 

LT 

0.0  fig/g 

D 

ES9-94-01 

135TNB  1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

0.73 

.9220000 

27.40000 

25.00000 

LT 

0.0  fig/g 

DD 

ES9-94-01 

246TNT  2,4,6-TRINlTROTOLUENE 

1.33 

2.000000 

52.80000 

50.00000 

LT 

0.0  fig/g 

D 

ES9-94-01 

246  TNT  2,4,6-TRINTTROTOLllENE 

1.33 

2.000000 

52.10000 

50.00000 

LT 

o.o  fig/g 

DD 

ES9-94-01 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

3.08 

2.500000 

26.40000 

25.00000 

LT 

0.0  fig/g 

D 

ES9-94-01 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

3.08 

2.500000 

25.60000 

25.00000 

LT 

0.0  fig/g 

DD 

ES9-94-01 

NB 

NITROBENZENE 

4.78 

1.140000 

53.60000 

50.00000 

LT 

0.0  fig/g 

D 

ES9-94-01 

NB 

NITROBENZENE 

4.78 

1.140000 

51.10000 

50.00000 

LT 

0.0  fig/g 

DD 

ES9-94-01 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

0.82 

1.280000 

60.40000 

50.00000 

LT 

0.0  fig'g 

D 

ES9-94-01 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

0.82 

1.280000 

60.90000 

50.00000 

LT 

0.0  fig/g 

DD 

ES9-94-02 

135TNB  1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

1.15 

.9220000 

26.30000 

25.00000 

LT 

0.0  fig/g 

ES9-94-02 

135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

1.15 

.9220000 

26.00000 

25.00000 

LT 

0.0  fig/g 

D 

ES9-94-02 

2 46 TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

1.14 

2.000000 

52.90000 

50.00000 

LT 

0.0  fig/g 

ES9-94-02 

246TNT  2,4,6-TRINlTROTOLUENE 

1.14 

2.000000 

52.30000 

50.00000 

LT 

0.0  \kgjg 

D 

ES9-94-02 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

1.95 

2.500000 

25.90000 

25.00000 

LT 

0.0  fig/g 

ES9-94-02 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

1.95 

2.500000 

25.40000 

25.00000 

LT 

0.0  fig/g 

D 

ES9-94-02 

NB 

NITROBENZENE 

1.71 

1.140000 

53.10000 

50.00000 

LT 

0.0  fig/g 

ES9-94-02 

NB 

NITROBENZENE 

1.71 

1.140000 

52.20000 

50.00000 

LT 

0.0  fig/g 

D 

ES9-94-02 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

1.72 

1.280000 

58.80000 

50.00000 

LT 

0.0  fig/g 

ES9-94-02 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

1.72 

1.280000 

57.80000 

50.00000 

LT 

0.0  fig/g 

D 

ESA-94-02 

135TNB  1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

1.05 

.9220000 

28.40000 

25.00000 

LT 

0.0  fig/g 

ESA-94-02 

135TNB  1 ,3,5-TRINTTROBENZENE 

1.05 

.9220000 

28.70000 

25.00000 

LT 

0.0  fig/g 

D 

ESA-94-02 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

0.74 

2.000000 

53.50000 

50.00000 

LT 

0.0  fig/g 

ESA-94-02 

246TNT  2,4,6-TRINTTROTOLl  HENE 

0.74 

2.000000 

53.90000 

50.00000 

LT 

0.0  fig/g 

D 

ESA-94-02 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

5.01 

2.500000 

25.30000 

25.00000 

LT 

0.0  fig/g 

ESA-94-02 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

5.01 

2.500000 

26.60000 

25.00000 

LT 

0.0  fig/g 

D 

ESA-94-02 

NB 

NITROBENZENE 

1.49 

1.140000 

54.10000 

50.00000 

LT 

0.0  fig/g 

ESA-94-02 

NB 

NITROBENZENE 

1.49 

1.140000 

53.30000 

50.00000 

LT 

0.0  fig/g 

D 

ESA-94-02 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

0.16 

1.280000 

63.30000 

50.00000 

LT 

0.0  fig/g 

ESA-94-02 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

0.16 

1.280000 

63.20000 

50.00000 

LT 

0.0  fig/g 

D 

ESB-94-11 

135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

0.36 

.9220000 

28.20000 

25.00000 

LT 

0.0  fig/g 

ESB-94-11 

135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

0.36 

.9220000 

28.10000 

25.00000 

LT 

0.0  fig/g 

D 

ESB-94-11 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLtrENE 

1.65 

2.000000 

54.00000 

50.00000 

LT 

0.0  fig/g 

ESB-94-11 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

1.65 

2.000000 

54.90000 

50.00000 

LT 

0.0  fig/g 

D 

ESB-94-11 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

0.00 

2.500000 

26.20000 

25.00000 

LT 

0.0  fig/g 

ESB-94-11 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

0.00 

2.500000 

26.20000 

25.00000 

LT 

0.0  fig/g 

D 

ESB-94-11 

NB 

NITROBENZENE 

0.93 

1.140000 

53.80000 

50.00000 

LT 

0.0  fig/g 

ESB-94-11 

NB 

NITROBENZENE 

0.93 

1.140000 

53.30000 

50.00000 

LT 

0.0  fig/g 

D 

ESB-94-11 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

0.81 

1.280000 

62.20000 

50.00000 

LT 

0.0  fig/g 

ESB-94-11 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

0.81 

1.280000 

61.70000 

50.00000 

LT 

0.0  fig/g 

D 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Tooele  North  Ecological  Risk  Assesment  Data 

(Detects  for  MS/MSD  pairs,  no  0  spikes) 


sit*  m 

Teat  Name 

Meas  %  Sample 

Beal  RPD  Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

•/»  Halt  Flat  Data 
Rec.  Meas  Code  Qua! 

Chemical  Class :  METALS 

ES 1-94-09  AG 

SILVER 

2.98  .8030000 

5.45000 

5.00000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09  AG 

SILVER 

2.98  .8030000 

5.29000 

5.00000  LT 

0.0  pg/g 

ES  1-94-09  AL 

ALUMINUM 

1.98  634.0000 

650.00000 

200.00000 

8.0  pg/g 

D 

ESI -94-09  AL 

ALUMINUM 

1.98  634.0000 

663.00000 

200.00000 

14.5  pg/g 

ES 1-94-09  AS 

ARSENIC 

2.91  27.00000 

27.10000 

2.50000 

4.0  pg/g 

ES 1-94-09  AS 

ARSENIC 

2.91  27.00000 

27.90000 

2.50000 

36.0  pg/g 

D 

ES 1-94-09  BA 

BARIUM 

4.85  623.0000 

604.00000 

200.00000 

-9.5  pg/g 

D 

ESI -94-09  BA 

BARIUM 

4.85  623.0000 

634.00000 

200.00000 

5.5  ngfe 

ESI -94-09  BE 

BERYLLIUM 

1.34  .5100000 

6.02000 

5.00000 

110.2  pg/g 

D 

ESI -94-09  BE 

BERYLLIUM 

1.34  .5100000 

5.94000 

5.00000 

108.6  pg/g 

ESI -94-09  CD 

CADMIUM 

0.86  2.140000 

2.31000 

5.00000 

3.4  pg/g 

D 

ESI -94-09  CD 

CADMIUM 

0.86  2.140000 

2.33000 

5.00000 

3.8|tg/g 

ES  1-94-09  CO 

COBALT 

8.52  12.10000 

2.92000 

50.00000 

-18.4  pg/g 

D 

ES 1-94-09  CO 

COBALT 

8.52  12.10000 

3.18000 

50.00000 

-17.8  pg/g 

ESl-94-09  CR 

CHROMIUM 

2.94  18.90000 

20.10000 

20.00000 

6.0  pg/g 

D 

ES  1-94-09  CR 

CHROMIUM 

2.94  18.90000 

20.70000 

20.00000 

9.0  pg/g 

ESl-94-09  CU 

COPPER 

22.84  133.0000 

128.00000 

25.00000 

-20.0  pg/g 

D 

ESl-94-09  Cl! 

COPPER 

22.84  133.0000 

161.00000 

25.00000 

112.0  pg/g 

ESl-94-09  FE 

IRON 

3.01  865.0000 

852.00000 

100.00000 

-13.0  pg/g 

D 

ESl-94-09  FE 

IRON 

3.01  865.0000 

878.00000 

100.00000 

13.0  pg/g 

ESl-94-09  HG 

MERCURY 

7.95  .1850000 

0.65200 

0.50000 

93.4  pg/g 

ESl-94-09  HG 

MERCURY 

7.95  .1850000 

0.70600 

0.50000 

104.2  fig /g 

D 

ESl-94-09  MN 

MANGANESE 

3.44  18.00000 

20.00000 

50.00000 

4.0  pg/g 

D 

ESl-94-09  MN 

MANGANESE 

3.44  18.00000 

20.70000 

50.00000 

5.4  pg/g 

ESl-94-09  N1 

NICKEL 

18.99  28.30000 

4.21000 

50.00000 

-48.2  pg /g 

D 

ESl-94-09  N1 

NICKEL 

18.99  28.30000 

3.48000 

50.00000 

-49.6  pg/g 

ESl-94-09  PB 

LEAD 

4.65  822.0000 

778.00000 

50.00000 

-88.0  pg/g 

D 

ESl-94-09  PB 

LEAD 

4.65  822.0000 

815.00000 

50.00000 

-14.0  pg/g 

ESl-94-09  SB 

ANTIMONY 

71.62  352.0000 

190.00000 

5.00000 

-3240.0  pg/g 

ESl-94-09  SB 

ANTIMONY 

71.62  352.0000 

402.00000 

5.00000 

1000.0  pg/g 

D 

ESl-94-09  SE 

SELENIUM 

4.78  1.040000 

4.07000 

5.00000 

60.6  pg/g 

ESl-94-09  SE 

SELENIUM 

4.78  1.040000 

3.88000 

5.00000 

56.8  pg/g 

D 

ESl-94-09  V 

VANADIUM 

6.51  12.20000 

3.12000 

50.00000 

-18.2  pg/g 

D 

ESl-94-09  V 

VANADIUM 

6.51  12.20000 

3.33000 

50.00000 

-17.7  pg/g 

ESl-94-09  ZN 

ZINC 

4.92  124.0000 

119.00000 

50.00000 

-10.0  pg/g 

D 

ESl-94-09  ZN 

ZINC 

4.92  124.0000 

125.00000 

50.00000 

2.0  pg/g 

ES2-94-01  AG 

SILVER 

1.93  .8030000 

4.18000 

5.00000  LT 

0.0  pg/g 

ES2-94-01  AG 

SILVER 

1.93  .8030000 

4.10000 

5.00000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01  AL 

ALUMINUM 

4.41  14300.00  13300.0000 

200.00000 

-500.0  pg/g 

ES2-94-01  AL 

ALUMINUM 

4.41  14300.00  13900.0000 

200.00000 

-200.0  pg/g 

D 

ES2-94-01  AS 

ARSENIC 

57.60  18.60000 

36.00000 

2.50000 

696.0  pg/g 

ES2-94-01  AS 

ARSENIC 

57.60  18.60000 

19.90000 

2.50000 

52.0  pg/g 

D 

ES2-94-01  BA 

BARIUM 

2.22  163.0000 

401.00000 

200.00000 

119.0  pg/g 

ES2-94-01  BA 

BARIUM 

2.22  163.0000 

410.00000 

200.00000 

123.5  pg/g 

D 

ES2-94-01  BE 

BERYLLIUM 

0.16  .7750000 

6.34000 

5.00000 

111.3  pg/g 
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Natural  Matrix  Spikes  -  C  hemical  Quality  Control  -  Tooele  North  Ecological  Risk  Assesment  Data 

(Detects  for  MS/MSD  pairs,  no  0  spikes) 


Test  Name 


Chemical  Class:  METALS 


ES2-94-01 

BE 

BERYLLIUM 

ES2-94-01 

CD 

CADMIUM 

ES2-94-0 1 

CD 

CADMIUM 

ES2-94-01 

CO 

COBALT 

ES2-94-01 

CO 

COBALT 

ES2-94-01 

CR 

CHROMIUM 

ES2-94-01 

CR 

CHROMIUM 

ES2-94-01 

CU 

COPPER 

ES2-94-01 

CU 

COPPER 

ES2-94-01 

FE 

IRON 

ES2-94-0 1 

FE 

IRON 

ES2-94-01 

HG 

MERCURY 

ES2-94-01 

HG 

MERCURY 

ES2-94-01 

MN 

MANGANESE 

ES2-94-01 

MN 

MANGANESE 

ES2-94-01 

NI 

NICKEL 

ES2-94-01 

NT 

NICKEL 

ES2-94-01 

PB 

LEAD 

ES2-94-01 

PB 

LEAD 

ES2-94-0 1 

SB 

ANTIMONY 

ES2-94-01 

SB 

ANTIMONY 

ES2-94-01 

SE 

SELENIUM 

ES2-94-0 1 

SE 

SELENIUM 

ES2-94-01 

V 

VANADIUM 

ES2-94-01 

V 

VANADIUM 

ES2-94-01 

ZN 

ZINC 

ES2-94-01 

ZN 

ZINC 

ES3-94-01 

AG 

SILVER 

ES3-94-01 

AG 

SILVER 

ES3-94-0 1 

AL 

ALUMINUM 

ES3-94-01 

AL 

ALUMINUM 

ES3-94-01 

AS 

ARSENIC 

ES3-94-01 

AS 

ARSENIC 

ES3-94-01 

BA 

BARIUM 

ES3-94-0 1 

BA 

BARIUM 

ES3-94-01 

BE 

BERYLLIUM 

ES3-94-01 

BE 

BERYLLIUM 

ES3-94-01 

CD 

CADMIUM 

ES3-94-01 

CD 

CADMIUM 

ES3-94-01 

CO 

COBALT 

ES3-94-01 

CO 

COBALT 

ES3*94-01 

CR 

CHROMIUM 

ES3-94-01 

CR 

CHROMIUM 

ES3-94-01 

CU 

COPPER 

ES3-94-01 

CU 

COPPER 

% 

RPD 

Sample 

Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

%  Uatt  Flat  Data 
Rec.  Meas  CodeOual 

0.16 

.7750000 

6.33000 

5.00000 

111.1  pg/g 

D 

4.80 

7.040000 

12.20000 

5.00000 

103.2  pg/g 

4.80 

7.040000 

12.80000 

5.00000 

115.2  pLg/g 

D 

1.05 

5.120000 

57.50000 

50.00000 

104.8  pg/g 

1.05 

5.120000 

56.90000 

50.00000 

103.6  pg/g 

D 

20.79 

105.0000 

125.00000 

20.00000 

100.0  pg/g 

20.79 

105.0000 

154.00000 

20.00000 

245.0  pg/g 

D 

5.41 

129.0000 

162.00000 

25.00000 

132.0  pg/g 

5.41 

129.0000 

171.00000 

25.00000 

168.0  pg/g 

D 

1.65 

17800.00  18000.0000 

100.00000 

200.0  ng/g 

1.65 

17800.00  18300.0000 

100.00000 

500.0  pg/g 

D 

11.68 

.2200000 

0.72500 

0.50000 

101.0  pg/g 

11.68 

.2200000 

0.64500 

0.50000 

85.0  pg/g 

D 

6.50 

243.0000 

302.00000 

50.00000 

118.0  pg'g 

6.50 

243.0000 

283.00000 

50.00000 

80.0  pg/g 

D 

0.00 

14.70000 

63.30000 

50.00000 

97.2  pg/g 

0.00 

14.70000 

63.30000 

50.00000 

97.2  pg/g 

D 

oo 

00 

664.0000 

744.00000 

50.00000 

160.0  pg^g 

00 

00 

664.0000 

797.00000 

50.00000 

266.0  pg/g 

D 

OO 

VD 

2.570000 

7.20000 

5.00000 

92.6  pg/g 

3.68 

2.570000 

7.47000 

5.00000 

98.0  pg/g 

D 

9.32 

.4490000 

3.58000 

5.00000  LT 

0.0  pg/g 

9.32 

.4490000 

3.93000 

5.00000  LT 

0.0  pg/g 

D 

2.07 

22.20000 

73.20000 

50.00000 

102.0  pg/g 

2.07 

22.20000 

71.70000 

50.00000 

99.0  pg/g 

D 

4.42 

518.0000 

575.00000 

50.00000 

114.0  pg/g 

4.42 

518.0000 

601.00000 

50.00000 

166.0  pg/g 

D 

l.II 

.8030000 

3.58000 

5.00000  LT 

0.0  pg/g 

1.11 

.8030000 

3.62000 

5.00000  LT 

0.0  pg/g 

D 

3.84 

5870.000  6380.00000 

200.00000 

255.0  pg/g 

3.84 

5870.000  6630.00000 

200.00000 

380.0  pg/g 

D 

1.72 

2.500000 

4.68000 

2.50000  LT 

0.0  pg/g 

1.72 

2.500000 

4.60000 

2.50000  LT 

0.0  pg/g 

D 

1.36 

69.40000 

297.00000 

200.00000 

113.8  pg/g 

1.36 

69.40000 

293.00000 

200.00000 

111.8  pg/g 

D 

1.20 

.4270000 

5.85000 

5.00000  LT 

0.0  pg/g 

1.20 

.4270000 

5.78000 

5.00000  LT 

0.0  pg/g 

D 

0.44 

1.930000 

6.76000 

5.00000 

96.6  pg/g 

0.44 

1.930000 

6.73000 

5.00000 

96.0  pg/g 

D 

3.53 

2.500000 

54.70000 

50.00000  LT 

0.0  pg/g 

3.53 

2.500000 

52.80000 

50.00000  LT 

0.0  pg/g 

D 

4.91 

9.340000 

33.40000 

20.00000 

120.3  pg/g 

4.91 

9.340000 

31.80000 

20.00000 

112.3  pg/g 

D 

6.42 

15.20000 

48.20000 

25.00000 

132.0  pg/g 

6.42 

15.20000 

45.20000 

25.00000 

120.0  pg/g 

D 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Tooele  North  Ecological  Risk  Assesment  Data 

(Detects  for  MS/MSD  pairs,  no  0  spikes) 


Site  ID 

Test  Name 

Meai  %  Sample 

Baal  RPD  Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

%  Unit  Flat  Data 
Rec.  Meat  Code  Goal 

Chemical  Class:  METALS 

ES3-94-01  FE  IRON 

22.32  8150.000  12400.0000 

100.00000 

4250.0  pg/g 

ES3-94-01 

FE 

IRON 

22.32  8150.000  9910.00000 

100.00000 

1760.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

HG 

MERCURY 

1.80  .0500000 

0.50500 

0.50000  LT 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

HG 

MERCURY 

1.80  .0500000 

0.49600 

0.50000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

MN 

MANGANESE 

8.97  158.0000 

233.00000 

50.00000 

150.0  pg/g 

ES3-94-01 

MN 

MANGANESE 

8.97  158.0000 

213.00000 

50.00000 

uo.o  pg/g 

D 

ES3-94-01 

N1 

NICKEL 

1.24  5.970000 

56.60000 

50.00000 

101.3  pg/g 

ES3-94-01 

NI 

NICKEL 

1.24  5.970000 

55.90000 

50.00000 

99.9  pg/g 

D 

ES3-94-01 

PB 

LEAD 

0.13  28.60000 

76.80000 

50.00000 

96.4  pg/g 

ES3-94-01 

PB 

LEAD 

0.13  28.60000 

76.90000 

50.00000 

96.6  pg/g 

D 

ES3-94-01 

SB 

ANTIMONY 

0.66  1.000000 

4.54000 

5.00000  LT 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

SB 

ANTIMONY 

0.66  1.000000 

4.51000 

5.00000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

SE 

SELENIUM 

5.73  .4490000 

3.23000 

5.00000  LT 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

SE 

SELENIUM 

5.73  .4490000 

3.05000 

5.00000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

V 

VANADIUM 

0.16  10.30000 

61.80000 

50.00000 

103.0  pg/g 

ES3-94-0 1 

V 

VANADIUM 

0.16  10.30000 

61.70000 

50.00000 

102.8  fiefs 

D 

ES3-94-01 

ZN 

ZINC 

5.36  52.30000 

115.00000 

50.00000 

125.4  pg/g 

ES3-94-01 

ZN 

ZINC 

5.36  52.30000 

109.00000 

50.00000 

113.4  pg/g 

D 

ES4-94-01 

AG 

SILVER 

3.47  .8030000 

3.40000 

5.00000  LT 

0.0  ng/g 

ES4-94-01 

AG 

SILVER 

3.47  .8030000 

3.52000 

5.00000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

AL 

ALtrMINUM 

1.64  11000.00  12300.0000 

200.00000 

650.0  pgfe 

ES4-94-01 

AL 

ALUMINUM 

1.64  11000.00  12100.0000 

200.00000 

550.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

AS 

ARSENIC 

1.28  4.500000 

7.08000 

2.50000 

103.2  pg (g 

ES4-94-01 

AS 

ARSENIC 

1.28  4.500000 

6.99000 

2.50000 

99.6  \igjg 

D 

ES4-94-01 

BA 

BARIUM 

0.83  130.0000 

363.00000 

200.00000 

116.5  \xgjg 

ES4-94-01 

BA 

BARIUM 

0.83  130.0000 

360.00000 

200.00000 

115.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

BE 

BERYLLIUM 

0.81  .5960000 

6.18000 

5.00000 

111.7  pg/g 

ES4-94-01 

BE 

BERYLLIUM 

0.81  .5960000 

6.13000 

5.00000 

110.7  pg/g 

D 

ES4-94-01 

CD 

CADMIUM 

3.25  1.200000 

5.31000 

5.00000  LT 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

CD 

CADMIUM 

3.25  1.200000 

5.14000 

5.00000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

CO 

COBALT 

0.92  4.380000 

54.70000 

50.00000 

100.6  pg/g 

ES4-94-0I 

CO 

COBALT 

0.92  4.380000 

54.20000 

50.00000 

99.6  pg/g 

D 

ES4-94-01 

CR 

CHROMIUM 

0.57  14.10000 

35.40000 

20.00000 

106.5  pg/g 

ES4-94-01 

CR 

CHROMIUM 

0.57  14.10000 

35.20000 

20.00000 

105.5  pg/g 

D 

ES4-94-0 1 

CU 

COPPER 

0.00  11.80000 

39.80000 

25.00000 

112.0  pg/g 

ES4-94-01 

CU 

COPPER 

0.00  11.80000 

39.80000 

25.00000 

112.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

FE 

IRON 

0.73  13400.00  13700.0000 

100.00000 

300.0  pg/g 

ES4-94-01 

FE 

IRON 

0.73  13400.00  13800.0000 

100.00000 

400.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

HG 

MERCURY 

6.53  .0500000 

0.53300 

0.50000  LT 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

HG 

MERCURY 

6.53  .0500000 

0.56900 

0.50000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

MN 

MANGANESE 

.  2.97  248.0000 

299.00000 

50.00000 

102.0  pg/g 

ES4-94-01 

MN 

MANGANESE 

2.97  248.0000 

308.00000 

50.00000 

120.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

NI 

NICKEL 

2.68  8.730000 

55.20000 

50.00000 

92.9  pg/g 

ES4-94-01 

NI 

NICKEL 

2.68  8.730000 

56.70000 

50.00000 

95.9  pg/g 

D 

ES4-94-01 

PB 

LEAD 

3.17  11.00000 

58.90000 

50.00000 

95.8  pg/g 

ES4-94-01 

PB 

LEAD 

3.17  11.00000 

60.80000 

50.00000 

99.6  pg/g 

D 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Tooele  North  Ecological  Risk  Assesment  Data 

(Detects  for  MS/MSD  pairs,  no  0  spikes) 


Site  ID 

Tot  Name 

M  tm  % 

Bool  RPD 

Sample 

Value 

Value 

Sun  pic 
Spike  Bool 

%  Unit  Fine  Data 
Rec.  Mens  CodeQoal 

ES4-94-01 

SB 

ANTIMONY 

28.24 

1.000000 

2.92000 

5.00000 

LT 

0.0  fig/g 

D 

ES4-94-01 

SB 

ANTIMONY 

28.24 

1.000000 

3.88000 

5.00000 

LT 

0.0  fig/g 

D 

ES4-94-01 

SE 

SELENIUM 

8.06 

.4490000 

1.42000 

5.00000 

LT 

0.0  fig/g 

ES4-94-01 

SE 

SELENIUM 

8.06 

.4490000 

131000 

5.00000 

LT 

0.0  fig/g 

D 

ES4-94-01 

V 

VANADIUM 

0.98 

20.50000 

71.40000 

50.00000 

101.8  fig/g 

ES4-94-01 

V 

VANADIUM 

0.98 

20.50000 

72.10000 

50.00000 

103.2  fig/g 

D 

ES4-94-01 

ZN 

ZINC 

0.00 

37.40000 

90.60000 

50.00000 

106.4  fig/g 

ES4-94-01 

ZN 

ZINC 

0.00 

37.40000 

90.60000 

50.00000 

106.4  fig/g 

D 

ES  5-94-02 

AG 

SILVER 

2.33 

.8030000 

3.47000 

5.00000 

LT 

0.0  fig/g 

D 

ES5-94-02 

AG 

SILVER 

233 

.8030000 

3.39000 

5.00000 

LT 

0.0  fig/g 

ES5-94-02 

AL 

ALUMINUM 

1.78 

3990.000  3900.00000 

200.00000 

-45.0  fig/g 

D 

ES5-94-02 

AL 

ALUMINUM 

1.78 

3990.000  3970.00000 

200.00000 

-10.0  fig/g 

ES5-94-02 

AS 

ARSENIC 

2131 

3300000 

5.20000 

2.50000 

76.0  fig/g 

ES  5-94-02 

AS 

ARSENIC 

2131 

3300000 

6.44000 

2.50000 

125.6  fig/g 

D 

ES5-94-02 

BA 

BARIUM 

0.74 

49.80000 

270.00000 

200.00000 

110.1  fig/g 

D 

ES5-94-02 

BA 

BARIUM 

0.74 

49.80000 

268.00000 

200.00000 

109.1  fig/g 

ES  5-94-02 

BE 

BERYLLIUM 

0.88 

.4270000 

5.73000 

5.00000 

LT 

0.0  \xgjg 

D 

ES5-94-02 

BE 

BERYLLIUM 

0.88 

.4270000 

5.68000 

5.00000 

LT 

0.0  \igjg 

ES5-94-02 

CD 

CADMIUM 

1.17 

1.200000 

5.09000 

5.00000 

LT 

0.0  \igjg 

D 

ES  5-94-02 

CD 

CADMIUM 

1.17 

1.200000 

5.15000 

5.00000 

LT 

0.0  fig/g 

ES  5-94-02 

CO 

COBALT 

1.17 

2.500000 

51.80000 

50.00000 

LT 

0.0  fig/g 

D 

ES  5-94-02 

CO 

COBALT 

1.17 

2.500000 

51.20000 

50.00000 

LT 

0.0  fig/g 

ES  5-94-02 

CR 

CHROMIUM 

1.14 

6.610000 

26.40000 

20.00000 

99.0  ftg/g 

D 

ES5-94-02 

CR 

CHROMIUM 

1.14 

6.610000 

26.10000 

20.00000 

97.5  fig/g 

ES5-94-02 

CU 

COPPER 

0.00 

6.040000 

32.40000 

25.00000 

105.4  fig/g 

D 

ES5-94-02 

cu 

COPPER 

0.00 

6.040000 

32.40000 

25.00000 

105.4  fig/g 

ES5-94-02 

FE 

IRON 

1.12 

6530.000  6240.00000 

100.00000 

-290.0  fig/g 

D 

ES  5-94-02 

FE 

IRON 

1.12 

6530.000  6310.00000 

100.00000 

-220.0  fig/g 

ES  5-94-02 

HG 

MERCURY 

4.99 

.0552000 

0.47200 

0.50000 

83.4  fig/g 

ES5-94-02 

HG 

MERCURY 

4.99 

.0552000 

0.44900 

0.50000 

78.8  fig/g 

D 

ES5-94-02 

MN 

MANGANESE 

3.02 

114.0000 

168.00000 

50.00000 

108.0  fig/g 

D 

ES5-94-02 

MN 

MANGANESE 

3.02 

114.0000 

163.00000 

50.00000 

98.0  fig/g 

ES5-94-02 

NI 

NICKEL 

1.15 

5.250000 

52.10000 

50.00000 

93.7  fig/g 

D 

ES5-94-02 

N1 

NICKEL 

1.15 

5.250000 

52.70000 

50.00000 

94.9  fig/g 

ES5-94-02 

PB 

LEAD 

9.71 

7.440000 

60.50000 

50.00000 

LT 

0.0  fig/g 

D 

ES5-94-02 

PB 

LEAD 

9.71 

7.440000 

54.90000 

50.00000 

LT 

0.0  fig/g 

ES5-94-02 

SB 

ANTIMONY 

25.84 

1.000000 

2.73000 

5.00000 

LT 

0.0  fig/g 

ES5-94-02 

SB 

ANTIMONY 

25.84 

1.000000 

3.54000 

5.00000 

LT 

0.0  fig/g 

D 

ES5-94-02 

SE 

SELENIUM 

22.30 

.4490000 

2.63000 

5.00000 

LT 

0.0  fig/g 

ES5-94-02 

SE 

SELENIUM 

22.30 

.4490000 

3.29000 

5.00000 

LT 

0.0  fig/g 

D 

ES5-94-02 

V 

VANADIUM 

1.58 

9.240000 

56.50000 

50.00000 

94.5  fig/g 

D 

ES  5 -94-02 

V 

VANADIUM 

1.58 

9.240000 

57.40000 

50.00000 

96.3  fig/g 

ES  5-94-02 

ZN 

ZINC 

4.88 

23.50000 

75.50000 

50.00000 

104.0  fig/g 

D 

ES5-94-02 

ZN 

ZINC 

4.88 

23.50000 

71.90000 

50.00000 

96.8  fig/g 

ES6-94-01 

AG 

SILVER 

0.79 

.8030000 

3.83000 

5.00000 

LT 

0.0  fig/g 

D 

ES6-94-01 

AG 

SILVER 

0.79 

.8030000 

3.80000 

5.00000 

LT 

0.0  fig/g 

ES  6-94-01 

AL 

ALUMINUM 

6.62 

3710.000  4370.00000 

200.00000 

330.0  fig/g 

D 

720 


Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Tooele  North  Ecological  Risk  Assesment  Data 

(Detects  for  MS/MSD  pairs,  no  0  spikes) 


Test  Name 

Mess 

Bool 

RPD 

Sample 

Value 

%  UaR  Flat  Data 
Rec.  Meas  CodeQnal 

Chemical  Class:  METALS 

ES6-94-01 

AL 

ALUMINUM 

6.62 

3710.000  4090.00000 

200.00000 

190.0  fig/g 

ES6-94-01 

AS 

ARSENIC 

37.16 

9.520000 

9.75000 

2.50000 

9.2  fig/g 

ES6-94-01 

AS 

ARSENIC 

37.16 

9.520000 

14.20000 

2.50000 

187.2  pg/g 

D 

ES6-94-0 1 

BA 

BARIUM 

20.71 

145.0000 

316.00000 

200.00000 

85.5  jig/g 

D 

ES6-94-01 

BA 

BARIUM 

20.71 

145.0000 

389.00000 

200.00000 

122.0  \iglg 

ES6-94-01 

BE 

BERYLLIUM 

0.18 

.4270000 

5.68000 

5.00000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

BE 

BERYLLIUM 

0.18 

.4270000 

5.67000 

5.00000  LT 

0.0  fig/g 

ES6-94-01 

CD 

CADMIUM 

1.24 

2.140000 

7.19000 

5.00000 

101.0 

D 

ES6-94-01 

CD 

CADMIUM 

1.24 

2.140000 

7.28000 

5,00000 

102.8  ng/g 

ES6-94-01 

CO 

COBALT 

0.00 

2.500000 

51.20000 

50.00000  LT 

0.0  ng/g 

D 

ES6-94-01 

CO 

COBALT 

0.00 

2.500000 

51.20000 

50.00000  LT 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

CR 

CHROMIUM 

15.94 

24.80000 

44.70000 

20.00000 

99.5  pg /g 

D 

ES6-94-01 

CR 

CHROMIUM 

15.94 

24.80000 

38.10000 

20.00000 

66.5  fig/g 

ES6-94-01 

CU 

COPPER 

5.49 

154.0000 

187.00000 

25.00000 

132.0  fig/g 

D 

ES6-94-01 

cu 

COPPER 

5.49 

154.0000 

177.00000 

25.00000 

92.0  fig/g 

ES6-94-01 

FE 

IRON 

27.51 

47900.00  18500.0000 

100.00000 

-29400.0  fig/g 

D 

ES6-94-01 

FE 

IRON 

27.51 

47900.00  24400.0000 

100.00000 

-23500.0  fig/g 

ES6-94-01 

HG 

MERCURY 

10.88 

.0813000 

0.47800 

0.50000 

79.3  fig/g 

ES6-94-01 

HG 

MERCURY 

10.88 

.0813000 

0.53300 

0.50000 

90.3  fig/g 

D 

ES6-94-01 

MN 

MANGANESE 

49.23 

329.0000 

486.00000 

50.00000 

314.0  fig/g 

D 

ES6-94-01 

MN 

MANGANESE 

49.23 

329.0000 

294.00000 

50.00000 

-70.0  fig/g 

ES6-94-01 

N1 

NICKEL 

55.46 

35.70000 

120.00000 

50.00000 

168.6  fig'g 

D 

ES6-94-01 

NI 

NICKEL 

55.46 

35.70000 

67.90000 

50.00000 

64.4  fig/g 

ES6-94-01 

PB 

LEAD 

4.65 

1500.000  2100.00000 

50.00000 

1200.0  fig/g 

D 

ES6-94-01 

PB 

LEAD 

4.65 

1500.000  2200.00000 

50.00000 

1400.0  fig/g 

ES6-94-01 

SB 

ANTIMONY 

96.94 

15.50000 

16.00000 

5.00000 

10.0  fig/g 

ES6-94-01 

SB 

ANTIMONY 

96.94 

15.50000 

46.10000 

5.00000 

612.0  fig/g 

D 

ES6-94-01 

SE 

SELENIUM 

16.37 

.4490000 

2.71000 

5.00000  LT 

0.0  fig/g 

ES6-94-01 

SE 

SELENIUM 

16.37 

.4490000 

2.30000 

5.00000  LT 

0.0  fig/g 

D 

ES6-94-01 

V 

VANADIUM 

0.00 

7.880000 

56.60000 

50.00000 

97.4  fig/g 

D 

ES6-94-01 

V 

VANADIUM 

0.00 

7.880000 

56.60000 

50.00000 

97.4  fig/g 

ES6-94-01 

ZN 

ZINC 

15.38 

843.0000 

492.00000 

50.00000 

-702.0  fig/g 

D 

ES6-94-01 

ZN 

ZINC 

15.38 

843.0000 

574.00000 

50.00000 

-538.0  fig/g 

ES7-94-0 1 

AG 

SILVER 

4.68 

.8030000 

3.34000 

5.00000  LT 

0.0  fig/g 

D 

ES7-94-01 

AG 

SILVER 

4.68 

.8030000 

3.50000 

5.00000  LT 

0.0  fig/g 

ES7-94-01 

AL 

ALUMINUM 

5.10 

4870.000  6300.00000 

200.00000 

715.0  fig/g 

D 

ES7-94-0 1 

AL 

ALUMINUM 

5.10 

4870.000  6630.00000 

200.00000 

880.0  fig/g 

ES7-94-01 

AS 

ARSENIC 

6.57 

12.10000 

11.00000 

2.50000 

-44-0  fig/g 

ES7-94-01 

AS 

ARSENIC 

6.57 

12.10000 

10.30000 

2.50000 

-72.0  fig/g 

D 

ES7-94-01 

BA 

BARIUM 

0.30 

123.0000 

330.00000 

200.00000 

103.5  fig/g 

D 

ES7-94-01 

BA 

BARIUM 

0.30 

123.0000 

329.00000 

200.00000 

103.0  fig/g 

ES7-94-01 

BE 

BERYLLIUM 

0.18 

.4270000 

5.62000 

5.00000  LT 

0.0  fig/g 

D 

ES7-94-01 

BE 

BERYLLIUM 

0.18 

.4270000 

5.63000 

5.00000  LT 

0.0  fig/g 

ES7-94-01 

CD 

CADMRrM 

3.99 

1.200000 

5.63000 

5.00000  LT 

0.0  fig/g 

D 

ES7-94-01 

CD 

CADMIUM 

3.99 

1.200000 

5.41000 

5.00000  LT 

0.0  fig/g 

Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Tooele  North  Ecological  Risk  Assesment  Data 

(Detects  for  MS/MSD  pairs,  no  0  spikes) 


stem 

Test  Name 

Mcts  % 
Boo)  RPD 

Smmple 

Value 

Value 

San  pie 

Spike  Bool 

%  Uatt  Flat  Data 
Rec  Meas  Code  Qua! 

Chemical  Class:  METALS 

ES7-94-01 

CO 

COBALT 

0.20 

2.500000 

49.30000 

50.00000  LT 

0.0  pgjg 

D 

ES7-94-01 

CO 

COBALT 

0.20 

2.500000 

49.40000 

50.00000  LT 

0.0  pg/g 

ES7-94-0 1 

CR 

CHROMIUM 

7.19 

11.70000 

32.20000 

20.00000 

102.5  pg/g 

D 

ES7-94-01 

CR 

CHROMIUM 

7.19 

11.70000 

34.60000 

20.00000 

114.5  pg/g 

ES7-94-01 

cu 

COPPER 

4.73 

12.30000 

39.20000 

25.00000 

107.6  pg/g 

D 

ES7-94-01 

cu 

COPPER 

4.73 

12.30000 

41.10000 

25.00000 

115.2  pg/g 

ES7-94-01 

FE 

IRON 

5.18 

6130.000  7340.00000 

100.00000 

1210.0  fig/g 

D 

ES7-94-01 

FE 

IRON 

5.18 

6130.000  7730.00000 

100.00000 

1600.0  pgjg 

ES7-94-01 

HG 

MERCURY 

3.69 

.0500000 

0.50600 

0.50000  LT 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

HG 

MERCURY 

3.69 

.0500000 

0.52500 

0.50000  LT 

0.0  pgjg 

D 

ES7-94-01 

MN 

MANGANESE 

5.02 

157.0000 

233.00000 

50.00000 

152.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

MN 

MANGANESE 

5.02 

157.0000 

245.00000 

50.00000 

176.0  pg/g 

ES7-94-01 

NI 

NICKEL 

1.00 

4.660000 

49.80000 

50.00000 

90.3  pgjg 

D 

ES7-94-0 1 

NI 

NICKEL 

1.00 

4.660000 

50.30000 

50.00000 

91.3  pg/g 

ES7-94-0 1 

PB 

LEAD 

0.00 

70.90000 

138.00000 

50.00000 

134.2  pg fg 

D 

ES7-94-01 

PB 

LEAD 

0.00 

70.90000 

138.00000 

50.00000 

134.2  pgjg 

ES7-94-01 

SB 

ANTIMONY 

11.97 

1.390000 

4.87000 

5.00000 

69.6  pg/g 

ES7-94-01 

SB 

ANTIMONY 

11.97 

1.390000 

4.32000 

5.00000 

58.6  pg/g 

D 

ES7-94-01 

SE 

SELENIUM 

14.80 

.4490000 

3.12000 

5.00000  LT 

0.0  fig/g 

ES7-94-01 

SE 

SELENIUM 

14.80 

.4490000 

2.69000 

5.00000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

V 

VANADIUM 

1.55 

9.280000 

57.80000 

50.00000 

97.0  pg/g 

D 

ES7-94-0 1 

V 

VANADIUM 

1.55 

9.280000 

58.70000 

50.00000 

98.8  (ig/g 

ES7-94-0 1 

ZN 

ZINC 

4.57 

52.70000 

107.00000 

50.00000 

108.6  ng/g 

D 

ES7-94-01 

ZN 

ZINC 

4.57 

52.70000 

112.00000 

50.00000 

118.6  pg/g 

ES8-94-03 

AG 

SILVER 

0.82 

.8030000 

3.69000 

5.00000  LT 

0.0  pgjg 

ES8-94-03 

AG 

SILVER 

0.82 

.8030000 

3.66000 

5.00000  LT 

0.0  pgjg 

D 

ES8-94-03 

AL 

ALUMINUM 

37.37 

7460.000  7210.00000 

200.00000 

-125.0  pgjg 

ES8-94-03 

AL 

ALUMINUM 

37.37 

7460.000  4940.00000 

200.00000 

-1260.0  pgjg 

D 

ES8-94-03 

AS 

ARSENIC 

102.56 

19.80000 

68.00000 

2.50000 

1928.0  pgjg 

ES8-94-03 

AS 

ARSENIC 

102.56 

19.80000 

21.90000 

2.50000 

84.0  pgjg 

D 

ES8-94-03 

BA 

BARIUM 

12.92 

118.0000 

346.00000 

200.00000 

114.0  pgjg 

ES8-94-03 

BA 

BARIUM 

12.92 

118.0000 

304.00000 

200.00000 

93.0  pgjg 

D 

ES8-94-03 

BE 

BERYLLIUM 

3.42 

.4270000 

5.94000 

5.00000  LT 

0.0  pgjg 

ES8-94-03 

BE 

BERYLLIUM 

3.42 

.4270000 

5.74000 

5.00000  LT 

0.0  pgjg 

D 

ES8-94-03 

CD 

CADMIUM 

13.23 

1.530000 

6.61000 

5.00000 

101.6  pgjg 

ES8-94-03 

CD 

CADMIUM 

13.23 

1.530000 

5.79000 

5.00000 

85.2  pgjg 

D 

ES8-94-03 

CO 

COBALT 

1.52 

3.900000 

53.20000 

50.00000 

98.6  pg/g 

ES8-94-03 

CO 

COBALT 

1.52 

3.900000 

52.40000 

50.00000 

97.0  pgjg 

D 

ES8-94-03 

CR 

CHROMIUM 

047 

18.70000 

42.50000 

20.00000 

119.0  pgjg 

ES8-94-03 

CR 

CHROMIUM 

.  0.47 

18.70000 

42.70000 

20.00000 

120.0  pgjg 

D 

ES8-94-03 

CU 

COPPER 

25.85 

62.00000 

98.70000 

25.00000 

146.8  pgjg 

ES8-94-03 

CU 

COPPER 

25.85 

62.00000 

128.00000 

25.00000 

264.0  pgjg 

D 

ES8-94-03 

FE 

IRON 

63.54 

11300.00  16000.0000 

100.00000 

4700.0  pgjg 

ES8-94-03 

FE 

IRON 

63.54 

11300.00  30900.0000 

100.00000 

19600.0  pgjg 

D 

ES  8-94-03 

HG 

MERCURY 

9.11 

.0500000 

0.52800 

0.50000  LT 

0.0  pgjg 

ES8-94-03 

HG 

MERCURY 

9.11 

.0500000 

0.48200 

0.50000  LT 

0.0  pgjg 

D 

722 


Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Tooele  North  Ecological  Risk  Assesment  Data 

(Detects  for  MS/MSD  pairs,  no  0  spikes) 


She  ID 

Test  Name 

Meas 

Bool 

%  Sample 
RPD  Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

•/.  UaH  Flag  Data 
Rec.  Meas  CodeQaal 

ES8-94-03 

MN 

MANGANESE 

8.59  305.0000 

323.00000 

50.00000 

36.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

MN 

MANGANESE 

- 

8.59  305.0000 

352.00000 

50.00000 

94.0  pg/g 

ES8-94-03 

NI 

NICKEL 

17.40  8.930000 

70.60000 

50.00000 

123.3  pg/g 

D 

ES8-94-03 

NI 

NICKEL 

17.40  8.930000 

59.30000 

50.00000 

100.7  pg/g 

ES8-94-Q3 

PB 

LEAD 

20.44  91.80000 

123.00000 

50.00000 

62.4  pg/g 

D 

ES8-94-03 

PB 

LEAD 

20.44  91.80000 

151.00000 

50.00000 

118.4  pg/g 

ES8-94-03 

SB 

ANTIMONY 

8.73  5.520000 

9.92000 

5.00000 

88.0  pg/g 

ES8-94-03 

SB 

ANTIMONY 

8.73  5.520000 

9.09000 

5.00000 

71.4  pg/g 

D 

ES  8-94-03 

SE 

SELENIUM 

62.50  .4490000 

3.36000 

5.00000  LT 

0.0  pg/g 

ES8-94-03 

SE 

SELENIUM 

62.50  .4490000 

1.76000 

5.00000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

V 

VANADIUM 

3.41  12.50000 

57.70000 

50.00000 

90.4  pg/g 

D 

ES  8-94-03 

V 

VANADIUM 

3.41  12.50000 

59.70000 

50.00000 

94.4  pg/g 

ES8-94-03 

ZN 

ZINC 

26.46  136.0000 

141.00000 

50.00000 

10.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

ZN 

ZINC 

26.46  136.0000 

184.00000 

50.00000 

96.0  pg/g 

ES9-94-01 

AG 

SILVER 

0.95  .8030000 

4.21000 

5.00000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

AG 

SILVER 

0.95  .8030000 

4.25000 

5.00000  LT 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

AL 

ALUMINUM 

10.27  8820.000  8130.00000 

200.00000 

-345.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

AL 

ALUMINUM 

10.27  8820.000  9010.00000 

200.00000 

95.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

AS 

ARSENIC 

10.72  4.980000 

7.57000 

2.50000 

103.6  pg/g 

D 

ES9-94-0 1 

AS 

ARSENIC 

10.72  4.980000 

6.80000 

2.50000 

72.8  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

BA 

BARIUM 

7.50  722.0000 

802.00000 

200.00000 

40.0  pg/g 

D 

ES9-94-0 1 

BA 

BARIUM 

7.50  722.0000 

744.00000 

200.00000 

11.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

BE 

BERYLLIUM 

0.50  .4270000 

5.97000 

5.00000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

BE 

BERYLLIUM 

0.50  .4270000 

5.94000 

5.00000  LT 

o 

© 

1 

DD 

ES9-94-0 1 

CD 

CADMIUM 

11.91  38.00000 

34.70000 

5.00000 

-66.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

CD 

CADMIUM 

11.91  38.00000 

30.80000 

5.00000 

-144.0  pg/g 

DD 

ES9-94-0 1 

CO 

COBALT 

0.19  3.320000 

53.60000 

50.00000 

100.6  pg/g 

D 

ES9-94-01 

CO 

COBALT 

0.19  3.320000 

53.50000 

50.00000 

100.4  pg/g 

DD 

ES9 -94-01 

CR 

CHROMIUM 

0.69  62.80000 

43.60000 

20.00000 

-96.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

CR 

CHROMIUM 

0.69  62.80000 

43.90000 

20.00000 

-94.5  pg/g 

DD 

ES9-94-0 1 

cu 

COPPER 

10.97  736.0000 

644.00000 

25.00000 

-368.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

cu 

COPPER 

10.97  736.0000 

577.00000 

25.00000 

-636.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

FE 

IRON 

3.57  12800.00  9630.00000 

100.00000 

-3170.0  pg/g 

D 

ES9-94-0 1 

FE 

IRON 

3.57  12800.00  9980.00000 

100.00000 

-2820.0  ng/g 

DD 

ES9-94-01 

HG 

MERCURY 

2.47  .0685000 

0.57400 

0.50000 

101.1  |ig/g 

D 

ES9-94-01 

HG 

MERCURY 

2.47  .0685000 

0.56000 

0.50000 

98.3  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

MN 

MANGANESE 

7.80  223.0000 

253.00000 

50.00000 

60.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

MN 

MANGANESE 

7.80  223.0000 

234.00000 

50.00000 

22.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

NI 

NICKEL 

7.19  22.40000 

70.60000 

50.00000 

96.4  pg/g 

D 

ES9-94-0 1 

NI  * 

NICKEL 

7.19  22.40000 

65.70000 

50.00000 

86.6  pg/g 

DD 

ES9-94-0 1 

PB 

LEAD 

20.69  1700.000  1600.00000 

50.00000 

-200.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

PB 

LEAD 

20.69  1700.000  1300.00000 

50.00000 

© 

1 

DD 

ES9-94-01 

SB 

ANTIMONY 

4.14  33.50000 

27.10000 

5.00000 

-128.0  jig/g 

D 

ES9-94-0 1 

SB 

ANTIMONY 

4.14  33.50000 

26.00000 

5.00000 

Zh 

© 

o 

1 

DD 

ES9-94-01 

SE 

SELENIUM 

8.37  .4490000 

3.36000 

5.00000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

SE 

SELENIUM 

8.37  .4490000 

3.09000 

5.00000  LT 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

V 

VANADIUM 

4.37  12.10000 

60.40000 

50.00000 

96.6  pg/g 

D 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Tooele  North  Ecological  Risk  Assesment  Data 

(Detects  forMS/MSD  pairs,  no  0  spikes) 


Meaa  %  Sample 

Sample 

•/.  U«H  Flat  Data 

Site  ID 

Test  Name 

Bool  RPD  Value 

Value 

Spike  Bool 

Rcc.  Meas  CodeQaal 

Chemical  Class:  METALS 


ES9-94-01 

V 

VANADIUM 

4.37 

12.10000 

63.10000 

50.00000 

102.0  pg/g 

DD 

ES9-94-0 1 

ZN 

ZINC 

10.03 

840.0000 

796.00000 

50.00000 

-88.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

ZN 

ZINC 

10.03 

840.0000 

720.00000 

50.00000 

-240.0  pg/g 

DD 

ESA-94-02 

AG 

SILVER 

0.96 

.8030000 

4.18000 

5.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ESA-94-02 

AG 

SILVER 

0.96 

.8030000 

4.14000 

5.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94-02 

AL 

ALUMINUM 

7.80 

4110.000  3730.00000 

200.00000 

-190.0  pg/g 

ESA-94-02 

AL 

ALUMINUM 

7.80 

4110.000  3450.00000 

200.00000 

-330.0  pg/g 

D 

ESA-94-02 

AS 

ARSENIC 

6.00 

3.780000 

6.14000 

2.50000 

94.4  pg/g 

ESA-94-02 

AS 

ARSENIC 

6.00 

3.780000 

6.52000 

2.50000 

109.6  pg/g 

D 

ESA-94-02 

BA 

BARIUM 

0.00 

46.00000 

266.00000 

200.00000 

110.0  pg/g 

ESA-94-02 

BA 

BARIUM 

0.00 

46.00000 

266.00000 

200.00000 

110.0  pg/g 

D 

ESA-94-02 

BE 

BERYLLIUM 

0.52 

.4270000 

5.70000 

5.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ESA-94-02 

BE 

BERYLLIUM 

0.52 

.4270000 

5.73000 

5.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94-02 

CD 

CADMIUM 

0.39 

1.200000 

5.16000 

5.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ESA-94-02 

CD 

CADMIUM 

0.39 

1.200000 

5.18000 

5.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94-02 

CO 

COBALT 

0.38 

2.500000 

52.40000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ESA-94-02 

CO 

COBALT 

0.38 

2.500000 

52.20000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94-02 

CR 

CHROMIUM 

3.72 

7.960000 

27.40000 

20.00000 

97.2  pg/g 

ESA-94-02 

CR 

CHROMIUM 

3.72 

7.960000 

26.40000 

20.00000 

92.2  pg/g 

D 

ESA-94-02 

ClI 

COPPER 

4.62 

9.180000 

33.80000 

25.00000 

98.5  pg/g 

ESA-94-02 

CU 

COPPER 

4.62 

9.180000 

35.40000 

25.00000 

104.9  pg/g 

D 

ESA-94-02 

FE 

IRON 

6.53 

7860.000  6640.00000 

100.00000 

-1220.0  pg/g 

ESA-94-02 

FE 

IRON 

6.53 

7860.000  6220.00000 

100.00000 

-1640.0  pg/g 

D 

ESA-94-02 

HG 

MERCURY 

0.00 

.0500000 

0.52700 

0.50000 

LT 

0.0  pg/g 

ESA-94-02 

HG 

MERCURY 

0.00 

.0500000 

0.52700 

0.50000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94-02 

MN 

MANGANESE 

4.65 

103.0000 

154.00000 

50.00000 

102.0  pg/g 

ESA-94-02 

MN 

MANGANESE 

4.65 

1030000 

147.00000 

50.00000 

88.0  pg/g 

D 

ESA-94-02 

NI 

NICKEL 

2.32 

5.150000 

51.10000 

50.00000 

91.9  pg/g 

ESA-94-02 

N1 

NICKEL 

2.32 

5.150000 

52.30000 

50.00000 

94.3  pg/g 

D 

ESA-94-02 

PB 

LEAD 

3.54 

8.110000 

58.20000 

50.00000 

100.2  pg/g 

ESA-94-02 

PB 

LEAD 

3.54 

8.110000 

60.30000 

50.00000 

104.4  pg/g 

D 

ESA-94-02 

SB 

ANTIMONY 

2.87 

1.000000 

4.24000 

5.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ESA-94-02 

SB 

ANTIMONY 

2.87 

1.000000 

4.12000 

5.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94-02 

SE 

SELENIUM 

2.22 

.4490000 

3.65000 

5.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ESA-94-02 

SE 

SELENIUM 

2.22 

.4490000 

3.57000 

5.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94-02 

V 

VANADIUM 

1.68 

10.90000 

60.00000 

50.00000 

98.2  pg/g 

ESA-94-02 

V 

VANADIUM 

1.68 

10.90000 

59.00000 

50.00000 

96.2  pg/g 

D 

ESA-94-02 

ZN 

ZINC 

1.13 

41.10000 

88.20000 

50.00000 

94.2  pg/g 

ESA-94-02 

ZN 

ZINC 

1.13 

41.10000 

89.20000 

50.00000 

96.2  pg/g 

D 

ESB-94-11 

AG 

SILVER 

129.90 

.8030000 

4.40000 

5.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

AG 

SILVER 

129.90 

.8030000 

0.93500 

5.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-11 

AL 

ALUMINUM 

26.02 

2330.000  2140.00000 

200.00000 

-95.0  pg/g 

ESB-94-11 

AL 

ALUMINUM 

26.02 

2330.000  2780.00000 

200.00000 

225.0  pg/g 

D 

ESB-94-11 

AS 

ARSENIC 

12.65 

6.160000 

8.32000 

2.50000 

86.4  pg/g 

ESB-94-11 

AS 

ARSENIC 

12.65 

6.160000 

7.33000 

2.50000 

46.8  pg/g 

D 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Tooele  North  Ecological  Risk  Assesment  Data 

(Detects  for  MS/MSD  pairs,  no  0  spikes) 

Meaa  %  Sample  Sample  %  Uait  Flat  D*4* 

cu-ir> _ Test N -  - Baal  RPP  Valoe  Value  Spike  Bool  Rec.  Mea»Co4eQwal 

Chemical  Class:  METALS _ 


ESB-94-11 

BA 

BARIUM 

5.28 

17.10000 

60.80000 

200.00000 

21.9  pg/g 

ESB-94-1 1 

BA 

BARIUM 

5.28 

17.10000 

64.10000 

200.00000 

23.5  jig/g 

D 

ESB-94-11 

BE 

BERYLLIUM 

1.57 

.5640000 

1.26000 

5.00000 

13.9  jig/g 

ESB-94-11 

BE 

BERYLLIUM 

1.57 

.5640000 

1.28000 

5.00000 

14.3  jig/g 

D 

ESB-94-11 

CD 

CADMIUM 

0.19 

1.200000 

5.29000 

5.00000 

LT 

0.0  jig/g 

ESB-94-11 

CD 

CADMIUM 

0.19 

1.200000 

5.30000 

5.00000 

LT 

0.0  jig/g 

D 

ESB-94-11 

CO 

COBALT 

2.47 

4.850000 

12.00000 

50.00000 

14.3  fig/g 

ESB-94-11 

CO 

COBALT 

2.47 

4.850000 

12.30000 

50.00000 

14.9  jtg/g 

D 

ESB-94-11 

CR 

CHROMIUM 

13.32 

3.450000 

7.29000 

20.00000 

19.2  pg/g 

ESB-94-11 

CR 

CHROMIUM 

13.32 

3.450000 

8.33000 

20.00000 

24.4  jig/g 

D 

ESB-94-11 

CU 

COPPER 

3.61 

10.70000 

7.34000 

25.00000 

-13.4  jig/g 

ESB-94-11 

CU 

COPPER 

3.61 

10.70000 

7.61000 

25.00000 

-12.4  jig/g 

D 

ESB-94-11 

FE 

IRON 

17.49 

2920.000  2870.00000 

100.00000 

-50.0  jig/g 

ESB-94-11 

FE 

IRON 

17.49 

2920.000  3420.00000 

100.00000 

500.0  jig/g 

D 

ESB-94-11 

HG 

MERCURY 

3.22 

.0500000 

0.51900 

0.50000 

LT 

0.0  jig/g 

ESB-94-11 

HG 

MERCURY 

3.22 

.0500000 

0.53600 

0.50000 

LT 

0.0  jig/g 

D 

ESB-94-11 

MN 

MANGANESE 

12.89 

54.10000 

65.30000 

50.00000 

22.4  jig/g 

ESB-94-11 

MN 

MANGANESE 

12.89 

54.10000 

74.30000 

50.00000 

40.4  jig/g 

D 

ESB-94-11 

NI 

NICKEL 

0.73 

3.380000 

13.70000 

50.00000 

20.6  jig/g 

ESB-94-11 

N1 

NICKEL 

0.73 

3.380000 

13.80000 

50.00000 

20.8  jig/g 

D 

ESB-94-11 

PB 

LEAD 

2.64 

7.440000 

11.50000 

50.00000 

LT 

0.0  jig /g 

ESB-94-11 

PB 

LEAD 

2.64 

7.440000 

11.20000 

50.00000 

LT 

0.0  jig/g 

D 

ESB-94-11 

SB 

ANTIMONY 

3.03 

1.000000 

4.23000 

5.00000 

LT 

0.0  jig/g 

ESB-94-11 

SB 

ANTIMONY 

3.03 

1.000000 

4.36000 

5.00000 

LT 

0.0  jig/g 

D 

ESB-94-11 

SE 

SELENIUM 

3.72 

.4490000 

1.32000 

5.00000 

LT 

0.0  jig/g 

ESB-94-11 

SE 

SELENIUM 

3.72 

.4490000 

1.37000 

5.00000 

LT 

0.0  jig/g 

D 

ESB-94-11 

V 

VANADIUM 

10.60 

3.990000 

13.40000 

50.00000 

18.8  jig/g 

ESB-94-11 

V 

VANADIUM 

10.60 

3.990000 

14.90000 

50.00000 

21.8  jig/g 

D 

ESB-94-11 

ZN 

ZINC 

9.78 

11.00000 

21.40000 

50.00000 

20.8  jig/g 

ESB-94-11 

ZN 

ZINC 

9.78 

11.00000 

23.60000 

50.00000 

25.2  jig/g 

D 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 

ESI -94-09 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

113.15 

.0010000 

0.08870 

0.07000 

LT 

0.0  jig/g 

ESI -94-09 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

113.15 

.0010000 

0.02460 

0.07000 

LT 

0.0  jig/g 

D 

ES1-94-09 

ALDRN  ALDRIN 

113.52 

.0014000 

0.08230 

0.06000 

LT 

0.0  jig/g 

ESI -94-09 

ALDRK  ALDRIN 

113.52 

.0014000 

0.02270 

0.06000 

LT 

0.0  jig/g 

D 

ESI -94-09 

DLDRN  DIELDRIN 

109.85 

.0016000 

0.08730 

0.08000 

LT 

0.0  jig/g 

ES 1-94-09 

DLDRN  DIELDRIN 

109.85 

.0016000 

0.02540 

0.08000 

LT 

0.0  Jig/g 

D 

ESI -94-09 

ENDRN  ENDRIN 

1 12.24 

.0065000 

0.03700 

0.04000 

LT 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

ENDRN  ENDRIN 

112.24 

.0065000 

0.01040 

0.04000 

LT 

0.0  Jig/g 

D 

ESI -94-09 

HPCL 

HEPTACHLOR 

110.58 

.0022000 

0.07850 

0.08000 

LT 

0.0  Jig/g 

ES  1-94-09 

HPCL 

HEPTACHLOR 

110.58 

.0022000 

0.02260 

0.08000 

LT 

0.0  Jig/g 

D 

ESI -94-09 

LIN 

LINDANE 

111.51 

.0010000 

0.08590 

0.08000 

LT 

0.0  Jig/g 

ES  1-94-09 

LIN 

LINDANE 

111.51 

.0010000 

0.02440 

0.08000 

LT 

0.0  Jig/g 

D 

ESI -94-09 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

111.68 

.0359000 

0.84700 

0.80000 

LT 

0.0  Jig/g 

ESI -94-09 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

111.68 

.0359000 

0.24000 

0.80000 

LT 

0.0  Jig/g 

D 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Tooele  North  Ecological  Risk  Assesment  Data 

(Detects  for  MS/MSD  pairs,  no  0  spikes) 


Site  ID 

Mcm 

Test  Name  Bool 

% 

RPD 

Sample 

Value 

Value 

Sample 
Spike  Bod 

%  Uak  Flag  Date 

Rec.  Meas  Code  Qua! 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 

ES 1-94-09 

PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-U.1-TRICH1jO 

105.98 

.0069600 

0.09600 

0.08000 

111.3  pg/g 

ESI -94-09 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1,1,1  -TRICHLO 

105.98 

.0069600 

0.02950 

0.08000 

28.2  pg/g 

D 

ES2-94-01 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

35.05 

.0100000 

0.05700 

0.07000 

LT 

0.0  pg/g 

ES2-94-0 1 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

35.05 

.0100000 

0.04000 

0.07000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

ALDRN  ALDRIN 

23.16 

.0140000 

0.05300 

0.06000 

LT 

0.0  pg/g 

ES2-94-0 1 

ALDRN  ALDRIN 

23.16 

.0140000 

0.04200 

0.06000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

DLDRN  DIELDRIN 

41.27 

.2700000 

0.38000 

0.08000 

137.5  pg/g 

ES2-94-01 

DLDRN  DIELDRIN 

41.27 

.2700000 

0.25000 

0.08000 

-25.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

ENDRN  ENDRIN 

40.44 

.0810000 

0.11000 

0.04000 

72.5  pg/g 

7 

ES2-94-01 

ENDRN  ENDRIN 

40.44 

.0810000 

0.07300 

0.04000 

-20.0  pg/g 

D7 

ES2-94-01 

HPCL  HEPTACHLOR 

27.10 

.0220000 

0.08800 

0.08000 

LT 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

HPCL  HEPTACHLOR 

27.10 

.0220000 

0.06700 

0.08000 

LT 

0.0  pg /g 

D 

ES2-94-01 

LIN  LINDANE 

30.09 

.0100000 

0.06500 

0.08000 

LT 

0.0  pg /g 

ES2-94-01 

LIN  LINDANE 

30.09 

.0100000 

0.04800 

0.08000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1,1,1 -TRICHLO 

75.00 

.0710000 

0.11000 

0.08000 

48.8  pg/g 

ES2-94-01 

PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l ,  1 ,1  -TRICHLO 

75.00 

.0710000 

0.05000 

0.08000 

-26.3  pg/g 

D 

ES3-94-01 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

14.90 

.0010000 

0.05900 

0.07000 

LT 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

14.90 

.0010000 

0.06850 

0.07000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

ALDRN  ALDRIN 

15.78 

.0014000 

0.05780 

0.06000 

LT 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

ALDRN  ALDRIN 

15.78 

.0014000 

0.06770 

0.06000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

DLDRN  DIELDRIN 

12.64 

.0016000 

0.05410 

0.08000 

LT 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

DLDRN  DIELDRIN 

12.64 

.0016000 

0.06140 

0.08000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

ENDRN  ENDRIN 

9.01 

.0065000 

0.02120 

0.04000 

LT 

0.0  pg/g 

7 

ES3-94-01 

ENDRN  ENDRIN 

9.01 

.0065000 

0.02320 

0.04000 

LT 

0.0  pg/g 

D7 

ES3-94-01 

HPCL  HEPTACHLOR 

9.21 

.0022000 

0.04560 

0.08000 

LT 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

HPCL  HEPTACHLOR 

9.21 

.0022000 

0.05000 

0.08000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

LIN  LINDANE 

15.45 

.0010000 

0.06270 

0.08000 

LT 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

UN  LINDANE 

15.45 

.0010000 

0.07320 

0.08000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

14.42 

.0359000 

0.43100 

0.80000 

LT 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

14.42 

.0359000 

0.49800 

0.80000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-0 1 

PPDDT  2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1,1,1  -TRIC HLO 

7.82 

.0035000 

0.05160 

0.08000 

LT 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  1,1.1  -TRICHLO 

7.82 

.0035000 

0.05580 

0.08000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

37.56 

.0010000 

0.05320 

0.07000 

LT 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

37.56 

.0010000 

0.07780 

0.07000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

ALDRN  ALDRIN 

36.98 

.0014000 

0.05400 

0.06000 

LT 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

ALDRN  ALDRIN 

36.98 

.0014000 

0.07850 

0.06000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

DLDRN  DIELDRIN 

36.38 

.0016000 

0.04880 

0.08000 

LT 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

DLDRN  DIELDRIN 

36.38 

.0016000 

0.07050 

0.08000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

ENDRN  ENDRIN 

35.96 

.0065000 

0.01870 

0.04000 

LT 

0.0  pg/g 

7 

ES4-94-01 

ENDRN  ENDRIN 

35.96 

.0065000 

0.02690 

0.04000 

LT 

0.0  pg/g 

D7 

ES4-94-01 

HPCL  HEPTACHLOR 

26.45 

.0022000 

0.04330 

0.08000 

LT 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

HPCL  HEPTACHLOR 

26.45 

.0022000 

0.05650 

0.08000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

LIN  LINDANE 

35.85 

.0010000 

0.05860 

0.08000 

LT 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

LIN  LINDANE 

35.85 

.0010000 

0.08420 

0.08000 

LT 

O.o  pg/g 

D 

ES4-94-01 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

29.84 

.0359000 

0.40200 

0.80000 

LT 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

29.84 

.0359000 

0.54300 

0.80000 

LT 

0.0  pg/g 

D 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Tooele  North  Ecological  Risk  Assesment  Data 

(Detects for  MS/MSD  pairs,  no  0  spikes) 


Site  ID 

Men 

Test  Name  B*-1 

•/•  Sample 

RPD  Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

•/.  Uatt  Fla* 

Rec.  Meas  Code  Qua! 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

PPDDT  2,2-BIS(P ARA-C  HLOROPHENYL)- 1,1,1  -TRICHLO 
PPDDT  2,2-BIS(P  ARA-C  HLOROPHENYL)-  K 1 , 1  -TRICHLO 

33.18  .0035000 

33.18  .0035000 

0.04550 

0.06360 

0.08000  LT 
0.08000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

ESS -94-02 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

AEN  SLF  ALPHA-ENDOS  ULF  AN 

1.36  .0010000 

1.36  .0010000 

0.05180 

0.05110 

0.07000  LT 

0.07000  LT 

60  60 
It 

o  o 
©  © 

D 

ES5-94-02 

ES  5-94-02 

ALDRN  ALDRIN 

ALDRN  ALDRIN 

2.38  .0014000 

2.38  .0014000 

0.04670 

0.04560 

0.06000  LT 

0.06000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

ES  5-94-02 

DLDRN  DIELDRIN 

DLDRN  DIELDRIN 

0.40  .0016000 

0.40  .0016000 

0.05030 

0.05010 

0.08000  LT 

0.08000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

ENDRN  ENDRIN 

5.95  .0065000 

0.01730 

0.04000  LT 

0.0  pg/g 

7 

N 

ES5-94-02 

ENDRN  ENDRIN 

5.95  .0065000 

0.01630 

0.04000  LT 

0.0  pg/g 

D7 

N 

ES5-94-02 

HPCL  HEPTACHLOR 

1.22  .0022000 

0.03300 

0.08000  LT 

0.0  pg/g 

7 

N 

ES5-94-02 

HPCL  HEPTACHLOR 

1.22  .0022000 

0.03260 

0.08000  LT 

0.0  pg/g 

D7 

N 

ES5-94-02 

ES5-94-02 

LIN  LINDANE 

UN  LINDANE 

0.98  .0010000 

0.98  .0010000 

0.05120 

0.05070 

0.08000  LT 
0.08000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

ES5-94-02 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

3.51  .0359000 

3.51  .0359000 

0.46400 

0.44800 

0.80000  LT 
0.80000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

ES5-94-02 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,Ll-TRICHLO 
PPDDT  2,2-BIS(PARA-CH1jOROPHENYL)-LL1-TRICHLO 

3.40  .0035000 

3.40  .0035000 

0.05080 

0.04910 

0.08000  LT 

0.08000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

ES6-94-0 1 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

46.47  .0010000 

46.47  .0010000 

0.07240 

0.04510 

0.07000  LT 

0.07000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

ES6-94-01 

ALDRN  ALDRIN 

ALDRN  ALDRIN 

39.34  .0014000 

39.34  .0014000 

0.07270. 

0.04880 

0.06000  LT 

0.06000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

ES6-94-01 

DLDRN  DIELDRIN 

DLDRN  DIELDRIN 

44.93  .0031400 

44.93  .0031400 

0.06950 

0.04400 

0.08000 

0.08000 

83.0  pg/g 
51.1  pg/g 

D 

ES6-94-01 

ES6-94-01 

ENDRN  ENDRIN 

ENDRN  ENDRIN 

47.32  .0065000 

47.32  .0065000 

0.03110 

0.01920 

0.04000  LT 

0.04000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

ES6-94-0I 

HPCL  HEPTACHLOR 

HPCL  HEPTACHLOR 

195.34  .0022000 

69.08  .0022000 

0.04750 

0.03430 

0.08000  LT 

0.08000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

ES6-94-01 

LIN  LINDANE 

LIN  LINDANE 

69.08  .0010000 

173.82  .0010000 

0.07050 

0.04560 

0.08000  LT 

0.08000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

ES6-94-01 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

173.82  .0359000 

144.09  .0359000 

0.65100 

0.41600 

0.80000  LT 

0.80000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

ES6-94-01 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1,1,1  -TRICHLO 
PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-U,l-TRICHU) 

144.09  .0035000 

128.38  .0035000 

0.06760 

0.04250 

0.08000  LT 

0.08000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

ES7-94-01 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

152.37  .0010000 

28.96  .0010000 

0.07620 

0.05610 

0.07000  LT 

0.07000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

ES7-94-01 

ALDRN  ALDRIN 

ALDRN  ALDRIN 

28.96  .0027300 

104.39  .0027300 

0.07510 

0.05560 

0.06000 

0.06000 

120.6  pg/g 
88.1  pg/g 

D 

ES7-94-01 

ES7-94-01 

DLDRN  DIELDRIN 

DLDRN  DIELDRIN 

92.21  .0026000 

31.47  .0026000 

0.07230 

0.05370 

0.08000 

0.08000 

87.1  pg/g 
63.9  pg/g 

D 

ES7-94-01 

ES7-94-01 

ENDRN  ENDRIN 

ENDRN  ENDRIN 

31.47  .0124000 

175.22  .0124000 

0.03910 

0.03150 

0.04000 

0.04000 

66.8  pg/g 

47.8  pg/g 

D 

ES7-94-01 

ES7-94-01 

HPCL  HEPTACHLOR 

HPCL  HEPTACHLOR 

125.50  .0022000 

61.06  .0022000 

0.04850 

0.03880 

0.08000  LT 

0.08000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

ES7-94-01 

UN  LINDANE 

LIN  LINDANE 

61.06  .0010000 

168.31  .0010000 

0.07290 

0.05480 

0.08000  LT 

0.08000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

168.31  .0359000 

0.63700 

0.80000  LT 

0.0  pg/g 

727 


728 


Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Tooele  North  Ecological  Risk  Assesment  Data 

(Detects  for  MS/MSD  pairs,  no  0  spikes) 


Site  ID _ Teat  Name 


Meas  •/•  Sample  Sample  •/.  U«K  Flat  Date 

RPD  Value _ Value _ Spike  Bool  Rec.  Meas  CoJeQual 


Chemical  Classy  PESTICIDES/PCBS _ - 

ESA-94-02  UN  LINDANE 
ESA-94-02  LIN  LINDANE 
ESA-94-02  MEXCL  METHOXYCHLOR 
ESA-94-02  MEXCL  METHOXYCHLOR 

ESA-94-02  PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-Ll,l-TRICHLO 

ESA-94-02  PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,U-TRJCHLO 

ESB-94-07  AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

ESB-94-07  AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

ESB-94-07  ALDRN  ALDRIN 

ESB-94-07  ALDRN  ALDRIN 

ESB-94-07  DLDRN  DIELDRIN 

ESB-94-07  DLDRN  DIELDRIN 

ESB-94-07  ENDRN  ENDRIN 

ESB-94-07  ENDRN  ENDRIN 

ESB-94-07  HPCL  HEPTACHLOR 

ESB-94-07  HPCL  HEPTACHLOR 

ESB-94-07  LIN  LINDANE 

ESB-94-07  LIN  LINDANE 

ESB-94-07  MEXCL  METHOXYCHLOR 

ESB-94-07  MEXCL  METHOXYCHLOR 

ESB-94-07  PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l,l-TRICHLO 

ESB-94-07  PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l,l-TRICHLO 

ESB-94-1 1  AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

ESB-94-1 1  AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

ESB-94-1 1  ALDRN  ALDRIN 

ESB-94-1 1  ALDRN  ALDRIN 

ESB-94-1 1  DLDRN  DIELDRIN 

ESB-94-1 1  DLDRN  DIELDRIN 

ESB-94-1 1  ENDRN  ENDRIN 

ESB-94-1 1  ENDRN  ENDRIN 

ESB-94-1 1  HPCL  HEPTACHLOR 

ESB-94-1 1  HPCL  HEPTACHLOR 

ESB-94-1 1  LIN  LINDANE 

ESB-94-1 1  UN  LINDANE 

ESB-94-1 1  MEXCL  METHOXYCHLOR 

ESB-94-1 1  MEXCL  METHOXYCHLOR 

ESB-94-1 1  PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l.l-TRICHLO 
ESB-94-1 1  PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l.l-TRICHU) 

Chemical  Classy  SEMIV OLATILES 
ESl-94-09  124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 
ES 1-94-09  124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 
ESl-94-09  14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 
ESl-94-09  1 4DCLB 1 ,4-DICHLOROBENZENE 
ESl-94-09  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 
ESl-94-09  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 


2.45  .0010000 

2.45  .0010000 

0.07860 

0.07670 

0.08000  LT 
0.08000  LT 

0.0  ng/g 
0.0  ngfe 

D 

10.13  .0359000 

10.13  .0359000 

0.74700 

0.67500 

0.80000  LT 
0.80000  LT 

0.0  ng/g 
0.0  jigfe 

D 

9.58  .0035000 

9.58  .0035000 

0.06890 

0.06260 

0.08000  LT 
0.08000  LT 

0.0  jig/g 
0.0 

D 

3.55  .0010000 
3.55  .0010000 

0.06090 

0.06310 

0.07000  LT 
0.07000  LT 

0.0  ngfe 

0.0  lig/g 

D 

5.37  .0056500 

5.37  .0056500 

0.06520 

0.06880 

0.06000 

0.06000 

99.3  fig/g 
105.3  ngfe 

D 

3.46  .0016000 

3.46  .0016000 

0.05960 

0.06170 

0.08000  LT 
0.08000  LT 

0.0  ng /g 
0.0  *ig/g 

D 

3.09  .0065000 

3.09  .0065000 

0.02550 

0.02630 

0.04000  LT 

0.04000  LT 

0.0  ^g/g 
0.0  fig/g 

D 

5.64  .0022000 

5.64  .0022000 

0.05510 

0.05830 

0.08000  LT 

0.08000  LT 

0.0  jig/g 
0.0  jig/g 

D 

6.85  .0010000 

6.85  .0010000 

0.06060 

0.06490 

0.08000  LT 
0.08000  LT 

o.o  ng/g 

0.0  fig/g 

D 

13.45  .0359000 

13.45  .0359000 

0.47600 

0.41600 

0.80000  LT 
0.80000  LT 

0.0  jig/g 
0.0  ng/g 

D 

1.34  .0066700 

1.34  .0066700 

0.05990 

0.05910 

0.08000 

0.08000 

66.5  jig/g 

65.5  |ig/g 

D 

1.74  .0010000 

1.74  .0010000 

0.11600 

0.11400 

0.07000  LT 

0.07000  LT 

0.0  JAg/g 
0.0  jig/g 

D 

3.81  .0014000 

3.81  .0014000 

0.10700 

0.10300 

0.06000  LT 

0.06000  LT 

0.0  jig/g 
0.0  jig/g 

D 

5.66  .0016000 

5.66  .0016000 

0.10900 

0.10300 

0.08000  LT 
0.08000  LT 

0.0  ng/g 
0.0  fig/g 

D 

2.27  .0065000 

2.27  .0065000 

0.04790 

0.04900 

0.04000  LT 

0.04000  LT 

0.0  jig/g 
0.0  ng/g 

D 

2.64  .0022000 

2.64  .0022000 

0.11500 

0.11200 

0.08000  LT 

0.08000  LT 

0.0  fAg/g 
0.0  fig/g 

D 

5.61  .0010000 

5.61  .0010000 

0.11000 

0.10400 

0.08000  LT 

0.08000  LT 

0.0  jig/g 
0.0  jig/g 

D 

1.69  .0359000 

1.69  .0359000 

0.88200 

0.89700 

0.80000  LT 

0.80000  LT 

0.0  ng/g 
0.0  jig/g 

D 

2.21  .0035000 

2.21  .0035000 

0.09150 

0.08950 

0.08000  LT 

0.08000  LT 

0.0  ng/g 
0.0  jig/g 

D 

10.00 

.2200000 

7.60000 

6.20000 

LT 

0.0  jigfe 

10.00 

.2200000 

8.40000 

6.20000 

LT 

0.0  jig/g 

D 

19.43 

.0340000 

7.90000 

6.20000 

LT 

0.0  *ig/g 

19.43 

.0340000 

9.60000 

6.20000 

LT 

0.0  jig/g 

D 

0.00 

1.400000 

13.00000 

6.20000 

LT 

0.0  ng/g 

X 

0.00 

1.400000 

13.00000 

6.20000 

LT 

0.0  jig/g 

DX 

Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Tooele  North  Ecological  Risk  Assesment  Data 

(Detects  forMS/MSD  pairs,  no  0  spikes) 


Meat 

% 

Sample 

S— pie 

% 

UaJt  Flaf  Data 

Site  ID 

Test  Name 

Bad 

RPD 

Value 

Value 

Spike  Bool 

Rec. 

Meas  Code  Qua] 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESI -94-09 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

10.96 

.0550000 

6.90000 

6.20000 

LT 

0.0  jtg/g 

ES1-94-09 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

10-96 

.0550000 

7.70000 

6.20000 

LT 

0.0  jig/g 

D 

ESI -94-09 

4CL3C  4-CHLORO-3-C RESOL 

0.00 

.9300000 

13.00000 

12.00000 

LT 

0.0 

ESl-94-09 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

0.00 

.9300000 

13.00000 

12.00000 

LT 

0.0  fig/g 

D 

ESI -94-09 

4NP  4-NITROPHENOL 

5.92 

3.300000 

8.70000 

12.00000 

LT 

0.0  fig/g 

ESI -94-09 

4NP  4-NITROPHENOL 

5.92 

3.300000 

8.20000 

12.00000 

LT 

0.0  ng/g 

D 

ESl-94-09 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

6.45 

.0410000 

7.50000 

6.20000 

LT 

0.0  fig/g 

ES 1-94-09 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

6.45 

.0410000 

8.00000 

6.20000 

LT 

0.0  ng/g 

D 

ESl-94-09 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

192.37 

1. 100000 

7.20000 

6.20000 

LT 

0.0  fig/g 

ESl-94-09 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

141.67 

1.100000 

8.20000 

6.20000 

LT 

0.0  fig/g 

D 

ESl-94-09 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

141.67 

.7600000 

1.40000 

6.20000 

LT 

0.0  ng/g 

ESl-94-09 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

112.20 

.7600000 

1.60000 

6.20000 

LT 

0.0  ng/g 

D 

ESl-94-09 

PHENO  PHENOL 

184.92 

.0520000 

12.00000 

12.00000 

LT 

0.0  fig/g 

ESl-94-09 

PHENO  PHENOL 

8.70 

.0520000 

12.00000 

12.00000 

LT 

0.0  >ig/g 

D 

ESl-94-09 

PYR  PYRENE 

8.70 

.4000000 

11.00000 

6.20000 

171.0  ng/g 

X 

ESl-94-09 

PYR  PYRENE 

28.57 

.4000000 

12.00000 

6.20000 

187.1  fig/g 

DX 

ES2-94-01 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

28.57 

2.000000 

9.00000 

12.00000 

LT 

0.0  ng/g 

ES2-94-01 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

11.76 

2.000000 

8.00000 

12.00000 

LT 

0.0  ng/g 

D 

ES2-94-01 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

11.76 

3.000000 

9.00000 

12.00000 

LT 

0.0  fig/g 

ES2-94-01 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

35.29 

3.000000 

7.00000 

12.00000 

LT 

0.0  ng/g 

D 

ES2-94-01 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

35.29 

2.000000 

10.00000 

12.00000 

LT 

0.0  ^Ig/g 

ES2-94-01 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

85.71 

2.000000 

8.00000 

12.00000 

LT 

0.0  fig/g 

D 

ES2-94-01 

PHENO  PHENOL 

85.71 

3.000000 

20.00000 

12.00000 

LT 

0.0  fig/g 

ES2-94-01 

PHENO  PHENOL 

66.67 

3.000000 

20.00000 

12.00000 

LT 

0.0  ng/g 

D 

ES2-94-01 

PYR  PYRENE 

66.67 

4.000000 

10.00000 

6.20000 

LT 

0.0  ng/g 

ES2-94-01 

PYR  PYRENE 

18.18 

4.000000 

10.00000 

6.20000 

LT 

0.0  ng/g 

D 

ES3-94-01 

124TCB  1 ,2,4-TRJCHLOROBENZENE 

18.18 

.2200000 

12.00000 

6.20000 

LT 

0.0  >ig/g 

ES3-94-01 

124TCB  1 ,2,4-TRICHLOROBENZENE 

2.15 

.2200000 

9.40000 

6.20000 

LT 

0.0  jig/g 

D 

ES3-94-01 

1 4DCLB 1 ,4-DICHLOROBENZENE 

2.15 

.0340000 

9.20000 

6.20000 

LT 

0.0  fig/g 

ES3-94-01 

1 4DCLB 1 ,4-DICHLOROBENZENE 

1.42 

.0340000 

7.10000 

6.20000 

LT 

0.0  ng /g 

D 

ES3-94-01 

24DNT  2,4-DINITROTOLlJENE 

1.42 

1.400000 

7.00000 

6.20000 

LT 

0.0  ng/g 

ES3-94-01 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

32.10 

1.400000 

6.80000 

6.20000 

LT 

0.0  fig/g 

D 

ES3-94-01 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

32.10 

.0550000 

9.40000 

6.20000 

LT 

0.0  *ig/g 

ES3-94-01 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

74.19 

.0550000 

7.80000 

6.20000 

LT 

0.0  ng/g 

D 

ES3-94-01 

4CL3C  4-CHLORO-3-C  RESOL 

74.19 

.9300000 

17.00000 

1.20000 

LT 

0.0  jig/g 

ES3-94-01 

4CL3C  4-CHLORO-3-C RESOL 

20.69 

.9300000 

16.00000 

1.20000 

LT 

0.0  JAg/g 

D 

ES3-94-01 

4NP  4-NITROPHENOL 

20.69 

3.300000 

13.00000 

12.00000 

LT 

0.0  ng/g 

ES3-94-01 

4NP  4-NITROPHENOL 

26.09 

3.300000 

13.00000 

12.00000 

LT 

0.0  jigfe 

D 

ES3-94-01 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

26.09 

.0410000 

10.00000 

6.20000 

LT 

0.0  fig/g 

ES3-94-01 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

2.13 

.0410000 

9.30000 

6.20000 

LT 

0.0  \i%lg 

D 

ES3-94-01 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

2.13 

1.100000 

9.50000 

6.20000 

LT 

0.0  fig/g 

ES3-94-01 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

40.54 

1.100000 

8.90000 

6.20000 

LT 

0.0  Mg/g 

D 

ES3-94-01 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

40.54 

.7600000 

5.90000 

6.20000 

LT 

0.0  ng/g 

ES3-94-01 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

80.37 

.7600000 

6.40000 

6.20000 

LT 

0.0  )Ag/g 

D 

ES3-94-0 1 

PHENO  PHENOL 

80.37 

.0520000 

15.00000 

1.20000 

LT 

0.0  ng/^g 

ES3-94-01 

PHENO  PHENOL 

0.00 

.0520000 

13.00000 

1.20000 

LT 

0.0  ng/g 

D 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Tooele  North  Ecological  Risk  Assesment  Data 

(Detects  for  MS/MSD  pairs,  no  0  spikes) 


Site  ID 

Test  Name 

Mew  %  Semple 

Bed  RPD  Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

•A  Uait  Flag  Data 
Rec.  Meas  CodeQoal 

ES3-94-01 

PYR  PYRENE 

0.00  .0830000 

13.00000 

6.20000  LT 

0.0  jig/g 

ES3-94-01 

PYR  PYRENE 

9.52  .0830000 

10.00000 

6.20000  LT 

0.0  jig/g 

D8 

ES4-94-01 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

9.63  .2200000 

9.80000 

6.20000  LT 

0.0  jig/g 

D 

ES4-94-01 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

9.63  .0340000 

8.90000 

6.20000  LT 

0.0  jtg/g 

ES4-94-01 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

16.90  .0340000 

7.70000 

6.20000  LT 

0.0  jig/g 

D 

ES4-94-01 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

16.90  1.400000 

6.50000 

6.20000  LT 

0.0  jig/g 

ES4-94-01 

24DNT  2,4-DtNTTROTOLUENE 

42.11  1.400000 

6.00000 

6.20000  LT 

0.0  jig/g 

D 

ES4-94-01 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

42.11  .0550000 

9.20000 

6.20000  LT 

0.0  jig/g 

ES4-94-01 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

65.56  .0550000 

8.10000 

6.20000  LT 

0.0  jig/g 

D 

ES4-94-01 

4CL3C  4-CHLORO-3-C  RESOL 

65.56  .9300000 

16.00000 

1.20000  LT 

0.0  jig/g 

ES4-94-01 

4CL3C  4-CHLORO-3-C RESOL 

15.38  .9300000 

14.00000 

1.20000  LT 

0.0  jig/g 

D 

ES4-94-01 

4NP  4-NITROPHENOL 

15.38  3.300000 

12.00000 

12.00000  LT 

0.0  jig/g 

ES4-94-01 

4NP  4-NITROPHENOL 

25.35  3.300000 

12.00000 

12.00000  LT 

0.0  jig/g 

D 

ES4-94-01 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

25.35  .0410000 

9.30000 

6.20000  LT 

0.0  jig/g 

ES4-94-01 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

13.33  .0410000 

8.40000 

6.20000  LT 

0.0  jig/g 

D 

ES4-94-01 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

13.33  1.100000 

9.60000 

6.20000  LT 

0.0  jig/g 

ES4-94-01 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

27.03  1.100000 

8.40000 

6.20000  LT 

0.0  jig/g 

D 

ES4-94-01 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

27.03  .7600000 

6.40000 

6.20000  LT 

0.0  Jig/g 

ES4-94-01 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

85.71  .7600000 

6.00000 

6.20000  LT 

0.0  jig/g 

D 

ES4-94-01 

PHENO  PHENOL 

85.71  .0520000 

15.00000 

12.00000  LT 

0.0  |ig/g 

ES4-94-01 

PHENO  PHENOL 

16.67  .0520000 

13.00000 

12.00000  LT 

0.0  Jig/g 

D 

ES4-94-01 

PYR  PYRENE 

16.67  .0830000 

11.00000 

6.20000  LT 

0.0  jig'g 

8 

ES4-94-01 

PYR  PYRENE 

8.70  .0830000 

12.00000 

6.20000  LT 

0.0  jig/g 

D 

ES5-94-02 

124TCB  1 ,2,4-TRICHLOROBEN  ZENE 

8.70  .2200000 

11.00000 

6.20000  LT 

0.0  jxg/g 

ES5-94-02 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

36.45  .2200000 

12.00000 

6.20000  LT 

0.0  jig/g 

D 

ES5-94-02 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

36.45  .0340000 

8.30000 

6.20000  LT 

0.0  jig/g 

ES5-94-02 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

25.97  .0340000 

8.70000 

6.20000  LT 

0.0  ngfe 

D 

ES5-94-02 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

25.97  1.400000 

6.70000 

6.20000  LT 

0.0  jig/g 

ES5-94-02 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

27.85  1.400000 

6.80000 

6.20000  LT 

0.0  ngfe 

D 

ES5-94-02 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

27.85  .0550000 

9.00000 

6.20000  LT 

0.0  ng/g 

ES5-94-02 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

57.58  .0550000 

9.40000 

6.20000  LT 

0.0  figfe 

D 

ES5-94-02 

4CL3C  4-CHLORO-3-C RESOL 

57.58  .9300000 

17.00000 

12.00000  LT 

0.0  ngfe 

ES5-94-02 

4CL3C  4-CHLORO-3-C RESOL 

34.48  .9300000 

17.00000 

12.00000  LT 

0.0  jig/g 

D 

ES5-94-02 

4NP  4-NITROPHENOL 

34.48  3.300000 

12.00000 

12.00000  LT 

0.0  Hg/g 

ES5-94-02 

4NP  4-NITROPHENOL 

35.29  3.300000 

13.00000 

12.00000  LT 

0.0  ng^g 

D 

ES5-94-02 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

35.29  .0410000 

9.10000 

6.20000  LT 

0.0  jig/g 

ES5-94-02 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

0.00  .0410000 

9.20000 

6.20000  LT 

0.0  ng/g 

D 

ES5-94-02 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

0.00  1.100000 

9.20000 

6.20000  LT 

0.0  Jig/g 

ES  5-94-02 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

42.58  1.100000 

9.40000 

6.20000  LT 

0.0  pg i% 

D 

ES5-94-02 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

42.58  .7600000 

6.10000 

6.20000  LT 

0.0  Hg/g 

ES5-94-02 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

87.08  .7600000 

5.90000 

6.20000  LT 

0.0  |ig/g 

D 

ES5-94-02 

PHENO  PHENOL 

87.08  .0520000 

15.00000 

12.00000  LT 

0.0  jig /g 

ES5-94-02 

PHENO  PHENOL 

37.04  .0520000 

16.00000 

12.00000  LT 

0.0  jig/g 

D 

ES5-94-02 

PYR  PYRENE 

37.04  .0830000 

11.00000 

6.20000  LT 

0.0  ng/g 

8 

ES5-94-02 

PYR  PYRENE 

9.52  .0830000 

11.00000 

6.20000  LT 

0.0  lig/g 

D8 

ES6-94-0I 

I24TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

9.52  .2200000 

10.00000 

6.20000  LT 

0.0  jig/g 

ES6-94-01 

124TCB  1 ,2,4-TRICHLOROBENZENE 

40.44  .2200000 

11.00000 

6.20000  LT 

0.0  jig/g 

D 

Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Tooele  North  Ecological  Risk  Assesment  Data 

(Detects  for  MS/MSD  pairs,  no  0  spikes) 


Site  ID 

Mtas  % 
Bool  RPD 

Sample 

Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

%  Uafc  Flat 

Rec.  Meat  CodeOnal 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ES6-94-01 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

40.44 

.0340000 

7.30000 

6.20000 

LT 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

36.36 

.0340000 

7.80000 

6.20000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

36.36 

1.400000 

5.40000 

6.20000 

LT 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

40.58 

1.400000 

5.50000 

6.20000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

40.58 

.0550000 

8.30000 

6.20000 

LT 

O.o  pg/g 

ES6-94-01 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

55.32 

.0550000 

8.50000 

6.20000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

4CL3C  4-CHLORO-3-C RESOL 

55.32 

.9300000 

15.00000 

12.00000 

LT 

0.0  pgte 

ES6-94-01 

4CL3C  4-CHLORO-3-C  RESOL 

40.00 

.9300000 

15.00000 

12.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

4NP  4-NTTROPHENOL 

40.00 

3.300000 

10.00000 

12.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

4NP  4-NITROPHENOL 

13.90 

3.300000 

10.00000 

12.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

13.90 

.0410000 

8.70000 

6.20000 

LT 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

196.70 

.0410000 

8.90000 

6.20000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

197.46 

1.100000 

10.00000 

6.20000 

LT 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

96.30 

1.100000 

10.00000 

6.20000 

LT 

0-0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

96.30 

.7600000 

3.50000 

6.20000 

LT 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

137.35 

.7600000 

2.60000 

6.20000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

PHENO  PHENOL 

137.35 

.0520000 

14.00000 

12.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

PHENO  PHENOL 

44.54 

.0520000 

14.00000 

12.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

PYR  PYRENE 

44.54 

.0830000 

8.90000 

6.20000 

LT 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

PYR  PYRENE 

9.52 

.0830000 

10.00000 

6.20000 

LT 

0.0  pg/g 

D8 

ES7-94-0 1 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

9.52 

.2200000 

11.00000 

6.20000 

LT 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

124TCB  1,2.4-TRICHLOROBENZENE 

34.04 

.2200000 

11.00000 

6.20000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

34.04 

.0340000 

7.80000 

6.20000 

LT 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

1 4DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

31.11 

.0340000 

7.80000 

6.20000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

24DNT  2,4-DINITROTOLlIENE 

31.11 

1.400000 

5.70000 

6.20000 

LT 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

24DNT  2,4-DINITROTOLlIENE 

42.76 

1.400000 

5.70000 

6.20000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

42.76 

.0550000 

8.80000 

6.20000 

LT 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

61.22 

.0550000 

8.50000 

6.20000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

4CL3C  4-CHLORO-3-C RESOL 

61.22 

.9300000 

16.00000 

12.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

4CL3C  4-CHLORO-3-C RESOL 

30.77 

.9300000 

15.00000 

12.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

4NP  4-NITROPHENOL 

30.77 

3.300000 

11.00000 

12.00000 

LT 

o.o  pg/g 

ES7-94-01 

4NP  4-NITROPHENOL 

18.91 

3.300000 

11.00000 

12.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

18.91 

.3100000 

9.10000 

6.20000 

141.8  pg/g 

ES7-94-0 1 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

154.72 

.3100000 

9.40000 

6.20000 

146.6  pg/g 

D 

ES7-94-0 1 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

188.35 

1. 1 00000 

11.00000 

6.20000 

LT 

o.o  pg/g 

ES7-94-01 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

58.82 

1.100000 

11.00000 

6.20000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01- 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

58.82 

.7600000 

6.00000 

6.20000 

LT 

0.0  pg/g 

ES7-94-0 1 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

106.25 

.7600000 

4.90000 

6.20000 

LT 

O.o  pg/g 

D 

ES7-94-01 

PHENO  PHENOL 

126.09 

.0520000 

15.00000 

12.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ES7-94-0 1 

PHENO  PHENOL 

22.22 

.0520000 

15.00000 

12.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

PYR  PYRENE 

22.22 

1.900000 

12.00000 

6.20000 

162.9  pg/g 

8 

ES7-94-01 

PYR  PYRENE 

24.00 

1.900000 

14.00000 

6.20000 

195.2  pg/g 

D8 

ES8-94-03 

124TCB  1 ,2,4-TRJCHLOROBENZENE 

24.00 

.2200000 

11.00000 

6.20000 

LT 

0.0  pg/g 

ES8-94-03 

124TCB  1 ,2,4-TRJCHLOROBENZENE 

17.54 

.2200000 

9.30000 

6.20000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

17.54 

.0340000 

7.80000 

6.20000 

LT 

0.0  pg/g 

ES  8-94-03 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

1.50 

.0340000 

6.70000 

6.20000 

LT 

O.o  pg/g 

D 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Tooele  North  Ecological  Risk  Assesment  Data 

(Detects  for  MS/MSD  pairs,  no  0  spikes) 


ES8-94-03 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

1.50 

1.400000 

6.60000 

6.20000 

LT 

0.0  jig/g 

ES8-94-03 

24DNT  2,4-DtNITROTOLUENE 

30.56 

1.400000 

6.10000 

6.20000 

LT 

0.0  jig/g 

D 

ES8-94-03 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

30.56 

.0550000 

8.30000 

6.20000 

LT 

0.0  jig/g 

ES8-94-03 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

67.86 

.0550000 

7.40000 

6.20000 

LT 

0.0  jig/g 

D 

ES8-94-03 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

67.86 

.9300000 

15.00000 

12.00000 

LT 

0.0  jtg/g 

ES8-94-03 

4CL3C  4-CHLORO-3-C  RESOL 

22.22 

.9300000 

15.00000 

12.00000 

LT 

0.0  jig /g 

D 

ES8-94-03 

4NP  4-NITROPHENOL 

22.22 

3.300000 

12.00000 

12.00000 

LT 

0.0  jig /g 

ES  8-94-03 

4NP  4-NTTROPHENOL 

27.49 

3.300000 

12.00000 

12.00000 

LT 

0.0  jig/g 

D 

ES  8-94-03 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

27.49 

.0410000 

9.10000 

6.20000 

LT 

0.0  jig/g 

ES8-94-03 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

186.63 

.0410000 

8.10000 

6.20000 

LT 

0.0  jig/g 

D 

ES8-94-03 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

182.80 

1.100000 

8.90000 

6.20000 

LT 

0.0  jig/g 

ES  8-94-03 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

20.00 

1.100000 

7.70000 

6.20000 

LT 

0.0  jig/g 

D 

ES8-94-03 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

20.00 

.7600000 

6.30000 

6.20000 

LT 

0.0  jig/g 

ES8-94-03 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

174.44 

.7600000 

6.30000 

6.20000 

LT 

0.0  jig/g 

D 

ES8-94-03 

PHENO  PHENOL 

186.21 

.0520000 

14.00000 

12.00000 

LT 

0.0  jig/g 

ES8-94-03 

PHENO  PHENOL 

8.00 

.0520000 

13.00000 

12.00000 

LT 

0.0  jig/g 

D 

ES8-94-03 

PYR  PYRENE 

8.00 

.5700000 

12.00000 

6.20000 

184.4  jig/g 

8 

ES8-94-03 

PYR  PYRENE 

16.67 

.5700000 

13.00000 

6.20000 

200.5  jig/g 

D8 

ES9-94-01 

124TCB  1.2,4-TRICHLOROBENZENE 

16.67 

.2200000 

11.00000 

6.20000 

LT 

0.0  jig/g 

D 

ES9-94-01 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

'  43.65 

.2200000 

12.00000 

6.20000 

LT 

0.0  jig/g 

DD 

ES9-94-01 

14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE 

43.65 

.0340000 

7.70000 

6.20000 

LT 

0.0  jig/g 

D 

ES9-94-01 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

23.13 

.0340000 

8.20000 

6.20000 

LT 

0.0  jig/g 

DD 

ES9-94-01 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

23.13 

1.400000 

6.50000 

6.20000 

LT 

0.0  jig/g 

D 

ES9-94-01 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

19.61 

1.400000 

6.90000 

6.20000 

LT 

0.0  jig/g 

DD 

ES9-94-01 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

19.61 

.0550000 

8.40000 

6.20000 

LT 

0.0  jig/g 

D 

ES9-94-0 1 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

60.16 

.0550000 

8.60000 

6.20000 

LT 

0.0  jig/g 

DD 

ES9-94-0 1 

4CL3C  4-CHLORO-3-C RESOL 

60.16 

.9300000 

16.00000 

12.00000 

LT 

0.0  jig/g 

D 

ES9-94-01 

4CL3C  4-CHLORO-3-C RESOL 

20.69 

.9300000 

16.00000 

12.00000 

LT 

0.0  jig/g 

DD 

ES9-94-01 

4NP  4-NITROPHENOL 

20.69 

3.300000 

13.00000 

12.00000 

LT 

0.0  jig/g 

D 

ES9-94-0 1 

4NP  4-NITROPHENOL 

29.07 

3.300000 

13.00000 

12.00000 

LT 

0.0  jig/g 

DD 

ES9-94-01 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

29.07 

.0410000 

9.70000 

6.20000 

LT 

0.0  Jig/g 

D 

ES9-94-01 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

15.05 

.0410000 

10.00000 

6.20000 

LT 

0.0  jig/g 

DD 

ES9-94-01 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

15.05 

1.100000 

8.60000 

6.20000 

LT 

0.0  jig Jg 

D 

ES9-94-01 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

41.10 

1.100000 

8.80000 

6.20000 

LT 

0.0  jig/g 

DD 

ES9-94-01 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

41.10 

.7600000 

5.80000 

6.20000 

LT 

0.0  Jig fg 

D 

ES9-94-01 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

70.83 

.7600000 

6.20000 

6.20000 

LT 

0.0  jig/g 

DD 

ES9-94-01 

PHENO  PHENOL 

70.83 

.0520000 

13.00000 

12.00000 

LT 

0.0  jigfe 

D 

ES9-94-01 

PHENO  PHENOL 

24.00 

.0520000 

14.00000 

12.00000 

LT 

0.0  jig/g 

DD 

ESA-94-02 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

24.00 

.2200000 

11.00000 

6.20000 

LT 

0.0  Jigte 

ESA-94-02 

124TCB  U.4-TRICHLOROBENZENE 

22.22 

.2200000 

11.00000 

6.20000 

LT 

0.0  Jig/g 

D 

ESA-94-02 

14DCLB 1 ,4-DICHLOROBENZENE 

22.22 

.0340000 

8.80000 

6.20000 

LT 

0.0  jig/g 

ESA-94-02 

1 4DCLB 1 ,4-DICHLOROBENZENE 

17.34 

.0340000 

9.40000 

6.20000 

LT 

0.0  Jig/g 

D 

ESA-94-02 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

17.34 

1.400000 

7.90000 

6.20000 

LT 

0.0  jig/g 

8 

ESA-94-02 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

5.65 

1.400000 

8.60000 

6.20000 

LT 

0.0  jig/g 

8 

ESA-94-02 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

5.65 

.0550000 

9.10000 

6.20000 

LT 

0.0  jig/g 

ESA-94-02 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

43.90 

.0550000 

9.60000 

6.20000 

LT 

0.0  jig/g 

D 

ESA-94-02 

4CL3C  4-CHLORO-3-C RESOL 

43.90 

i  .9300000 

15.00000 

12.00000 

LT 

0.0  jig/g 

Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Tooele  North  Ecological  Risk  Assesment  Data 

(Detects  for  MS/MSD  pairs,  no  0  spikes) 


Site  ID 

Test  Name 

Meas  % 
Beal  RPD 

Sample 

Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

%  Uatt  Flag  Date 
Rec.  Meat  CodeOua] 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ESA-94-02 

4CL3C  4-CHLORO-3-C RESOL 

26.67 

.9300000 

17.00000 

12.00000 

LT 

0.0  ng/g 

D 

ESA-94-02 

4NP  4-NITROPHENOL 

26.67 

3.300000 

13.00000 

12.00000 

LT 

0.0  \igfg 

ESA-94-02 

4NP  4-NITROPHENOL 

31.11 

3.300000 

13.00000 

12.00000 

LT 

0.0  ng/g 

D 

ESA-94-02 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

31.11 

.0410000 

9.50000 

6.20000 

LT 

0.0  \Lgfg 

ESA-94-02 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

150.88 

.0410000 

10.00000 

6.20000 

LT 

0.0  \ig/g 

D 

ESA-94-02 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

135.88 

1.100000 

11.00000 

6.20000 

LT 

0.0  ng/g 

ESA-94-02 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

53.97 

1.100000 

12.00000 

6.20000 

LT 

0.0  \ig/g 

D 

ESA-94-02 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

53.97 

.7600000 

6.90000 

6.20000 

LT 

0.0  ng/g 

ESA-94-02 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

102.04 

.7600000 

7.40000 

6.20000 

LT 

0.0  ng/g 

D 

ESA-94-02 

PHENO  PHENOL 

133.33 

.0520000 

12.00000 

12.00000 

LT 

0.0  \xgjg 

ESA-94-02 

PHENO  PHENOL 

7.41 

.0520000 

13.00000 

12.00000 

LT 

0.0  Jig/g 

D 

ESA-94-02 

PYR  PYRENE 

7.41 

2.700000 

14.00000 

6.20000 

182.3  Mg/g 

8 

ESA-94-02 

PYR  PYRENE 

60.16 

2.700000 

16.00000 

6.20000 

214.5  ng/g 

D8 

ESB-94-1 1 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

60  16 

.2200000 

8.60000 

6.20000 

LT 

0.0  *ig/g 

ESB-94-1 1 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

18.78 

.2200000 

8.20000 

6.20000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

18.78 

.0340000 

9.90000 

6.20000 

LT 

0.0  |ig/g 

ESB-94-1 1 

14DCLB 1 ,4-DICHLOROBENZENE 

40.00 

.0340000 

9.60000 

6.20000 

LT 

0.0  fig/g 

D 

ESB-94-1 1 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

40.00 

1.400000 

6.40000 

6.20000 

LT 

0.0  |ig/g 

ESB-94-1 1 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

25.71 

1.400000 

6.10000 

6.20000 

LT 

0.0  fig/g 

D 

ESB-94-1 1 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

25.71 

.0550000 

7.90000 

6.20000 

LT 

0.0  jig/g 

ESB-94-1 1 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

51.21 

.0550000 

7.70000 

6.20000 

LT 

0.0  fig/g 

D 

ESB-94-1 1 

4CL3C  4-CHLORO-3-C RESOL 

51.21 

.9300000 

13.00000 

12.00000 

LT 

0.0  jig/g 

ESB-94-1 1 

4CL3C  4-CHLORO-3-C RESOL 

7.41 

.9300000 

14.00000 

12.00000 

LT 

0.0  jig/g 

D 

ESB-94-1 1 

4NP  4-NITROPHENOL 

7.41 

3.300000 

13.00000 

12.00000 

LT 

0.0  |!g/g 

ESB-94-1 1 

4NP  4-NITROPHENOL 

48.80 

3.300000 

13.00000 

6.20000 

LT 

0.0  fig/g 

D 

ESB-94-1 1 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

48.80 

.0410000 

7.90000 

6.20000 

LT 

0.0  fig/g 

ESB-94-1 1 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

16.67 

.0410000 

7.70000 

6.20000 

LT 

0.0  Jig/g 

D 

ESB-94-1 1 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

16.67 

1. 100000 

9.10000 

6.20000 

LT 

0.0  ng/g 

ESB-94-1 1 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

48.18 

1.100000 

8.50000 

6.20000 

LT 

0.0  fig/g 

D 

ESB-94-1 1 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

48.18 

.7600000 

5.20000 

6.20000 

LT 

0.0  \i%Jg 

ESB-94-1 1 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

79.07 

.7600000 

5.20000 

6.20000 

LT 

0.0  fig/g 

D 

ESB-94-1 1 

PHENO  PHENOL 

79.07 

.0520000 

12.00000 

12.00000 

LT 

0.0  fig/g 

ESB-94-1 1 

PHENO  PHENOL 

23.26 

.0520000 

12.00000 

12.00000 

LT 

0.0  jig/g 

D 

ESB-94-1 1 

PYR  PYRENE 

23.26 

.0830000 

9.50000 

6.20000 

LT 

0.0  ng/g 

ESB-94-1 1 

PYR  PYRENE 

200.00 

.0830000 

9.50000 

6.20000 

LT 

0.0  fig/g 

D 

734 


Natrual  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(Detects  for  MS/MSD  pairs,  spikes  values  =  0) 


Chemical  Classy  DIOXINS _ 

ES1-94-09  789HXDl,2,3,7,8,9-HEXACHLORODfflENZO-P-DIOXIN 
ES 1  -94-09  789HXD 1 ,2,3,7,8,9-HEXACHLORODlBENZO-P-DIOXIN 
ES3-94-0 1  789HXD  1,2,3, 7,8, 9-HEXACHLORODffiENZO-P-DlOXIN 
ES3-94-01  789HXDl,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ES4-94-01  789HXD  1,2,3,7.8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DlOXIN 
ES4-94-01  789HXDl,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ES5-94-02  789HXD  1.2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DlOXIN 
ES 5 -94-02  789HXD  1.2.3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ES6-94-0 1  789HXD 1 ,2J,7.8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ES6-94-01  789HXD  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ES7-94-01  789HXDl,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ES7-94-01  789HXD1,2,3,7.8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ES8-94-03  789HXD 1 ,2,3,7.8,9-HEXACHU)RODIBENZO-P-DIOXIN 
ES8-94-03  789HXD 1 ,2.3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ES9-94-01  789HXD 1 ,2,3,7.8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ES9-94-01  789HXD1.2.3.7.8.9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOX1N 
ESA-94-02  789HXD 1 ,2.3,7,8.9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ESA-94-02  789HXD 1 ,2,3.7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-1 1  789HXD1.2,3,7,8.9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-1 1  789HXD 1 ,2.3,7.8.9-HEXACHLORODlBENZO-P-DIOXIN 


Chemical  Class : 

METALS 

ESI -94-09 

CA 

CALCIUM 

ES  1-94-09 

CA 

CALCIUM 

ES  1-94-09 

K 

POTASSIUM 

ES  1-94-09 

K 

POTASSRFM 

ESI -94-09 

MG 

MAGNESIUM 

ESI -94-09 

MG 

MAGNESIUM 

ESI -94-09 

NA 

SODIUM 

ESI -94-09 

NA 

SODIUM 

ES2-94-01 

CA 

CALCIUM 

ES2-94-01 

CA 

CALCIUM 

ES2-94-01 

K 

POTASSRFM 

ES2-94-01 

K 

POTASSRFM 

ES2-94-01 

MG 

MAGNESRFM 

ES2-94-0 1 

MG 

MAGNESRFM 

ES2-94-01 

NA 

SODRFM 

ES2-94-01 

NA 

SODRFM 

ES3-94-01 

CA 

CALCRFM 

ES3-94-01 

CA 

CALCRFM 

ES3-94-01 

K 

POTASSRFM 

ES3-94-01 

K 

POTASSRFM 

ES3-94-01 

MG 

MAGNESRFM 

ES3-94-01 

MG 

MAGNESRFM 

0.00 

.0000228 

0.00031 

0.00000  LT 

0.00 

pg/g 

0.00 

.0000228 

0.00031 

0.00000  LT 

0.00 

pg/g 

D 

6.90 

.0000116 

0.00028 

0.00000  LT 

0.00 

pg/g 

6.90 

.0000116 

0.00030 

0.00000  LT 

0.00 

Pg/g 

D 

160.14 

.0000132 

0.00253 

0.00000  LT 

0.00 

pg/g 

160.14 

.0000132 

0.00028 

0.00000  LT 

0.00 

pg/g 

D 

0.00 

.0000075 

0.00029 

0.00000  LT 

0.00 

pg/g 

0.00 

.0000075 

0.00029 

0.00000  LT 

0.00 

Pg/g 

D 

7.14 

.0000108 

0.00029 

0.00000  LT 

0.00 

pg/g 

7.14 

.0000108 

0.00027 

0.00000  LT 

0.00 

pg/g 

D 

3.77 

.0000157 

0.00027 

0.00000  LT 

0.00 

pg/g 

3.77 

.0000157 

0.00026 

0.00000  LT 

0.00 

pg/g 

D 

3.08 

.0000075 

0.00033 

0.00000  LT 

0.00 

pg/g 

3.08 

.0000075 

0.00032 

0.00000  LT 

0.00 

Pg/g 

D 

14.81 

.0000422 

0.00029 

0.00000  LT 

0.00 

pg/g 

D 

14.81 

.0000422 

0.00025 

0.00000  LT 

0.00 

Pg/g 

DD 

6.06 

.0000628 

0.00034 

0.00000  LT 

0.00 

pgte 

6.06 

.0000628 

0.00032 

0.00000  LT 

0.00 

pg/g 

D 

3.77 

.0000286 

0.00026 

0.00000  LT 

0.00 

pg/g 

3.77 

.0000286 

0.00027 

0.00000  LT 

0.00 

pg /g 

D 

3.32 

1570.000  1480.00000 

0.00000 

5.90 

pg/g 

D 

3.32 

1570.000  1530.00000 

0.00000 

2.58 

pg/g 

30.41 

187.0000  145.00000 

0.00000 

25.30 

pg/g 

D 

30.41 

187.0000  197.00000 

0.00000 

5.21 

pg/g 

3.02 

759.0000  717.00000 

0.00000 

5.69 

pg/g 

D 

3.02 

759.0000  739.00000 

0.00000 

2.67  jig/g 

1.14 

167.0000  175.00000 

0.00000 

4.68 

Pg/g 

D 

1.14 

167.0000  177.00000 

0.00000 

5.81 

pg /g 

5.81 

11900.00  11700.0000 

0.00000 

1.69 

pg/g 

5.81 

11900.00  12400.0000 

0.00000 

4.12 

pg/g 

D 

2.23 

.3800.000  3550.00000 

0.00000 

6.80 

pg/g 

2.23 

3800.000  3630.00000 

0.00000 

4.58 

pg/g 

D 

3.16 

7180.000  7160.00000 

0.00000 

0.28 

pg/g 

3.16 

7180.000  7390.00000 

0.00000 

2.88 

pg/g 

D 

4.44 

473.0000  485.00000 

0.00000 

2.51 

pg/g 

4.44 

473.0000  507.00000 

0.00000 

6.94 

pg/g 

D 

2.04 

5380.000  5350.00000 

0.00000 

0.56 

pg/g 

2.04 

5380.000  5460.00000 

0.00000 

1.48 

pg/g 

D 

1.20 

1550.000  1650.00000 

0.00000 

6.25 

pg/g 

1.20 

1550.000  1670.00000 

0.00000 

7.45 

pg/g 

D 

2.21 

2180.000  2240.00000 

0.00000 

2.71 

pg/g 

2.21 

2180.000  2290.00000 

0.00000 

4.92 

pg/g 

D 

735 


Natrual  Matrix  Spikes  -  (  hemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(Detects  for  MS/MSD  pairs ,  spikes  values  =  0) 


Site  ED _  Test  Name 


Mem  MS/MSD  Sample 

Bool  %  RPD  Value  Value 


Sample  St 

MS 

Sample  (or  MSD)  Uah  Flag  Data 
Spike  Bool  %  RPD  MeasCodeQnal 


Chemical  Class:  METALS 


ES3-94-01  NA 
ES  3 -94-01  NA 

ES4-94-01  CA 
ES4-94-01  CA 


ES4-9441 

K 

ES4-94-01 

K 

ES4-9441 

MG 

ES4-94^»1 

MG 

ES4-94^)1 

NA 

ES4-9441 

NA 

ES5-9442 

CA 

ES5-9-W2 

CA 

ES5-9<W>2 

K 

ES5-94-42 

K 

ESJ-9<M)2 

MG 

ES5-9+42 

MG 

ES5-9-MJ2 

NA 

ES5-9-H)2 

NA 

ES6-9+-01 

CA 

ES6-9+OI 

CA 

ES6-9+-01 

K 

ES6-9+41 

K 

ES6-94^)1 

MG 

ES6-944U 

MG 

ES6-9+-01 

NA 

ES6-94^)1 

NA 

ES7-94-01 

CA 

ES7-9<W)1 

CA 

ES7-944M 

K 

ES7-94^)1 

K 

ES7-94^)1 

MG 

ES7-9<W1 

MG 

ES7-9+-01 

NA 

ES7-9+4I 

NA 

ES8-9443 

CA 

ES8-94^)3 

CA 

ES8-94-03 

K 

ES8-94^>3 

K 

ES8-9403 

MG 

ES8-94^)3 

MG 

ES8-9+03 

NA 

ES8-944J3 

NA 

ES9-944J1 

CA 

ES9-944)! 

CA 

SODRFM 

SODRFM 

CALCRFM 

CALCRJM 

POTASSRFM 

POTASSRFM 

MAGNESRJM 
M  AGNES  RIM 
SODRFM 
SODRFM 

CALCRrM 

CALCRFM 

POTASS  RIM 
POTASS  RIM 

M  AGNES  RIM 
MAGNESRFM 

SODRFM 

SODRFM 

CALCRFM 

CALCRFM 

POTASSRFM 
POTASS  RFM 

MAGNESRFM 

MAGNESRFM 

SODRFM 

SODRFM 

CALCRFM 

CALCRFM 

POTASSRFM 

POTASSRFM 

MAGNESRFM 

MAGNESRFM 

SODRFM 

SODRFM 

CALCRFM 

CALCRFM 

POTASSRFM 

POTASSRFM 

MAGNESRFM 

MAGNESRFM 

SODRFM 

SODRFM 

CALCRFM 

CALCRFM 


2.15  112.0000  138.00000 
2.15  112.0000  141.00000 

2.95  43200.00  44700.0000 
2.95  43200.00  43400.0000 

0.81  3530.000  3710.00000 
0.81  3530.000  3680.00000 

0.70  6890.000  7140.00000 
0.70  6890.000  7090.00000 

0.85  211.0000  236.00000 
0.85  211.0000  234.00000 

11.94  21100.00  21300.0000 
11.94  21100.00  18900.0000 

9.20  1110.000  1080.00000 
9.20  1110.000  985.00000 
12.14  3050.000  2970.00000 
12.14  3050.0002630.00000 

0.39  78.20000  76.10000 

0.39  78.20000  76.40000 

0.79  2530U.00  25500.0000 
0.79  25300.00  25300.0000 

8.02  961.0000  1050.00000 
8.02  961.0000  969.00000 

17.31  3210.000  3640.00000 
17.31  3210.000  3060.00000 

2.59  88.30000  97.60000 

2.59  88.30000  95.10000 

18.18  66000.00  84000.0000 
18.18  66000.0070000.0000 
4.47  1510.000  1970.00000 
4.47  1510.000  2060.00000 
0.84  4950.000  5940.00000 
0.84  4950.000  5990.00000 

1.57  105.0000  126.00000 
1.57  105.0000  128.00000 
10.17  36200.00  37200.0000 
10.17  36200.0033600.0000 
30.40  2290.000  1590.00000 
30.40  2290.000  2160.00000 
34.68  5320.000  3670.00000 
34.68  5320.000  5210.00000 

33.74  129.0000  101.00000 
33.74  129.0000  142.00000 

70.59  33100.00  36800.0000 
70.59  33100.00  17600.0000 


0.00000 

20.80  pg/g 

0.00000 

22.92  pg/g 

D 

0.00000 

3.41  pg/g 

0.00000 

0.46  pg/g 

D 

0.00000 

4.97  pg/g 

0.00000 

4  .16  pg/g 

D 

0.00000 

3.56  pg/g 

0.00000 

2.86  pg/g 

D 

0.00000 

11.19  pg/g 

0.00000 

10.34  pg/g 

D 

0.00000 

0.94  pg/g 

D 

0.00000 

11.00  pg/g 

0.00000 

2.74  pg/g 

D 

0.00000 

1193  pg/g 

0.00000 

2.66  pg/g 

D 

0.00000 

14.79  pg/g 

0.00000 

2.72  pg/g 

D 

0.00000 

2.33  pg/g 

0.00000 

0.79  pg/g 

D 

0.00000 

0.00  pg/g 

0.00000 

8.85  pg/g 

D 

0.00000 

0  83  pg/g 

0.00000 

12.55  pg/g 

D 

0.00000 

4.78  pg/g 

0.00000 

10.01  pg/g 

D 

0.00000 

7.42  pg/g 

0.00000 

24.00  pg/g 

D 

0.00000 

5  88  pg/g 

0.00000 

26.44  pg/g 

D 

0.00000 

30.81  pg/g 

0.00000 

18.18  pg/g 

D 

0.00000 

19.01  pg/g 

0.00000 

18.18  pg/g 

D 

0.00000 

19.74  pg/g 

0.00000 

2.72  pg/g 

0.00000 

7.45  pg/g 

D 

0.00000 

36.08  pg/g 

D 

0.00000 

5.84  pg/g 

0.00000 

36.71  pg/g 

D 

0.00000 

2.09  pg/g 

0.00000 

24.35  pg/g 

D 

0.00000 

9.59  pg/g 

0.00000 

10.59  pg/g 

D 

0.00000 


61.14  pg/g  DD 
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Natrual  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(Detects  forMS/MSD  pairs,  spikes  values  =  0) 


Site  ID 

Test  Name 

Meat  MS/MSD  Sample 

Bool  •/.  RPD  Value  Value 

Sample  A 

MS 

Sample  (or  MSD)  Unit  Flag  Data 
Spike  Boo!  %  RPD  Meas  CodeQual 

Chemical  Class : 

METALS 

ES9-94-01 

K 

POTASSIUM 

8.86 

2120.000  2050.00000 

0.00000 

3.36 

pg/g 

D 

ES9-94-01 

K 

POTASSIUM 

8.86 

2120.000  2240.00000 

0.00000 

5.50 

pg/g 

DD 

ES9-94-01 

MG 

MAGNESIUM 

7.28 

6120.000  5270.00000 

0.00000 

14.93 

pg/g 

D 

ES9-94-01 

MG 

MAGNESIUM 

7.28 

6120.000  4900.00000 

0.00000 

22.14 

pg/g 

DD 

ES9-94-0I 

NA 

SODIUM 

22.06 

122.0000  121.00000 

0.00000 

0.82 

pg/g 

D 

ES9-94-01 

NA 

SODIUM 

22.06 

122.0000  151.00000 

0.00000 

21.25 

pg/g 

DD 

ESA-94-02 

CA 

CALCIUM 

2.34 

24900.00  25900.0000 

0.00000 

3.94 

pg/g 

ESA-94-02 

CA 

CALCIUM 

2.34 

24900.00  25300.0000 

0.00000 

1.59 

pg/g 

D 

ESA-94-02 

K 

POTASSIUM 

5.50 

891.0000  878.00000 

0.00000 

1.47 

pg/g 

ESA-94-02 

K 

POTASSIUM 

5.50 

891.0000  831.00000 

0.00000 

6.97 

pg/g 

D 

ESA-94-02 

MG 

MAGNESIUM 

6.92 

3650.000  3740.00000 

0.00000 

2.44 

pg/g 

ESA-94-02 

MG 

MAGNESIUM 

6.92 

3650.000  3490.00000 

0.00000 

4.48 

pg/g 

D 

ESA-94-02 

NA 

SODIUM 

6.39 

113.0000  106.00000 

0.00000 

6.39 

pg/g 

ESA-94-02 

NA 

SODIUM 

6.39 

113.0000  113.00000 

0.00000 

0.00 

pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

CA 

CALCIUM 

4.26 

24800.00  23000.0000 

0.00000 

7.53 

pg/g 

ESB-94-1 1 

CA 

CALCIUM 

4.26 

24800.00  24000.0000 

0.00000 

3.28 

pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

K 

POTASSIUM 

11.58 

577.0000  488.00000 

0.00000 

16.71 

pg/g 

ESB-94-1 1 

K 

POTASSHFM 

11.58 

577.0000  548.00000 

0.00000 

5.16 

pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

MG 

MAGNESIUM 

15.18 

2230.000  1400.00000 

0.00000 

45.73 

pg/g 

ESB-94-1 1 

MG 

MAGNESIUM 

15.18 

2230.000  1630.00000 

0.00000 

31.09 

pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

NA 

SODIUM 

22.36 

168.0000  147.00000 

0.00000 

13.33 

pg/g 

ESB-94-1 1 

NA 

SODIUM 

22.36 

168.0000  184.00000 

0.00000 

9.09 

pg/g 

D 

Chemical  Class :  PESTICIDES/PCBS 

ES6-94-01 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

39.34 

.0005000  0.00098 

0.00000  ND 

0.00 

pg/g 

Z 

ES6-94-01 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

39.34 

.0005000  0.00146 

0.00000  ND 

0.00 

pg/g 

Z 

ES6-94-0 1 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

195.34 

.0005000  0.00056 

0.00000  ND 

0.00 

pg/g 

ZD 

ES7-94-01 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

128.38 

.0128000  0.00927  ' 

0.00000 

31.99 

pg/g 

Z 

ES7-94-0 1 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

152.37 

.0128000  0.01030 

0.00000 

21.65 

pg/g 

ZD 

ES7-94-0 1 

CLDAN  CHLORDANE 

104.39 

.2540000  0.17700 

0.00000 

35.73 

pg/g 

ES7-94-0 1 

CLDAN  CHLORDANE 

92.21 

.2540000  0.19600 

0.00000 

25.78 

pg/g 

D 

ES7-94-0 1 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

175.22 

.0005000  0.00208 

0.00000  ND 

0.00 

pg/g 

Z 

ES7-94-01 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

77.75 

.0005000  0.00136 

0.00000  ND 

0.00 

pg/g 

ZD 

ES7-94-01 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

77.75 

.0005000  0.00309 

0.00000  ND 

0.00 

pg/g 

Z 

ES7-94-01 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

118.22 

.0005000  0.00257 

0.00000  ND 

0.00 

pg/g 

ZD 

ES7-94-0 1 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

118.22 

.0139000  0.01000 

0.00000 

32.64 

pg/g 

Z 

ES7-94-01 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

125.50 

.0139000  0.01110 

0.00000 

22.40 

pg/g 

ZD 

ES7-94-01 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>- 1 , 1  -DICHLO  197.44 

.0027000  0.00305 

0.00000  LT 

0.00 

pg/g 

Chemical  Class: 

SEMIVOLATILES 

ESI -94-09 

26DNT  2,6-DINTTROTOLUENE 

9.17 

.3200000  0.52000 

0.00000  LT 

0.00 

pg/g 

ESI -94-09 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

9.17 

.3200000  0.57000 

0.00000  LT 

0.00 

pg/g 

D 

ES 1-94-09 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

14.29 

.1100000  0.13000 

0.00000 

16.67 

pg/g 

ESI -94-09 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

14.29 

.1100000  0.15000 

0.00000 

30.77 

pg/g 

D 

ESI -94-09 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

6.45 

.1300000  0.15000 

0.00000 

14.29 

pg/g 
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Natrual  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(Detects  for  MS/MSD  pairs,  spikes  values  =  0) 


Sample* 

MS 

Mew  MS/MSD  Sample  Sample  (orMSD)  Unit  Flat  Date 

Site  ID _ Teat  Name _ Bool  %  RPD  Value  Value  Spike  Bool  %  RPP  MeaaCodeQnal 


Chemical  Clots:  SEMTVOLATILES 


ESI -94-09 

BAANT  BENZO  (A)  ANTHRACENE 

6.45 

.1300000 

0.16000 

0.00000 

20.69 

yg/g 

D 

ESI -94-09 

BKFAN  BENZO  fK]  FLUORANTHENE 

16.95 

.2500000 

0.27000 

0.00000 

7.69 

yg/g 

ESI -94-09 

CHRY  CHRYSENE 

16.95 

.2800000 

0.32000 

0.00000 

13.33 

yg/g 

ESI -94-09 

CHRY  CHRYSENE 

78.26 

.2800000 

0.32000 

0.00000 

13.33 

yg/g 

D 

ESI -94-09 

FANT  FLUORANTHENE 

78.26 

.1400000 

0.14000 

0.00000 

0.00 

yg'g 

ESI -94-09 

FANT  FLUORANTHENE 

192.37 

.1400000 

0.14000 

0.00000 

0.00 

yg'g 

D 

ESI -94-09 

PHANT  PHENANTHRENE 

112.20 

.4200000 

0.45000 

0.00000 

6.90 

yg/g 

ESI -94-09 

PHANT  PHENANTHRENE 

184.92 

.4200000 

0.47000 

0.00000 

11.24 

yg/g 

D 

ES4-94-01 

124TCB  1 ,2,4-TRJCHLOROBENZENE 

9.52 

.2200000 

11.00000 

0.00000  LT 

0.00 

yg/g 

ES6-94-01 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

196.70 

.0410000 

0.07400 

0.00000  LT 

0.00 

yg/g 

D 

ES6-94-01 

CHRY  CHRYSENE 

197.46 

.0320000 

0.06400 

0.00000  LT 

0.00 

yg/g 

D 

ES7-94-0 1 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

154.72 

1.200000 

1.20000 

0.00000 

0.00 

yg/g 

ES7-94-0 1 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

4.08 

1.200000 

2.40000 

0.00000 

66.67 

yg/g 

D 

ES7-94-01 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

4.08 

1.200000 

2.50000 

0.00000  LT 

0.00 

yg/g 

D 

ES7-94-01 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

44.07 

2.400000 

2.30000 

0.00000 

4.26 

yg/g 

ES7-94-01 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

44.07 

2.400000 

3.60000 

0.00000 

40.00 

yg/g 

D 

ES7-94-0 1 

BGHIPY BENZO  [G,RI]  PERYLENE 

48.06 

.9200000 

0.98000 

0.00000 

6.32 

yg/g 

ES7-94-01 

BOHIPYBENZO  [G,RI]  PERYLENE 

48.06 

.9200000 

1.60000 

0.00000 

53.97 

yg/g 

D 

ES7-94-0 1 

BKFAN  BENZO  fK]  FLUORANTHENE 

53.66 

.7700000 

0.75000 

0.00000 

2.63 

yg/g 

ES7-94-0 1 

BKFAN  BENZO  fK]  FLUORANTHENE 

53.66 

.7700000 

1.30000 

0.00000 

51.21 

yg/g 

D 

ES7-94-01 

CHRY  CHRYSENE 

60.87 

1.600000 

1.60000 

0.00000 

0.00 

yg/g 

ES7-94-01 

CHRY  CHRYSENE 

60.87 

1.600000 

3.00000 

0.00000 

60.87 

yg/g 

D 

ES7-94-01 

FANT  FLUORANTHENE 

62.07 

1.200000 

1.00000 

0.00000 

18.18 

yg/g 

ES7-94-01 

FANT  FLUORANTHENE 

62.07 

1.200000 

1.90000 

0.00000 

45.16 

yg/g 

D 

ES7-94-01 

FLRENEFLUORENE 

188.35 

.1300000 

0.33000 

0.00000 

86.96 

yg/g 

D 

ES7-94-01 

PHANT  PHENANTHRENE 

106.25 

1.500000 

1.50000 

0.00000 

0.00 

yg/g 

ES7-94-01 

PHANT  PHENANTHRENE 

126.09 

1.500000 

3.40000 

0.00000 

77.55 

yg/g 

D 

ES8-94-03 

BAANT  BENZO  (A]  ANTHRACENE 

186.63 

.2100000 

0.28000 

0.00000 

28.57 

yg/g 

ES8-94-03 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

8.70 

.2100000 

0.33000 

0.00000 

44.44 

yg/g 

D 

ES8-94-03 

BKFAN  BENZO  fK]  FLUORANTHENE 

8.70 

.2700000 

0.36000 

0.00000 

28.57 

yg/g 

ES8-94-03 

BKFAN  BENZO  fK]  FLUORANTHENE 

10.53 

.2700000 

0.36000 

0.00000 

28.57 

yg/g 

D 

ES8-94-03 

CHRY  CHRYSENE 

10.53 

.3100000 

0.40000 

0.00000 

25.35 

yg/g 

ES  8-94-03 

CHRY  CHRYSENE 

17.72 

.3100000 

0.43000 

0.00000 

32.43 

yg/g 

D 

ES8-94-03 

FANT  FLUORANTHENE 

17.72 

.2800000 

0.36000 

0.00000 

25.00 

yg/g 

ES8-94-03 

FANT  FLUORANTHENE 

182.80 

.2800000 

0.40000 

0.00000 

35.29 

yg/g 

D 

ES  8-94-03 

PHANT  PHENANTHRENE 

174.44 

.3200000 

0.43000 

0.00000 

29.33 

yg/g 

ES  8-94-03 

PHANT  PHENANTHRENE 

186.21 

.3200000 

0.50000 

0.00000 

43.90 

yg/g 

D 

ESA-94-02 

BAANT  BENZO  (A]  ANTHRACENE 

150.88 

1.200000 

1.40000 

0.00000 

15.38 

yg/g 

ESA-94-02 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

52.63 

1.200000 

1.40000 

0.00000 

15.38 

yg/g 

D 

ESA-94-02 

BBFAN  BENZO  fB|  FLUORANTHENE 

52.63 

2.300000 

2.40000 

0.00000 

4.26 

yg/g 

ESA-94-02 

BBFAN  BENZO  fB|  FLUORANTHENE 

116.11 

2.300000 

2.60000 

0.00000 

12.24 

yg/g 

D 

ESA-94-02 

BGHIPY  BENZO  [G.RI]  PERYLENE 

116.11 

.5800000 

0.69000 

0.00000 

17.32 

yg/g 

ESA-94-02 

BGHIPY  BENZO  [G.RI]  PERYLENE 

20.69 

.5800000 

0.78000 

0.00000 

29.41 

yg/g 

D 
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Natrual  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(Detects  for  MS/MSD  pairs,  spikes  values  =  0) 


Site  ID  Teat  Name 


Sample  Jt 

MS 

Mem  MS/MSD  Sample  Sample  (or  MSD)  Unit  Fla*  Date 

Bool  %  RPD  Value  Value  SpUte  Bool  »/.  RPD  Meat  Code  Qua] 


Chemical  Class :  SEMTV OLATILES 


ESA-94-02 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

20.69 

.7100000 

0.96000 

0.00000 

29.94  ng/g 

ESA-94-02 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

30.77 

.7100000 

1.10000 

0.00000 

43.09  ng/g 

D 

ESA-94-02 

CHRY 

CHRYSENE 

30.77 

1.400000 

1.50000 

0.00000 

6.90  jig/g 

ESA-94-02 

CHRY 

CHRYSENE 

15.3S 

1.400000 

1.80000 

0.00000 

25.00  ng/g 

D 

ESA-94-02 

FANT 

FLUORANTHENE 

15.38 

1.900000 

2.10000 

0.00000 

10.00  pg/g 

ESA-94-02 

FANT 

FLUORANTHENE 

135.88 

1.900000 

2.10000 

0.00000 

10.00  pg/g 

D 

ESA-94-02 

PHANT  PHENANTHRENE 

102.04 

2.100000 

2.40000 

0.00000 

13.33  pg/g 

ESA-94-02 

PHANT  PHENANTHRENE 

133.33 

2.100000 

2.40000 

0.00000 

13.33  pg/g 

D 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Tooele  North  Ecological  Risk  Assesment  Data 

(All  MS/MSD  Pairs) 


Site  ID  Test  None 


Meat  %  Sample 

Bool  RPD  Value  Value 


%  Unit  Fla* 
Rec.  Meas  Code 


Chemical  Class:  CYANIDE 


ESI -94-09 

CYN 

CYANIDE 

0.73 

.4330000 

5.48000 

0.50000 

1009.4  pg/g 

ESI -94-09 

CYN 

CYANIDE 

0.73 

.4330000 

5.52000 

0.50000 

1017.4  pg/g 

D 

ES2-94-01 

CYN 

CYANIDE 

27.76 

.6740000 

1.28000 

0.50000 

121.2  pg/g 

ES2-94-01 

CYN 

CYANIDE 

27.76 

.6740000 

0.96800 

0.50000 

58.8  pg/g 

D 

ES3-94-01 

CYN 

CYANIDE 

16.68 

.2500000 

0.53900 

0.50000 

LT 

0.0  pg/g 

ES3-94-0 1 

CYN 

CYANIDE 

16.68 

.2500000 

0.45600 

0.50000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

CYN 

CYANIDE 

2.82 

.2500000 

0.39600 

0.50000 

LT 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

CYN 

CYANIDE 

2.82 

.2500000 

0.38500 

0.50000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

CYN 

CYANIDE 

0.58 

.2500000 

5.15000 

0.50000 

LT 

0.0  pg/g 

ES5 -94-02 

CYN 

CYANIDE 

0.58 

.2500000 

5.12000 

0.50000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

CYN 

CYANIDE 

8.88 

.2500000 

0.52700 

0.50000 

LT 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

CYN 

CYANIDE 

8.88 

.2500000 

0.57600 

0.50000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-0 1 

CYN 

CYANIDE 

12.62 

.2500000 

0.47500 

0.50000 

LT 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

CYN 

CYANIDE 

12.62 

.2500000 

0.53900 

0.50000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

CYN 

CYANIDE 

3.42 

.2500000 

4.88000 

0.50000 

LT 

0.0  pg/g 

ES8-94-03 

CYN 

CYANIDE 

3.42 

.2500000 

5.05000 

0.50000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

CYN 

CYANIDE 

29.87 

.2500000 

0.35600 

0.50000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

CYN 

CYANIDE 

29.87 

.2500000 

0.48100 

0.50000 

LT 

0.0  pg/g 

DD 

ESA-94-02 

CYN 

CYANIDE 

14.08 

.2500000 

0.40300 

0.50000 

LT 

0.0  pg/g 

ESA-94-02 

CYN 

CYANIDE 

14.08 

.2500000 

0.35000 

0.50000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

CYN 

CYANIDE 

29.08 

.2500000 

0.38600 

0.50000 

LT 

0.0  pg/g 

ESB-94-11 

CYN 

CYANIDE 

29.08 

.2500000 

0.28800 

0.50000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

Chemical  Class:  DIOXINS 


ESI -94-09 

234HXF  2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00002 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

234HXF  2,3,4.6,7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00003 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

234PCF  2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00002 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

234PCF  2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZORJRAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00002 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

678HPD  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

16.16 

.0005310 

0.00515 

0.00625 

73.9  pg/g 

ESI -94-09 

678HPD  1 ,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

16.16 

.0005310 

0.00438 

0.00625 

61.6  pg/g 

D 

ESI -94-09 

678HPF  1 ,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORTRAN 

1.52 

.0000331 

0.00653 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

678HPF  1.2,3,4,6.7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

1.52 

.0000331 

0.00663 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

678HXD  L2,3,6,7,8-HEXACHL(  )RODIBENZaP-DIOXIN 

3.70 

.0000234 

0.00610 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

678HXD 1 ,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

3.70 

.0000234 

0.00633 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

678HXF  1,2,3,6,7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

12.96 

.0000290 

0.00772 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

678HXF  1 ,2,3. 6,7,8-HEX  ACHLORODIBENZORIRAN 

12.96 

.0000290 

0.00879 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

789HPF  1,2,3,4,7,8,9-HEPTACHLORODlBENZORlRAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00003 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

789HPF  1,2,3,4,7.8,9-HEPTACHLORODIBENZORTRAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00003 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

789HXD 1 ,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.00 

.0000228 

0.00031 

0.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

789HXD 1 ,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.00 

.0000228 

0.00031 

0.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

789HXF  1, 2,3.7,8.9-HEX  ACHLORODIBENZORfRAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00002 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

789HXF  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00003 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

78HXD  1,2,3.4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00002 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

78HXD  1,2,3,4,7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00001 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

78HXDF 1 .2,3,4, 7,8-HEXACHU)RODIBENZORIRAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00002 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

78HXDF 1 ,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZORTRAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00003 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 
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Site  ID 

Test  Name 

Meas 

Bool 

RPD 

Sample 

Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

•/•  Unit  Flax  D*ta 
Rec.  Meas  Code  Qual 

ESI -94-09 

78PCDD 1 ,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

8.88 

.0000344 

0.00576 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ESI  -94-09 

78PCDDl,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

8.88 

.0000344 

0.00527 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

78PCDF  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

11.98 

.0000224 

0.00752 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

78PCDF  1 ,2,3,7,8-PENTACHLORODlBENZORIRAN 

11.98 

.0000224 

0.00667 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

ocdd  octachlorodibenzodioxin 

2.67 

.0025500 

0.01480 

0.01250 

98.0  pg/g 

ESI -94-09 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

2.67 

.0025500 

0.01520 

0.01250 

101.2  pg/g 

D 

ESI -94-09 

OCDF  OCTACHLORODIBENZORTRAN 

2.84 

.0000612 

0.01040 

0.01250 

LT 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

OCDF  OCT  ACHLORODIBEN  ZOR  IRAN 

2.84 

.0000612 

0.01070 

0.01250 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

TCDD  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

1.30 

.0000195 

0.00233 

0.00250 

LT 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

TCDD  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

1.30 

.0000195 

0.00230 

0.00250 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESI  -94-09 

TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

4.56 

.0000221 

0.00269 

0.00250 

LT 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZORJRAN 

4.56 

.0000221 

0.00257 

0.00250 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

234HXF  2,3,4,6,7.8-HEXACHLORODIBENZORJRAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00046 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

234HXF  2,3,4,6,7.8-HEXACHLORODlBENZORIRAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00026 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

234PCF  2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZORJRAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00008 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

234PCF  2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00005 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-0 1 

678HPD  1 .2,3.4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.00 

.0001070 

0.00288 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

678HPD  I,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.00 

.0001070 

0.00288 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-0 1 

678HPF  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

1.06 

.0002260 

0.00666 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

678HPF  1 ,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORrRAN 

1.06 

.0002260 

0.00659 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

678HXD 1 ,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

1.92 

.0001120 

0.00619 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

678HXD1.2,3.6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

1.92 

.0001120 

0.0063 1 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

678HXF  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

1.69 

.0003190 

0.01190 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

678HXF  1 ,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

1.69 

.0003190 

0.01170 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

789HPF  1 ,2,3,4,7.8,9-HEPT  ACHLORODIBENZOR  IRAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00031 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

789HPF  L2,3,4,7.8,9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00016 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-0 1 

789HXD 1 ,2,3,7,8.9-HEXACHL<  )RODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00013 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

789HXD 1 ,2,3.7.8.9-HEX  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00006 

0.00000 

0.0  Pg/g 

D 

ES2-94-01 

789HXF  1 ,2.3.7,8,9-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00049 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-0 1 

789HXF  1 ,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZORrRAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00028 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES  2-94-01 

78HXD  1,2,3.4,7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00016 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

78HXD  1.2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00007 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

78HXDF 1 ,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZORfRAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00048 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

78HXDF1.2,3,4,7.8-HEXACHLORODIBENZORJRAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00027 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

78PCDD 1 ,2,3,7,8-PENT  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

i.3i 

.0000242 

0.00228 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ES2-94-0 1 

78PCDDl,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

1.31 

.0000242 

0.00231 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

78PCDF  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

4.42 

.0000559 

0.00509 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

78PCDF  1 .2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

4.42 

.0000559 

0.00532 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

11.76 

.0042300 

0.01520 

0.01250 

87.8  pg/g 

ES2-94-01 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

11.76 

.0042300 

0.01710 

0.01250 

103.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 

12.28 

.0007600 

0.01070 

0.01250 

LT 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 

12.28 

.0007600 

0.01210 

0.01250 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-0 1 

TCDD  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

0.00 

.0000387 

0.00149 

0.00250 

LT 

0.0  pg/g 

ES2-94-0 1 

TCDD  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

0.00 

.0000387 

0.00149 

0.00250 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-0 1 

TCDF  2.3,7.8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

0.00 

.0000546 

0.00260 

0.00250 

LT 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

0.00 

.0000546 

0.00260 

0.00250 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

234HXF  2.3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00001 

0.00000 

0.0  pg/g 
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Site  ID 

Test  Name 

Meas 

% 

Sample 

Value 

Sample 

•/•  Unit  Fla*  Data 

Bool 

RPD 

Value 

Spike  B 

ool 

Rec.  Meas  CodeQual 

Chemical  Class:  DIOXINS 

ES3-94-01 

234HXF  2.3,4,6,7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00001 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3 -94-01 

234PCF  2.3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00001 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

234PCF  2,3,4.7,8-PENTACHLORODlBENZORIRAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00001 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

678HPD  1 .2  J.4.6.7.8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

10.57 

.0000073 

0.00502 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

678HPD  1,2,3.4.6.7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

10.57 

.0000073 

0.00558 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

678HPF  1.2.3.4,6.7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

0.49 

.0000152 

0.00607 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

678HPF  1.2,3.4,6.7,8-HEPTACHLORODIBENZORJRAN 

0.49 

.0000152 

0.00610 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

678HXD 1 ,2,3,6,7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

3.87 

.0000122 

0.00608 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ES3 -94-01 

678HXD 1 .2  ,3.6.7,8-HEXACHLORODIBENZO.P-DIOXIN 

3.87 

.0000122 

0.00632 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES3 -94-01 

678HXF  1 ,2,3,6.7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

0.80 

.0000109 

0.00624 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

678HXF  1 .2,3.6.7.8-HEXACHLORODIBENZORJRAN 

0.80 

.0000109 

0.00619 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-0 1 

789HPF  1.2^,4,7,8.9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0,00001 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

789HPF  1.2,3.4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00001 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

789HXD 1 ,2,3,7,8.9-HEX  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

6.90 

.0000116 

0.00028 

0.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

789HXD1.2.3.7.8.9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

6.90 

.0000116 

0.00030 

0.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

789HXF  1,2,3,7.8.9-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00001 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

789HXF  1.2,3.7,8,9-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00001 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

78HXD  1.2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00001 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

78HXD  1.2.3.4.7.8-HEXACHtORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00001 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

78HXDF 1 ,2,3,4.7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00001 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

78HXDF 1 ,2,3.4,7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00001 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

78PCDD1.2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

2.87 

.0000186 

0.00653 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

78PCDD1.2,3,7.8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

2.87 

.0000186 

0.00672 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

78PCDF  1,2.3,7.8-PENTACHLORODlBENZORIRAN 

3.19 

.0000101 

0.00679 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

78PCDF  1.2.3,7,8-PENTACHLORODlBENZORIRAN 

3.19 

.0000101 

0.00701 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

4.84 

.0002100 

0.01210 

0.01250 

95.1  pg/g 

ES3-94-01 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

4.84 

.0002100 

0.01270 

0.01250 

99.9  pg/g 

D 

ES3-94-01 

OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 

10.64 

,0000234 

0.00917 

0.01250 

LT 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 

10.64 

.0000234 

0.01020 

0.01250 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

TCDD  2J.7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

2.05 

.0000124 

0.00241 

0.00250 

LT 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

TCDD  2.3,7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

2.05 

.0000124 

0.00246 

0.00250 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

TCDF  2,3.7.8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

2.91 

.0000092 

0.00237 

0.00250 

LT 

0.0  pg/g 

ES3 -94-01 

TCDF  2.3,7.8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

2.91 

.0000092 

0.00244 

0.00250 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

234HXF  2.3.4.6.7.8-HEXACHU  )RODIBENZORIRAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00002 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

234HXF  2,3,4.6,7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00001 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

234PCF  2.3,4,7.8-PENTACHLORODlBENZORIRAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00001 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

234PCF  2.3,4.7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00009 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

678HPD  1.2,3.4,6.7,8-HEPT ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

3.93 

.0000079 

0.00524 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

678HPD  1.2,3,4,6.7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

3.93 

.0000079 

0.00545 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

678HPF  1.2.3.4.6.7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

4.68 

.0000147 

0.00584 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

678HPF  1 ,2.3,4.6.7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

4.68 

.0000147 

0.00612 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-0 1 

678HXD1.2.3.6.7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

3.72 

.0000140 

0.00607 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ES4-94-0 1 

678HXD1.2.3.6,7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-D!OXIN 

3.72 

.0000140 

0.00630 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

678HXF  1.2,3,6,7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

4.31 

.0000112 

0.00590 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

678HXF  1.2,3,6.7.8-HEXACHLORODIBENZORFRAN 

4.31 

.0000112 

0.00616 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 
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Site  ID 

Test  Name 

Mem 

Bool 

•/•  Sample 
RPD  Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

•/•  Unit  Fla t  Data 
Rec.  Meas  Code  Qua! 

Chemical  Class:  DIOXINS 

ES4-94-01 

789HPF  1.2.3.4,7.8,9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00  .0000000 

0.00002 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

789HPF  1.2.3.4,7.8.9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00  .0000000 

0.00001 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

789HXD 1 ,2,3.7,8.9-HEXACHLORODIBENZO-P-DlOXTN 

160.14  .0000132 

0.00253 

0.00000  LT 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

789HXD1.2.3.7,8.9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

160.14  .0000132 

0.00028 

0.00000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

789HXF  1 ,2.3.7,8.9-HEXACHLORODlBENZORIRAN 

LT 

0.00  .0000000 

0.00002 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

789HXF  1 ,2.3.7,8.9-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00  .0000000 

0.00001 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

78HXD  1.2.3.4.7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00  .0000000 

0.00002 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

78HXD  1.2.3.4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00  .0000000 

0.00001 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-0 1 

78HXDF 1 .2,3,4.7.8-HEXACHU>RODIBENZOFlFRAN 

LT 

0.00  .0000000 

0.00001 

0.00000 

0.0  *ig/g 

ES4-94-0 1 

78HXDF1.2.3.4.7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00  .0000000 

0.00010 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ES4-94-01 

78PCDD1 .2.3.7.8-PENTr  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

8.45  .0000186 

0.00612 

0.00625  LT 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

78PCDD 1 ,2.3.7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

8.45  .0000186 

0.00666 

0.00625  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

78PCDF  1.2.3.7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

6.27  .0000110 

0.00664 

0.00625  LT 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

78PCDF  1.2.3.7.8-PENTACHLORODIBENZORrRAN 

6.27  .0000110 

0.00707 

0.00625  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

4.18  .0000234 

0.01170 

0.01250  LT 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

4.18  .0000234 

0.01220 

0.01250  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 

0.90  .0000253 

0.01110 

0.01250  LT 

o.o  pg/g 

ES4-94-0 1 

OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 

0.90  .0000253 

0.01120 

0.01250  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

TCDD  2.3,7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

6.84  .0000170 

0.00226 

0.00250  LT 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

TCDD  2.3.7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

6.84  .0000170 

0.00242 

0.00250  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

TCDF  2.3.7.8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

6.34  .0000098 

0.00229 

0.00250  LT 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

TCDF  2.3.7.8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

6.34  .0000098 

0.00244 

0.00250  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

234HXF  2.3,4.6.7.8-HEXACHLORODlBENZORIRAN 

LT 

0.00  .0000000 

0.00002 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

234HXF  2,3,4.6.7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00  .0000000 

0.00002 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

234PCF  2.3.4,7.8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00  .0000000 

0.00001 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

234PCF  2.3.4.7.8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00  .0000000 

0.0000! 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

678HPD  1. 2,3.4,6.7,8-HEPT ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

4.99  .0000061 

0.00449 

0.00625  LT 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

678HPD  1.2.3.4,6.7,8-HEPTAC‘HLORODIBENZO-P-DIOXIN 

4.99  .0000061 

0.00472 

0.00625  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES  5-94-02 

678HPF  1.2.3.4,6.7.8-HEPTACHLORODlBENZORIRAN 

0.00  .0000104 

0.00665 

0.00625 

106.2  pg/g 

ES5-94-02 

678HPF  1.2.3.4,6.7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

0.00  .0000104 

0.00665 

0.00625 

106.2  pg/g 

D 

ES5-94-02 

678HXD 1 ,2.3.6,7.8-HEXACHU  >RODIBENZO-P-DIOXIN 

1.35  .0000084 

0.00661 

0.00625  LT 

0.0  pg/g 

ES  5 -94-02 

678HXD 1 .2.3.6,7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

1.35  .0000084 

0.00670 

000625  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

678HXF  1.2.3.6,7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

0.25  .0000078 

0.00808 

0.00625  LT 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

678HXF  1 ,2.3.6.7.8-HEXACHU  >RODIBENZORIRAN 

0.25  .0000078 

0.00810 

0.00625  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

789HPF  1.2.3,4,7.8,9-HEPTACHLORODIBENZORiRAN 

LT 

0.00  .0000000 

0.00002 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

789HPF  1.2.3.4.7.8,9-HEPTACHLORODIBENZORlRAN 

LT 

0.00  .0000000 

0.00003 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

789HXD  I.2.3.7,8.9-HEXACHL(  IRODIBENZO-P-DIOXIN 

0.00  .0000075 

0.00029 

0.00000  LT 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

789HXD 1 .2.3.7,8.9-HEX  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.00  .0000075 

0.00029 

0.00000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES  5 -94-02 

789HXF  1.2.3.7.8.9-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00  .0000000 

0.00002 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

789HXF  1 .2,3,7,8.9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00  .0000000 

0.00002 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

78HXD  1.2.3.4,7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00  .0000000 

0.00001 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES  5 -94-02 

78HXD  1.2.3, 4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00  .0000000 

0.00001 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

78HXDF 1 .2  ,3.4.7.8-HEXACHLORODIBENZORTRAN 

LT 

0.00  .0000000 

0.00001 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

78HXDF 1. 2.3,4.7,8-HEX  ACHL(  IRODIBENZOFURAN 

LT 

0.00  .0000000 

0.00001 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES  5 -94-02 

78PCDD 1 .2,3,7,8-PENT ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.64  .0000096 

0.00623 

0.00625  LT 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

78PCDD 1 ,2,3,7,8-PENT  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.64  .0000096 

0.00627 

0.00625  LT 

0.0  pg/g 

D 
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Site  ID 

Test  Name 

Meas 

Bool 

% 

RPD 

Sample 

Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

•/.  Unit  Flat  Data 
Rec.  Meas  Code  Qua! 

ES5-94-02 

78PCDF  L2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

4.27 

.0000069 

0.00733 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

78PCDF  1  ,2,3,7,8-PENT  ACHLORODIBENZORJRAN 

4.27 

.0000069 

0.00765 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0.00 

.0000251 

0.01300 

0.01250 

LT 

0.0  pg/g 

ES  5-94-02 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0.00 

.0000251 

0.01300 

0.01250 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 

5.41 

.0000234 

0.01080 

0.01250 

LT 

0.0  pg/g 

ES  5-94-02 

OCDF  OCTACHLORODIBENZORFRAN 

5.41 

.0000234 

0.01140 

0.01250 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES  5-94-02 

TCDD  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

0.78 

.0000159 

0.00257 

0.00250 

102.2  pg/g 

ES5-94-02 

TCDD  2.3.7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

0.78 

.0000159 

0.00255 

0.00250 

101.4  pg/g 

D 

ES5-94-02 

TCDF  2,3,7.8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

3.30 

.0000065 

0.00268 

0.00250 

LT 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

TCDF  2,3,7, 8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

3.30 

.0000065 

0.00277 

0.00250 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

234HXF  2.3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00003 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

234HXF  2.3,4.6,7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00003 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

234PCF  2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00002 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-0 1 

234PCF  2.3.4.7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00001 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

678HPD  1.2,3.4,6.7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

12.67 

.0000140 

0.00495 

0.00625 

79.0  pg/g 

ES6-94-01 

678HPD  1.2.3,4.6.7.8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

12.67 

.0000140 

0.00436 

0.00625 

69.5  pg/g 

D 

ES6-94-01 

678HPF  1.2.3.4.6.7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

0.30 

.0000250 

0.00668 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

678HPF  1.2,3,4.6.7,8-HEPTACHLORODIBENZORJRAN 

0.30 

.0000250 

0.00670 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

678HXD1.2.3,6,7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.15 

.0000121 

0.00662 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

678HXD 1 ,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.15 

.0000121 

0.00661 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

678HXF  1 .2,3,6.7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

10.12 

.0000197 

0.00769 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

678HXF  l,2,3,6,7,8-HEXACHU)RODIBENZORIRAN 

10.12 

.0000197 

0.00851 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-0 1 

789HPF  1.2.3.4,7.8.9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00004 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

789HPF  1,2,3.4,7.8,9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00004 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

789HXD 1 ,2,3.7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

7.14 

.0000108 

0.00029 

0.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

789HXD1.2J.7,8.9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

7.14 

.0000108 

0.00027 

0.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

789HXF  1 ,2,3.7,8,9-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00004 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

789HXF  1,2,3, 7,8.9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00004 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-0 1 

78HXD  1,2.3.4,7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00001 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

78HXD  1.2,3.4.7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00001 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-0 1 

78HXDF 1 ,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00002 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

78HXDF1.2,3,4.7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00002 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

78PCDDL2,3.7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

4.13 

.0000084 

0.00371 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

78PCDD1.2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

4.13 

.0000084 

0.00356 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-0 1 

78PCDF  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

2.03 

.0000119 

0.00747 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

78PCDF  1 ,2.3.7.8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

2.03 

.0000119 

0.00732 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

6.69 

.0005590 

0.01390 

0.01250 

106.7  pg/g 

ES6-94-01 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

6.69 

.0005590 

0.01300 

0.01250 

99.5  pg/g 

D 

ES6-94-01 

OCDF  OCTACHLORODIBENZORFRAN 

9.78 

.0000725 

0.01180 

0.01250 

LT 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 

9.78 

.0000725 

0.01070 

0.01250 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-0 1 

TCDD  2.3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

2.03 

.0000074 

0.00146 

0.00250 

LT 

0.0  pg/g 

ES6-94-0I 

TCDD  2.3,7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

2.03 

.0000074 

0.00149 

0.00250 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

TCDF  2.3,7.8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

0.74 

.0000134 

0.00270 

0.00250 

LT 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

TCDF  2.3.7.8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

0.74 

.0000134 

0.00268 

0.00250 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

234HXF  2,3,4,6,7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00003 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

234HXF  2.3,4.6,7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00002 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

234PCF  2,3.4.7.8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00001 

0.00000 

0.0  pg/g 
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Meas 
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% 
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Test  Name 

Bool 

RPD 

Value 

Value 

Spike  Bool 

Rec. 

Meas  Code  Qua! 
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Site  ID 

Test  Name 

Meas 

Boo! 

•/•  Sample 
RPD  Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

%  Unit  Flag  Data 
Rec.  Meas  CodeQual 

Chemical  Class:  DIOXINS 

ES  8-94-03 

789HXD1.2.3.7.8.9.HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

3.08  .0000075 

0.00033 

0.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ES  8-94-03 

789HXDl,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

3.08  .0000075 

0.00032 

0.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

789HXF  1.2,3.7,8.9-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00  .0000000 

0.00003 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES  8-94-03 

789HXF  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00  .0000000 

0.00004 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

78HXD  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00  .0000000 

0.00001 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES8-94-03 

78HXD  1.2,3,4,7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00  .0000000 

0.00001 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

78HXDF1.2.3.4.7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00  .0000000 

0.00002 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES8-94-03 

78HXDF1.2,3.4,7,8-HEXACHLORODIBENZOR!RAN 

LT 

0.00  .0000000 

0.00002 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

78PCDD1.2.3.7.8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.52  .0000105 

0.00577 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ES8-94-03 

78PCDDl,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.52  .0000105 

0.00580 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

78PCDF  1,2.3,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

3.99  .0000093 

0.00715 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ES8-94-03 

78PCDF  1.2,3,7,8-PENT ACHLORODIBENZORIRAN 

3.99  .0000093 

0.00687 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES  8-94-03 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

1.17  .0055300 

0.01720 

0.01250 

93.4  pg/g 

ES8-94-03 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

1.17  .0055300 

0.01700 

0.01250 

91.8  pg/g 

D 

ES8-94-03 

OCDF  OCT ACHLORODIBENZORIRAN 

5.71  .0000518 

0.01080 

0.01250 

LT 

0.0  pg/g 

ES8-94-03 

OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 

5.71  .0000518 

0.01020 

0.01250 

.LT 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

TCDD  2.3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXTN 

3.29  .0000191 

0.00239 

0.00250 

94.8  pg/g 

ES8-94-03 

TCDD  2.3.7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

3.29  .0000191 

0.00247 

0.00250 

98.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

TCDF  2.3,7,8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

1.16  .0000068 

0.00257 

0.00250 

LT 

0.0  pg/g 

ES8-94-03 

TCDF  2.3,7.8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

1.16  .0000068 

0.00260 

0.00250 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

234HXF  2.3,4,6,7.8-HEXACHLORODIBENZORJRAN 

LT 

0.00  .0000000 

0.00003 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-0 1 

234HXF  2,3, 4.6,7.8-HEX  ACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00  .0000000 

0.00004 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-0I 

234PCF  2.3.4.7,8-PENT ACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00  .0000000 

0.00002 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

234PCF  2.3,4,7,8-PENT ACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00  .0000000 

0.00002 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-0 1 

678HPD  1.2,3.4.6,7.8-HEPTACHLORODlBENZO-P-DIOXIN 

0.47  .0000255 

0.00423 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

678HPD  1.2.3.4,6.7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0.47  .0000255 

0.00421 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

678HPF  1.2,3.4,6.7.8-HEPT  ACHLORODIBENZORIRAN 

1.73  .0000415 

0.00631 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

678HPF  1.2.3.4,6.7,8-HEPT  ACHLORODIBENZORIRAN 

1.73  .0000415 

0.00642 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-0 1 

678HXD 1 ,2,3.6,7,8-HEXACHLORODlBENZO-P-DIOXIN 

3.59  .0000427 

0.00601 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

678HXD1.2.3.6.7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

3.59  .0000427 

0.00623 

0.00625 

LT 

o 

© 

DD 

ES9-94-01 

678HXF  1.2.3.6.7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

3.72  .0000413 

0.00817 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

678HXF  1 ,2,3,6,7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

3.72  .0000413 

0.00848 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

789HPF  1,2.3,4.7.8,9-HEPT ACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00  .0000000 

0.00004 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-0 1 

789HPF  1. 2,3.4, 7.8,9-HEPT ACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.00004 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

789HXD1.2.3.7.8.9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

14.81  .0000422 

0.00029 

0.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

789HXDI.2.3.7.8.9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

14.81  .0000422 

0.00025 

0.00000 

LT 

o 

o 

DD 

ES9-94-01 

789HXF  1.2,3.7.8.9-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00  .0000000 

0.00004 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

789HXF  1.2,3,7,8.9-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00  .0000000 

0.00004 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

78HXD  1.2,3,4,7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00  .0000000 

0.00003 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-0 1 

78HXD  1.2,3,4,7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00  .0000000 

0.00004 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

78HXDFl,2,3,4,7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00  .0000000 

0.00003 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

78HXDF1.2.3.4.7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00  .0000000 

0.00003 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

78PCDDl,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

1.90  .0000400 

0.00637 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

78PCDD1.2,3.7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

1.90  .0000400 

0.00625 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-0 1 

78PCDF  1.2,3,7,8-PENT ACHLORODIBENZORIRAN 

1.81  .0000236 

0.00723 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

78PCDF  1,2.3.7,8-PENT  ACHLORODIBENZORIRAN 

1.81  .0000236 

0.00710 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

DD 
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Site  ID 

Test  Name 

Meas 

Bool 

RPD 

Sample 

Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

•/.  Unit  Flag  Data 
Rec.  Meas  Code  Qua! 

ES9-94-01 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

2.94 

.0006490 

0.01340 

0.01250 

102.0  pg/g 

D 

ES  9-94-01 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

2.94 

.0006490 

0.01380 

0.01250 

105.2  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

1.65 

.0001360 

0.01200 

0.01250 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-0 1 

OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 

1.65 

.0001360 

0.01220 

0.01250 

LT 

0.0  pg/g 

DD 

ES9 -94-01 

TCDD  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

5.41 

.0000251 

0.00234 

0.00250 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-0 1 

TCDD  2 ,3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

5.41 

.0000251 

0.00247 

0.00250 

LT 

0.0  pg^g 

DD 

ES9-94-0 1 

TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZORFRAN 

2.37 

.0000210 

0.00250 

0.00250 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZORFRAN 

2.37 

.0000210 

0.00256 

0.00250 

LT 

0.0  pg/g 

DD 

ESA-94-02  234HXF  2,3,4, 6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00003 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESA-94-02 

234HXF  2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00002 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94-02 

234PCF  2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.0000 1 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESA-94-02 

234PCF  2,3,4,7,8-PENT ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00001 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94-02 

678HPD  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

4.76 

.0003480 

0.00451 

0.00625 

66.6  pg/g 

ESA-94-02 

678HPD  L2.3.4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

4.76 

.0003480 

0.00473 

0.00625 

70.1  pg/g 

D 

ESA-94-02 

678HPF  1,2.3.4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORFRAN 

0.00 

.0000254 

0.00628 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ESA-94-02 

678HPF  1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

0.00 

.0000254 

0.00628 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94-02 

678HXD1.2,3,6,7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

2.30 

.0000250 

0.00602 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ESA-94-02 

678HXD1.2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

2.30 

.0000250 

0.00616 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94-02 

678HXF  1.2,3.6,7,8-HEX  ACHLORODIBENZORFRAN 

1.36 

.0000240 

0.00806 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ESA-94-02 

678HXF  1,2,3, 6,7,8-HEX  ACHLORODIBENZORFRAN 

1.36 

.0000246 

0.00817 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94-02 

789HPF  1,2,3.4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZORFRAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00003 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESA-94-02 

789HPF  1 ,2,3,4,7,8,9-HE  PT  AC  HLORODIBENZOR  FRAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00002 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94-02 

789HXD1. 2,3,7,8,9-HEX  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

6.06 

.0000628 

0.00034 

0.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ESA-94-02 

789HXD1.2J.7.8.9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

6.06 

.0000628 

0.00032 

0.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94-02 

789HXF  1 .2,3 ,7.8 ,9-HEXAC  H  L(  )RODIBENZORFRAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00003 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESA-94-02 

789HXF  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZORFRAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00003 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94-02 

78HXD  1.2.3.4.7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00003 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESA-94-02 

78HXD  1.2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00002 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94-02 

78HXDF 1 ,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZORFRAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00003 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESA-94-02 

78HXDF  1,2,3,4,7,8-HEX  ACHLORODIBENZORFRAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00002 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94-02 

78PCDD 1 ,2,3 ,7,8-PENT  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

2.55 

.0000296 

0.00619 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ESA-94-02 

78PCDD 1 ,2.3,7,8-PENT  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

2.55 

.0000296 

0.00635 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94-02 

78PCDF  1,2,3,7,8-PENT ACHLORODIBENZORFRAN 

0.43 

.0000147 

0.00701 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ESA-94-02 

78PCDF  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZORFRAN 

0.43 

.0000147 

0.00704 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94-02 

OCDD  OCT ACHLORODIBENZODIOXIN 

2.72 

.0020800 

0.01450 

0.01250 

99.4  pg/g 

ESA-94-02 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

2.72 

.0020800 

0.01490 

0.01250 

102.6  pg/g 

D 

ESA-94-02 

OCDF  OCT ACHLORODIBENZORFRAN 

2.58 

.0000561 

0.01150 

0.01250 

LT 

0.0  pg/g 

ESA-94-02 

OCDF  OCT ACHLORODIBENZORFRAN 

2.58 

.0000561 

0.01180 

0.01250 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94-02 

TCDD  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

1.61 

.0000168 

0.00246 

0.00250 

97.7  pg/g 

ESA-94-02 

TCDD  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

1.61 

.0000168 

0.00250 

0.00250 

99.3  pg/g 

D 

ESA-94-02 

TCDF  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZORFRAN 

0.40 

.0000132 

0.00249 

0.00250 

LT 

0.0  pg/g 

ESA-94-02 

TCDF  2.3,7,8  TETRACHLORODIBENZORFRAN 

0.40 

.0000132 

0.00250 

0.00250 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

234HXF  2,3.4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZORFRAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00005 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

234HXF  2.3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZORFRAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00003 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

234PCF  2,3,4,7,8-PENT ACHLORODIBENZORFRAN 

LT 

0.00 

.00001)00 

0.00002 

0.00000 

0.0  Pg/g 

ESB-94-1 1 

234PCF  2,3,4,7,8-PENT ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00001 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

678HPD  1 ,2,3,4,6,7,8-HEPT  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

9.44 

.0000257 

0.00313 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 
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Mcm  %  Sample  Sample  %  Unit  Flag  Data 

Site  IP _ Test  Name _ Bool  RPD  Value _ Value _ Spike  Bool  Rec.  Meas  Code  Qua! 


Chemical  Class:  DIOXINS 


ESB-94-1 1 

678HPD  1,2,3,4,67,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

9.44 

.0000257 

0.00344 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

678HPF  1 ,2,3 ,4,6 ,7.8-HE  PT  AC  H LO  RODIBENZO FI  IRAN 

2.62 

.000033 I 

0.00602 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

678HPF  1 ,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

2.62 

.0000331 

0.00618 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

678HXD 1 ,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

3.40 

.0000314 

0.00608 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

678HXD 1 ,2,3 ,6,7,8-HEXAC  HLORO  DIBENZO-P-DIOXIN 

3.40 

.0000314 

0.00629 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

678HXF  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

0.98 

.000031 1 

0.01030 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

678HXF  1 ,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

0.98 

.0000311 

0.01020 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

789HPF  1,2,3,4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZORJRAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00005 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

789HPF  1, 2,3,47, 8, 9-HEPTACHLORODIBENZOR7RAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00002 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

789HXD1,2,37*8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

377 

.0000286 

0.00026 

0.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

789HXD1.2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

3.77 

.0000286 

0.00027 

0.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

789HXF  1 ,2,3,7,8.9-HEXACHLORODIBENZORJRAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00006 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

789HXF  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZORJRAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00003 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

78HXD  1 .2,3 ,4,7,8-HEXACHLORO  DIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00003 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

78HXD  1 ,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZaP-DIOXIN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00002 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

78HXDF 1 ,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFt  IRAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00005 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

78HXDFl,2,3,4,7.8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00003 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

78PCDDl,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

4.30 

.0000512 

0.00523 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

78PCDD 1 ,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0 

4.30 

.0000512 

0.00501 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

78PCDF  1 ,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

3.19 

.0000311 

0.00555 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

78PCDF  1 ,2,3,7,8-PENT  ACHLORODIBENZOFURAN 

3.19 

.0000311 

0.00573 

0.00625 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0.00 

.0000776 

0.01250 

0.01250 

LT 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

OCDD  OCTACHLX)RODIBENZODIOXIN 

0.00 

.0000776 

0.01250 

0.01250 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

OCDF  OCTACHLORODIBENZORTRAN 

0.00 

.0001010 

0.01150 

0.01250 

LT 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 

0.00 

.0001010 

0.01150 

0.01250 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

TCDD  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

3.94 

.0000423 

0.00259 

0.00250 

LT 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

TCDD  2,37,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

3.94 

.0000423 

0.00249 

0.00250 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

TCDF  2,37,8  TETRACHLORODIBENZORTRAN 

1.63 

.0000290 

0.00243 

0.00250 

LT 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

TCDF  2,3,78  TETRACHLORODIBENZORTRAN 

1.63 

.0000290 

0.00247 

0.00250 

LT 

0.0  pg/g 

D 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

ESI -94-09 

135TNB  1.3,5-TRINITROBENZENE 

1.40 

.9220000 

28.40000 

25.00000 

LT 

0.0  pg/g 

H 

ESI -94-09 

135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

1.40 

.9220000 

28.80000 

25.00000 

LT 

0.0  pg/g 

HD 

ESI -94-09 

13DNB  1.3-DINITROBENZENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.50400 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.50400 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

1.92 

2.000000 

51.50000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

H 

ES 1-94-09 

246TNT  2.4,6-TRINITROTOLUENE 

1.92 

2.000000 

52.50000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

HD 

ESI -94-09 

24DNT  2.4-DINITROTOLtT)NE 

25.24 

2.500000 

27.00000 

25.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

25.24 

2.500000 

34.80000 

25.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.00 

.0000000 

2.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.00 

.0000000 

2.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

HMX  CYCLOTETRAMETH YLENETETRANITRAMINE  LT 

0.00 

.0000000 

2.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

HMX  CYCLOTETRAMETH  YLENETETRANITRAMINE  LT 

0.00 

.0000000 

2.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

NB  NITROBENZENE 

0.76 

1.140000 

52.50000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

H 

ESI -94-09 

NB  NITROBENZENE 

0.76 

1.140000 

52.90000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

HD 

ESI -94-09 

RDX  C  YCLOTRIMETH  YLENETRINITRAMINE 

0.31 

1.280000 

64.20000 

50.00000 

LT 

0.0  pg^g 

H 
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Site  ID 

Test  Name 

Meas 

Bool 

V. 

RPD 

Sample 

Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

%  Unit  Flag  Data 
Rec.  Meas  CodeQnal 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

ES4-94-0 1 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

3.95 

2.500000 

27.30000 

25.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

3.95 

2.500000 

28.40000 

25.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

26DNT  2,6-DINITROTOLlIENE 

LT 

0.00 

.0000000 

2.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

26DNT  2,6-DINITROTOLl FENE 

LT 

0.00 

.0000000 

2.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.00 

.0000000 

2.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.00 

.0000000 

2.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

NB  NITROBENZENE 

3.98 

1.140000 

56.60000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

NB  NITROBENZENE 

3.98 

1.140000 

58.90000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-0 1 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

2.72 

1.280000 

65.30000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

2.72 

1 .2X0000 

67.10000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

TETRYLN-METHYL-N2.4,6-TETRANITRO  ANILINE 

LT 

0.00 

.0000000 

2.11000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

TETRYLN-METHYL-N2.4.6-TETRANITROANILINE 

LT 

0.00 

.0000000 

2.11000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

135TNB  1.3,5-TRINITROBENZENE 

1.42 

.9220000 

27.90000 

25.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

135TNB  1.3.5-TRINITROBENZENE 

1.42 

.9220000 

28.30000 

25.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.50400 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.50400 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

246TNT  2.4.6-TRINITROTOLUENE 

0.74 

2.000000 

53.70000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ES  5-94-02 

246TNT  2.4,6-TRINITROTOLUENE 

0.74 

2.000000 

54.10000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

24DNT  2.4-DINITROTOLUENE 

0.38 

2.500000 

26.20000 

25.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

0.38 

2.500000 

26.30000 

25.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.00 

.0000000 

2.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.00 

.0000000 

2.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE  LT 

0.00 

.0000000 

2.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE  LT 

0.00 

.0000000 

2.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

NB  NITROBENZENE 

0.37 

1.140000 

54.30000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

NB  NITROBENZENE 

0.37 

1.140000 

54.10000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

1.18 

1.280000 

67.20000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

1.18 

1.280000 

68.00000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES  5 -94-02 

TETRYLN-METHYL-N2.4.6-TETRANITROANILINE 

LT 

0.00 

.0000000 

2.11000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES  5 -94-02 

TETRYLN-METHYL-N2.4.6-TETRANITROANILINE 

LT 

0.00 

.0000000 

2.11000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

135TNB  1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

1.04 

.9220000 

28.70000 

25.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

1.04 

.9220000 

29.00000 

25.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

13DNB  1 ,3-DrNITROBENZENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.50400 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.50400 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

246TNT  2.4.6-TRINITROTOLUENE 

1.10 

2.000000 

54.00000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

246TNT  2.4.6-TRINITROTOLUENE 

1.10 

2.000000 

54.60000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

24DNT  2.4-DINITROTOLtrENE 

2.26 

2.500000 

26.20000 

25.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

24DNT  2,4-DINITROTOLirENE 

2.26 

2.500000 

26.80000 

25.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

26DNT  2,6-DINITROTOLtFENE 

LT 

0.00 

.0000000 

2.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.00 

.0000000 

2.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE  LT 

0.00 

.0000000 

2.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

HMX  C Y CLOTETRAMETH YLENETETRANITRAMINE  LT 

0.00 

.0000000 

2.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

NB  NITROBENZENE 

2.01 

1.140000 

54.30000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

NB  NITROBENZENE 

2.01 

1.140000 

55.40000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

1.24 

1.280000 

63.90000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

1.24 

1.280000 

64.70000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 
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Site  ID 

Test  Name 

Meas 

Bool 

% 

RPD 

Sample 

Value 

Value 

Sample 
SpUce  Bool 

•/•  Unit  Flag  Data 
Rec.  Meas  Code  Qua] 

ES6-94-01 

TETRYU4-METHYL-N  2. 4,6-TETRANITRO  ANILINE 

LT 

0.00 

.0000000 

2.11000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

TETRYLN-METHYL-N2.4.6-TETRANtTROANILrNE 

LT 

0.00 

.0000000 

2.11000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

135TNB  1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

1.05 

.9220000 

28.30000 

25.00000 

LT 

0.0  ng/g 

ES7-94-0 1 

135TNB  1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

1.05 

.9220000 

28.60000 

25.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.50400 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

13DNB  1.3-DINITROBENZENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.50400 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLl  IENE 

2.79 

2.000000 

53.00000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLtrENE 

2.79 

2.000000 

54.50000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

24DNT  2,4-DINITROTOLtrENE 

3.43 

2.500000 

25.80000 

25.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

3.43 

2.500000 

26.70000 

25.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

26DNT  2,6-DINITROTOLlIENE 

LT 

0.00 

.0000000 

2.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.00 

.0000000 

2.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

HMX  CYCU)TETRAMETH\XENETETRANITRAMINE  LT 

0.00 

.0000000 

2.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-0 1 

HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMINE  LT 

0.00 

.0000000 

2.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

NB  NITROBENZENE 

2.99 

1.140000 

52.80000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

NB  NITROBENZENE 

2.99 

1.140000 

54.40000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-0I 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

3.79 

1.2X0000 

62.10000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

3.79 

1.2X0000 

64.50000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-0 1 

TETRYLN-METHYUN2.4.6-TETRANITROANILINE 

LT 

0.00 

.0000000 

2.11000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-0I 

TETRYLN-METHYL-N2.4.6-TETRANITROANILINE 

LT 

0.00 

.0000000 

2.11000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

135TNB  1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

2.75 

.9220000 

29.50000 

25.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ES8-94-03 

135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

2.75 

.9220000 

28.70000 

25.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.50400 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES8-94-03 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.50400 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

246TNT  2,4,6-TRINTTROTOLUENE 

0.36 

2.000000 

55.20000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ES8-94-03 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

0.36 

2.000000 

55.00000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

0.37 

2.500000 

26.70000 

25.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ES8-94-03 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

0.37 

2.500000 

26.80000 

25.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

26DNT  2.6-DINITROT()LUENE 

LT 

0.00 

.0000000 

2.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES8-94-03 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.00 

.0000000 

2.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

HMX  CY CLOTETRAMETH YLENETETRANITRAMINE  LT 

0.00 

.0000000 

2.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES8-94-03 

HMX  CYC LOTETRAMETH Y LENETETRANITRAMINE  LT 

0.00 

.0000000 

2.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

NB  NITROBENZENE 

3.45 

1.140000 

56.00000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ES8-94-03 

NB  NITROBENZENE 

3.45 

1.140000 

54.10000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

2.17 

1.2X0000 

65.30000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ES8-94-03 

RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

2.17 

1.2X0000 

63.90000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

TETRYLN-METHYL.N2.4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

0.00 

.0000000 

2.11000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES8-94-03 

TETRYLN-METHYL-N2.4,6-TETRANITROANIUNE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

2.11000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

0.73 

.9220000 

27.20000 

25.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-0 1 

135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

0.73 

.9220000 

27.40000 

25.00000 

LT 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.50400 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.50400 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

246 TNT  2,4,6-TRINITR()TOLUENE 

1.33 

2.000000 

52.80000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

1.33 

2.000000 

52.10000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-0 1 

24DNT  2.4-DINITROTOLUENE 

3.08 

2.500000 

26.40000 

25.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

3.08 

2.500000 

25.60000 

25.00000 

LT 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

2.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 
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Meas 

%  Sample 

Sample 

%  Unit  Flat  Data 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

RPD  Value 

Value 

Spike  Bool 

Rec.  Meas  CodeQnal 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


ES9-94-01 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.00 

.0000000 

2.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-0I 

HMX  C  Y  CLOTETRAMETH  YLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.00 

.0000000 

2.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

HMX  CYC  LOTETRAMETH  YLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.00 

.0000000 

2.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

NB  NITROBENZENE 

4.78 

1.140000 

53.60000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

NB  NITROBENZENE 

4.78 

1.140000 

51.10000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-0 1 

RDX  CY  CLOTRIMETH  YLENETRINITRAMINE 

0.82 

1.280000 

60.40000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-0 1 

RDX  CY  CLOTRIMETH  YLENETRINITRAMINE 

0.82 

1.280000 

60.90000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

TETRYLN-METHYUN2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

0.00 

.0000000 

2.11000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

TETRYIN-METHYL-N2.4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

0.00 

.0000000 

2.11000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-02 

135TNB  1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

1.15 

.9220000 

26.30000 

25.00000 

LT 

0.0  pg 

ES9-94-02 

135TNB  1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

1.15 

.9220000 

26.00000 

25.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-02 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.50400 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES9-94-02 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.50400 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-02 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

1.14 

2.000000 

52.90000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ES9-94-02 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

1.14 

2.000000 

52.30000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-02 

24DNT  2,4-DINITROTOLlIENE 

1.95 

2.500000 

25.90000 

25.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ES9-94-02 

24DNT  2,4-DIN ITROTOLl  JENE 

1.95 

2.500000 

25.40000 

25.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-02 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.00 

.0000000 

2.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES9-94-02 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.00 

.0000000 

2.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-02 

HMX  C  Y  CLOTETRAMETH  YLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.00 

.0000000 

2.00000  ‘ 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES9-94-02 

HMX  C  Y  CLOTETRAMETH  YLENETETRANITRAMINE  LT 

0.00 

.0000000 

2.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-02 

NB  NITROBENZENE 

1.71 

1.140000 

53.10000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ES9-94-02 

NB  NITROBENZENE 

1.71 

1.140000 

52.20000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-02 

RDX  CY  CLOTRIMETH  YLENETRINITRAMINE 

1.72 

1.280000 

58.80000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ES9-94-02 

RDX  C  Y  CLOTRIMETH  YLENETRINITRAMINE 

1.72 

1.280000 

57.80000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-02 

TETRYLN-METHYL-N2.4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

0.00 

.0000000 

2.11000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES9-94-02 

TETRYLN-METHYL-N2.4.6-TETRANITROANILINE 

LT 

0.00 

.0000000 

2.11000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94-02 

135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

1.05 

.9220000 

28.40000 

25.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ESA-94-02 

135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

1.05 

.9220000 

28.70000 

25.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94-02 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.50400 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESA-94-02 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.50400 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94-02 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

0.74 

2.000000 

53.50000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ESA-94-02 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

0.74 

2.000000 

53.90000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94-02 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

5.01 

2.500000 

25.30000 

25.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ESA-94-02 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

5.01 

2.500000 

26.60000 

25.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94-02 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.00 

.0000000 

2.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESA-94-02 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.00 

.0000000 

2.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94-02 

HMX  C  Y  CLOTETRAMETH  YLENETETRANITRAMINE  LT 

0.00 

.0000000 

2.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESA-94-02 

HMX  CYC  LOTETRAMETH  YLEN  ETETRANITRAMINE  LT 

0.00 

.0000000 

2.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94-02 

NB  NITROBENZENE 

1.49 

1.140000 

54.10000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ESA-94-02 

NB  NITROBENZENE 

1.49 

1.140000 

53.30000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94-02 

RDX  C  Y  CLOTRIMETH  YLENETRINITRAMINE 

0.16 

1.280000 

63.30000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ESA-94-02 

RDX  CYC  LOTRIMETH  YLENETRINITRAMINE 

0.16 

1.280000 

63.20000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94-02 

TETRYIN-METHYL-N2.4.6-TETRANITRO  ANILINE 

LT 

0.00 

.0000000 

2.11000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESA-94-02 

TETRYLN-METHYL-N2.4,6-TETRANITRO  ANILINE 

LT 

0.00 

.0000000 

2.11000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 
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She  ID 

Test  Name 

Me** 

Bool 

•/•  Sample 

RPD  Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

•/.  Unit  Flag  Data 
Rec.  Meas  CodeOnal 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

ESB-94-1 1 

135TNB  1.3,5-TRINITROBENZENE 

0.36  .9220000 

28.20000 

25.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ESB-94-11 

135TNB  1.3,5-TRINITROBENZENE 

0.36  .9220000 

28.10000 

25.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

13DNB  1.3-DINITROBENZENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.50400 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

13DNB  1.3-DINITROBENZENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.50400 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-11 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

1.65  2.000000 

54.00000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

246TNT  2.4,6-TRINITROTOLUENE 

1.65  2.000000 

54.90000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

24DNT  2.4-DINITROTOLUENE 

0.00  2.500000 

26.20000 

25.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

0.00  2.500000 

26.20000 

25.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

26DNT  2.6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.00  .0000000 

2.00000 

0.00000 

0  0  pg/g 

ESB-94-1 1 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.00  .0000000 

2.00000 

0.00000 

o.o  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

HMX 

CY CLOTETRAMETH YLENETETRANTTRAMINE  LT 

0.00  .0000000 

2.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

HMX 

CY CLOTETRAMETH YLENETETRANITRAMINE  LT 

0.00  .0000000 

2.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

NB 

NITROBENZENE 

0.93  1.140000 

53.80000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ESB-94-11 

NB 

NITROBENZENE 

0.93  1.140000 

53.30000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-11 

RDX 

CY  CLOTRIMETH  YLENETRINITRAMINE 

0  81  1.2X0000 

62.20000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

RDX 

CY  CLOTRIMETH  YLENETRINITRAMINE 

0.81  1.2X0000 

61.70000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-11 

TETRYLN-METHYL-N2.4.6-TETRANITROANILINE 

LT 

0.00  .0000000 

2.11000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

TETRYLN-METHYL-N2.4.6-TETRANITROANILINE 

LT 

0.00  .0000000 

2.11000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

Chemical  Class:  METALS 

ESI -94-09 

AG 

SILVER 

2.98  .8030000 

5.45000 

5.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

AG 

SILVER 

2.98  .8030000 

5.29000 

5.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

AL 

ALUMINUM 

1.98  634.0000 

650.00000 

200.00000 

8.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

AL 

ALUMINUM 

1.98  634.0000 

663.00000 

200.00000 

14.5  pg/g 

ESI -94-09 

AS 

ARSENIC 

2.91  27.00000 

27.10000 

2.50000 

4.0  pg/g 

ESI -94-09 

AS 

ARSENIC 

2.91  27.00000 

27.90000 

2.50000 

36.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

BA 

BARIUM 

4.85  623.0000 

604.00000 

200.00000 

-9.5  pg/g 

D 

ESI -94-09 

BA 

BARIUM 

4.85  623  0000 

634.00000 

200.00000 

5  5  pg/g 

ESI -94-09 

BE 

BERYLLIUM 

1.34  .5100000 

6.02000 

5.00000 

110.2  pg/g 

D 

ESI -94-09 

BE 

BERYLLR1M 

1.34  .5100000 

5.94000 

5.00000 

108.6  pg/g 

ESI -94-09 

CA 

CALCIUM 

3.32  1570.000  1480.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

CA 

CALCRTM 

3.32  1570.000  1530.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

CD 

CADMIUM 

0.86  2.140000 

2.31000 

5.00000 

3.4  pg/g 

D 

ESI -94-09 

CD 

CADMIUM 

0.86  2.140000 

2.33000 

5.00000 

3  8  pg/g 

ESI -94-09 

CO 

COBALT 

8.52  12.10000 

2.92000 

50.00000 

-18.4  pg/g 

D 

ESI -94-09 

CO 

COBALT 

8.52  12.10000 

3.18000 

50.00000 

-17.8  pg/g 

ESI -94-09 

CR 

CHROMIUM 

2.94  18.90000 

20.10000 

20.00000 

6.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

CR 

CHROMIUM 

2.94  18.90000 

20.70000 

20.00000 

9.0  pg/g 

ESI -94-09 

CU 

COPPER 

22.84  133.0000 

128.00000 

25.00000 

-20.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

CU 

COPPER 

22.84  133  0000 

161.00000 

25.00000 

112.0  pg/g 

ESI -94-09 

FE 

IRON 

3.01  865.0000 

852.00000 

100.00000 

-13.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

FE 

IRON 

3.01  865.0000 

878.00000 

100.00000 

13.0  pg/g 

ESI  -94-09 

HG 

MERCURY 

7.95  .1850000 

0.65200 

0.50000 

93.4  pg/g 

ESI  -94-09 

HG 

MERCIFRY 

7.95  .1850000 

0.70600 

0.50000 

104.2  pg/g 

D 

ESI -94-09 

K 

POTASSRfM 

30.41  187.0000 

145.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

K 

POTASSRIM 

30.41  187.0000 

197.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 
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Site  ID 

Test  Name 

Meas 

Bool 

RPD 

Sample 

Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

•/•  Unit  Flat  Data 
Rec.  Meas  CodeQual 

Chemical  Class:  METALS 

ESI -94-09 

MG 

MAGNESIUM 

3.02 

759.0000 

717.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

MG 

MAGNESIUM 

3.02 

759.0000 

739.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

MN 

MANGANESE 

3.44 

18.00000 

20.00000 

50.00000 

4.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

MN 

MANGANESE 

3.44 

18.00000 

20.70000 

50.00000 

5.4  pg/g 

ESI -94-09 

NA 

SODIUM 

1.14 

167.0000 

175.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

NA 

SODIUM 

1.14 

167.0000 

177.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

NI 

NICKEL 

18.99 

28.30000 

4.21000 

50.00000 

-48.2  pg/g 

D 

ESI -94-09 

NI 

NICKEL 

18.99 

28.30000 

3.48000 

50.00000 

-49.6  pg/g 

ESI -94-09 

PB 

LEAD 

4.65 

822.0000 

778.00000 

50.00000 

-88.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

PB 

LEAD 

4.65 

822.0000 

815.00000 

50.00000 

-14.0  pg/g 

ESI -94-09 

SB 

ANTIMONY 

71.62 

352.0000 

190.00000 

5.00000 

-3240.0  pg/g 

ESI -94-09 

SB 

ANTIMONY 

71.62 

352.0000 

402.00000 

5.00000 

1000.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

SE 

SELENIUM 

4.78 

1.040000 

4.07000 

5.00000 

60.6  pg/g 

ESI -94-09 

SE 

SELENIUM 

4.78 

1.040000 

3.88000 

5.00000 

56.8  pg/g 

D 

ES 1-94-09 

TL 

THALLIUM 

LT 

0.00 

.0000000 

34.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

TL 

THALLIUM 

LT 

0.00 

.0000000 

34.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESI  -94-09 

V 

VANADIUM 

6.51 

12.20000 

3.12000 

50.00000 

-18.2  pg/g 

D 

ESI -94-09 

V 

VANADIUM 

6.51 

12.20000 

3.33000 

50.00000 

-17.7  pg/g 

ESI -94-09 

ZN 

ZINC 

4.92 

124.0000 

119.00000 

50.00000 

-10.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

ZN 

ZINC 

4.92 

124.0000 

125.00000 

50.00000 

2.0  pg/g 

ES2-94-0 1 

AG 

SILVER 

1.93 

.8030000 

4.18000 

5.00000  LT 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

AG 

SILVER 

1.93 

.8030000 

4.10000 

5.00000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

AL 

ALUMINUM 

4.41 

14300.00  13300.0000 

200.00000 

-500.0  pg/g 

ES2-94-01 

AL 

ALUMINUM 

4,41 

14300.00  13900.0000 

200.00000 

-200.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

AS 

ARSENIC 

57.60 

18.60000 

36.00000 

2.50000 

696.0  pg/g 

ES2-94-01 

AS 

ARSENIC 

57.60 

18.60000 

19.90000 

2.50000 

52.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

BA 

BARIUM 

2.22 

163.0000 

401.00000 

200.00000 

119.0  pg/g 

ES2-94-01 

BA 

BARIUM 

2.22 

163.0000 

410.00000 

200.00000 

123.5  pg/g 

D 

ES2-94-01 

BE 

BERYLLIUM 

0.16 

.7750000 

6.34000 

5.00000 

111.3  pg/g 

ES2-94-0 1 

BE 

BERYLLIUM 

0.16 

.7750000 

6.33000 

5.00000 

111.1  pg/g 

D 

ES2-94-0 1 

CA 

CALCIUM 

5.81 

11900.00  11700.0000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

CA 

CALCRTM 

5.81 

11900.00  12400.0000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

CD 

CADMIUM 

4.80 

7.040000 

12.20000 

5.00000 

103.2  pg/g 

ES2-94-01 

CD 

CADMIUM 

4.80 

7.040000 

12.80000 

5.00000 

115.2  pg/g 

D 

ES2-94-01 

CO 

COBALT 

1.05 

5.120000 

57.50000 

50.00000 

104.8  pg/g 

ES2-94-01 

CO 

COBALT 

1.05 

5.120000 

56.90000 

50.00000 

103.6  pg/g 

D 

ES2-94-01 

CR 

CHROMIUM 

20.79 

105.0000 

125.00000 

20.00000 

100.0  pg/g 

ES2-94-01 

CR 

CHROMIUM 

20.79 

105.0000 

154.00000 

20.00000 

245.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

cu 

COPPER 

5.41 

129.0000 

162.00000 

25.00000 

132.0  pg/g 

ES2-94-01 

cu 

COPPER 

5.41 

129.0000 

171.00000 

25.00000 

168.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

FE 

IRON 

1.65 

17800.00  18000.0000 

100.00000 

200.0  pg/g 

ES2-94-01 

FE 

IRON 

1.65 

17800.00  18300.0000 

100.00000 

500.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

HG 

MERCURY 

11.68 

.2200000 

0.72500 

0.50000 

101.0  pg/g 

ES2-94-01 

HG 

MERCURY 

11.68 

.2200000 

0.64500 

0.50000 

85.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

K 

POTASSIUM 

2.23 

3800.000  3550.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

K 

POTASSIUM 

2.23 

3800.000  3630.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

755 


Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Tooele  North  Ecological  Risk  Assesment  Data 

(All  MS/MSD  Pairs) 


Site  ID 

Test  Name 

Mess  •/• 

Bool  RPD 

Sample 

Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

%  Unit  Fine  Data 
Rec.  Meal  Codr  Qua] 

ES2-94-01 

MG 

MAGNESIUM 

3.16 

7180.000  7160.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

MG 

MAGNESIUM 

3.16 

7180.000  7390.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

MN 

MANGANESE 

6.50 

243.0000 

302.00000 

50.00000 

118.0  pg/g 

ES2-94-01 

MN 

MANGANESE 

6.50 

243.0000 

283.00000 

50.00000 

80.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

NA 

SODIUM 

4.44 

473.0000 

485.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

NA 

SODIUM 

4.44 

473.0000 

507.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES  2-94-01 

NI 

NICKEL 

0.00 

14.70000 

63.30000 

50.00000 

97.2  pg/g 

ES2-94-01 

NI 

NICKEL 

0.00 

14.70000 

63.30000 

50.00000 

97.2  pg/g 

D 

ES  2-94-01 

PB 

LEAD 

6.88 

664.0000 

744.00000 

50.00000 

160.0  pg/g 

ES2-9401 

PB 

LEAD 

6.88 

664.0000 

797.00000 

50.00000 

266.0  pg/g 

D 

ES2-9401 

SB 

ANTIMONY 

3.68 

2.570000 

7.20000 

5.00000 

92.6  pg/g 

ES2-94-01 

SB 

ANTIMONY 

3.68 

2.570000 

7.47000 

5.00000 

98.0  ng/g 

D 

ES2-94-01 

SE 

SELENIUM 

9.32 

.4490000 

3.58000 

5.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ES  2-944)1 

SE 

SELENIUM 

9.32 

.4490000 

3.93000 

5.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

TL 

THALLRIM 

LT  0.00 

.0000000 

34.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-0  1 

TL 

THALLRFM 

LT  0.00 

.0000000 

34.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-0 1 

V 

VANADRTM 

2.07 

22.20000 

73.20000 

50.00000 

102.0  pg/g 

ES2-94-01 

V 

VANADRIM 

2.07 

22.20000 

71.70000 

50.00000 

99.0  pg/g 

D 

ES2-9401 

ZN 

ZINC 

4.42 

518  0000 

575.00000 

50.00000 

114.0  pg/g 

ES2-94-01 

ZN 

ZINC 

4.42 

518.0000 

601.00000 

50.00000 

166.0  pg/g 

D 

ES3 -94-01 

AG 

SILVER 

Ml 

.8030000 

3.58000 

5.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

AG 

SILVER 

1.11 

.8030000 

3.62000 

5.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

AL 

ALUMINUM 

3.84 

5870.000  6380.00000 

200.00000 

255.0  pg/g 

ES3-9401 

AL 

ALUMINUM 

3.84 

5870.000  6630.00000 

200.00000 

380.0  pg/g 

D 

ES3 -944)1 

AS 

ARSENIC 

1.72 

2.500000 

4.68000 

2.50000 

LT 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

AS 

ARSENIC 

1.72 

2.500000 

4.60000 

2.50000 

LT 

0  .0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

BA 

BARRIM 

1.36 

69.40000 

297.00000 

200.00000 

113.8  pg/g 

ES3-94-01 

BA 

BARJUM 

1.36 

69.40000 

293.00000 

200.00000 

111.8  pg/g 

D 

ES3-9401 

BE 

BERYLLRIM 

1.20 

.4270000 

5.85000 

5.00000 

LT 

0  0  pg/g 

ES3-94-01 

BE 

BERYLLRIM 

1.20 

.4270000 

5.78000 

5.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES3-9401 

CA 

CALCRIM 

2.04 

5380.000  5350.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-9401 

CA 

CALCRFM 

2.04 

5380.000  5460.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-0 1 

CD 

CADMRIM 

0.44 

1.930000 

6.76000 

5.00000 

96.6  pg/g 

ES3-9401 

CD 

CADMRIM 

044 

1.930000 

6.73000 

5.00000 

96.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

CO 

COBALT 

3.53 

2.500000 

54.70000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ES3-94-0 1 

CO 

COBALT 

3.53 

2.500000 

52.80000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES3-9401 

CR 

CHROMRIM 

4.91 

9.340000 

33.40000 

20.00000 

120.3  pg/g 

ES3 -94-01 

CR 

CHROMRIM 

4.91 

9.340000 

31.80000 

20.00000 

112.3  pg/g 

D 

ES3 -94-01 

CU 

COPPER 

6.42 

15.20000 

48.20000 

25.00000 

132.0  pg/g 

ES3 -94-01 

cu 

COPPER 

6.42 

15.20000 

45.20000 

25.00000 

120.0  pg/g 

D 

ES3-9401 

FE 

IRON 

22.32 

8150.000  12400.0000 

100.00000 

4250.0  pg/g 

ES3-9401 

FE 

IRON 

22.32 

8150.000  9910.00000 

100.00000 

1760.0  pg/g 

D 

ES  3 -94-01 

HG 

MERCURY 

1.80 

.0500000 

0.50500 

0.50000 

LT 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

HG 

MERCURY 

1.80 

.0500000 

0.49600 

0.50000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

K 

POTASS  RIM 

1.20 

1550.000  1650.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-9401 

K 

POTASSRIM 

1.20 

1550.000  1670.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3 -94-01 

MG 

MAGNESRIM 

2.21 

2180.000  2240.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 
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Meas  •/•  Sample  Sample  •/•  Unit  Flag  Data 

S he  ID _ Teat  N«"»> _ Bool  RPD  Value _ Value _ Spike  Bool  Rec.  Meat  Code  Qua! 


Chemical  Class:  METALS 


ES3-94-01 

MG 

MAGNESIUM 

2.21 

2180.000  2290.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

MN 

MANGANESE 

8.97 

158.0000 

233.00000 

50.00000 

150.0  pg/g 

ES3-94-01 

MN 

MANGANESE 

8.97 

158.0000 

213.00000 

50.00000 

110.0  pg/g 

D 

ES3 -94-01 

NA 

SODRIM 

2.15 

112.0000 

138.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

NA 

SODIUM 

2.15 

112.0000 

141.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

N1 

NICKEL 

1.24 

5.970000 

56.60000 

50.00000 

101.3  iig/g 

ES3-94-01 

NI 

NICKEL 

1.24 

5.970000 

55.90000 

50.00000 

99.9  pg/g 

D 

ES3-94-01 

PB 

LEAD 

0.13 

28.60000 

76.80000 

50.00000 

96.4  pg/g 

ES3-94-01 

PB 

LEAD 

0.13 

28.60000 

76.90000 

50.00000 

96.6  pg/g 

D 

ES3 -94-01 

SB 

ANTIMONY 

0.66 

1.000000 

4.54000 

5.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

SB 

ANTIMONY 

0.66 

1.000000 

4.51000 

5.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

SE 

SELENIUM 

5.73 

.4490000 

3.23000 

5.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

SE 

SELENRIM 

5.73 

.4490000 

3.05000 

5.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

TL 

THALLRFM 

LT  0.00 

.0000000 

34.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

TL 

TH  ALLRIM 

LT  0.00 

.0000000 

34.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

V 

VANADRIM 

0.16 

10.30000 

61.80000 

50.00000 

103.0  pg/g 

ES3-94-01 

V 

VANADRIM 

0.16 

10.30000 

61.70000 

50.00000 

102.8  pg/g 

D 

ES3-94-01 

ZN 

ZINC 

5.36 

52.30000 

115.00000 

50.00000 

125.4  pg/g 

ES3-94-0 1 

ZN 

ZINC 

5.36 

52.30000 

109.00000 

50.00000 

113.4  pg/g 

D 

ES4-94-01 

AG 

SILVER 

3.47 

.8030000 

3.40000 

5.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

AG 

SILVER 

3.47 

.8030000 

3.52000 

5.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

AL 

ALUMINUM 

1.64 

11000.00  12300.0000 

200.00000 

650.0  pg/g 

ES4-94-0 1 

AL 

ALUMINUM 

1.64 

11000.00  12100.0000 

200.00000 

550.0  pg/g 

D 

ES4-94-0 1 

AS 

ARSENIC 

1.28 

4.500000 

7.08000 

2.50000 

103.2  pg/g 

ES4-94-01 

AS 

ARSENIC 

1.28 

4.500000 

6.99000 

2.50000 

99.6  pg/g 

D 

ES4-94-01 

BA 

BARRIM 

0.83 

130.0000 

363.00000 

200.00000 

116.5  pg/g 

ES4-94-01 

BA 

BARRIM 

0.83 

130.0000 

360.00000 

200.00000 

115.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

BE 

BERYLLRIM 

0.81 

.5960000 

6.18000 

5.00000 

111.7  pg/g 

ES4-94-01 

BE 

BERYLLRIM 

0.81 

.5960000 

6.13000 

5.00000 

110.7  pg/g 

D 

ES4-94-01 

CA 

CALCRIM 

2.95 

43200.00  44700.0000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

CA 

CALCRTM 

2.95 

43200.00  43400.0000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-0 1 

CD 

CADMRIM 

3.25 

1.200000 

5.31000 

5.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ES4-94-0 1 

CD 

CADMRIM 

3.25 

1.200000 

5.14000 

5.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

CO 

COBALT 

0.92 

4.3X0000 

54.70000 

50.00000 

100.6  pg/g 

ES4-94-01 

CO 

COBALT 

0.92 

4.3X0000 

54.20000 

50.00000 

99.6  pg/g 

D 

ES4-94-0 1 

CR 

CHROMRJM 

0.57 

14.10000 

35.40000 

20.00000 

106.5  pg/g 

ES4-94-01 

CR 

CHROMRIM 

0.57 

14.10000 

35.20000 

20.00000 

105.5  pg/g 

D 

ES4-94-01 

CU 

COPPER 

0.00 

11.80000 

39.80000 

25.00000 

112.0  pg/g 

ES4-94-01 

CU 

COPPER 

0.00 

ll.XOOOO 

39.80000 

25.00000 

112.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

FE 

IRON 

0.73 

13400.00  13700.0000 

100.00000 

300.0  pg/g 

ES4-94-01 

FE 

IRON 

0.73 

13400.00  13800.0000 

100.00000 

400.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

HG 

MERCURY 

6.53 

.0500000 

0.53300 

0.50000 

LT 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

HG 

MERCURY 

6.53 

.0500000 

0.56900 

0.50000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

K 

POTASSRTM 

0.81 

3530.000  3710.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

K 

POTASSRIM 

0.81 

3530.000  3680.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 
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Site  IP _ Test  Name 


Mems  •/•  Sample  Sample  •/•  Unit  Flat  Date 

Bool  RPD  Value  Value  Spike  Bool  Rec.  Mean  Code  Qua! 


Chemical  Class:  METALS 


ES4-94-0 1 

MG 

MAGNESIUM 

0.70 

6890.000  7140.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

MG 

MAGNESRJM 

0.70 

6890.000  7090.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

MN 

MANGANESE 

2.97 

248.0000 

299.00000 

50.00000 

102.0  pg/g 

ES4-94-01 

MN 

MANGANESE 

2.97 

248.0000 

308.00000 

50.00000 

120.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

NA 

SODRIM 

0.85 

211.0000 

236.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

NA 

SODRJM 

0.85 

211.0000 

234.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

NI 

NICKEL 

2.68 

8.730000 

55.20000 

50.00000 

92.9  pg/g 

ES4-94-0 1 

NI 

NICKEL 

2.68 

8.730000 

56.70000 

50.00000 

95.9  pg/g 

D 

ES4-94-01 

PB 

LEAD 

3.17 

11.00000 

58.90000 

50.00000 

95.8  pg/g 

ES4-94-01 

PB 

LEAD 

3.17 

1 1 .00000 

60.80000 

50.00000 

99.6  pg/g 

D 

ES4-94-0 1 

SB 

ANTIMONY 

28.24 

1.000000 

2.92000 

5.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

SB 

ANTIMONY 

28.24 

1.000000 

3.88000 

5.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

SE 

SELENRfM 

8.06 

.4490000 

1.42000 

5.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

SE 

SELENRIM 

8.06 

.4490000 

1.31000 

5.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

TL 

TH  ALLRIM 

LT 

0.00 

.0000000 

34.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

TL 

THALLIUM 

LT 

0.00 

.0000000 

34.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

V 

VANADRIM 

0.98 

20.50000 

71.40000 

50.00000 

101.8  pg/g 

ES4-94-0 1 

V 

VANADRIM 

0.98 

20.50000 

72.10000 

50.00000 

103.2  pg/g 

D 

ES4-94-01 

ZN 

ZINC 

0.00 

37.40000 

90.60000 

50.00000 

106.4  pg/g 

ES4-94-01 

ZN 

ZINC 

0.00 

37.40000 

90.60000 

50.00000 

106.4  pg/g 

D 

ES  5 -94-02 

AG 

SILVER 

2.33 

.8030000 

3.47000 

5.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES  5 -94-02 

AG 

SILVER 

2.33 

.8030000 

3.39000 

5.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ESS -94-02 

AL 

ALUMINUM 

1.78 

3990.000  3900.00000 

200.00000 

-45.0  pg/g 

D 

ES  5-94-02 

AL 

ALUMINUM 

1.78 

3990.000  3970.00000 

200.00000 

-10.0  pg/g 

ES5-94-02 

AS 

ARSENIC 

21.31 

3.300000 

5.20000 

2.50000 

76.0  pg/g 

ES5-94-02 

AS 

ARSENIC 

21.31 

3.300000 

6.44000 

2.50000 

125.6  pg/g 

D 

ES5-94-02 

BA 

BARRTM 

0.74 

49.80000 

270.00000 

200.00000 

110.1  pg/g 

D 

ESS -94-02 

BA 

BARRfM 

0.74 

49.80000 

268.00000 

200.00000 

109.1  pg/g 

ESS-94-02 

BE 

BERYLLRIM 

0.88 

.4270000 

5.73000 

5.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

BE 

BERYLLRIM 

0.88 

.4270000 

5.68000 

5.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ESS-94-02 

CA 

CALCRTM 

11.94 

21100.00  21300.0000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESS-94-02 

CA 

CALCRFM 

11.94 

21100.00  18900.0000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

CD 

CADMRIM 

1.17 

1.200000 

5.09000 

5.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESS-94-02 

CD 

CADMRFM 

1.17 

1.200000 

5.15000 

5.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

CO 

COBALT 

1.17 

2.500000 

51.80000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESS-94-02 

CO 

COBALT 

1.17 

2.500000 

51.20000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ESS-94-02 

CR 

CHROMRTM 

1.14 

6.610000 

26.40000 

20.00000 

99.0  pg/g 

D 

ESS-94-02 

CR 

CHROMRIM 

1.14 

6.610000 

26.10000 

20.00000 

97.5  pg/g 

ESS-94-02 

CU 

COPPER 

0.00 

6.040000 

32.40000 

25.00000 

105.4  pg/g 

D 

ESS-94-02 

CU 

COPPER 

0.00 

6.040000 

32.40000 

25.00000 

105.4  pg/g 

ES  5 -94-02 

FE 

IRON 

M2 

6530.000  6240.00000 

100.00000 

-290.0  pg/g 

D 

ESS-94-02 

FE 

IRON 

1.12 

6530.000  6310.00000 

100.00000 

-220.0  pg/g 

ESS-94-02 

HG 

MERCURY 

4.99 

.0552000 

0.47200 

0.50000 

83.4  pg/g 

ESS-94-02 

HG 

MERCURY 

4.99 

.0552000 

0.44900 

0.50000 

78.8  pg/g 

D 

ESS-94-02 

K 

POTASS  RIM 

9.20 

1110.000  1080.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

K 

POTASSRFM 

9.20 

1110.000 

985.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 
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Site  ID 

Test  Name 

Meas 

Bool 

RPD 

Sample 

Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

%  Unit  Flag  Data 
Rec.  Meai  CodeQual 

ES5-94-02 

MG 

MAGNESIUM 

12.14 

3050.000  2970.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

MG 

MAGNESIUM 

- 

12.14 

3050.000  2630.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

MN 

MANGANESE 

3.02 

114.0000 

168.00000 

50.00000 

108.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

MN 

MANGANESE 

3.02 

114.0000 

163.00000 

50.00000 

98.0  pg/g 

ES5-94-02 

NA 

SODRJM 

0.39 

78.20000 

76.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

NA 

SODRJM 

0.39 

78.20000 

76.40000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

NI 

NICKEL 

1.15 

5.250000 

52.10000 

50.00000 

93.7  pg/g 

D 

ES5-94-02 

NI 

NICKEL 

1.15 

5.250000 

52.70000 

50.00000 

94.9  pg/g 

ES  5 -94-02 

PB 

LEAD 

9.71 

7.440000 

60.50000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

PB 

LEAD 

9.71 

7.440000 

54.90000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

SB 

ANTIMONY 

25.84 

1.000000 

2.73000 

5.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ES  5-94-02 

SB 

ANTIMONY 

25.84 

1.000000 

3.54000 

5.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

SE 

SELENRIM 

22.30 

.4490000 

2.63000 

5.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

SE 

SELENRIM 

22.30 

.4490000 

3.29000 

5.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES  5 -94-02 

TL 

THALLRJM 

LT 

0.00 

.0000000 

34.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

TL 

THALLRIM 

LT 

0.00 

.0000000 

34.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

V 

VANADRJM 

1.58 

9.240000 

56.50000 

50.00000 

94.5  pg/g 

D 

ES5-94-02 

V 

VANADRJM 

1.58 

9.240000 

57.40000 

50.00000 

96.3  pg/g 

ES5-94-02 

ZN 

ZINC 

4.88 

23.50000 

75.50000 

50.00000 

104.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

ZN 

ZINC 

4.88 

23.50000 

71.90000 

50.00000 

96.8  pg/g 

ES6-94-0 1 

AG 

SILVER 

0.79 

.8030000 

3.83000 

5.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

AG 

SILVER 

0.79 

.8030000 

3.80000 

5.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ES6-94-0 1 

AL 

ALUMINUM 

6.62 

3710.000  4370.00000 

200.00000 

330.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

AL 

ALUMINUM 

6.62 

3710.000  4090.00000 

200.00000 

190.0  pg/g 

ES6-94-01 

AS 

ARSENIC 

37.16 

9.520000 

9.75000 

2.50000 

9.2  pg/g 

ES6-94-01 

AS 

ARSENIC 

37.16 

9.520000 

14.20000 

2.50000 

187.2  pg/g 

D 

ES6-94-01 

BA 

BARRIM 

20.71 

145.0000 

316.00000 

200.00000 

85.5  pg/g 

D 

ES6-94-01 

BA 

BARRIM 

20.71 

145.0000 

389.00000 

200.00000 

122.0  pg/g 

ES6-94-01 

BE 

BERYLLRIM 

0.18 

.4270000 

5.68000 

5.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-0 1 

BE 

BERYLLRIM 

0.18 

.4270000 

5.67000 

5.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

CA 

CALCRM 

0.79 

25300.00  25500.0000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

CA 

CALCRIM 

0.79 

25300.00  25300.0000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

CD 

CADMIUM 

1.24 

2.140000 

7.19000 

5.00000 

101.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

CD 

CADMRIM 

1.24 

2.140000 

7.28000 

5.00000 

102.8  pg/g 

ES6-94-01 

CO 

COBALT 

0.00 

2.500000 

51.20000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

CO 

COBALT 

0.00 

2.500000 

51.20000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

CR 

CHROMRJM 

15.94 

24.80000 

44.70000 

20.00000 

99.5  pg/g 

D 

ES6-94-01 

CR 

CHROMRTM 

15.94 

24.80000 

38.10000 

20.00000 

66.5  pg/g 

ES6-94-0 1 

CU 

COPPER 

5.49 

154.0000 

187.00000 

25.00000 

132.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

CU 

COPPER 

5.49 

154.0000 

177.00000 

25.00000 

92.0  pg/g 

ES6-94-0 1 

FE 

IRON 

27.51 

47900.00  18500.0000 

100.00000 

-29400.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

FE 

IRON 

27.51 

47900.00  24400.0000 

100.00000 

-23500.0  pg/g 

ES6-94-01 

HG 

MERCURY 

10.88 

.0813000 

0.47800 

0.50000 

79.3  pg/g 

ES6-94-0 1 

HG 

MERCURY 

10.88 

.0813000 

0.53300 

0.50000 

90.3  pg/g 

D 

ES6-94-01 

K 

POTASSRIM 

8.02 

961.0000  1050.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

K 

POTASSRTM 

8.02 

961.0000 

969.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-0 1 

MG 

MAGNESRIM 

17.31 

3210.000  3640.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 
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Mcas  %  Sample  Sample  %  Unit  Flaj  Data 

Site  ID _ Test  Name _ Bool  RPD  Value  Value  Spike  Bool  Rec.  MeasCoJeQaai 


Chemical  Class :  METALS 


ES6-94-01 

MG 

MAGNESRIM 

17.31 

3210.000  3060.00000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES6-94-01 

MN 

MANGANESE 

49.23 

329.0000 

486.00000 

50.00000 

314.0  ng/g 

D 

ES6-94-01 

MN 

MANGANESE 

49.23 

329.0000 

294.00000 

50.00000 

-70.0  ng/g 

ES6-94-0 1 

NA 

SODIUM 

2.59 

88.30000 

97.60000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ES6-94-01 

NA 

SODRIM 

2.59 

88.30000 

95.10000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES6-94-01 

NI 

NICKEL 

55.46 

35.70000 

120.00000 

50.00000 

168.6  fig/g 

D 

ES6-94-01 

NI 

NICKEL 

55.46 

35.70000 

67.90000 

50.00000 

64.4  ng/g 

ES6-94-01 

PB 

LEAD 

4.65 

1500.000  2100.00000 

50.00000 

1200.0  ug/£ 

D 

ES6-94-01 

PB 

LEAD 

4.65 

1500.000  2200.00000 

50.00000 

1400.0  fig/g 

ES6-94-01 

SB 

ANTIMONY 

96.94 

15.50000 

16.00000 

5.00000 

10.0  ng/g 

ES6-94-01 

SB 

ANTIMONY 

96.94 

15.50000 

46.10000 

5.00000 

612.0  ng/g 

D 

ES6-94-0 1 

SE 

SELENIUM 

16.37 

.4490000 

2.71000 

5.00000 

LT 

0.0  *ig/g 

ES6-94-01 

SE 

SELENIUM 

16.37 

.4490000 

2.30000 

5.00000 

LT 

0.0  ng/g 

D 

ES6-94-01 

TL 

THALLIUM 

LT 

0.00 

.0000000 

34.30000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ES6-94-0 1 

TL 

THALLIUM 

LT 

0.00 

.0000000 

34.30000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES6-94-01 

V 

VANADRIM 

0.00 

7.8X0000 

56.60000 

50.00000 

97.4  ng/g 

D 

ES6-94-01 

V 

VANADRIM 

0.00 

7.8X0000 

56.60000 

50.00000 

97.4  yg/g 

ES6-94-01 

ZN 

ZINC 

15.38 

843.0000 

492.00000 

50.00000 

-702.0  jxg/g 

D 

ES6-94-01 

ZN 

ZINC 

15.38 

843  0000 

574.00000 

50.00000 

-538.0  ng/g 

ES7-94-01 

AG 

SILVER 

4.68 

.8030000 

3.34000 

5.00000 

LT 

0.0  ng/g 

D 

ES7-94-01 

AG 

SILVER 

4.68 

.8030000 

3.50000 

5.00000 

LT 

0.0  ng/g 

ES7-94-01 

AL 

ALUMINUM 

5.10 

4870.000  6300.00000 

200.00000 

715.0  ng/g 

D 

ES7-94-01 

AL 

ALUMINUM 

5.10 

4870.000  6630.00000 

200.00000 

880.0  ng/g 

ES7-94-01 

AS 

ARSENIC 

6.57 

12.10000 

11.00000 

2.50000 

-44.0  ng/g 

ES7-94-01 

AS 

ARSENIC 

6.57 

12.10000 

10.30000 

2.50000 

-72.0  ng/g 

D 

ES7-94-01 

BA 

BARIUM 

0.30 

123.0000 

330.00000 

200.00000 

103.5  ng/g 

D 

ES7-94-01 

BA 

BARRIM 

0.30 

123  0000 

329.00000 

200.00000 

103.0  jig/g 

ES7-94-0 1 

BE 

BERYLLRIM 

0.18 

.4270000 

5.62000 

5.00000 

LT 

0.0  ng/g 

D 

ES7-94-01 

BE 

BERYLLRIM 

0.18 

.4270000 

5.63000 

5.00000 

LT 

0.0  ng/g 

ES7-94-01 

CA 

CALCRIM 

18.18 

66000.00  84000.0000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

CA 

CALCRIM 

18.18 

66000.00  70000.0000 

0.00000 

0.0  ^g/g 

ES7-94-01 

CD 

CADMRIM 

3.99 

1.200000 

5.63000 

5.00000 

LT 

0.0  ng/g 

D 

ES7-94-0 1 

CD 

CADMRIM 

3.99 

1 .200000 

5.41000 

5.00000 

LT 

0.0  jig/g 

ES7-94-01 

CO 

COBALT 

0.20 

2.500000 

49.30000 

50.00000 

LT 

0.0  >ig/g 

D 

ES7-94-0 1 

CO 

COBALT 

0.20 

2.500000 

49.40000 

50.00000 

LT 

0.0  fig/g 

ES7-94-01 

CR 

CHROMRIM 

7.19 

11.70000 

32.20000 

20.00000 

102.5  fig/g 

D 

ES7-94-01 

CR 

CHROMRIM 

7.19 

11.70000 

34.60000 

20.00000 

114.5  ng/g 

ES7-94-0 1 

CU 

COPPER 

4.73 

12.30000 

39.20000 

25.00000 

107.6  jig/g 

D 

ES7-94-01 

CU 

COPPER 

4.73 

12.30000 

41.10000 

25.00000 

115.2  >ig/g 

ES7-94-01 

FE 

IRON 

5.18 

6130.000  7340.00000 

100.00000 

1210.0  ng/g 

D 

ES7-94-0 1 

FE 

IRON 

5.18 

6130.000  7730.00000 

100.00000 

1600.0  jig/g 

ES7-94-01 

HG 

MERCURY 

3.69 

.0500000 

0.50600 

0.50000 

LT 

0.0  ng/g 

ES7-94-01 

HG 

MERCURY 

3.69 

.0500000 

0.52500 

0.50000 

LT 

0.0  JLg/g 

D 

ES7-94-0 1 

K 

POTASS  RIM 

4.47 

1510.000  1970.00000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ES7-94-0 1 

K 

POTASSRIM 

4.47 

1510.000  2060.00000 

0.00000 

0.0  gg/g 
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Site  ID 

Test  Name 

Meas 

Bod 

RPD 

Sample 

Value 

Value 

Sample 
Spike  Bod 

•/.  Unit  Fhf  Data 
Rec.  Meat  Code  Qua] 

Chemical  Class:  METALS 

ES7-94-01 

MG 

MAGNESIUM 

0.84 

4950.000  5940.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

MG 

MAGNESIUM 

0.84 

4950.000  5990.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

MN 

MANGANESE 

5.02 

157.0000 

233.00000 

50.00000 

152.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

MN 

MANGANESE 

5.02 

157.0000 

245.00000 

50.00000 

176.0  pg/g 

ES7-94-01 

NA 

SODIUM 

1.57 

105.0000 

126.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-0 1 

NA 

SODIUM 

1.57 

105.0000 

128.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

NI 

NICKEL 

1.00 

4.660000 

49.80000 

50.00000 

90.3  pg/g 

D 

ES7-94-01 

NI 

NICKEL 

1.00 

4.660000 

50.30000 

50.00000 

91.3  pg/g 

ES7-94-01 

PB 

LEAD 

0.00 

70.90000 

138.00000 

50.00000 

134.2  pg/g 

D 

ES7-94-01 

PB 

LEAD 

0.00 

70.90000 

138.00000 

50.00000 

134.2  pg/g 

ES7-94-01 

SB 

ANTIMONY 

11.97 

1.390000 

4.87000 

5.00000 

69.6  pg/g 

ES7-94-01 

SB 

ANTIMONY 

11.97 

1.390000 

4.32000 

5.00000 

58.6  pg/g 

D 

ES7-94-01 

SE 

SELENIUM 

14.80 

.4490000 

3.12000 

5.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

SE 

SELENIUM 

14.80 

.4490000 

2.69000 

5.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

TL 

THALLIUM 

LT 

0.00 

.0000000 

34.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

TL 

THALLIUM 

LT 

0.00 

.0000000 

34.30000 

0.00000  . 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

V 

VANADIUM 

1.55 

9.280000 

57.80000 

50.00000 

97.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

V 

VANADIUM 

1.55 

9.280000 

58.70000 

50.00000 

98.8  pg/g 

ES7-94-01 

ZN 

ZINC 

4.57 

52.70000 

107.00000 

50.00000 

108.6  pg/g 

D 

ES7-94-0 1 

ZN 

ZINC 

4.57 

52.70000 

112.00000 

50.00000 

118.6  pg/g 

ES8-94-03 

AG 

SILVER 

0.82 

.8030000 

3.69000 

5.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ES  8-94-03 

AG 

SILVER 

0.82 

.8030000 

3.66000 

5.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

AL 

ALUMINUM 

37.37 

7460.000  7210.00000 

200.00000 

-125.0  pg/g 

ES8-94-03 

AL 

ALUMINUM 

37.37 

7460.000  4940.00000 

200.00000 

-1260.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

AS 

ARSENIC 

102.56 

19.80000 

68.00000 

2.50000 

1928.0  pg/g 

ES8-94-03 

AS 

ARSENIC 

102.56 

19.80000 

21.90000 

2.50000 

84.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

BA 

BARIUM 

12.92 

118.0000 

346.00000 

200.00000 

114.0  pg/g 

ES8-94-03 

BA 

BARIUM 

12.92 

118.0000 

304.00000 

200.00000 

93.0  pg/g 

D 

ES  8-94-03 

BE 

BERYLLIUM 

3.42 

.4270000 

5.94000 

5.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ES8-94-03 

BE 

BERYLLIUM 

3.42 

.4270000 

5.74000 

5.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

CA 

CALCIUM 

10.17 

36200.00  37200.0000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES8-94-03 

CA 

CALCIUM 

10.17 

36200.00  33600.0000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

CD 

CADMIUM 

13.23 

1.530000 

6.61000 

5.00000 

101.6  pg/g 

ES8-94-03 

CD 

CADMIUM 

13.23 

1.530000 

5.79000 

5.00000 

85.2  pg/g 

D 

ES8-94-03 

CO 

COBALT 

1.52 

3.900000 

53.20000 

50.00000 

98.6  pg/g 

ES8-94-03 

CO 

COBALT 

1.52 

3.900000 

52.40000 

50.00000 

97.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

CR 

CHROMIUM 

0.47 

18.70000 

42.50000 

20.00000 

1 19.0  pg/g 

ES8-94-03 

CR 

CHROMIUM 

0.47 

18.70000 

42.70000 

20.00000 

120.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

cu 

COPPER 

25.85 

62.00000 

98.70000 

25.00000 

146.8  pg/g 

ES8-94-03 

cu 

COPPER 

25.85 

62.00000 

128.00000 

25.00000 

264.0  pg/g 

D 

ES  8-94-03 

FE 

IRON 

63.54 

11300.00  16000.0000 

100.00000 

4700.0  pg/g 

ES8-94-03 

FE 

IRON 

63.54 

11300.00  30900.0000 

100.00000 

19600.0  pg/g 

D 

ES  8-94-0  3 

HG 

MERCURY 

9.11 

.0500000 

0.52800 

0.50000 

LT 

0.0  pg/g 

ES8-94-03 

HG 

MERCURY 

9.11 

.0500000 

0.48200 

0.50000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

K 

POTASSIUM 

30.40 

2290.000  1590.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

K 

POTASS  RIM 

30.40 

2290.000  2160.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 
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Site  ID 

Test  Name 

Meas 

Bool 

RPD 

Sample 

Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

%  Unit  Fla(  Data 
Rec.  Meas  CodeQual 

ES8-94-03 

MG 

MAGNESRIM 

34.68 

5320.000  3670.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES8 -94-03 

MG 

MAGNESRM 

34.68 

5320.000  5210.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES8-94-03 

MN 

MANGANESE 

8.59 

305.0000 

323.00000 

50.00000 

36.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

MN 

MANGANESE 

8.59 

305.0000 

352.00000 

50.00000 

94.0  pg/g 

ES8-94-03 

NA 

SODRIM 

33.74 

129.0000 

101.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

NA 

SODRJM 

33.74 

129.0000 

142.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES8-94-03 

NI 

NICKEL 

17.40 

8.930000 

70.60000 

50.00000 

123.3  pg/g 

D 

ES8-94-03 

NI 

NICKEL 

17.40 

8.930000 

59.30000 

50.00000 

100.7  pg/g 

ES8-94-03 

PB 

LEAD 

20.44 

91.80000 

123.00000 

50.00000 

62.4  pg/g 

D 

ES8-94-03 

PB 

LEAD 

20.44 

91.80000 

151.00000 

50.00000 

118.4  pg/g 

ES8-94-03 

SB 

ANTIMONY 

8.73 

5.520000 

9.92000 

5.00000 

88.0  pg/g 

ES8-94-03 

SB 

ANTIMONY 

8.73 

5.520000 

9.09000 

5.00000 

71.4  pg/g 

D 

ES8-94-03 

SE 

SELENIIFM 

62.50 

.4490000 

3.36000 

5.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ES8-94-03 

SE 

SELENRIM 

62.50 

.4490000 

1.76000 

5.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

TL 

THALLIirM 

LT 

0.00 

.0000000 

34.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

TL 

THALLIIFM 

LT 

0.00 

.0000000 

34.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES8-94-03 

V 

VANADRIM 

3.41 

12.50000 

57.70000 

50.00000 

90.4  pg/g 

D 

ES8-94-03 

V 

VANADRIM 

3.41 

12.50000 

59.70000 

50.00000 

94.4  pg^g 

ES8-94-03 

ZN 

ZINC 

26.46 

136.0000 

141.00000 

50.00000 

10.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

ZN 

ZINC 

26.46 

136  0000 

184.00000 

50.00000 

96.0  pg/g 

ES9-94-01 

AG 

SILVER 

0.95 

.8030000 

4.21000 

5.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

AG 

SILVER 

0.95 

.8030000 

4.25000 

5.00000 

LT 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

AL 

ALUMINUM 

10.27 

8820.000  8130.00000 

200.00000 

-345.0  jig/g 

D 

ES9-94-01 

AL 

ALUMINUM 

10.27 

8820.000  9010.00000 

200.00000 

95.0  \xg/g 

DD 

ES9-94-01 

AS 

ARSENIC 

10.72 

4.9X0000 

7.57000 

2.50000 

103.6  pg/g 

D 

ES9-94-01 

AS 

ARSENIC 

10.72 

4.9X0000 

6.80000 

2.50000 

72.8  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

BA 

BARRFM 

7.50 

722  0000 

802.00000 

200.00000 

40.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

BA 

BARRJM 

7.50 

722.0000 

744.00000 

200.00000 

11.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

BE 

BERYLLRIM 

0.50 

.4270000 

5.97000 

5.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

BE 

BERYLLR1M 

0.50 

.4270000 

5.94000 

5.00000 

LT 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

CA 

CALCRIM 

70.59 

33100.00  36800.0000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

CA 

CALCRFM 

70.59 

33100.00  17600.0000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-0 1 

CD 

CADMRFM 

11.91 

38.00000 

34.70000 

5.00000 

-66.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

CD 

CADMRFM 

11.91 

38.00000 

30.80000 

5.00000 

-144.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

CO 

COBALT 

0.19 

3.320000 

53.60000 

50.00000 

100.6  pg/g 

D 

ES9-94-01 

CO 

COBALT 

0.19 

3.320000 

53.50000 

50.00000 

100.4  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

CR 

CHROMRIM 

0.69 

62.80000 

43.60000 

20.00000 

-96.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

CR 

CHROMRIM 

0.69 

62.80000 

43.90000 

20.00000 

-94.5  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

CU 

COPPER 

10.97 

7360000 

644.00000 

25.00000 

-368.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

CU 

COPPER 

10.97 

736  0000 

577.00000 

25.00000 

-636.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

FE 

IRON 

3.57 

12800.00  9630.00000 

100.00000 

-3170.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

FE 

IRON 

3.57 

12800.00  9980.00000 

100.00000 

-2820.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

HG 

MERCURY 

2.47 

.0685000 

0.57400 

0.50000 

101.1  pg/g 

D 

ES9-94-01 

HG 

MERCtrRY 

2.47 

.0685000 

0.56000 

0.50000 

98.3  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

K 

POTASSRJM 

8.86 

2120.000  2050.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

K 

POTASS  RIM 

8.86 

2120.000  2240.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-0 1 

MG 

MAGNESRIM 

7.28 

6120.000  5270.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D  1 
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Site  ID 

Test  Name 

Mess 

Bod 

RPD 

Sample 

Value 

Value 

Sample 
SpUte  Bool 

•/.  Unit  Fla{  Data 
Rec.  Meas  Code  Qua] 

Chemical  Class:  METALS 

ES9-94-01 

MG 

MAGNESIUM 

7.28 

6120.000 

4900.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

MN 

MANGANESE 

7.80 

223.0000 

253.00000 

50.00000 

60.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

MN 

MANGANESE 

7.80 

223.0000 

234.00000 

50.00000 

22.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

NA 

SODRJM 

22.06 

122.0000 

121.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

NA 

SODRFM 

22.06 

122.0000 

151.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

NI 

NICKEL 

7.19 

22.40000 

70.60000 

50.00000 

96.4  pg/g 

D 

ES9-94-01 

NI 

NICKEL 

7.19 

22.40000 

65.70000 

50.00000 

86.6  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

PB 

LEAD 

20.69 

1700.000 

1600.00000 

50.00000 

-200.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

PB 

LEAD 

20.69 

1700.000 

1300.00000 

50.00000 

-800.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

SB 

ANTIMONY 

4.14 

33.50000 

27.10000 

5.00000 

-128.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

SB 

ANTIMONY 

4.14 

33.50000 

26.00000 

5.00000 

-150.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

SE 

SELENRIM 

8.37 

.4490000 

3.36000 

5.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

SE 

SELENRJM 

8.37 

.4490000 

3.09000 

5.00000 

LT 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

TL 

THALLIUM 

LT 

0.00 

.0000000 

34.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-0 1 

TL 

THALLRfM 

LT 

0.00 

.0000000 

34.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-0I 

V 

VANADRIM 

4.37 

12.10000 

60.40000 

50.00000 

96.6  fig fg 

D 

ES9-94-0 1 

V 

VANADRJM 

4.37 

12.10000 

63.10000 

50.00000 

102.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

ZN 

znsic 

10.03 

840.0000 

796.00000 

50.00000 

-88.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

ZN 

ZINC 

10.03 

840.0000 

720.00000 

50.00000 

-240.0  pg/g 

DD 

ESA-94-02 

AG 

SILVER 

0.96 

.8030000 

4.18000 

5.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ESA-94-02 

AG 

SILVER 

0.96 

.8030000 

4.14000 

5.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94-02 

AL 

ALUMINUM 

7.80 

4110.000 

3730.00000 

200.00000 

-190.0  pg/g 

ESA-94-02 

AL 

ALUMINUM 

7.80 

4110.000 

3450.00000 

200.00000 

-330.0  pg/g 

D 

ESA-94-02 

AS 

ARSENIC 

6.00 

3.780000 

6.14000 

2.50000 

94.4  pg/g 

ESA-94-02 

AS 

ARSENIC 

6.00 

3.780000 

6.52000 

2.50000 

109.6  pg/g 

D 

ESA-94-02 

BA 

BARRIM 

0.00 

46.00000 

266.00000 

200.00000 

110.0  pg/g 

ESA-94-02 

BA 

BARRIM 

0.00 

46.00000 

266.00000 

200.00000 

1 10.0  pg/g 

D 

ESA-94-02 

BE 

BERYLLRIM 

0.52 

.4270000 

5.70000 

5.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ESA-94-02 

BE 

BERYLLRIM 

0.52 

.4270000 

5.73000 

5.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94-02 

CA 

CALCRJM 

2.34 

24900.00 

25900.0000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESA-94-02 

CA 

CALCRIM 

2.34 

24900.00 

25300.0000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94-02 

CD 

CADMRIM 

0.39 

1.200000 

5.16000 

5.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ESA-94-02 

CD 

CADMIUM 

0.39 

1.200000 

5.18000 

5.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94-02 

CO 

COBALT 

0.38 

2.500000 

52.40000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ESA-94-02 

CO 

COBALT 

0.38 

2.500000 

52.20000 

50.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94-02 

CR 

CHROMRIM 

3.72 

7.960000 

27.40000 

20.00000 

97.2  pg/g 

ESA-94-02 

CR 

CHROMRIM 

3.72 

7.960000 

26.40000 

20.00000 

92.2  pg/g 

D 

ESA-94-02 

CU 

COPPER 

4.62 

9.180000 

33.80000 

25.00000 

98.5  pg/g 

ESA-94-02 

CU 

COPPER 

4.62 

9.180000 

35.40000 

25.00000 

104.9  pg/g 

D 

ESA-94-02 

FE 

IRON 

6.53 

7860.000 

6640.00000 

100.00000 

-1220.0  pg/g 

ESA-94-02 

FE 

IRON 

6.53 

7860.000 

6220.00000 

100.00000 

-1640.0  pg/g 

D 

ESA-94-02 

HG 

MERCURY 

0.00 

.0500000 

0.52700 

0.50000 

LT 

0.0  pg/g 

ESA-94-02 

HG 

MERCURY 

0.00 

.0500000 

0.52700 

0.50000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94-02 

K 

POTASSRIM 

5.50 

891.0000 

878.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESA-94-02 

K 

POTASS  RIM 

5.50 

891.0000 

831.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

763 


Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Tooele  North  Ecological  Risk  Assesment  Data 

(All  MS/MSD  Pairs) 


Site  ID 

Test  Name 

Meas 

Bool 

%  Sample 
RPD  Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

%  Unit  Flag  Data 
Rec.  Meat  Code  Oval 

Chemical  Class:  METALS 

ESA-94-02  MG 

MAGNESIUM 

6.92  3650.000  3740.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESA-94-02  MG 

MAGNESIUM 

6.92  3650.000  3490.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94-02  MN 

MANGANESE 

4.65  103.0000 

154.00000 

50.00000 

102.0  pg/g 

ESA-94-02  MN 

MANGANESE 

4.65  103.0000 

147.00000 

50.00000 

88.0  pg/g 

D 

ESA-94-02  NA 

SODIUM 

6.39  113.0000 

106.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESA-94-02  NA 

SODRIM 

6.39  113.0000 

113.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94-02  NI 

NICKEL 

2.32  5.150000 

51.10000 

50.00000 

91.9  pg/g 

ESA-94-02  NI 

NICKEL 

2.32  5.150000 

52.30000 

50.00000 

94.3  pg/g 

D 

ESA-94-02  PB 

LEAD 

3.54  8.110000 

58.20000 

50.00000 

100.2  pg/g 

ESA-94-02  PB 

LEAD 

3.54  8.110000 

60.30000 

50.00000 

104.4  pg/g 

D 

ESA-94-02  SB 

ANTIMONY 

2.87  1.000000 

4.24000 

5.00000  LT 

0.0  pg/g 

ESA-94-02  SB 

ANTIMONY 

2.87  1.000000 

4.12000 

5.00000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94-02  SE 

SELENIUM 

2.22  .4490000 

3.65000 

5.00000  LT 

0.0  pg/g 

ESA-94-02  SE 

SELENIUM 

2.22  .4490000 

3.57000 

5.00000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94-02  TL 

THALLIUM 

LT 

0.00  .0000000 

34.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESA-94-02  TL 

THALLIUM 

LT 

0.00  .0000000 

34.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94-02  V 

VANADIUM 

1.68  10.90000 

60.00000 

50.00000 

98.2  pg/g 

ESA-94-02  V 

VANADIUM 

1.68  10.90000 

59.00000 

50.00000 

96.2  pg/g 

D 

ESA-94-02  ZN 

ZINC 

1.13  41.10000 

88.20000 

50.00000 

94.2  pg/g 

ESA-94-02  ZN 

ZINC 

1.13  41.10000 

89.20000 

50.00000 

96.2  pg/g 

D 

ESB-94-1 1  AG 

SILVER 

129.90  .8030000 

4.40000 

5.00000  LT 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1  AG 

SILVER 

129.90  .8030000 

0.93500 

5.00000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1  AL 

ALUMINUM 

26.02  2330.000  2140.00000 

200.00000 

-95.0  pg/g 

ESB-94-1 1  AL 

ALUMINUM 

26.02  2330.000  2780.00000 

200.00000 

225.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1  AS 

ARSENIC 

12.65  6.160000 

8.32000 

2.50000 

86.4  pg/g 

ESB-94-1 1  AS 

ARSENIC 

12.65  6.160000 

7.33000 

2.50000 

46.8  pg/g 

D 

ESB-94-1 1  BA 

BARIUM 

5.28  17.10000 

60.80000 

200.00000 

21.9  pg/g 

ESB-94-1 1  BA 

BARIUM 

5.28  17.10000 

64.10000 

200.00000 

23.5  pg/g 

D 

ESB-94-1 1  BE 

BERYLLIUM 

1.57  .5640000 

1.26000 

5.00000 

13.9  pg/g 

ESB-94-1 1  BE 

BERYLLIUM 

1.57  .5640000 

1.28000 

5.00000 

14.3  pg/g 

D 

ESB-94-1 1  CA 

CALCIUM 

4.26  24800.00  23000.0000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1  CA 

CALCIUM 

4.26  24800.00  24000.0000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1  CD 

CADMIUM 

0.19  1.200000 

5.29000 

5.00000  LT 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1  CD 

CADMIUM 

0.19  1.200000 

5.30000 

5.00000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1  CO 

COBALT 

2.47  4.850000 

12.00000 

50.00000 

14.3  pg/g 

ESB-94-1 1  CO 

COBALT 

2.47  4.850000 

12.30000 

50.00000 

14.9  pg/g 

D 

ESB-94-1 1  CR 

CHROMIUM 

13.32  3.450000 

7.29000 

20.00000 

19.2  pg/g 

ESB-94-1 1  CR 

CHROMIUM 

13.32  3.450000 

8.33000 

20.00000 

24.4  pg/g 

D 

ESB-94-1 1  CU 

COPPER 

3.61  10.70000 

7.34000 

25.00000 

-13.4  pg/g 

ESB-94-1 1  CU 

COPPER 

3.61  10.70000 

7.61000 

25.00000 

-12.4  pg/g 

D 

ESB-94-1 1  FE 

IRON 

17.49  2920.000  2870.00000 

100.00000 

-50.0  pg/g 

ESB-94-1 1  FE 

IRON 

17.49  2920.000  3420.00000 

100.00000 

500.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1  HG 

MERCURY 

3.22  .0500000 

0.51900 

0.50000  LT 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1  HG 

MERCURY 

3.22  .0500000 

0.53600 

0.50000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1  K 

POTASSIUM 

11.58  577.0000 

488.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1  K 

POTASSIUM 

11.58  577.0000 

548.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 
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Site  ID 

Test  Name 

Meat 

Bool 

RPD 

Sample 

Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

%  UaH  Hac  Data 
Rec.  Meax  Code  Qua] 

ESB-94-1 1 

MG 

MAGNESIUM 

15.18 

2230.000  1400.00000 

0.00000 

0.0  fig/g 

ESB-94-11 

MG 

MAGNESIUM 

15.18 

2230.000  1630.00000 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ESB-94-11 

MN 

MANGANESE 

12.89 

54.10000 

65.30000 

50.00000 

22.4  fig/g 

ESB-94-11 

MN 

MANGANESE 

12.89 

54.10000 

74.30000 

50.00000 

40.4  fig/g 

D 

ESB-94-11 

NA 

SODIUM 

22.36 

168.0000 

147.00000 

0.00000 

0.0  fig/g 

ESB-94-11 

NA 

SODIUM 

22.36 

168.0000 

184.00000 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ESB-94-11 

NI 

NICKEL 

0.73 

3.380000 

13.70000 

50.00000 

20.6  fig/g 

I 

ESB-94-1 1 

NI 

NICKEL 

0.73 

3.380000 

13.80000 

50.00000 

20.8  fig/g 

D  I 

ESB-94-11 

PB 

LEAD 

2.64 

7.440000 

11.50000 

50.00000 

LT 

0.0  fig/g 

ESB-94-11 

PB 

LEAD 

2.64 

7.440000 

11.20000 

50.00000 

LT 

0.0  fig/g 

D 

ESB-94-11 

SB 

ANTIMONY 

3.03 

1.000000 

4.23000 

5;ooooo 

LT 

0.0  fig/g 

ESB-94-11 

SB 

ANTIMONY 

3.03 

1.000000 

4.36000 

5.00000 

LT 

0.0  fig/g 

D 

ESB-94-11 

SE 

SELENIUM 

3.72 

.4490000 

1.32000 

5.00000 

LT 

0.0  fig/g 

ESB-94-11 

SE 

SELENIUM 

3.72 

.4490000 

1.37000 

5.00000 

LT 

0.0  fig/g 

D 

ESB-94-1 1 

TL 

TH  ALLRIM 

LT 

0.00 

.0000000 

34.30000 

0.00000 

0.0  fig/g 

ESB-94-1 1 

TL 

TH  ALLRIM 

LT 

0.00 

.0000000 

34.30000 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ESB-94-11 

V 

VANADIUM 

10.60 

3.990000 

13.40000 

50.00000 

18.8  fig/g 

ESB-94-11 

V 

VANADRIM 

10.60 

3.990000 

14.90000 

50.00000 

21.8  fig/g 

D 

ESB-94-11 

ZN 

ZINC 

9.78 

11.00000 

21.40000 

50.00000 

20.8  fig/g 

ESB-94-11 

ZN 

ZINC 

9.78 

11.00000 

23.60000 

50.00000 

25.2  fig/g 

D 

Chemical  Class: 

PESTICIDES/PCBS 

ESI -94-09 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHENACHLORIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00280 

0.00000 

0.0  fig/g 

ESI  -94-09 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00280 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ESI -94-09 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.00400 

0.00000 

0.0  fig/g 

T 

ES 1-94-09 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.00400 

0.00000 

0.0  fig/g 

TD 

ESI -94-09 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

113.15 

.0010000 

0.08870 

0.07000 

LT 

0.0  fig/g 

ESI -94-09 

AENSLF  ALPH  A-ENDOSULF  AN 

113.15 

.0010000 

0.02460 

0.07000 

LT 

0.0  fig/g 

D 

ESI -94-09 

ALDRN  ALDRIN 

113.52 

.0014000 

0.08230 

0.06000 

LT 

0.0  fig/g 

ESI -94-09 

ALDRN  ALDRIN 

113.52 

.0014000 

0.02270 

0.06000 

LT 

0.0  fig/g 

D 

ESI -94-09 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00770 

0.00000 

0.0  fig/g 

ES  1-94-09 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00770 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ESI -94-09 

BENSLF  BET  A-ENDOSl  ILFAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00070 

0.00000 

0.0  fig/g 

ESI -94-09 

BENSLF  BET  A-ENDOSl  ILFAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00070 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ESI -94-09 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.06840 

0.60000 

0.0  fig/g 

ESI -94-09 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.06840 

0.60000 

0.0  fig/g 

D 

ES  1-94-09 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00850 

0.00000 

0.0  fig/g 

ES  1-94-09 

DBHC 

DELT  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00850 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ESI -94-09 

DLDRN  DIELDRIN 

109.85 

.0016000 

0.08730 

0.08000 

LT 

0.0  fig/g 

ESI -94-09 

DLDRN  DIELDRIN 

109.85 

.0016000 

0.02540 

0.08000 

LT 

0.0  fig/g 

D 

ESI -94-09 

ENDRN  ENDRIN 

112.24 

.0065000 

0.03700 

0.04000 

LT 

0.0  fig/g 

ESI -94-09 

ENDRN  ENDRIN 

112.24 

.0065000 

0.01040 

0.04000 

LT 

0.0  fig/g 

D 

ESI -94-09 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.00050 

0.00000 

0.0  fig/g 

T 

ESI -94-09 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.00050 

0.00000 

0.0  fig/g 

TD 

ESI -94-09 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.00050 

0.00000 

0.0  fig/g 

T 

ESI -94-09 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.00050 

0.00000 

0.0  fig/g 

TD 

ESI -94-09 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.00050 

0.00000 

0.0  fig/g 

T 
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Mw  %  Saaiplr  Sample  %  UbK  FUf 

Site  ID _ Te«t  Name _ Bool  RPD  Value  Value  Spike  Bool  Rec.  Mm  Code 


Chemical  Class:  PESTIC1DES/PCBS 


ESI -94-09 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.00050 

0.00000 

o 

© 

TD 

ESI -94-09 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.00400 

0.00000 

0.0  ng/g 

T 

ESI -94-09 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.00400 

0.00000 

1 

p 

d 

TD 

ESI -94-09 

HPCL  HEPTACHLOR 

110.58 

.0022000 

0.07850 

0.08000 

LT 

0.0  ng/g 

ESI -94-09 

HPCL  HEPTACHLOR 

110.58 

.0022000 

0.02260 

0.08000 

LT 

0.0  fig/g 

D 

ESI -94-09 

HPCLE  HEPTACHLOREPOX1DE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00130 

0.00000 

0.0  JAg/g 

ESI -94-09 

HPCLE  HEPTACHLOREPOX1DE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00130 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ESI -94-09 

ISODR  1SODRIN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00300 

0.00000 

0.0  ng/g 

ESI -94-09 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00300 

0.00000 

0.0  >Ag/g 

D 

ESI -94-09 

LIN  LINDANE 

111.51 

.0010000 

0.08590 

0.08000 

LT 

0.0  JAg/g 

ESI -94-09 

LIN  LINDANE 

111.51 

.0010000 

0.02440 

0.08000 

LT 

0.0  fAg/g 

D 

ESI -94-09 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

111.68 

.0359000 

0.84700 

0.80000 

LT 

0.0  \ig/g 

ESI -94-09 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

111.68 

.0359000 

0.24000 

0.80000 

LT 

0.0  JAg/g 

D 

ESI -94-09 

PCB0I6  PCB  1016 

LT 

0.00 

.0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  ^Ag/g 

ESI -94-09 

PC B0 16  PCB  1016 

LT 

0.00 

.0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  ^g/g 

D 

ESI -94-09 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.00 

.0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  JAg/g 

T 

ESI -94-09 

PCB22I  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.00 

.0000000 

0.10000 

0.00000 

0  0  \ig/g 

TD 

ESI -94-09 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.00 

.0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  JAg/g 

T 

ES 1-94-09 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.00 

.0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  fAg/g 

TD 

ESI -94-09 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.00 

.0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  \ig/g 

T 

ESI -94-09 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.00 

.0000000 

0.10000 

0.00000 

1 

o 

d 

TD 

ESI -94-09 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.00 

.0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  lAg/g 

T 

ESI -94-09 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.00 

.0000000 

0.10000 

0.00000 

1 

o 

o 

TD 

ESI -94-09 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.00 

.0000000 

0.04790 

0.00000 

0.0  fAg/g 

T 

ES  1-94-09 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.00 

.00O0O00 

0.04790 

0.00000 

o 

d 

I 

TD 

ESI -94-09 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.00 

.0000000 

0.04790 

0.00000 

0.0  fAg/g 

ESI -94-09 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.00 

.0000000 

0.04790 

0.00000 

0.0  fAg/g 

D 

ESI -94-09 

PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHLOR(  )PHENYL)-1 . 1  -DICHLOR( )  LT 

0.00 

.0000000 

0.00270 

0.00000 

0.0  fAg/g 

ESI -94-09 

PPDDD  2.2-BIS(PARA-C'HU)ROPHENYL>l.l-DICHLOROLT 

0.00 

.0000000 

0.00270 

0.00000 

0.0  fAg/g 

D 

ESI -94-09 

PPDDE  2.2-BIS(PARA-C'HU)ROPHENYL>  1 . 1  -DICHLORO  LT 

0.00 

.0000000 

0.00270 

0.00000 

0.0  ^Ag/g 

ES  1-94-09 

PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.  1  -DICHLORO LT 

0.00 

.0000000 

0.00270 

0.00000 

0.0  Mg/g 

D 

ESI -94-09 

PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l.l-TRICHLO 

105.98 

.0009600 

0.09600 

0.08000 

111.3  JAg/g 

ESI -94-09 

PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHU)ROPHENYL>  1.1.1  -TR1CHLO 

105.98 

.0069600 

0.02950 

0.08000 

28.2  gg/g 

D 

ESI -94-09 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.22600 

0.00000 

0.0  >Ag/g 

ES  1-94-09 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.22600 

0.00000 

0  0  JAg/g 

D 

ES2-94-01 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.02800 

0.00000 

0.0  yg/g 

ES2-94-01 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.02800 

0.00000 

0.0  fAg/g 

D 

ES2-94-01 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.04000 

0.00000 

0.0  |Ag/g 

T 

ES2-94-01 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.04000 

0.00000 

0.0  *Ag/g 

TD 

ES2-94-01 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

35.05 

.0100000 

0.05700 

0.07000 

LT 

0.0  fAg/g 

ES2-94-01 

AENSLF  ALPH  A-ENDOSl  FLFAN 

35.05 

.0100000 

0.04000 

0.07000 

LT 

0.0  )Ag/g 

D 

ES2-94-01 

ALDRN  ALDRIN 

23.16 

.0140000 

0.05300 

0.06000 

LT 

0.0  JAg/g 

ES2-94-01 

ALDRN  ALDRIN 

23.16 

.0140000 

0.04200 

0.06000 

LT 

0.0  )ig/g 

D 

ES2-94-0 1 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.07700 

0.00000 

0.0  ^g/g 

ES2-94-01 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.07700 

0.00000 

0.0  *Ag/g 

D 
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Site  ID 

Test  Name 

Meas 

Bool 

%  Sample 
RPD  Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

•/•  Unit  Flat  Data 
Rec.  Meas  Code  Qnal 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 

ES2-94-01  BENSLFBETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00  .0000000 

0.00700 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

BENSLFBETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00  .0000000 

0.00700 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-0 1 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.00  .0000000 

0.68000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.00  .0000000 

0.68000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXAC  HLORIDE 

LT 

0.00  .0000000 

0.08500 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00  .0000000 

0.08500 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

ES2-94-01 

DLDRN  DIELDRIN 

DLDRN  DIELDRIN 

41.27  .2700000 

41.27  .2700000 

0.38000 

0.25000 

0.08000 

0.08000 

137.5  ng/g 
-25.0  fig/g 

D 

ES2-94-01 

ENDRN  ENDRIN 

40.44  .0810000 

0.11000 

0.04000 

72.5  pg/g 

7 

ES2-94-01 

ENDRN  ENDRIN 

40.44  .0810000 

0.07300 

0.04000 

-20.0  pg/g 

D7 

ES2-94-01 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00  .0000000 

0.00500 

0.00000 

0.0  pg/g 

T 

ES2-94-01 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00  .0000000 

0.00500 

0.00000 

0.0  pg/g 

TD 

ES2-94-01 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00  .0000000 

0.00500 

0.00000 

0.0  pg/g 

T 

ES2-94-01 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00  .0000000 

0.00500 

0.00000 

0.0  pg/g 

TD 

ES2-94-01 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00  .0000000 

0.00500 

0.00000 

0.0  pg/g 

T 

ES2-94-0 1 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00  .0000000 

0.00500 

0.00000 

0.0  pg/g 

TD 

ES2-94-0 1 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00  .0000000 

0.04000 

0.00000 

0.0  pg/g 

T 

ES  2-94-01 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00  .0000000 

0.04000 

0.00000 

0.0  pg/g 

TD 

ES2-94-01 

ES2-94-01 

HPCL  HEPTACHLOR 

HPCL  HEPTACHLOR 

27.10  .0220000 

27.10  .0220000 

0.08800 

0.06700* 

0.08000  LT 

0.08000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00  .0000000 

0.01300 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00  .0000000 

0.01300 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00  .0000000 

0.03000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00  .0000000 

0.03000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

ES2-94-01 

LIN  LINDANE 

LIN  LINDANE 

30.09  .0100000 

30.09  .0100000 

0.06500 

0.04800 

0.08000  LT 

0.08000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES2-94-0 1 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.00  .0000000 

0.36000 

0.80000 

0.0  pg/g 

ES  2-94-01 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.00  .0000000 

0.36000 

0.80000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

PCB016  PCB1016 

LT 

0.00  .0000000 

1.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

PC  BO  16  PCB1016 

LT 

0.00  .0000000 

1.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

PCB221  KILYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.00  .0000000 

1.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

T 

ES2-94-01 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.00  .0000000 

l. 00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

TD 

ES2-94-01 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.00  .0000000 

1.00000 

0.00000 

0  0  ng/g 

T 

ES2-94-0 1 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.00  .0000000 

1.00000 

0.00000 

o 

© 

I 

TD 

ES2-94-01 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.00  .0000000 

1.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

T 

ES2-94-01 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.00  .0000000 

1.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

TD 

ES2-94-01 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.00  .0000000 

1.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

T 

ES2-94-01 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.00  .0000000 

1.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

TD 

ES2-94-01 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.00  .0000000 

0.48000 

0.00000 

0.0  pg/g 

T 

ES  2-94-0 1 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.00  .0000000 

0.48000 

0.00000 

© 

© 

TD 

ES2-94-01 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.00  .0000000 

0.48000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.00  .0000000 

0.48000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l-DICHLOROLT 

0.00  .0000000 

0.02700 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHEN  YL)- 1 , 1  -DICHLORO  LT 

0.00  .0000000 

0.02700 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-C  HLOROPHENYL)-l .  1  -DICHLORO  LT 

0.00  .0000000 

0.02700 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.  1  -DICHLORO LT 

0.00  .0000000 

0.02700 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 
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Site  ID 

Test  Name 

Meas 

Bool 

V*  Sample 
RPD  Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

%  linlt  Fkf  Data 
Rec.  Meas  Code  Qua! 

ES2-94-01 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l  .1.1  -TRJCHLO 

75.00  .0710000 

0.11000 

0.08000 

48.8  pg/g 

ES2-94-01 

PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHU)ROPHENYL>l .  1 , 1 -TR1CHLO 

75.00  .0710000 

0.05000 

0.08000 

-26.3  pg/g 

D 

ES2-94-01 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.00  .0000000 

2.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.00  .0000000 

2.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-0 1 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00  .0000000 

0.00280 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00  .0000000 

0.00280 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00  .0000000 

0.00400 

0.00000 

0.0  pg/g 

T 

ES3-94-01 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00  .0000000 

0.00400 

0.00000 

0.0  pg/g 

TD 

ES3-94-01 

AENSLF  ALPHA-ENDOSl  FLF  AN 

14.90  .0010000 

0.05900 

0.07000  LT 

0.0  pg/g 

ES3 -94-01 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

14.90  .0010000 

0.06850 

0.07000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

ALDRN  ALDRIN 

15.78  .0014000 

0.05780 

0.06000  LT 

0.0  pg/g 

ES3-94-0 1 

ALDRN  ALDRIN 

15.78  .0014000 

0.06770 

0.06000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

BBHC  BET  A-BENZENEHEX  ACHLORIDE 

LT 

0.00  .0000000 

0.00770 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00  .0000000 

0.00770 

0.00000 

o.o  pg/g 

D 

ES3-94-01 

BENSLFBETA-ENIX)SULFAN 

LT 

0.00  .0000000 

0.00070 

0.00000 

o.o  pg/g 

ES3-94-01 

BENSLFBETA-ENDOSl  ILFAN 

LT 

0.00  .0000000 

0.00070 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.00  .0000000 

0.06840 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.00  .0000000 

0.06840 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00  .0000000 

0.00850 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00  .0000000 

0.00850 

0.00000 

o.o  pg/g 

D 

ES3-94-01 

DLDRN  DIELDRIN 

12.64  .0016000 

0.05410 

0.08000  LT 

0.0  pg/g 

ES3-94-0 1 

DLDRN  DIELDRIN 

12.64  .0016000 

0.06140 

0.08000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

ENDRN  ENDRIN 

9.01  .0065000 

0.02120 

0.04000  LT 

0.0  pg/g 

7 

ES3-94-01 

ENDRN  ENDRIN 

9.01  .0065000 

0.02320 

0.04000  LT 

0.0  pg/g 

D7 

ES3-94-01 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00  .0000000 

0.00050 

0.00000 

0.0  pg/g 

T 

ES3-94-01 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00  .0000000 

0.00050 

0.00000 

0.0  pg/g 

TD 

ES3-94-0 1 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00  .0000000 

0.00050 

0.00000 

o.o  pg/g 

T 

ES3-94-0 1 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00  .0000000 

0.00050 

0.00000 

o.o  pg/g 

TD 

ES3-94-01 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00  .0000000 

0.00050 

0.00000 

0.0  pg/g 

T 

ES3-94-01 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00  .0000000 

0.00050 

0.00000 

0.0  pg/g 

TD 

ES3 -94-01 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00  .0000000 

0.00400 

0.00000 

0.0  pg/g 

T 

ES3-94-01 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00  .0000000 

0.00400 

0.00000 

0.0  pg/g 

TD 

ES3-94-01 

HPCL  HEPTACHLOR 

9.21  .0022000 

0.04560 

0.08000  LT 

0.0  pg/g 

ES3-94-0 1 

HPCL  HEPTACHLOR 

9.21  .0022000 

0.05000 

0.08000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

HPCLE  HEPTACHLOREPOX1DE 

LT 

0.00  .0000000 

0.00130 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00  .0000000 

0.00130 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-0 1 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00  .0000000 

0.00300 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00  .0000000 

0.00300 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

LIN  LINDANE 

15.45  .0010000 

0.06270 

0.08000  LT 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

LIN  LINDANE 

15.45  .0010000 

0.07320 

0.08000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

14.42  .0359000 

0.43100 

0.80000  LT 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

14.42  .0359000 

0.49800 

0.80000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-0 1 

PC  BO  16  PCB1016 

LT 

0.00  .0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

PC  BO  16  PCB1016 

LT 

0.00  .0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.00  .0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

T 

ES3-94-01 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.00  .0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

TD 

ES3-94-01 

PCB232  POL YC HLORIN  ATE D  BIPHENYL  1232 

ND 

0.00  .0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

T 
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Site  ID 

Test  Name 

Meas 

Bool 

% 

RPD 

Sample 

Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

•/•  Unit  Flat  Data 
Rec.  Meas  Code  Dual 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 

ES3-94-01 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.00 

.0000000 

0.10000 

0.00000 

o 

© 

TD 

ES3-94-01 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.00 

.0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

T 

ES3-94-01 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.00 

.0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

TD 

ES3-94-0I 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.00 

.0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

T 

ES3-94-01 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.00 

.0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

TD 

ES3-94-0 1 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.00 

.0000000 

0.04790 

0.00000 

0.0  pg/g 

T 

ES3-94-01 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.00 

.0000000 

0.04790 

0.00000 

0.0  pg/g 

TD 

ES3-94-01 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.00 

.0000000 

0.04790 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-0 1 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.00 

.0000000 

0.04790 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1 . 1  -DICHLORO  LT 

0.00 

.0000000 

0.00270 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l .  1  -DICHLORO LT 

0.00 

.0000000 

0.00270 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3 -94-01 

PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.  1 -DICHLORO LT 

0.00 

.0000000 

0.00270 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHL<  )ROPHENYL)-l .  1  -DICHLOROLT 

0.00 

.0000000 

0.00270 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3 -94-01 

PPDDT  2.2-BIS(PARA-C'HLOROPHENYL)-l  .1,1  -TRICHU) 

7.82 

.0035000 

0.05160 

0.08000 

LT 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l  .1 . 1  -TRICHU  > 

7.82 

.0035000 

0.05580 

0.08000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-0 1 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.22600 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.22600 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-0 1 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00280 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00280 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.00400 

0.00000 

0.0  pg/g 

T 

ES4-94-0 1 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.00400 

0.00000 

o 

o 

TD 

ES4-94-01 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

37.56 

.0010000 

0.05320 

0.07000 

LT 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

37.56 

.0010000 

0.07780 

0.07000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

ALDRN  ALDRIN 

36.98 

.0014000 

0.05400 

0.06000 

LT 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

ALDRN  ALDRIN 

36.98 

.0014000 

0.07850 

0.06000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00770 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-0 1 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00770 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

BENSLF  BET  A-ENDOSl  JLFAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00070 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

BENSLF  BET  A-ENDOSl  ILF  AN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00070 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.06840 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.06840 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00850 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00850 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

DLDRN  DIELDRIN 

36.38 

.0016000 

0.04880 

0.08000 

LT 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

DLDRN  DIELDRIN 

36.38 

.0016000 

0.07050 

0.08000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

ENDRN  ENDRIN 

35.96 

.0065000 

0.01870 

0.04000 

LT 

0.0  pg/g 

7 

ES4-94-01 

ENDRN  ENDRIN 

35.96 

.0065000 

0.02690 

0.04000 

LT 

0.0  pg/g 

D7 

ES4-94-0 1 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.00050 

0.00000 

0.0  pg/g 

T 

ES4-94-01 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.00050 

0.00000 

© 

© 

TD 

ES4-94-01 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.00050 

0.00000 

0.0  pg/g 

T 

ES4-94-01 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.00050 

0.00000 

0.0  pg/g 

TD 

ES4-94-01 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.00050 

0.00000 

0.0  pg/g 

T 

ES4-94-01 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.00050 

0.00000 

0.0  pg/g 

TD 

ES4-94-01 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.00400 

0.00000 

0.0  pg/g 

T 

ES4-94-0 1 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.00400 

0.00000 

0.0  pg/g 

TD 
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Site  ID 

Tot  Name 

Meas 

Bool 

%  Simple 
RPD  Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

%  Unit  Flat  Data 
Rec.  Mens  CodeQnal 

Chemical  Class:  PEST1CIDES/PCBS 

ES4-94-OI 

HPCL  HEPTACHLOR 

26.45  .0022000 

0.04330 

0.08000  LT 

0.0  pg/g 

ES4-94-0 1 

HPCL  HEPTACHLOR 

26.45  .0022000 

0.05650 

0.08000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00  .0000000 

0.00130 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00  .0000000 

0.00130 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00  .0000000 

0.00300 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-0 1 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00  .0000000 

0.00300 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-0 1 

LrN  LINDANE 

35.85  .0010000 

0.05860 

0.08000  LT 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

LIN  LINDANE 

35.85  .0010000 

0.08420 

0.08000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-0 1 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

29.84  .0359000 

0.40200 

0.80000  LT 

0.0  pg/g 

ES4-94-0 1 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

29.84  .0359000 

0.54300 

0.80000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

PCB016  PCB  1016 

LT 

0.00  .0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-0 1 

PC  BO  16  PCB  1016 

LT 

0.00  .0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.00  .0000000 

0.10000 

0,00000 

o.o  pg/g 

T 

ES4-94-01 

PCB221  POLYCHU)RINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.00  .0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

TD 

ES4-94-0 1 

PCB232  PC)LYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.00  .001)0000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

T 

ES4-94-01 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.00  .0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

TD 

ES4-94-01 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.00  .0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

T 

ES4-94-0 1 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.00  .ooooooo 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

TD 

ES4-94-0 1 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.00  .ooooooo 

0.10000 

0.00000 

o.o  pg/g 

T 

ES4-94-0 1 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

o.oo  .ooooooo 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

TD 

ES4-94-01 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.00  .ooooooo 

0.04790 

0.00000 

0.0  pg/g 

T 

ES4-94-01 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.00  .ooooooo 

0.04790 

0.00000 

o.o  pg/g 

TD 

ES4-94-01 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.00  .OOOOOOO 

0.04790 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-0 1 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.00  .OOOOOOO 

0.04790 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-0 1 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL> 1 . 1  -DICHLORO  LT 

0.00  .0000000 

0.00270 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-0 1 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l .  1  -DICHLORO LT 

0.00  .OOOOOOO 

0.00270 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-0 1 

PPDDE  2.2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL)-l .  1  -DICHLORO  LT 

0.00  .ooooooo 

0.00270 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-0 1 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l-DICHLOROLT 

0.00  .ooooooo 

0.00270 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

PPDDT  2.2-BIS(PARA-C  HLOROPHENYL>  1.1.1  -TRICH  LO 

33.18  .0035000 

0.04550 

0.08000  LT 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-C HLOROPHENYL)- L LI *TRICHL( ) 

33.18  .0035000 

0.06360 

0.08000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-0 1 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.22600 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.22600 

0.00000 

o.o  pg/g 

D 

ES5-94-02 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

o.oo  .ooooooo 

0.00280 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.00280 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES  5 -94-02 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00  .ooooooo 

0.00400 

0.00000 

0.0  pg/g 

T 

ES5-94-02 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00  .ooooooo 

0.00400 

0.00000 

0.0  pg/g 

TD 

ES5-94-02 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

1.36  .0010000 

0.05180 

0.07000  LT 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

AENSLF  ALPHA- ENDOSULF  AN 

1.36  .0010000 

0.05110 

0.07000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

ALDRN  ALDRIN 

2.38  .0014000 

0.04670 

0.06000  LT 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

ALDRN  ALDRIN 

2.38  .0014000 

0.04560 

0.06000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.00770 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00  .OOOOOOO 

0.00770 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

BENSLF  BETA-ENDOSl  TLF  AN 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.00070 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

BENSLF  BETA-ENDOSULF  AN 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.00070 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.06840 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.06840 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 
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Site  ID 

Test  Name 

Mem 

Bool 

%  Sample 
RPD  Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

%  Unit  Ftaf  Data 
Rec.  Meas  CodeQual 

ES5-94-02 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00  .0000000 

0.00850 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES  5-94-02 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00  .0000000 

0.00850 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

DLDRN  DIELDRIN 

0.40  .0016000 

0.05030 

0.08000  LT 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

DLDRN  DIELDRIN 

0.40  .0016000 

0.05010 

0.08000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

ENDRN  ENDRIN 

5.95  .0065000 

0.01730 

0.04000  LT 

0.0  pg/g 

7 

N 

ES5-94-02 

ENDRN  ENDRIN 

5.95  .0065000 

0.01630 

0.04000  LT 

0.0  pg/g 

D7 

N 

ES5-94-02 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00  .0000000 

0.00112 

0.00000 

0.0  pg/g 

T 

ES  5-94-02 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00  .0000000 

0.00116 

0.00000 

0.0  pg/g 

TD 

ES  5 -94-02 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00  .0000000 

0.00050 

0.00000 

0.0  pg/g 

T 

ES  5 -94-02 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00  .0000000 

0.00050 

0.00000 

0.0  pg/g 

TD 

ES5-94-02 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00  .0000000 

0.00050 

0.00000 

0.0  pg/g 

T 

ES  5-94-02 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00  .0000000 

0.00050 

0.00000 

1 

o 

© 

TD 

ES  5 -94-02 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00  .0000000 

0.00400 

0.00000 

0.0  pg/g 

T 

ES  5 -94-02 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00  .0000000 

0.00400 

0.00000 

0.0  pg/g 

TD 

ES  5 -94-02 

HPCL  HEPTACHLOR 

1.22  .0022000 

0.03300 

0.08000  LT 

0.0  pg/g 

7 

N 

ES5-94-02 

HPCL  HEPTACHLOR 

1.22  .0022000 

0.03260 

0.08000  LT 

0.0  pg/g 

D7 

N 

ES5-94-02 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00  .0000000 

0.00130 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00  .0000000 

0.00130 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00  .0000000 

0.00300 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00  .0000000 

0.00300 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

LIN  LINDANE 

0.98  .0010000 

0.05120 

0.08000  LT 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

LIN  LINDANE 

0.98  .0010000 

0.05070 

0.08000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

3.51  .0359000 

0.46400 

0.80000  LT 

0.0  pgte 

ES5-94-02 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

3.51  .0359000 

0.44800 

0.80000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

PC B0 16  PCB1016 

LT 

0.00  .0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

PC B0 16  PCB  1016 

LT 

0.00  .0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES  5 -94-02 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.00  .0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

T 

ES  5 -94-02 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.00  .0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

TD 

ES5-94-02 

PCB232  POLYCHU)RINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.00  .0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

T 

ES  5 -94-02 

PCB232  POLY CHLORIN ATEI)  BIPHENYL  1232 

ND 

0.00  .0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

TD 

ES5-94-02 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.00  .0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

T 

ES  5-94-02 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.00  .0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

TD 

ES  5 -94-02 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.00  .0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

T 

ES  5 -94-02 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.00  .0000000 

0.10000 

0.00000 

4* 

1 

o 

o 

TD 

ES5-94-02 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.00  .0000000 

0.04790 

0.00000 

0.0  pg/g 

T 

ES5-94-02 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.00  .0000000 

0.04790 

0.00000 

1 

o 

o 

TD 

ES5-94-02 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.00  .0000000 

0.04790 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES  5-94-02 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.00  .0000000 

0.04790 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

PPDDD  2.2-BIS(PARA-C’HLOROPHENYL>  1 , 1  -DICHLORO  LT 

0.00  .0000000 

0.00270 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l .  I  -DICHLORO LT 

0.00  .0000000 

0.00270 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES  5-94-02 

PPDDE  2,2-BIS(PARA*CHLOROPHENYL)-l.l-DICHLOROLT 

0.00  .0000000 

0.00270 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES  5 -94-02 

PPDDE  2.2-BIS(P  ARA-CHLOROPHEN  YL>  1 , 1  -DICHLORO  LT 

0.00  .0000000 

0.00270 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1 . 1. 1  -TRICHLO 

3.40  .0035000 

0.05080 

0.08000  LT 

0.0  pg/g 

ES  5 -94-02 

PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l  .1.1  -TRICHU) 

3.40  .0035000 

0.04910 

0.08000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES  5 -94-02 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.22600 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.22600 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00  .0000000 

0.00280 

0.00000 

0.0  pg/g 
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Meat 

%  Sample 

Sample 

•/. 

Unit  Flag  Data 

SHe  ID 

Test  Name 

Bool 

RPD  Value 

Value 

Spike  Bool 

Rec. 

Meat  Code  Qua) 

Chemical  Gass:  PEST1CIDES/PCBS 


ES6-94-01 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00280 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.00400 

0.00000 

0.0  pg/g 

T 

ES6-94-0 1 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.00400 

0.00000 

0.0  pg/g 

TD 

ES6-94-01 

AENSLFALPHA-ENDOSIFLFAN 

46.47 

.0010000 

0.07240 

0.07000  LT 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

46.47 

.0010000 

0.04510 

0.07000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

ALDRN  ALDRIN 

39.34 

.0014000 

0.07270 

0.06000  LT 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

ALDRN  ALDRIN 

39.34 

.0014000 

0.04880 

0.06000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

BBHC  BET  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00770 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-0 1 

BBHC  BET A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00770 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

BENSLFBETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00070 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

BENSLF  BETA-ENDOSl  ILF  AN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00070 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.06840 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.06840 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

DBHC  DELT A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00850 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

DBHC  DELT A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00850 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

DLDRN  DIELDRIN 

44.93 

.0031400 

0.06950 

0.08000 

83.0  pg/g 

ES6-94-01 

DLDRN  DIELDRIN 

44.93 

.0031400 

0.04400 

0.08000 

51.1  pg/g 

D 

ES6-94-0 1 

ENDRN  ENDRIN 

47.32 

.0065000 

0.03110 

0.04000  LT 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

ENDRN  ENDRIN 

47.3* 

.0065000 

0.01920 

0.04000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

39.34 

.0005000 

0.00098 

0.00000  ND 

0.0  pg/g 

Z 

ES6-94-01 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.00050 

0.00000 

0.0  pg/g 

TD 

ES6-94-01 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

39.34 

.0005000 

0.00146 

0.00000  ND 

0.0  pg/g 

Z 

ES6-94-01 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

195.34 

.0005000 

0.00056 

0.00000  ND 

0.0  pg/g 

ZD 

ES6-94-01 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.00050 

0.00000 

0.0  pg/g 

T 

ES6-94-01 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.00050 

0.00000 

0.0  pg/g 

TD 

ES6-94-01 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.00400 

0.00000 

o.o  pg/g 

T 

ES6-94-01 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.00400 

0.00000 

0.0  pg/g 

TD 

ES6-94-01 

HPCL  HEPTACHLOR 

195.34 

.0022000 

0.04750 

0.08000  LT 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

HPCL  HEPTACHLOR 

69. OS 

.0022000 

0.03430 

0.08000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00130 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00130 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00300 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00300 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-0 1 

LIN  LINDANE 

69.08 

.0010000 

0.07050 

0.08000  LT 

0.0  pg/g 

ES6-94-0 1 

LIN  LINDANE 

173.82 

.0010000 

0.04560 

0.08000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

173.82 

.0359000 

0.65100 

0.80000  LT 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

144.09 

.0359000 

0.41600 

0.80000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

PC  BO  16  PCB1016 

LT 

0.00 

.0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-0 1 

PC  BO  16  PCB1016 

LT 

0.00 

.0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.00 

.0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

T 

ES6-94-01 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.00 

.0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

TD 

ES6-94-01 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.00 

.0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

T 

ES6-94-01 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.00 

.ooooooo 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

TD 

ES6-94-01 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.00 

.0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

T 

ES6-94-01 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.00 

.001)0000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

TD 
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Site  ID 

Test  Name 

Meta 

Bool 

% 

RPD 

Sample 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

•/•  Unit  Flag  Data 
Rec.  Meas  CodeQnal 

Chemical  Class :  PESTICIDES/PCBS 

ES6-94-01  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.00 

.0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

T 

ES6-94-01 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.00 

.0000000 

0. 1 0000 

0.00000 

0.0  pg/g 

TD 

ES6-94-01 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.00 

.0000000 

0.04790 

0.00000 

0.0  pg/g 

T 

ES6-94-0 1 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.00 

.0000000 

0.04790 

0.00000 

0.0  pg/g 

TD 

ES6-94-01 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.00 

.0000000 

0.04790 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.00 

.0000000 

0.04790 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l .  1-DICHLOROLT 

0.00 

.0000000 

0.00270 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l-DICHLOROLT 

0.00 

.0000000 

0.00270 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l .  1  -DICHLOROLT 

0.00 

.0000000 

0.00270 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-U-DICHLOROLT 

0.00 

.0000000 

0.00270 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

PPDDT  2,2-BlS(PARA-C  HLOROPHEN YL)-1 .1,1  -TRICHLO 

144.09 

.0035000 

0.06760 

0.08000  LT 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

PPDDT  2.2-BIS(P ARA-C HLOROPHENYL>l.  1 , 1  -TRICHLO 

128.38 

.0035000 

0.04250 

0.08000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-0 1 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.22600 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.22600 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXAC'HLORIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00280 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00280 

0.00000 

0.0  pgfe 

D 

ES7-94-0 1 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

128.38 

.0128000 

0.00927 

0.00000 

0.0  pg/g 

Z 

ES7-94-01 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

152.37 

.0128000 

0.01030 

0.00000 

0.0  pg/g 

ZD 

ES7-94-01 

ES7-94-01 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 
AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

152.37 

28.96 

.0010000 

.0010000 

0.07620 

0.05610 

0.07000  LT 

0.07000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pgte 

D 

ES7-94-01 

ES7-94-01 

ALDRN  ALDRIN 

ALDRN  ALDRIN 

28.96 

104.39 

.0027300 

.0027300 

0.07510 

0.05560 

0.06000 

0.06000 

120.6  pg/g 
88.1  pg/g 

D 

ES7-94-0 1 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00770 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00770 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

BENSLF  BET  A-ENDOSULFAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00070 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

BENSLFBETA-ENDOSirLFAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00070 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

ES7-94-01 

CLDAN  CHLORDANE 

CLDAN  CHLORDANE 

104.39 

92.21 

.2540000 

.2540000 

0.17700 

0.19600 

0.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

0.0  pgte 

D 

ES7-94-01 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00850 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00850 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

ES7-94-01 

DLDRN  DIELDRIN 

DLDRN  DIELDRIN 

92.21 

31.47 

.0026000 

.0026000 

0.07230 

0.05370 

0.08000 

0.08000 

87.1  pg/g 
63.9  pg/g 

D 

ES7-94-01 

ES7-94-01 

ENDRN  ENDRIN 

ENDRN  ENDRIN 

31.47 

175.22 

.0124000 

.0124000 

0.03910 

0.03150 

0.04000 

0.04000 

66.8  pg/g 

47.8  pg/g 

D 

ES7-94-01 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

175.22 

.0005000 

0.00208 

0.00000  ND 

0.0  pg/g 

Z 

ES7-94-01 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

77.75 

.0005000 

0.00136 

0.00000  ND 

0.0  pg/g 

ZD 

ES7-94-01 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

77.75 

.0005000 

0.00309 

0.00000  ND 

0.0  pg/g 

Z 

ES7-94-01 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

118.22 

.0005000 

0.00257 

0.00000  ND 

0.0  pg/g 

ZD 

ES7-94-01 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.00050 

0.00000 

0.0  pg/g 

T 

ES7-94-01 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.00050 

0.00000 

0.0  pg/g 

TD 

ES7-94-01 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

118.22 

.0139000 

0.01000 

0.00000 

0.0  pg/g 

Z 

ES7-94-01 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

125.50 

.0139000 

0.01110 

0.00000 

0.0  pg/g 

ZD 

ES7-94-01 

ES7-94-01 

HPCL  HEPTACHLOR 

HPCL  HEPTACHLOR 

125.50 

61.06 

.0022000 

.0022000 

0.04850 

0.03880 

0.08000  LT 

0.08000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00130 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00130 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 
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Site  ID 

Test  Name 

Meat 

Bool 

RPD 

Sam  pit 

Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

•/.  Unit  Flag  Data 
Rec.  Mem  CodeQual 

ES7-94-01 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00300 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00300 

0.00000 

0.0  M-g/g 

D 

ES7-94-0 1 

LIN  LINDANE 

61.06 

.0010000 

0.07290 

0.08000  LT 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

LIN  LINDANE 

168.31 

.0010000 

0.05480 

0.08000  LT 

0  0  Pg/g 

D 

ES7-94-01 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

168.31 

.0359000 

0.63700 

0.80000  LT 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

197.44 

.0359000 

0.47300 

0.80000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

PC  BO  16  PCB1016 

LT 

0.00 

.0000000 

0. 1 0000 

0.00000 

0.0  fig/g 

ES7-94-01 

PC  BO  16  PCB1016 

LT 

0.00 

.0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ES7-94-01 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.00 

.0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  ng/g 

T 

ES7-94-01 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.00 

.0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  ng/g 

TD 

ES7-94-01 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.00 

.0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  ng/g 

T 

ES7-94-01 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.00 

.0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  ng/g 

TD 

ES7-94-01 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.00 

.0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  ng/g 

T 

ES7-94-01 

PCB242  POLY CHLORIN  ATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.00 

.0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  Hg/g 

TD 

ES7-94-01 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.00 

.ooooooo 

0.10000 

0.00000 

0.0  ng/g 

T 

ES7-94-01 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.00 

.0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  Jig/g 

TD 

ES7-94-01 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  12J4 

ND 

0.00 

.ooooooo 

0.04790 

0.00000 

0.0  ngte 

T 

ES7-94-01 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.00 

.0000000 

0.04790 

0.00000 

0.0  jig/g 

TD 

ES7-94-01 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.04790 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES7-94-0 1 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.04790 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ES7-94-01 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  1 , 1  -DICHLORO 

197.44 

.0027000 

0.00305 

0.00000  LT 

0.0  ng/g 

ES7-94-01 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1 . 1  -DICHLORO  LT 

0.00 

.ooooooo 

0.00270 

0.00000 

0.0  |!g/g 

D 

ES7-94-01 

PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  1 . 1  -DICHLORO  LT 

0.00 

.ooooooo 

0.00270 

0.00000 

0.0  ng (g 

ES7-94-01 

PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-L  1 -DICHLORO  LT 

0.00 

.00(10000 

0.00270 

0.00000 

o.o  Mg/g 

D 

ES7-94-01 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-C  HLOROPHENYL>  L  L 1  -TRICHLO 

25.04 

.0035000 

0.07100 

0.08000  LT 

0.0  ng/g 

ES7-94-01 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-C HLOROPHENYL)-] .  1 .1  -TRICHU ) 

25.04 

.0035000 

0.05520 

0.08000  LT 

0.0  ng/g 

D 

ES7-94-01 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.22600 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES7-94-01 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.22600 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ES8-94-03 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.00280 

0.00000 

0.0  fAg/g 

ES8-94-03 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.00280 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ES8-94-03 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00 

.ooooooo 

0.00400 

0.00000 

0.0  jig/g 

T 

ES8-94-03 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00 

.ooooooo 

0.00400 

0.00000 

0.0  ng/g 

TD 

ES8-94-03 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

22.59 

.0010000 

0.04830 

0.07000  LT 

0.0  ng/g 

ES8-94-03 

AENSLF  ALPH  A-ENDOSt  rLF  AN 

22.59 

.0010000 

0.06060 

0.07000  LT 

0.0  ng/g 

D 

ES8-94-03 

ALDRN  ALDRIN 

21.79 

.0025700 

0.04620 

0.06000 

72.7  jig/g 

ES8-94-03 

ALDRN  ALDRIN 

21.79 

.0025700 

0.05750 

0.06000 

91,6  ng/g 

D 

ES8-94-03 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORJDE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.00770 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES8-94-03 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.00770 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ES8-94-03 

BENSLFBETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.00070 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES8-94-03 

BENSLF  BETA-ENDOSl  ILF  AN 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.00070 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ES8-94-03 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.06840 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES8-94-03 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.06840 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ES8-94-03 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.00850 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES8-94-03 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.00850 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

DLDRN  DIELDRIN 

25.00 

.0016000 

0.04760 

0.08000  LT 

0.0  pg/g 

ES8-94-03 

DLDRN  DIELDRIN 

25.00 

.0016000 

0.06120 

0.08000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

ENDRN  ENDRIN 

28.57 

.0005000 

0.01710 

0.04000  LT 

0.0  pg/g 

7  N 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Tooele  North  Ecological  Risk  Assesment  Data 

(All  MS/MSD  Pairs) 


She  ID 

Teat  Name 

Meas 

Bool 

%  Sample 
RPD  Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

•/•  Unit  Flat  Data 
Rec  Meas  Code  Qua! 

Chemical  Class :  PESTICIDES/PCBS 

ES8-94-03 

ENDRN  ENDRIN 

28.57  .0065000 

0.02280 

0.04000  LT 

0.0  pg/g 

D7 

N 

ES8-94-03 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00  .0000000 

0.00050 

0.00000 

0.0  pg/g 

T 

ES8-94-03 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00  .0000000 

0.00054 

0.00000 

0.0  pg/g 

TD 

ES8-94-03 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00  .0000000 

0.00050 

0.00000 

0.0  pg/g 

T 

ES8-94-03 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00  .0000000 

0.00050 

0.00000 

o 

b 

TD 

ES8-94-03 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00  .0000000 

0.00050 

0.00000 

0.0  pg/g 

T 

ES8-94-03 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00  .0000000 

0.00050 

0.00000 

o 

b 

TD 

ES8-94-03 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00  .0000000 

0.00400 

0.00000 

0.0  pg/g 

T 

ES8-94-03 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00  .0000000 

0.00400 

0.00000 

0.0  pg/g 

TD 

ES8-94-03 

HPCL  HEPTACHLOR 

13.37  .0022000 

0.03350 

0.08000  LT 

0.0  pg/g 

7 

N 

ES8-94-03 

HPCL  HEPTACHLOR 

13.37  .0022000 

0.03830 

0.08000  LT 

0.0  pg/g 

D7 

N 

ES8-94-03 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00  .0000000 

0.00130 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES8-94-03 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00  .0000000 

0.00130 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00  .0000000 

0.00300 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES8-94-03 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00  .0000000 

0.00300 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

LIN  LINDANE 

19.68  .0010000 

0.05130 

0.08000  LT 

0.0  pg/g 

ES8-94-03 

LIN  LINDANE 

19.68  .0010000 

0.06250 

0.08000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

31.06  .0359000 

0.42700 

0.80000  LT 

0.0  pg/g 

ES8-94-03 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

31.06  .0359000 

0.58400 

0.80000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

PC  BO  16  PCB1016 

LT 

0.00  .0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES8-94-03 

PC  BO  16  PCB  1016 

LT 

0.00  .0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.00  .0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

T 

ES8-94-03 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.00  .0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

TD 

ES8-94-03 

PCB232  POLYCHLORIN ATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.00  .0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

T 

ES8-94-03 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.00  .0000000 

0.10000 

0.00000 

o 

b 

1 

TD 

ES8-94-03 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.00  .0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

T 

ES8-94-03 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.00  .0000000 

0.10000 

0.00000 

o 

o 

1 

TD 

ES8-94-03 

PCB248  POLY CHLORIN ATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.00  .0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

T 

ES8-94-03 

PCB248  POLY  CHLORIN  ATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.00  .0000000 

0.10000 

0.00000 

o 

b 

i 

TD 

ES8-94-03 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.00  .0000000 

0.04790 

0.00000 

0.0  pg/g 

T 

ES8-94-03 

PCB254  POLY  CHLORIN  ATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.00  .0000000 

0.04790 

0.00000 

0.0  pg/g 

TD 

ES8-94-03 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.00  .0000000 

0.04790 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES8-94-03 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.00  .0000000 

0.04790 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

PPDDD  2.2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l-DICHLOROLT 

0.00  .0000000 

0.00270 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES8-94-03 

PPDDD  2.2-BIS(PARACHLOROPHEN  YL)- 1 . 1  -DICHLOROLT 

0.00  .00(10000 

0.00270 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

PPDDE  2.2-BIS(PARAC  HLOROPHEN YL)-1 . 1  -DICHLORO  LT 

0.00  .0000000 

0.00270 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES8-94-03 

PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1 . 1  -DICHLORO  LT 

0.00  .0000000 

0.00270 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l.l-TRlCHLO 

24.79  .0035000 

0.04700 

0.08000  LT 

0.0  pg/g 

ES8-94-03 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l  .1 ,1  -TRICHLO 

24.79  .0035000 

0.06030 

0.08000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.22600 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES8-94-03 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.22600 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXAC'HLORIDE 

LT 

0.00  .0000000 

0.00280 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00  .0000000 

0.00280 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00  .0000000 

0.00400 

0.00000 

0.0  pg/g 

TD 

ES9-94-01 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00  .0000000 

0.00400 

0.00000 

0.0  pg/g 

TDD 

Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Tooele  North  Ecological  Risk  Assesment  Data 

(All  MS/MSD  Pairs) 


Meat 

% 

Stmpkt 

Sample 

•/•  Uah  Flag  Data 

She  ID 

Test  Name 

Bool 

RPD 

Value 

Value 

Spike  Bool 

Rec.  Meat  CodeQoal 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 


ES9-94-0 1 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

7.25  .0010000 

0.07710 

0.07000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

7.25  .0010000 

0.08290 

0.07000  LT 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

ALDRN  ALDRIN 

7.82  .0014000 

0.07500 

0.06000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

ALDRN  ALDRIN 

7.82  .0014000 

0.08110 

0.06000  LT 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-0 1 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00  .0000000 

0.00770 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00  .0000000 

0.00770 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

BENSLFBETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00  .0000000 

0.00070 

0.00000 

0.0  *ig/g 

D 

ES9-94-01 

BENSLFBETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00  .0000000 

0.00070 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.00  .0000000 

0.06840 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.00  .0000000 

0.06840 

0.00000 

o.o  ng/g 

DD 

ES9-94-01 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00  .0000000 

0.00850 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ES9-94-01 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00  .0000000 

0.00850 

0.00000 

0.0  ng/g 

DD 

ES9-94-01 

DLDRN  DIELDRIN 

7.51  .0016000 

0.07300 

0.08000  LT 

o.o  ng/g 

D 

ES9-94-0 1 

DLDRN  DIELDRIN 

7.51  .0016000 

0.07870 

0.08000  LT 

0.0  Jig/g 

DD 

ES9-94-01 

ENDRN  ENDRIN 

5.52  .0065000 

0.03170 

0.04000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

ENDRN  ENDRIN 

5.52  .0065000 

0.03350 

0.04000  LT 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00  .0000000 

0.00050 

0.00000 

o.o  aa/g 

TD 

ES9-94-0I 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00  .0000000 

0.00050 

0.00000 

0.0  pg/g  TDD 

ES9-94-01 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00  .0000000 

0.00166 

0.00000 

o.o  ug/g 

TD 

ES9-94-01 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00  .0000000 

0.00204 

0.00000 

0  0  pg/g  TDD 

ES9-94-01 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00  .0000000 

0.00050 

0.00000 

0.0  pg/g 

TD 

ES9-94-01 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00  .0000000 

0.00050 

0.00000 

0.0  pg/g  TDD 

ES9-94-01 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00  .0000000 

0.00400 

0.00000 

0.0  pg/g 

TD 

ES9-94-01 

OCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00  .0000000 

0.00400 

0.00000 

0.0  pg/g  TDD 

ES9-94-01 

HPCL  HEPTACHLOR 

6.02  .0022000 

0.07740 

0.08000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-0 1 

HPCL  HEPTACHLOR 

6.02  .0022000 

0.08220 

0.08000  LT 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.00130 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00  .0000000 

0.00130 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-0 1 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.00300 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

ISODR  ISODRIN 

LT 

o.oo  .ooooooo 

0.00300 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

LIN  LINDANE 

8.01  .0010000 

0.07550 

0.08000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

LIN  LINDANE 

8.01  .0010000 

0.08180 

0.08000  LT 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

10.51  .0359000 

0.67600 

0.80000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-0 1 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

10.51  .0359000 

0.75100 

0.80000  LT 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

PCB016  PCB1016 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-0 1 

PC  BO  16  PCB  1016 

LT 

0.00  OOOOOOO 

0.10000 

0.00000 

0  0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.00  .ooooooo 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

TD 

ES9-94-01 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

o.oo  .ooooooo 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g  TDD 

ES9-94-01 

PCB232  K)LYCHLORINATED  BirHENYL  1232 

ND 

0.00  .ooooooo 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

TD 

ES9-94-01 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

o.oo  .ooooooo 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g  TDD 

ES9-94-01 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.00  .ooooooo 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

TD 

ES9-94-0 1 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.00  .ooooooo 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g  TDD 

ES9-94-01 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.00  .ooooooo 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

TD 

ES9-94-01 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

o.oo  .ooooooo 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g  TDD 

ES9-94-01 

PCB254  K)LYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

o.oo  .ooooooo 

0.04790 

0.00000 

0.0  pg/g 

TD 

ES9-94-01 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.00  .ooooooo 

0.04790 

0.00000 

0.0  pg/g  TDD 

776 


Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Tooele  North  Ecological  Risk  Assesment  Data 

(All  MS/MSD  Pairs) 


Site  IP _ Test  Name 


Meas  •/•  Sample  Sample  */•  UrK  Flaj  Data 

Bod  RPD  Value  Value  Spike  Bool  Rec.  Meas  Code  Qua] 


ES9-94-01 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.00 

.0000000 

0.04790 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ES9-94-01 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.00 

.0000000 

0.04790 

0.00000 

0.0  fig/g 

DD 

ES9-94-01 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLORO  LT 

0.00 

.0000000 

0.00270 

0.00000 

0.0  fig^g 

D 

ES9-94-01 

PPDDD  2.2-BlS(PARA-C HLOROPHEN YL)- 1 . 1  -DICHLORO LT 

0.00 

.0000000 

0.00270 

0.00000 

0.0  fig/g 

DD 

ES9-94-01 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1 . 1-DICHLORO  LT 

0.00 

.0000000 

0.00270 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ES9-94-01 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHU)ROPHENYL)-l.l-DICHLOROLT 

0:00 

.0000000 

0.00270 

0.00000 

0.0  fig/g 

DD 

ES9-94-0I 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1.1,1  -TRICHLO 

2.31 

.0035000 

0.07460 

0.08000  LT 

0.0  fig/g 

D 

ES9-94-01 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHIjOROPHENYL>U,1-TRICHLO 

2.31 

.0035000 

0.07290 

0.08000  LT 

0.0  fig/g 

DD 

ES9-94-01 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.22600 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ES9-94-01 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.22600 

0.00000 

0.0  ng/g 

DD 

ESA-94-02 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00280 

0.00000 

0.0  fig/g 

ESA-94-02 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00280 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ESA-94-02 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.00400 

0.00000 

0.0  fig/g 

T 

ESA-94-02 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.00400 

0.00000 

0.0  fig/g 

TD 

ESA-94-02 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

11.40 

.0010000 

0.08530 

0.07000  LT 

0.0  fig/g 

ESA-94-02 

AENSLFALPHA-ENDOSl  JLFAN 

11.40 

.0010000 

0.07610 

0.07000  LT 

0.0  fig/g 

D 

ESA-94-02 

ALDRN  ALDRIN 

6.35 

.0014000 

0.07800 

0.06000  LT 

0.0  fig/g 

ESA-94-02 

ALDRN  ALDRIN 

6.35 

.0014000 

0.07320 

0.06000  LT 

0.0  figte 

D 

ESA-94-02 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00770 

0.00000 

0.0  fig/g 

ESA-94-02 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00770 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ESA-94-02 

BENSLFBETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00070 

0.00000 

0.0  fig/g 

ESA-94-02 

BENSLFBETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00070 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ESA-94-02 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.06840 

0.00000 

0.0  fig/g 

ESA-94-02 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.06840 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ESA-94-02 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00 

.00(10000 

0.00850 

0.00000 

0.0  fig/g 

ESA-94-02 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00850 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ESA-94-02 

DLDRN  DIELDRIN 

7.01 

.0197000 

0.08560 

0.08000 

82.4  fig/g 

ESA-94-02 

DLDRN  DIELDRIN 

7.01 

.0197000 

0.07980 

0.08000 

75.1  fig/g 

D 

ESA-94-02 

ENDRN  ENDRIN 

10.46 

.0065000 

0.03320 

0.04000  LT 

0.0  fig/g 

ESA-94-02 

ENDRN  ENDRIN 

10.46 

.0065000 

0.02990 

0.04000  LT 

0.0  fig/g 

D 

ESA-94-02 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.00330 

0.00000 

0.0  fig/g 

T 

ESA-94-02 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.00323 

0.00000 

0.0  fig/g 

TD 

ESA-94-02 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.00342 

0.00000 

0.0  fig/g 

T 

ESA-94-02 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.00340 

0.00000 

0.0  fig/g 

TD 

ESA-94-02 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.00050 

0.00000 

0.0  fig/g 

T 

ESA-94-02 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.00050 

0.00000 

0.0  fig/g 

TD 

ESA-94-02 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.00400 

0.00000 

0.0  fig/g 

T 

ESA-94-02 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.00400 

0.00000 

0.0  fig/g 

TD 

ESA-94-02 

HPCL  HEPTACHLOR 

5.40 

.0022000 

0.07610 

0.08000  LT 

0.0  fig/g 

ESA-94-02 

HPCL  HEPTACHLOR 

5.40 

.0022000 

0.07210 

0.08000  LT 

0.0  fig/g 

D 

ESA-94-02 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00130 

0.00000 

0.0  ftg/g 

ESA-94-02 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIIIE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00130 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ESA-94-02 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00300 

0.00000 

0.0  fig/g 

ESA-94-02 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00300 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ESA-94-02 

LIN  LINDANE 

2.45 

.0010000 

0.07860 

0.08000  LT 

0.0  fig/g 

ESA-94-02 

LIN  LINDANE 

2.45 

.0010000 

0.07670 

0.08000  LT 

0.0  figte 

D 

ESA-94-02 

MEXCL  METHOXY CHLOR 

10.13 

.0359000 

0.74700 

0.80000  LT 

0.0  fig/g 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Tooele  North  Ecological  Risk  Assesment  Data 

(All  MS/MSD  Pairs) 


Test  Nan* 


Mew  V.  Sample 

Bool  RPD  Value  Value 


Sample 

Bool 


•/.  Halt  Flag  Data 
Rec.  Meat  Code 


Chemical Class:  PESTICIDES/PCBS _ 

ESA-94-02  MEXCL  METHOXYCHLOR 

ESA-94-02  PC  BO  16  PCB  1016  LT 

ESA-94-02  PCB016  PCB  1016  LT 

ESA-94-02  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221  ND 

ESA-94-02  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221  ND 

ESA-94412  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232  ND 

ESA-94-02  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232  ND 

ESA-94-02  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242  ND 

ESA-94-02  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242  ND 

ESA-94-02  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248  ND 

ESA-94-02  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248  ND 

ESA-94-02  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254  ND 

ESA-94-02  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254  ND 

ESA-94-02  PCB260  PCB  1260  LT 

ESA-94-02  PCB260  PCB  1260  LT 


ESA-94-02  PPDDD  2,2-BIS(PARA-C'HLOROPHENYL)-l,l-DICHLOROLT 
ESA-94-02  PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>- 1 . 1  -DICHLORO  LT 
ESA-94-02  PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-DICHLOROLT 
ESA-94-02  PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHU)ROPHENYL>  1.1 -DICHLORO  LT 
ESA-94-02  PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l,l-TRICHLO 
ESA-94-02  PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHU)ROPHENYL)-l.l.l-TRICHLO 


ESA-94-02  TXPHE  TOXAPHENE  LT 

ESA-94-02  TXPHE  TOXAPHENE  LT 

ESB-94-07  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXAC'HLORIDE  LT 

ESB-94-07  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ESB-94-07  ACLDA  ALPHA  CHLORDANE  ND 

ESB-94-07  ACLDA  ALPHA  CHLORDANE  ND 


ESB-94-07  AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 
ESB-94-07  AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 
ESB-94-07  ALDRN  ALDRIN 
ESB-94-07  ALDRN  ALDRIN 


ESB-94-07  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ESB-94-07  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ESB-94-07  BENSLFBETA-ENDOSULFAN  LT 

ESB-94-07  BENSLFBETA-ENDOSULFAN  LT 

ESB-94-07  CLDAN  CHLORDANE  LT 

ESB-94-07  CLDAN  CHLORDANE  LT 

ESB-94-07  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ESB-94-07  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 


ESB-94-07  DLDRN  DIELDRIN 
ESB-94-07  DLDRN  DIELDRIN 
ESB-94-07  ENDRN  ENDRIN 
ESB-94-07  ENDRN  ENDRIN 

ESB-94-07  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE  ND 

ESB-94-07  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE  ND 


10.13 

.0359000 

0.67500 

0.80000  LT 

0.0  fig/g 

D 

0.00 

.0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  fig/g 

0.00 

.0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

0.00 

.0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  fig/g 

T 

0.00 

.0000000 

0.10000 

0.00000 

o.o  fig/g 

TD 

0.00 

.0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  fig/g 

T 

0.00 

.0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  fig^g 

TD 

0.00 

.0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  fig/g 

T 

0.00 

.0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  Jigte 

TD 

0.00 

.0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  fig/g 

T 

0.00 

.0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  fig/g 

TD 

0.00 

.0000000 

0.04790 

0.00000 

0.0  fig/g 

T 

0.00 

.0000000 

0.04790 

0.00000 

0.0  fig/g 

TD 

0.00 

.0000000 

0.04790 

0.00000 

0.0  fig/g 

0.00 

.0000000 

0.04790 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

0.00 

.ooooooo 

0.00270 

0.00000 

0.0  ng/g 

0.00 

.0000000 

0.00270 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

0.00 

.0000000 

0.00270 

0.00000 

0.0  fig/g 

0.00 

.ooooooo 

0.00270 

0.00000 

0.0  fig (g 

D 

9.58 

.0035000 

0.06890 

0.08000  LT 

0.0  fig/g 

9.58 

.0035000 

0.06260 

0.08000  LT 

0.0  fig/g 

D 

0.00 

.ooooooo 

0.22600 

0.00000 

0.0  fig/g 

0.00 

.ooooooo 

0.22600 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

0.00 

.ooooooo 

0.00280 

0.00000 

0.0  fig/g 

0.00 

.ooooooo 

0.00280 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

0.00 

.ooooooo 

0.00400 

0.00000 

0.0  fig/g 

0.00 

.ooooooo 

0.00400 

0.00000 

0.0  fig/g 

TD 

3.55 

.0010000 

0.06090 

0.07000  LT 

0.0  fig/g 

3.55 

.0010000 

0.06310 

0.07000  LT 

0.0  fig/g 

D 

5.37 

.0056500 

0.06520 

0.06000 

99.3  fig/g 

5.37 

.0056500 

0.06880 

0.06000 

105.3  fig/g 

D 

0.00 

.00(10000 

0.00770 

0.00000 

0.0  figte 

0.00 

.ooooooo 

0.00770 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

0.00 

.ooooooo 

0.00070 

0.00000 

0.0  fig/g 

0.00 

.ooooooo 

0.00070 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

0.00 

.ooooooo 

0.06840 

0.00000 

0.0  fig/g 

0.00 

.ooooooo 

0.06840 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

0.00 

.ooooooo 

0.00850 

0.00000 

0.0  fig/g 

0.00 

.ooooooo 

0.00850 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

3.46 

.0016000 

0.05960 

0.08000  LT 

0.0  fig/g 

3.46 

.0016000 

0.06170 

0.08000  LT 

0.0  fig/g 

D 

3.09 

.0065000 

0.02550 

0.04000  LT 

0.0  fig/g 

3.09 

.0065000 

0.02630 

0.04000  LT 

0.0  fig/g 

D 

0.00 

.ooooooo 

0.00050 

0,00000 

0.0  fig/g 

T 

0.00 

.ooooooo 

0.00050 

0.00000 

0.0  fig/g 

TD 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Tooele  North  Ecological  Risk  Assesment  Data 

(All  MS/MSD  Pairs) 


Site  ID 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Sample 

RPD  Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

•/.  Unit  FUf  Data 
Rec.  Meas  CodeQual 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 

ESB-94-07 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00  .0000000 

0.00050 

0.00000 

0.0  pg/g 

T 

ESB-94-07 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00  .0000000 

0.00050 

0.00000 

0.0  pg/g 

TD 

ESB-94-07 

ESFSCM  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00  .0000000 

0.00050 

0.00000 

0.0  pg/g 

T 

ESB-94-07 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00  .0000000 

0.00050 

0.00000 

0.0  pg/g 

TD 

ESB-94-07 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00  .0000000 

0.00400 

0.00000 

0.0  pg/g 

T 

ESB-94-07 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00  .0000000 

0.00400 

0.00000 

0.0  pg/g 

TD 

ESB-94-07 

HPCL  HEPTACHLOR 

5.64  .0022000 

0.05510 

0.08000 

LT 

0.0  pg/g 

ESB-94-07 

HPCL  HEPTACHLOR 

5.64  .0022000 

0.05830 

0.08000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-07 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00  .0000000 

0.00130 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-07 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00  .0000000 

0.00130 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-07 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00  .0000000 

0.00300 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-07 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00  .0000000 

0.00300 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-07 

LIN  LINDANE 

6.85  .0010000 

0.06060 

0.08000 

LT 

0.0  pg/g 

ESB-94-07 

LIN  LINDANE 

6.85  .0010000 

0.06490 

0.08000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-07 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

13.45  .0359000 

0.47600 

0.80000 

LT 

0.0  pg/g 

ESB-94-07 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

13,45  .0359000 

0.41600 

0.80000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-07 

PC  BO  16  PCB1016 

LT 

0.00  .0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-07 

PCB016  PCB1016 

LT 

0.00  .0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-07 

PCB221  POLY  CHLORIN  ATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.00  .0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

T 

ESB-94-07 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.00  .0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

TD 

ESB-94-07 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.00  .0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

T 

ESB-94-07 

PCB232  KILYCHLORIN  ATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0,00  .0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

TD 

ESB-94-07 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.00  .0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

T 

ESB-94-07 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.00  .0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

TD 

ESB-94-07 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.00  .0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

T 

ESB-94-07 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.00  .0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

TD 

ESB-94-07 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.00  .0000000 

0.04790 

0.00000 

0.0  pg/g 

T 

ESB-94-07 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.00  .0000000 

0.04790 

0.00000 

0.0  pg/g 

TD 

ESB-94-07 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.00  .0000000 

0.04790 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-07 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.00  .0000000 

0.04790 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-07 

PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHU)ROPHENYL>l.l-DICHLOROLT 

0.00  .0000000 

0.00270 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-07 

PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-DICHLOROLT 

0.00  .0000000 

0.00270 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-07 

PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHU)ROPHENYL>U-DICHLOROLT 

0.00  .0000000 

0.00270 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-07 

PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l  ,1 -D1CHLOROLT 

0.00  .0000000 

0.00270 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-07 

PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l,  1  -TRICHU) 

1.34  .0066700 

0.05990 

0.08000 

66.5  pg/g 

ESB-94-07 

PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l  ,1.1  -TRICHU) 

1.34  .0066700 

0.05910 

0.08000 

65.5  pg/g 

D 

ESB-94-07 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.22600 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-07 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.22600 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00  .0000000 

0.00280 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-11 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00  .0000000 

0.00280 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00  .0000000 

0.00400 

0.00000 

0.0  pg/g 

T 

ESB-94-11 

ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00  .0000000 

0.00400 

0.00000 

0.0  pg/g 

TD 

ESB-94-11 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

1.74  .0010000 

0.11600 

0.07000 

LT 

0.0  pg/g 

ESB-94-11 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

1.74  .0010000 

0.11400 

0.07000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-11 

ALDRN  ALDRIN 

3.81  .0014000 

0.10700 

0.06000 

LT 

0.0  pg/g 

ESB-94-11 

ALDRN  ALDRIN 

3.81  .0014000 

0.10300 

0.06000 

LT 

0.0  pg/g 

D 
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Site  ID 

Test  Name 

Mem 

Bool 

% 

RPD 

Sample 

Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

•/•  Unit  Flax  Date 
Rec.  Meas  Code  Qua] 

ESB-94-11 

BBHC  BET  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00770 

0.00000 

0.0  ng/g 

ESB-94-1 1 

BBHC  BET A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00770 

0.00000 

0.0  pg^g 

D 

ESB-94-1 1 

BENS  LF  BET  A-ENDOSl  ILF  AN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00070 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

BENSLF  BET  A-ENDOSt  TLFAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00070 

0.00000 

o.o  jig/g 

D 

ESB-94-11 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.06840 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.06840 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ESB-94-1 1 

DBHC  DELT A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00850 

0.00000 

0.0  pg'g 

ESB-94-11 

DBHC  DELT A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00850 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ESB-94-11 

DLDRN  DIELDRIN 

5.66 

.0016000 

0.10900 

0.08000  LT 

0.0  pg/g 

ESB-94-11 

DLDRN  DIELDRIN 

5.66 

.0016000 

0.10300 

0.08000  LT 

0.0  ng/g 

D 

ESB-94-11 

ENDRN  ENDRIN 

2.27 

.0065000 

0.04790 

0.04000  LT 

0.0  pg/g 

ESB-94-11 

ENDRN  ENDRIN 

2.27 

.0065000 

0.04900 

0.04000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-11 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.00050 

0.00000 

0.0  /g 

T 

ESB-94-11 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.00050 

0.00000 

0.0  ng/g 

TD 

ESB-94-1 1 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.00050 

0.00000 

0.0  ng/g 

T 

ESB-94-1 1 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.00050 

0.00000 

0.0  ng/g 

TD 

ESB-94-1 1 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.00050 

0.00000 

0.0  ng/g 

T 

ESB-94-1 1 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.00050 

0.00000 

0.0  ng/g 

TD 

ESB-94-11 

GOLD  A  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.00400 

0.00000 

0.0  ng/g 

T 

ESB-94-11 

GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.00400 

0.00000 

o.o  pg/g 

TD 

ESB-94-11 

HPCL  HEPTACHLOR 

2.64 

.0022000 

0.11500 

0.08000  LT 

0.0  fig/g 

ESB-94-11 

HPCL  HEPTACHLOR 

2.64 

.0022000 

0.11200 

0.08000  LT 

0.0  ng/g 

D 

ESB-94-11 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00130 

0.00000 

O.o  pg/g 

ESB-94-1 1 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00130 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ESB-94-11 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00300 

0.00000 

0.0  ng/g 

ESB-94-11 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.00300 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ESB-94-11 

LIN  LINDANE 

5.61 

.0010000 

0.11000 

0.08000  LT 

0.0  yg/g 

ESB-94-11 

LIN  LINDANE 

5.61 

.0010000 

0.10400 

0.08000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-11 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

1.69 

.0359000 

0.88200 

0.80000  LT 

0.0  pg/'g 

ESB-94-1 1 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

1.69 

.0359000 

0.89700 

0.80000  LT 

0.0  ng/g 

D 

ESB-94-11 

PC  BO  16  PCB1016 

LT 

0.00 

.0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  Jig/g 

ESB-94-11 

PC  BO  16  PCB  1016 

LT 

0.00 

.0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ESB-94-1 1 

PCB221  POLYCHLORIN ATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.00 

.0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

T 

ESB-94-11 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.00 

.0000000 

0.10000 

0.00000 

o 

© 

n 

TD 

ESB-94-11 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.00 

.ooooooo 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

T 

ESB-94-11 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.00 

.0000000 

0.10000 

0.00000 

o.o  ng/g 

TD 

ESB-94-11 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.00 

.ooooooo 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

T 

ESB-94-11 

PCB242  K)LY C HLORIN  ATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.00 

.ooooooo 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

TD 

ESB-94-11 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.00 

.ooooooo 

0.10000 

0.00000 

0.0  ng/g 

T 

ESB-94-11 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.00 

■OOOOOOO 

0.10000 

0.00000 

0.0  ng/g 

TD 

ESB-94-11 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.00 

.ooooooo 

0.04790 

0.00000 

0.0  ng/g 

T 

ESB-94-11 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.00 

.ooooooo 

0.04790 

0.00000 

0.0  ng/g 

TD 

ESB-94-11 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.04790 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-11 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.04790 

0.00000 

o.o  ngfg 

D 

ESB-94-11 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOR(  )PHEN YL)- 1 . 1  -DICHLOROLT 

0.00 

.ooooooo 

0.00270 

0.00000 

0.0  ng/g 

ESB-94-11 

PPDDD  2.2-BIS(PARA-C,HLOROPHENYL>- LI -DICHLOROLT 

0.00 

.ooooooo 

0.00270 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ESB-94-11 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-C  HLOROPHENYL)-! ,  1  -DICHLORO LT 

0.00 

.ooooooo 

0.00270 

0.00000 

0.0  ng/g 
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Slum 

Test  Name 

Meas 

Bod 

%  Sample 
RPD  Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

%  Unit  Flac  Data 
Rec.  Meas  CodeQual 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 

ESB-94-1 1  PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DtCHLOROLT 

0.00  .0000000 

0.00270 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

ESB-94-1 1 

PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l ,  1 , 1  -TRICHLO 
PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1,1,1  -TRICHLO 

2.21  .0035000 

2.21  .0035000 

0.09150 

0.08950 

0.08000  LT 

0.08000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.22600 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.22600 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

Chemical  Class :  SEMIVOLATILES 

ESl-94-09  123TCB  1.2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESl-94-09 

123TCB  1 ,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESl-94-09 

ESl-94-09 

124TCB  1 ,2,4-TRICHLOROBENZENE 

124TCB  1.2.4-TRICHLOROBENZENE 

10.00  .2200000 

10.00  .2200000 

7.60000 

8.40000 

6.20000  LT 

6.20000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ESl-94-09 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.04200 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESl-94-09 

12DCLB  1.2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.04200 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESl-94-09 

12DPH  1 ,2-DIPHEN  YLH  YDR  AZINE 

LT 

0.00  .0000000 

0.52000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESl-94-09 

12DPH  1 ,2-DIPHEN  YLHYDRAZINE 

LT 

0.00  .0000000 

0.52000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESl-94-09 

1 3DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.04200 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESl-94-09 

13DCLB  1 .3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.04200 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESl-94-09 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.00  .0000000 

0.63000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ESl-94-09 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.00  .0000000 

0.63000 

0.00000 

0.0  pg/g 

RD 

ESl-94-09 

ESl-94-09 

14DCLB 1 .4-DICHLOROBENZENE 

1 4DCLB 1 .4-DICHLOROBENZENE 

19.43  .0340000 

19.43  .0340000 

7.90000  • 

9.60000 

6.20000  LT 

6.20000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ESl-94-09 

236TCP  2.3,6-TRICHLOROPHENO L 

LT 

0.00  .0000000 

0.62000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESl-94-09 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

0.62000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESl-94-09 

245TCP  2,4,5-TRlCHLOROPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

0.49000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESl-94-09 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

0.49000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESl-94-09 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

0.06100 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESl-94-09 

246TCP  2.4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

0.06100 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESl-94-09 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

0.06500 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESl-94-09 

24DCLP  2.4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

0.06500. 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESl-94-09 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

3.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESl-94-09 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

3.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESl-94-09 

24DNP  2.4-DINITROPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

4.70000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESl-94-09 

24DNP  2.4-DINITROPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

4,70000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESl-94-09 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

0.00  1.400000 

13.00000 

6.20000  LT 

0.0  pg/g 

X 

ESl-94-09 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

0.00  1.400000 

13.00000 

6.20000  LT 

o 

© 

i 

DX 

ESl-94-09 

26DNA  2,6-DINITRO  ANILINE 

LT 

0.00  .0000000 

0.57000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESl-94-09 

26DNA  2.6-DINITROANILINE 

LT 

0.00  .0000000 

0.57000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESl-94-09 

ESl-94-09 

26DNT  2,6-DINTTROTOLUENE 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

9.17  .3200000 

9.17  .3200000 

0.52000 

0.57000 

0.00000  LT 

0.00000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ESl-94-09 

ESl-94-09 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

10.96  .0550000 

10.96  .0550000 

6.90000 

7.70000 

6.20000  LT 

6.20000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ESl-94-09 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.24000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESl-94-09 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.24000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESl-94-09 

ESl-94-09 

2MNAP  2-METH YLN APHTH ALENE 

2MNAP  2-METH  YLN  APHTH  ALENE 

14.29  .1100000 

14.29  .1100000 

0.13000 

0.15000 

0.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ESl-94-09 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

0.09800 

0.00000 

0.0  pg/g 
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Site  ID 

Test  Name 

Mem 

Bool 

% 

RPD 

Sample 

Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

•/•  Uuh  Flat  Date 
Rec.  Meat  Code  Qua] 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ES 1-94-09 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.09800 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

2N  ANIL  2-NITRO  ANILINE 

ND 

0.00 

.0000000 

3.10000 

0.00000 

0.0  ng/g 

R 

ESI -94-09 

2N  ANIL  2-NITROANILINE 

ND 

0.00 

.0000000 

3.10000 

0.00000 

0.0  *ig/g 

RD 

ESI -94-09 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

1.10000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ESI -94-09 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

1.10000 

0.00000 

0.0  pgjg 

D 

ESI -94-09 

33DCBD3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.60000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

33DCBD3.3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.60000 

0.00000 

0.0  |Xg/g 

D 

ESI -94-09 

35DNA  3.5-DINITROANILINE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.60000 

0.00000 

o.o  \ig!g 

ESI -94-09 

35DNA  3,5-DINTTROANILINE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.60000 

0.00000 

0.0  yg/g 

D 

ESI -94-09 

3NANIL3-NITR'  NILINE 

LT 

0.00 

.0000000 

3.00000 

0.00000 

0.0  yg/g 

ESI -94-09 

3NANIL  3-NITRO  ANILINE 

LT 

0.00 

.0000000 

3.00000 

0.00000 

0.0  yg/g 

D 

ESI -94-09 

3NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.34000 

0.00000 

0.0  yg/g 

ESI -94-09 

3  NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.34000 

0.00000 

0.0  yg/g 

D 

ESI -94-09 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.80000 

0.00000 

0.0  yg/g 

ESI -94-09 

46DN2C4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.80000 

0.00000 

0.0  yg/g 

D 

ESI -94-09 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.00 

.0000000 

0.04100 

0.00000 

0.0  yg/g 

ESI -94-09 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.00 

.0000000 

0.04100 

0.00000 

0.0  yg/g 

D 

ESI -94-09 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.63000 

0.00000 

0.0  yg/g 

R 

ESI -94-09 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.63000 

0.00000 

0.0  yg/g 

RD 

ESI -94-09 

4CL3C  4-CHLORO-3-C RESOL 

0.00 

.9300000 

13.00000 

12.00000  LT 

o.o  yg/g 

ESI  -94-09 

4CL3C  4-CHLORO-3-C RESOL 

0.00 

.9300000 

13.00000 

12.00000  LT 

0.0  yg/g 

D 

ESI -94-09 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.00 

.0000000 

0.17000 

0.00000 

0.0  yg/g 

ESI -94-09 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.00 

.0000000 

0.17000 

0.00000 

0.0  yg/g 

D 

ESI -94-09 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.24000 

0.00000 

0.0  yg/g 

ESI -94-09 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.00 

.00(10000 

0.24000 

0.00000 

0.0  yg/g 

D 

ESI -94-09 

4N  ANIL  4-NITRO  ANILINE 

ND 

0.00 

.0000000 

3.10000 

0.00000 

0.0  yg/g 

R 

ESI -94-09 

4NANIL4-NITRf  >  ANILINE 

ND 

0.00 

.0000000 

3.10000 

0.00000 

0.0  yg/g 

RD 

ESI -94-09 

4NP  4-NITROPHENOL 

5.92 

3.300000 

8.70000 

12.00000  LT 

0.0  yg/g 

ESI -94-09 

4NP  4-NITROPHENOL 

5.92 

3.300000 

8.20000 

12.00000  LT 

0.0  yg/g 

D 

ESI -94-09 

ABHC  ALPH  A-BENZENEHEX  AC  HLORIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  yg/g 

ESI -94-09 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXAC  HLORIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  yg/g 

D 

ESI -94-09 

AENS  LF  ALPH  A-ENDOS  t  ILF  AN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.40000 

0.00000 

0.0  yg/g 

ESI -94-09 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.40000 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ESI -94-09 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.00 

.0000000 

1.30000 

0.00000 

o.o  yg/g 

ESI -94-09 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.00 

.0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  yg/g 

D 

ESI -94-09 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

6.45 

.0410000 

7.50000 

6.20000  LT 

0.0  yg/g 

ESI -94-09 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

6.45 

.0410000 

8.00000 

6.20000  LT 

0.0  yg/g 

D 

ESI -94-09 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.03300 

0.00000 

0.0  yg/g 

ESI -94-09 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.03300 

0.00000 

0.0  yg/g 

D 

ESI -94-09 

ANIL  ANILINE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.13000 

0.00000 

0.0  ng/g 

R 

ESI -94-09 

ANIL  ANILINE 

ND 

0.00 

.ooooooo 

0.13000 

0.00000 

0.0  pg/g 

RD 

ESI -94-09 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.71000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ESI -94-09 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.71000 

0.00000 

0.0  \kg!g 

D 

ESI -94-09 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.06500 

0.00000 

0.0  ng/g 

ESI -94-09 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.06500 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Tooele  North  Ecological  Risk  Assesment  Data 

(All MS/MSD  Pairs) 


Site  ID 

Test  Name 

Meat 

Bool 

%  Sample 
RPD  Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

•/.  Unit  Flat  Data 
Rec.  Men  Code  Qua! 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ESI -94-09  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.00  .0000000 

0.19000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.00  .0000000 

0.19000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES 1-94-09 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.00  .0000000 

0.44000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.00  .0000000 

0.44000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

B2CLEEBIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.00  .0000000 

0.36000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES  1-94-09 

B2CLEEBIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.00  .0000000 

0.36000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES  1-94-09 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.00  .0000000 

0.48000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.00  .0000000 

0.48000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

ESI -94-09 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

BAANT  BENZO  (A)  ANTHRACENE 

6.45  .1300000 

6.45  .1300000 

0.15000 

0.16000 

0.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.00  .0000000 

1.20000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

BAPYR  BENZO  |A]  PYRENE 

LT 

0.00  .0000000 

1.20000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.31000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.31000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00  .0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00  .0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

0.00  .0000000 

1.80000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

0.00  .0000000 

1.80000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

BENSLF  BET  A-ENDOSl  ILF  AN 

LT 

0.00  .0000000 

2.40000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

BENSLF  BET  A-ENDOSl  ILF  AN 

LT 

0.00  .0000000 

2.40000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.00  .0000000 

0.13000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ESI -94-09 

BENZ1D  BENZIDINE 

ND 

0.00  .0000000 

0.13000 

0.00000 

0.0  pg/g 

RD 

ESI -94-09 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

0.00  .0000000 

3.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ESI -94-09 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

0.00  .0000000 

3.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

RD 

ESI -94-09 

BGHIPY  BENZO  (G.H.I)  PERYLENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.18000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

BGHIPY  BENZO  [G.H.I1  PERYLENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.18000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

ESI -94-09 

BKFAN  BENZO  fK]  FLUORANTHENE 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

16.95  .2500000 

0.00  .0000000 

0.27000 

0.13000 

0.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.00  .0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.00  .0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

ESI -94-09 

CHRY  CHRYSENE 

CHRY  CHRYSENE 

16.95  .2800000 

78.26  .2800000 

0.32000 

0.32000 

0.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT- 

0.00  .0000000 

0.08000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.08000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

CL6CP  HEXACHLOROC YCLOPENT ADIENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.52000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.52000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.00  .0000000 

1.80000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.00  .0000000 

1.80000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.00  .0000000 

0.68000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.00  .0000000 

0.68000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.00  .0000000 

0.09700 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.00  .0000000 

0.09700 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.00  .0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.00  .0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

CPMS024-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.00  .0000000 

0.06600 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

CPMS024-CHL0R0PHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.00  .0000000 

0.06600 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 
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Site  ID 

Test  Name 

Meat 

Boo) 

% 

RPD 

Sample 

Valur 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

n 

FI af  Data 
Code  Oval 

ES 1-94-09 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.31000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

DBAHA  DIBENZ  (AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.31000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESI  -94-09 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.07100 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.07100 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.21000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.21000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

DBZRI  DIBENZOFURAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.38000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

DBZRI 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.38000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.57000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

DC  P  D 

DICY  CLOPENT  ADIENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.57000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.00 

.0000000 

0.06800 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.00 

.0000000 

0.06800 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

DEP 

DIETHYL  PHTH ALATE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.24000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

DEP 

DIETHYL  PHTH  ALATE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.24000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.06500 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.06500 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.00 

.001)0000 

0.07900 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.07900 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

DMP 

DIMETHYL  PHTH  ALATE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.06300 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

DMP 

DIMETHYL  PHTH  ALATE 

LT 

0.00 

.oonoooo 

0.06300 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTH  ALATE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.23000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.23000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.00 

.0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.00 

.oonoooo 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.80000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.80000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.28000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ESI -94-09 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.28000 

0.00000 

0.0  pg/g 

RD 

ESI -94-09 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.20000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.20000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

0.00 

.0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ESI -94-09 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

0.00 

.0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

RD 

ESI -94-09 

FANT 

RUORANTHENE 

78.26 

.1400000 

0.14000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

FANT 

RUORANTHENE 

192.37 

.1400000 

0.14000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

FLRENE  FLt  JORENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.06500 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

FLRENEFLUORENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.06500 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

HCBD 

HEXACHLOROBl  T  ADIENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.97000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

HCBD 

HEXACHLOROBUT  ADIENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.97000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00 

.0000000 

0.24000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00 

.0000000 

0.24000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.48000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.48000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

ICDPYRINDENO  [1,2,3-C.D]  PYRENE 

LT 

0.00 

.0000000 

2.40000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

ICDPYRINDENO  (1.2.3-C.D]  PYRENE 

LT 

0.00 

.0000000 

2.40000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.48000 

0.00000 

0.0  pg/g 

1 
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Site  ID _ Tgt  Name 


Mm  %  Sample  Sample  %  Unit  Flag  Data 

Bool  RPD  Value _ Value _ Spike  Bool  Rec.  Meas  Code  Qua] 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES 1-94-09 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00  .0000000 

0.48000 

0.00000 

0.0  pgjg 

D 

ESI -94-09 

ISOPHR ISOPHORONE 

LT 

0.00  .0000000 

0.39000 

0.00000 

0.0  pgjg 

ESI -94-09 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.00  .0000000 

0.39000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

KEP  KEPONE 

ND 

0.00  .0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ESI -94-09 

KEP  KEPONE 

ND 

0.00  .0000000 

1.30000 

0.00000 

1 

o 

o 

RD 

ESI -94-09 

LIN  LINDANE 

LT 

0.00  .0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pgjg 

ESI -94-09 

LIN  LINDANE 

LT 

0.00  .0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pgjg 

D 

ESI -94-09 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.00  .0000000 

0.26000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.00  .0000000 

0.26000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

MIREX  1 , 1  A,2,2.3,3  A.4.5.5.5  A.  5  B.6-DEC  ACHLOROOCT  A 

LT 

0.00  .0000000 

0.14000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

MIREX  UA.2.2.3.3A.4.J.5.5A.5B.6-DECACHLOROOCTA  LT 

0.00  .0000000 

0.14000 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ES  1-94-09 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.00  .0000000 

0;  18000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES  1-94-09 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.00  .0000000 

0.18000 

0.00000 

0.0  pgjg 

D 

ESI -94-09 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.74000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.74000 

0.00000 

0.0  pgjg 

D 

ESI -94-09 

NB  NITROBENZENE 

LT 

0.00  .0000000 

1.80000 

0.00000 

0.0  pgjg 

ESI -94-09 

NB  NITROBENZENE 

LT 

0.00  .0000000 

1.80000 

0.00000 

0.0  pgjg 

D 

ESI -94-09 

NNDMEN-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.00  .0000000 

0.46000 

0.00000 

0.0  pgjg 

ESI -94-09 

NNDMEN-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.00  .0000000 

0.46000 

0.00000 

0.0  pgjg 

D 

ES  1-94-09 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

192.37  1.100000 

7.20000 

6.20000  LT 

0.0  pgjg 

ESI -94-09 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

141.67  1.100000 

8.20000 

6.20000  LT 

0.0  pgjg 

D 

ESI -94-09 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.00  .0000000 

0.29000 

0.00000 

0.0  pgjg 

ESI -94-09 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.00  .0000000 

0.29000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

OXAT  1.4-OXATHIANE 

LT 

0.00  .0000000 

0.07500 

0.00000 

0.0  pgjg 

ES  1-94-09 

OXAT  1 ,4-OXATHI  ANE 

LT 

0.00  .0000000 

0.07500 

0.00000 

0.0  pgjg 

D 

ES  1-94-09 

PC B0 16  PCB  1016 

LT 

0.00  .0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pgjg 

ESI -94-09 

PCB016  PCB  1016 

LT 

0.00  .0000000 

0.32000 

0.00000 

0  0  pg/g 

D 

ESI -94-09 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.00  .0000000 

0,32000 

0.00000 

0.0  pgjg 

R 

ESI -94-09 

PCB221  POLY  CHLORIN  ATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.00  .0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pgjg 

RD 

ESI -94-09 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.00  .0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pgjg 

R 

ESI -94-09 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.00  .0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pgjg 

RD 

ESI  -94-09 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.00  .0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pgjg 

R 

ESI -94-09 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.00  .0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pgjg 

RD 

ESI -94-09 

PCB248  POLY  CHLORIN  ATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.00  .0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pgjg 

R 

ESI -94-09 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.00  .0000000 

0,32000 

0.00000 

5 

1 

o 

d 

RD 

ESI -94-09 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.00  .0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pgjg 

R 

ESI -94-09 

PCB254  POLY  CHLORIN  ATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.00  .0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pgjg 

RD 

ES  1-94-09 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.00  .0000000 

0.79000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESI -94-09 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.00  .0000000 

0.79000 

0.00000 

0.0  pgjg 

D 

ESI -94-09 

PCB262  PCB  1262 

LT 

0.00  .0000000 

6.30000 

0.00000 

0.0  pgjg 

ESI -94-09 

PCB262  PCB  1262 

LT 

0.00  .0000000 

6.30000 

0.00000 

0.0  pgjg 

D 

ESI -94-09 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

141.67  .7600000 

1.40000 

6.20000  LT 

0.0  pgjg 

ES  1-94-09 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

112.20  .7600000 

1.60000 

6.20000  LT 

0.0  pgjg 

D 

ESI -94-09 

PHANT  PHENANTHRENE 

112.20  .4200000 

0.45000 

0.00000 

0.0  pgjg 

ESI -94-09 

PHANT  PHENANTHRENE 

184.92  .4200000 

0.47000 

0.00000 

0.0  pgjg 

D 

Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Tooele  North  Ecological  Risk  Assesment  Data 

(All  MS/MSD  Pairs) 


SHc  ID  Tert  Name 

Mc« 

Bool 

•/•  Sample 
RPD  Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

•/.  II  uh  Flag  Data 
Rec.  Mean  Code  Qua! 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ESI -94-09  PHENO  PHENOL 

ESI -94-09  PHENO  PHENOL 

184.92  .0520000 

8.70  .0520000 

12.00000 

12.00000 

12.00000  LT 

12.00000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09  PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  1 , 1  -DICHLORO LT 

0.00  .0000000 

0.06400 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESI -94-09  PPDDD  2.2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l-DICHLOROLT 

0.00  .0000000 

0.06400 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09  PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-DICHLOROLT 

0.00  .0000000 

0.06800 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES1-94-09  PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHU)ROPHENYL>l ,  1  -DICHLORO  LT 

0.00  .0000000 

0.06800 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09  PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l.l-TRICHLOLT 

0.00  .0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES1-94-09  PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>I.l.l-TRICHLOLT 

0.00  .0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09  PRTHN  PARATHION 

LT 

0.00  .0000000 

1.70000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESI -94-09  PRTHN  PARATHION 

LT 

0.00  .0000000 

1.70000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES 1-94-09  PYR  PYRENE 

8.70  .4000000 

11.00000 

6.20000 

171.0  pg/g 

X 

ESI -94-09  PYR  PYRENE 

28.57  .4000000 

12.00000 

6.20000 

187.1  pg/g 

DX 

ESI -94-09  SUPON  2-CHLORO- 1  -(2.4-DICHL( IROPHENYL) VINYL 

LT 

0.00  .0000000 

0.92000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESI -94-09  SUPON  2-CHLORO-!-(2.4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.00  .0000000 

0.92000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESI -94-09  TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.00  .0000000 

12.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESI -94-09  TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.00  .0000000 

12.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01  123TCB  1.2.3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.00  .0000000 

2.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01  123TCB  1.2.3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.00  .0000000 

2.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-0I  124TCB  1.2.4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.00  .0000000 

10.00000 

6.20000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01  124TCB  1.2.4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.00  .0000000 

10.00000 

6.20000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-0 1  1 2DCLB 1 ,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00  .0000000 

2.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01  12DCLB  1.2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00  .0000000 

2.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01  12DPH  1 ,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.00  .0000000 

30.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01  12DPH  1 ,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.00  .0000000 

30.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-0 1  13DCLB1 ,3-DICHU)ROBENZENE 

LT 

0.00  .0000000 

2.00000 

0.00000 

o.o  pg/g 

ES2-94-01  13DCLB  1.3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00  .0000000 

2.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01  13DNB  1.3-DINITROBENZENE 

ND 

0.00  .0000000 

30.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ES2-94-0I  13DNB  1.3-DINITROBENZENE 

ND 

0.00  .0000000 

30.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ES2-94-0 1  14DCLB1 ,4-DICHU>ROBENZENE 

ES2-94-0 1  1 4DCLB 1 ,4-DICHLOROBENZENE 

28.57  2.000000 

11.76  2.000000 

9.00000 

8.00000 

12.00000  LT 

12.00000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01  236TCP  2.3.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

30.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94411  236TCP  2.3.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

30.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01  245TCP  2.4.5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

20.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01  245TCP  2.4.5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

20.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01  246TCP  2.4.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.00  .ooooooo 

3.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01  246TCP  2.4.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.00  .ooooooo 

3.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-0 1  24DCLP  2.4-DICHLOROPHEN(  )L 

LT 

0.00  .OOOOOOO 

3.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-0 1  24DCLP  2.4-DICHU)ROPHENOL 

LT 

0.00  .OOOOOOO 

3.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01  24DMP  2,4-DIMETH YLPHEN ( )L 

LT 

0.00  .0000000 

200.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01  24DMP  2.4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

0.00  .OOOOOOO 

200.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01  24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

0.00  .ooooooo 

200.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01  24DNP  2.4-DINITROPHENOL 

LT 

0.00  .ooooooo 

200.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01  24DNT  2.4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.00  .ooooooo 

70.00000 

6.20000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01  24DNT  2.4-DINITROTOLUENE 

LT 

0.00  .ooooooo 

70.00000 

6.20000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01  26DNA  2.6-DINITROANILINE 

LT 

0.00  .OOOOOOO 

30.00000 

0.00000 

O.o  pg/g 

ES2-94-01  26DNA  2.6-DINITROANILINE 

LT 

0.00  .OOOOOOO 

30.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

786 


Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Tooele  North  Ecological  Risk  Assesment  Data 

(All  MS/MSD  Pairs) 


Site  ID 

Test  Name 

Mess 

Bool 

RPD 

Sample 

Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

V*  Unit  Fla*  Data 
Rec.  Meas  Code  Qua! 

ES2-94-01 

26DNT  2,6-DINITROTOLinENE 

LT 

0.00 

.0000000 

20.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

26DNT  2,6-DINITROTOLINENE 

LT 

0.00 

.0000000 

20.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

11.76 

3.000000 

9.00000 

12.00000  LT 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

35.29 

3.000000 

7.00000 

12.00000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.00 

.0000000 

10.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.00 

.0000000 

10.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.00 

.0000000 

2.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.00 

.0000000 

2.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

5.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

5.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

2N  ANIL  2-NITROANILINE 

ND 

0.00 

.0000000 

200.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ES2-94-01 

2N  ANIL  2-NITROANILINE 

ND 

0.00 

.0000000 

200.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ES2-94-01 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

60.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

60.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

33DCBD3,3-CICHLOROBENZII)INE 

LT 

0.00 

.0000000 

80.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

33DCBD3.3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

0.00 

.0000000 

80.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

35DNA  3,5-DINITROANILINE 

LT 

0.00 

.0000000 

80.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-0 1 

35DNA  3,5-DINITROANILINE 

LT 

0.00 

.0000000 

80.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

3N  ANIL  3 -NITRO  ANILINE 

LT 

0.00 

.0000000 

200.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

3N  ANIL  3-NITROANILINE 

LT 

0.00 

.0000000 

200.00000 

0.00000 

0.0  Pg/g 

D 

ES2-94-01 

3  NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.00 

.0000000 

20.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

3NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.00 

.0000000 

20.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.00 

.0000000 

40.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-C  RESOL 

LT 

0.00 

.0000000 

40.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.00 

.0000000 

2.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES  2-94-0 1 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.00 

.0000000 

2.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

4CANIL  4-C  HLORO  ANI  LINE 

ND 

0.00 

.0000000 

30.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ES2-94-01 

4CANIL  4-CHLORO  ANI  LINE 

ND 

0.00 

.0000000 

30.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ES2-94-01 

4CL3C  4-CHLORO-3-C RESOL 

LT 

0.00 

.0000000 

50.00000 

1.20000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

4CL3C  4-CHLORO-3-C RESOL 

LT 

0.00 

.0000000 

50.00000 

1.20000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.00 

.0000000 

8.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.00 

.0000000 

8.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

10.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

10.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

4N  ANIL  4-NITROANIUNE 

ND 

0.00 

.0000000 

200.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ES2-94-01 

4N  ANIL  4-NITROANILINE 

ND 

0.00 

.0000000 

200.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ES2-94-01 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

200.00000 

12.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-0 1 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

200.00000 

12.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXAC  HLORIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

60.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXAC  HLORIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

60.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

AENSLF  ALPH  A-ENDOS  t  ILF  AN 

LT 

0.00 

.0000000 

20.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00 

.0000000 

20.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.00 

.0000000 

60.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.00 

.0000000 

60.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

35.29 

2.000000 

10.00000 

12.00000  LT 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

85.71 

2.000000 

8.00000 

12.00000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-0 1 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.00 

.0000000 

2.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 
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Site  ID 

Tot  Name 

Mew 

Bool 

%  Simple 
RPD  Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

%  U  ah  Flat  Data 
Rec.  Meat  Code  Oval 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ES2-94-01  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.00  .0000000 

2.00000 

0.00000 

o.o  yg/g 

D 

ES2-94-0I 

ANIL  ANILINE 

ND 

0.00  .0000000 

6.00000 

0.00000 

0.0  yg/g 

R 

ES2-94-01 

ANIL  ANILINE 

ND 

0.00  .0000000 

6.00000 

0.00000 

0.0  yg/g 

DR 

ES2-94-01 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.00  .0000000 

40.00000 

0.00000 

0.0  yg/g 

ES2-94-01 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.00  .0000000 

40.00000 

0.00000 

0.0  yg/g 

D 

ES2-94-01 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.00  .0000000 

3.00000 

0.00000 

0.0  yg/g 

ES2-94-0 1 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.00  .0000000 

3.00000 

0.00000 

0.0  yg/g 

D 

ES2-94-01 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.00  .0000000 

10.00000 

0.00000 

O.o  yg/g 

ES2-94-01 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.00  .0000000 

10.00000 

0.00000 

0.0  yg/g 

D 

ES2-94-01 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.00  .0000000 

20.00000 

0.00000 

o.o  yg/g 

ES2 -94-01 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.00  .0000000 

20.00000 

0.00000 

0.0  yg/g 

D 

ES2-94-01 

B2CLEEBIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.00  .0000000 

20.00000 

0.00000 

o.o  yg/g 

ES2-94-01 

B2CLEEBIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.00  .0000000 

20.00000 

0.00000 

0.0  yg/g 

D 

ES2-94-01 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.00  .0000000 

20.00000 

0.00000 

0.0  yg/g 

ES  2-94-01 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.00  .0000000 

20.00000 

0.00000 

0.0  yg/g 

D 

ES2-94-01 

BAANT  BENZO  |A1  ANTHRACENE 

LT 

0.00  .0000000 

2.00000 

0.00000 

0.0  yg/g 

ES2-94-0 1 

BAANT  BENZO  |A)  ANTHRACENE 

LT 

0.00  .0000000 

2.00000 

0.00000 

0.0  yg/g 

D 

ES  2-94-01 

BAPYR  BENZO  |A)  PYRENE 

LT 

0.00  .0000000 

60.00000 

0.00000 

0.0  yg/g 

ES2-94-0I 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.00  .0000000 

60.00000 

0.00000 

o.o  yg/g 

D 

ES2-94-01 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.00  .0000000 

20.00000 

0.00000 

0.0  yg/g 

ES2-94-01 

BBFAN  BENZO  (B)  FLUORANTHENE 

LT 

0.00  .0000000 

20.00000 

0.00000 

0.0  yg/g 

D 

ES2-94-01 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00  .0000000 

60.00000 

0.00000 

0.0  yg/g 

ES2-94-01 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00  .0000000 

60.00000 

0.00000 

0.0  yg/g 

D 

ES2-94-01 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

0.00  .0000000 

90.00000 

0.00000 

0.0  yg/g 

ES2-94-0 1 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

0.00  .0000000 

90.00000 

0.00000 

0.0  yg/g 

D 

ES2-94-01 

BENSLFBETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00  .0000000 

100.00000 

0.00000 

o.o  yg/g 

ES2-94-01 

BENSLFBETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00  .0000000 

100.00000 

0.00000 

0.0  yg/g 

D 

ES2-94-01 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.00  .0000000 

6.00000 

0.00000 

o.o  yg/g 

R 

ES2-94-01 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.00  .0000000 

6.00000 

0.00000 

0.0  yg/g 

DR 

ES2-94-01 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

0.00  .0000000 

200.00000 

0.00000 

0.0  yg/g 

R 

ES2-94-0I 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

0.00  .0000000 

200.00000 

0.00000 

0.0  yg/g 

DR 

ES2-94-01 

BGHIPY BENZO  |G.HJ]  PERYLENE 

LT 

0.00  .0000000 

9.00000 

0.00000 

0.0  yg/g 

ES2-94-0 1 

BGHIPY  BENZO  [G.H.IJ  PERYLENE 

LT 

0.00  .0000000 

9.00000 

0.00000 

0.0  yg/g 

D 

ES2-94-01 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.00  .0000000 

6.00000 

0.00000 

0.0  yg/g 

ES2-94-01 

BKFAN  BENZO  (K)  FLUORANTHENE 

LT 

0.00  .0000000 

6.00000 

0.00000 

0.0  yg/g 

D 

ES2-94-01 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.00  .0000000 

2.00000 

0.00000 

0.0  yg/g 

ES2-94-01 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.00  .0000000 

2.00000 

0.00000 

0.0  yg/g 

D 

ES2-94-01 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.00  .0000000 

2.00000 

0.00000 

0.0  yg/g 

ES2-94-01 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.00  .0000000 

2.00000 

0.00000 

0.0  yg/g 

D 

ES2-94-01 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.00  .0000000 

4.00000 

0.00000 

0.0  yg/g 

ES2-94-01 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.00  .0000000 

4.00000 

0.00000 

O.o  yg/g 

D 

ES2-94-01 

CL6CP  HEXACHLOROC Y C LOPENT ADIENE 

LT 

0.00  .0000000 

30.00000 

0.00000 

0.0  yg/g 

ES2-94-01 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENT ADIENE 

LT 

0.00  .0000000 

30.00000 

0.00000 

0.0  yg/g 

D 

ES2-94-0 1 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.00  .0000000 

90.00000 

0.00000 

0.0  yg/g 

ES2-94-0 1 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.00  .0000000 

90.00000 

0.00000 

0.0  yg/g 

D 
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Site  ID 

Test  Name 

Meas 

Bool 

% 

RPD 

Sample 

Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

%  Unit  Flag  Data 
Rec.  Meas  Code  Qua! 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ES2-94-0 1  CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.00 

.0000000 

30.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.00 

.0000000 

30.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

CPMS  4^2HLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

5.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

5.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

20.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

CPMSO  4^HLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.00 

.00(10000 

20.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

CPMS024-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.00 

.0000000 

3.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

CPMSO24-CHL0ROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.00 

.0000000 

3.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-0 1 

DBAHA  DIBENZ  (AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.00 

.0000000 

20.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

DBAHA  DIBENZ  (AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.00 

.0000000 

20.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.00 

.0000000 

4.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2 -94-01 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.00 

.0000000 

4.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

10.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

10.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-0 1 

DBZFU  DIBENZOFURAN 

LT 

0.00 

.0000000 

20.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

DBZFU  DIBENZORIRAN 

LT 

0.00 

.0000000 

20.00000 

0.00000  • 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

DCPD  DICY  CLOPENT  ADIENE 

LT 

0.00 

.0000000 

30.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

DCPD  DICY  CLOPENT  ADIENE 

LT 

0.00 

.0000000 

30.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2 -94-01 

DDVP  VAPONA 

LT 

0.00 

.0000000 

3.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

DDVP  VAPONA 

LT 

0.00 

.0000000 

3.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-0 1 

DEP  DIETHYL  PHTH ALATE 

LT 

0.00 

.0000000 

10.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.00 

.0000000 

10.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.00 

.0000000 

3.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.00 

.0000000 

3.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

DLDRN  DIELDRIN 

'  LT 

0.00 

.0000000 

4.00000 

0.00000 

0-0  Hg/g 

ES2-94-01 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.00 

.0000000 

4.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES  2-94-01 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.00 

.0000000 

3.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE  . 

LT 

0.00 

.0000000 

3.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

0.00 

.0000000 

60.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

0.00 

.0000000 

60.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.00 

.0000000 

10.00000 

0.00000 

0.0  pg^g 

ES2-94-01 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.00 

.0000000 

10.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.00 

.0000000 

60.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.00 

.0000000 

60.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

0.00 

.0000000 

90.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

0.00 

.0000000 

90.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00 

.0000000 

10.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ES2-94-01 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00 

.ooooooo 

10.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ES2-94-01 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

0.00 

.0000000 

60.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

0.00 

.0000000 

60.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

0.00 

.0000000 

60.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ES2-94-01 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

0.00 

.0000000 

60.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ES2-94-0 1 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.00 

.0000000 

2.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.00 

.0000000 

2.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

FLRENEFLUORENE 

LT 

0.00 

.0000000 

3.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

FLRENEFLUORENE 

LT 

0.00 

.0000000 

3.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 
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Site  ID 

Test  Name 

Meas 

Bool 

% 

RPD 

Sample 

Value 

Value 

Sample 
Splice  Bool 

•/•  Unit  Flag  Data 
Rec.  Meas  Code  Qua! 

ES2-94-0 1 

HCBD  HEXACHLOROBt  JT  ADIENE 

LT 

0.00 

.0000000 

50.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-0 1 

HCBD  HEXACHLOROBirT  ADIENE 

LT 

0.00 

.0000000 

50.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.00 

.0000000 

10.00000 

0.00000 

o.o  pg/g 

ES  2-94-01 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.00 

.0000000 

10.00000 

0.00000 

0.0  \x%j% 

D 

ES2-94-01 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

20.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

20.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

ICDPYRINDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

0.00 

.0000000 

100.00000 

0.00000 

0.0  pg'g 

ES2-94-01 

ICDPYRINDENO  [1,23-C.D]  PYRENE 

LT 

0.00 

.0000000 

100.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00 

.0000000 

20.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-0 1 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00 

.0000000 

20.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

ISOPHR ISOPHORONE 

LT 

0.00 

.0000000 

20.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.00 

.0000000 

20.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

KEP  KEPONE 

ND 

0.00 

.0000000 

60.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ES2-94-01 

KEP  KEPONE 

ND 

0.00 

.0000000 

60.00000 

0,00000 

O.o  pg/g 

DR 

ES2-94-0 1 

LIN  LINDANE 

LT 

0.00 

.0000000 

5.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

LIN  LINDANE 

LT 

0.00 

.0000000 

5.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-0 1 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.00 

.ooooooo 

10.00000 

0.00000 

.  0.0  pg/g 

ES2-94-01 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.00 

.0000000 

10.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

MIREX  1 , 1  A*2*2,33  A,4.5,5.5  A.5  B.6-DECACHLOROOCTA  LT 

0.00 

.0000000 

7.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

MIREX  1 . 1  A.2,2.3,3  A,4.5.5,5  A.5  B.6-DEC  ACHLOROOCT A  LT 

0.00 

.ooooooo 

7.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.00 

.0000000 

9.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.00 

.ooooooo 

9.00000 

0.00000 

0  0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

40.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

40.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

NB  NITROBENZENE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

90.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

NB  NITROBENZENE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

90.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

NNDME  N-NITROSODIMETH  YLAMINE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

20.00000 

0.00000 

0.0  pg^g 

ES2-94-01 

NNDME  N-NITROSODIMETH  YLAMINE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

20.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

60.00000 

12.00000 

0.0  pg/g 

ES  2-94-01 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

60.00000 

12.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-0 1 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

10.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

10.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

OXAT  1 ,4-OXATHI  AN  E 

LT 

0.00 

.ooooooo 

4.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

OXAT  1 ,4-OXATHI  AN  E 

LT 

0.00 

.ooooooo 

4.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

PCB0I6  PCB  1016 

LT 

0.00 

.ooooooo 

20.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES2-94-01 

PC B0 16  PCB  1016 

LT 

0.00 

.ooooooo 

20.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES2-94-01 

PCB22I  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.00 

.ooooooo 

20.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ES2-94-01 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.00 

.ooooooo 

20.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ES2-94-01 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.00 

.ooooooo 

20.00000 

0,00000 

0.0  pg/g 

R 

ES2-94-01 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.00 

.ooooooo 

20.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ES2-94-01 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.00 

.ooooooo 

20.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ES  2-94-01 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.00 

.ooooooo 

20.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ES  2-94-01 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.00 

.ooooooo 

20.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ES2-94-0I 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.00 

.ooooooo 

20.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ES2-94-01 

PCB254  POLY C HLORIN ATE D  BIPHENYL  1254 

ND 

0.00 

.ooooooo 

20.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ES2-94-01 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.00 

.ooooooo 

20.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ES2-94-01 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.00 

.ooooooo 

40.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 
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Test  Name 


Sample 

Bool 


•/•  Unit  Flag 
Rec.  Mens  Code 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES2-94-0 1 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.00 

.0000000 

40.00000 

0.00000 

0.0  yg/g 

D 

ES2-94-0 1 

PCB262  PCB  1262 

LT 

0.00 

.0000000 

300.00000 

0.00000 

0.0  yg/g 

ES2-94-0 1 

PCB262  PCB  1262 

LT 

0.00 

.0000000 

300.00000 

0.00000 

0.0  yg/g 

D 

ES2-94-01 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

40.00000 

6.20000 

0.0  yg/g 

ES2-94-01 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

40.00000 

6.20000 

0.0  yg/g 

D 

ES2-94-01 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.00 

.0000000 

2.00000 

0.00000 

0.0  yg/g 

ES2-94-01 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.00 

.0000000 

2.00000 

0.00000 

0.0  yg/g 

D 

ES2-94-01 

PHENO  PHENOL 

85.71 

3.000000 

20.00000 

12.00000  LT 

0.0  yg/g 

ES2-94-0 1 

PHENO  PHENOL 

66.67 

3.000000 

20.00000 

12.00000  LT 

0.0  yg/g 

D 

ES2-94-01 

PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l .  1  -DICHLOROLT 

0.00 

.0000000 

3.00000 

0.00000 

0.0  yg/g 

ES2-94-01 

PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l .  1  -DICHLOROLT 

0.00 

.0000000 

3.00000 

0.00000 

0.0  yg/g 

D 

ES2-94-0 1 

PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>Ll-DICHLOROLT 

0.00 

.0000000 

3.00000 

0.00000 

0.0  yg/g 

ES2-94-01 

PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-U-DICHLOROLT 

0.00 

.0000000 

3.00000 

0.00000 

0.0  yg/g 

D 

ES2-94-0I 

PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l ,  1  -TRICHLO LT 

0.00 

.0000000 

5.00000 

0.00000 

0.0  yg/g 

ES2-94-01 

PPDDT  2.2-BlS(PARA-CHLl)ROPHENYL)-l . U  -TRICHLO  LT 

0.00 

.0000000 

5.00000 

0.00000 

0.0  yg/g 

D 

ES2-94-0 1 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.00 

.0000000 

80.00000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES2-94-01 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.00 

.0000000 

80.00000 

0.00000 

0.0  jig/g 

D 

ES2-94-01 

PYR  PYRENE 

66.67 

4.000000 

10.00000 

6.20000  LT 

0.0  jig/g 

ES2-94-01 

PYR  PYRENE 

18.18 

4.000000 

10.00000 

6.20000  LT 

0.0  ng/g 

D 

ES2-94-01 

SUPON  2-CHLORO- 1  -(2.4-DICHLOROPHEN YL)VINYL 

LT 

0.00 

.0000000 

50.00000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES2-94-01 

SUPON  2-CHLORO-l-{2.4-DICHLOROPHENYL) VINYL 

LT 

0.00 

.0000000 

50.00000 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ES2-94-01 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.00 

.0000000 

600.00000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES2-94-01 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.00 

.0000000 

600.00000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ES3-94-01 

123TCB  1 ,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES3-94-0 1 

123TCB  1 ,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ES3-94-01 

124TCB  1.2,4-TRICHLOROBENZENE 

18.18 

.2200000 

12.00000 

6.20000  LT 

0.0  ng/g 

ES3-94-0 1 

124TCB  1 ,2,4-TRICHLOROBENZENE 

2.15 

.2200000 

9.40000 

6.20000  LT 

0.0  Jig/g 

D 

ES3-94-01 

12DCLBI  ,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.04200 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES3-94-01 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.04200 

0.00000 

0.0  Hg/g 

D 

ES3-94-01 

12DPH  1 ,2-DIPHENYLH  YDR  AZINE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.52000 

0.00000 

0.0  jig/g 

ES3-94-01 

12DPH  1 ,2-DIPHENYLH  YDR  AZINE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.52000 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ES3-94-01 

13DCLB  1.3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.04200 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES3-94-01 

13DCLB  1.3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.04200 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ES3-94-01 

13DNB  I.3-DINITROBENZENE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.63000 

0.00000 

0.0  yg/g 

R 

ES3-94-01 

13DNB  1 ,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.63000 

0.00000 

0.0  yg/g 

DR 

ES3-94-01 

14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE 

2.15 

.0340000 

9.20000 

6.20000  LT 

0.0  yg/g 

ES3-94-01 

14DCLB 1 ,4-DICHLOROBENZENE 

1.42 

.0340000 

7.10000 

6.20000  LT 

0.0  yg/g 

D 

ES3-94-01 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.62000 

0.00000 

0.0  yg/g 

ES3-94-01 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.62000 

0.00000 

0.0  yg/g 

D 

ES3-94-01 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.49000 

0.00000 

0.0  yg/g 

ES3-94-01 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.49000 

0.00000 

0.0  yg/g 

D 

ES3-94-0 1 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.06100 

0.00000 

0.0  yg/g 

ES3-94-01 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.06100 

0.00000 

0.0  yg/g 

D 

ES3-94-01 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.06500 

0.00000 

0.0  yg/g 

ES3-94-01 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.06500 

0.00000 

0.0  yg/g 

D 
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Site  ID 

Test  Name 

Mew 

Bool 

%  Sample 
RPD  Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

•/•  Unit  Flag  Data 
Rec.  Meas  Code  Qua! 

Chemical  Class:  SEMTV OLATILES 

ES3-94-01  24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

3.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3 -94-01 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

3.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-0 1 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

4.70000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

4.70000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

ES3-94-0 1 

24DNT  2,4-DINITROTOLirENE 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

1.42  1.400000 

32.10  1.400000 

7.00000 

6.80000 

6.20000  LT 

6.20000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

26DNA  2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.00  .0000000 

0.57000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

26DNA  2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.00  .0000000 

0.57000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

ES3-94-0 1 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

32.10  .0550000 

74.19  .0550000 

9.40000 

7.80000 

6.20000  LT 

6.20000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.24000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.24000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-0I 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

0.09800 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

0.09800 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3 -94-01 

2N  ANIL  2-NITRO  ANILINE 

ND 

0.00  .0000000 

3.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ES3-94-01 

2NANIL  2-NITRO  ANILINE 

ND 

0.00  .0000000 

3.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ES3-94-01 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

1.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

1.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

33DCBD3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

0.00  .0000000 

1.60000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

33DCBD3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

0.00  .0000000 

1.60000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

35DNA  3,5-DIN ITROANILINE 

LT 

0.00  .0000000 

1.60000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

35DNA  3,5-DINITROANILINE 

LT 

0.00  .0000000 

1.60000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

3N  ANIL  3-NITROANILINE 

LT 

0.00  .0000000 

3.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

3NANIL  3-NITROANILINE 

LT 

0.00  .0000000 

3.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

3  NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.34000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

3NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.34000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

46DN2C  4.6-DINITRO-2-C  RESOL 

LT 

0.00  .0000000 

0.80000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-0 1 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRES(  )L 

LT 

0.00  .0000000 

0.80000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.00  .0000000 

0.04100 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.00  .0000000 

0.04100 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-0I 

4CANIL  4-CHLORO  ANILINE 

ND 

0.00  .0000000 

0.63000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ES3 -94-01 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.00  .0000000 

0.63000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ES3-94-0I 

ES3-94-01 

4CL3C  4-CHLORO-3-C RESOL 

4CL3C  4-CHLORO-3-C RESOL 

74.19  .9300000 

20.69  .9300000 

17.00000 

16.00000 

1.20000  LT 

1.20000  LT 

o.o  pg/g 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.00  .0000000 

0.17000 

0.00000 

0.0  Pg/g 

ES3-94-01 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.00  .0000000 

0.17000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

0.24000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

0.24000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3 -94-01 

4N  ANIL  4-NITRO  ANILINE 

ND 

0.00  .0000000 

3.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ES3-94-01 

4N  ANIL  4-NITRO  ANILINE 

ND 

0.00  .0000000 

3.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ES3-94-01 

ES3-94-01 

4NP  4-NITROPHENOL 

4NP  4-NITROPHENOL 

20.69  3.300000 

26.09  3.300000 

13.00000 

13.00000 

12.00000  LT 

12.00000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 
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Site  ID 

Test  Name 

Meas 

Bool 

%  Sample 
RPD  Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

•/.  Unit  Flat  Data 
Rec.  Meas  Code  Qua! 

ES3-94-01 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00  .0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-0 1 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00  .0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00  .0000000 

0.40000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00  .0000000 

0.40000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.00  .0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-0I 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.00  .0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

ES3-94-01 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

26.09  .0410000 

2.13  .0410000 

10.00000 

9.30000 

6.20000  LT 

6.20000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.03300 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.03300 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

ANIL  ANILINE 

ND 

0.00  .0000000 

0.13000 

0:00000 

0.0  pg/g 

R 

ES3-94-0I 

ANIL  ANILINE 

ND 

0.00  .0000000 

0.13000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ES3-94-01 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.71000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.71000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.00  .0000000 

0.06500 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3 -94-01 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.00  .0000000 

0.06500 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.00  .0000000 

0.19000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.00  .0000000 

0.19000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.00  .0000000 

0.44000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-0 1 

B2CIPE  BIS  (2-CHLORC)ISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.00  .0000000 

0.44000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

B2CLEEBIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.00  .0000000 

0.36000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

B2CLEEBIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.00  .0000000 

0.36000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.00  .0000000 

0.48000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.00  .0000000 

0.48000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES  3-94-01 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.04100 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-0 1 

BAANT  BENZO  |A]  ANTHRACENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.04100 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

BAPYR  BENZO  [A)  PYRENE 

LT 

0.00  .0000000 

1.20000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.00  .0000000 

1.20000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-0 1 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.31000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

BBFAN  BENZO  [B|  FLUORANTHENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.31000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00  .0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-0 1 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00  .00(10000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

0.00  .0000000 

1.80000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-0 1 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

0.00  .0000000 

1.80000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

BENSLFBETA-ENDOSlfLFAN 

LT 

0.00  .0000000 

2.40000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00  .0000000 

2.40000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.00  .0000000 

0.13000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ES3-94-0 1 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.00  .0000000 

0.13000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ES3-94-01 

BENZO  BENZOIC  ACII) 

ND 

0.00  .0000000 

3.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ES3-94-01 

BENZO  BENZOIC  ACII) 

ND 

0.00  .0000000 

3.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ES3-94-01 

BGHIPY BENZO  [G.HJ]  PERYLENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.18000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

BGHIPY  BENZO  [O.ai]  PERYLENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.18000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.13000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.13000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.00  .0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.00  .0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  pg/g 
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Site  ID 

Tot  Name 

Men 

Bool 

RPD 

Sample 

Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

%  Unit  Flat  Data 
Rec.  Mew  CodeQsal 

Chemical  Class :  SEMIVOLATILES 

ES3-94-01  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.20000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.20000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

0.00 

.0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ES3-94-01 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

0.00 

.0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ES3-94-01 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

FLRENEFLUORENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.06500 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

FLRENEFLUORENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.06500 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.97000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.97000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-0 1 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.00 

.0000000 

0.24000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.00 

.0000000 

0.24000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-0 1 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.48000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.48000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

ICDPYRINDENO  (1.2.3-C.Dj  PYRENE 

LT 

0.00 

.0000000 

2.40000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

ICDPYR INDENO  [  1 ,2,3-C.D)  PYRENE 

LT 

0.00 

.0000000 

2.40000 

0;00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.48000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.48000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.39000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.39000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3 -94-01 

KEP  KEPONE 

ND 

0.00 

.001)0000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ES3-94-01 

KEP  KEPONE 

ND 

0.00 

.0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ES3-94-0 1 

LIN  LINDANE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

LIN  LINDANE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.00 

.0000000 

0.26000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.00 

.0000000 

0.26000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

MIREX  1,1  A,2,2,3,3A,4.5.5,5A.5B,6-DECACHLOROOCTA 

LT 

0.00 

.0000000 

0.14000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

MIREX  1.1A,2.2.3^A.4.5.5.5A.5B.6-DECACHLOROOCTA  LT 

0.00 

.0000000 

0.14000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.00 

.0000000 

0.18000- 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.00 

.0000000 

0.18000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.74000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.74000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

NB  NITROBENZENE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.80000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

NB  NITROBENZENE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.80000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

NNDME  N-NITROSODIMETH  YLAMINE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.46000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

NNDME  N-NITROSODIMETH  YLAMINE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.46000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

ES3-94-01 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

2.13 

40.54 

1.100000 

1.100000 

9.50000 

8.90000 

6.20000  LT 

6.20000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.29000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.29000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

OXAT  1 ,4-OXATHI  ANE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.07500 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

OXAT  1.4-OXATHIANE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.07500 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

PC  BO  16  PCB  1016 

LT 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

PC  BO  16  PCB  1016 

LT 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

PCB221  POLYCHU)RINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ES3-94-01 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 
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Site  ID 

Test  Name 

Mess 

Bool 

% 

RPD 

Sample 

Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

1J 

Flag  Data 
Code  Qua! 

ES3-94-01 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pgjg 

R 

ES3-94-01 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1 232 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ES3-94-01 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  fig/g 

R 

ES3-94-01 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ES3-94-01 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ES3-94-01 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  fig/g 

DR 

ES3-94-01 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ES3-94-01 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pgjg 

DR 

ES3-94-01 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.00 

.0000000 

0.79000 

0.00000 

0.0  pgjg 

ES3-94-01 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.00 

.0000000 

0.79000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

PCB262  PCB  1262 

LT 

0.00 

.0000000 

6.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

PCB262  PCB  1262 

LT 

0.00 

.0000000 

6.30000 

0.00000 

0.0  pgjg 

D 

ES3-94-01 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

40.54 

.7600000 

5.90000 

6.20000  LT 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

80.37 

.7600000 

6.40000 

6.20000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.03200 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES3-94-01 

PHENO  PHENOL 

80.37 

.0520000 

15.00000 

1.20000  LT 

0.0  pg/g 

ES3-94-01 

PHENO  PHENOL 

0.00 

.0520000 

13.00000 

1.20000  LT 

0.0  ng/g 

D 

ES3-94-0 1 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-C  HLOROPHENYL>  1 . 1  -DICHLORO  LT 

0.00 

.00110000 

0.06400 

0.00000 

0.0  *ig/g 

ES3-94-01 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.  1  -DICHLORO LT 

0.00 

.ooooooo 

0.06400 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ES3-94-01 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-  1 . 1  -DICHLORO  LT 

0.00 

.ooooooo 

0.06800 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES3-94-01 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHU)ROPHENYL>  1 . 1  -DICHLORO LT 

0.00 

.ooooooo 

0.06800 

0.00000 

0.0  jig/g 

D 

ES3-94-01 

PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHU)ROPHENYL>l .  1 .1  -TRICHLO  LT 

0.00 

.ooooooo 

0.10000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES3-94-01 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  1 . 1 .1  -TRICHLO  LT 

0.00 

.ooooooo 

0.10000 

0.00000 

0.0  ^ig/g 

D 

ES3-94-01 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.00 

.ooooooo 

1.70000 

0.00000 

0.0  ilg/g 

ES3-94-01 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.00 

.ooooooo 

1.70000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ES3-94-01 

PYR  PYRENE 

0.00 

.0830000 

13.00000 

6.20000  LT 

0.0  \igjg 

ES3-94-01 

PYR  PYRENE 

9.52 

.0830000 

10.00000 

6.20000  LT 

0.0  ng/g 

D8 

ES3-94-01 

SUPON  2-CHLORO-H2.4-DICHLOROPHENYL) VINYL 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.92000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES3-94-01 

SUPON  2-CHLORO-l-(2.4-DICHLOROPHENYL) VINYL 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.92000 

0.00000 

o.o  \kg/g 

D 

ES3-94-01 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

12.00000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES3-94-01 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

12.00000 

0.00000 

0.0  )igjg 

D 

ES4-94-0I 

123TCB  1 ,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.03200 

0.00000 

0.0  \igjg 

ES4-94-01 

123TCB  1.2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.03200 

0.00000 

0.0  *ig/g 

D 

ES4-94-01 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

9.52 

.2200000 

11.00000 

0.00000  LT 

0.0  \ig/g 

ES4-94-01 

124TCB  1.2,4-TRICHLOROBENZENE 

9.63 

.2200000 

9.80000 

6.20000  LT 

0.0  \kg!g 

D 

ES4-94-01 

1 2  DCLB  1.2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.04200 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.04200 

0.00000 

0.0  *tg/g 

D 

ES4-94-01 

12DPH  1 ,2-DIPHEN  YLH  YDRAZINE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.52000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

12DPH  1 ,2-DIPHENYLHYDRAZlNE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.52000 

0.00000 

0.0  )kglg 

D 

ES4-94-01 

13DCLB  1.3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.04200 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES4-94-01 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.04200 

0.00000 

0.0  \ig/g 

D 

ES4-94-01 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.00 

.ooooooo 

0.63000 

0.00000 

0.0  ng/g 

R 

ES4-94-01 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.00 

.ooooooo 

0.63000 

0.00000 

0.0  ng/g 

DR 

ES4-94-0I 

1 4DCLB 1 ,4-DICHLOROBENZENE 

9.63 

.0340000 

8.90000 

6.20000  LT 

0.0  Pig/g 

ES4-94-01 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

16.90 

.0340000 

7.70000 

6.20000  LT 

0.0  pgjg 

D 

ES4-94-01 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.62000 

0.00000 

0.0  pgjg 
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Site  ID 

Test  Name 

Mtm 

Bool 

RPD 

Sample 

Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

•/•  Unit  Flag  Data 
Rec.  Meas  CodeQual 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ES4-94-01  4CLPPE  4-CHL0R0PHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.00 

.0000000 

0.17000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.00 

.0000000 

0.17000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.24000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-944)1 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.24000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

4N  ANIL  4-NITROANILINE 

ND 

0.00 

.0000000 

3.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ES4-94-01 

4N  ANIL  4-NTTRO  ANILINE 

ND 

0.00 

.0000000 

3.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

4NP  4-NITROPHENOL 

4NP  4-NITROPHENOL 

15.38 

25.35 

3.300000 

3.300000 

12.00000 

12.00000 

12.00000  LT 

12.00000  LT 

0  0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

ABHC  ALPHA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

AENSLF  ALPH  A-ENDOS  t  FLF  AN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.40000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.40000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-0 1 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.00 

.0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.00 

.0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

ES4-94-0 1 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

25.35 

13.33 

.0410000 

.0410000 

9.30000 

8.40000 

6.20000  LT 

6.20000  LT 

o.o  pg/g 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.03300 

0.00000 

0.0  pg^g 

ES4-94-01 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.03300 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-0 1 

ANIL  ANILINE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.13000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ES4-94-01 

ANIL  ANILINE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.13000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ES  4-94-01 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.71000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.71000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.06500 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.06500 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.19000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.19000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.00 

.0000000 

0.44000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-0 1 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.00 

.0000000 

0.44000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL) ETHER 

LT 

0.00 

.0000000 

0.36000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.00 

.0000000 

0.36000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.48000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.48000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

BAANT  BENZO  [A)  ANTHRACENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.04100 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.04100 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.20000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

BAPYR  BENZO  (A)  PYRENE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.20000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-0 1 

BBFAN  BENZO  [BJ  FLUORANTHENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.31000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.31000 

0.00000 

0  0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

BBHC  BET  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

BBHC  BET  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.80000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-0 1 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.80000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

BENSLF  BET  A-ENDOSl  ILF  AN 

LT 

0.00 

.0000000 

2.40000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-0 1 

BENSLF  BETA-ENDOSl  JLF  AN 

LT 

0.00 

.0000000 

2.40000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.13000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ES4-94-01 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.00 

.ooooooo 

0.13000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 
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She  ID 

Test  Name 

Meat 

Bool 

•/•  Sample 
RPD  Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

%  Unit  Fla(  Data 
Rec.  Meas  Code  Qua] 

ES4-94-01 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

0.00  .0000000 

3.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ES4-94-01 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

0.00  .0000000 

3.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ES4-94-01 

BGHIPYBENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.18000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

BGHIPY  BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.18000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.13000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.13000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.00  .0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.00  .0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES4-94-01 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.08000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.08000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

CL6CP  HEXACHLOROC YCLOPENT ADIENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.52000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

CL6CP  HEXACHLOROCY CLOPENT ADIENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.52000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.00  .0000000 

1.80000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.00  .0000000 

1.80000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.00  .0000000 

0.68000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.00  .0000000 

0.68000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SlfLFIDE 

LT 

0.00  .0000000 

0.09700 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.00  .0000000 

0.09700 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.00  .0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.00  .0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

CPMS024-CHL0R0PHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.00  .0000000 

0.06600 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

CPMS024-CHL0R0PHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.00  .0000000 

0.06600 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-0 1 

DBAHA  DIBENZ  (AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.31000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.31000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.00  .0000000 

0.07100 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.07100 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00  .0000000 

0.21000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00  .0000000 

0.21000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

DBZFU  DIBENZOFURAN 

LT 

0.00  .0000000 

0.38000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

DBZFU  DIBENZOFURAN 

LT 

0.00  .0000000 

0.38000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

DCPD  DICYCLOPENT  ADIENE 

LT 

o.oo  .ooooooo 

0.57000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

DCPD  DICYCLOPENT  ADIENE 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.57000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

DDVP  VAPONA 

LT 

o.oo  .ooooooo 

0.06800 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

DDVP  VAPONA 

LT 

o.oo  .ooooooo 

0.06800 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.24000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.24000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

DITH  DITHIANE 

LT 

o.oo  .ooooooo 

0.06500 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

DITH  DITHIANE 

LT 

o.oo  .ooooooo 

0.06500 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.07900 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-0 1 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.07900 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

o.oo  .ooooooo 

0.06300 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.06300 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

DNBP  DI-N-BIHYL  PHTHALATE 

LT 

0.00  .ooooooo 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

DNBP  Dl-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

0.00  .ooooooo 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

DNOP  Dl-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.00  .001)0000 

0.23000 

0.00000 

0.0  pg/g 
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ES4-94-01  DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.00  .0000000 

0.23000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.00  .0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.00  .0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

0.00  .0000000 

1.80000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

0.00  .0000000 

1.80000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-0 1 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00  .0000000 

0.28000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ES4-94-01 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00  .0000000 

0.28000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ES4-94-01 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

0.00  .0000000 

1.20000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

0.00  .0000000 

1.20000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

0.00  .0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ES4-94-0 1 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

0.00  .0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  ng/g 

DR 

ES4-94-01 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES4-94-01 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ES4-94-01 

FLRENEFLUORENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.06500 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES4-94-01 

FLRENEFLUORENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.06500 

0.00000 

0.0  yg/g 

D 

ES4-94-01 

HCBD  HEXACHLOROBl  TADIENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.97000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES4-94-0 1 

HCBD  HEXACHLOROBl  T  ADIENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.97000 

0.00000 

o.o  fig/g 

D 

ES4-94-0 1 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.00  .0000000 

0.24000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-0I 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.00  .0000000 

0.24000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00  .0000000 

0.48000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES  4-94-01 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00  .0000000 

0.48000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-0I 

ICDPYRINDENO  [1.2.3-C.D]  PYRENE 

LT 

0.00  .0000000 

2.40000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

ICDPYRINDENO  (1,2,3-C.D]  PYRENE 

LT 

0.00  .0000000 

2.40000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00  .0000000 

0.48000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00  .0000000 

0.48000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-0 1 

ISOPHR ISOPHORONE 

LT 

0.00  .0000000 

0.39000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.00  .0000000 

0.39000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-0 1 

KEP  KEPONE 

ND 

0.00  .0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ES4-94-01 

KEP  KEPONE 

ND 

0.00  .ooooooo 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ES4-94-01 

LIN  LINDANE 

LT 

0.00  .0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-0I 

LIN  LINDANE 

LT 

0.00  .0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.26000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

o.oo  .ooooooo 

0.26000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-0 1 

MIREX  1.1A.2.2.3.3A.4.5.5.SA.5B.6-DECACHLOROOCTA  LT 

0.00  .ooooooo 

0.14000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

MIREX  1.1A.2.2.3.3A.4.5.5.5A5B.6-DECACHLOROOCTA 

LT 

o.oo  .ooooooo 

0.14000 

0.00000 

O.o  pg/g 

D 

ES4-94-01 

MLTHN  MALATHION 

LT 

o.oo  .ooooooo 

0.18000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-0 1 

MLTHN  MALATHION 

LT 

o.oo  .ooooooo 

0.18000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

o.oo  .ooooooo 

0.74000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-0 1 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.74000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-0 1 

NB  NITROBENZENE 

LT 

0.00  .ooooooo 

1.80000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

NB  NITROBENZENE 

LT 

o.oo  .ooooooo 

1.80000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

NNDME  N-NITROSODIMETH  YLAMINE 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.46000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-0 1 

NNDMEN-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

o.oo  .ooooooo 

0.46000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

13.33  1.100000 

27.03  1.100000 

9.60000 

8.40000 

6.20000  LT 

6.20000  LT 

o  o 
o  o 

OQ  0Q 

D 
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Site  ID 
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Meas 

Bool 

•/. 

RPD 

Sample 

Value 

Value 
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Spike  Bool 

•/•  Unit  Flag  Data 
Rec.  Meas  Code  Qua] 

Chemical  Class:  SEMTVOLATELES 

ES4-94-01  NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.29000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.29000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

OXAT  1,4-OXATHIANE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.07500 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

OXAT  1,4-OXATHIANE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.07500 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

PC  BO  16  PCB1016 

LT 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-0 1 

PC  BO  16  PCB  1016 

LT 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ES4-94-01 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ES4-94-01 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ES4-94-01 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ES4-94-01 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ES4-94-0 1 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ES4-94-0 1 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ES4-94-01 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ES4-94-01 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ES4-94-01 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ES4-94-01 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.00 

.0000000 

0.79000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-0 1 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.00 

.0000000 

0.79000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

PCB262  PCB  1262 

LT 

0.00 

.0000000 

6.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

PCB262  PCB  1262 

LT 

0.00 

.0000000 

6.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

27.03 

85.71 

.7600000 

.7600000 

6.40000 

6.00000 

6.20000  LT 

6.20000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

ES4-94-01 

PHENO  PHENOL 

PHENO  PHENOL 

85.71 

16.67 

.0520000 

.0520000 

15.00000 

13.00000 

12.00000  LT 

12.00000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

PPDDD  2.2-BIS(P ARA-CHLOROPHENYL)- 1 . 1  -DICHLORO  LT 

0.00 

.0000000 

0.06400 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

PPDDD  2,2-BISCPARA-CHLOROPHEN YL)- 1 . 1  -DICHLORO LT 

0.00 

.0000000 

0.06400 

0.00000 

0.0  pgte 

D 

ES4-94-01 

PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-DICHLOROLT 

0.00 

.0000000 

0.06800 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l-DICHLOROLT 

0.00 

.0000000 

0.06800 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

PPDDT  2.2-BIS(PARA-C'HLOROPHENYL)-l.l .  1  -TRICHLO  LT 

0.00 

.0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l .  1  -TRICHLO  LT 

0.00 

.0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.00 

.0000000 

1.70000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.00 

.0000000 

1.70000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

PYR  PYRENE 

16.67 

.0830000 

11.00000 

6.20000  LT 

0.0  pg/g 

8 

ES4-94-01 

PYR  PYRENE 

8.70 

.0830000 

12.00000 

6.20000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

SUPON  2-CHLORO-l-(2.4-DICHLOROPHENYL) VINYL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.92000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

SUPON  2-CHLORO-l-{2.4-DICHLOROPHENYL) VINYL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.92000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES4-94-01 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.00 

.0000000 

12.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES4-94-01 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.00 

.0000000 

12.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES  5 -94-02 

123TCB  1.2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

123TCB  1.2.3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES  5 -94-02 

ES  5-94-02 

124TCB  1.2.4-TRICHLOROBENZENE 

124TCB  1.2,4-TRICHLOROBENZENE 

8.70 

36.45 

.2200000 

.2200000 

11.00000 

12.00000 

6.20000  LT 

6.20000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.04200 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

12DCLB  1.2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.04200 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 
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Site  ID 

Test  Name 

Meat 

Bool 

%  Sample 
RPD  Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

•/.  Unit  Flag  Data 
Rec.  Meas  Code  Quid 

ES5-94-02 

12DPH  1.2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.00  .0000000 

0.52000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

12DPH  1.2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.00  .0000000 

0.52000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

I3DCLBI  ,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.04200 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES5 -94-02 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.04200 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.00  .0000000 

0.63000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ES5-94-02 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.00  .0000000 

0.63000 

0.00000 

o.o  pg/g 

DR 

ES5-94-02 

ES5-94-02 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE 

36.45  .0340000 

25.97  .0340000 

8.30000 

8.70000 

6.20000  LT 

6.20000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES  5-94-02 

236TCP  2.3.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

0.62000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

0.62000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

0.49000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

245TCP  2.4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

0.49000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

0.06100 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES  5-94-02 

246TCP  2.4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

0.06100 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

24DCLP  2.4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

0.06500 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

24DCLP  2.4-DICHU)ROPHEN(  )L 

LT 

0.00  .0000000 

0.06500 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES  5 -94-02 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

3.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

3.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

24DNP  2.4-DINITROPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

4.70000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

4.70000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

ES  5-94-0  2 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

25.97  1.400000 

27.85  1.400000 

6.70000 

6.80000 

6.20000  LT 

6.20000  LT 

i*  ib 

a.  a. 

o  o 
o  o 

D 

ES5-94-02 

26DNA  2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.00  .0000000 

0.57000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

26DNA  2,6-DIN ITRO ANILINE 

LT 

0.00  .0000000 

0.57000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

ES5-94-02 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

27.85  .0550000 

57.58  .0550000 

9.00000 

9.40000 

6.20000  LT 

6.20000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.24000 

0.00000 

o.o  pg/g 

ES5-94-02 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.24000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.03200 

0.00000 

o.o  pg/g 

D 

ES5-94-02 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

0.09800 

0.00000 

o.o  pg/g 

ES5-94-02 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

0.09800 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

2N  ANIL  2-NITRO  ANILINE 

ND 

0.00  .0000000 

3.10000 

0.00000 

o.o  pg/g 

R 

ES5-94-02 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

0.00  .0000000 

3.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ES5-94-02 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

1.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

1.10000 

0.00000 

0  0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

33DCBD3,3-CICHLOROBENZII)INE 

LT 

0.00  .0000000 

1.60000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

33DCBD3.3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

0.00  .0000000 

1.60000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

35DNA  3,5-DINITROANILINE 

LT 

0.00  .0000000 

1.60000 

0.00000 

o.o  pg/g 

ES5-94-02 

35DNA  3,5-DINITROANILINE 

LT 

0.00  .0000000 

1.60000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

3N  ANIL  3-NITROANILINE 

LT 

0.00  .0000000 

3.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

3N  ANIL  3-NITROANILINE 

LT 

0.00  .0000000 

3.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES  5-94-02 

3  NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.34000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

3  NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.34000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRES(  )L 

LT 

0.00  .0000000 

0.80000 

0.00000 

o.o  pg/g 
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Site  ID 

Teat  Name 

Mem 

Bool 

% 

RPD 

Sample 

Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

•/•  Uatt  Flat  Data 
Rec.  Meas  Code  Qua! 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ES 5-94-02  46DN2C4,6-DINrrRO-2-CRESOL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.80000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES  5-94-02 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.00 

.0000000 

0.04100 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES  5-94-02 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.00 

.0000000 

0.04100 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

4CANIL  4-CHLOROANILrNE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.63000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ES5-94-02 

4CANIL  4-CHLORO  ANILINE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.63000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ES5-94-02 

ES5-94-02 

4CL3C  4-CHLORO-3-C RESOL 

4CL3C  4-CHLORO-3-C RESOL 

57.58 

34.48 

.9300000 

.9300000 

17.00000 

17.00000 

12.00000  LT 

12.00000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.00 

.0000000 

0.17000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.00 

.0000000 

0.17000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES  5-94-02 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.24000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES  5-94-02 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.24000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES  5-94-02 

4N  ANIL  4-NITROANILINE 

ND 

0.00 

.0000000 

3.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ES5-94-02 

4N  ANIL  4-NITROANILINE 

ND 

0.00 

.0000000 

3.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ES  5-94-02 

ES  5-94-02 

4NP  4-NITROPHEN  OL 

4NP  4-NTTROPHENOL 

34.48 

35.29 

3.300000 

3.300000 

12.00000 

13.00000 

12.00000  LT 

12.00000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES  5-94-02 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.30000 

0.00000- 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES  5-94-02 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.40000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.40000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES  5-94-02 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0,00 

.0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES  5-94-02 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.00 

.0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES  5-94-02 

ES  5-94-02 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

35.29 

0.00 

.0410000 

.0410000 

9.10000 

9.20000 

6.20000  LT 

6.20000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES  5-94-02 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.03300 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES  5-94-02 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.03300 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES  5-94-02 

ANIL  ANILINE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.13000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ES  5-94-02 

ANIL  ANILINE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.13000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ES  5-94-02 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.71000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES  5-94-02 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.71000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES  5-94-02 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.06500 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.06500 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES  5-94-02 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.00 

,0000000 

0.19000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES  5-94-02 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.00 

.00(10000 

0.19000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.00 

.0000000 

0.44000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES  5-94-02 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.00 

.0000000 

0.44000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES  5-94-02 

B2CLEEBIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.00 

.0000000 

0.36000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

B2CLEEBIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.00 

.0000000 

0.36000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES  5-94-02 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.48000 

0.00000 

0.0  pg^g 

ES5-94-02 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.48000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.04100 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.04100 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES  5-94-02 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.20000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.20000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.31000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.31000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 
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Site  ID 

Test  Name 

Mem 

Bool 

%  Sample 
RPD  Value 

Value 

Sample 
SpUte  Bool 

•/.  Unit  Flag  Data 
Rec.  Meas  Code Oua] 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ES5-94-02  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00  .0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  fig/g 

ES  5-94-02 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00  .0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ES  5-94-02 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

0.00  .0000000 

1.80000 

0.00000 

0.0  fig/g 

ES  5 -94-02 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

0.00  .0000000 

1.80000 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ES5-94-02 

BENSLFBETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00  .0000000 

2.40000 

0.00000 

0.0  fig/g 

ES3-94-02 

BENSLFBETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00  .0000000 

2.40000 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ES5-94-02 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.00  .0000000 

0.13000 

0.00000 

o.o  ng/g 

R 

ES5-94-02 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.00  .0000000 

0.13000 

0.00000 

O.o  fig/g 

DR 

ES5-94-02 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

0.00  .0000000 

3.10000 

0.00000 

0.0  fig/g 

R 

ES5-94-02 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

0.00  .0000000 

3.10000 

0.00000 

0.0  fig/g 

DR 

ES5-94-02 

BGHIPY BENZO  (G.HJ]  PERYLENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.18000 

0.00000 

0.0  fig/g 

ES  5 -94-02 

BGHIPYBENZO  |G.H.I]  PERYLENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.18000 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ES5-94-02 

BKFAN  BENZO  fK]  FLUORANTHENE 

LT 

0.00  .00O0000 

0.13000 

0.00000 

0.0  fig/g 

ES  5-94-02 

BKFAN  BENZO  fK)  FLUORANTHENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.13000 

0.00000 

o.o  fig/g 

D 

ES5-94-02 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.00  .0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  fig/g 

ES  5-94-02 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.00  .0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ES  5 -94-02 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  fig/g 

ES5-94-02 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.00  ,0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ES  5 -94-02 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.08000 

0.00000 

0.0  fig/g 

ES5-94-02 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.08000 

0.00000 

o.o  fig/g 

D 

ES5-94-02 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.52000 

0.00000 

o.o  fig/g 

ES  5 -94-02 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.52000 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ES5-94-02 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.00  .0000000 

1.80000 

0.00000 

0.0  fig/g 

ES5-94-02 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.00  .0000000 

1.80000 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ES5-94-02 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.00  .0000000 

0.68000 

0.00000 

0.0  fig/g 

ES5-94-02 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.00  .0000000 

0.68000 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ES5-94-02 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.00  .0000000 

0.09700 

0.00000 

0.0  fig/g 

ES5-94-02 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.00  .0000000 

0.09700 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ES5-94-02 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.00  .0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  fig/g 

ES5-94-02 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.00  .0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ES5-94-02 

CPMS024-CHL0R0PHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.00  .0000000 

0.06600 

0.00000 

0.0  fig/g 

ES5-94-02 

CPMS024-CHL0R0PHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.00  .0000000 

0.06600 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ES5-94-02 

DBAHA  DIBENZ  |AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.31000 

0.00000 

0.0  fig/g 

ES5-94-02 

DBAHA  DIBENZ  |AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.31000 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ES  5-94-02 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.00  .0000000 

0.07100 

0.00000 

0.0  fig/g 

ES5-94-02 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.00  .0000000 

0.07100 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ES5-94-02 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.21000 

0.00000 

0.0  fig/g 

ES  5 -94-02 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00  .0000000 

0.21000 

0.00000 

0.0  fAg/g 

D 

ES5-94-02 

DBZFU  DIBENZORIRAN 

LT 

0.00  .0000000 

0.38000 

0.00000 

0.0  fig/g 

ES5-94-02 

DBZRI  DIBENZORIRAN 

LT 

0.00  .0000000 

0.38000 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ES  5-94-02 

DCPD  DIC  Y  CLOPENT  ADIENE 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.57000 

0.00000 

0.0  fig/g 

ES5-94-02 

DCPD  DICYCLOPENT ADIENE 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.57000 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ES5-94-02 

DDVP  VAPONA 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.06800 

0.00000 

0.0  fig/g 

ES  5 -94-02 

DDVP  VAPONA 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.06800 

0.00000 

o.o  fig/g 

D 

ES5-94-02 

DEP  DIETHYL PHTHALATE 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.24000 

0.00000 

0.0  fig/g 

ES5-94-02 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.24000 

0.00000 

O.o  fig/g 

D 

804 


Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Tooele  North  Ecological  Risk  Assesment  Data 
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Site  ID 

Teat  Name 

Meat 

Bool 

% 

RPD 

Sample 

Value 

Value 

Sample 
SpUte  Bool 

•/•  Unit  Flag  Date 
Rec.  Meas  CodeQual 

ES  5 -94-02 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.06500 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES  5-94-02 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.06500 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.07900 

0.00000 

0.0  pgjg 

ES5-94-02 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.07900 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

DMP  DIMETHYL  PHTH ALATE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.06300 

0.00000 

0.0  pgjg 

ES5-94-02 

DMP  DIMETHYL  PHTH  ALATE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.06300 

0.00000 

0.0  pgjg 

D 

ES5-94-02 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES  5 -94-02 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

DNOP  DI-N -OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.23000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES  5 -94-02 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.23000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES  5 -94-02 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.00 

.0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES  5-94-02 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.00 

.0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pgjg 

D 

ES  5 -94-02 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.80000 

0.00000 

0.0  pgjg 

ES  5 -94-02 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.80000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES  5 -94-02 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.28000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ES  5 -94-02 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.28000 

0.00000 

0.0  pgjg 

DR 

ES5-94-02 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.20000 

0.00000 

0.0  pgjg 

ES5-94-02 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

0.Q0 

.0000000 

1.20000 

0.00000 

0.0  pglg 

D 

ES5-94-02 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

0.00 

.0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pgjg 

R 

ES5-94-02 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

0.00 

.0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pgjg 

DR 

ES  5-94-02 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  pgjg 

ES  5-94-02 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  pgjg 

D 

ES  5-94-02 

FLRENEFLUORENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.06500 

0.00000 

0.0  pgjg 

ES  5-94-02 

FLRENEFLUORENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.06500 

0.00000 

0.0  pgjg 

D 

ES  5 -94-02 

HCBD  HEXACHLOROBl  IT  ADIENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.97000 

0.00000 

0.0  pgjg 

ES  5-94-02 

HCBD  HEXACHLOROBl  IT  ADIENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.97000 

0.00000 

0.0  pgjg 

D 

ES5-94-02 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.00 

.0000000 

0.24000 

0.00000 

0.0  pgjg 

ES5-94-02 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.00 

.0000000 

0.24000 

0.00000 

0.0  pgjg 

D 

ES  5-94-02 

HPCLE  HEPTACHLOREK)XII)E 

LT 

0.00 

.0000000 

0.48000 

0.00000 

0.0  pgjg 

ES5-94-02 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.48000 

0.00000 

0.0  pgjg 

D 

ES  5-94-02 

1CDPYRINDENO  [1,2,3-C.D]  PYRENE 

LT 

0.00 

.0000000 

2.40000 

0.00000 

0.0  pgjg 

ES5-94-02 

ICDPYRINDENO  (1,2,3-C,D)  PYRENE 

LT 

0.00 

.0000000 

2.40000 

0.00000 

0.0  pgjg 

D 

ES5-94-02 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.48000 

0.00000 

0.0  pgjg 

ES5-94-02 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.48000 

0.00000 

0.0  pgjg 

D 

ES  5-94-02 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.39000 

0.00000 

0.0  pgjg 

ES5-94-02 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.39000 

0.00000 

0.0  pgjg 

D 

ES  5-94-02 

KEP  KEPONE 

ND 

0.00 

.0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pgfg 

R 

ES  5-94-02 

KEP  KEPONE 

ND 

0.00 

.0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pgjg 

DR 

ES  5 -94-02 

LIN  LINDANE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pgjg 

ES5-94-02 

LIN  LINDANE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pgjg 

D 

ES  5-94-02 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.00 

.0000000 

0.26000 

0.00000 

0.0  pgjg 

ES5-94-02 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.00 

.0000000 

0.26000 

0.00000 

0.0  pgjg 

D 

ES  5 -94-02 

MIREX  1,1  A.2,2.3.3  A.4.5.5.5  A.5B.6-DECACHLOROOCT A  LT 

0.00 

.0000000 

0.14000 

0.00000 

0.0  pgjg 

ES5-94-02 

MIREX  1,1  A.2.2.3J A.4, 5.5.5 A.5B.6-DECACHLOROOCT A  LT 

0.00 

.0000000 

0.14000 

0.00000 

0.0  pgjg 

D 

ES  5 -94-02 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.00 

.0000000 

0.18000 

0.00000 

0.0  pgjg 

ES  5-94-02 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.00 

.0000000 

0.18000 

0.00000 

0.0  pgjg 

D 

ES5-94-02 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.74000 

0.00000 

0.0  pgjg 
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Site  ID 

T tat  Name 

Meat 

Bool 

% 

RPD 

Sample 

Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

•/.  UmK  Flag  Data 
R(t  Memi  Code  Qua! 

Chemical  Class:  SEMTVOLATELES 

ES 5*94-02  NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.74000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

NB  NITROBENZENE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.80000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

NB  NITROBENZENE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.80000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES  5 -94*02 

NNDME  N-NITROSODIMETHY  LAMINE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.46000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

NNDME  N -NITROSODIMETHY  L  AMINE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.46000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

ES5-94-02 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

0.00 

42.58 

1.100000 

1.100000 

9.20000 

9.40000 

6.20000  LT 

6.20000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.29000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.29000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

OXAT  1,4-OXATHIANE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.07500 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES  5 -94-02 

OXAT  1,4-OXATHIANE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.07500 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

PC B0 16  PCB1016 

LT 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0  0  pg/g 

ES  5 -94-02 

PC B0 16  PCB1016 

LT 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES  5 -94-02 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.00 

,0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ES  5 -94-0  2 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ES  5 -94-02 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ES5-94-02 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ES5-94-02 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ES  5 -94-02 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ES5-94-02 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ES5-94-02 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ES  5 -94-02 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ES  5 -94-02 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ES5-94-02 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.00 

.0000000 

0.79000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES  5 -94-02 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.00 

.0000000 

0.79000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES  5 -94-02 

PCB262  PCB  1262 

LT 

0.00 

.0000000 

6.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

PCB262  PCB  1262 

LT 

0.00 

.0000000 

6.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

ES5-94-02 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

42.58 

87.08 

.7600000 

.7600000 

6.10000 

5.90000 

6.20000  LT 

6.20000  LT 

11 
o  o 
o  © 

D 

ES5-94-02 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES  5 -94-02 

ES5-94-02 

PHENO  PHENOL 

PHENO  PHENOL 

87.08 

37.04 

.0520000 

.0520000 

15.00000 

16.00000 

12.00000  LT 

12.00000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

PPDDD  2,2-BIS{PARA-CHLOROPHENYL)-l.  1  -DICHLOROLT 

0.00 

.0000000 

0.06400 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1 . 1  -DICHLORO  LT 

0.00 

.0000000 

0.06400 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l .  1  -DICHLORO  LT 

0.00 

.0000000 

0.06800 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES  5 -94-02 

PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l .  1  -DICHLORO  LT 

0.00 

.0000000 

0.06800 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL}-l .  1 . 1 -TRICHLO  LT 

0.00 

.0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l  .1,1  -TRICHLO  LT 

0.00 

.0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.00 

.0000000 

1.70000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES  5-94-02 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.00 

.ooooooo 

1.70000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES5-94-02 

PYR  PYRENE 

37.04 

.0830000 

11.00000 

6.20000  LT 

0.0  pg/g 

8 

ES  5 -94-02 

PYR  PYRENE 

9.52 

.0830000 

11.00000 

6.20000  LT 

0.0  pg/g 

D8 

ES  5 -94-02 

SUPON  2-CHLORO-l-(2.4-DICHU  1ROPHENYL)  VINYL 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.92000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES5-94-02 

SUPON  2-CHLORO-l-(2.4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.92000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D  1 
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Site  ID 

Test  Name 

Men 

Bod 

%  Sample 
RPD  Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

%  Unit  Flag  Data 
Rec.  Meas  Code  Qua! 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ES5-94-02  TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.00  .0000000 

12.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES5 -94-02 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.00  .0000000 

12.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-0 1 

123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

ES6-94-01 

124TCB  1,2.4-TRICHLOROBENZENE 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

9.52  .2200000 

40.44  .2200000 

10.00000 

11.00000 

6.20000  LT 
6.20000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.04200 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

12DCLB  1.2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.04200 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

12DPH  1,2-DlPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.00  .0000000 

0.52000 

0.00000 

0.0  pgte 

ES6-94-01 

12DPH  1 ,2-DlPHENYLH  YDRAZINE 

LT 

0.00  .0000000 

0.52000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

13DCLB 1 ,3-DICHLORO  BEN  Z  ENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.04200 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

13DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.04200 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.00  .0000000 

0.63000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ES6-94-01 

13DNB  1.3-DINITROBENZENE 

ND 

0.00  .0000000 

0.63000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ES6-94-01 

ES6-94-01 

14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE 

14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE 

40.44  .0340000 

36.36  .0340000 

7.30000 

7.80000 

6.20000  LT 
6.20000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

0.62000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

0.62000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

245TCP  2.4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

0.49000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

0.49000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

0.06100 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES  6-94-01 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

0.06100 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

24DCLP  2.4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

0.06500 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

0.06500 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-0I 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

3.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

3.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

4.70000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

24DNP  2.4-DINITROPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

4.70000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

ES6-94-0 1 

24DNT  2,4-DINITROTOLirENE 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

36.36  1.400000 

40.58  1.400000 

5.40000 

5.50000 

6.20000  LT 

6.20000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

26DNA  2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.00  .0000000 

0.57000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

26DNA  2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.00  .0000000 

0.57000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-0 1 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

ES6-94-01 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

40.58  .0550000 

55.32  .0550000 

8.30000 

8.50000 

6.20000  LT 

6.20000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.24000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.24000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

0.09800 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES  6-94-0 1 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

0.09800 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

2N  ANIL  2-NITRO  ANILINE 

ND 

0.00  .0000000 

3.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ES6-94-01 

2N  ANIL  2-NTTROANILINE 

ND 

0.00  .0000000 

3.10000 

0.00000 

o 

o 

i 

DR 

ES6-94-01 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

1.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

1.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 
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Site  ID 

Test  Name 

Mess 

Bool 

RPD 

Sample 

Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

•/.  Halt  Flag  Data 
Rec.  Meat  CodeQnal 

ES6-94-01 

33DCBD3.3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.60000 

0.00000 

0.0  fig/g 

ES6-94-01 

33DCBD3.3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.60000 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ES6-94-01 

35DNA  3,5-DINITROANILINE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.60000 

0.00000 

0.0  fig/g 

ES6-94-01 

35DNA  3, 5-DINITRO  ANILINE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.60000 

0.00000 

0.0  ftg/g 

D 

ES6-94-0 1 

3NANIL  3-NITROANILINE 

LT 

0.00 

.0000000 

3.00000 

0.00000 

0.0  fig/g 

ES6-94-0 1 

3 N ANIL  3-NITROANILINE 

LT 

0.00 

.0000000 

3.00000 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ES6-94-01 

3  NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.34000 

0.00000 

0.0  fig/g 

ES6-94-01 

3  NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.34000 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ES6-94-01 

46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.80000 

0.00000 

0.0  fig/g 

ES6-94-01 

46DN2C  4,6-DINTTRO-2-C  RESOL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.80000 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ES6-94-01 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.00 

.0000000 

0.04100 

0.00000 

0.0  fig/g 

ES6-94-0 1 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.00 

.0000000 

0.04100 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ES6-94-0 1 

4CANIL  4-CHLORO  ANILINE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.63000 

0.00000 

0.0  fig/g 

R 

ES6-94-0 1 

4CANIL  4-CHLORO  ANILINE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.63000 

0.00000 

0.0  fig/g 

DR 

ES6-94-01 

4CL3C  4-CHLORO-3-C RESOL 

55.32 

.9300000 

15.00000 

12.00000  LT 

0.0  fig/g 

ES6-94-0 1 

4CL3C  4-CHLORO-3-C RESOL 

40.00 

.9300000 

15.00000 

12.00000  LT 

0.0  ng/g 

D 

ES6-94-0 1 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.00 

.0000000 

0.17000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES6-94-01 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.00 

.0000000 

0.17000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.24000 

0.00000 

0.0  Jig/g 

ES6-94-01 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.24000 

0.00000 

0.0  jig/g 

D 

ES6-94-01 

4N  ANIL  4-NITRO  ANILINE 

ND 

0.00 

.0000000 

3.10000 

0.00000 

0.0  ng/g 

R 

ES6-94-01 

4N  ANIL  4-NITRO  ANILINE 

ND 

0.00 

.0000000 

3.10000 

0.00000 

0.0  fig/g 

DR 

ES6-94-01 

4NP  4-NITROPHENOL 

40.00 

3.300000 

10.00000 

12.00000  LT 

0.0  fig/g 

ES6-94-0 1 

4NP  4-NITROPHENOL 

13.90 

3.300000 

10.00000 

12.00000  LT 

0.0  fig/g 

D 

ES6-94-01 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  fig/g 

ES6-94-0 1 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ES6-94-01 

AENSLF  ALPH  A-ENDOSl  FLFAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.40000 

0.00000 

0.0  fig/g 

ES6-94-01 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.40000 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ES6-94-01 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.00 

.0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  fig/g 

ES6-94-01 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.00 

.0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ES6-94-01 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

13.90 

.0410000 

8.70000 

6.20000  LT 

0.0  fig/g 

ES6-94-0 1 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

196.70 

.0410000 

8.90000 

6.20000  LT 

0.0  fig/g 

D 

ES6-94-01 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.03300 

0.00000 

0.0  fig/g 

ES6-94-01 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.03300 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ES6-94-01 

ANIL  ANILINE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.13000 

0.00000 

0.0  fig/g 

R 

ES6-94-01 

ANIL  ANILINE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.13000 

0.00000 

0.0  fig/g 

DR 

ES6-94-01 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.71000 

0.00000 

0.0  fig/g 

ES6-94-01 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.71000 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ES6-94-0 1 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.06500 

0.00000 

0.0  fig/g 

ES6-94-0 1 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.06500 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ES6-94-0 1 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.19000 

0.00000 

0.0  fig/g 

ES6-94-0 1 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.19000 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ES6-94-01 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.00 

.0000000 

0.44000 

0.00000 

0.0  fig/g 

ES6-94-0 1 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.00 

.0000000 

0.44000 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ES6-94-01 

B2CLEEBIS  (2-C  HLOROETH  Y  L)ETHER 

LT 

0.00 

.0000000 

0.36000 

0.00000 

0.0  fig/g 

ES6-94-01 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.00 

.0000000 

0.36000 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ES6-94-01 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.48000 

0.00000 

0.0  fig/g 

808 


Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Tooele  North  Ecological  Risk  Assesment  Data 

(All  MS/MSD  Pairs) 


Sit*  ID 

Test  Nam* 

Mcm 

Bool 

% 

RPD 

Sample 

Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

%  Unit  Flag  Data 
Rec.  Meas  CodeQual 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ES6-94-01  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.48000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.04100 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-0 1 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

196.70 

.0410000 

0.07400 

0.00000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.20000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.20000 

0.00000 

o.o  pg/g 

D 

ES6-94-0 1 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.00 

,0000000 

0.31000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.31000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-0 1 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-0I 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.80000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.80000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

BENSLFBETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00 

.0000000 

2.40000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

BENSLFBETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00 

.0000000 

~  2.40000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

BENZIDBENZIDINE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.13000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ES6-94-01 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.13000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ES6-94-01 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

0.00 

.0000000 

3.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ES6-94-0I 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

0.00 

.0000000 

3.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ES6-94-0I 

BGHIPY BENZO  |G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.18000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

BGHIPY  BENZO  [G,HJ]  PERYLENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.18000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.13000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.13000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

CHRY  CHRYSENE 

197.46 

.0320000 

0.06400 

0.00000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0,00 

.0000000 

0.08000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.08000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.52000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.52000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.80000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.80000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.68000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.68000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.09700 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.09700 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-0 1 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES  6-94-0 1 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

CPMS024-CHL0R0PHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.06600 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

CPMS024-CHL0R0PHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.06600 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.31000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.31000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.07100 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.07100 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-0 1 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXAC  HLORIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.21000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.21000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 
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Site  ID 

Teat  Name 

Mem 

Bool 

% 

RPD 

Sample 

Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

%  UaK  Flag  Data 
Rec.  Meat  CodtQual 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ES6-94-01 

DBZFU  DIBENZOFURAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.38000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

DBZFU  DIBENZOFURAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.38000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

DCPD  DICYCLOPENT  ADIENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.57000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

DCPD  DICYCLOPENT  ADIENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.57000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

DDVP  VAPONA 

LT 

0.00 

.0000000 

0.06800 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-0 1 

DDVP  VAPONA 

LT 

0.00 

.0000000 

0.06800 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.24000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.24000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.06500 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-0 1 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.06500 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-0 1 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.07900 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.07900 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.06300 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.00 

.0000f)00 

0.06300 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-0 1 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ES6-94-01 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.23000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES6-94-01 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.23000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ES6-94-0 1 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.00 

.0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  Hg/g 

ES6-94-0 1 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.00 

.0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ES6-94-0 1 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.80000 

0.00000 

0.0  yg/g 

ES6-94-01 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.80000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ES6-94-01 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.28000 

0.00000 

0.0  ng/g 

R 

ES6-94-0 1 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.28000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ES6-94-0 1 

ESFS04  ENDOSULFAN  SIFLFATE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.20000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES6-94-01 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.20000 

0.00000 

0.0  \igjg 

D 

ES6-94-01 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

0.00 

.0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  ng/g 

R 

ES6-94-01 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

0.00 

.0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  \LgJg 

DR 

ES6-94-01 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES6-94-01 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ES6-94-01 

FLRENEFLUORENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.06500 

0.00000 

0.0  Jig/g 

ES6-94-01 

FLRENEFLUORENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.06500 

0.00000 

0.0  jig/g 

D 

ES6-94-0 1 

HCBD  HEXACHLOROBUT  ADIENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.97000 

0.00000 

0.0  jig/g 

ES6-94-0 1 

HCBD  HEXACHLOROBirr  ADIENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.97000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ES6-94-01 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.00 

.0000000 

0.24000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES6-94-0 1 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.00 

.0000000 

0.24000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ES6-94-01 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00 

,0000000 

0.48000 

0.00000 

0.0  Jig/g 

ES  6-94-01 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.48000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-0 1 

ICDPYRINDENO  [L2.3-C.D]  PYRENE 

LT 

0.00 

.0000000 

2.40000 

0.00000 

0.0  |ig/g 

ES6-94-0 1 

ICDPYRINDENO  [1.2,3-C.D]  PYRENE 

LT 

0.00 

.0000000 

2.40000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ES6-94-01 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.48000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES6-94-0 1 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.48000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.39000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES6-94-01 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.39000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-0 1 

KEP  KEPONE 

ND 

0.00 

.0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ES6-94-01 

KEP  KEPONE 

ND 

0.00 

.0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 
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Site  ID 

Test  Name 

Meas 

Boo) 

% 

RPD 

Sample 

Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

•/.  UaK  Flag  Data 
Rec.  Me**  CodeQual 

ES6-94-01 

LIN  LINDANE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-0 1 

LIN  LINDANE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.00 

.0000000 

0.26000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.00 

.0000000 

0.26000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

MIREX  l,lA,2,2,3,3A.4,5,5.5A,5B,6-DECACHLOROOCTA  LT 

0.00 

.0000000 

0.14000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

MIREX  1, 1  A,2 J.3,3A.4,5.5,5 A5B.6-DECACHLOROOCT A  LT 

0.00 

.0000000 

0.14000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.00 

.001)0000 

0.18000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-0 1 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.00 

.0000000 

0.18000 

0.00000 

0.0  |xg/g 

D 

ES6-94-01 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.74000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.74000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES  6-94-01 

NB  NITROBENZENE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.80000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

NB  NITROBENZENE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.80000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

NNDMEN-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.46000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

NNDME  N-NITROSODIMETH  YLAMINE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.46000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

197.46 

1.100000 

10.00000 

6.20000  LT 

0.0  pg/g 

ES  6-94-01 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

96.30 

1.100000 

10.00000 

6.20000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.29000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-0 1 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.29000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

OXAT  1.4-OXATHIANE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.07500 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-0 1 

OXAT  1,4-OXATHIANE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.07500 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

PCB016  PCB1016 

LT 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-0 1 

PC  BO  16  PCB1016 

LT 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ES6-94-01 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ES  6-94-0 1 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ES6-94-0 1 

PCB232  POLY CHLORIN ATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ES6-94-0 1 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ES6-94-01 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ES6-94-0 1 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ES6-94-01 

PCB248  K)LYCHLORIN ATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ES6-94-0 1 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ES6-94-0 1 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ES6-94-01 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.00 

.0000000 

0.79000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.00 

.0000000 

0.79000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

PCB262  PCB  1262 

LT 

0.00 

.0000000 

6.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

PCB262  PCB  1262 

LT 

0.00 

.0000000 

6.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-0 1 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

96.30 

.7600000 

3.50000 

6.20000  LT 

0.0  pg/g 

ES6-94-0 1 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

137.35 

.7600000 

2.60000 

6.20000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

PHENO  PHENOL 

137.35 

.0520000 

14.00000 

12.00000  LT 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

PHENO  PHENOL 

44.54 

.0520000 

14.00000 

12.00000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-DICHLOROLT 

0.00 

.0000000 

0.06400 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHEN YL)- 1 . 1  -DICHLORO  LT 

0.00 

.0000000 

0.06400 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l .  1  -DICHLORO  LT 

0.00 

.0000000 

0.06800 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLOROLT 

0.00 

.0000000 

0.06800 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1,1,1  -TRICHLO  LT 

0.00 

.0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 
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Site  ID 

Teat  Name 

Mem 

Bool 

*/•  Sample 
RPD  Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

•/.  UbK  Flat  Data 
Rcc.  Meat  CodeOual 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ES6-94-01  PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l,l-TRICHU)LT 

0.00  .0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.00  .0000000 

1.70000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES6-94-01 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.00  .0000000 

1.70000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES6-94-01 

ES6-94-01 

PYR  PYRENE 

PYR  PYRENE 

44.54  .0830000 

9.52  .0830000 

8.90000 

10.00000 

6.20000  LT 

6.20000  LT 

o  o 

o  O 

II 

D8 

ES6-94-01 

SUPON  2<:HLORO-l-(2.4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.00  .0000000 

0.92000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES6-94-01 

SUPON  2-CHLORO- 1  -(2,4-DlCHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

0.00  .0000000 

0.92000 

0.00000 

0.0  ]kgfg 

D 

ES6-94-01 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.00  .0000000 

12.00000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES6-94-01 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.00  .0000000 

12.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

I23TCB  1 ,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES7-94-01 

123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

ES7-94-01 

124TCB  1 .2, 4-TRICHLOROBENZENE 

I24TCB  1.2,4-TRICHLOROBENZENE 

9.52  .2200000 

34.04  .2200000 

11.00000 

11.00000 

6.20000  LT 

6.20000  LT 

o  o 
o  o 

D 

ES7-94-01 

12DCLB  1.2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.04200 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

12DCLB 1 ,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.04200 

0.00000 

O.o  pg/g 

D 

ES7-94-01 

12DPH  1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.00  .0000000 

0.52000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

12DPH  1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.00  .0000000 

0.52000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

13DCLB 1 ,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.04200 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.04200 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

13DNB  1.3-DINITROBENZENE 

ND 

0.00  .0000000 

0.63000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ES7-94-0 1 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.00  .0000000 

0.63000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ES7-94-01 

ES7-94-01 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

14DCLB1 ,4-DICHLOROBENZENE 

34.04  .0340000 

31.11  .0340000 

7.80000 

7.80000 

6.20000  LT 

6.20000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

0.62000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

236TCP  2.3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.62000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.49000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

245TCP  2.4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.49000 

0.00000 

0  0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

246TCP  2,4,6-TRJCHLOROPHENOL 

LT 

o.oo  .ooooooo 

0.06100 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

o.oo  .ooooooo 

0.06100 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

24DCLP  2,4-DlCHLOROPHENOL 

LT 

o.oo  .ooooooo 

0.06500 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-0 1 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.06500 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

24DMP  2.4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

0.00  .OOOOOOO 

3.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

0.00  .ooooooo 

3.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

o.oo  .ooooooo 

4.70000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

24DNP  2.4-DINITROPHENOL 

LT 

o.oo  .ooooooo 

4.70000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-0I 

ES7-94-01 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

24DNT  2,4-DINITROTOLirENE 

31.11  1.4O0000 

42.76  1.400000 

5.70000 

5.70000 

6.20000  LT 

6.20000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

26DNA  2,6-DINITRO ANILINE 

LT 

o.oo  .ooooooo 

0.57000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

26DNA  2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.57000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

26DNT  2,6-DINITROTOLl HENE 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

26DNT  2,6-DINITROTOLtFENE 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-0 1 

ES7-94-01 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

42.76  .0550000 

61.22  .0550000 

8.80000 

8.50000 

6.20000  LT 

6.20000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.24000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-0 1 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.24000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 
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Site  ID 

Test  Name 

Meai 

Bool 

RPD 

Sample 

Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

•/♦  UaH  Flag  Data 
Rec.  Meas  Code  Qua] 

Chemical  Class :  SEMIVOLATILES 

ES7-94-01 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.09800 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.09800 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

2N  ANIL  2-NITROANILINE 

ND 

0.00 

.0000000 

3.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ES7-94-01 

2N  ANIL  2-NITROANILINE 

ND 

0.00 

.0000000 

3.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ES7-94-01 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

1.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

1.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

33  DCBD33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.60000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

33DCBD33-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.60000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

35DNA  3,5-DINITROANILINE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.60000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-0 1 

35DNA  3,5-DINITROANILINE 

LT 

0.00 

.0000000 

1  ..60000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

3N  ANIL  3-NITRC)  ANILINE 

LT 

0.00 

.0000000 

3.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

3N  ANIL  3-NITROANILINE 

LT 

0.00 

.0000000 

3.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

3  NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.34000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

3  NT  3-NITROTOLtrENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.34000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

46DN2C4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.80000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

46DN2C4.6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.80000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.00 

.0000000 

0.04100 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.00 

.0000000 

0.04100 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

4C  ANIL  4-CHLORO  ANILINE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.63000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ES7-94-01 

4CANIL  4-CHLORO  ANILINE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.63000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ES7-94-01 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

61.22 

.9300000 

16.00000 

12.00000  LT 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

30.77 

.9300000 

15.00000 

12.00000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.00 

.0000000 

0.17000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.00 

.0000000 

0.17000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-0 1 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.24000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.24000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

4N  ANIL  4-NITRO  ANILIN  E 

ND 

0.00 

.0000000 

3.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ES7-94-0 1 

4N  ANIL  4-NITROANILINE 

ND 

0.00 

.0000000 

3.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ES7-94-01 

4NP  4-NITROPHENOL 

30.77 

3.300000 

11.00000 

12.00000  LT 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

4NP  4-NITROPHENOL 

18.91 

3.300000 

11.00000 

12.00000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.40000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-0 1 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.40000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.00 

.0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.00 

.0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-0 1 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

18.91 

.3100000 

9.10000 

6.20000 

141.8  pg/g 

ES7-94-01 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

154.72 

.3100000 

9.40000 

6.20000 

146.6  pg/g 

D 

ES7-94-01 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.03300 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.03300 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

ANIL  ANILINE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.13000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ES7-94-01 

ANIL  ANILINE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.13000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ES7-94-01 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.71000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-0 1 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.71000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 
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Site  ID 

Test  Name 

Meas 

Bool 

V4  Sample 
RPD  Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

•/•  Unit  Fla t  Data 
Rec.  Meas  CodeQual 

ES7-94-01 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.00  .0000000 

0.06500 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.00  .0000000 

0.06500 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.00  .0000000 

0.19000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-0 1 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.00  .0000000 

0.19000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-0 1 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.00  .0000000 

0.44000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.00  .0000000 

0.44000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-0 1 

B2CLEEBIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.00  .0000000 

0.36000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-0 1 

B2CLEEBIS  (2-CHIjOROETHYL)ETHER 

LT 

0.00  .0000000 

0.36000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.00  .0000000 

0.48000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.00  .0000000 

0.48000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

154.72  1.200000 

1.20000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-0 1 

BAANT  BENZO  |A]  ANTHRACENE 

4.08  1.200000 

2.40000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.00  .0000000 

1.20000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

4.08  1.200000 

2.50000 

0.00000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

BBFAN  BENZO  fB)  FLUORANTHENE 

44.07  2.400000 

2.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

44.07  2.400000 

3.60000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-0 1 

BBHC  BET A-BENZENEHENACHLO  RIDE 

LT 

0.00  .0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-0 1 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00  .ooooooo 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-0 1 

BBZP  BtrTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

0.00  .0000000 

1.80000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

0.00  .0000000 

1.80000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

BENSLFBETA-ENDOSirLFAN 

LT 

0.00  .0000000 

2.40000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-0 1 

BENSLF  BETA-ENDOSt  ILF  AN 

LT 

0.00  .0000000 

2.40000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-0 1 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.00  .0000000 

0.13000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ES7-94-0 1 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.00  .0000000 

0.13000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ES7-94-0 1 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

0.00  .0000000 

3.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ES7-94-0 1 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

0.00  .0000000 

3.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ES7-94-01 

BGHIPY BENZO  |G,H,I]  PERYLENE 

48.06  .9200000 

0.98000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

BGHIPY BENZO  [G,HJ]  PERYLENE 

48.06  .9200000 

1.60000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

BKFAN  BENZO  fK]  FLUORANTHENE 

53.66  .7700000 

0.75000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

53.66  .7700000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.00  .0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-0 1 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.03200 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-0I 

CHRY  CHRYSENE 

60.87  1.600000 

1.60000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

CHRY  CHRYSENE 

60.87  1.600000 

3.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-0 1 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.08000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.08000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

CL6CP  HEXACHLOROC Y CL(  JPENT ADIENE 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.52000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENT ADIENE 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.52000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.00  .ooooooo 

1.80000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

o.oo  .ooooooo 

1.80000 

0.00000 

o.o  pg/g 

D 

ES7-94-0 1 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.68000 

0.00000 

o.o  pg/g 

ES7-94-01 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.68000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.09700 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SIT.FIDE 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.09700 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-0 1 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

o.oo  .ooooooo 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-0 1 

CPMS024-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.06600 

0.00000 

o.o  pg/g 
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Site  ID 

Test  Name 

Meas 

Bool 

•/•  Sample 
RPD  Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

%  U«K  Flat  Data 
Rec.  Meas  CodeQual 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ES7-94-01  CPMSQ24-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.00  .0000000 

0.06600 

0.00000 

0.0  yg/g 

D 

ES7-94-01 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.31000 

0.00000 

0.0  yg/g 

ES7-94-0 1 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.31000 

0.00000 

0.0  yg/g 

D 

ES7-94-0 1 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.00  .0000000 

0.07100 

0.00000 

0.0  yg/g 

ES7-94-0 1 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.00  .0000000 

0.07100 

0.00000 

0.0  yg/g 

D 

ES7-94-0 1 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00  .0000000 

0.21000 

0.00000 

0.0  yg/g 

ES7-94-01 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00  .0000000 

0.21000 

0.00000 

0.0  yg/g 

D 

ES7-94-01 

DBZFU  DIBENZOFURAN 

LT 

0.00  .0000000 

0.38000 

0.00000 

0.0  yg/g 

ES7-94-0 1 

DBZFU  DIBENZOFURAN 

LT 

0.00  .0000000 

0.38000 

0.00000 

0.0  yg/g 

D 

ES7-94-01 

DCPD  DIC  Y  CLOPENT  ADIENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.57000 

0.00000 

0.0  yg/g 

ES7-94-01 

DCPD  DIC  Y  CLOPENT  ADIENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.57000 

0.00000 

0.0  yg/g 

D 

ES7-94-01 

DDVP  VAPONA 

LT 

0.00  .0000000 

0.06800 

0.00000 

0.0  yg/g 

ES7-94-01 

DDVP  VAPONA 

LT 

0.00  .0000000 

0.06800 

0.00000 

0.0  yg/g 

D 

ES7-94-01 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.00  .0000000 

0.24000 

0.00000 

0.0  yg/g 

ES7-94-01 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.00  .0000000 

0.24000 

0.00000 

0.0  yg/g 

D 

ES7-94-01 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.00  .0000000 

0.06500 

0.00000 

0.0  yg/g 

ES7-94-01 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.00  .0000000 

0.06500 

0.00000 

0.0  yg/g 

D 

ES7-94-0 1 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.00  .0000000 

0.07900 

0.00000 

0.0  yg/g 

ES7-94-01 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.00  .0000000 

0.07900 

0.00000 

0.0  yg/g 

D 

ES7-94-01 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.00  .0000000 

0.06300 

0.00000 

0.0  yg/g 

ES7-94-01 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.00  .0000000 

0.06300 

0.00000 

0.0  yg/g 

D 

ES7-94-01 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

0.00  .0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  yg/g 

ES7-94-01 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

0.00  .ooooooo 

1.30000 

0.00000 

0.0  yg/g 

D 

ES7-94-01 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.00  .0000000 

0.23000 

0.00000 

0.0  yg/g 

ES7-94-0 1 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.00  .0000000 

0.23000 

0.00000 

0.0  yg/g 

D 

ES7-94-01 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.00  .ooooooo 

1.30000 

0.00000 

0.0  yg/g 

ES7-94-01 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.00  .ooooooo 

1.30000 

0.00000 

0.0  yg/g 

D 

ES7-94-01 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

0.00  .ooooooo 

1.80000 

0.00000 

0.0  yg/g 

ES7-94-01 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

o.oo  .ooooooo 

1.80000 

0.00000 

0.0  yg/g 

D 

ES7-94-01 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00  .ooooooo 

0.28000 

0.00000 

0.0  yg/g 

R 

ES7-94-01 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00  .ooooooo 

0.28000 

0.00000 

0.0  yg/g 

DR 

ES7-94-01 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

0.00  .ooooooo 

1.20000 

0.00000 

0.0  yg/g 

ES  7-94-01 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

0.00  .ooooooo 

1.20000 

0.00000 

0.0  yg/g 

D 

ES7-94-01 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

0.00  .ooooooo 

1.30000 

0.00000 

0.0  yg/g 

R 

ES7-94-01 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

0.00  .ooooooo 

1.30000 

0.00000 

0.0  yg/g 

DR 

ES7-94-01 

ES7-94-01 

FANT  FLUORANTHENE 

FANT  FLUORANTHENE 

62.07  1.200000 

62.07  1.200000 

1.00000 

1.90000 

0.00000 

0.00000 

o  o 
©  o 

3L 

D 

ES7-94-01 

FLRENEFLUORENE 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.06500 

0.00000 

0.0  yg/g 

ES7-94-01 

FLRENEFLUORENE 

188.35  .1300000 

0.33000 

0.00000 

0.0  yg/g 

D 

ES7-94-01 

HCBD  HEXACHLOROBl  IT  ADIENE 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.97000 

0.00000 

0.0  yg/g 

ES7-94-01 

HCBD  HEXACHLOROBIT  ADIENE 

LT 

o.oo  .ooooooo 

0.97000 

0.00000 

0.0  yg/g 

D 

ES7-94-0 1 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.24000 

0.00000 

0.0  yg/g 

ES7-94-01 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

o.oo  .ooooooo 

0.24000 

0.00000 

0.0  yg/g 

D 

ES7-94-01 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

o.oo  .ooooooo 

0.48000 

0.00000 

0.0  yg/g 

ES7-94-01 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

o.oo  .ooooooo 

0.48000 

0.00000 

0.0  yg/g 

D 
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Site  ID 

Mow 

Bool 

•/•  Soai  pie 
RPD  Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

•/.  Unit  Flag  Data 
Rec.  Meat  Code  Qua! 

Chemical  Class:  SEMTVOLATILES 

ES7-94-01  ICDPYRINDENO  [1.2.3-C.D)  PYRENE 

LT 

0.00  .0000000 

2.40000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES7-94-01 

ICDPYRINDENO  [1.2,3-C.D)  PYRENE 

LT 

0.00  .0000000 

2.40000 

0.00000 

0.0  >ig/g 

D 

ES7-94-01 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00  .0000000 

0.48000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES7-94-01 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00  .0000000 

0.48000 

0.00000 

0.0  jig/g 

D 

ES7-94-01 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.00  .0000000 

0.39000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES7-94-01 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.00  .0000000 

0.39000 

0.00000 

0.0  lig/g 

D 

ES7-94-01 

KEP  KEPONE 

ND 

0.00  .0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  jig/g 

R 

ES7-94-01 

KEP  KEPONE 

ND 

0.00  .0000000 

1.30000 

0.00000 

o.o  ng/g 

DR 

ES7-94-01 

LIN  LINDANE 

LT 

0.00  .0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES7-94-01 

LIN  LINDANE 

LT 

0.00  .0000000 

0.10000 

0.00000 

o.o  jig/g 

D 

ES7-94-01 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.00  .0000000 

0.26000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES7-94-01 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.00  .0000000 

0.26000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ES7-94-01 

MIREX  1.1A.2.2.3.3A.4.5.5.5A.5B.6-DECACHLOROOCTA  LT 

0.00  .0000000 

0.14000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES7-94-01 

MIREX  1.1A.2.2.3.3A.4.5.5.5A5B.6-DECACHLOROOCTA  LT 

0.00  .0000000 

0.14000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ES7-94-01 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.00  .0000000 

0.18000 

0.00000 

0.0  Mg/g 

ES7-94-01 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.00  .0000000 

0.18000 

0.00000 

o.o  ng/g 

D 

ES7-94-01 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.74000 

0.00000 

o.o  *ig/g 

ES7-94-01 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.00  .00001)00 

0.74000 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ES7-94-01 

NB  NITROBENZENE 

LT 

0.00  .0000000 

1.80000 

0.00000 

0.0  Mg/g 

ES7-94-01 

NB  NITROBENZENE 

LT 

0.00  .0000000 

1.80000 

0.00000 

o.o  fig/g 

D 

ES7-94-01 

NNDME  N-NITROSODIMETH  YLAMINE 

LT 

0.00  .0000000 

0.46000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES7-94-01 

NNDME  N-NITROSODIMETH  YLAMINE 

LT 

0.00  .0000000 

0.46000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ES7-94-01 

ES7-94-01 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

188.35  1.100000 

58.82  1.100000 

11.00000 

11.00000 

6.20000  LT 

6.20000  LT 

0.0  ng/g 

0.0  ngte 

D 

ES7-94-01 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.00  .0000000 

0.29000 

0.00000 

0.0  Jig/g 

ES7-94-0 1 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.00  .0000000 

0.29000 

0.00000 

o.o  fig/g 

D 

ES7-94-0 1 

OXAT  1 ,4-OXATHI  ANE 

LT 

0.00  .0000000 

0.07500 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES7-94-01 

OXAT  1 ,4-OXATHI  ANE 

LT 

0.00  .0000000 

0.07500 

0.00000 

0.0  )ig/g 

D 

ES7-94-01 

PCB016  PCB1016 

LT 

0.00  .0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES7-94-01 

PC  BO  16  PCB1016 

LT 

0.00  .0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ES7-94-01 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.00  .0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  ng/g 

R 

ES7-94-01 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.00  .0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  ng/g 

DR 

ES7-94-01 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.00  .0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  ng/g 

R 

ES7-94-01 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.00  .0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  ng/g 

DR 

ES7-94-01 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.00  .0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  )!g/g 

R 

ES7-94-01 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.00  .0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  ng/g 

DR 

ES7-94-01 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.00  .0000000 

0.32000 

0.00000 

o.o  ng/g 

R 

ES7-94-0 1 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.00  .0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  ng/g 

DR 

ES7-94-01 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.00  .0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  ng/g 

R 

ES7-94-01 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.00  .0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  ng/g 

DR 

ES7-94-0 1 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.00  .0000000 

0.79000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES7-94-01 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.00  .0000000 

0.79000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ES7-94-01 

PCB262  PCB  1262 

LT 

0.00  .0000000 

6.30000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES7-94-01 

PCB262  PCB  1262 

LT 

0.00  .0000000 

6.30000 

0.00000 

0.0  ^g 

D 

ES7-94-01 

ES7-94-01 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

58.82  .7600000 

106.25  .7600000 

6.00000 

4.90000 

6.20000  LT 

6.20000  LT 

0.0  )ig/g 

o.o  ng/g 

D 
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Site  ID 

Test  Name 

Meat 

Bool 

•/. 

RPD 

Sample 

Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

V.  Unit  Flat  Data 
Rec.  Meas  Code  Qua! 

ES7-94-01 

PHANT  PHENANTHRENE 

106.25 

1.500000 

1.50000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

PHANT  PHENANTHRENE 

126.09 

1.500000 

3.40000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

PHENO  PHENOL 

126.09 

.0520000 

15.00000 

12.00000 

LT 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

PHENO  PHENOL 

22.22 

.0520000 

15.00000 

12.00000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-0 1 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-C  HLOROPHENYL)- 1 ,  1-DICHLOROLT 

0.00 

.0000000 

0.06400 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-C  HLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLORO  LT 

0.00 

.0000000 

0.06400 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-C  HLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLORO  LT 

0.00 

.0000000 

0.06800 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLOROLT 

0.00 

.0000000 

0.06800 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-C  HLOROPHENYL)- 1,1,1  -TRICHLO  LT 

0.00 

.0000000 

0. 1 0000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l,l-TRICHLOLT 

0.00 

.0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.00 

.0000000 

1.70000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.00 

.0000000 

1.70000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-0 1 

PYR  PYRENE 

22.22 

1.900000 

12.00000 

6.20000 

162.9  pg/g 

8 

ES7-94-01 

PYR  PYRENE 

24.00 

1.900000 

14.00000 

6.20000 

195.2  ng/g 

D8 

ES7-94-01 

SUPON  2-CHLORO-l-(2.4-DICHLOROPHENYL) VINYL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.92000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

SUPON  2-CHLORO-l  -(2.4-DICHU  )ROPHENYL) VINYL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.92000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES7-94-01 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.00 

.0000000 

12.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES7-94-01 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.00 

.0000000 

12.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

123TCB  1 ,2,3-TRICHLOROBENZENE  . 

LT 

0.00 

.0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES8-94-03 

123TCB  1 ,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

124TCB  1 ,2,4-TRICHLOROBENZENE 

24.00 

.2200000 

11.00000 

6.20000 

LT 

0.0  pg/g 

ES8-94-03 

124TCB  1 ,2,4-TRICHLOROBENZENE 

17.54 

.2200000 

9.30000 

6.20000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

1 2DCLB 1 ,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.04200 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES8-94-03 

1 2DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.04200 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

12DPH  1 ,2-DIPHEN  YLH  YDRAZINE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.52000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES8-94-03 

12DPH  1 ,2-DIPHEN  YLH  YDRAZINE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.52000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.04200 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES8-94-03 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.04200 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

13DNB  1.3-DINITROBENZENE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.63000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ES8-94-03 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.63000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ES8-94-03 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

17.54 

.0340000 

7.80000 

6.20000 

LT 

0.0  pg/g 

ES8-94-03 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

1.50 

.0340000 

6.70000 

6.20000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.62000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES8-94-03 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.62000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES  8-94-03 

245TCP  2.4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.49000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES8-94-03 

245TCP  2.4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.49000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.06100 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES8-94-03 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.06100 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

24DCLP  2.4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.06500 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES8-94-03 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.06500 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES  8-94-03 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

3.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES8-94-03 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

3.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

4.70000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES8-94-03 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

4.70000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

24DNT  2,4-DINITROTOLlIENE 

1.50 

1.400000 

6.60000 

6.20000 

LT 

0.0  pg/g 

ES8-94-03 

24DNT  2.4-DINITROTOLUENE 

30.56 

1.400000 

6.10000 

6.20000 

LT 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

26DNA  2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.57000 

0.00000 

0.0  pg/g 
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Site  ID 

Test  Name 

Meat 

Bool 

% 

RPD 

Sample 

Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

•/.  Halt  Flat  Data 
Rec.  Meat  CodeQual 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ES8-94-03 

26DNA  2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.57000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ES8-94-03 

26DNT  2.6-DINITROTC)LUENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES8-94-03 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ES8-94-03 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

30.56 

.0550000 

8.30000 

6.20000  LT 

0.0  ng/g 

ES8-94-03 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

67.86 

.0550000 

7.40000 

6.20000  LT 

0.0  ptgfg 

D 

ES  8-94-03 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.24000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES8-94-03 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.24000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ES8-94-03 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES8-94-03 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ES8-94-03 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.09800 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES  8-94-03 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.09800 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ES8-94-03 

2N  ANIL  2-NITROANILINE 

ND 

0.00 

.0000000 

3.10000 

0.00000 

0.0  ng/g 

R 

ES8-94-03 

2NANIL  2-NITROANILrNE 

ND 

0.00 

.0000000 

3.10000 

0.00000 

0.0  fig/g 

DR 

ES8-94-03 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

1.10000 

0.00000 

0.0  fig/g 

ES8-94-03 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

0.00 

.ooooooo 

1. 10000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ES8-94-03 

33DCBD3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.60000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES  8-94-03 

33DCBD3.3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

1.60000 

0.00000 

0.0  jig/g 

D 

ES8-94-03 

35DNA  3,5-DINITROANILINE 

LT 

0.00 

.OOOOOOO 

1.60000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES8-94-03 

35DNA  3.5-DIN ITROANILINE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

1.60000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ES8-94-03 

3N  ANIL  3-NITRO  ANILINE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

3.00000 

0.00000 

0.0  Jig/g 

ES  8-94-03 

3NANIL  3-NITROANILINE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

3.00000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ES8-94-03 

3  NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.34000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES8-94-03 

3NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.34000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ES  8-94-03 

46DN2C4.6-DINITRO-2-C  RESOL 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.80000 

0.00000 

0.0  fig/g 

ES8-94-03 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRES<  )L 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.80000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ES8-94-03 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.04100 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES  8-94-03 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.04100 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

4C  ANIL  4-CHLORO  ANILINE 

ND 

0.00 

.ooooooo 

0.63000 

0.00000 

0.0  ng/g 

R 

ES8-94-03 

4CANIL  4-CHLORO  ANILINE 

ND 

0.00 

.ooooooo 

0.63000 

0.00000 

0.0  ng/g 

DR 

ES  8-94-03 

4CL3C  4-CHLORO-3-C RESOL 

67.86 

.9300000 

15.00000 

12.00000  LT 

0.0  ng/g 

ES8-94-03 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

22.22 

.9300000 

15.00000 

12.00000  LT 

0.0  ng/g 

D 

ES8-94-03 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.17000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES8-94-03 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.00 

.00O0O00 

0.17000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ES8-94-03 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.24000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES8-94-03 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.24000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ES8-94-03 

4N  ANIL  4-NITRO  ANILINE 

ND 

0.00 

.ooooooo 

3.10000 

0.00000 

0.0  jig/g 

R 

ES8-94-03 

4N  ANIL  4-NITROANILINE 

ND 

0.00 

.ooooooo 

3.10000 

0.00000 

0.0  Jig/g 

DR 

ES  8-94-03 

4NP  4-NITROPHENOL 

22.22 

3.300000 

12.00000 

12.00000  LT 

0.0  ng/g 

ES8-94-03 

4NP  4-NITROPHENOL 

27.49 

3.300000 

12.00000 

12.00000  LT 

0.0  ng/g 

D 

ES8-94-03 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

1 .30000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES  8-94-03 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

1.30000 

0.00000 

0.0  jig/g 

D 

ES8-94-03 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.40000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES8-94-03 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.40000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ES8-94-03 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.00 

.ooooooo 

1.30000 

0.00000 

0.0  jig/g 

ES8-94-03 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.00 

.ooooooo 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D  | 
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Site  ID 

Test  Name 

Mcm 

Bool 

%  Sample 
RPD  Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

•/•  Unit  Fla(  Data 
Rec.  Meas  CodeQual 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ES8-94-03  ANAPN  ACENEPHTHENE 

ES8-94-03  ANAPN  ACENEPHTHENE 

27.49  .0410000 

186.63  .0410000 

9.10000 

8.10000 

6.20000  LT 

6.20000  LT 

0.0  fig/g 
0.0  fig/g 

D 

ES8-94-03 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.03300 

0.00000 

0.0  fig/g 

ES8-94-03 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.03300 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ES8-94-03 

ANIL  ANILINE 

ND 

0.00  .0000000 

0.13000 

0.00000 

0.0  fig/g 

R 

ES8-94-03 

ANIL  ANILINE 

ND 

0.00  .0000000 

0.13000 

0.00000 

0.0  fig/g 

DR 

ES8-94-03 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.71000 

0.00000 

0.0  fig/g 

ES8-94-03 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.71000 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ES8-94-03 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.00  .0000000 

0.06500 

0.00000 

0.0  fig/g 

ES8-94-03 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.00  .0000000 

0.06500 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ES8-94-03 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.00  .0000000 

0.19000 

0.00000 

0.0  fig/g 

ES8-94-03 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.00  .0000000 

0.19000 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ES8-94-03 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.00  .0000000 

0.44000 

0.00000 

0.0  ng^g 

ES8-94-03 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.00  .0000000 

0.44000 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ES8-94-03 

B2CLEEBIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.00  .0000000 

0.36000 

0.00000 

0.0  fig/g 

ES8-94-03 

B2CLEEBIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.00  .0000000 

0.36000 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ES8-94-03 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.00  .0000000 

0.48000 

0.00000 

0.0  fig/g 

ES8-94-03 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.00  .0000000 

0.48000 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ES  8-94-03 

BAANT  BENZO  (A)  ANTHRACENE 

186.63  .2100000 

0.28000 

0.00000 

o.o  \ig! g 

ES8-94-03 

BAANT  BENZO  (A)  ANTHRACENE 

8.70  .2100000 

0.33000 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ES8-94-03 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.00  .0000000 

1.20000 

0.00000 

0.0  fig/g 

ES8-94-03 

BAPYR  BENZO  |A]  PYRENE 

LT 

0.00  .0000000 

1.20000 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ES8-94-03 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.31000 

0.00000 

0.0  fig/g 

ES8-94-03 

BBFAN  BENZO  [B)  FLUORANTHENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.31000 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ES8-94-03 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00  .0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  fig/g 

ES8-94-03 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00  .0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ES8-94-03 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

0.00  .0000000 

1.80000 

0.00000 

0.0  fig/g 

ES8-94-03 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

0.00  .0000000 

1.80000 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ES8-94-03 

BENSLFBETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00  .0000000 

2.40000 

0.00000 

0.0  fig/g 

ES8-94-03 

BENSLFBETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00  .0000000 

2.40000 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ES8-94-03 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.00  .0000000 

0.13000 

0.00000 

0.0  fig/g 

R 

ES  8-94-03 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.00  .0000000 

0.13000 

0.00000 

0.0  fig/g 

DR 

ES8-94-03 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

0.00  .0000000 

3.10000 

0.00000 

0.0  fig/g 

R 

ES8-94-03 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

0.00  .0000000 

3.10000 

0.00000 

0.0  fig/g 

DR 

ES8-94-03 

BGHIPY BENZO  [G,HJ]  PERYLENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.18000 

0.00000 

0.0  fig/g 

ES8-94-03 

BGHIPY BENZO  [G,HJ]  PERYLENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.18000 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ES  8-94-03 

ES8-94-03 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

BKFAN  BENZO  fK]  FLUORANTHENE 

8.70  .2700000 

10.53  .2700000 

0.36000 

0.36000 

0.00000 

0.00000 

0.0  fig/g 
0.0  fig/g 

D 

ES8-94-03 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.00  .0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  fig/g 

ES8-94-03 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.00  .0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ES8-94-03 

ES8-94-03 

CHRY  CHRYSENE 

CHRY  CHRYSENE 

10.53  .3100000 

17.72  .3100000 

0.40000 

0.43000 

0.00000 

0.00000 

0.0  fig/g 
0.0  fig/g 

D 

ES8-94-03 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.08000 

0.00000 

0.0  fig/g 

ES8-94-03 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.08000 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ES8-94-03 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.52000 

0.00000 

0.0  fig/g 

ES8-94-03 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.52000 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 
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Site  ID 

Test  Name 

Mess 

Bool 

Sample 
RPD  Value 

Value 

Saw  pie 
Spike  Bool 

•/.  UaK  Flat  Data 
Rec.  Meat  CodeQual 

ES8-94-03 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.00  .0000000 

1.80000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES8-94-03 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.00  .0000000 

1.80000 

0.00000 

0.0  jig/g 

D 

ES8-94-03 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.00  .0000000 

0.68000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES8-94-03 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.00  .0000000 

0.68000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ES8-94-03 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.00  .0000000 

0.09700 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES8-94-03 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.00  .0000000 

0.09700 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ES8-94-03 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.00  .0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES8-94-03 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.00  .0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ES8-94-03 

CPMS024-CHL0R0PHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.00  .0000000 

0.06600 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES8-94-03 

CPMS024-CHL0R0PHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.00  .0000000 

0.06600 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ES8-94-03 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.31000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES8-94-03 

DBAHA  DIBENZ  |AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.31000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ES8-94-03 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.00  .0000000 

0.07100 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES8-94-03 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.00  .0000000 

0.07100 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ES8-94-03 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00  .0000000 

0.21000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES8-94-03 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.21000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ES  8-94-03 

DBZFU  DIBENZORFRAN 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.38000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES  8-94-03 

DBZRF  DIBENZORFRAN 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.38000 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ES8-94-03 

DCPD  DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.57000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES8-94-03 

DCPD  DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.57000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ES8-94-03 

DDVP  VAPONA 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.06800 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES8-94-03 

DDVP  VAPONA 

LT 

0.00  .OOOOOOO 

0.06800 

0.00000 

0.0  Jig/g 

D 

ES8-94-03 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.00  .OOOOOOO 

0.24000 

0.00000 

0.0  ngte 

ES8-94-03 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.00  .0000000 

0.24000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ES8-94-03 

DITH  DITH1ANE 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.06500 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES8-94-03 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.06500 

0.00000 

0.0  jig/g 

D 

ES8-94-03 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.07900 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES  8-94-03 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.07900 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ES8-94-03 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

o.oo  .ooooooo 

0.06300 

0.00000 

0.0  fig/g 

ES8-94-03 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.06300 

0.00000 

0.0  >ig/g 

D 

ES8-94-03 

DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

0.00  .ooooooo 

1.30000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES8-94-03 

DNBP  DI-N-BIFTYL  PHTHALATE 

LT 

0.00  .ooooooo 

1.30000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ES8-94-03 

DNOP  D I -N -OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.23000 

0.00000 

0.0  fig/g 

ES8-94-03 

DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.23000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ES8-94-03 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

o.oo  .ooooooo 

1.30000 

0.00000 

0.0  Jig/g 

ES8-94-03 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.00  .ooooooo 

1.30000 

0.00000 

0.0  ngte 

D 

ES  8-94-03 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

0.00  .ooooooo 

1.80000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES8-94-03 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

o.oo  .ooooooo 

1.80000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ES8-94-03 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

o.oo  .ooooooo 

0.28000 

0.00000 

0.0  ^g/g 

R 

ES  8-94-03 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00  .ooooooo 

0.28000 

0.00000 

0*0  Hg/g 

DR 

ES  8-94-03 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

o.oo  .ooooooo 

1.20000 

0.00000 

0.0  jig/g 

ES8-94-03 

ESFSG4  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

o.oo  .ooooooo 

1.20000 

0.00000 

0.0  *ig/g 

D 

ES  8-94-03 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

o.oo  .ooooooo 

1.30000 

0.00000 

0.0  fig/g 

R 

ES8-94-03 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

0.00  .ooooooo 

1.30000 

0.00000 

0.0  ng/g 

DR 

ES8-94-03 

ES8-94-03 

FANT  FLUORANTHENE 

FANT  FLUORANTHENE 

17.72  .2800000 

182.80  .2800000 

0.36000 

0.40000 

0.00000 

0.00000 

0.0  fig/g 
0.0  fig/g 

D 

ES8-94-03 

FLRENEFLUORENE 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.06500 

0.00000 

0.0  lig/g 
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Site  ID 

Test  Name 

Mess 

Bool 

RPD 

Sample 

Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

%  Unit  Flag  Data 
Rec.  Meas  Code  Qua! 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ES8-94-03  FLRENEFLUORENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.06500 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

HCBD  HEXACHLOROBtlTADIENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.97000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES8-94-03 

HCBD  HEXACHLORO  BUTADIENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.97000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.00 

.0000000 

0.24000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES8-94-03 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.00 

.0000000 

0.24000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.48000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES8-94-03 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.48000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

ICDPYRINDENO  (1,2.3-C,D)  PYRENE 

LT 

0.00 

.0000000 

2.40000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES8-94-03 

ICDPYRINDENO[l,2,3-C,Dl  PYRENE 

LT 

0.00 

.0000000 

2.40000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.48000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES8-94-03 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.48000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

ISOPHR ISOPHORONE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.39000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES8-94-03 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.39000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

KEP  KEPONE 

ND 

0.00 

.0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ES8-94-03 

KEP  KEPONE 

ND 

0.00 

.0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ES8-94-03 

LIN  LINDANE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES8-94-03 

LIN  LINDANE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.00 

.0000000 

0.26000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES8-94-03 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.26000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

MIREX  1,1  A,2,2,3,3A.4.5.5.5A_5B,6-DECACHLOROOCTA  LT 

0.00 

.0000000 

0.14000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES8-94-03 

MIREX  l,lA,2,2.3,3A.4.5,5.5A.5B.6-DECACHLORCX)CTA  LT 

0.00 

.0000000 

0.14000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.00 

.0000000 

0.18000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES8-94-03 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.00 

.0000000 

0.18000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.74000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES8-94-03 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0,00 

.0000000 

0.74000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

NB  NITROBENZENE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.80000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES8-94-03 

NB  NITROBENZENE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.80000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

NNDME  N-NITROSODIMETH  YLAMINE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.46000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES8-94-03 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.46000 

0.00000 

0  0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

ES8-94-03 

NNDNP  N -NOTROSODI -NPRO  P YLAMINE 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

182.80 

20.00 

1.100000 

1.100000 

8.90000 

7.70000 

6.20000  LT 

6.20000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHEN Y L AMINE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.29000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES8-94-03 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.29000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

OXAT  1 ,4-OXATHlANE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.07500 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES8-94-03 

OXAT  1 ,4-OXATHlANE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.07500 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

PCB0I6  PCB1016 

LT 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ES8-94-03 

PC  BO  16  PCB1016 

LT 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES8-94-03 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ES8-94-03 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

1 

o 

© 

DR 

ES8-94-03 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ES8-94-03 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.00 

.OOOOOOO 

0.32000 

0.00000 

o 

b 

§. 

DR 

ES8-94-03 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ES8-94-03 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.00 

.ooooooo 

0.32000 

0.00000 

1 

o 

o 

DR 

ES8-94-03 

PCB248  POLY CHLORIN ATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.00 

.ooooooo 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ES8-94-03 

PCB248  POLY  CHLORIN  ATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.00 

.ooooooo 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Tooele  North  Ecological  Risk  Assesment  Data 

(All  MS/MSD  Pairs) 


Mets  %  Sample 

Sample 

•/.  UbK  Flag  Date 

Site  ID 

Test  Name 

Bool  RPD  Value 

Value 

Spike  Bool 

Rcc.  Meat  Code  Qua] 

Chemical  Class;  SEMTVOLA TILES 


ES8-94-03 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  jig/g 

R 

ES8-94-03 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  jig/g 

DR 

ES8-94-03 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.00 

.0000000 

0.79000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES8-94-03 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.00 

.0000000 

0.79000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

.  ES8-94-03 

PCB262  PCB  1262 

LT 

0.00 

.0000000 

6.30000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES8-94-03 

PCB262  PCB  1262 

LT 

0.00 

.0000000 

6.30000 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ES8-94-03 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

20.00 

.7600000 

6.30000 

6.20000  LT 

0.0  ng/g 

ES8-94-03 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

174.44 

.7600000 

6.30000 

6.20000  LT 

0.0  ng/g 

D 

ES8-94-03 

PHANT  PHENANTHRENE 

174.44 

.3200000 

0.43000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES8-94-03 

PHANT  PHENANTHRENE 

186.21 

.3200000 

0.50000 

0.00000 

0.0  jig/g 

D 

ES8-94-03 

PHENO  PHENOL 

186.21 

.0520000 

14.00000 

12.00000  LT 

0.0  ng/g 

ES8-94-03 

PHENO  PHENOL 

8.00 

.0520000 

13.00000 

12.00000  LT 

0.0  *ig/g 

D 

ES8-94-03 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l ,  1 

l -DICHLOROLT 

0.00 

.0000000 

0.06400 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES8-94-03 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHU>ROPHENYL>l,I-DICHLOROLT 

0.00 

.0000000 

0.06400 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ES8-94-03 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-1 ,1  -DICHLOROLT 

0.00 

.0000000 

0.06800 

0.00000 

0.0  jig/g 

ES8-94-03 

PPDDE  2,2-BIS(P  ARA-C  HU  )ROPHEN  YL>  1 . 1 

1 -DICHLOROLT 

0.00 

.0000000 

0.06800 

0.00000 

0.0  jig/g 

D 

ES8-94-03 

PPDDT  2.2-BIS(PARA-C HU^ROPHENYL)- 1.1,1  -TRICHU)  LT 

0.00 

.001)0000 

0.10000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES8-94-03 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHU)ROPHENYL)-l .  1,1  -TRICHU)  LT 

0.00 

.0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ES8-94-03 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.00 

.0000000 

1.70000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES8-94-03 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.00 

.0000000 

1.70000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ES8-94-03 

PYR  PYRENE 

8.00 

.5700000 

12.00000 

6.20000 

184.4  \i%lg 

8 

ES8-94-03 

PYR  PYRENE 

16  67 

.5700000 

13.00000 

6.20000 

200.5  ngte 

D8 

ES  8-94-03 

SUPON  2-CHLORO-l -<2.4-DICHU)ROPHENYL)  VINYL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.92000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES8-94-03 

SUPON  2-CHLORO- 1  -{2.4-DIC  HU  )RO PHENYL) VINYL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.92000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ES8-94-03 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.00 

.0000000 

12.00000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ES8-94-03 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.00 

.0000000 

12.00000 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ES9-94-01 

123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ES9-94-01 

123TCB  1.2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  ng/g 

DD 

ES9-94-01 

124TCB  1.2,4-TRICHLOROBENZENE 

16.67 

.2200000 

1 1.00000 

6.20000  LT 

0.0  Iig/g 

D 

ES9-94-01 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

43.65 

.2200000 

12.00000 

6.20000  LT 

0.0  fig/g 

DD 

ES9-94-01 

1 2DCLB 1 ,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.04200 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ES9-94-01 

12DCLB1 ,2-DICH  U1ROBENZENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.04200 

0.00000 

0.0  ng/g 

DD 

ES9-94-01 

12DPH  1 .2-DIPHENYLH  YDRAZrNE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.52000 

0.00000 

0.0  jig/g 

D 

ES9-94-01 

12DPH  1 ,2-DIPHENYLH  YDRAZINE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.52000 

0.00000 

0.0  ng/g 

DD 

ES9-94-01 

13DCLB 1 ,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.04200 

0.00000 

0.0  JAg/g 

D 

ES9-94-0I 

13DCLB1 ,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.04200 

0.00000 

0.0  ng/g 

DD 

ES9-94-01 

13DNB  1 ,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.63000 

0.00000 

0.0  ng/g 

RD 

ES9-94-0 1 

13DNB  1 ,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.63000 

0.00000 

0.0  ng/g  DDR 

ES9-94-01 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

43.65 

.0340000 

7.70000 

6.20000  LT 

0.0  ng/g 

D 

ES9-94-01 

I4DCLB  I.4-DICHU3ROBENZENE 

23.13 

.0340000 

8.20000 

6.20000  LT 

0.0  Jig/g 

DD 

ES9-94-01 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.62000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ES9-94-01 

236TCP  2.3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.62000 

0.00000 

0.0  ng/g 

DD 

ES9-94-01 

245TCP  2.4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.49000 

0.00000 

0.0  \k%f% 

D 

ES9-94-01 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.00 

.001)0000 

0.49000 

0.00000 

0.0  ng/g 

DD 

ES9-94-0 1 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.06100 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ES9-94-01 

246TCP  2.4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.06100 

0.00000 

0.0  ng/g 

DD 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Tooele  North  Ecological  Risk  Assesment  Data 

(All  MS/MSD  Pairs) 


Site  ID 

Test  Name 

Meas 

Bool 

•/•  Sample 
RPD  Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

%  Unit  Flag  Data 
Rec.  Meas  Code  Qua! 

ES9-94-01 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

0.06500 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

0.06500 

0.00000 

o 

o 

1 

DD 

ES9-94-01 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

3.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-0I 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

3.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

24DNP  2,4-DINITROPHEN OL 

LT 

0.00  .0000000 

4.70000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

4.70000 

0.00000 

o 

o 

1 

DD 

ES9-94-01 

24DNT  2,4-DINTTROTOLUENE 

23.13  1.400000 

6.50000 

6.20000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

24DNT  2,4-DINTTROTOLUENE 

19.61  1.400000 

6.90000 

6.20000  LT 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

26DNA  2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.00  .0000000 

0.57000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

26DNA  2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.00  .0000000 

0.57000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

26DNT  2,6-DINTTROTOLUENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.32000 

0.00000 

o 

o 

DD 

ES9-94-01 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

19.61  .0550000 

8.40000 

6.20000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

60.16  .0550000 

8.60000 

6.20000  LT 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

2CNAP  2-CHLORON  APHTHALENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.24000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

2CNAP  2-CHLORON  APHTHALENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.24000 

0.00000 

1 

o 

o 

DD 

ES9-94-01 

2MNAP  2-METHYLN APHTHALENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

2MNAP  2-METHYLN  APHTHALENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.03200 

0.00000 

4* 

1 

o 

d 

DD 

ES9-94-01 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

0.09800 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

0.09800 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

2NANIL  2-NITRO  ANILINE 

ND 

0.00  .0000000 

3.10000  . 

0.00000 

0.0  pg/g 

RD 

ES9-94-01 

2NANIL  2-NITRO  ANILINE 

ND 

0.00  .0000000 

3.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DDR 

ES9-94-01 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

1.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

1.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

33DCBD3.3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

0.00  .0000000 

1.60000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-0 1 

33DCBD3.3-C1CHLOROBENZIDINE 

LT 

0.00  .0000000 

1.60000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

35DNA  3.5-DINITROANILINE 

LT 

0.00  .0000000 

1.60000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

35DNA  3,5-DINITROANILINE 

LT 

0.00  .0000000 

1.60000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

3N  ANIL  3-NITRO  ANILINE 

LT 

0.00  .0000000 

3.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

3NANIL  3-NITRO  ANILINE 

LT 

0.00  .0000000 

3.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

3NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.34000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

3NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.34000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

46DN2C4.6-DINITRO-2-C  RESOL 

LT 

0.00  .0000000 

0.80000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

46DN2C4.6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.00  .0000000 

0.80000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.00  .0000000 

0.04100 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.00  .0000000 

0.04100 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.00  .0000000 

0.63000 

0.00000 

4* 

1 

o 

o 

RD 

ES9-94-01 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.00  .0000000 

0.63000 

0.00000 

1 

o 

o 

DDR 

ES9-94-01 

4CL3C  4-CHLORO-3-C  RESOL 

60.16  .9300000 

16.00000 

12.00000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

4CL3C  4-CHLORO-3-C  RESOL 

20.69  .9300000 

16.00000 

12.00000  LT 

o 

o 

DD 

ES9-94-01 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.00  .0000000 

0.17000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.00  .0000000 

0.17000 

0.00000 

45 

o 

o 

DD 

ES9-94-01 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

0.24000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

0.24000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

4NANIL4-NITROANILINE 

ND 

0.00  .0000000 

3.10000 

0.00000 

o 

d 

1 

RD 

ES9-94-01 

4N  ANIL  4-NITRO  ANILINE 

ND 

0.00  .0000000 

3.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DDR 

ES9-94-01 

4NP  4-NITROPHENOL 

20.69  3.300000 

13.00000 

12.00000  LT 

0.0  pg/g 

D 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Tooele  North  Ecological  Risk  Assesment  Data 

(All  MS/MSD  Pairs) 


Site  ID 

Test  Name 

Meas 

Bool 

%  Sample 
RPD  Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

%  Unit  Flag  Data 
Rec.  Meas  Code  Oual 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ES9-94-01  4NP  4-NTTROPHENOL 

- 

29.07  3.300000 

13.00000 

12.00000  LT 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00  .0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00  .0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

AENSLF  ALPHA-ENDOSl  ILF  AN 

LT 

0.00  .0000000 

0.40000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00  .0000000 

0.40000 

0.00000 

1 

o 

o 

DD 

ES9-94-01 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.00  .0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-0 1 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.00  .0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

29.07  .0410000 

9.70000 

6.20000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

15.05  .0410000 

10.00000 

6.20000  LT 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.03300 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-0 1 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.03300 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-0 1 

ANIL  ANILINE 

ND 

0.00  .0000000 

0.13000 

0.00000 

0.0  pg/g 

RD 

ES9-94-01 

ANIL  ANILINE 

ND 

0.00  .0000000 

0.13000 

0.00000 

0.0  pg/g  DDR 

ES9 -94-01 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.71000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.71000 

0.00000 

0.0  pgte 

DD 

ES9-94-01 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.00  .0000000 

0.06500 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.00  .0000000 

0.06500 

0.00000 

0.0  pg'g 

DD 

ES9-94-01 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.00  .0000000 

0.19000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.00  .0000000 

0.19000 

0.00000 

o.o  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.00  .0000000 

0.44000 

0.00000 

0.0  pg'g 

D 

ES9-94-01 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.00  .001)0000 

0.44000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

B2CLEEBIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.00  .0000000 

0.36000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

B2CLEEBIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.00  .0000000 

0.36000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-0 1 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.00  .0000000 

0.48000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.00  .0000000 

0.48000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

BAANT  BENZO  (A)  ANTHRACENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.04100 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

BAANT  BENZO  [A)  ANTHRACENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.04100 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

BAPYR  BENZO  (A)  PYRENE 

LT 

0.00  .0000000 

1.20000 

0.00000 

o.o  pg/g 

D 

ES9-94-0 1 

BAPYR  BENZO  [A)  PYRENE 

LT 

0.00  .0000000 

1.20000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

BBFAN  BENZO  [B|  FLUORANTHENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.31000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

BBFAN  BENZO  (B)  FLUORANTHENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.31000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00  .0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-0 1 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00  .0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

0.00  .0000000 

1.80000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

0.00  .0000000 

1.80000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-0 1 

BENSLFBETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00  .0000000 

2.40000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

BENSLFBETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00  .0000000 

2.40000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.00  .0000000 

0.13000 

0.00000 

0.0  pg/g 

RD 

ES9-94-01 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.00  .0000000 

0.13000 

0.00000 

0.0  pg/g  ] 

DDR 

ES9-94-01 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

0.00  .0000000 

3.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

RD 

ES9-94-01 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

0.00  .0000000 

3.10000 

0.00000 

0.0  pg/g  DDR 

ES9-94-01 

BGHIPYBENZO  (G.H.I]  PERYLENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.18000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

BOHIPY  BENZO  [G.H.I]  PERYLENE 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.18000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.13000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.00  .OOOOOOO 

0.13000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Tooele  North  Ecological  Risk  Assesment  Data 

(All  MS/MSD  Pairs) 


Site  ID _ TertNeme 


Mess  */•  Sample  Sample  •/•  Unit  Flag  Data 

Bool  RPP  Value _ Value _ Spike  Bool  Rec.  Mcas  Code  Qua! 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES9-94-01 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-0 1 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.08000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.08000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

CL6CP 

HEXACHLOROCY  CLOPENT  ADIENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.52000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-0 1 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.52000 

0.00000 

0.0  pg'g 

DD 

ES9-94-01 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.80000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.80000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.68000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-0 1 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.68000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.09700 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.09700 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

CPMS024-CHL0R0PHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.06600 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

CPMS024-CHL0R0PHEKYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.06600 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

DBAHA  DIBENZ  |AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.31000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-0 1 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.31000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.07100 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.07100 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.21000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.21000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

DBZRI 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.38000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

DBZR! 

DIBENZORIRAN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.38000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-0 1 

DCPD 

DIC  Y  CLOPENT  ADIENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.57000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

DCPD 

DICYCLOPENT  ADIENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.57000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.00 

.0000000 

0.06800 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.00 

.0000000 

0.06800 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.24000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.24000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-0 1 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.00 

.00f)0000 

0.06500 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES  9-94-0 1 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.06500 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.07900 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-0 1 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.07900 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-0 1 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.06300 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.06300 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.23000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

DNOP 

DI-N -OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.23000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.00 

.0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.00 

.0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-0 1 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.80000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.80000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

825 


Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Tooele  North  Ecological  Risk  Assesment  Data 

(All  MS/MSD  Pairs) 


Site  ID 

Test  Name 

Mem 

Bool 

RPD 

Sample 

Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

•/.  Halt  Fla(  Data 
Rec.  Meat  CodeQoal 

ES9-94-01 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.28000 

0.00000 

0.0  pg/g 

RD 

ES9-94-01 

ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.28000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DDR 

ES9-94-0 1 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.20000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

ESFS04  ENDOSULFAN  SIT-FATE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.20000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

0.00 

.0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

RD 

ES9-94-0 1 

FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

0.00 

.0000000 

1.30000 

0.00000 

o 

o 

I 

DDR 

ES9-94-01 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-0 1 

FLRENEFLUORENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.06500 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

FLRENEFLUORENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.06500 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

HCBD  HEXACHLOROBl  IT  ADIENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.97000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

HCBD  HEXACHLOROBl  T  ADIENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.97000 

0.00000 

o.o  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.00 

.0000000 

0.24000 

0.00000 

0  0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.24000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-0 1 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.48000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00 

.OOOOOOO 

0.48000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

ICDPYRINDENO  [1,2,3-C.D]  PYRENE 

LT 

0.00 

.0000000 

2.40000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

ICDPYRINDENO  [1.2,3-C.D)  PYRENE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

2.40000 

0.00000 

o.o  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.48000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ES9-94-01 

ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.48000 

0.00000 

0.0  ng/g 

DD 

ES9-94-01 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.39000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ES9-94-01 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.39000 

0.00000 

0.0  ng/g 

DD 

ES9-94-01 

KEP  KEPONE 

ND 

0.00 

.ooooooo 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

RD 

ES9-94-01 

KEP  KEPONE 

ND 

0.00 

.ooooooo 

1.30000 

0.00000 

o 

b 

1 

DDR 

ES9-94-01 

LrN  LINDANE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

LIN  LINDANE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.26000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.26000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

MIREX  l.lA,2,2.3,3A,4.5.5.5A.5B.6-DECACHLOROOCTA  LT 

0.00 

.ooooooo 

0.14000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

MIREX  1,1  A,2.2.3,3A,4.5.5.5  A.5B.6-DECACHLOROOCT A  LT 

0.00 

.ooooooo 

0.14000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.18000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.18000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.74000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-0 1 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.74000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

NB  NITROBENZENE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

1.80000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

NB  NITROBENZENE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

1.80000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

NNDME  N-NITROSODIMETH  YLAMINE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.46000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

NNDME  N-NITROSODIMETH  YLAMINE 

LT 

0.00 

.00O0O00 

0.46000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

15.05 

i.iooooo 

8.60000 

6.20000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

41.10 

1.100000 

8.80000 

6.20000  LT 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-0 1 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.00 

.OOOOOOO 

0.29000 

0.00000 

o.o  pg/g 

D 

ES9-94-01 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.29000 

0.00000 

a 

o 

b 

DD 

ES9-94-01 

OXAT  1 ,4-OXATHI  ANE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.07500 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

OXAT  1 ,4-OXATHIAN  E 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.07500 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

PC  BO  16  PCB1016 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-0 1 

PC  BO  16  PCB  1016 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.00 

.ooooooo 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

RD 

Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Tooele  North  Ecological  Risk  Assesment  Data 

(All  MS/MSD  Pairs) 


Site  ID 

Test  Name 

Meas 

Bool 

RPD 

Sample 

Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

•/•  Unit  Flag  Data 
Rec.  Mens  Code  Qua! 

Chemical  Class :  SEMIVOLATILES 

ES9-94-0 1 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DDR 

ES9-94-01 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

RD 

ES9-94-01 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DDR 

ES9-94-01 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

RD 

ES9-94-01 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DDR 

ES9-94-01 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

RD 

ES9-94-01 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DDR 

ES9-94-01 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

RD 

ES9-94-01 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DDR 

ES9-94-01 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.00 

.0000000 

0.79000 

0.00000 

0.0  pg^g 

D 

ES9-94-01 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.00 

.0000000 

0.79000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

PCB262  PCB  1262 

LT 

0.00 

.0000000 

6.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

PCB262  PCB  1262 

LT 

0.00 

.0000000 

6.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

41.10 

.7600000 

5.80000 

6.20000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

70.83 

.7600000 

6.20000 

6.20000  LT 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

PHENO  PHENOL 

70.83 

.0520000 

13.00000 

12.00000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

PHENO  PHENOL 

24.00 

.0520000 

14.00000 

12.00000  LT 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l .  1  -DICHLOROLT 

0.00 

.0000000 

0.06400 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l ,  1-DICHLOROLT 

0.00 

.0000000 

0.06400 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  1 , 1  -DICHLOROLT 

0.00 

.0000000 

0.06800 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l .  1  -DICHLOROLT 

0.00 

.0000000 

0.06800 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l ,1,1  -TRICHLO  LT 

0.00 

.0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-0 1 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l ,1,1  -TRICHLO  LT 

0.00 

.0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.00 

.0000000 

1.70000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.00 

.0000000 

1.70000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

PYR  PYRENE 

GT 

0.00 

.0000000 

7.30000 

6.20000 

0.0  pg/g 

XDJ 

ES9-94-01 

PYR  PYRENE 

GT 

0.00 

.0000000 

8.80000 

6.20000 

0.0  pg/g  DDJX 

ES9-94-01 

SUPON  2-CHLORO-l-(2.4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.92000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

SUPON  2-CHLORO- 1  -(2.4-DIC HLOROPHEN YL)VTN YL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.92000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ES9-94-01 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.00 

.0000000 

12.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ES9-94-01 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.00 

.0000000 

12.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DD 

ESA-94-02 

123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESA-94-02 

123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94-02 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

24.00 

.2200000 

11.00000 

6.20000  LT 

0.0  pg/g 

ESA-94-02 

124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

22.22 

.2200000 

11.00000 

6.20000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94-02 

1 2  DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.04200 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESA-94-02 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.04200 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94-02 

12DPH  1 .2-DIPHENYLH  YDRAZINE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.52000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESA-94-02 

12DPH  1 .2-DIPHEN  YLHYDRAZINE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.52000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94-02 

13DCLB 1 ,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.04200 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESA-94-02 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.04200 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94-02 

I3DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.63000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ESA-94-02 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.63000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 
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Site  ID  Teat  Name 

Mtm 

Bool 

%  Sanple 
RPD  Value 

Value 

Sample 

Spike  Boo! 

•/•  link  Flat  Data 
Rtc.  Men  Code  Qua] 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ESA-94-02  1 4DCLB 1 ,4-DICHLOROBENZENE 

ESA-94-02  14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

22.22  .0340000 

17.34  .0340000 

8.80000 

9.40000 

6.20000  LT 

6.20000  LT 

0.0  ng/g 
0.0  jig/g 

D 

ESA-94-02  236TCP  2.3.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

0.62000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ESA-94-02  236TCP  2.3.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

0.62000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ESA-94-02  245TCP  2.4.5-TR1CHLOROPHENOL 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.49000 

0.00000 

o.o  ng/g 

ESA-94-02  245TCP  2,4.5-TRiCHLOROPHENOL 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.49000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ESA-94-02  246TCP  2.4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

o.oo  .ooooooo 

0.06100 

0.00000 

0.0  ng/g 

ESA-94-02  246TCP  2.4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.06100 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ESA-94-02  24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.06500 

0.00000 

0.0  ng/g 

ESA-94-02  24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.06500 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ESA-94-02  24DMP  2.4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

o.oo  .ooooooo 

3.00000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ESA-94-02  24DMP  2.4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

0.00  .OOOOOOO 

3.00000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ESA-94-02  24DNP  2.4-DINITROPHENOL 

LT 

0.00  .ooooooo 

4.70000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ESA-94-02  24DNP  2.4-DINITROPHENOL 

LT 

0.00  .ooooooo 

4.70000 

0.00000 

0.0  Jig/g 

D 

ESA-94-02  24DNT  2.4-DINITROTOLUENE 

17.34  1.400000 

7.90000 

6.20000  LT 

0.0  ng/g 

8 

ESA-94-02  24DNT  2,4-DDSIITROTOLlIENE 

5.65  1.400000 

8.60000 

6.20000  LT 

0.0  *ig/g 

8 

ESA-94-02  26DNA  2.6-DINITROANILINE 

LT 

o.oo  .ooooooo 

0.57000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ESA-94-02  26DNA  2.6-DINITROANILINE 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.57000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ESA-94-02  26DNT  2.6-DINITROTOLUENE 

LT 

o.oo  .ooooooo 

0.32000 

0.00000 

0.0  |!g/g 

ESA-94-02  26DNT  2.6-DINITROTOUrENE 

LT 

o.oo  .ooooooo 

0.32000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ESA-94-02  2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ESA-94-02  2CLP  2-CHLOROPHENOL 

5.65  .0550000 

43.90  .0550000 

9.10000 

9.60000 

6.20000  LT 

6.20000  LT 

0.0  Jig/g 
0.0  jig/g 

D 

ESA-94-02  2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.24000 

0.00000 

0.0  Mg/g 

ESA-94-02  2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.24000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ESA-94-02  2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

o.oo  .ooooooo 

0.03200 

0.00000 

0.0  ng/g 

ESA-94-02  2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.03200 

0.00000 

0.0  fig'g 

D 

ESA-94-02  2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

o.oo  .ooooooo 

0.09800 

0.00000 

0.0  ng/g 

ESA-94-02  2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.09800 

0.00000 

o.o  ng/g 

D 

ESA-94-02  2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

0.00  .ooooooo 

3.10000 

0.00000 

0.0  ng/g 

R 

ESA-94-02  2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

o.oo  .ooooooo 

3.10000 

0.00000 

0.0  ng/g 

DR 

ESA-94-02  2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

o.oo  .ooooooo 

1.10000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ESA-94-02  2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

0.00  .ooooooo 

1.10000 

0.00000 

0.0  yg/g 

D 

ESA-94412  33DCBD3.3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

0.00  .ooooooo 

1.60000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESA-94-02  33DCBD3.3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

o.oo  .ooooooo 

1.60000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ESA-94-02  35DNA  3.5-DINITROANILINE 

LT 

o.oo  .ooooooo 

1.60000 

0.00000 

o.o  yg/g 

ESA-94-02  35DNA  3.5-DINITROANILINE 

LT 

0.00  .ooooooo 

1.60000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ESA-94-02  3NANIL  3-NITROANILINE 

LT 

0.00  .ooooooo 

3.00000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ESA-94-02  3NANIL  3-NITROANILINE 

LT 

0.00  .ooooooo 

3.00000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ESA-94-02  3 NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.34000 

0.00000 

O.o  ng/g 

ESA-94-02  3NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.34000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ESA-94-02  46DN2C4.6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

o.oo  .ooooooo 

0.80000 

0.00000 

0.0  jig/g 

ESA-94412  46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.00  .ooooooo 

0.80000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ESA-94412  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

o.oo  .ooooooo 

0.04100 

0.00000 

o.o  ng/g 

ESA-94412  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

o.oo  .ooooooo 

0.04100 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ESA-94412  4CANIL  4-CHLOROANILrNE 

ND 

0.00  .ooooooo 

0.63000 

0.00000 

0.0  ng/g 

R 

ESA-94412  4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

0.00  .ooooooo 

0.63000 

0.00000 

0.0  ng/g 

DR 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Tooele  North  Ecological  Risk  Assesment  Data 

(All  MS/MSD  Pairs) 


Site  ID 

Test  Name 

Mens 

Bool 

%  Sample 
RPD  Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

•/•  Unit  Flag  Data 
Rec.  Meas  Code  Qua! 

ESA-94-02 

4CL3C  4-CHLORO-3-C  RESOL 

43.90  .9300000 

15.00000 

12.00000 

LT 

0.0  ng/g 

ESA-94-02 

4CL3C  4-CHLORO-3-C RESOL 

26.67  .9300000 

17.00000 

12.00000 

LT 

0.0  ng/g 

D 

ESA-94-02 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.00  .0000000 

0.17000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ESA-94-02 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.00  .0000000 

0.17000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ESA-94-02 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

0.24000 

0.00000 

0.0  jig/g 

ESA-94-02 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.00  .0000000 

0.24000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ESA-94-02 

4N  ANIL  4-NITROANILINE 

ND 

0.00  .0000000 

3.10000 

0.00000 

0.0  ng/g 

R 

ESA-94-02 

4N  ANIL  4-NITROANILINE 

ND 

0.00  .0000000 

3.10000 

0.00000 

0.0  ng/g 

DR 

ESA-94-02 

4NP  4-NITROPHENOL 

26.67  3.300000 

13.00000 

12.00000 

LT 

0.0  ng/g 

ESA-94-02 

4NP  4-NITROPHENOL 

31.11  3.300000 

13.00000 

12.00000 

LT 

0.0  jig/g 

D 

ESA-94-02 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

.  LT 

0.00  .0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  jig/g 

ESA-94-02 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00  .0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ESA-94-02 

AENSLFALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00  .0000000 

0.40000 

0.00000 

0.0  jig/g 

ESA-94-02 

AENSLF  ALPH  A-ENDOSULF  AN 

LT 

0.00  .0000000 

0.40000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ESA-94-02 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.00  .0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ESA-94-02 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.00  .0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ESA-94-02 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

31.11  .0410000 

9.50000 

6.20000 

LT 

0.0  ng/g 

ESA-94-02 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

150.88  .0410000 

10.00000 

6.20000 

LT 

0.0  Jig/g 

D 

ESA-94-02 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.03300 

0.00000 

0.0  jig/g 

ESA-94-02 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.03300 

0.00000 

0.0  fAg/g 

D 

ESA-94-02 

ANIL  ANILINE 

ND 

0.00  .0000000 

0.13000 

0.00000 

0.0  ng/g 

R 

ESA-94-02 

ANIL  ANILINE 

ND 

0.00  .0000000 

0.13000 

0.00000 

0.0  jig/g 

DR 

ESA-94-02 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.71000 

0.00000 

0.0  fig/g 

ESA-94-02 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.71000 

0.00000 

0.0  Hg/g 

D 

ESA-94-02 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.00  .0000000 

0.06500 

0.00000 

0.0  jig/g 

ESA-94-02 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.00  .0000000 

0.06500 

0.00000 

0.0  Jig/g 

D 

ESA-94-02 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.00  .0000000 

0.19000 

0.00000 

0.0  jig/g 

ESA-94-02 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.00  .0000000 

0.19000 

0.00000 

0.0  jig/g 

D 

ESA-94-02 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.00  .0000000 

0.44000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESA-94-02 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.00  .0000000 

0.44000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ESA-94-02 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.00  .0000000 

0.36000 

0.00000 

0.0  fig/g 

ESA-94-02 

B2CLEEBIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.00  .0000000 

0.36000 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ESA-94-02 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.00  .0000000 

0.48000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ESA-94-02 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.00  .0000000 

0.48000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ESA-94-02 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

150.88  1.200000 

1.40000 

0.00000 

0.0  jig/g 

ESA-94-02 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

52.63  1.200000 

1.40000 

0.00000 

0.0  jig/g 

D 

ESA-94-02 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.00  .0000000 

1.20000 

0.00000 

0.0  \tgfg 

ESA-94-02 

BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

0.00  .0000000 

1.20000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ESA-94-02 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

52.63  2.300000 

2.40000 

0.00000 

0.0  jig/g 

ESA-94-02 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

116.11  2.300000 

2.60000 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ESA-94-02 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00  .0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ESA-94-02 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00  .0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ESA-94-02 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

0.00  .0000000 

1.80000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ESA-94-02 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

0.00  .0000000 

1.80000 

0.00000 

0.0  Jig/g 

D 

ESA-94-02 

BENSLFBETA-ENDOSirLFAN 

LT 

0.00  .0000000 

2.40000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ESA-94-02 

BENSLFBETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00  .0000000 

2.40000 

0.00000 

0.0  jig/g 

D 

ESA-94-02 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.00  .0000000 

0.13000 

0.00000 

0.0  ng/g 

R 
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Site  ID 

Tot  Name 

Mm 

Bool 

%  Sample 
RPD  Value 

Value 

Sample  •/.  UaM  Fla*  Data 

Spike  Bool  Rec.  Meat  Code  Onal 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ESA-94-02 

BENZrD  BENZIDINE 

ND 

0.00  .0000000 

0.13000 

0.00000 

0.0  ng/g 

DR 

ESA-94-02 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

0.00  .0000000 

3.10000 

0.00000 

0.0  jig/g 

R 

ESA-94-02 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

0.00  .0000000 

3.10000 

0.00000 

0.0  ng/g 

DR 

ESA-94-02 

BGHIPYBENZO  [G.HJJ  PERYLENE 

116.11  .5800000 

0.69000 

0.00000 

0.0  fig/g 

ESA-94-02 

BGHIPY BENZO  |G.H.I]  PERYLENE 

20.69  .5800000 

0.78000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ESA-94-02 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

20.69  .7100000 

0.96000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ESA-94-02 

BKFAN  BENZO  [KJ  FLUORANTHENE 

30.77  .7100000 

1.10000 

0.00000 

0.0  ^ig/g 

D 

ESA-94-02 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.00  .0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  fig/g 

ESA-94-02 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.00  .0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ESA-94-02 

CHRY  CHRYSENE 

30.77  1.400000 

1.50000 

0.00000 

o.o  fig/g 

ESA-94-02 

CHRY  CHRYSENE 

15.38  1.400000 

1.80000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ESA-94-02 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.08000 

0.00000 

o.o  ng/g 

ESA-94-02 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.08000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ESA-94-02 

CL6CP  HEXAC HLOROC Y C L(  )PENTADIENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.52000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ESA-94-02 

CL6CP  HEXACHLOROC YCLOPENT ADIENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.52000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ESA-94-02 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.00  .0000000 

1.80000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ESA-94-02 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.00  .0000000 

1.80000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ESA-94-02 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.00  .0000000 

0.68000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ESA-94-02 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.00  .0000000 

0.68000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ESA-94-02 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.00  .0000000 

0.09700 

0.00000 

0.0  fig/g 

ESA-94-02 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.00  .0000000 

0.09700 

0.00000 

0.0  Jig/g 

D 

ESA-94-02 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.00  .0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ESA-94-02 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.00  .0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  yg/g 

D 

ESA-94-02  CPMS024-CHL0R0PHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.00  .0000000 

0.06600 

0.00000 

0.0  yg/g 

ESA-94-02  CPMS024-CHL0R0PHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.00  .0000000 

0.06600 

0.00000 

o.o  yg/g 

D 

ESA-94-02 

DBAHA  DIBENZ  (AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.31000 

0.00000 

O.o  yg/g 

ESA-94-02 

DBAHA  DIBENZ  |AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.31000 

0.00000 

o.o  yg/g 

D 

ESA-94-02 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.00  .0000000 

0.07100 

0.00000 

0.0  yg/g 

ESA-94-02 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.00  .0000000 

0.07100 

0.00000 

o.o  yg/g 

D 

ESA-94-02 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00  .0000000 

0.21000 

0.00000 

0.0  yg/g 

ESA-94-02 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00  .0000000 

0.21000 

0.00000 

0.0  yg/g 

D 

ESA-94-02 

DBZRI  DIBENZOFURAN 

LT 

0.00  .0000000 

0.38000 

0.00000 

0.0  yg/g 

ESA-94-02 

DBZRI  DIBENZOR IRAN 

LT 

0.00  .0000000 

0.38000 

0.00000 

0.0  yg/g 

D 

ESA-94-02 

DCPD  DICY  CLOPENT  ADIENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.57000 

0.00000 

o.o  yg/g 

ESA-94-02 

DCPD  DICYCLOPENT  ADIENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.57000 

0.00000 

0.0  yg/g 

D 

ESA-94-02 

DDVP  VAPONA 

LT 

0.00  .0000000 

0.06800 

0.00000 

0.0  yg/g 

ESA-94-02 

DDVP  VAPONA 

LT 

0.00  .0000000 

0.06800 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ESA-94-02 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.00  .0000000 

0.24000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ESA-94-02 

DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.00  .0000000 

0.24000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94-02 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.00  .0000000 

0.06500 

0.00000 

0.0  ng/g 

ESA-94-02 

DITH  DITHIANE 

LT 

0.00  .0000000 

0.06500 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ESA-94-02 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.00  .0000000 

0.07900 

0.00000 

0.0  ng/g 

ESA-94-02 

DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.00  .0000000 

0.07900 

0.00000 

0.0  JAg/g 

D 

ESA-94-02 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.00  .0000000 

0.06300 

0.00000 

0.0  JAg/g 

ESA-94-02 

DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.00  .0000000 

0.06300 

0.00000 

0.0  JAg/g 

D 

Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Tooele  North  Ecological  Risk  Assesment  Data 

(All  MS/MSD  Pairs) 


Site  ID  Test  Name 

Meas 

Boot 

% 

RPD 

Sample 

Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

•/•  Unit  Flat  Data 
Rec.  Meas  Code  Qua! 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ESA-94-02  DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESA-94-02  DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94-02  DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.23000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESA-94-02  DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.23000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94-02  ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.00 

.0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESA-94-02  ENDRN  ENDRIN 

LT 

0.00 

.0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94412  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.80000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESA-94-02  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.80000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94-02  ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.28000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ESA-94-02  ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.28000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ESA-94-02  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.20000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESA-94-02  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.20000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94-02  FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

0.00 

.0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ESA-94-02  FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

0.00 

.0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ESA-94-02  FANT  FLUORANTHENE 

15.38 

1.900000 

2.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESA-94412  FANT  FLUORANTHENE 

135.88 

1.900000 

2.10000 

0.00000  - 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94-02  FLRENEFLUORENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.06500 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESA-94-02  FLRENEFLUORENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.06500 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94412  HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.97000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESA-94-02  HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.97000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94-02  HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.00 

.0000000 

0.24000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESA-94412  HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.00 

.0000000 

0.24000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94412  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.48000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESA-94412  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.48000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94412  ICDPYRINDENOIUJ-C.D]  PYRENE 

LT 

0.00 

.0000000 

2.40000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESA-94-02  ICDPYRINDENO  [1.2.3-C.D]  PYRENE 

LT 

0.00 

.0000000 

2.40000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94412  ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.48000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESA-94-02  ISODR  ISODRIN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.48000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94412  ISOPHR ISOPHORONE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.39000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESA-94412  ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.39000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94-02  KEP  KEPONE 

ND 

0.00 

.0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ESA-94-02  KEP  KEPONE 

ND 

0.00 

.0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ESA-94412  LIN  LINDANE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESA-94412  LIN  LINDANE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94412  MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.00 

.0000000 

0.26000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESA-94-02  MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.00 

.0000000 

0.26000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94412  MIREX  I.1A.2.2.3.3A.4.5.5.5A.5B.6-DECACHLOROOCTA 

LT 

0.00 

.0000000 

0.14000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESA-94-02  MIREX  l,1A.2.2.3,3A.4,5.5.5A.5B.6-DECACHLOROOCTA  LT 

0.00 

.0000000 

0.14000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94-02  MLTHN  MALATHION 

LT 

0.00 

.0000000 

0.18000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESA-94-02  MLTHN  MALATHION 

LT 

0.00 

.0000000 

0.18000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94412  NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.74000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESA-94412  NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.74000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94-02  NB  NITROBENZENE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.80000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESA-94412  NB  NITROBENZENE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.80000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESA-94-02  NNDME  N-NITROSODIMETH YLAMINE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.46000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESA-94412  NNDME  N-NITROSODIMETH  YLAMINE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.46000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 
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Site  ID 

Ttit  Name 

Met* 

Bool 

V. 

RPD 

Sample 

Valuf 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

%  Unit  Flat  Data 
Rec.  Meaa  Code  Qua) 

ESA-94-02 

ESA-94-02 

NNDNP  N-NOTROSOD1-NPROPYLAMINE 

NNDNP  N-NOTROSODl-NPROPYLAMINE 

135.88 

53.97 

1.100000 

1.100000 

11.00000 

12.00000 

6.20000  LT 

6.20000  LT 

0.0  ng/g 
0.0  ng/g 

D 

ESA-94-02 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.29000 

0.00000 

0.0  Jig/g 

ESA-94-02 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.29000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ESA-94-02 

OXAT  1,4-OXATHIANE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.07500 

0.00000 

0.0  fig/g 

ESA-94-02 

OXAT  1 ,4-OXATHIANE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.07500 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ESA-94-02 

PCB016  PCB  1016 

LT 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ESA-94-02 

PC  BO  16  PCB  1016 

LT 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  jig/g 

D 

ESA-94-02 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  ng/g 

R 

ESA-94-02 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  ng/g 

DR 

ESA-94-02 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  \k%!% 

R 

ESA-94-02 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  ng/g 

DR 

ESA-94-02 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  fig/g 

R 

ESA-94-02 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  ng/g 

DR 

ESA-94-02 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  ng/g 

R 

ESA-94-02 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1 248 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  ng/g 

DR 

ESA-94-02 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  ng/g 

R 

ESA-94-02 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  ng/g 

DR 

ESA-94-02 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.00 

.0000000 

0.79000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ESA-94-02 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.00 

.0000000 

0.79000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ESA-94-02 

PCB262  PCB  1262 

LT 

0.00 

.0000000 

6.30000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ESA-94-02 

PCB262  PCB  1262 

LT 

0.00 

.0000000 

6.30000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ESA-94-02 

ESA-94-02 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

53.97 

102.04 

.7600000 

.7600000 

6.90000 

7.40000 

6.20000  LT 

6.20000  LT 

0.0  ng/g 
0.0  ng/g 

D 

ESA-94-02 

ESA-94-02 

PHANT  PHENANTHRENE 

PHANT  PHENANTHRENE 

102.04 

133.33 

2.100000 

2.100000 

2.40000 

2.40000 

0.00000 

0.00000 

0.0  ng/g 
0.0  fig/g 

D 

ESA-94-02 

ESA-94-02 

PHENO  PHENOL 

PHENO  PHENOL 

133.33 

7.41 

.0520000 

.0520000 

12.00000 

13.00000 

12.00000  LT 

12.00000  LT 

0.0  ng/g 
0.0  ng/g 

D 

ESA-94-02 

PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l .  1  -DICHLORO  LT 

0.00 

.0000000 

0.06400 

0.00000 

0.0  ng/g 

ESA-94-02 

PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHU  )ROPHENYL)-l .  1  -DICHLORO  LT 

0.00 

.001)0000 

0.06400 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ESA-94-02 

PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l .  1  -DICHLORO  LT 

0.00 

.0000000 

0.06800 

0.00000 

0.0  ng/g 

ESA-94-02 

PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l .  1  -DICHLORO  LT 

0.00 

.0000000 

0.06800 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ESA-94-02 

PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.  1 . 1  -TRICHLO  LT 

0.00 

.0000000 

0. 1 0000 

0.00000 

0.0  fig/g 

ESA-94-02 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHL(  )ROPHENYL)-l  .1,1  -TRICHLO  LT 

0.00 

.0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  \ig/g 

D 

ESA-94-02 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.00 

.0000000 

1.70000 

0.00000 

0.0  Jig/g 

ESA-94-02 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.00 

.0000000 

1.70000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ESA-94-02 

PYR  PYRENE 

7.41 

2.700000 

14.00000 

6.20000 

182.3  ng/g 

8 

ESA-94-02 

PYR  PYRENE 

60.16 

2.700000 

16.00000 

6.20000 

214.5  ng/g 

D8 

ESA-94-02 

SUPON  2-CHLORO-l  -(2,4-DICHU  JROPHENYL)  VINYL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.92000 

0.00000 

0.0  \kg!g 

ESA-94-02 

SirPON  2-CHLORO-K2.4-DICHU  1ROPHENYL)  VINYL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.92000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ESA-94-02 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.00 

.0000000 

12.00000 

0.00000 

0.0  jig/g 

ESA-94-02 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.00 

.0000000 

12.00000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ESB-94-1 1 

123TCB  1.2.3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  jig/g 

ESB-94-11 

123TCB  1  ,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ESB-94-1 1 

ESB-94-1 1 

124TCB  1 ,2,4-TRICHLOROBENZENE 

124TCB  1.2,4-TRICHLOROBENZENE 

60.16 

18.78 

.2200000 

.2200000 

8.60000 

8.20000 

6.20000  LT 

6.20000  LT 

0.0  ng/g 
0.0  ng/g 

D 

ESB-94-1 1 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.04200 

0.00000 

0.0  ng/g 
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Meas 

Sample 

Sample  %  Unit  Fbf  Data 

StteD) 

Teat  Name 

Bool 

RPD 

Value 

Value 

Spike  Bool  Rec.  Meai  CodeOnal 

Chemical  Class :  SEMIVOLATILES 


ESB-94-1 1 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.04200 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ESB-94-11 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.52000 

0.00000 

0.0  \ig/g 

ESB-94-1 1 

12DPH 

1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.52000 

0.00000 

0.0  jig/g 

D 

ESB-94-11 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.04200 

0.00000 

0.0  ng/g 

ESB-94-11 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.04200 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-11 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.63000 

0.00000 

0.0  ng/g 

R 

ESB-94-11 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.63000 

0.00000 

0.0  \ig/g 

DR 

ESB-94-11 

14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE 

18.78 

.0340000 

9.90000 

6.20000  LT 

0.0  fig/g 

ESB-94-11 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

40.00 

.0340000 

9.60000 

6.20000  LT 

0.0  jig/g 

D 

ESB-94-11 

236TCP  2.3,6-TRlCHLOROPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.62000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ESB-94-11 

236TCP  2.3,6-TRlCHLOROPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.62000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ESB-94-11 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.49000 

0.00000 

0.0  jig/g 

ESB-94-11 

245TCP  2.4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.49000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ESB-94-11 

246TCP  2.4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.06100 

0.00000 

0.0  ng/g 

ESB-94-11 

246TCP  2.4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.06100 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ESB-94-11 

24DCLP  2,4-DICHLC)ROPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.06500 

0.00000 

0.0  ng/g 

ESB-94-11 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.06500 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ESB-94-11 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

3.00000 

0.00000 

0.0  jig/g 

ESB-94-11 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

3.00000 

0.00000 

0.0  \i gjg 

D 

ESB-94-11 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

4.70000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ESB-94-11 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

4.70000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ESB-94-11 

24DNT 

2,4-DINITROTC)LUENE 

40.00 

1 .400000 

6.40000 

6.20000  LT 

0.0  ng/g 

ESB-94-11 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

25.71 

1.400000 

6.10000 

6.20000  LT 

0.0  ng/g 

D 

ESB-94-11 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.57000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-11 

26DNA 

2,6-DIN  ITROANILINE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.57000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ESB-94-11 

26DNT 

2,6-DIN  ITROTOLUENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  fig/g 

ESB-94-11 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ESB-94-11 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

25.71 

.0550000 

7.90000 

6.20000  LT 

0.0  ng/g 

ESB-94-1 1 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

51.21 

.0550000 

7.70000 

6.20000  LT 

0.0  ng/g 

D 

ESB-94-11 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.24000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ESB-94-11 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.24000 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ESB-94-11 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  \kgjg 

ESB-94-11 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-11 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.09800 

0.00000 

0.0  ng/g 

ESB-94-11 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.09800 

0.00000 

0.0  \kgjg 

D 

ESB-94-11 

2N  ANIL  2-NITROAN1LINE 

ND 

0.00 

.0000000 

3.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ESB-94-11 

2N  ANIL  2-NITROANILINE 

ND 

0.00 

.0000000 

3.10000 

0.00000 

0.0  )kgfg 

DR 

ESB-94-11 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

1.10000 

o.ooooo 

0.0  fig/g 

ESB-94-11 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

1.10000 

0.00000 

00  pgfe 

D 

ESB-94-11 

33DCBD3.3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.60000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ESB-94-11 

33DCBD3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.60000 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

ESB-94-11 

35DNA 

3,5-DINITROANILlNE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.60000 

0.00000 

0.0  jig/g 

ESB-94-11 

35DNA 

3,5-DINTTROANILINE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.60000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ESB-94-11 

3N  ANIL  3-NITROANILINE 

LT 

0.00 

.0000000 

3.00000 

0.00000 

0.0  ng/g 

ESB-94-11 

3N  ANIL  3-NITRC)  ANILINE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

3.00000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Tooele  North  Ecological  Risk  Assesment  Data 

(All  MS/MSD  Pairs) 


Meat 

%  Sample 

Sample 

•/•  Ualt  Flag  Data 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

RJPD  Value 

Value 

Spike  Bool 

Rec.  Meat  CodeQual 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESB-94-1 1 

3  NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.34000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

3  NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.34000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

46DN2C4.6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.80000 

0.00000 

0.0  pg'g 

ESB-94-1 1 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.80000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.00 

.0000000 

0.04100 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.00 

.0000000 

0.04100 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

4CAN1L  4-CHLORO  ANILINE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.63000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ESB-94-1 1 

4CANIL  4-CHLORO  ANILINE 

ND 

0.00 

.0000000 

0.63000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ESB-94-1 1 

4CL3C  4-CHLORO-3-C RESOL 

51.21 

.9300000 

13.00000 

12.00000  LT 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

4CL3C  4-CHLORO-3-C RESOL 

7.41 

.9300000 

14.00000 

12.00000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.00 

.0000000 

0.17000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.00 

.0000000 

0.17000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.24000 

0.00000 

0.0  Pg/g 

ESB-94-1 1 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.24000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

4N  ANIL  4-NITROANILINE 

ND 

0.00 

.0000000 

3.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ESB-94-1 1 

4N  ANIL  4-NITROANILINE 

ND 

0.00 

.0000000 

3.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ESB-94-1 1 

4NP  4-NITROPHENOL 

7.41 

3.300000 

13.00000 

12.00000  LT 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

4NP  4-NITROPHENOL 

48.80 

3.300000 

13.00000 

6.20000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

ABHC  ALPHA-BENZENE  HEXACHLORIDE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

AENSLF  ALPH  A-ENDOSl  ILF  AN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.40000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULF  AN 

LT 

0.00 

.0000000 

0.40000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.00 

.ooooooo 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.00 

.0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

48.80 

.0410000 

7.90000 

6.20000  LT 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

16.67 

.0410000 

7.70000 

6.20000  LT 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.03300 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.03300 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

ANIL  ANILINE 

ND 

0.00 

.ooooooo 

0.13000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ESB-94-1 1 

ANIL  ANILINE 

ND 

0.00 

.ooooooo 

0.13000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ESB-94-1 1 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.71000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.71000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.06500 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.06500 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.19000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.19000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.44000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.44000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

B2CLEEBIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.36000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

B2CLEEBIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.36000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.48000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.48000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

BAANT  BENZO  |A)  ANTHRACENE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.04100 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

BAANT  BENZO  |A)  ANTHRACENE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

0.04100 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

BAPYR  BENZO  (A|  PYRENE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

1.20000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

BAPYR  BENZO  (A]  PYRENE 

LT 

0.00 

.ooooooo 

1.20000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 
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Site  ID 

Teat  Name 

Men 

Bool 

%  Sample 
RPD  Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

•/•  La H  Flag  Data 
Rec.  Meas  CodeQual 

ESB-94-1 1 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.31000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.31000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00  .0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00  .0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

0.00  .0000000 

1.80000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

0.00  .0000000 

1.80000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

BENSLFBETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00  .0000000 

2.40000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

BENSLF  BETA-ENDOSl  FLFAN 

LT 

0.00  .ooooooo 

2.40000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.00  .0000000 

0.13000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ESB-94-1 1 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

0.00  .0000000 

0.13000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ESB-94-1 1 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

0.00  .0000000 

3.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ESB-94-1 1 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

0.00  .0000000 

3.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ESB-94-1 1 

BGHIPY  BENZO  [G.HJ]  PERYLENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.18000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

BGHIPY BENZO  (G.H.I]  PERYLENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.18000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.13000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.13000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.00  .0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.00  .0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.08000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.08000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

CL6CP  HEXACHLOROCY CLOPENT ADIENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.52000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.52000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.00  .0000000 

1.80000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

0.00  .0000000 

1.80000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.00  .0000000 

0.68000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.00  .0000000 

0.68000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.00  .0000000 

0.09700 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.00  .0000000 

0.09700 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.00  .0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.00  .0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

CPMS024-CHL0R0PHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.00  .0000000 

0.06600 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

CPMSO24-CHLOR0PHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.00  .0000000 

0.06600 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

DBAHA  DIBENZ  |AH1  ANTHRACENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.31000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

DBAHA  DIBENZ  |AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.31000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.00  .0000000 

0.07100 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.00  .0000000 

0.07100 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00  .0000000 

0.21000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00  .0000000 

0.21000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

DBZFU  DIBENZOFURAN 

LT 

0.00  .0000000 

0.38000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

DBZFU  DIBENZOFIFRAN 

LT 

0.00  .0000000 

0.38000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

DCPD  DIC  Y  CLOPENT  ADIENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.57000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

DCPD  DICYCLOPENT ADIENE 

LT 

0.00  .0000000 

0.57000 

0.00000 

c  0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

DDVP  VAPONA 

LT 

0.00  .0000000 

0.06800 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

DDVP  VAPONA 

LT 

0.00  .0000000 

0.06800 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

DEP  DIETHYL PHTHALATE 

LT 

0.00  .0000000 

0.24000 

0.00000 

0.0  pg/g 
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Natural  Matrix  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  Tooele  North  Ecological  Risk  Assesment  Data 

(All  MS/MSD  Pairs) 


Test  Name 


%  Sample 
RPD  Value 


Sample 

Bool 


*/•  Unit  Flaj  Data 
Rec.  Men*  Code 


Chemical  Classy  SEMIVOLATILES _ 

ESB-94-1 1  DEP  DIETHYL  PHTHALATE 
ESB-94-1 1  DITH  DITHIANE 
ESB-94-1 1  DITH  DITHIANE 

ESB-94-1 1  DLDRN  DIELDRIN 
ESB-94-1 1  DLDRN  DIELDRIN 

ESB-94-1 1  DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 
ESB-94-1 1  DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

ESB-94-1 1  DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 
ESB-94-1 1  DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 
ESB-94-1 1  DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 
ESB-94-1 1  DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

ESB-94-1 1  ENDRN  ENDRIN 
ESB-94-1 1  ENDRN  ENDRIN 

ESB-94-1 1  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 
ESB-94-1 1  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ESB-94-1 1  ENDRN  ENDRIN  KETONE 
ESB-94-1 1  ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ESB-94-1 1  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 
ESB-94-1 1  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 
ESB-94-1 1  FAMPH  FAMOPHOS 
ESB-94-1 1  FAMPH  FAMOPHOS 

ESB-94-1 1  FANT  FLUORANTHENE 
ESB-94-1 1  FANT  FLUORANTHENE 
ESB-94-1 1  FLRENEFLUORENE 
ESB-94-1 1  FLRENEFLUORENE 

ESB-94-1 1  HCBD  HEXACHLOROBl  T  ADIENE 
ESB-94-1 1  HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

ESB-94-1 1  HPCL  HEPTACHLOR 
ESB-94-1 1  HPCL  HEPTACHLOR 

ESB-94-1 1  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 
ESB-94-1 1  HPCLE  HEPTACHLOREPOX1DE 

ESB-94-1 1  ICDPYRINDENO  [1.2,3-C.D]  PYRENE 
ESB-94-1 1  ICDPYRINDENO  [1.2.3-C.D)  PYRENE 
ESB-94-1 1  ISODR  ISODRIN 
ESB-94-1 1  ISODR  ISODRIN 

ESB-94-1 1  ISOPHR ISOPHORONE 
ESB-94-1 1  ISOPHR  ISOPHORONE 


ESB-94-1 1  KEP 
ESB-94-1 1  KEP 

ESB-94-1 1  LIN 
ESB-94-1 1  LIN 


KEPONE 

KEPONE 

LINDANE 

LINDANE 


ESB-94-1 1  MEXCL  METHOXYCHLOR 
ESB-94-1 1  MEXCL  METHOXYCHLOR 


LT 

0.00  .0000000 

0.24000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

LT 

0.00  .0000000 

0.06500 

0.00000 

0.0  ng/g 

LT 

0.00  .0000000 

0.06500 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

LT 

0.00  .0000000 

0.07900 

0.00000 

0.0  jig/g 

LT 

0.00  .0000000 

0.07900 

0.00000 

o.o  ng/g 

D 

LT 

0.00  .0000000 

0.06300 

0.00000 

0.0  ng/g 

LT 

0.00  .0000000 

0.06300 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

LT 

0.00  .0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  ng/g 

LT 

0.00  .0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

LT 

0.00  .0000000 

0.23000 

0.00000 

0.0  ng/g 

LT 

0.00  .0000000 

0.23000 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

LT 

0.00  .0000000 

1.30000 

0.00000 

o.o  ng/g 

LT 

0.00  .0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

LT 

0.00  .0000000 

1.80000 

0.00000 

0.0  ng/g 

LT 

0.00  .0000000 

1.80000 

0.00000 

o.o  ng/g 

D 

ND 

0.00  .0000000 

0.28000 

0.00000 

0-0  ng/g 

R 

ND 

0.00  .0000000 

0.28000 

0.00000 

0.0  ng/g 

DR 

LT 

0.00  .0000000 

1.20000 

0.00000 

0.0  Hg/g 

LT 

0.00  .0000000 

1.20000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ND 

0.00  .0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  ng/g 

R 

ND 

0.00  .0000000 

1.30000 

0.00000 

o.o  ng/g 

DR 

LT 

0.00  .0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  ng/g 

LT 

0.00  .0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

LT 

0.00  .0000000 

0.06500 

0.00000 

0.0  ng/g 

LT 

0.00  .0000000 

0.06500 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

LT 

0.00  .0000000 

0.97000 

0.00000 

0.0  ng/g 

LT 

0.00  .0000000 

0.97000 

0.00000 

0.0  *ig/g 

D 

LT 

0.00  .0000000 

0.24000 

0.00000 

0.0  ng/g 

LT 

0.00  .0000000 

0.24000 

0.00000 

o.o  jig/g 

D 

LT 

0.00  .0000000 

0.48000 

0.00000 

0.0  fig/g 

LT 

0.00  .0000000 

0.48000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

LT 

0.00  .0000000 

2.40000 

0.00000 

0.0  f4g/g 

LT 

0.00  .0000000 

2.40000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

LT 

0.00  .0000000 

0.48000 

0.00000 

0.0  ng/g 

LT 

0.00  .0000000 

0.48000 

0.00000 

0.0  jig/g 

D 

LT 

0.00  .0000000 

0.39000 

0.00000 

0.0  Jig/g 

LT 

0.00  .0000000 

0.39000 

0.00000 

0.0  ng/g 

D 

ND 

0.00  .0000000 

1 .30000 

0.00000 

0.0  jig/g 

R 

ND 

0.00  .0000000 

1.30000 

0.00000 

0.0  ng/g 

DR 

LT 

0.00  .0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  ng/g 

LT 

0.00  .0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  fig/g 

D 

LT 

0.00  .0000000 

0.26000 

0.00000 

0.0  |ig/g 

LT 

0.00  .0000000 

0.26000 

0.00000 

0.0  yg/g 

D 

LT 

0.00  .0000000 

0.14000 

0.00000 

0.0  ng/g 

LT 

0.00  .0000000 

0.14000 

0.00000 

0.0  Jig/g 

D 
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(All  MS/MSD  Pairs) 


Site  ID 

Test  Name 

Mem 

Bool 

% 

RPD 

Sample 

Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

•/.  Unit  Fla*  Data 
Ret.  Mcas  Code  Qua! 

Chemical  Class :  SEMIVOLATILES 

ESB-94-1 1  MLTHN  MALATHION 

LT 

0.00 

.0000000 

0.18000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.00 

.0000000 

0.18000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.74000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.74000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

NB  NITROBENZENE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.80000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

NB  NITROBENZENE 

LT 

0.00 

.0000000 

1.80000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

NNDME  N-NITROSODIMETH  YLAMINE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.46000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.46000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

ESB-94-1 1 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

16.67 

43.18 

1.100000 

1.100000 

9.10000 

8.50000 

6.20000  LT 
6.20000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.29000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.29000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

OXAT  1,4-OXATHIANE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.07500 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

OXAT  1,4-OXATHIANE 

LT 

0.00 

.00O0000 

0.07500 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

PCB016  PCB1016 

LT 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

PCB016  PCB  1016 

LT 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ESB-94-1 1 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ESB-94-1 1 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ESB-94-1 1 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ESB-94-1 1 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ESB-94-1 1 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ESB-94-1 1 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ESB-94-1 1 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ESB-94-1 1 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

R 

ESB-94-1 1 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.00 

.0000000 

0.32000 

0.00000 

0.0  pg/g 

DR 

ESB-94-1 1 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.00 

.0000000 

0.79000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

PCB260  PCB  1260 

LT 

0.00 

.0000000 

0.79000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

PCB262  PCB  1262 

LT 

0.00 

.0000000 

6.30000- 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

PCB262  PCB  1262 

LT 

0.00 

.0000000 

6.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

ESB-94-1 1 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

48.18 

79.07 

.7600000 

.7600000 

5.20000 

5.20000 

6.20000  LT 

6.20000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.00 

.0000000 

0.03200 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

ESB-94-1 1 

PHENO  PHENOL 

PHENO  PHENOL 

79.07 

23.26 

.0520000 

.0520000 

12.00000 

12.00000 

12.00000  LT 

12.00000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

PPDDD  2,2-B!S(PARA-CHLOROPHENYL)- 1 . 1  -DICHLORO  LT 

0.00 

.0000000 

0.06400 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  1 . 1  -DICHLORO  LT 

0.00 

.0000000 

0.06400 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHU)ROPHENYL>  1 .1  -DICHLOROLT 

0.00 

.0000000 

0.06800 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHL()ROPHENYL)- 1 . 1  -DICHLORO  LT 

0.00 

.0000000 

0.06800 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1.1,1  -TRICHLO  LT 

0.00 

.0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1.1,1  -TRICHLO  LT 

0.00 

.0000000 

0.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.00 

.0000000 

1.70000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-1 1 

PRTHN  PARATHION 

LT 

0.00 

.ooooooo 

1.70000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

ESB-94-1 1 

PYR  PYRENE 

PYR  PYRENE 

23.26 

200.00 

.0830000 

.0830000 

9.50000 

9.50000 

6.20000  LT 

6.20000  LT 

0.0  pg/g 
0.0  pg/g 

D 
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(All  MS/MSD  Pairs) 


Site  ID 

Tot  Name 

Meat 

Bool 

% 

RPD 

Sample 

Value 

Value 

Sample 
Spike  Bool 

•/•  Unit 
Rec.  Mem 

w 

tr 

ESB-94-11 

SUPON  2-CHLORO-l  *<2.4-DICHLX)ROPHENYL) VINYL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.92000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-11 

SUPON  2-CH LORO- 1  -(2 ,4- DIC HLOROPHEN YL) VIN YL 

LT 

0.00 

.0000000 

0.92000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 

ESB-94-1 1 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.00 

.0000000 

12.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

ESB-94-11 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

0.00 

.0000000 

12.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

D 
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Standard  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(Detects  in  Standard  Spikes) 


Lot  Test  Name 


Meas  •/•  Unit  Flat  Data 

Bool  Value _ Spike  Recov  Meas  Code  Qual 


Chemical  Class:  CYANIDE 


APDU 

CYN 

CYANIDE 

9.44000 

10.00000 

94.4  pg/1 

APDU 

CYN 

CYANIDE 

144.00000 

150.00000 

96.0  pg/1 

APDU 

CYN 

CYANIDE 

145.00000 

150.00000 

96.7  pg/1 

APEQ 

CYN 

CYANIDE 

0.35000 

0.50000 

70.0  pg/g 

APEQ 

CYN 

CYANIDE 

4.56000 

5.00000 

91.2  ng/g 

APEQ 

CYN 

CYANIDE 

4.74000 

5.00000 

94.8  pg/g 

APGJ 

CYN 

CYANIDE 

9.21000 

10.00000 

92.1  fig/1 

APGJ 

CYN 

CYANIDE 

148.00000 

150.00000 

98.7  pg/1 

APGJ 

CYN 

CYANIDE 

148.00000 

150.00000 

98.7  pg/1 

APID 

CYN 

CYANIDE 

0.47800 

0.50000 

95.6  pg/g 

APID 

CYN 

CYANIDE 

4.83000 

5.00000 

96.6  pg/g 

APID 

CYN 

CYANIDE 

0.51900 

5.00000 

10.4  pg/g 

APKW 

CYN 

CYANIDE 

9.93000 

10.00000 

99.3  pg/1 

APKW 

CYN 

CYANIDE 

147.00000 

150.00000 

98.0  pg/1 

APKW 

CYN 

CYANIDE 

150.00000 

150.00000 

100.0  pg/1 

APNS 

CYN 

CYANIDE 

0.53100 

0.50000 

106.2  pg/g 

APNS 

CYN 

CYANIDE 

4.98000 

5.00000 

99.6  pg/g 

APNS 

CYN 

CYANIDE 

5.02000 

5.00000 

100.4  pg/g 

APNT 

CYN 

CYANIDE 

9.64000 

10.00000 

96.4  pg/1 

APNT 

CYN 

CYANIDE 

145.00000 

150.00000 

96.7  pg/1 

APNT 

CYN 

CYANIDE 

149.00000 

150.00000 

99.3  pg/1 

APRS 

CYN 

CYANIDE 

0.46400 

0.50000 

92.8  pg/g 

APRS 

CYN 

CYANIDE 

4.70000 

5.00000 

94.0  pg/g 

APRS 

CYN 

CYANIDE 

4.83000 

5.00000 

96.6  pg/g 

APSL 

CYN 

CYANIDE 

9.14000 

10.00000 

91.4  pg/1 

APSL 

CYN 

CYANIDE 

152.00000 

150.00000 

101.3  pg/1 

APSL 

CYN 

CYANIDE 

152.00000 

150.00000 

101.3  pg/1 

APUQ 

CYN 

CYANIDE 

0.41700 

0.50000 

83.4  pg/g 

APUQ 

CYN 

CYANIDE 

4.80000 

5.00000 

96.0  pg/g 

APUQ 

CYN 

CYANIDE 

4.90000 

5.00000 

98.0  pg/g 

APUR 

CYN 

CYANIDE 

8.70000 

10.00000 

87.0  pg/1 

APUR 

CYN 

CYANIDE 

150.00000 

150.00000 

100.0  pg/1 

APUR 

CYN 

CYANIDE 

147.00000 

150.00000 

98.0  pg/I 

Chemical  Class :  EXPLOSIVES 


APDD 

135TNB 

1 ,3.5-TRINITROBENZENE 

0.38600 

0.40000 

96.5  pg/1 

APDD 

135TNB 

1.3.5-TRINITROBENZENE 

16.20000 

16.00000 

101.3  pg/1 

APDD 

135TNB 

U.5-TRINITROBENZENE 

15.90000 

16.00000 

99.4  pg/1 

APDM 

135TNB 

1.3,5-TRINITROBENZENE 

2.31000 

2.50000 

92.4  pg/g 

APDM 

I35TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

26.00000 

25.00000 

104.0  pg/g 

APDM 

135TNB 

1.3,5-TRINITROBENZENE 

27.40000 

25.00000 

109.6  pg/g 

APDN 

135TNB 

1 ,3 ,5-TRINITROBENZENE 

0.38200 

0.40000 

95.5  pg/1 

APDN 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

16.20000 

16.00000 

101.3  pg/1 

APDN 

135TNB 

1.3,5-TRINITROBENZENE 

16.20000 

16.00000 

101.3  pg/1 

APFP 

135TNB 

1,3.5-TRINITROBENZENE 

2.04000 

2.50000 

81.6  pg/g 

APFP 

135TNB 

1 .3,5-TRINITROBENZENE 

25.10000 

25.00000 

100.4  pg/g 

APFP 

135TNB 

1 ,3.5-TRINITROBENZENE 

25.20000 

25.00000 

100.8  pg/g 
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Standard  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(Detects  in  Standard  Spikes) 


Lot  Test  Name 


Meas  %  Unit  Flag  Data 

Bool _ Value _ Spike  Recov  Meas  Code  Qua! 


Chemical  Class :  EXPLOSIVES 


APGB 

I35TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

0.46600 

0.40000 

116.5  fig/1 

APGB 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

15.80000 

16.00000 

98.8  fig/1 

APGB 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

16.10000 

16.00000 

100.6  fig/1 

APGK 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

2.27000 

2.50000 

90.8  fig/g 

APGK 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

26.20000 

25.00000 

104.8  fig/g 

APGK 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

26.20000 

25.00000 

104.8  fig/g 

APIL 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

2.18000 

2.50000 

87.2  fig/g 

APIL 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

25.60000 

25.00000 

102.4  fig/g 

APIL 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

26.70000 

25.00000 

106.8  fig/g 

APIM 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

0.42400 

0.40000 

106.0  fig/1 

APIM 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

15.10000 

16.00000 

94.4  figl 

APIM 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

15.80000 

16.00000 

98.8  fig/1 

APNA 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

0.40900 

0.40000 

102.3  fig n 

APNA 

135TNB 

1.3,5-TRINITROBENZENE 

15.10000 

16.00000 

94.4  fig/1 

APNA 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

14.80000 

16.00000 

92.5  fig/1 

APNH 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

2.49000 

2.50000 

99.6  fig/g 

APNH 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

26.90000 

25.00000 

107.6  fig/g 

APNH 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

26.90000 

25.00000 

107.6  fig/g 

APQG 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

0.45900 

0.40000 

114.8  fig/1 

APQG 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

17.10000 

16.00000 

106.9  fig/1 

APQG 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

17.50000 

16.00000 

109.4  fig/1 

APRG 

I35TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

2.33000 

2.50000 

93.2  fig/g 

APRG 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

25.80000 

25.00000 

103.2  fig/g 

APRG 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

26.10000 

25.00000 

104.4  fig/g 

APTY 

I35TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

1.70000 

2.50000 

68.0  fig/g 

APTY 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

23.90000 

25.00000 

95.6  fig/g 

APTY 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

23.30000 

25.00000 

93.2  fig/g 

APUM 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

0.39500 

0.40000 

98.8  fig/I 

APUM 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

16.30000 

16.00000 

101.9  fig/1 

APUM 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

16.60000 

16.00000 

103.8  figl 

APDD 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

0.55800 

0.80000 

69.8  Mg/1 

APDD 

2  46  TNT 

2.4.6-TRINITROTOLUENE 

30.30000 

32.00000 

94.7  fig/1 

APDD 

246TNT 

2.4,6-TRINITROTOLl  IENE 

29.70000 

32.00000 

92.8  fig/1 

APDM 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

4.81000 

5.00000 

96.2  fig/g 

APDM 

246TNT 

2,4.6-TRINITROTOLirENE 

54.10000 

50.00000 

108.2  fig/g 

APDM 

246 TNT 

2,4,6-TRINITROTOUrENE 

53.50000 

50.00000 

107.0  fig/g 

APDN 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

0.62600 

0.80000 

78.3  fig/1 

APDN 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

29.60000 

32.00000 

92.5  figl 

APDN 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

29.60000 

32.00000 

92.5  fig/1 

APFP 

246  TNT 

2,4.6-TRINITROTOLUENE 

4.85000 

5.00000 

97.0  fig/g 

APFP 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

52.10000 

50.00000 

104.2  fig/g 

APFP 

246 TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

51.70000 

50.00000 

103.4  fig/g 

APGB 

246TNT 

2.4,6-TRINITROTOLl  IENE 

0.65100 

0.80000 

81.4  fig/1 

APGB 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

27.60000 

32.00000 

86.3  fig/1 

APGB 

246 TNT 

2,4.6-TRINITROTOLUENE 

29.10000 

32.00000 

90.9  fig/1 

APGK 

246 TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

4.93000 

5.00000 

98.6  fig/g 

APGK 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

53.30000 

50.00000 

106.6  fig/g 
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Standard  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(Detects  in  Standard  Spikes) 


Lot  _ Test  Name 


Meas  %  Unit  F1 ag  Data 

Bool  Value _ Spike  Recov  Meas  Code  Qual 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


APGK 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

53.40000 

50.00000 

106.8  Mg/g 

APIL 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

5.28000 

5.00000 

105.6  Mg/g 

APIL 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

52.60000 

50.00000 

105.2  ng/g 

APIL 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

53.40000 

50.00000 

106.8  jig/g 

APIM 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

0.49400 

0.80000 

61.8  jig/1 

APIM 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

26.10000 

32.00000 

81.6  jig/1 

APIM 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

29.50000 

32.00000 

92.2  ng/1 

APNA 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

0.65400 

0.80000 

81.8  ng/1 

APNA 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

27.50000 

32.00000 

85.9  Mg /I 

APNA 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

26.90000 

32.00000 

84.1  Mgfl 

APNH 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

5.23000 

5.00000 

104.6  Mg^g 

APNH 

246TNT 

2.4,6-TRINITROTOLlFENE 

53.30000 

50.00000 

106.6  Mg/g 

APNH 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

53.10000 

50.00000 

106.2  Mg/g 

APQG 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

0.62400 

0.80000 

78.0  Mg/i 

APQG 

246TNT 

2.4,6-TRINITROTOLUENE 

28.80000 

32.00000 

90.0  Mg/1 

APQG 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

28.20000 

32.00000 

88.1  Mg/1 

APRG 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

4.88000 

5.00000 

97.6  Mg/g 

APRG 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

53.50000 

50.00000 

107.0  Mg/g 

APRG 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

52.90000 

50.00000 

105.8  Mg/g 

APTY 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

4.85000 

5.00000 

97.0  Mg/g 

APTY 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLl  FENE 

50.40000 

50.00000 

100.8  Mg/g 

APTY 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

49.70000 

50.00000 

99.4  Mg/g 

APUM 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

0.67300 

0.80000 

84.1  Mg /I 

APUM 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

29.30000 

32.00000 

91.6  Mg/1 

APUM 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

30.90000 

32.00000 

96.6  Mg/1 

APDD 

24DNT 

2,4-DINITROTOLt  FENE 

0.60200 

0.80000 

75.3  Mg l\ 

APDD 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

13.70000 

16.00000 

85.6  Mg/1 

APDD 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

13.90000 

16.00000 

86.9  Mg/1 

APDM 

24DNT 

2,4-DINITROTOLlFENE  • 

4.60000 

5.00000 

92.0  Mg/g 

APDM 

24DNT 

2.4-DlNTTROTOLt  FENE 

24.70000 

25.00000 

98.8  Mg/g 

APDM 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

25.30000 

25.00000 

101.2  Mg/g 

APDN 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

0.54400 

0.80000 

68.0  Mg/1 

APDN 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

14.30000 

16.00000 

89.4  Mg/1 

APDN 

24DNT 

2,4-DINITROTOLI  FENE 

13.70000 

16.00000 

85.6  Mg/1 

APFP 

24DNT 

2.4-DINITROTOLl  FENE 

4.86000 

5.00000 

97.2  Mg/g 

APFP 

24DNT 

2,4-DINlTROTOLtFENE 

25.20000 

25.00000 

100.8  Mg/g 

APFP 

24DNT 

2,4-DINITROTOH  FENE 

25.20000 

25.00000 

100.8  Mg/g 

APGB 

24DNT 

2,4-DINITROTOLl  FENE 

0.54000 

0.80000 

67.5  Mg/1 

APGB 

24DNT 

2,4-DINITROTOLlFENE 

11.60000 

16.00000 

72.5  Mg/1 

APGB 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

14.00000 

16.00000 

87.5  Mg/1 

APGK 

24DNT 

2,4-DINITROTOLI.  FENE 

4.98000 

5.00000 

99.6  Mg/g 

APGK 

24DNT 

2,4-DINITROTOLlFENE 

25.80000 

25.00000 

103.2  Mg/g 

APGK 

24DNT 

2.4-DINITROTOU  FENE 

25.80000 

25.00000 

103.2  Mg/g 

APIL 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

4.84000 

5.00000 

96.8  Mg/g 

APIL 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

24.90000 

25.00000 

99.6  Mg/g 

APIL 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

25.60000 

25.00000 

102.4  Mg/g 

APIM 

24DNT 

2,4-DINITROTOLI.FENE 

0.48200 

0.80000 

60.3  Mg/1 
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Standard  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(Detects  in  Standard  Spikes) 


Lot  Test  Name 


Meas  %  Unit  FI a*  Data 

Bool  Value _ Spike  Recov  Meas  Code  Qua! 


Chemical  Class :  EXPLOSIVES 


APIM 

24DNT 

2,4-DINTTROTOLl  JENE 

12.30000 

16.00000 

76.9  fig/1 

APIM 

24DNT 

2,4-DINITROTOLirENE 

14.10000 

16.00000 

88.1  fig/1 

APNA 

24DNT 

2,4-DINITROTOLl  IENE 

0.65800 

0.80000 

82.3  fig/1 

APNA 

24DNT 

2,4-DINITROTOLl  ^ENE 

13.10000 

16.00000 

81.9  fig/1 

APNA 

24DNT 

2.4-DINITROTOLl  IENE 

13.20000 

16.00000 

82.5  fig/1 

APNH 

24DNT 

2,4-DINITROTOLl  IENE 

5.37000 

5.00000 

107.4  fig/g 

APNH 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

25.50000 

25.00000 

102.0  fig/g 

APNH 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

25.90000 

25.00000 

103.6  fig/g 

APQG 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

0.69900 

0.80000 

87.4  fig/1 

APQG 

24DNT 

2,4-DlNTTROTOLUENE 

12.50000 

16.00000 

78.1  fig/1 

APQG 

24DNT 

2,4-DINITROTOUrENE 

12.10000 

16.00000 

75.6  fig/1 

APRG 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

4.68000 

5.00000 

93.6  fig/g 

APRG 

24DNT 

2,4-DINTTROTOLUENE 

25.60000 

25.00000 

102.4  fig/g 

APRG 

24DNT 

2.4-DINITROTOLl  TNE 

25.10000 

25.00000 

100.4  fig/g 

APTY 

24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

4.67000 

5.00000 

93.4  fig/g 

APTY 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

24.20000 

25.00000 

96.8  fig/g 

APTY 

24DNT 

2,4-DINITROTOLl  HENE 

23.90000 

25.00000 

95.6  fig/g 

APUM 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

0.55400 

0.80000 

69.3  fig/1 

APUM 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

14.00000 

16.00000 

87.5  fig/I 

APUM 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

14.30000 

16.00000 

89.4  fig/1 

APDD 

NB 

NITROBENZENE 

1.00000 

1.40000 

71.4  fig/1 

APDD 

NB 

NITROBENZENE 

24.90000 

32.00000 

77.8  fig/1 

APDD 

NB 

NITROBENZENE 

26.10000 

32.00000 

81.6  fig/1 

APDM 

NB 

NITROBENZENE 

4.56000 

5.00000 

91.2  fig/g 

APDM 

NB 

NITROBENZENE 

51.50000 

50.00000 

103.0  fig/g 

APDM 

NB 

NITROBENZENE 

51.50000 

50.00000 

103.0  fig/g 

APDN 

NB 

NITROBENZENE 

1.04000 

1.40000 

74.3  fig/1 

APDN 

NB 

NITROBENZENE 

25.70000 

32.00000 

80.3  fig n 

APDN 

NB 

NITROBENZENE 

26.20000 

32.00000 

81.9  fig/1 

APFP 

NB 

NITROBENZENE 

5.04000 

5.00000 

100.8  fig/g 

APFP 

NB 

NITROBENZENE 

51.60000 

50,00000 

103.2  fig/g 

APFP 

NB 

NITROBENZENE 

51.60000 

50.00000 

103.2  fig/g 

APGB 

NB 

NITROBENZENE 

1.01000 

1.40000 

72.1  fig/1 

APGB 

NB 

NITROBENZENE 

23.90000 

32.00000 

74.7  fig/1 

APGB 

NB 

NITROBENZENE 

26.10000 

32.00000 

81.6  fig/1 

APGK 

NB 

NITROBENZENE 

5.23000 

5.00000 

104.6  fig/g 

APGK 

NB 

NITROBENZENE 

52.80000 

50.00000 

105.6  fig/g 

APGK 

NB 

NITROBENZENE 

53.10000 

50.00000 

106.2  fig/g 

APIL 

NB 

NITROBENZENE 

4.64000 

5.00000 

92.8  fig/g 

APIL 

NB 

NITROBENZENE 

51.20000 

50.00000 

102.4  fig/g 

APIL 

NB 

NITROBENZENE 

52.70000 

50.00000 

105.4  fig/g 

APIM 

NB 

NITROBENZENE 

1.08000 

1.40000 

77.1  fig/1 

APIM 

NB 

NITROBENZENE 

26.40000 

32.00000 

82.5  fig/1 

APIM 

NB 

NITROBENZENE 

28.2Q000 

32.00000 

88.1  fig/l 

APNA 

NB 

NITROBENZENE 

1.17000 

1.40000 

83.6  fig/1 

APNA 

NB 

NITROBENZENE 

27.70000 

32.00000 

86.6  fig/1 

APNA 

NB 

NITROBENZENE 

27.30000 

32.00000 

85.3  fig/1 
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Standard  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(Detects  in  Standard  Spikes) 


Lot  Test  Name 


Meas  */•  Unit  Flag  Data 

Bool _ Value  _ Recov  Meas  Code  Qual 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


APNH 

NB 

NITROBENZENE 

5.29000 

5.00000 

105.8 

Hg/g 

APNH 

NB 

NITROBENZENE 

49.50000 

50.00000 

99.0 

Hg/g 

APNH 

NB 

NITROBENZENE 

48.90000 

50.00000 

97.8 

Hg/g 

APQG 

NB 

NITROBENZENE 

1.12000 

1.40000 

80.0 

Hg/i 

APQG 

NB 

NITROBENZENE 

28.00000 

32.00000 

87.5 

fig/I 

APQG 

NB 

NITROBENZENE 

28.30000 

32.00000 

88.4 

Hg/1 

APRG 

NB 

NITROBENZENE 

4.82000 

5.00000 

96.4 

Hg/g 

APRG 

NB 

NITROBENZENE 

51.10000 

50.00000 

102.2 

Hg/g 

APRG 

NB 

NITROBENZENE 

51.00000 

50.00000 

102.0 

Hg/g 

APTY 

NB 

NITROBENZENE 

4.80000 

5.00000 

96.0 

Hg/g 

APTY 

NB 

NITROBENZENE 

48.90000 

50.00000 

97.8 

Hg/g 

APTY 

NB 

NITROBENZENE 

48.90000 

50.00000 

97.8 

Hg/g 

APUM 

NB 

NITROBENZENE 

1.36000 

1.40000 

97.1 

Hg/1 

APUM 

NB 

NITROBENZENE 

29.50000 

32.00000 

92.2 

Hg/I 

APUM 

NB 

NITROBENZENE 

29.00000 

32.00000 

90.6 

Hg/1 

APDD 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

0.78100 

0.80000 

97.6 

Hg/1 

APDD 

RDX 

C  Y  CLOTRIMETH  YLENETRINITRAMINE 

34.70000 

32.00000 

108.4 

Hg/1 

APDD 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

34.20000 

32.00000 

106.9 

Hg/1 

APDM 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

5.12000 

5.00000 

102.4 

Hg/g 

APDM 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

57.10000 

50.00000 

114.2 

Hg/g 

APDM 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

59.80000 

50.00000 

119.6 

Hg/g 

APDN 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

0.77700 

0.80000 

97.1 

Hg/1 

APDN 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

35.20000 

32.00000 

110.0 

Hg/1 

APDN 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

35.00000 

32.00000 

109.4 

Hg/1 

APFP 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

5.27000 

5.00000 

105.4 

Hg/g 

APFP 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

57.00000 

50.00000 

114.0 

Hg/g 

APFP 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

56.80000 

50.00000 

113.6 

Hg/g 

APGB 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

0.83000 

0.80000 

103.8 

Hg/1 

APGB 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

34.60000 

32.00000 

108.1 

Hg/1 

APGB 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

34.50000 

32.00000 

107.8 

Hg/1 

APGK 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

5.48000 

5.00000 

109.6 

Hg/g 

APGK 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

58.70000 

50.00000 

117.4 

Hg/g 

APGK 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

58.20000 

50.00000 

116.4 

Hg/g 

APIL 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

5.30000 

5.00000 

106.0 

Hg/g 

APIL 

RDX 

CY  CLOTRIMETH  YLENETRINITRAMINE 

58.00000 

50.00000 

116.0 

Hg/g 

APIL 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

59.60000 

50.00000 

119.2 

Hg/g 

APIM 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

0.75800 

0.80000 

94.8 

Hg/1 

APIM 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

33.00000 

32.00000 

103.1 

Hg/1 

APIM 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

34.10000 

32.00000 

106.6 

Hg/1 

APNA 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

0.75900 

0.80000 

94.9 

Hg/1 

APNA 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

33.10000 

32.00000 

103.4 

Hg/1 

APNA 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

33.00000 

32.00000 

103.1 

Hg/1 

APNH 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

6.26000 

5.00000 

125.2 

Hg/g 

APNH 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

60.30000 

50.00000 

120.6 

Hg/g 

APNH 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

59.80000 

50.00000 

119.6 

Hg/g 

APQG 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

0.82400 

0.80000 

103.0 

Hg/1 

APQG 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

39.10000 

32.00000 

122.2 

Hg/1 
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Standard  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(Detects  in  Standard  Spikes) 

Meta  %  UaR  Flag  Date 

Lot _ Tot  Name _ _ _ Bool _ Value _ Spike  Recov  Meat  Code  Qua! 


ChemicalClass:  EXPLOSIVES 


APQG 

RDX 

C  Y  CLOTRIMETH  YLENETRINITRAMINE 

39.20000 

32.00000 

122.5  >ig/1 

APRG 

RDX 

C  YCLOTRIMETH  YLENETRINITRAMINE 

5.27000 

5.00000 

105.4  ng/g 

APRG 

RDX 

CY  C1X)TTUMETH  YLENETRINTTRAMINE 

57.40000 

50.00000 

114.8  ng/g 

APRG 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

57.30000 

50.00000 

114.6  ng/g 

APTY 

RDX 

CY  CLOTRIMETH  YLENETRINITRAMINE 

5.01000 

5.00000 

100.2  pg/g 

APTY 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

52.70000 

50.00000 

105.4  jig/g 

APTY 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

52.40000 

50.00000 

104.8  jig/g 

APUM 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

0.91700 

0.80000 

114.6  ng n 

APUM 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

35.00000 

32.00000 

109.4  ng/1 

APUM 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINTTRAMINE 

35.60000 

32.00000 

111.3  fig/! 

Chemical  Class : 

METALS 

APED 

AJL 

ALUMINUM 

33.00000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APED 

AL 

ALUMINUM 

160.00000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APED 

AL 

ALUM  INI  rM 

238.00000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APHX 

AL 

ALUMINUM 

1 5.00000 

0.00000 

0.0  fig/g 

APHX 

AL 

ALUMINUM 

972.00000 

0.00000 

0.0  fig/g 

APJY 

AL 

ALUMINUM 

150.00000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APJY 

AL 

ALUMINUM 

121.00000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APOV 

AL 

ALUMINUM 

139.00000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APOV 

AL 

ALUMINUM 

234.00000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APRJ 

AL 

ALUMINUM 

126.00000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APRJ 

AL 

ALUMINUM 

1 13.00000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APSC 

AL 

ALUMINUM 

106.00000 

0.00000 

0.0  jig/g 

APSC 

AL 

ALUMINUM 

107.00000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APWE 

AL 

ALUMINUM 

136.00000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APEE 

AS 

ARSENIC 

10.40000 

10.00000 

104.0  fig/g 

APEE 

AS 

ARSENIC 

25.50000 

25.00000 

102.0  ng/g 

APEE 

AS 

ARSENIC 

24.90000 

25.00000 

99.6  fig/g 

APHY 

AS 

ARSENIC 

9.58000 

10.00000 

95.8  ng/g 

APHY 

AS 

ARSENIC 

23.10000 

25.00000 

92.4  ng/g 

APHY 

AS 

ARSENIC 

24.20000 

25.00000 

96.8  ng/g 

APJZ 

AS 

ARSENIC 

10.40000 

10.00000 

104.0  fig/g 

APJZ 

AS 

ARSENIC 

24.70000 

25.00000 

98.8  ng/g 

APJZ 

AS 

ARSENIC 

24.30000 

25.00000 

97.2  ng/g 

APKD 

AS 

ARSENIC 

4.89000 

5.00000 

97.8  fig/l 

APKD 

AS 

ARSENIC 

48.80000 

50.00000 

97.6  pgfl 

APKD 

AS 

ARSENIC 

49.00000 

50.00000 

98.0  fig/I 

APLI 

AS 

ARSENIC 

4.99000 

5.00000 

99.8  fig^ 

APLI 

AS 

ARSENIC 

46.00000 

50.00000 

92.0  fig/1 

APLI 

AS 

ARSENIC 

47.90000 

50.00000 

95.8  fig/l 

APOW 

AS 

ARSENIC 

9.71000 

10.00000 

97.1  fig/g 

APOW 

AS 

ARSENIC 

22.90000 

25.00000 

91.6  ng/g 

APOW 

AS 

ARSENIC 

23.90000 

25.00000 

95.6  ng/g 

APRK 

AS 

ARSENIC 

9.82000 

10.00000 

98.2  ngte 

APRK 

AS 

ARSENIC 

24.00000 

25.00000 

96.0  ng/g 

APRK 

AS 

ARSENIC 

24.30000 

25.00000 

97.2  pg/g 
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Standard  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(Detects  in  Standard  Spikes) 


Lot  _ Test  Name 


Meas  %  Unit  Flag  Data 

Bool  Value _ Spike  Recov  Meas  Code  Qua! 


Chemical  Class:  METALS 


APSD 

AS 

ARSENIC 

10.80000 

10.00000 

108.0  Mg/g 

APSD 

AS 

ARSENIC 

24.50000 

25.00000 

98.0  Mg/g 

APSD 

AS 

ARSENIC 

26.00000 

25.00000 

104.0  Mg/g 

APSU 

AS 

ARSENIC 

4.48000 

5.00000 

89.6  Mg/1 

APSU 

AS 

ARSENIC 

47.10000 

50.00000 

94.2  Mg/1 

APSU 

AS 

ARSENIC 

50.10000 

50.00000 

100.2  Mg/1 

APWB 

AS 

ARSENIC 

5.20000 

5.00000 

104.0  Mg/1 

APWB 

AS 

ARSENIC 

54.80000 

50.00000 

109.6  Mg/1 

APWB 

AS 

ARSENIC 

50.90000 

50.00000 

101.8  Mg/1 

APWF 

AS 

ARSENIC 

9.92000 

10.00000 

99.2  Mg/g 

APWF 

AS 

ARSENIC 

23.70000 

25.00000 

94.8  Mg/g 

APWF 

AS 

ARSENIC 

23.70000 

25.00000 

94.8  Mg/g 

APEH 

BA 

BARIUM 

6.24000 

6.00000 

104.0  Mg/1 

APEH 

BA 

BARIUM 

352.00000 

360.00000 

97.8  Mg/1 

APEH 

BA 

BARRJM 

356.00000 

360.00000 

98.9  Mg/1 

APHX 

BA 

BARIUM 

9.49000 

0.00000 

0.0  Mg/g 

APKC 

BA 

BARIUM 

6.34000 

6.00000 

105.7  Mg/1 

APKC 

BA 

BARIUM 

361.00000 

360.00000 

100.3  Mg/1 

APKC 

BA 

BARIUM 

376.00000 

360.00000 

104.4  Mg/1 

APST 

BA 

BARIUM 

6.59000 

6.00000 

109.8  Mg/1 

APST 

BA 

BARIUM 

357.00000 

360.00000 

99.2  Mg/1 

APST 

BA 

BARIUM 

358.00000 

360.00000 

99.4  Mg/1 

APWA 

BA 

BARIUM 

5.01000 

6.00000 

83.5  Mg/1 

APWA 

BA 

BARIUM 

360.00000 

360.00000 

100.0  Mg/I 

APWA 

BA 

BARRJM 

366.00000 

360.00000 

101.7  Mg/I 

APED 

BE 

BERYLLIUM 

1.09000 

1.00000 

109.0  Mg/g 

APED 

BE 

BERYLLRJM 

9.97000 

10.00000 

99.7  Mg/g 

APED 

BE 

BERYLLRJM 

10.10000 

10.00000 

101.0  Mg/g 

APHX 

BE 

BERYLLRJM 

1.04000 

1.00000 

104.0  Mg/g 

APHX 

BE 

BERYLLRJM 

10.20000 

10.00000 

102.0  Mg/g 

APHX 

BE 

BERYLLRJM 

9.99000 

10.00000 

99.9  Mg/g 

APJY 

BE 

BERYLLRJM 

10.00000 

10.00000 

100.0  Mg/g 

APJY 

BE 

BERYLLRJM 

10.00000 

10.00000 

100.0  Mg/g 

APJY 

BE 

BERYLLRJM 

1.01000 

1.00000 

101.0  Mg/g 

APOV 

BE 

BERYLLRJM 

10.30000 

10.00000 

103.0  Mg/g 

APOV 

BE 

BERYLLRJM 

10.00000 

10.00000 

100.0  Mg/g 

APOV 

BE 

BERYLLRJM 

0.99500 

1.00000 

99.5  Mg/g 

APRJ 

BE 

BERYLLRJM 

1.03000 

1.00000 

103.0  Mg/g 

APRJ 

BE 

BERYLLIUM 

10.00000 

10.00000 

100.0  Mg/g 

APRJ 

BE 

BERYLLRJM 

10.00000 

10.00000 

100.0  Mg/g 

APSC 

BE 

BERYLLRJM 

1.01000 

1.00000 

101.0  Mg/g 

APSC 

BE 

BERYLLRJM 

9.66000 

10.00000 

96.6  Mg/g 

APSC 

BE 

BERYLLRJM 

10.10000 

10.00000 

101.0  Mg/g 

APWE 

BE 

BERYLLRJM 

1.01000 

1.00000 

101.0  Mg/g 

APWE 

BE 

BERYLLRJM 

10.00000 

10.00000 

100.0  Mg/g 

APWE 

BE 

BERYLLRJM 

10.10000 

10.00000 

101.0  Mg/g 

APED 

CA 

CALCRJM 

42.70000 

0.00000 

0.0  Mg/g 
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Standard  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(Detects  in  Standard  Spikes) 


Lot  Ted  Nome 


Mns  •/•  Unit  FUf  Data 

Bool  Value _ SpUtf  Recov  Meas  Code  Qml 


Chemical  Class:  METALS 


APED 

<4* 

CA 

CALCIUM 

34.50000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APEH 

CA 

CALCIUM 

1120.00000 

1000.00000 

112.0  (ig/l 

APEH 

CA 

CALCIUM 

11000.00000 

10000.00000 

110.0  pg/1 

APEH 

CA 

CALCIUM 

11100.00000 

10000.00000 

ui.o  ng/i 

APHX 

CA 

CALCIUM 

315.00000 

0.00000 

0.0  fig/g 

APJY 

CA 

CALCIUM 

33.30000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APKC 

CA 

CALCIUM 

1130.00000 

1000.00000 

113.0  ng/1 

APKC 

CA 

CALCIUM 

11300.00000 

10000.00000 

113.0  (Ig/l 

APKC 

CA 

CALCIUM 

11800.00000 

10000.00000 

118.0  iig/1 

APOV 

CA 

CALCIUM 

39.50000 

0.00000 

0.0  yg/g 

APST 

CA 

CALCIUM 

1120.00000 

1000.00000 

112.0  (Ig/l 

APST 

CA 

CALCIUM 

11100.00000 

10000.00000 

111.0  (ig/l 

APST 

CA 

CALCIUM 

11300.00000 

10000.00000 

113.0  ng/I 

APWA 

CA 

CALCIUM 

1140.00000 

1000.00000 

114.0  ng/1 

APWA 

CA 

CALCIUM 

10900.00000 

10000.00000 

109.0  rig/1 

APWA 

CA 

CALCIUM 

11100.00000 

10000.00000 

ui.o  ngn 

APWE 

CA 

CALCIUM 

50.30000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APED 

CD 

CADMIUM 

2.50000 

2.50000 

100.0  ng/g 

APED 

CD 

CADMIUM 

97.40000 

100.00000 

97.4  ng/g 

APED 

CD 

CADMIUM 

98.00000 

100.00000 

98.0  ng/g 

APEH 

CD 

CADMIUM 

25.70000 

25.00000 

102.8  ng/1 

APEH 

CD 

CADMIUM 

216.00000 

200.00000 

108.0  jig/l 

APEH 

CD 

CADMIUM 

219.00000 

200.00000 

109.5  yg/1 

APHX 

CD 

CADMIUM 

2.47000 

2.50000 

98.8  >ig/g 

APHX 

CD 

CADMIUM 

98.40000 

100.00000 

98.4  ng/g 

APHX 

CD 

CADMIUM 

98.00000 

100.00000 

98.0  ng/g 

APJY 

CD 

CADMIUM 

97.10000 

100.00000 

97.1  jig/g 

APJY 

CD 

CADMIUM 

98.00000 

100.00000 

98.0  jig/g 

APJY 

CD 

CADMIUM 

2.47000 

2.50000 

98.8  ng/g 

APKC 

CD 

CADMIUM 

26.80000 

25.00000 

107.2  tig/l 

APKC 

CD 

CADMIUM 

221.00000 

200.00000 

110.5  ng/1 

APKC 

CD 

CADMIUM 

228.00000 

200.00000 

114.0  ng/1 

APOV 

CD 

CADMIUM 

101.00000 

100.00000 

101.0  jig/g 

APOV 

CD 

CADMIUM 

99.70000 

100.00000 

99.7  jig/g 

APOV 

CD 

CADMIUM 

2.35000 

2.50000 

94.0  ng/g 

APRJ 

CD 

CADMIUM 

2.50000 

2.50000 

100.0  ng/g 

APRJ 

CD 

CADMIUM 

98.20000 

100.00000 

98.2  ng/g 

APRJ 

CD 

CADMIUM 

98.10000 

100.00000 

98.1  ng/g 

APSC 

CD 

CADMIUM 

2.40000 

2.50000 

96.0  ng/g 

APSC 

CD 

CADMIUM 

95.70000 

100.00000 

95.7  jig/g 

APSC 

CD 

CADMIUM 

98.00000 

100.00000 

98.0  fig/g 

APST 

CD 

CADMIUM 

27.90000 

25.00000 

111.6  ng/1 

APST 

CD 

CADMIUM 

222.00000 

200.00000 

111.0  fig /I 

APST 

CD 

CADMIUM 

224.00000 

200.00000 

112.0  )ig/l 

APWA 

CD 

cadmium 

28.90000 

25.00000 

115.6  fig/1 

APWA 

CD 

CADMIUM 

217.00000 

200.00000 

108.5  ng/1 

APWA 

CD 

CADMIUM 

220.00000 

200.00000 

110.0  ng/1 
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Standard  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(Detects  in  Standard  Spikes) 


Meas  */•  Unit  Flat  Data 


Lot 

Test  Name 

Bool  Value 

Spike  Recov  Meas  Code 

APWE 

CD 

CADMIUM 

2.56000 

2.50000 

102.4  pg/g 

APWE 

CD 

CADMIUM 

98.10000 

100.00000 

98.1  pg/g 

APWE 

CD 

CADMIUM 

98.80000 

100.00000 

98.8  pg/g 

APED 

CO 

COBALT 

5.62000 

5.00000 

112.4  |ig/g 

APED 

CO 

COBALT 

100.00000 

100.00000 

100.0  pg/g 

APED 

CO 

COBALT 

101.00000 

100.00000 

101.0  pg/g 

APEH 

CO 

COBALT 

51.00000 

50.00000 

102.0  |ig/l 

APEH 

CO 

COBALT 

544.00000 

500.00000 

108.8  |tg/l 

APEH 

CO 

COBALT 

555.00000 

500.00000 

111.0  pg/1 

APHX 

CO 

COBALT 

4.98000 

5.00000 

99.6  pg/g 

APHX 

CO 

COBALT 

101.00000 

100.00000 

101.0  pg/g 

APHX 

CO 

COBALT 

101.00000 

100.00000 

101.0  pg/g 

APJY 

CO 

COBALT 

101.00000 

100.00000 

101.0  pg/g 

APJY 

CO 

COBALT 

101.00000 

100.00000 

101.0  pg/g 

APJY 

CO 

COBALT 

5.67000 

5.00000 

113.4  pg/g 

APKC 

CO 

COBALT 

60.80000 

50.00000 

121.6  fig/1 

APKC 

CO 

COBALT 

564.00000 

500.00000 

112.8  pgfl 

APKC 

CO 

COBALT 

586.00000 

500.00000 

117.2  ng/1 

APOV 

CO 

COBALT 

102.00000 

100.00000 

102.0  pg/g 

APOV 

CO 

COBALT 

101.00000 

100.00000 

101.0  pg/g 

APOV 

CO 

COBALT 

5.73000 

5.00000 

114.6  pg/g 

APRJ 

CO 

COBALT 

6.01000 

5.00000 

120.2  pg/g 

APRJ 

CO 

COBALT 

102.00000 

100.00000 

102.0  pg/g 

APRJ 

CO 

COBALT 

102.00000 

100.00000 

102.0  pg/g 

APSC 

CO 

COBALT 

6.07000 

5.00000 

121.4  pg/g 

APSC 

CO 

COBALT 

99.80000 

100.00000 

99.8  pg/g 

APSC 

CO 

COBALT 

103.00000 

100.00000 

103.0  pg/g 

APST 

CO 

COBALT 

51.60000 

50.00000 

103.2  pg/1 

APST 

CO 

COBALT 

554.00000 

500.00000 

110.8  pg/1 

APST 

CO 

COBALT 

560.00000 

500.00000 

112.0  pg/1 

APWA 

CO 

COBALT 

48.70000 

50.00000 

97.4  pg/1 

APWA 

CO 

COBALT 

554.00000  ' 

500.00000 

110.8  pg n 

APWA 

CO 

COBALT 

559.00000 

500.00000 

111.8  fxg/1 

APWE 

CO 

COBALT 

5.36000 

5.00000 

107.2  pg/g 

APWE 

CO 

COBALT 

101.00000 

100.00000 

101.0  pg/g 

APWE 

CO 

COBALT 

101.00000 

100.00000 

101.0  pg/g 

APED 

CR 

CHROMIUM 

11.10000 

10.00000 

111.0  jig/g 

APED 

CR 

CHROMIUM 

101.00000 

100.00000 

101.0  pg/g 

APED 

CR 

CHROMRFM 

101.00000 

100.00000 

101.0  fig/g 

APEH 

CR 

CHROMIUM 

57.30000 

50.00000 

114.6  pgfl 

APEH 

CR 

CHROMRFM 

277.00000 

250.00000 

110.8  iig/l 

APEH 

CR 

CHROMRFM 

281.00000 

250.00000 

112.4  pg/1 

APHX 

CR 

CHROMIUM 

9.82000 

10.00000 

98.2  pg/g 

APHX 

CR 

CHROMIUM 

103.00000 

100.00000 

103.0  pg^g 

APHX 

CR 

CHROMIUM 

100.00000 

100.00000 

100.0  pg/g 

APJY 

CR 

CHROMIUM 

102.00000 

100.00000 

102.0  pg/g 

APJY 

CR 

CHROMRFM 

101.00000 

100.00000 

101.0  pg/g 

APJY 

CR 

CHROMRFM 

10.90000 

10.00000 

109.0  pg/g 

APKC 

CR 

CHROMRTM 

54.40000 

50.00000 

108.8  pg/1 
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Standard  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(Detects  in  Standard  Spikes) 


Mtis  */.  UnM 


Lot 

Teat  Name 

Bool  Value 

SpU*  _ 

Recov  Meas 

Chemical  Class: 

METALS 

APKC 

CR 

CHROMIUM 

284.00000 

250.00000 

113.6  ng/1 

APKC 

CR 

CHROMIUM 

296.00000 

250.00000 

118.4  Mg/1 

APOV 

CR 

CHROMIUM 

103.00000 

100.00000 

103.0  jig/g 

APOV 

CR 

CHROMIUM 

102.00000 

100.00000 

102.0  Mg/g 

APOV 

CR 

CHROMIUM 

10.60000 

10.00000 

106.0  ng/g 

APRJ 

CR 

CHROMIUM 

11.10000 

10.00000 

111.0  Mg/g 

APRJ 

CR 

CHROMIUM 

102.00000 

100.00000 

102.0  Mg/g 

APRJ 

CR 

CHROMRFM 

102.00000 

100.00000 

102.0  ng/g 

APSC 

CR 

CHROMIUM 

10.90000 

10.00000 

109.0  ng/g 

APSC 

CR 

CHROMIUM 

99.00000 

100.00000 

99.0  ng/g 

APSC 

CR 

CHROMIUM 

103.00000 

100.00000 

103.0  Mg/g 

APST 

CR 

CHROMIUM 

67.50000 

50.00000 

135.0  Mg/1 

APST 

CR 

CHROMIUM 

283.00000 

250.00000 

113.2  ngfl 

APST 

CR 

CHROMIUM 

286.00000 

250.00000 

114.4  ng/1 

APWA 

CR 

CHROMIUM 

59.60000 

50.00000 

119.2  ng n 

APWA 

CR 

CHROMIIFM 

279.00000 

250.00000 

111.6  ng/1 

APWA 

CR 

CHROMIUM 

287.00000 

250.00000 

114.8  Mg/1 

APWE 

CR 

CHROMIUM 

9.45000 

10.00000 

94.5  Mg/g 

APWE 

CR 

CHROMIUM 

101.00000 

100.00000 

101.0  ng/g 

APWE 

CR 

CHROMIUM 

101.00000 

100.00000 

101.0  Mg/g 

APED 

cu 

COPPER 

5.98000 

5.00000 

119.6  Mg/g 

APED 

cu 

COPPER 

99.00000 

100.00000 

99.0  Mg/g 

APED 

cu 

COPPER 

99.00000 

100.00000 

99.0  ng/g 

APEH 

cu 

COPPER 

40.20000 

40.00000 

100.5  jig/l 

APEH 

cu 

COPPER 

408.00000 

400.00000 

102.0  ng/1 

APEH 

cu 

COPPER 

414.00000 

400.00000 

103.5  Mg/1 

APHX 

cu 

COPPER 

5.91000 

5.00000 

118.2  Mg/g 

APHX 

cu 

COPPER 

101.00000 

100.00000 

101.0  Mg/g 

APHX 

cu 

COPPER 

100.00000 

100.00000 

100.0  ng/g 

APJY 

cu 

COPPER 

99.20000 

100.00000 

99.2  ng/g 

APJY 

cu 

COPPER 

98.90000 

100.00000 

98.9  iigfg 

APJY 

cu 

COPPER 

5.71000 

5.00000 

114.2  fig/g 

APKC 

cu 

COPPER 

41.70000 

40.00000 

104.3  ng/1 

APKC 

cu 

COPPER 

419.00000 

400.00000 

104.8  Mg/I 

APKC 

cu 

COPPER 

435.00000 

400.00000 

108.8  Mg/1 

APOV 

cu 

COPPER 

101.00000 

100.00000 

101.0  Mg/g 

APOV 

cu 

COPPER 

99.50000 

100.00000 

99.5  Mg/g 

APOV 

cu 

COPPER 

5.44000 

5.00000 

108.8  Mg/g 

APRJ 

cu 

COPPER 

5.86000 

5.00000 

117.2  Mg/g 

APRJ 

cu 

COPPER 

98.10000 

100.00000 

98.1  Mg/g 

APRJ 

cu 

COPPER 

98.00000 

100.00000 

98.0  Mg/g 

APSC 

cu 

COPPER 

6.62000 

5.00000 

132.4  Mg/g 

APSC 

cu 

COPPER 

96.40000 

100.00000 

96.4  Mg/g 

APSC 

cu 

COPPER 

99.40000 

100.00000 

99.4  Mg/g 

APST 

cu 

COPPER 

42.50000 

40.00000 

106.3  Mg/1 

APST 

cu 

COPPER 

417.00000 

400.00000 

104.3  Mg/1 

APST 

cu 

COPPER 

417.00000 

400.00000 

104.3  Mg/1 

FUf 

Code 


D«U 

Qual 


I 

I 

I 


I 

I 

I 
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Standard  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(Detects  in  Standard  Spikes) 


Lot 

Test  Name 

Meas 

Bool  Value 

•/•  Unit  Flag 
Spike  Recov  Meas  Code 

Data 

Qual 

Chemical  Class:  METALS 

APWA 

CU 

COPPER 

48.50000 

40.00000 

121.3  ng/I 

I 

APWA 

CU 

COPPER 

413.00000 

400.00000 

103.3  fig/1 

I 

APWA 

CU 

COPPER 

415.00000 

400.00000 

103.8  ng/1 

I 

APWE 

CU 

COPPER 

5.53000 

5.00000 

110.6  pg/g 

APWE 

CU 

COPPER 

99.40000 

100.00000 

99.4  pg/g 

APWE 

CU 

COPPER 

99.90000 

100.00000 

99.9  Itg/g 

APED 

FE 

IRON 

93.60000 

0.00000 

0.0  pg/g 

APED 

FE 

IRON 

66.70000 

0.00000 

0.0  pg/g 

APHX 

FE 

IRON 

1560.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

APFH 

HG 

MERCURY 

0.33100 

0.40000 

82.8  pg/l 

J 

APFH 

HG 

MERCURY 

0.99300 

1.00000 

99.3  pg/1 

J 

APFH 

HG 

MERCURY 

0.95500 

1.00000 

95.5  ng/t 

J 

APFJ 

HG 

MERCURY 

0.13100 

0.10000 

131.0  ng/g 

APFJ 

HG 

MERCURY 

0.56500 

0.50000 

113.0  pg/g 

APFJ 

HG 

MERCURY 

0.53700 

0.50000 

107.4  pg/g 

APIG 

HG 

MERCURY 

0.34200 

0.40000 

85.5  pg/1 

APIG 

HG 

MERCURY 

0.94600 

1.00000 

94.6  pg/1 

APIG 

HG 

MERCURY 

1.02000 

1.00000 

102.0  ng/1 

APLL 

HG 

MERCURY 

0.10500 

0.10000 

105.0  pg/g 

APLL 

HG 

MERCURY 

0.55700 

0.50000 

111.4  (ig/g 

APLL 

HG 

MERCURY 

0.52400 

0.50000 

104.8  pg/g 

APLM 

HG 

MERCURY 

0.44500 

0.40000 

111.3  pg/1 

APLM 

HG 

MERCURY 

0.93400 

1.00000 

93.4  fig/1 

APLM 

HG 

MERCURY 

0.96200 

1.00000 

96.2  pg/1 

APON 

HG 

MERCURY 

0.37400 

0.40000 

93.5  pg/1 

APON 

HG 

MERCURY 

0.95900 

1.00000 

95.9  pg/1 

APON 

HG 

MERCURY 

0.96600 

1.00000 

96.6  pg/1 

APOQ 

HG 

MERCURY 

0.08900 

0.10000 

89.0  pg/g 

APOQ 

HG 

MERCURY 

0.53100 

0.50000 

106.2  pg/g 

APOQ 

HG 

MERCURY 

0.49500 

0.50000 

99.0  pg/g 

APVA 

HG 

MERCURY 

0.08000 

0.10000 

80.0  pg/g 

J 

APVA 

HG 

MERCURY 

0.48400 

0.50000 

96.8  pg/g 

J 

APVA 

HG 

MERCURY 

0.50600 

0.50000 

101.2  pg/g 

J 

APVB 

HG 

MERCURY 

0.38300 

0.40000 

95.8  pg/1 

APVB 

HG 

MERCURY 

0.98600 

1.00000 

98.6  pg/1 

APVB 

HG 

MERCURY 

0.94900 

1.00000 

94.9  pg/1 

APHX 

K 

POTASSIUM 

271.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

APED 

MG 

MAGNESIUM 

13.30000 

0.00000 

0.0  pg/g 

APED 

MG 

MAGNESIUM 

25.20000 

0.00000 

0.0  pg/g 

APEH 

MG 

MAGNESIUM 

547.00000 

500.00000 

109.4  pg/1 

APEH 

MG 

MAGNESIUM 

5180.00000 

5000.00000 

103.6  pg/1 

APEH 

MG 

MAGNESIUM 

5230.00000 

5000.00000 

104.6  pg/1 

APHX 

MG 

MAGNESIUM 

183.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

APJY 

MG 

MAGNESIUM 

16.50000 

0.00000 

0.0  pg/g 

APJY 

MG 

MAGNESIUM 

10.40000 

0.00000 

0.0  pg/g 

APKC 

MG 

MAGNESIUM 

495.00000 

500.00000 

99.0  pg/1 

APKC 

MG 

MAGNESIUM 

5280.00000 

5000.00000 

105.6  pg/1 
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Standard  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(Detects  in  Standard  Spikes) 


Meas  •/•  Unit  Flag 


Lot 

Test  Name 

Bool  Value 

Spike 

Recov  Meas 

Chemical  Class : 

METALS 

APKC 

MG 

MAGNESIUM 

5440.00000 

5000.00000 

108.8  fig/1 

APOV 

MG 

MAGNESIUM 

16.50000 

0.00000 

0.0  pg/g 

APOV 

MG 

MAGNESIUM 

21.40000 

0.00000 

0.0  pg/g 

APRJ 

MG 

MAGNESIUM 

12.10000 

0.00000 

0.0  pg/g 

APRJ 

MG 

MAGNESIUM 

12.70000 

0.00000 

0.0  pg/g 

APST 

MG 

MAGNESIUM 

521.00000 

500.00000 

104.2  pg/1 

APST 

MG 

MAGNESIUM 

5200.00000 

5000.00000 

104.0  pg/1 

APST 

MG 

MAGNESIUM 

5240.00000 

5000.00000 

104.8  pg/1 

APWA 

MG 

MAGNESIUM 

512.00000 

500.00000 

102.4  pg/1 

APWA 

MG 

MAGNESIUM 

5190.00000 

5000.00000 

103.8  pg/1 

APWA 

MG 

MAGNESIUM 

5300.00000 

5000.00000 

106.0  pg/1 

APWE 

MG 

MAGNESIUM 

13.40000 

0.00000 

0.0  pg/g 

APEH 

MN 

MANGANESE 

22.70000 

20.00000 

113.5  pg/1 

APEH 

MN 

MANGANESE 

217.00000 

200.00000 

108.5  pg/1 

APEH 

MN 

MANGANESE 

219.00000 

200.00000 

109.5  pg/1 

APHX 

MN 

MANGANESE 

29.20000 

0.00000 

0.0  pg/g 

APKC 

MN 

MANGANESE 

22.00000 

20.00000 

110.0  pg/1 

APKC 

MN 

MANGANESE 

222.00000 

200.00000 

111.0  pg/1 

APKC 

MN 

MANGANESE 

233.00000 

200.00000 

116.5  fig/1 

APST 

MN 

MANGANESE 

21.70000 

20.00000 

108.5  ftg/1 

APST 

MN 

MANGANESE 

220.00000 

200.00000 

110.0  pg/1 

APST 

'  MN 

MANGANESE 

222.00000 

200.00000 

111.0  fig/I 

APWA 

MN 

MANGANESE 

20.80000 

20.00000 

104.0  pg/1 

APWA 

MN 

MANGANESE 

219.00000 

200.00000 

109.5  pg/| 

APWA 

MN 

MANGANESE 

222.00000 

200.00000 

111.0  pg/1 

APWE 

MN 

MANGANESE 

10.90000 

0.00000 

0.0  pg/g 

APEH 

NA 

SODIUM 

1290.00000 

1200.00000 

107.5  pg/1 

APEH 

NA 

SODIUM 

25100.00000 

25000.00000 

100.4  fig/1 

APEH 

NA 

SODIUM 

25600.00000 

25000.00000 

102.4  pg/1 

APKC 

NA 

SODIUM 

1120.00000 

1200.00000 

93.3  pg/1 

APKC 

NA 

SODIUM 

25100.00000 

25000.00000 

100.4  pg/1 

APKC 

NA 

SODIUM 

25900.00000 

25000.00000 

103.6  fig/1 

APST 

NA 

SODIUM 

1170.00000 

1200.00000 

97.5  pg/l 

APST 

NA 

SODIUM 

25100.00000 

25000.00000 

100.4  pg/1 

APST 

NA 

SODIUM 

25200.00000 

25000.00000 

100.8  pg/1 

APWA 

NA 

SODIUM 

1240.00000 

1200.00000 

103.3  pg/1 

APWA 

NA 

SODIUM 

24800.00000 

25000.00000 

99.2  pg/1 

APWA 

NA 

SODIUM 

25200.00000 

25000.00000 

100.8  pg/1 

APED 

NI 

NICKEL 

5.23000 

5.00000 

104.6  pg/g 

APED 

NI 

NICKEL 

97.80000 

100.00000 

97.8  pg/g 

APED 

NI 

NICKEL 

98.20000 

100.00000 

98.2  pg/g 

APEH 

NI 

NICKEL 

108.00000 

100.00000 

108.0  pg/1 

APEH 

NI 

NICKEL 

1100.00000 

1000.00000 

110.0  pg/1 

APEH 

NI 

NICKEL 

1120.00000 

1000.00000 

112.0  pg/1 

APHX 

NI 

NICKEL 

5.63000 

5.00000 

112.6  pg/g 

APHX 

NI 

NICKEL 

97.80000 

100.00000 

97.8  pg/g 

APHX 

NI 

NICKEL 

99.30000 

100.00000 

99.3  pg/g 

Data 


Qnal 
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Standard  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(Detects  in  Standard  Spikes) 

Meas  %  Unit  Flag  Data 

Lot _ Test  Name _ Bool  Value _ Spike  Recov  Meas  Code  Qml 


APJY 

NI 

NICKEL 

97.90000 

100.00000 

97.9  fig/g 

APJY 

NI 

NICKEL 

99.40000 

100.00000 

99.4  fig/g 

APJY 

NI 

NICKEL 

5.46000 

5.00000 

109.2  fig/g 

APKC 

NI 

NICKEL 

115.00000 

100.00000 

115.0  fig/I 

APKC 

NI 

NICKEL 

1130.00000 

1000.00000 

113.0  pg/1 

APKC 

NI 

NICKEL 

1180.00000 

1000.00000 

118.0  Mg/1 

APOV 

NI 

NICKEL 

102.00000 

100.00000 

102.0  fig/g 

APOV 

NI 

NICKEL 

101.00000 

100.00000 

101.0  fig/g 

APOV 

NI 

NICKEL 

5.94000 

5.00000 

118.8  fig/g 

APRJ 

NI 

NICKEL 

6.61000 

5.00000 

132.2  ng/g 

APRJ 

NI 

NICKEL 

101.00000 

100.00000 

101.0  fig/g 

APRJ 

NI 

NICKEL 

99.90000 

100.00000 

99.9  ng/g 

APSC 

NI 

NICKEL 

5.38000 

5.00000 

107.6  fig/g 

APSC 

NI 

NICKEL 

97.60000 

100.00000 

97.6  fig/g 

APSC 

NI 

NICKEL 

102.00000 

100.00000 

102.0  fig/g 

APST 

NI 

NICKEL 

124.00000 

100.00000 

124.0  jig/1 

APST 

NI 

NICKEL 

1110.00000 

1000.00000 

111.0  Mg/1 

APST 

NI 

NICKEL 

1130.00000 

1000.00000 

113.0  Mg/I 

APWA 

NI 

NICKEL 

110.00000 

100.00000 

110.0  Mg/I 

APWA 

NI 

NICKEL 

1120.00000 

1000.00000 

112.0  Mg/I 

APWA 

NI 

NICKEL 

1 140.00000 

1000.00000 

114.0  fig/1 

APWE 

NI 

NICKEL 

6.67000 

5.00000 

133.4  fig/g 

APWE 

NI 

NICKEL 

102.00000 

100.00000 

102.0  fig/g 

APWE 

NI 

NICKEL 

101.00000 

100.00000 

101.0  fig/g 

APED 

PB 

LEAD 

15.80000 

15.00000 

105.3  fig/g 

APED 

PB 

LEAD 

150.00000 

150.00000 

100.0  fig/g 

APED 

PB 

LEAD 

151.00000 

150.00000 

100.7  ftg/g 

APEH 

PB 

LEAD 

136.00000 

100.00000 

136.0  fig/1 

APEH 

PB 

LEAD 

552.00000 

500.00000 

110.4  fig/1 

APEH 

PB 

LEAD 

582.00000 

500.00000 

116.4  fig/1 

APHX 

PB 

LEAD 

15.00000 

15.00000 

100.0  fig/g 

APHX 

PB 

LEAD 

151.00000 

150.00000 

100.7  fig/g 

APHX 

PB 

LEAD 

148.00000 

150.00000 

98.7  fig/g 

APJY 

PB 

LEAD 

150.00000 

150.00000 

100.0  fig/g 

APJY 

PB 

LEAD 

150.00000 

150.00000 

100.0  fig/g 

APJY 

PB 

LEAD 

16.30000 

15.00000 

108.7  fig/g 

APKC 

PB 

LEAD 

108.00000 

100.00000 

108.0  fig/1 

APKC 

PB 

LEAD 

535.00000 

500.00000 

107.0  fig/1 

APKC 

PB 

LEAD 

566.00000 

500.00000 

113.2  fig/1 

APOV 

PB 

LEAD 

155.00000 

150.00000 

103.3  fig/g 

APOV 

PB 

LEAD 

153.00000 

150.00000 

102.0  fig/g 

APOV 

PB 

LEAD 

16.30000 

15.00000 

108.7  fig/g 

APRJ 

PB 

LEAD 

15.00000 

15.00000 

100.0  fig/g 

APRJ 

PB 

LEAD 

149.00000 

150.00000 

99.3  fig/g 

APRJ 

PB 

LEAD 

153.00000 

150.00000 

102.0  fig/g 

APSC 

PB 

LEAD 

15.40000 

15.00000 

102.7  fig/g 

APSC 

PB 

LEAD 

146.00000 

150.00000 

97.3  fig/g 

APSC 

PB 

LEAD 

151.00000 

150.00000 

100.7  fig/g 

APST 

PB 

LEAD 

1 12.00000 

100.00000 

112.0  fig/1 
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Standard  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(Detects  in  Standard  Spikes) 


Mas  •/.  UnM  Fbc 


Lot 

Teat  Name 

Bool  Value 

Spike 

Recov  Meas  Code 

Chemical  Class: 

METALS 

APST 

PB 

LEAD 

550.00000 

500.00000 

110.0  pg /l 

APST 

PB 

LEAD 

545.00000 

500.00000 

109.0  pg/1 

APWA 

PB 

LEAD 

102.00000 

100.00000 

102.0  pg/1 

APWA 

PB 

LEAD 

534.00000 

500.00000 

106.8  pg/1 

APWA 

PB 

LEAD 

547.00000 

500.00000 

109.4  pg/1 

APWE 

PB 

LEAD 

16.90000 

15.00000 

112.7  pg/g 

APWE 

PB 

LEAD 

153.00000 

150.00000 

102.0  pg/g 

APWE 

PB 

LEAD 

154.00000 

150.00000 

102.7  pg/g 

APEF 

SE 

SELENRTM 

0.88500 

1.00000 

88.5  pg/g 

APEF 

SE 

SELENIUM 

14.30000 

16.00000 

89.4  pg/g 

APEF 

SE 

SELENRTM 

13.00000 

16.00000 

81.3  pg/g 

APHZ 

SE 

SELENRTM 

0.87900 

1.00000 

87.9  pg/g 

APHZ 

SE 

SELENRTM 

12.90000 

16.00000 

80.6  pg/g 

APHZ 

SE 

SELENRTM 

12.90000 

16.00000 

80.6  pg/g 

APKA 

SE 

SELENRTM 

0.93600 

1.00000 

93.6  pg/g 

APKA 

SE 

SELENRTM 

14.90000 

16.00000 

93.1  pg/g 

APKA 

SE 

SELENRTM 

13.20000 

16.00000 

82.5  pg/g 

APKE 

SE 

SELENRTM 

8.72000 

10.00000 

87.2  pg/1 

APKE 

SE 

SELENRTM 

137.00000 

160.00000 

85.6  pg/1 

APKE 

SE 

SELENRTM 

143.00000 

160.00000 

89.4  pgl 

APU 

SE 

SELENRTM 

8.96000 

10.00000 

89.6  pg/1 

APU 

SE 

SELENRTM 

148.00000 

160.00000 

92.5  pg/1 

APU 

SE 

SELENRTM 

152.00000 

160.00000 

95.0  pg/1 

APOY 

SE 

SELENRTM 

1.06000 

1.00000 

106.0  pg/g 

APOY 

SE 

SELENRTM 

15.50000 

16.00000 

96.9  pg/g 

APOY 

SE 

SELENRTM 

15.60000 

16.00000 

97.5  pg/g 

APRL 

SE 

SELENRTM 

0.98300 

1.00000 

98.3  pg/g 

APRL 

SE 

SELENRTM 

13.70000 

16.00000 

85.6  pg/g 

APRL 

SE 

SELENRTM 

12.60000 

16.00000 

78.8  pg/g 

APSE 

SE 

SELENRTM 

1.05000 

1.00000 

105.0  pg/g 

APSE 

SE 

SELENRTM 

14.00000 

16.00000 

87.5  pg/g 

APSE 

SE 

SELENRTM 

14.20000 

16.00000 

88.8  pg/g 

APSV 

SE 

SELENRTM 

7.95000 

10.00000 

79.5  pg/1 

APSV 

SE 

SELENRTM 

149.00000 

160.00000 

93.1  pg/1 

APSV 

SE 

SELENRTM 

157.00000 

160.00000 

98.1  pg/1 

APWC 

SE 

SELENRTM 

10.30000 

10.00000 

103.0  pg/1 

APWC 

SE 

SELENRTM 

155.00000 

160.00000 

96.9  pg/1 

APWC 

SE 

SELENRTM 

154.00000 

160.00000 

96.3  pg/1 

APWG 

SE 

SELENRTM 

0.92400 

1.00000 

92.4  pg/g 

APWG 

SE 

SELENRTM 

13.90000 

16.00000 

86.9  pg/g 

APWG 

SE 

SELENRTM 

13.40000 

16.00000 

83.8  pg/g 

APED 

TL 

THALLRTM 

70.90000 

70.00000 

101.3  pg/g 

APED 

TL 

THALLRTM 

660.00000 

700.00000 

94.3  pg/g 

APED 

TL 

THALLRTM 

663.00000 

700.00000 

94.7  pg/g 

APHX 

TL 

THALLRTM 

67.50000 

70.00000 

96.4  pg/g 

APHX 

TL 

THALLRTM 

669.00000 

700.00000 

95.6  pg/g 

APHX 

TL 

THALLRTM 

668.00000 

700.00000 

95.4  pg/g 

Data 


Qua! 
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Standard  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(Detects  in  Standard  Spikes) 


Lot  Tot  Name 


Mtts  •/•  Unit  FUg  Dftta 

Bool _ Value _ Spite  Recov  Mcm  Code  Qua! 


Chemical  Class:  METALS 


APJY 

TL 

THALLIUM 

671.00000 

700.00000 

95.9  pg/g 

APJY 

TL 

THALLIUM 

667.00000 

700.00000 

95.3  pg/g 

APJY 

TL 

THALLIUM 

69.10000 

70.00000 

98.7  pg/g 

APOV 

TL 

THALLIUM 

674.00000 

700.00000 

96.3  pg/g 

APOV 

TL 

THALLIUM 

672.00000 

700.00000 

96.0  pg/g 

APOV 

TL 

THALLIUM 

64.30000 

70.00000 

91.9  (ig/g 

APRJ 

TL 

THALLIUM 

64.80000 

70.00000 

92.6  pg/g 

APRJ 

TL 

THALLIUM 

682.00000 

700.00000 

97.4  pg/g 

APRJ 

TL 

THALLIUM 

686.00000 

700.00000 

98.0  pg/g 

APSC 

TL 

THALLIUM 

73.80000 

70.00000 

105.4  pg/g 

APSC 

TL 

THALLIUM 

668.00000 

700.00000 

95.4  pg/g 

APSC 

TL 

THALLIUM 

680.00000 

700.00000 

97.1  pg/g 

APWE 

TL 

THALLIUM 

78.70000 

70.00000 

112.4  pg/g 

APWE 

TL 

THALLIUM 

680.00000 

700.00000 

97.1  pg/g 

APWE 

TL 

THALLIUM 

681.00000 

700.00000 

97.3  pg/g 

APED 

V 

VANADIUM 

3.23000 

3.00000 

107.7  ng/g 

APED 

V 

VANADIUM 

28.90000 

30.00000 

96.3  pg/g 

APED 

V 

VANADRM 

29.50000 

30.00000 

98.3  pg/g 

APHX 

V 

VANADIUM 

2.73000 

3.00000 

91.0  pg/g 

APHX 

V 

VANADIUM 

32.90000 

30.00000 

109.7  ng/g 

APHX 

V 

VANADIUM 

28.90000 

30.00000 

96.3  pg/g 

APJY 

V 

VANADIUM 

29.30000 

30.00000 

97.7  pg/g 

APJY 

V 

VANADIUM 

29.30000 

30.00000 

97.7  pg/g 

APJY 

V 

VANADIUM 

2.61000 

3.00000 

87.0  pg/g 

APOV 

V 

VANADIUM 

30.10000 

30.00000 

100.3  pg/g 

APOV 

V 

VANADIUM 

29.30000 

30.00000 

97.7  pg/g 

APOV 

V 

VANADIUM 

2.75000 

3.00000 

91.7  pg/g 

APRJ 

V 

VANADIUM 

2.32000 

3.00000 

77.3  pg/g 

APRJ 

V 

VANADIUM 

29.20000 

30.00000 

97.3  pg/g 

APRJ 

V 

VANADIUM 

29.30000 

30.00000 

97.7  pg/g 

APSC 

V 

VANADIUM 

2.73000 

3.00000 

91.0  pg/g 

APSC 

V 

VANADIUM 

28.30000 

30.00000 

94.3  pg/g 

APSC 

V 

VANADIUM 

29.60000 

30.00000 

98.7  pg/g 

APWE 

V 

VANADIUM 

2.33000 

3.00000 

77.7  pg/g 

APWE 

V 

VAN  ADR  fM 

29.20000 

30.00000 

97.3  pg/g 

APWE 

V 

VANADRIM 

29.50000 

30.00000 

98.3  pg/g 

APED 

ZN 

ZINC 

13.40000 

15.00000 

89.3  pg/g 

APED 

ZN 

ZINC 

96.60000 

100.00000 

96.6  pg/g 

APED 

ZN 

ZINC 

95.80000 

100.00000 

95.8  pg/g 

APEH 

ZN 

ZINC 

60.40000 

50.00000 

120.8  pg/1 

APEH 

ZN 

ZINC 

273.00000 

250.00000 

109.2  pg/l 

APEH 

ZN 

ZINC 

276.00000 

250.00000 

110.4  pg/1 

APHX 

ZN 

ZINC 

13.90000 

15.00000 

92.7  pg/g 

APHX 

ZN 

ZINC 

103.00000 

100.00000 

103.0  pg/g 

APHX 

ZN 

ZINC 

97.50000 

100.00000 

97.5  pg/g 

APJY 

ZN 

ZINC 

96.10000 

100.00000 

96.1  pg/g 

APJY 

ZN 

ZINC 

98.20000 

100.00000 

98.2  pg/g 
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Standard  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(Detects  in  Standard  Spikes) 


Maas 

V.  Unit 

Fk( 

Data 

Lot 

Test  Name 

Bool 

Value 

Spike  Recov  Meas 

Code 

Qua! 

Chemical  Class:  METALS 


APJY 

ZN 

ZINC 

13.90000 

15.00000 

92.7  Mg/g 

APKC 

ZN 

ZINC 

61.20000 

50.00000 

122.4  jig/1 

APKC 

ZN 

ZINC 

288.00000 

250.00000 

115.2  ng/1 

APKC 

ZN 

ZINC 

302.00000 

250.00000 

120.8  ng/1 

APOV 

ZN 

ZINC 

101.00000 

100.00000 

101.0  Mg/g 

APOV 

ZN 

zrNc 

99.60000 

100.00000 

99.6  Mg/g 

APOV 

ZN 

ZINC 

14.80000 

15.00000 

98.7  ng/g 

APRJ 

ZN 

ZINC 

14.80000 

15.00000 

98.7  ng/g 

APRJ 

ZN 

ZINC 

97.60000 

100.00000 

97.6  Mg/g 

APRJ 

ZN 

ZINC 

98.80000 

100.00000 

98.8  fig/g 

APSC 

ZN 

ZINC 

14.10000 

15.00000 

94.0  Mg/g 

APSC 

ZN 

ZINC 

95.10000 

100.00000 

95.1  \kgjg 

APSC 

ZN 

ZINC 

97.70000 

100.00000 

97.7  Mg/g 

APST 

ZN 

ZINC 

58.70000 

50.00000 

117.4  Mg/1 

APST 

ZN 

ZINC 

284.00000 

250.00000 

113.6  Mg n 

APST 

ZN 

ZINC 

283.00000 

250.00000 

113.2  Mg/1 

APWA 

ZN 

ZINC 

72.70000 

50.00000 

145.4  Mg !\  I 

APWA 

ZN 

ZINC 

275.00000 

250.00000 

110.0  |!g/l  I 

APWA 

ZN 

ZINC 

284.00000 

250.00000 

113.6  Mg/1  I 

APWE 

ZN 

ZINC 

15.00000 

15.00000 

100.0  Mg/g 

APWE 

ZN 

ZINC 

98.10000 

100.00000 

98.1  Mg/g 

APWE 

ZN 

ZINC 

98.90000 

100.00000 

98.9  Mg/g 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 

APEP 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

0.06010 

0.07000 

85.9  Mg/g 

APGF 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

0.04600 

0.07000 

65.7  Mg/g 

APGY 

AENSLF 

ALPH  A-ENDOSl  FLFAN 

0.06080 

0.07000 

86.9  Mg/g 

APIV 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

0.03660 

0.07000 

52.3  Mg'g 

APNK 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

0.05940 

0.07000 

84.9  Mg/g 

APQA 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

0.06660 

0.07000 

95.1  Mg/g 

APQX 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

0.23000 

0.25000 

92.0  Mg/1 

APRO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

0.05190 

0.07000 

74.1  Mg/g 

APUA 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

0.24700 

0.25000 

98.8  Mg/1 

APUB 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

0.04690 

0.07000 

67.0  Mg/g 

APEO 

AENSLF 

ALPH  A-ENDOSl  HJF  AN 

0.26100 

0.25000 

104.4  Mg/1 

APGG 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

0.26500 

0.25000 

106.0  Mgfl 

APIT 

AENSLF 

ALPH  A-ENDOSl  rLF  AN 

0.52300 

0.25000 

209.2  Mg^l  H8 

APOB 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSIHLFAN 

0.25900 

0.25000 

103.6  Mg/1 

APEP 

ALDRN 

ALDRIN 

0.06530 

0.06000 

108.8  Mg/g 

APGF 

ALDRN 

ALDRIN 

i 

0.05170 

0.06000 

86.2  Mg/g 

APGY 

ALDRN 

ALDRIN 

0.06610 

0.06000 

110.2  Mg/g 

APIV 

ALDRN 

ALDRIN 

0.03890 

0.06000 

64.8  Mg/g 

APNK 

ALDRN 

ALDRIN 

0.06100 

0.06000 

101.7  Mg/g 

APQA 

ALDRN 

ALDRIN 

0.06950 

0.06000 

115.8  Mg/g 
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Standard  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(Detects  in  Standard  Spikes) 

Meas  %  Umlt  Flat  Data 

Lot _ Teat  Name _ Bool  Value _ Spike  Recov  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class :  PESTICIDES/PCBS 


APQX 

ALDRN 

ALDRIN 

0.11800 

0.10000 

118.0  ng/I 

APRO 

ALDRN 

ALDRIN 

0.05500 

0.06000 

91.7  fig/g 

APUA 

ALDRN 

ALDRIN 

0.13300 

0.10000 

133.0  ng/1 

APUB 

ALDRN 

ALDRIN 

0.04900 

0.06000 

81.7  fig/g 

APEO 

ALDRN 

ALDRIN 

0.12700 

0.10000 

127.0  fig/1 

APGG 

ALDRN 

ALDRIN 

0.13000 

0.10000 

130.0  fig/1 

apit 

ALDRN 

ALDRIN 

0.26500 

0.10000 

265.0  fig/1 

APOB 

ALDRN 

ALDRIN 

0.11100 

0.10000 

111.0  yg/1 

APEP 

CLDAN 

CHLORDANE 

0.54500 

0.60000 

90.8  fig/g 

APGF 

CLDAN 

CHLORDANE 

0.61300 

0.60000 

102.2  fig/g 

APGY 

CLDAN 

CHLORDANE 

0.38100 

0.60000 

63.5  fig/g 

APIV 

CLDAN 

CHLORDANE 

0.42000 

0.60000 

70.0  fig/g 

APNK 

CLDAN 

CHLORDANE 

0.50200 

0.60000 

83.7  fig/g 

APQA 

CLDAN 

CHLORDANE 

0.53800 

0.60000 

89.7  fig/g 

APQX 

CLDAN 

CHLORDANE 

1.17000 

1.00000 

117.0  fig/1 

APRO 

CLDAN 

CHLORDANE 

0.54300 

0.60000 

90.5  fig/g 

APUA 

CLDAN 

CHLORDANE 

1.06000 

1.00000 

106.0  fig/1 

APUB 

CLDAN 

CHLORDANE 

0.44500 

0.60000 

74.2  fig/g 

APEO 

CLDAN 

CHLORDANE 

1.08000 

1.00000 

108.0  fig/I 

APGG 

CLDAN 

CHLORDANE 

1.08000 

1.00000 

108.0  fig/1 

APIT 

CLDAN 

CHLORDANE 

1.03000 

1.00000 

103.0  fig/I 

APOB 

CLDAN 

CHLORDANE 

1.06000 

1.00000 

106.0  fig/1 

APEP 

DLDRN 

DIELDRIN 

0.06970 

0.08000 

87.1  fig/g 

APGF 

DLDRN 

DIELDRIN 

0.05170 

0.08000 

64.6  fig/g 

APGY 

DLDRN 

DIELDRIN 

0.07030 

0.08000 

87.9  fig/g 

APIV 

DLDRN 

DIELDRIN 

0.04380 

0.08000 

54.8  fig/g 

APNK 

DLDRN 

DIELDRIN 

0.07160 

0.08000 

89.5  fig/g 

APQA 

DLDRN 

DIELDRIN 

0.07640 

0.08000 

95.5  fig/g 

APQX 

DLDRN 

DIELDRIN 

0.24700 

0.25000 

98.8  fig/1 

APRO 

DLDRN 

DIELDRIN 

0.06060 

0.08000 

75.8  fig/g 

APUA 

DLDRN 

DIELDRIN 

0.27000 

0.25000 

108.0  fig/I 

APUB 

DLDRN 

DIELDRIN 

0.05500 

0.08000 

68.8  fig/g 

APEO 

DLDRN 

DIELDRIN 

0.26800 

0.25000 

107.2  fig/1 

APGG 

DLDRN 

DIELDRIN 

0.27100 

0.25000 

108.4  fig/I 

APIT 

DLDRN 

DIELDRIN 

0.53900 

0.25000 

215.6  fig/1 

APOB 

DLDRN 

DIELDRIN 

0.27800 

0.25000 

111.2  fig/1 

APEP 

ENDRN 

ENDRIN 

0.02950 

0.04000 

73.8  fig/g 

APGF 

ENDRN 

ENDRIN 

0.02230 

0.04000 

55.8  fig/g 

APGY 

ENDRN 

ENDRIN 

0.03260 

0.04000 

81.5  fig/g 

APIV 

ENDRN 

ENDRIN 

0.01720 

0.04000 

43.0  fig/g 

APNK 

ENDRN 

ENDRIN 

0.02990 

0.04000 

74.8  fig/g 
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Standard  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(Detects  in  Standard  Spikes) 


Lot  Teft  Name 


Mas  %  Unit  FUf  Data 

Bool _ Value _ Spike  Recov  Mas  Code  QgJ 


Chemical  Class:  PESTICIDE  S/PC BS 


APQA 

ENDRN 

ENDRIN 

0.03280 

0.04000 

82.0  fig/g 

APQX 

ENDRN 

ENDRIN 

0.25200 

0.25000 

100.8  fig/I 

APRO 

ENDRN 

ENDRIN 

0.02500 

0.04000 

62.5  fig/g 

APUA 

ENDRN 

ENDRIN 

0.27400 

0.25000 

109.6  fig/1 

APUB 

ENDRN 

ENDRIN 

0.02550 

0.04000 

63.8  fig/g 

APEO 

ENDRN 

ENDRIN 

0.34500 

0.25000 

138.0  fig/l 

APGG 

ENDRN 

ENDRIN 

0.29500 

0.25000 

118.0  ng/1 

APIT 

ENDRN 

ENDRIN 

0.63900 

0.25000 

255.6  fig/l 

APOB 

ENDRN 

ENDRIN 

0.29600 

0.25000 

118.4  ng/1 

APEP 

HPCL 

HEPTACHLOR 

0.07200 

0.08000 

90.0  fig/g 

APGF 

HPCL 

HEPTACHLOR 

0.04570 

0.08000 

57.1  fig/g 

APGY 

HPCL 

HEPTACHLOR 

0.04810 

0.08000 

60.1  fig/g 

APIV 

HPCL 

HEPTACHLOR 

0.03140 

0.08000 

39.3  fig/g 

APNK 

HPCL 

HEPTACHLOR 

006620 

0.08000 

82.8  fig/g 

APQA 

HPCL 

HEPTACHLOR 

0.08090 

0.08000 

101.1  fig/g 

APQX 

HPCL 

HEPTACHLOR 

0.09640 

0.10000 

96.4  fig/l 

APRO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

0.05320 

0.08000 

66.5  fig/g 

APUA 

HPCL 

HEPTACHLOR 

0.09670 

0.10000 

96.7  fig/1 

APUB 

HPCL 

HEPTACHLOR 

0.05360 

0.08000 

67.0  fig/g 

APEO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

0.11800 

0.10000 

118.0  Mg/1 

APGG 

HPCL 

HEPTACHLOR 

0.11400 

0.10000 

114.0  fig/1 

APIT 

HPCL 

HEPTACHLOR 

0.16200 

0.10000 

162.0  fig/1 

APOB 

HPCL 

HEPTACHLOR 

0.09540 

0.10000 

95.4  fig/1 

APEP 

LIN 

LINDANE 

0.07740 

0.08000 

96.8  fig/g 

APGF 

LIN 

LINDANE 

0.06380 

0.08000 

79.8  fig/g 

APGY 

LIN 

LINDANE 

0.07520 

0.08000 

94.0  fig/g 

APIV 

LIN 

LINDANE 

0.04880 

0.08000 

61.0  fig/g 

APNK 

LIN 

LINDANE 

0.07440 

0.08000 

93.0  fig/g 

APQA 

LIN 

LINDANE 

0.08430 

0.08000 

105.4  fig/g 

APQX 

LIN 

LINDANE 

0.28700 

0.25000 

114.8  fig/l 

APRO 

LIN 

LINDANE 

0.06430 

0.08000 

80.4  fig/g 

APUA 

LIN 

LINDANE 

0.29800 

0.25000 

119.2  fig/l 

APUB 

LIN 

LINDANE 

0.06010 

0.08000 

75.1  fig/g 

APEO 

LIN 

LINDANE 

0.30400 

0.25000 

121.6  fig/1 

APGG 

LIN 

LINDANE 

0.32600 

0.25000 

130.4  fig/l 

APIT 

LIN 

LINDANE 

0.57900 

0.25000 

231.6  ftg/1 

APOB 

LIN 

LINDANE 

0.29900 

0.25000 

119.6  fig/l 

APEP 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

0.67800 

0.80000 

84.8  fig/g 

APGF 

MEXCL 

METHOXY  CHLOR 

0.45200 

0.80000 

56.5  fig/g 

APGY 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

0.69500 

0.80000 

86.9  fig/g 

APIV 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

0.42300 

0.80000 

52.9  fig/g 
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Standard  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(Detects  in  Standard  Spikes) 


Meas  */•  Unit  Flag  Data 

Lot _ Teat  Name  _ Bool  Value _ SpUte  Recov  Meaa  Code  Qua! 


Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 

APNK  MEXCL  METHOXYCHLOR 

0.67000 

0.80000 

83.8  ng/g 

APQA 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

0.75100 

0.80000 

93.9  ng/g 

APQX 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

2.09000 

2.00000 

104.5  ngrt 

APRO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

0.60000 

0.80000 

75.0  \igjg 

APUA 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

2.07000 

2.00000 

103.5  ng/1 

APUB 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

0.52800 

0.80000 

66.0  fig/g 

APEO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

2.28000 

2.00000 

114.0  fig/1 

APGG 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

2.17000 

2.00000 

108.5  ng/l 

apit 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

4.57000 

2.00000 

228.5  |ig/l 

APOB 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

2.51000 

2.00000 

125.5  ngrt 

APEP 

PC  BO  16 

PCB1016 

0.86300 

1.50000 

57.5  ng/g 

APGF 

PC  BO  16 

PCB  1016 

1.15000 

1.50000 

76.7  jig/g 

APGY 

PC  BO  16 

PCB1016 

0.98300 

1.50000 

65.5  ng/g 

APIV 

PCB016 

PCB  1016 

0.89900 

1.50000 

59.9  ng/g 

APNK 

PC  BO  16 

PCB  1016 

0.99300 

1.50000 

66.2  ng/g 

APQA 

PC  BO  16 

PCB  1016 

1.26000 

1.50000 

84.0  \igfg 

APQX 

PC  BO  16 

PCB  1016 

4.37000 

5.00000 

87.4  jig/l 

APRO 

PCB016 

PCB  1016 

1.07000 

1.50000 

71.3  \ig/g 

APUA 

PC  BO  16 

PCB  1016 

4.80000 

5.00000 

96.0  ng/l 

APUB 

PC  BO  16 

PCB  1016 

0.84900 

1.50000 

56.6  ng/g 

APEO 

PC  BO  16 

PCB  1016 

5.11000 

5.00000 

102.2  ngfl 

APGG 

PC  BO  16 

PCB  1016 

4.71000 

5.00000 

94.2 

APIT 

PC  BO  16 

PCB  1016 

4.59000 

5.00000 

91.8  pgfl 

APOB 

PC  BO  16 

PCB  1016 

4.51000 

5.00000 

90.2  jig/1 

APEP 

PCB260 

PCB  1260 

1.23000 

1.50000 

82.0  Hgte 

APGF 

PCB260 

PCB  1260 

1.02000 

1.50000 

68.0  ng/g 

APGY 

PCB260 

PCB  1260 

1.08000 

1.50000 

72.0  jig/g 

APIV 

PCB260 

PCB  1260 

0.95800 

1.50000 

63.9  ng/g 

APNK 

PCB260 

PCB  1260 

1.17000 

1.50000 

78.0  jig/g 

APQA 

PCB260 

PCB  1260 

1.34000 

1.50000 

89.3  ng/g 

APQX 

PCB260 

PCB  1260 

4.27000 

5.00000 

85.4  pgfl 

APRO 

PCB260 

PCB  1260 

1.16000 

1.50000 

77.3  jig/g 

APUA 

PCB260 

PCB  1260 

4.44000 

5.00000 

88.8  figfl 

APUB 

PCB260 

PCB  1260 

0.86700 

1.50000 

57.8  jig/g 

APEO 

PCB260 

PCB  1260 

6.12000 

5.00000 

122.4  jig/1 

APGG 

PCB260 

PCB  1260 

4.99000 

5.00000 

99.8  ng/l 

APIT 

PCB260 

PCB  1260 

4.45000 

5.00000 

89.0  \ig/\ 

APOB 

PCB260 

PCB  1260 

4.33000 

5.00000 

86.6  jig/1 

APEP 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1,1,1  -TRICHLOROETHAN 

0.06880 

0.08000 

86.0  ng/g 

APGF 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLORO  PHENYL)- 1,1,1  -TRICHLOROETH  AN 

0.05010 

0.08000 

62.6  ng/g 

APGY 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CH  LOROPHENYL)- 1,1,1  -TRICHLOROETHAN 

0.07400 

0.08000 

92.5  ng/g 
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Standard  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(Detects  in  Standard  Spikes) 


Lot _ Teat  Name 


Mt» 

Bool  Value 


%  Unit  Flag 
Spike  Recov  Meas  Code 


Data 

Qua! 


Chemical  Class :  PEST1CIDES/PCBS 


APIV 

PPDDT 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l .  1 . 1  -TRJCHLOROETHAN 

0.04780 

0.08000 

59.8 

Rg/g 

APNK 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l,l-TRiCHLOROETHAN 

0.07720 

0.08000 

96.5 

Rg/g 

APQA 

PPDDT 

2,2-BJS(PARA-CHLOROPHENYL)-  1,1,1  -TRJCHLOROETHAN 

0.07690 

0.08000 

96.1 

Rg/g 

APQX 

PPDDT 

2,2-BI  S(PARA-CH  LORO  PHENYL)- 1 , 1 , 1  -TRJCHLOROETHAN 

0.23000 

0.20000 

115.0 

Rgfl 

APRO 

PPDDT 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1.1,1  -TRJCHLOROETHAN 

0.06760 

0.08000 

84.5 

Rg/g 

APUA 

PPDDT 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1, 1 . 1  -TRJCHLOROETHAN 

0.23500 

0.20000 

117.5 

Rgrt 

APUB 

PPDDT 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-1 . 1 . 1  -TRJCHLOROETHAN’ 

0.05430 

0.08000 

67.9 

Rg/g 

APEO 

PPDDT 

2.2-BJS(PARA-CHLOROPHENYL>-l ,  1 . 1-TR1CHLOROETHAN 

0.25400 

0.20000 

127.0 

Rgfl 

8 

APGG 

PPDDT 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l .  1 . 1  -TRJCHLOROETHAN 

0.26000 

0.20000 

130.0 

Rg/l 

8 

apit 

PPDDT 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1.1.1  -TRJCHLOROETHAN 

0.53300 

0.20000 

266.5 

Rg/1 

H 

APOB 

PPDDT 

2.2-BIS(PARA-CHL<  )ROPHENYL)-l .  1 . 1  -TRJCHLOROETHAN 

0.26800 

0.20000 

134.0 

Rg/I 
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Standard  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Standard  Spikes) 

"  Meas  %  IJirft  FUt  D^» 


Lot 

Test  Name 

Boot  Value 

Spike  Recov  Meas  Code 

Chemical  Class:  CYANIDE 

APDU  CYN  CYANIDE 

9.44000 

10.00000 

94.4  yg/1 

APDU 

CYN 

CYANIDE 

144.00000 

150.00000 

96.0  jig/I 

APDU 

CYN 

CYANIDE 

145.00000 

150.00000 

96.7  jtg/l 

APEQ 

CYN 

CYANIDE 

0.35000 

0.50000 

70.0  ^ig/g 

APEQ 

CYN 

CYANIDE 

4.56000 

5.00000 

91.2  jig/g 

APEQ 

CYN 

CYANIDE 

4.74000 

5.00000 

94.8  jig/g 

APGJ 

CYN 

CYANIDE 

9.21000 

10.00000 

92.1  Hg/1 

APGJ 

CYN 

CYANIDE 

148.00000 

150.00000 

98.7  ng/1 

APGJ 

CYN 

CYANIDE 

148.00000 

150.00000 

98.7  ng/1 

APID 

CYN 

CYANIDE 

0.47800 

0.50000 

95.6  jig/g 

APID 

CYN 

CYANIDE 

4.83000 

5.00000 

96.6  ng/g 

APID 

CYN 

CYANIDE 

0.51900 

5.00000 

10.4  fig/g 

APKW 

CYN 

CYANIDE 

9.93000 

10.00000 

99.3  ng/l 

APKW 

CYN 

CYANIDE 

147.00000 

150.00000 

98.0  ng/1 

APKW 

CYN 

CYANIDE 

150.00000 

150.00000 

100.0  ng/1 

APNS 

CYN 

CYANIDE 

0.53100 

0.50000 

106.2  fig/g 

APNS 

CYN 

CYANIDE 

4.98000 

5.00000 

99.6  fig/g 

APNS 

CYN 

CYANIDE 

5.02000 

5.00000 

100.4  jig/g 

APNT 

CYN 

CYANIDE 

9.64000 

10.00000 

96.4  iig/l 

APNT 

CYN 

CYANIDE 

145.00000 

150.00000 

96.7  |ig/l 

APNT 

CYN 

CYANIDE 

149.00000 

150.00000 

99.3  \ig/\ 

APRS 

CYN 

CYANIDE 

0.46400 

0.50000 

92.8  pg/g 

APRS 

CYN 

CYANIDE 

4.70000 

5.00000 

94.0  ng/g 

APRS 

CYN 

CYANIDE 

4.83000 

5.00000 

96.6  ng/g 

APSL 

CYN 

CYANIDE 

9.14000 

10.00000 

91.4  fig/I 

APSL 

CYN 

CYANIDE 

152.00000 

150.00000 

101.3  jig/1 

APSL 

CYN 

CYANIDE 

152.00000 

150.00000 

101.3  *ig/l 

APUQ 

CYN 

CYANIDE 

0.41700 

0.50000 

83.4  ngfe 

APUQ 

CYN 

CYANIDE 

4.80000 

5.00000 

96.0  jig/g 

APUQ 

CYN 

CYANIDE 

4.90000 

5.00000 

98.0  fig/g 

APUR 

CYN 

CYANIDE 

8.70000 

10.00000 

87.0  pg/1 

APUR 

CYN 

CYANIDE 

150.00000 

150.00000 

100.0  \ig/\ 

APUR 

CYN 

CYANIDE 

147.00000 

150.00000 

98.0  pg/1 

Chemical  Class :  EXPLOSIVES 

APDD  135TNB  1 ,3,3-TRINITROBENZENE 

0.38600 

0.40000 

96.5  \ig/\ 

APDD 

135TNB 

1,3,5-TRINlTROBENZENE 

16.20000 

16.00000 

101.3  pgfl 

APDD 

135TNB 

1 .3.5-TRINITROBENZENE 

15.90000 

16.00000 

99.4  jig/1 

APDM 

I35TNB 

1 .3.5-TRINITROBENZENE 

2.31000 

2.50000 

92.4  pg/g 

APDM 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

26.00000 

25.00000 

104.0  ng/g 

APDM 

135TNB 

1 .3.5-TRINITROBENZENE 

27.40000 

25.00000 

109.6  pg/g 

APDN 

135TNB 

1 .3,5-TRINITROBENZENE 

0.38200 

0.40000 

95.5  pg/1 

APDN 

135TNB 

1.3.5-TRINITROBENZENE 

16.20000 

16.00000 

101.3  figrt 

APDN 

135TNB 

1 .3,5-TRINITROBENZENE 

16.20000 

16.00000 

101.3  \igf\ 

APFP 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

2.04000 

2.50000 

81.6  ng/g 

APFP 

135TNB 

1 .3.5-TRINITROBENZENE 

25.10000 

25.00000 

100.4  pg/g 

APFP 

135TNB 

1 .3.5-TRINITROBENZENE 

25.20000 

25.00000 

100.8  ng/g 
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Standard  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Standard  Spikes) 

Meas  %  UMftt  Flat  Data 


Lot 

Test  Name 

Boo! 

Value 

Splice 

Recov  Meas  Code  Qual 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

APGB  135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 

0.46600 

0.40000 

116.5  ng/1 

APGB 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

15.80000 

16.00000 

98.8  fig/l 

APGB 

135TNB 

1,3,5-TRINTTROBENZENE 

16.10000 

16.00000 

100.6  pgfl 

APGK 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

2.27000 

2.50000 

90.8  fig/g 

APGK 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

26.20000 

25.00000 

104.8  Mg/g 

APGK 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

26.20000 

25.00000 

104.8  Mg/g 

APIL 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

2.18000 

2.50000 

87.2  ng/g 

APIL 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

25.60000 

25.00000 

102.4  fig/g 

APIL 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

26.70000 

25.00000 

106.8  ng/g 

APIM 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

0.42400 

0.40000 

106.0  Mg/I 

APIM 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

15.10000 

16.00000 

94.4  Mg/1 

APIM 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

15.80000 

16.00000 

98.8  Mg/1 

APNA 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

0.40900 

0.40000 

102.3  Mgfl 

APNA 

135TNB 

1,3,5-TRINTTROBENZENE 

15.10000 

16.00000 

94.4  Mg/1 

APNA 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

14.80000 

16.00000 

92.5  Mg l\ 

APNH 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

2.49000 

2.50000 

99.6  Mg/g 

APNH 

135TNB 

1 ,3.5-TRINITROBENZENE 

26.90000 

25.00000 

107.6  Mg/g 

APNH 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

26.90000 

25.00000 

107.6  Mg/g 

APQG 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

0.45900 

0.40000 

114.8  Mg/1 

APQG 

I35TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

17.10000 

16.00000 

106.9  Mg/1 

APQG 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

17.50000 

16.00000 

109.4  Mg/1 

APRG 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

2.33000 

2.50000 

93.2  Mg/g 

APRG 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

25.80000 

25.00000 

103.2  Mg/g 

APRG 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

26.10000 

25.00000 

104.4  Mg/g 

APTY 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

1.70000 

2.50000 

68.0  Mg/g 

APTY 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

23.90000 

25.00000 

95.6  Mg/g 

APTY 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

23.30000 

25.00000 

93.2  Mg/g 

APUM 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

0.39500 

0.40000 

98.8  Mg n 

APUM 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

16.30000 

16.00000 

101.9  Mg/1 

APtrM 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

16.60000 

16.00000 

103.8  Mg/1 

APDD 

13DNB 

1.3-DINITROBENZENE 

LT 

0.45800 

0.00000 

0.0  Mg/1 

APDD 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.45800 

0.00000 

0.0  Mg/1 

APDD 

13DNB 

1, 3-DINITROBENZENE 

LT 

0.45800 

0.00000 

0.0  Mg/1 

APDM 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000 

0.0  Mg/g 

APDM 

I3DNB 

1.3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000 

0.0  Mg/g 

APDM 

13DNB 

1.3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000 

0.0  Mg/g 

APDN 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.45800 

0.00000 

0.0  Mg/1 

APDN 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.45800 

0.00000 

0.0  Mg/1 

APDN 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.45800 

0.00000 

0.0  Mg/1 

APFP 

I3DNB 

1.3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000 

0.0  Mg/g 

APFP 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000 

0.0  Mg'g 

APFP 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000 

0.0  Mg/g 

APGB 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.45800 

0.00000 

0.0  Mg/1 

APGB 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.45800 

0.00000 

0.0  Mg/1 

APGB 

I3DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.45800 

0.00000 

0.0  Mg/1 

APGK 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000 

0.0  Mg/g 

APGK 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000 

0.0  Mg/g 
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Standard  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Standard  Spikes) 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


APGK 

13DNB 

1.3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000 

0.0  fig/g 

APIL 

13DNB 

1 .3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000 

0.0  fig/g 

APIL 

13DNB 

1.3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000 

0.0  fig/g 

APIL 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000 

0.0  fig/g 

APIM 

13DNB 

1,3 -DINITROBENZENE 

LT 

0.45800 

0.00000 

0.0  fig/1 

APIM 

13DNB 

1.3-DINITROBENZENE 

LT 

0.45800 

0.00000 

0.0  fj.g/1 

APIM 

13DNB 

1.3-DINITROBENZENE 

LT 

0.45800 

0.00000 

0.0  |xg/l 

APNA 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.45800 

0.00000 

0.0  fig/I 

APNA 

I3DNB 

1.3-DINITROBENZENE 

LT 

0.45800 

0.00000 

0.0  fig/I 

APNA 

13DNB 

1.3-DINITROBENZENE 

LT 

0.45800 

0.00000 

0.0  M.g/1 

APNH 

13DNB 

1.3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000 

0.0  fig/g 

APNH 

13DNB 

1.3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000 

0.0  fig/g 

APNH 

13DNB 

1 ,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000 

0.0  fig/g 

APQG 

13DNB 

1.3-DINITROBENZENE 

LT 

0.45800 

0.00000 

0.0  ftg/1 

APQG 

I3DNB 

1 ,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.45800 

0.00000 

0.0  fig/I 

APQG 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.45800 

0.00000 

0.0  fig/I 

APRG 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000 

0.0  fig/g 

APRG 

13DNB 

1.3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000 

0.0  fig/g 

APRG 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000 

0.0  fig/g 

APTY 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000 

0.0  fig/g 

APTY 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000 

0.0  fig^g 

APTY 

I3DNB 

1.3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400 

0.00000 

0.0  fig/g 

APUM 

13DNB 

1.3-DINITROBENZENE 

LT 

0.45800 

0.00000 

0.0  fig/1 

APUM 

13DNB 

1 ,3-DINTTROBENZENE 

LT 

0.45800 

0.00000 

0.0  fig/I 

APUM 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.45800 

0.00000 

0.0  fig/I 

APDD 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

0.55800 

0.80000 

69.8  fig/I 

APDD 

246TNT 

2.4,6-TRINITROTOLl  IENE 

30.30000 

32.00000 

94.7  fig/1 

APDD 

246TNT 

2.4.6-TRINITROTOLUENE 

29.70000 

32.00000 

92.8  fig/I 

APDM 

246TNT 

2,4.6-TRINITROTOLUENE 

4.81000 

5.00000 

96.2  fig/g 

APDM 

246TNT 

2.4.6-TRINITROTOLUENE 

54.10000 

50.00000 

108.2  fig/g 

APDM 

246TNT 

2.4.6-TRIN1TROTOLUENE 

53.50000 

50.00000 

107.0  fig/g 

APDN 

246TNT 

2.4.6-TRINITROTOLUENE 

0.62600 

0.80000 

78.3  fig/1 

APDN 

246 TNT 

2.4.6-TRINITROTOLUENE 

29.60000 

32.00000 

92.5  fig/1 

APDN 

246TNT 

2.4,6-TRINITROTOLUENE 

29.60000 

32.00000 

92.5  fig/I 

APFP 

246TNT 

2.4,6-TRINITROTOLUENE 

4.85000 

5.00000 

97.0  fig/g 

APFP 

246TNT 

2.4.6-TRINITROTOLUENE 

52.10000 

50.00000 

104.2  fig/g 

APFP 

246TNT 

2.4.6-TRINITROTOLUENE 

51.70000 

50.00000 

103.4  fig/g 

APGB 

246 TNT 

2,4.6-TRINITROTOLirENE 

0.65100 

0.80000 

81.4  fig/1 

APGB 

246TNT 

2.4.6-TRINITROTOLUENE 

27.60000 

32.00000 

86.3  fig/1 

APGB 

246TNT 

2.4.6-TRINITROTOLUENE 

29.10000 

32.00000 

90.9  fig/l 

APGK 

246TNT 

2.4.6-TRINITROTOLUENE 

4.93000 

5.00000 

98.6  fig/g 

APGK 

246TNT 

2,4.6-TRINITROTOLUENE 

53.30000 

50.00000 

106.6  fig/g 

APGK 

246TNT 

2.4.6-TRINITROTOLUENE 

53.40000 

50.00000 

106.8  fig/g 

APIL 

246TNT 

2.4.6-TRINITROTOLUENE 

5.28000 

5.00000 

105.6  fig/g 

APIL 

246TNT 

2.4.6-TRINITROTOLUENE 

52.60000 

50.00000 

105.2  fig/g 

APIL 

246TNT 

2.4.6-TRINITROTOLUENE 

53.40000 

50.00000 

106.8  fig/g 

APIM 

246TNT 

2.4.6-TRINITROTOLUENE 

0.49400 

0.80000 

61.8  fig/1 
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Standard  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Standard  Spikes) 


Mets  •/•  Umk  FUf 


Lot 

Test  Name 

Bool  Value 

Spike 

Recov  Meta 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

APIM 

246 TNT 

2A6-TRINITROTOLUENE 

26.10000 

32.00000 

81.6  fig/l 

APIM 

246TNT 

2,4, 6-TRINITROTOLUENE 

29.50000 

32.00000 

92.2  fig/I 

APNA 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

0.65400 

0.80000 

81.8  fig/l 

APNA 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLIRENE 

27.50000 

32.00000 

85.9  fig/l 

APNA 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

26.90000 

32.00000 

84.1  fig/1 

APNH 

246TNT 

2,4,6-TRINTTROTO  LI  RENE 

5.23000 

5.00000 

104.6  fig/g 

APNH 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLirENE 

53.30000 

50.00000 

106.6  fig/g 

APNH 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLl  rENE 

53.10000 

50.00000 

106.2  fig/g 

APQG 

246 TNT 

2,4,6-TRINITROTOLIRENE 

0.62400 

0.80000 

78.0  fig/1 

APQG 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

28.80000 

32.00000 

90.0  fig/l 

APQG 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLl  rENE 

28.20000 

32.00000 

88.1  fig n 

APRG 

246TNT 

2,4.6-TRINITROTOLUENE 

4.88000 

5.00000 

97.6  fig/g 

APRG 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLl  FENE 

53.50000 

50.00000 

107.0  fig/g 

APRG 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLUENE 

52.90000 

50.00000 

105.8  fig/g 

APTY 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLl  rENE 

4.85000 

5.00000 

97.0  fig/g 

APTY 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLirENE 

50.40000 

50.00000 

100.8  fig/g 

APTY 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLirENE 

49.70000 

50.00000 

99.4  fig/g 

APUM 

246 TNT 

2,4,6-TRINITROTOLl  RENE 

0.67300 

0.80000 

84.1  fig/1 

APUM 

246TNT 

2,4,6-TRINITROTOLirENE 

29.30000 

32.00000 

91.6  fig/l 

APUM 

246TNT 

2.4.6-TRINITROTOLUENE 

30.90000 

32.00000 

96.6  fig/l 

APDD 

24DNT 

2,4-DINITROTOLirENE 

0.60200 

0.80000 

75.3  fig/l 

APDD 

24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

13.70000 

16.00000 

85.6  fig/l 

APDD 

24DNT 

2.4-DINITROTOH  RENE 

13.90000 

16.00000 

86.9  fig !\ 

APDM 

24DNT 

2.4-DINTTROTOH  RENE 

4.60000 

5.00000 

92.0  fig/g 

APDM 

24DNT 

2.4-DINITROTOU  RENE 

24.70000 

25.00000 

98.8  fig/g 

APDM 

24DNT 

2,4-DINITROTOHRENE 

25.30000 

25.00000 

101.2  fig/g 

APDN 

24DNT 

2.4-DINITROTOU  RENE 

0.54400 

0.80000 

68.0  fig/1 

APDN 

24DNT 

2,4-DINTTROTOU  RENE 

14.30000 

16.00000 

89.4  fig/l 

APDN 

24DNT 

2,4-DINTTROTOLl  RENE 

13.70000 

16.00000 

85.6  fig/1 

APFP 

24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

4.86000 

5.00000 

97.2  fig/g 

APFP 

24DNT 

2.4-DINITROTOLl  RENE 

25.20000 

25.00000 

100.8  fig/g 

APFP 

24DNT 

2,4-DINITROTOHRENE 

25.20000 

25.00000 

100.8  fig/g 

APGB 

24DNT 

2,4-DINTTROTOLl  RENE 

0.54000 

0.80000 

67.5  fig/l 

APGB 

24DNT 

2.4-DINITROTOLtRENE 

11.60000 

16.00000 

72.5  fig/I 

APGB 

24DNT 

2,4-DINTTROTOLl  RENE 

14.00000 

16.00000 

87.5  fig/l 

APGK 

24DNT 

2.4-DINITROTOLl  RENE 

4.98000 

5.00000 

99.6  fig/g 

APGK 

24DNT 

2,4-DINITROTOLIRENE 

25.80000 

25.00000 

103.2  fig/g 

APGK 

24DNT 

2.4-DINITROTOLl  RENE 

25.80000 

25.00000 

103.2  fig/g 

APIL 

24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

4.84000 

5.00000 

96.8  fig/g 

APIL 

r-DNT 

2,4-DINITROTOLIRENE 

24.90000 

25.00000 

99.6  fig/g 

APIL 

»NT 

2,4-DINTTROTOLl  RENE 

25.60000 

25.00000 

102.4  fig/g 

APIM 

NT 

2.4-DINITROTOLtRENE 

0.48200 

0.80000 

60.3  fig/l 

APIM 

.  NT 

2.4-DINITROTOU  RENE 

12.30000 

16.00000 

76.9  fig/l 

APIM 

24DNT 

2.4-DINITROTOU  RENE 

14.10000 

16.00000 

88.1  fig/l 

APNA 

24DNT 

2.4-DINITROTOLl  RENE 

0.65800 

0.80000 

82.3  fig/I 

APNA 

24DNT 

2,4-DINTTROTOU  RENE 

13.10000 

16.00000 

81.9  fig/1 

APNA 

24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

13.20000 

16.00000 

82.5  jig/1 

Data 
Qua I 


I 

I 

I 
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Standard  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Standard  Spikes) 


Lot  Test  Name 


Meas  */•  linH  Flag  Data 

Bool _ Value _ Spike  Recov  Meas  Code  Qual 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


APNH 

24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

APNH 

24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

APNH 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

APQG 

24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

APQG 

24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

APQG 

24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

APRG 

24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

APRG 

24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

APRG 

24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

APTY 

24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

APTY 

24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

APTY 

24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

APUM 

24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

APLTM 

24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

AP11M 

24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

APDD 

26DNT 

2.6-DINITROTOLUENE 

APDD 

26DNT 

2.6-DIN1TROTOLUENE 

APDD 

26DNT 

2.6-DINITROTOLUENE 

APDM 

26DNT 

2.6-DINITROTOLUENE 

APDM 

26DNT 

2.6-DINITROTOLUENE 

APDM 

26DNT 

2.6-DINITROTOLUENE 

APDN 

26DNT 

2.6-DINITROTOLUENE 

APDN 

26DNT 

2.6-DINITROTOLUENE 

APDN 

26DNT 

2.6-DINITROTOLirENE 

APFP 

26DNT 

2.6-DINITROTOLUENE 

APFP 

26DNT 

2.6-DINITROTOLUENE 

APFP 

26DNT 

2.6-DINITROTOLUENE 

APGB 

26DNT 

2.6-DINITROTOLl  rENE 

APGB 

26DNT 

2.6-DINITROTOLUENE . 

APGB 

26DNT 

2.6-DINITROTOLUENE 

APGK 

26DNT 

2.6-DINITROTOLUENE 

APGK 

26DNT 

2.6-DINITROTOLUENE 

APGK 

26DNT 

2.6-DINITROTOLUENE 

APIL 

26DNT 

2.6-DINITROTOLUENE 

APIL 

26DNT 

2.6-DINITROTOLUENE 

APIL 

26DNT 

2.6-DINITROTOLUENE 

APIM 

26DNT 

2.6-DINITROTOLUENE 

APIM 

26DNT 

2.6-DINITROTOLUENE 

APIM 

26DNT 

2.6-DINITROTOLirENE 

APNA 

26DNT 

2.6-DINITROTOLUENE 

APNA 

26DNT 

2.6-DINITROTOLUENE 

APNA 

26DNT 

2.6-DINITROTOLUENE 

APNH 

26DNT 

2.6-DINITROTOLl  IENE 

APNH 

26DNT 

2.6-DINITROTOLUENE 

APNH 

26DNT 

2.6-DINITROTOLUENE 

APQG 

26DNT 

2.6-DINITROTOLl  IENE 

APQG 

26DNT 

2.6-DINITROTOLl  fENE 

5.37000 

5.00000 

107.4  pg/g 

25.50000 

25.00000 

102.0  pg/g 

25.90000 

25.00000 

103.6  pg/g 

0.69900 

0.80000 

87.4  pg/1 

12.50000 

16.00000 

78.1  pg/1 

12.10000 

16.00000 

75.6  pg/l 

4.68000 

5.00000 

93.6  pg/g 

25.60000 

25.00000 

102.4  pg/g 

25.10000 

25.00000 

100.4  pg/g 

4.67000 

5.00000 

93.4  pg/g 

24.20000 

25.00000 

96.8  pg/g 

23.90000 

25.00000 

95.6  pg/g 

0.55400 

0.80000 

69.3  pg/1 

14.00000 

16.00000 

87.5  pg/1 

14.30000 

16.00000 

89.4  pg/1 

LT 

0.60000 

0.00000 

0.0  pg/1 

LT 

0.60000 

0.00000’ 

0.0  pg/1 

LT 

0.60000 

0.00000 

0.0  pg/1 

LT 

2.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

LT 

2.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

LT 

2.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

LT 

0.60000 

0.00000 

0.0  pg/1 

LT 

0.60000 

0.00000 

0.0  pg/1 

LT 

0.60000 

0.00000 

0.0  pg/1 

LT 

2.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

LT 

2.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

LT 

2.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

LT 

0.60000 

0.00000 

0.0  pg/1 

LT 

0.60000 

0.00000 

0.0  pg/1 

LT 

0.60000 

0.00000 

0.0  pg/1 

LT 

2.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

LT 

2.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

LT 

2.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

LT 

2.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

LT 

2.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

LT 

2.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

LT 

0.60000 

0.00000 

0.0  pg/1 

LT 

0.60000 

0.00000 

0.0  pg/1 

LT 

.  0.60000 

0.00000 

0.0  pg/1 

LT 

0.60000 

0.00000 

0.0  pg/1 

LT 

0.60000 

0.00000 

0.0  pg/1 

LT 

0.60000 

0.00000 

0.0  pg/1 

LT 

2.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

LT 

2.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

LT 

2.00000 

0.00000 

0.0  pg/g 

LT 

0.60000 

0.00000 

0.0  pg/1 

LT 

0.60000 

0.00000 

0.0  pg/1 
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Standard  Spikes  -  ('he mica l  Quality  Control  -  TEAD-N Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Standard  Spikes ) 

Mess  %  Uait  Fkf 


Lot 

Test  Name 

Bool 

Value 

Spike 

Recov  Meas  Code 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 

APQG  26DNT  2,6-DINITROTOLirENE 

LT 

0.60000 

0.00000 

0.0  fig/1 

APRG 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000 

0.0  fig/g 

APRG 

26DNT 

2,6-DINITROTOLl  FENE 

LT 

2.00000 

0.00000 

O.o  fig/g 

APRG 

26DNT 

2.6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000 

0.0  fig/g 

APTY 

26DNT 

2,6-DINITROTOLtrENE 

LT 

2.00000 

0.00000 

0  0  fig/g 

APTY 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000 

0.00000 

0.0  fig/g 

APTY 

26DNT 

2,6-DINITROTOLt  FENE 

LT 

2.00000 

0.00000 

0.0  fig/g 

APUM 

26DNT 

2,6-DINITROTOLlFENE 

LT 

0.60000 

0.00000 

0.0  fig/1 

APUM 

26DNT 

2,6-DINITROTOLt  FENE 

LT 

0.60000 

0.00000 

0.0  jig/1 

APUM 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.60000 

0.00000 

0.0  fig/1 

APDD 

HMX 

C  YCLOTETR  AMETH  YLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.53300 

0.00000 

0.0  fig f\ 

APDD 

HMX 

C  YCLOTETR  AMETH  YLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.53300 

0.00000 

0.0  fig/1 

APDD 

HMX 

CY  CLOTETR  AMETH  YLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.53300 

0.00000 

0.0  fig/1 

APDM 

HMX 

CYCLOTETR  AMETH  YLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000 

0.00000 

0.0  fig/g 

APDM 

HMX 

CY  CLOTETR  AMETH  YLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000 

0.00000 

0.0  fig/g 

APDM 

HMX 

CYCLOTETR  AMETH  YLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000 

0.00000 

0.0  fig/g 

APDN 

HMX 

CYCLOTETR  AMETH  YLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.53300 

0.00000 

0.0  fig/1 

APDN 

HMX 

CYCLOTETR  AMETH  YLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.53300 

0.00000 

0.0  fig/I 

APDN 

HMX 

CYCLOTETR  AMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.53300 

0.00000 

0.0  fig/1 

APFP 

HMX 

CYCLOTETR  AMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000 

0.00000 

0.0  fig/g 

APFP 

HMX 

CYCLOTETR  AMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000 

0.00000 

0.0  fig/g 

APFP 

HMX 

CYCLOTETR  AMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000 

0.00000 

0.0  fig/g 

APGB 

HMX 

CYCLOTETRAMETH  YLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.53300 

0.00000 

0.0  fig/l 

APGB 

HMX 

CYCLOTETR  AMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.53300 

0.00000 

0.0  fig/1 

APGB 

HMX 

CYCLOTETR  AMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.53300 

0.00000 

0.0  fig/1 

APGK 

HMX 

CYCLOTETR  AMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000 

0.00000 

0.0  fig/g 

APGK 

HMX 

CYCLOTETR  AMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000 

0.00000 

0.0  fig/g 

APGK 

HMX 

CYCLOTETR  AMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000 

0.00000 

0.0  fig/g 

APIL 

HMX 

CYCLOTETR  AMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000 

0.00000 

o.o  fig/g 

APIL 

HMX 

CYCLOTETR  AMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000 

0.00000 

0.0  fig/g 

APIL 

HMX 

CYCLOTETR  AMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000 

0.00000 

0.0  fig/g 

APIM 

HMX 

CYCLOTETR  AMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.53300 

0.00000 

0.0  fig/1 

APIM 

HMX 

CYCLOTETR  AMETH  YLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.53300 

0.00000 

0.0  fig/1 

APIM 

HMX 

CYCLOTETR  AMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.53300 

0.00000 

0.0  fig/1 

APNA 

HMX 

CYCLOTETR  AMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.53300 

0.00000 

0.0  fig/1 

APNA 

HMX 

CYCLOTETR  AMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.53300 

0.00000 

0.0  fig/1 

APNA 

HMX 

CYCLOTETR  AMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.53300 

0.00000 

0.0  fig/1 

APNH 

HMX 

CYCLOTETR  AMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000 

0.00000 

0.0  fig/g 

APNH 

HMX 

CYCLOTETR  AMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000 

0.00000 

0.0  fig/g 

APNH 

HMX 

CYCLOTETR  AMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000 

0.00000 

0.0  fig/g 

APQG 

HMX 

CYCLOTETR  AMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.53300 

0.00000 

0.0  fig/1 

APQG 

HMX 

CYCLOTETR  AMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.53300 

0.00000 

0.0  fig/1 

APQG 

HMX 

CYCLOTETR  AMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.53300 

0.00000 

0.0  fig/1 

APRG 

HMX 

CYCLOTETR  AMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000 

0.00000 

0.0  fig/g 

APRG 

HMX 

CYCLOTETR  AMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000 

0.00000 

0.0  fig/g 

APRG 

HMX 

CYCLOTETR  AMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000 

0.00000 

0.0  fig/g 

APTY 

HMX 

CYCLOTETR  AMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000 

0.00000 

0.0  fig/g 
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Standard  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Standard  Spikes) 

Data 
Qutl 


Test  Name 


%  Unit  Flat 
Recov  Meas  Code 


Chemical  Class :  EXPLOSIVES 


APTY 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000 

0.00000 

0.0  fig/g 

APTY 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000 

0.00000 

0.0  fig/g 

APUM 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.53300 

0.00000 

0.0  fig/1 

APUM 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.53300 

0.00000 

0.0  fig/I 

APUM 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

0.53300 

0.00000 

0.0  fig/1 

APDD 

NB 

NITROBENZENE 

1.00000 

1.40000 

71.4  fig/1 

APDD 

NB 

NITROBENZENE 

24.90000 

32.00000 

77.8  fig/1 

APDD 

NB 

NITROBENZENE 

26.10000 

32.00000 

81.6  fig/! 

APDM 

NB 

NITROBENZENE 

4.56000 

5.00000 

91.2  fig/g 

APDM 

NB 

NITROBENZENE 

51.50000 

50.00000 

103.0  fig/g 

APDM 

NB 

NITROBENZENE 

51.50000 

50.00000 

103.0  fig/g 

APDN 

NB 

NITROBENZENE 

1.04000 

1.40000 

74.3  fig/1 

APDN 

NB 

NITROBENZENE 

25.70000 

32.00000 

80.3  fig/I 

APDN 

NB 

NITROBENZENE 

26.20000 

32.00000 

81.9  ng/l 

APFP 

NB 

NITROBENZENE 

5.04000 

5.00000 

100.8  fig/g 

APFP 

NB 

NITROBENZENE 

51.60000 

50.00000 

103.2  fig/g 

APFP 

NB 

NITROBENZENE 

51.60000 

50.00000 

103.2  ng/g 

APGB 

NB 

NITROBENZENE 

1.01000 

1.40000 

72.1  fig/1 

APGB 

NB 

NITROBENZENE 

23.90000 

32.00000 

74.7  fig/1 

APGB 

NB 

NITROBENZENE 

26.10000 

32.00000 

81.6  fig/I 

APGK 

NB 

NITROBENZENE 

5.23000 

5.00000 

104.6  fig/g 

APGK 

NB 

NITROBENZENE 

52.80000 

50.00000 

105.6  fig/g 

APGK 

NB 

NITROBENZENE 

53.10000 

50.00000 

106.2  fig/g 

APIL 

NB 

NITROBENZENE 

4.64000 

5.00000 

92.8  fig/g 

APIL 

NB 

NITROBENZENE 

51.20000 

50.00000 

102.4  fig/g 

APIL 

NB 

NITROBENZENE 

52.70000 

50.00000 

105.4  fig/g 

APIM 

NB 

NITROBENZENE 

1.08000 

1.40000 

77.1  fig/1 

APIM 

NB 

NITROBENZENE 

26.40000 

32.00000 

82.5  fig/1 

APIM 

NB 

NITROBENZENE 

28.20000 

32.00000 

88.1  fig/1 

APNA 

NB 

NITROBENZENE 

1.17000 

1.40000 

83.6  fig/1 

APNA 

NB 

NITROBENZENE 

27.70000 

32.00000 

86.6  fig/1 

APNA 

NB 

NITROBENZENE 

27.30000 

32.00000 

85.3  fig/I 

APNH 

NB 

NITROBENZENE 

5.29000 

5.00000 

105.8  fig/g 

APNH 

NB 

NITROBENZENE 

49.50000 

50.00000 

99.0  fig/g 

APNH 

NB 

NITROBENZENE 

48.90000 

50.00000 

97.8  fig/g 

APQG 

NB 

NITROBENZENE 

1.12000 

1.40000 

80.0  fig/1 

APQG 

NB 

NITROBENZENE 

28.00000 

32.00000 

87.5  fig/I 

APQG 

NB 

NITROBENZENE 

28.30000 

32.00000 

88.4  |ig/1 

APRG 

NB 

NITROBENZENE 

4.82000 

5.00000 

96.4  fig/g 

APRG 

NB 

NITROBENZENE 

51.10000 

50.00000 

102.2  fig/g 

APRG 

NB 

NITROBENZENE 

51.00000 

50.00000 

102.0  jig/g 

APTY 

NB 

NITROBENZENE 

4.80000 

5.00000 

96.0  ng/g 

APTY 

NB 

NITROBENZENE 

48.90000 

50.00000 

97.8  jig/g 

APTY 

NB 

NITROBENZENE 

48.90000 

50.00000 

97.8  fig/g 

APUM 

NB 

NITROBENZENE 

1.36000 

1.40000 

97.1  fig/1 

APUM 

NB 

NITROBENZENE 

29.50000 

32.00000 

92.2  fig/1 

APUM 

NB 

NITROBENZENE 

29.00000 

32.00000 

90.6  fig/1 
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Standard  Spikes  -  (  hemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Standard  Spikes) 


Lot _ Test  Name 


M*m  %  Uak  Fbc  Data 

Bool _ Value _ Spike  Recov  Meas  Code  Qual 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


APDD  RDX  C  Y  CLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

APDD  RDX  C  Y  CLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

APDD  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

APDM  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

APDM  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

APDM  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

APDN  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

APDN  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

APDN  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

APFP  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

APFP  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

APFP  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

APGB  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

APGB  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

APGB  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

APGK  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

APGK  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

APGK  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

APIL  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

APIL  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

APIL  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

APIM  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

APIM  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

APIM  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

APNA  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

APNA  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

APNA  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

APNH  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

APNH  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

APNH  RDX  CY  CLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

APQG  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

APQG  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

APQG  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

APRG  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

APRG  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

APRG  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

APTY  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

APTY  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

APTY  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

APUM  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

APUM  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

APUM  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

APDD  TETRYL  N-METHYL-N2.4.6-TETRANITROANILINE 

APDD  TETRYL  N-METHYL-N2.4.6-TETRANITROANILINE 

APDD  TETRYL  N-METHYL-N2.4.6-TETRAN1TROANILINE 


APDM  TETRYL  N-METHYUN2.4.6-TETRANITROANILINE 
APDM  TETRYL  N-METHYUN2.4.6-TETRANITROANILINE 


0.78100 

0.80000 

97.6  ng/l 

34.70000 

32.00000 

108.4  Mg/1 

34.20000 

32.00000 

106.9  fig/1 

5.12000 

5.00000 

102.4  Mg/g 

57.10000 

50.00000 

114.2  Mg/g 

59.80000 

50.00000 

119.6  Mg/g 

0.77700 

0.80000 

97.1  Mg'! 

35.20000 

32.00000 

110.0  Mgfl 

35.00000 

32.00000 

109.4  Mgrt 

5.27000 

5.00000 

105.4  Mg/g 

57.00000 

50.00000 

114.0  Mg/g 

56.80000 

50.00000 

113.6  Mg/g 

0.83000 

0.80000 

103.8  Mg/1 

34.60000 

32.00000 

108.1  Mg^l 

34.50000 

32.00000 

107.8  Mg/1 

5.48000 

5.00000 

109.6  Mg/g 

58.70000 

50.00000 

117.4  Mg/g 

58.20000 

50.00000 

116.4  Mg/g 

5.30000 

5.00000 

106.0  Mg/g 

58.00000 

50.00000 

1 16.0  Mg/g 

59.60000 

50.00000 

119.2  Mg/g 

0.75800 

0.80000 

94.8  Mg/1 

33.00000 

32.00000 

103.1  Mg/1 

34.10000 

32.00000 

106.6  Mg/1 

0.75900 

0.80000 

94.9  Mg/1 

33.10000 

32.00000 

103.4  Mg/1 

33.00000 

32.00000 

103.1  Mg/1 

6.26000 

5.00000 

125.2  Mg/g 

60.30000 

50.00000 

120.6  Mg/g 

59.80000 

50.00000 

119.6  Mg/g 

0.82400 

0.80000 

103.0  Mg/1 

39.10000 

32.00000 

122.2  Mg/1 

39.20000 

32.00000 

122.5  Mg/1 

5.27000 

5.00000 

105.4  Mg/g 

57.40000 

50.00000 

114.8  Mg/g 

57.30000 

50.00000 

114.6  Mg/g 

5.01000 

5.00000 

100.2  Mg/g 

52.70000 

50.00000 

105.4  Mg/g 

52.40000 

50.00000 

104,8  Mg/g 

0.91700 

0.80000 

114.6  Mg/1 

35.00000 

32.00000 

109.4  Mg/1 

35.60000 

32.00000 

111.3  Mg/1 

LT 

0.63100 

0.00000 

0.0  Mg/1 

LT 

0.63100 

0.00000 

0.0  Mg/1 

LT 

0.63100 

0.00000 

0.0  Mg/1 

LT 

2.11000 

0.00000 

0.0  Mg/g 

LT 

2.11000 

0.00000 

0.0  Mg/g 
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Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


APDM 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANlTROANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000 

0.0  fig/g 

APDN 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

0.63100 

0.00000 

0.0  )ig/1 

APDN 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

0.63100 

0.00000 

0.0  ng/1 

APDN 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4.6-TETRANlTROANILINE 

LT 

0.63100 

0.00000 

0.0  fig/1 

APFP 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APFP 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4.6-TETRANlTROANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000 

0.0  fig/g 

APFP 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANlTROANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000 

0.0  jig/g 

APGB 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4.6-TETRANlTROANlLINE 

LT 

0.63100 

0.00000 

0.0  fig/1 

APGB 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

0.63100 

0.00000 

0.0  ng/1 

APGB 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

0.63100 

0.00000 

0.0  ng/1 

APGK 

TETRYL 

N-METHYL-N2.4.6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APGK 

TETRYL 

N-METHYL-N2.4.6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000 

0.0  ngte 

APGK 

TETRYL 

N-METHYL-N2,4,6-TETRANITRO  ANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APIL 

TETRYL 

N-METHYL-N2.4.6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APIL 

TETRYL 

N-METHYL-N2.4.6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000 

0.0  fig/g 

APIL 

TETRYL 

N-METHYI^N2.4.6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000 

0.0  fig/g 

APIM 

TETRYL 

N-METHYL-N2.4.6-TETRANITROANILINE 

LT 

0.63100 

0.00000 

0.0  ng/1 

APIM 

TETRYL 

N-METHYL-N2.4.6-TETRANITROANIUNE 

LT 

0.63100 

0.00000 

0.0  ng/1 

APIM 

TETRYL 

N-METHYI^N2<4,6-TETRANITROANIUNE 

LT 

0.63100 

0.00000 

0.0  fig/1 

APNA 

TETRYL 

N-METHYL-N2.4.6-TETRANITROANILINE 

LT 

0.63100 

0.00000 

0.0  jig/1 

APNA 

TETRYL 

N-METHYU-N2.4.6-TETRANITROANILINE 

LT 

0.63100 

0.00000 

0.0  pg/1 

APNA 

TETRYL 

N.METHYL-N2.4.6-TETRANITROANILINE 

LT 

0.63100 

0.00000 

0.0  ng/l 

APNH 

TETRYL 

N-METHYL-N2.4.6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000 

0.0  jig/g 

APNH 

TETRYL 

N-METHYL-N2.4.6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000 

0.0  fig'g 

APNH 

TETRYL 

N-METHYL-N2.4.6-TETRANITROAKILINE 

LT 

2.11000 

0.00000 

0.0  jig/g 

APQG 

TETRYL 

N-METHYL-N2.4.6-TETRANITROANILINE 

LT 

0.63100 

0.00000 

0.0  pg/1 

APQG 

TETRYL 

N-METHYL-N2.4.6-TETRANITROANILINE 

LT 

0.63100 

0.00000 

0.0  fig/1 

APQG 

TETRYL 

N-METHYL-N  2.4.6-TETRAN1TROANILINE 

LT 

0.63100 

0.00000 

0.0  ng/1 

APRG 

TETRYL 

N-METHYL-N2.4.6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APRG 

TETRYL 

N-METHYI^N2.4.6-TETRANITROANIUNE 

LT 

2.11000 

0.00000 

0.0  fig/g 

APRG 

TETRYL 

N-METHYL-N2.4.6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000 

0.0  jig/g 

APTY 

TETRYL 

N-METHYI^N2,4.6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APTY 

TETRYL 

N-METHYL-N2.4.6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APTY 

TETRYL 

N-METHYL-N2.4.6-TETRAN1TROANIUNE 

LT 

2.11000 

0.00000 

0.0  jig/g 

APUM 

TETRYL 

N-METHYL-N2.4.6-TETRAN1TROANIUNE 

LT 

0.63100 

0.00000 

0.0  fig/I 

APUM 

TETRYL 

N-METHYL-N2.4.6-TETRAN1TROANILINE 

LT 

0.63100 

0.00000 

0.0  ^g/l 

APUM 

TETRYL 

N-METHYLrN2.4.6-TETRANITROANIUNE 

LT 

0.63100 

0.00000 

0.0  ng/1 

Chemi cal  Class :  METALS 


APED 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

0.00000 

0.0  ng/g 

APED 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

0.00000 

0.0  jig/g 

APED 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

0.00000 

0.0  fig/g 

APEH 

AG 

SILVER 

LT 

10.00000 

0.00000 

0.0  ng/1 

APEH 

AG 

SILVER 

LT 

10.00000 

0.00000 

0.0  \i$/\ 

APEH 

AG 

SILVER 

LT 

10.00000 

0.00000 

0.0  ng/1 

APHX 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

0.00000 

0.0  jig/g 

APHX 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

0.00000 

0.0  ng/g 

APHX 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

0.00000 

0.0  jig/g 
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Lot 

Test  Name 

Boo! 

Value 

SpUce 

Recov  Met*  Code  Qua! 

APJY 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

0.00000 

0.0  jig/g 

APJY 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

0.00000 

0.0  jig/g 

APJY 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

0.00000 

0.0  jig/g 

APKC 

AG 

SILVER 

LT 

10.00000 

0.00000 

0.0  jig/1 

APKC 

AG 

SILVER 

LT 

10.00000 

0.00000 

0.0  jig/1 

APKC 

AG 

SILVER 

LT 

10.00000 

0.00000 

0.0  jig/1 

APOV 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

0.00000 

0.0  jig/g 

APOV 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

0.00000 

0.0  jig/g 

APOV 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

0.00000 

0.0  jig/g 

APRJ 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

0.00000 

0.0  jig/g 

APRJ 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

0.00000 

0.0  jig/g 

APRJ 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

0.00000 

0.0  jig/g 

APSC 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

0.00000 

0.0  jig/g 

APSC 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

0.00000 

0.0  jig/g 

APSC 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

0.00000 

0.0  jig/g 

APST 

AG 

SILVER 

LT 

10.00000 

0.00000 

0.0  jig/1 

APST 

AG 

SILVER 

LT 

10.00000 

0.00000 

0.0  jig/1 

APST 

AG 

SILVER 

LT 

10.00000 

0.00000 

0.0  fig/I 

APWA 

AG 

SILVER 

LT 

10.00000 

0.00000 

0.0  jig/1 

APWA 

AG 

SILVER 

LT 

10.00000 

0.00000 

0.0  jig/1 

APWA 

AG 

SILVER 

LT 

10.00000 

0.00000 

0.0  jig/1 

APWE 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

0.00000 

0.0  jig/g 

APWE 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

0.00000 

0.0  jig/g 

APWE 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300 

0.00000 

0.0  jig/g 

APED 

AL 

ALUMINUM 

33.00000 

0.00000 

0.0  jig/g 

APED 

AL 

ALUMINUM 

160.00000 

0.00000 

0.0  jig/g 

APED 

AL 

ALUMINUM 

238.00000 

0.00000 

0.0  jig/g 

APEH 

AL 

ALUMINUM 

LT 

112.00000 

0.00000 

0.0  jig/I 

APEH 

AL 

ALUMINUM 

LT 

112.00000 

0.00000 

0.0  jig/I 

APEH 

AL 

ALUMINUM 

LT 

1 12.00000 

0.00000 

0.0  jig/1 

APHX 

AL 

ALUMINUM 

15.00000 

0.00000 

0.0  jig/g 

APHX 

AL 

ALUMINUM 

972.00000 

0.00000 

0.0  jig/g 

APHX 

AL 

ALUMINUM 

LT 

11.20000 

0.00000 

0.0  Jig/g 

APJY 

AL 

ALUMINUM 

1 50.00000 

0.00000 

0.0  Jig/g 

APJY 

AL 

ALUMINUM 

121.00000 

0.00000 

0.0  Jig/g 

APJY 

AL 

ALUMINUM 

LT 

11.20000 

0.00000 

0.0  Jig/g 

APKC 

AL 

ALirMINUM 

LT 

112.00000 

0.00000 

0.0  jig/1 

APKC 

AL 

ALUMINUM 

LT 

112.00000 

0.00000 

0.0  jig/1 

APKC 

AL 

ALUMINUM 

LT 

112.00000 

0.00000 

0.0  jig/1 

APOV 

AL 

ALUMINUM 

139.00000 

0.00000 

0.0  Jig/g 

APOV 

AL 

ALUMINUM 

234.00000 

0.00000 

0.0  Jig/g 

APOV 

AL 

ALUMINUM 

LT 

11.20000 

0.00000 

0.0  Jig/g 

APRJ 

AL 

ALUMINUM 

LT 

11.20000 

0.00000 

0.0  Jig/g 

APRJ 

AL 

ALUM  INI  FM 

126.00000 

0.00000 

0.0  Jig/g 

APRJ 

AL 

ALUMINUM 

113.00000 

0.00000 

0.0  jig/g 

APSC 

AL 

ALUMINUM 

LT 

11.20000 

0.00000 

0.0  Jig/g 

APSC 

AL 

ALUMINUM 

106.00000 

0.00000 

0.0  jig/g 

APSC 

AL 

ALUMINUM 

107.00000 

0.00000 

0.0  Jig/g 

APST 

AL 

ALUMINUM 

LT 

112.00000 

0.00000 

0.0  Jig/l 
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Lot 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

•/.  UaH  FUj 
Spike  Recov  Meas  Code 

Chemical  Class: 

METALS 

APST 

AL 

ALUMINUM 

LT 

112.00000 

0.00000 

0.0  yg/1 

APST 

AL 

ALUMINUM 

LT 

112.00000 

0.00000 

0.0  yg/1 

APWA 

AL 

ALUMINUM 

LT 

112.00000 

0.00000 

0.0  fj.g/1 

APWA 

AL 

ALUMINUM 

LT 

1 12.00000 

0.00000 

0.0  yg/1 

APWA 

AL 

ALUMINUM 

LT 

112.00000 

0.00000 

0.0  yg/I 

APWE 

AL 

ALUMINUM 

LT 

11.20000 

0.00000 

0.0  yg/g 

APWE 

AL 

ALUMINUM 

LT 

11.20000 

0.00000 

0.0  yg/g 

APWE 

AL 

ALUMINUM 

136.00000 

0.00000 

0.0  yg/g 

APEE 

AS 

ARSENIC 

10.40000 

10.00000 

104.0  yg/g 

APEE 

AS 

ARSENIC 

25.50000 

25.00000 

102.0  yg/g 

APEE 

AS 

ARSENIC 

24.90000 

25.00000 

99.6  yg/g 

APEH 

AS 

ARSENIC 

LT 

117.00000 

0.00000 

0.0  yg/1 

APEH 

AS 

ARSENIC 

LT 

117.00000 

0.00000 

0.0  yg/1 

APEH 

AS 

ARSENIC 

LT 

117.00000 

0.00000 

0.0  yg/1 

APHY 

AS 

ARSENIC 

9.58000 

10.00000 

95.8  yg/g 

APHY 

AS 

ARSENIC 

23.10000 

25.00000 

92.4  yg/g 

APHY 

AS 

ARSENIC 

24.20000 

25.00000 

96.8  yg/g 

APJZ 

AS 

ARSENIC 

10.40000 

10.00000 

104.0  yg/g 

APJZ 

AS 

ARSENIC 

24.70000 

25.00000 

98.8  yg/g 

APJZ 

AS 

ARSENIC 

24.30000 

25.00000 

97.2  yg/g 

APKD 

AS 

ARSENIC 

4.89000 

5.00000 

97.8  |xg/I 

APKD 

AS 

ARSENIC 

48.80000 

50.00000 

97.6  pg/l 

APKD 

AS 

ARSENIC 

49.00000 

50.00000 

98.0  yg/1 

APLI 

AS 

ARSENIC 

4.99000 

5.00000 

99.8  yg/I 

APLI 

AS 

ARSENIC 

46.00000 

50.00000 

92.0  yg/1 

APLI 

AS 

ARSENIC 

47.90000 

50.00000 

95.8  yg/1 

APOW 

AS 

ARSENIC 

9.71000 

10.00000 

97.1  yg/g 

APOW 

AS 

ARSENIC 

22.90000 

25.00000 

91.6  yg/g 

APOW 

AS 

ARSENIC 

23.90000 

25.00000 

95.6  yg/g 

APRK 

AS 

ARSENIC 

9.82000 

10.00000 

98.2  yg/g 

APRK 

AS 

ARSENIC 

24.00000 

25.00000 

96.0  yg/g 

APRK 

AS 

ARSENIC 

24.30000 

25.00000 

97.2  yg/g 

APSD 

AS 

ARSENIC 

10.80000 

10.00000 

108.0  yg/g 

APSD 

AS 

ARSENIC 

24.50000 

25.00000 

98.0  yg/g 

APSD 

AS 

ARSENIC 

26.00000 

25.00000 

104.0  yg/g 

APSU 

AS 

ARSENIC 

4.48000 

5.00000 

89.6  yg/1 

APSU 

AS 

ARSENIC 

47.10000 

50.00000 

94.2  yg/1 

APSU 

AS 

ARSENIC 

50.10000 

50.00000 

100.2  yg/1 

APWB 

AS 

ARSENIC 

5.20000 

5.00000 

104.0  yg/1 

APWB 

AS 

ARSENIC 

54.80000 

50.00000 

109.6  yg/1 

APWB 

AS 

ARSENIC 

50.90000 

50.00000 

101.8  yg/1 

APWF 

AS 

ARSENIC 

9.92000 

10.00000 

99.2  yg/g 

APWF 

AS 

ARSENIC 

23.70000 

25.00000 

94.8  yg/g 

APWF 

AS 

ARSENIC 

23.70000 

25.00000 

94.8  yg/g 

APED 

BA 

BARIUM 

LT 

3.29000 

0.00000 

0.0  yg/g 

APED 

BA 

BARIUM 

LT 

3.29000 

0.00000 

0.0  yg/g 

APED 

BA 

BAR RM 

LT 

3.29000 

0.00000 

0.0  yg/g 
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Lot 

Test  Name 

Mns 

Bool 

Value 

Spike 

•/•  Unit 
Recov  Meas 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  METALS 

APEH 

BA 

BARIUM 

6.24000 

6.00000 

104.0  yg/1 

APEH 

BA 

BARIUM 

352.00000 

360.00000 

97.8  yg/1 

APEH 

BA 

BARIUM 

356.00000 

360.00000 

98.9  yg/1 

APHX 

BA 

BARIUM 

LT 

3.29000 

0.00000 

0.0  yg/g 

APHX 

BA 

BARIUM 

9.49000 

0.00000 

0.0  yg/g 

APHX 

BA 

BARIUM 

LT 

3.29000 

0.00000 

0.0  yg/g 

APJY 

BA 

BARIUM 

LT 

3.29000 

0.00000 

0.0  yg/g 

APJY 

BA 

BARIUM 

LT 

3.29000 

0.00000 

0.0  yg/g 

APJY 

BA 

BARIUM 

LT 

3.29000 

0.00000 

0.0  yg/g 

APKC 

BA 

BARIUM 

6.34000 

6.00000 

105.7  yg/1 

APKC 

BA 

BARIUM 

361.00000 

360.00000 

100.3  yg/1 

APKC 

BA 

BARIlfM 

376.00000 

360.00000 

104.4  yg/1 

APOV 

BA 

BARRFM 

LT 

3.29000 

0.00000 

0.0  yg/g 

APOV 

BA 

BARRFM 

LT 

3.29000 

0.00000 

0.0  yg/g 

APOV 

BA 

BARIUM 

LT 

3.29000 

0.00000 

0.0  yg/g 

APRJ 

BA 

BARIUM 

LT 

3.29000 

0.00000 

0.0  yg/g 

APRJ 

BA 

BARIUM 

LT 

3.29000 

0.00000 

0.0  yg/g 

APRJ 

BA 

BARRFM 

LT 

3.29000 

0.00000 

0.0  yg/g 

APSC 

BA 

BARIUM 

LT 

3.29000 

0.00000 

0.0  yg/g 

APSC 

BA 

BARRFM 

LT 

3.29000 

0.00000 

0.0  yg/g 

APSC 

BA 

BARIUM 

LT 

3.29000 

0.00000 

0.0  yg/g 

APST 

BA 

BARRFM 

6.59000 

6.00000 

109.8  yg/1 

APST 

BA 

BARRFM 

357.00000 

360.00000 

99.2  yg/1 

APST 

BA 

BARRFM 

358.00000 

360.00000 

99.4  yg/1 

APWA 

BA 

BARRFM 

5.01000 

6.00000 

83.5  yg/1 

APWA 

BA 

BARRFM 

360.00000 

360.00000 

100.0  yg/1 

APWA 

BA 

BARRFM 

366.00000 

360.00000 

101.7  yg/1 

APWE 

BA 

BARRFM 

LT 

3.29000 

0.00000 

0.0  yg/g 

APWE 

BA 

BARRFM 

LT 

3.29000 

0.00000 

0.0  yg/g 

APWE 

BA 

BARRFM 

LT 

3.29000 

0.00000 

0.0  yg/g 

APED 

BE 

BERYLLRFM 

1.09000 

1.00000 

109.0  yg/g 

APED 

BE 

BERYLLRFM 

9.97000 

10.00000 

99.7  yg/g 

APED 

BE 

BERYLLRFM 

10.10000 

10.00000 

101.0  yg/g 

APEH 

BE 

BERYLLRFM 

LT 

1.12000 

0.00000 

0.0  yg/1 

APEH 

BE 

BERYLLRFM 

LT 

1.12000 

0.00000 

0.0  yg/1 

APEH 

BE 

BERYLLRFM 

LT 

1.12000 

0.00000 

0.0  yg/1 

APHX 

BE 

BERYLLRFM 

1.04000 

1.00000 

104.0  yg/g 

APHX 

BE 

BERYLLRFM 

10.20000 

10.00000 

102.0  yg/g 

APHX 

BE 

BERYLLRFM 

9.99000 

10.00000 

99.9  yg/g 

APJY 

BE 

BERYLLRFM 

10.00000 

10.00000 

100.0  yg/g 

APJY 

BE 

BERYLLRFM 

10.00000 

10.00000 

100.0  yg/g 

APJY 

BE 

BERYLLRFM 

1.01000 

1.00000 

101.0  yg/g 

APKC 

BE 

BERYLLRFM 

LT 

1.12000 

0.00000 

0.0  yg/1 

APKC 

BE 

BERYLLRFM 

LT 

1.12000 

0.00000 

0.0  yg/1 

APKC 

BE 

BERYLLRFM 

LT 

1.12000 

0.00000 

0.0  yg/1 

APOV 

BE 

BERYLLRFM 

10.30000 

10.00000 

103.0  yg/g 

APOV 

BE 

BERYLLRFM 

10.00000 

10.00000 

100.0  yg/g 
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Standard  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Standard  Spikes) 


Lot  Tjjt  Nome 


Meas  %  Unit  Flat  &•** 

Bool _ Value _ Spike  Recov  Meas  Code  Qual 


Chemical  Class :  METALS 


APOV 

BE 

BERYLLIUM 

0.99500 

1.00000 

99.5  ng/g 

APRJ 

BE 

BERYLLIUM 

1.03000 

1.00000 

103.0  ng/g 

APRJ 

BE 

BERYLLIUM 

10.00000 

10.00000 

100.0  \ig/g 

APRJ 

BE 

BERYLLIUM 

10.00000 

10.00000 

100.0  ng/g 

APSC 

BE 

BERYLLIUM 

1. 01 000 

1.00000 

101.0  ng/g 

APSC 

BE 

BERYLLIUM 

9.66000 

10.00000 

96.6  ng/g 

APSC 

BE 

BERYLLIUM 

10.10000 

10.00000 

101.0  ng/g 

APST 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

1.12000 

0.00000 

0.0  pg/1 

APST 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

1.12000 

0.00000 

0.0  ng/1 

APST 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

"  1.12000 

0.00000 

0.0  |!g/I 

APWA 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

1.12000 

0.00000 

0.0  jig/1 

APWA 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

1.12000 

0.00000 

0.0  ng/1 

APWA 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

1.12000 

0.00000 

0.0  ngfl 

APWE 

BE 

BERYLLIUM 

1.01000 

1.00000 

101.0  ng/g 

APWE 

BE 

BERYLLIUM 

10.00000 

10.00000 

100.0  fig/g 

APWE 

BE 

BERYLLIUM 

10.10000 

10.00000 

101.0  jig/g 

APED 

CA 

CALCIUM 

42.70000 

0.00000 

0.0  jig/g 

APED 

CA 

CALCIUM 

LT 

25.30000 

0.00000 

0.0  jig/g 

APED 

CA 

CALCIUM 

34.50000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APEH 

CA 

CALCIUM 

1120.00000 

1000.00000 

112.0  >ig/1 

APEH 

CA 

CALCIUM 

1 1000.00000 

10000.00000 

110.0  ILg/l 

APEH 

CA 

CALCIUM 

11100.00000 

10000.00000 

111.0  fig/1 

APHX 

CA 

CALCIUM 

LT 

25.30000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APHX 

CA 

CALCIUM 

315.00000 

0.00000 

0.0  jig/g 

APHX 

CA 

CALCIUM 

LT 

25.30000 

0.00000 

0.0  jig/g 

APJY 

CA 

CALCIUM 

LT 

25.30000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APJY 

CA 

CALCIUM 

33.30000 

0.00000 

0.0  fig/g 

APJY 

CA 

CALCIUM 

LT 

25.30000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APKC 

CA 

CALCIUM 

1130.00000 

1000.00000 

113.0  ng/1 

APKC 

CA 

CALCIUM 

11300.00000 

10000.00000 

113.0  fig/1 

APKC 

CA 

CALCIUM 

11800.00000 

10000.00000 

118.0  pg/l 

APOV 

CA 

CALCIUM 

39.50000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APOV 

CA 

CALCIUM 

LT 

25.30000 

0.00000 

0.0  ngfe 

APOV 

CA 

CALCIUM 

LT 

25.30000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APRJ 

CA 

CALCIUM 

LT 

25.30000 

0.00000 

0.0  fig/g 

APRJ 

CA 

CALCIUM 

LT 

25.30000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APRJ 

CA 

CALC  RIM 

lt 

25.30000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APSC 

CA 

CALCIUM 

LT 

25.30000 

0.00000 

0.0  jig/g 

APSC 

CA 

CALCIUM 

LT 

25.30000 

0.00000 

0.0  ngfg 

APSC 

CA 

CALCIUM 

LT 

25.30000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APST 

CA 

CALCRJM 

1120.00000 

1000.00000 

112.0  *ig n 

APST 

CA 

CALCRIM 

11100.00000 

10000.00000 

111.0  fig/l 

APST 

CA 

CALCRIM 

1 1300.00000 

10000.00000 

113.0  ngfl 

APWA 

CA 

CALCRIM 

1140.00000 

1000.00000 

114.0  \i$/\ 

APWA 

CA 

CALCRIM 

10900.00000 

10000.00000 

109.0  ng f\ 

APWA 

CA 

CALCRIM 

11100.00000 

10000.00000 

111.0  fig/1 

APWE 

CA 

CALCRIM 

LT 

25.30000 

0.00000 

0.0  >ig/g 
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Standard  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Standard  Spikes) 

Mas  •/•  Unit  Fhf  Data 

Lot _ Teat  Name _ Bool _ Vajuc _ SpUte  Recov  Meas  Code  Qual 


Chemical  Class:  METALS 


APWE 

CA 

CALCIUM 

LT  25.30000 

0.00000 

0.0  fig/g 

APWE 

CA 

CALCIUM 

50.30000 

0.00000 

0.0  fig/g 

APED 

CD 

CADMIUM 

2.50000 

2.50000 

100.0  fig/g 

APED 

CD 

CADMIUM 

97.40000 

100.00000 

97.4  fig/g 

APED 

CD 

CADMIUM 

98.00000 

100.00000 

98.0  fig/g 

APEH 

CD 

CADMIUM 

25.70000 

25.00000 

102.8  fig/1 

APEH 

CD 

CADMIUM 

216.00000 

200.00000 

108.0  ng/l 

APEH 

CD 

CADMIUM 

219.00000 

200.00000 

109.5  ng/l 

APHX 

CD 

CADMIUM 

2.47000 

2.50000 

98.8  fig/g 

APHX 

CD 

CADMIUM 

98.40000 

100.00000 

98.4  fig/g 

APHX 

CD 

CADMIUM 

98.00000 

100.00000 

98.0  fig/g 

APJY 

CD 

CADMRFM 

97.10000 

100.00000 

97.1  fig/g 

APJY 

CD 

CADMRFM 

98.00000 

100.00000 

98.0  ng/g 

APJY 

CD 

CADMIUM 

2.47000 

2.50000 

98.8  fig/g 

APKC 

CD 

CADMIUM 

26.80000 

25.00000 

107.2  fig/1 

APKC 

CD 

CADMIUM 

221.00000 

200.00000 

110.5  fig/1 

APKC 

CD 

CADMIUM 

228.00000 

200.00000 

114.0  ftg/1 

APOV 

CD 

CADMRFM 

101.00000 

100.00000 

101.0  fig/g 

APOV 

CD 

CADMRFM 

99.70000 

100.00000 

99.7  fig/g 

APOV 

CD 

CADMRFM 

2.35000 

2.50000 

94.0  fig/g 

APRJ 

CD 

CADMRFM 

2.50000 

2.50000 

100.0  fig/g 

APRJ 

CD 

CADMRFM 

98.20000 

100.00000 

98.2  fig/g 

'  APRJ 

CD 

CADMRFM 

98  10000 

100.00000 

98.1  fig/g 

APSC 

CD 

CADMRFM 

2.40000 

2.50000 

96.0  fig/g 

APSC 

CD 

CADMRFM 

95.70000 

100.00000 

95.7  fig/g 

APSC 

CD 

CADMRFM 

98.00000 

100.00000 

98.0  fig/g 

APST 

CD 

CADMRFM 

27.90000 

25.00000 

111.6  fig/1 

APST 

CD 

CADMRFM 

222.00000 

200.00000 

111.0  fig/1 

APST 

CD 

CADMRFM 

224.00000 

200.00000 

112.0  fig/1 

APWA 

CD 

CADMRFM 

28.90000 

25.00000 

115.6  fig/1 

APWA 

CD 

CADMRFM 

217.00000 

200.00000 

108.5  fig/1 

APWA 

CD 

CADMRFM 

220.00000 

200.00000 

110.0  fig/1 

APWE 

CD 

CADMRFM 

2.56000 

2.50000 

102.4  fig/g 

APWE 

CD 

CADMRFM 

98.10000 

100.00000 

98.1  fig/g 

APWE 

CD 

CADMRFM 

98.80000 

100.00000 

98.8  fig/g 

APED 

CO 

COBALT 

5.62000 

5.00000 

112.4  fig/g 

APED 

CO 

COBALT 

100.00000 

100.00000 

100.0  fig/g 

APED 

CO 

COBALT 

101.00000 

100.00000 

101.0  fig/g 

APEH 

CO 

COBALT 

51.00000 

50.00000 

102.0  fig/1 

APEH 

CO 

COBALT 

544.00000 

500.00000 

108.8  fig/1 

APEH 

CO 

COBALT 

555.00000 

500.00000 

111.0  fig/1 

APHX 

CO 

COBALT 

4.98000 

5.00000 

99.6  fig/g 

APHX 

CO 

COBALT 

101.00000 

100.00000 

101.0  fig/g 

APHX 

CO 

COBALT 

101.00000 

100.00000 

101.0  fig/g 

APJY 

CO 

COBALT 

101.00000 

100.00000 

101.0  fig/g 

APJY 

CO 

COBALT 

101.00000 

100.00000 

101.0  fig/g 

APJY 

CO 

COBALT 

5.67000 

5.00000 

113.4  fig/g 

872 


Standard  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Standard  Spikes) 


Lot  Test  Name 


Megs  •/•  Halt  Flag  Data 

Bool  Value _ Spike  Recov  Megs  Code  Qua! 


Chemical  Class:  METALS 


APKC 

CO 

COBALT 

60.80000 

50.00000 

121.6  jig/1 

APKC 

CO 

COBALT 

564.00000 

500.00000 

112.8  jig/1 

APKC 

CO 

COBALT 

586.00000 

500.00000 

117.2  jig/1 

APOV 

CO 

COBALT 

102.00000 

100.00000 

102.0  jig/g 

APOV 

CO 

COBALT 

101.00000 

100.00000 

101.0  jig/g 

APOV 

CO 

COBALT 

5.73000 

5.00000 

114.6  jig/g 

APRJ 

CO 

COBALT 

6.01000 

5.00000 

120.2  jig/g 

APRJ 

CO 

COBALT 

102.00000 

100.00000 

102.0  jig/g 

APRJ 

CO 

COBALT 

102.00000 

100.00000 

102.0  jig/g 

APSC 

CO 

COBALT 

6.07000 

5.00000 

121.4  jig/g 

APSC 

CO 

COBALT 

99.80000 

100.00000 

99.8  jig/g 

APSC 

CO 

COBALT 

103.00000 

100.00000 

103.0  jig/g 

APST 

CO 

COBALT 

51.60000 

50.00000 

103.2  jig/1 

APST 

CO 

COBALT 

554.00000 

500.00000 

110.8  jig/1 

APST 

CO 

COBALT 

560.00000 

500.00000 

112.0  jig/1 

APWA 

CO 

COBALT 

48.70000 

50.00000 

97.4  jig/l 

APWA 

CO 

COBALT 

554.00000 

500.00000 

110.8  jig/1 

APWA 

CO 

COBALT 

559.00000 

500.00000 

111.8  jig/1 

APWE 

CO 

COBALT 

5.36000 

5.00000 

107.2  jig/g 

APWE 

CO 

COBALT 

101.00000 

100.00000 

101.0  jig/g 

APWE 

CO 

COBALT 

101.00000 

100.00000 

101.0  jig/g 

APED 

CR 

CHROMIUM 

11.10000 

10.00000 

111.0  jig/g 

APED 

CR 

CHROMIUM 

101.00000 

100.00000 

101.0  jig/g 

APED 

CR 

CHROMIUM 

101.00000 

100.00000 

101.0  jig/g 

APEH 

CR 

CHROMIUM 

57.30000 

50.00000 

114.6  jig/1 

APEH 

CR 

CHROMIUM 

277.00000 

250.00000 

110.8  jig/1 

APEH 

CR 

CHROMIUM 

281.00000 

250.00000 

112.4  jig/1 

APHX 

CR 

CHROMIUM 

9.82000 

10.00000 

98.2  jig/g 

APHX 

CR 

CHROMIUM 

103.00000 

100.00000 

103.0  jig/g 

APHX 

CR 

CHROMRFM 

100.00000 

100.00000 

100.0  jig/g 

APJY 

CR 

CHROMIUM 

102.00000 

100.00000 

102.0  jig/g 

APJY 

CR 

CHROMIUM 

101.00000 

100.00000 

101.0  jig/g 

APJY 

CR 

CHROMIUM 

10.90000 

10.00000 

109.0  jig/g 

APKC 

CR 

CHROMIUM 

54.40000 

50.00000 

108.8  jig/1 

APKC 

CR 

CHROMRFM 

284.00000 

250.00000 

113.6  jig/I 

APKC 

CR 

CHROMRFM 

296.00000 

250.00000 

118.4  jig/1 

APOV 

CR 

CHROMRFM 

103.00000 

100.00000 

103.0  jig/g 

APOV 

CR 

CHROMRFM 

102.00000 

100.00000 

102.0  jig/g 

APOV 

CR 

CHROMRFM 

10.60000 

10.00000 

106.0  jig/g 

APRJ 

CR 

CHROMRFM 

11.10000 

10.00000 

111.0  jig/g 

APRJ 

CR 

CHROMRFM 

102.00000 

100.00000 

102.0  jig/g 

APRJ 

CR 

CHROMRFM 

102.00000 

100.00000 

102.0  jig/g 

APSC 

CR 

CHROMRFM 

10.90000 

10.00000 

109.0  jig/g 

APSC 

CR 

CHROMRFM 

99.00000 

100.00000 

99.0  jig^g 

APSC 

CR 

CHROMRFM 

103.00000 

100.00000 

103.0  jig/g 

APST 

CR 

CHROMRFM 

67.50000 

50.00000 

135.0  jig/1 

APST 

CR 

CHROMRFM 

283.00000 

250.00000 

113.2  fig/1 
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Standard  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Standard  Spikes) 


Mas 

•/•  u  wk 

Flat 

Lot 

Test  Name 

Bool 

Value 

Spike  Recov  Meas 

Code 

Chemical  Class:  METALS 


APST 

CR 

CHROMIUM 

286.00000 

250.00000 

114.4  >ig/l 

APWA 

CR 

CHROMIUM 

59.60000 

50.00000 

119.2  ng/1 

APWA 

CR 

CHROMIUM 

279.00000 

250.00000 

111.6  tig/1 

APWA 

CR 

CHROMIUM 

287.00000 

250.00000 

114.8  |ig/l 

APWE 

CR 

CHROMIUM 

9.45000 

10.00000 

94.5  ng/g 

APWE 

CR 

CHROMIUM 

101.00000 

100.00000 

101.0  Kg/g 

APWE 

CR 

CHROMIUM 

101.00000 

100.00000 

101.0  Kg/g 

APED 

CU 

COPPER 

5.98000 

5.00000 

119.6  Kg/g 

APED 

CU 

COPPER 

99.00000 

100.00000 

99.0  Kg/g 

APED 

CU 

COPPER 

99.00000 

100.00000 

99.0  Kg/g 

APEH 

CU 

COPPER 

40.20000 

40.00000 

100.5  ng/1 

APEH 

CU 

COPPER 

408.00000 

400.00000 

102.0  Kg/1 

APEH 

CU 

COPPER 

414.00000 

400.00000 

103.5  Kg/1 

APHX 

CU 

COPPER 

5.91000 

5.00000 

118.2  Kg/g 

APHX 

CU 

COPPER 

101.00000 

100.00000 

101.0  Kg/g 

APHX 

CU 

COPPER 

100.00000 

100.00000 

100.0  K.g/g 

APJY 

CU 

COPPER 

99.20000 

100.00000 

99.2  Kg/g 

APJY 

CU 

COPPER 

98.90000 

100.00000 

98.9  Kg/g 

APJY 

CU 

COPPER 

5.71000 

5.00000 

114.2  Kg/g 

APKC 

CU 

COPPER 

41.70000 

40.00000 

104.3  Kg/1 

APKC 

CU 

COPPER 

419.00000 

400.00000 

104.8  Kg/1 

APKC 

CU 

COPPER 

435.00000 

400.00000 

108.8  Kg/1 

APOV 

CU 

COPPER 

101.00000 

100.00000 

101.0  Kg/g 

APOV 

CU 

COPPER 

99.50000 

100.00000 

99.5  Kg/g 

APOV 

CU 

COPPER 

5.44000 

5.00000 

108.8  Kg/g 

APRJ 

CU 

COPPER 

5.86000 

5.00000 

117.2  Kg/g 

APRJ 

CU 

COPPER 

98.10000 

100.00000 

98.1  Kg/g 

APRJ 

CU 

COPPER 

98.00000 

100.00000 

98.0  Kg/g 

APSC 

CU 

COPPER 

6.62000 

5.00000 

132.4  Kg/g 

APSC 

CU 

COPPER 

96.40000 

100.00000 

96.4  Kg/g 

APSC 

CU 

COPPER 

99.40000 

100.00000 

99.4  Kg/g 

APST 

CU 

COPPER 

42.50000 

40.00000 

106.3  Kg/1 

APST 

CU 

COPPER 

417.00000 

400.00000 

104.3  Kg/1 

APST 

CU 

COPPER 

417.00000 

400.00000 

104.3  Kg/1 

APWA 

CU 

COPPER 

48.50000 

40.00000 

121.3  Kg/1 

APWA 

CU 

COPPER 

413.00000 

400.00000 

103.3  Kg/1 

APWA 

CU 

COPPER 

415.00000 

400.00000 

103.8  Kg/1 

APWE 

CU 

COPPER 

5.53000 

5.00000 

110.6  Kg/g 

APWE 

CU 

COPPER 

99.40000 

100.00000 

99.4  Kg/g 

APWE 

CU 

COPPER 

99.90000 

100.00000 

99.9  Kg/g 

APED 

FE 

IRON 

93.60000 

0.00000 

0.0  Kg/g 

APED 

FE 

IRON 

LT  6.66000 

0.00000 

0.0  Kg/g 

APED 

FE 

IRON 

66.70000 

0.00000 

0.0  Kg/g 

APEH 

FE 

IRON 

LT  77.50000 

0.00000 

0.0  Kg/1 

APEH 

FE 

IRON 

LT  77.50000 

0.00000 

0.0  Kg/1 

APEH 

FE 

IRON 

LT  77.50000 

0.00000 

0.0  Kg/1 

APHX 

FE 

IRON 

LT  6.66000 

0.00000 

0.0  Kg/g 

I 


I 

I 

I 


I 

I 

I 
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Standard  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Standard  Spikes) 


Lot  Test  Name 


Meas  %  Unit  Flag  Data 

Bool _ Value _ Spike  Recov  Meas  Code  Qual 


Chemical  Class:  METALS 


APHX 

FE 

IRON 

1560.00000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APHX 

FE 

IRON 

LT 

6.66000 

0.00000 

0.0  pg/g 

APJY 

FE 

IRON 

LT 

6.66000 

0.00000 

0.0  pg/g 

APJY 

FE 

IRON 

LT 

6.66000 

0.00000 

0.0  pg/g 

APJY 

FE 

IRON 

LT 

6.66000 

0.00000 

0.0  ^g/g 

APKC 

FE 

IRON 

LT 

77.50000 

0.00000 

0.0  \ig/\ 

APKC 

FE 

IRON 

LT 

77.50000 

0.00000 

0.0  ng/1 

APKC 

FE 

IRON 

LT 

77.50000 

0.00000 

0.0  ngrt 

APOV 

FE 

IRON 

LT 

6.66000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APOV 

FE 

IRON 

LT 

6.66000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APOV 

FE 

IRON 

LT 

6.66000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APRJ 

FE 

IRON 

LT 

6.66000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APRJ 

FE 

IRON 

LT 

6.66000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APRJ 

FE 

IRON 

LT 

6.66000 

0.00000 

0.0  ^ig/g 

APSC 

FE 

IRON 

LT 

6.66000 

0.00000 

0.0  pg/g 

APSC 

FE 

IRON 

LT 

6.66000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APSC 

FE 

IRON 

LT 

6.66000 

0.00000 

0.0  pg/g 

APST 

FE 

IRON 

LT 

77.50000 

0.00000 

0.0  ng/1 

APST 

FE 

IRON 

LT 

77.50000 

0.00000 

0.0  fig/1 

APST 

FE 

IRON 

LT 

77.50000 

0.00000 

0.0  ^ig/1 

APWA 

FE 

IRON 

LT 

77.50000 

0.00000 

0.0  ngfl 

APWA 

FE 

IRON 

LT 

77.50000 

0.00000 

0.0  ng/1 

APWA 

FE 

IRON 

LT 

77.50000 

0.00000 

0.0  ng/1 

APWE 

FE 

IRON 

LT 

6.66000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APWE 

FE 

IRON 

LT 

6.66000 

0.00000 

0.0  pg/g 

APWE 

FE 

IRON 

LT 

6.66000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APFH 

HG 

MERCURY 

0.33100 

0.40000 

82.8  ng/l 

APFH 

HG 

MERCURY 

0.99300 

1.00000 

99.3  ngfl 

APFH 

HG 

MERCURY 

0.95500 

1.00000 

95.5  n&\ 

APFJ 

HG 

MERCURY 

0.13100 

0.10000 

131.0  pg/g 

APFJ 

HG 

MERCURY 

0.56500 

0.50000 

113.0  yg/g 

APFJ 

HG 

MERCURY 

0.53700 

0.50000 

107.4  pg/g 

APIG 

HG 

MERCURY 

0.34200 

0.40000 

85.5  ng/1 

APIG 

HG 

MERCURY 

0.94600 

1.00000 

94.6  figrt 

APIG 

HG 

MERCURY 

1.02000 

1.00000 

102.0  pg/1 

APLL 

HG 

MERCURY 

0.10500 

0.10000 

105.0  ng/g 

APLL 

HG 

MERCURY 

0.55700 

0.50000 

111.4  jigte 

APLL 

HG 

MERCURY 

0.52400 

0.50000 

104.8  ng/g 

APLM 

HG 

MERCURY 

0.44500 

0.40000 

111.3  ng/1 

APLM 

HG 

MERCURY 

0.93400 

1.00000 

93.4  ng/l 

APLM 

HG 

MERCURY 

0.96200 

1.00000 

96.2  ng n 

APON 

HG 

MERCURY 

0.37400 

0.40000 

93.5  *ig/l 

APON 

HG 

MERCURY 

0.95900 

1.00000 

95.9  jigfl 

APON 

HG 

MERCURY 

0.96600 

1.00000 

96.6  pg/1 

APOQ 

HG 

MERCURY 

0.08900 

0.10000 

89.0  ng/g 

APOQ 

HG 

MERCURY 

0.53100 

0.50000 

106.2  ngfe 

APOQ 

HG 

MERCURY 

0.49500 

0.50000 

99.0  pg/g 
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Standard  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Standard  Spikes) 

Mas  %  UbH  KUt  Data 

Lot _ Tot  Name _ Bool  Value  _ Sptkr  Recov  Meis  Code  Qua! 


Chemical  Class:  METALS 


APVA 

HG 

MERCURY 

0.08000 

0.10000 

80.0  ng/g 

APVA 

HG 

MERCURY 

0.48400 

0.50000 

96.8  ng/g 

APVA 

HG 

MERCURY 

0.50600 

0.50000 

101.2  jig/g 

APVB 

HG 

MERCURY 

0.38300 

0.40000 

95.8  \igf\ 

APVB 

HG 

MERCURY 

0.98600 

1.00000 

98.6  ng/1 

APVB 

HG 

MERCURY 

0.94900 

1.00000 

94.9  )ig/\ 

APED 

K 

POTASSIUM 

LT 

131.00000 

0.00000 

0.0  jig/g 

APED 

K 

POTASSIUM 

LT 

131.00000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APED 

K 

POTASSIUM 

LT 

131.00000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APEH 

K 

POTASSIUM 

LT 

1240.00000 

0.00000 

0.0  ng/1 

APEH 

K 

POTASSIUM 

LT 

1240.00000 

0.00000 

0.0  }ig /I 

APEH 

K 

POTASSIUM 

LT 

1240.00000 

0.00000 

0.0  ng/1 

APHX 

K 

POTASSIUM 

LT 

131.00000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APHX 

K 

POTASSIUM 

271.00000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APHX 

K 

POTASSIUM 

LT 

131.00000 

0.00000 

0.0  Jig/g 

APJY 

K 

POTASSIUM 

LT 

131.00000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APJY 

K 

POTASSIUM 

LT 

131.00000 

0.00000 

0.0  Jig/g 

APJY 

K 

POTASSIUM 

LT 

131.00000 

0.00000 

0.0  jig/g 

APKC 

K 

POTASS  RIM 

LT 

1240.00000 

0.00000 

0.0  pgl 

APKC 

K 

POTASSRrM 

LT 

1240.00000 

0.00000 

0.0  ng/1 

APKC 

K 

POTASS  RIM 

LT 

1240.00000 

0.00000 

0.0  ng/1 

APOV 

K 

POTASSRrM 

LT 

131.00000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APOV 

K 

POTASSRJM 

LT 

131.00000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APOV 

K 

POTASS  RIM 

LT 

131.00000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APRJ 

K 

POTASS  RIM 

LT 

131.00000 

0.00000 

0.0  fig/g 

APRJ 

K 

POTASS  RFM 

LT 

131.00000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APRJ 

K 

POTASSRIM 

LT 

131.00000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APSC 

K 

POTASSIUM 

LT 

131.00000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APSC 

K 

POTASSRIM 

LT 

131.00000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APSC 

K 

POTASSRIM 

LT 

131.00000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APST 

K 

POTASSIUM 

LT 

1240.00000 

0.00000 

0.0  !\ 

APST 

K 

POTASSRIM 

LT 

1240.00000 

0.00000 

0.0  \i$J\ 

APST 

K 

POTASSRIM 

LT 

1 240.00000 

0.00000 

0.0  jigfl 

APWA 

K 

POTASSRIM 

LT 

1240.00000 

0.00000 

0.0  ng/1 

APWA 

K 

POTASSRIM 

LT 

1240.00000 

0.00000 

0.0  pg/1 

APWA 

K 

POTASSRIM 

LT 

1240.00000 

0.00000 

0.0  ngfl 

APWE 

K 

POTASSRIM 

LT 

131.00000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APWE 

K 

POTASSRIM 

LT 

131.00000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APWE 

K 

POTASSRIM 

LT 

131.00000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APED 

MG 

MAGNESRIM 

13.30000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APED 

MG 

MAGNESRIM 

LT 

10.10000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APED 

MG 

MAGNESRIM 

25.20000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APEH 

MG 

MAGNESRIM 

547.00000 

500.00000 

109.4  ng/l 

APEH 

MG 

MAGNESRIM 

5180.00000 

5000.00000 

103.6  figfl 

APEH 

MG 

MAGNESRIM 

5230.00000 

5000.00000 

104.6  jig/1 

APHX 

MG 

MAGNESRIM 

LT 

10.10000 

0.00000 

0.0  \k%j% 

APHX 

MG 

MAGNESRIM 

183.00000 

0.00000 

0.0  ng/g 
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Standard  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Standard  Spikes) 


Meas  %  Unit  Flag  Date 

Lo« _ Teat  Name  _ Bool  Value _ Spike  Recov  Meas  Code  Qiial 


ChemicalClass:  METALS 


APHX 

MG 

MAGNESIUM 

LT 

10.10000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APJY 

MG 

MAGNESIUM 

16.50000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APJY 

MG 

MAGNESIUM 

10.40000 

0.00000 

0.0  jig/g 

APJY 

MG 

MAGNESIUM 

LT 

10.10000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APKC 

MG 

MAGNESIUM 

495.00000 

500.00000 

99.0  ngfl 

APKC 

MG 

MAGNESIUM 

5280.00000 

5000.00000 

105.6  ng/I 

APKC 

MG 

MAGNESIUM 

5440.00000 

5000.00000 

108.8  Jig/l 

APOV 

MG 

MAGNESIUM 

16.50000 

0.00000 

0.0  jig/g 

APOV 

MG 

MAGNESIUM 

21.40000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APOV 

MG 

MAGNESIUM 

LT 

10.10000 

0.00000 

0.0  Hg/g 

APRJ 

MG 

MAGNESIUM 

LT 

10.10000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APRJ 

MG 

MAGNESIUM 

12.10000 

0.00000 

0.0  jig/g 

APRJ 

MG 

MAGNESIUM 

12.70000 

0.00000 

0.0  jig/g 

APSC 

MG 

MAGNESIUM 

LT 

10.10000 

0.00000 

0.0  *ig/g 

APSC 

MG 

MAGNESIUM 

LT 

10.10000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APSC 

MG 

MAGNESIUM 

LT 

10.10000 

0.00000 

0.0  jig/g 

APST 

MG 

MAGNESIUM 

521.00000 

500.00000* 

104.2  jig/I 

APST 

MG 

MAGNESIUM 

5200.00000 

5000.00000 

104.0  jig/1 

APST 

MG 

MAGNESIUM 

5240.00000 

5000.00000 

104.8  pg/1 

APWA 

MG 

MAGNESIUM 

512.00000 

500.00000 

102.4  |ig/l 

APWA 

MG 

MAGNESIUM 

5190.00000 

5000.00000 

103.8  |ig/l 

APWA 

MG 

MAGNESIUM 

5300.00000 

5000.00000 

106.0  Mg/1 

APWE 

MG 

MAGNESIUM 

LT 

10.10000 

0.00000 

0.0  *ig/g 

APWE 

MG 

MAGNESIUM 

LT 

10.10000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APWE 

MG 

MAGNESIUM 

13.40000 

0.00000 

0.0  *ig/g 

APED 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.87000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APED 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.87000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APED 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.87000 

0.00000 

0.0  Jig/g 

APEH 

MN 

MANGANESE 

22.70000 

20.00000 

113.5  ftg/1 

APEH 

MN 

MANGANESE 

217.00000 

200.00000 

108.5  Jig/1 

APEH 

MN 

MANGANESE 

219.00000 

200.00000 

109.5  Hg/1 

APHX 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.87000 

0.00000 

0.0  jig/g 

APHX 

MN 

MANGANESE 

29.20000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APHX 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.87000 

0.00000 

0.0  fig/g 

APJY 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.87000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APJY 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.87000 

0.00000 

0.0  jig/g 

APJY 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.87000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APKC 

MN 

MANGANESE 

22.00000 

20.00000 

no.o  ng/i 

APKC 

MN 

MANGANESE 

222.00000 

200.00000 

111.0  }Lg/I 

APKC 

MN 

MANGANESE 

233.00000 

200.00000 

116.5  pg/1 

APOV 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.87000 

0.00000 

0.0  Jig/g 

APOV 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.87000 

0.00000 

0.0  jig/g 

APOV 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.87000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APRJ 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.87000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APRJ 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.87000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APRJ 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.87000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APSC 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.87000 

0.00000 

0.0  ng/g 
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Standard  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Standard  Spikes) 

Meu  •/.  Uait  Flaf  Data 

Teat  Name _ _ _ Baol  Value _ Salto  Recov  Meat  Code  Qua! 


Chemical  Class:  METALS 


APSC 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.87000 

0.00000 

0.0  ng/g 

APSC 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.87000 

0.00000 

0.0  fig/g 

APST 

MN 

MANGANESE 

21.70000 

20.00000 

108.5  Jig/I 

APST 

MN 

MANGANESE 

220.00000 

200.00000 

110.0  fig/1 

APST 

MN 

MANGANESE 

222.00000 

200.00000 

111.0  fig/1 

APWA 

MN 

MANGANESE 

20.80000 

20.00000 

104.0  fig/1 

APWA 

MN 

MANGANESE 

219.00000 

200.00000 

109.5  |!g/1 

APWA 

MN 

MANGANESE 

222.00000 

200.00000 

111.0  fig/1 

APWE 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.87000 

0.00000 

0.0  fig/g 

APWE 

MN 

MANGANESE 

LT 

9.87000 

0.00000 

0.0  fig/g 

APWE 

MN 

MANGANESE 

10.90000 

0.00000 

0.0  fig/g 

APED 

NA 

SODRFM 

LT 

38.70000 

0.00000 

0.0  fig/g 

APED 

NA 

SODRFM 

LT 

38.70000 

0.00000 

0.0  fig/g 

APED 

NA 

SODRFM 

LT 

38.70000 

0.00000 

0.0  fig/g 

APEH 

NA 

SODRFM 

1290.00000 

1200.00000 

107.5  fig/1 

APEH 

NA 

SODRFM 

25100.00000 

25000.00000 

100.4  jig/1 

APEH 

NA 

SODRFM 

25600.00000 

25000.00000 

102.4  fig/1 

APHX 

NA 

SODRFM 

LT 

38.70000 

0.00000 

0.0  fig/g 

APHX 

NA 

SODRFM 

LT 

38.70000 

0.00000 

0.0  fig/g 

APHX 

NA 

SODRFM 

LT 

38.70000 

0.00000 

0.0  fig/g 

APJY 

NA 

SODRFM 

LT 

38.70000 

0.00000 

0.0  fig/g 

APJY 

NA 

SODRFM 

LT 

38.70000 

0.00000 

0.0  fig/g 

APJY 

NA 

SODRFM 

LT 

38.70000 

0.00000 

0.0  fig/g 

APKC 

NA 

SODRFM 

1120.00000 

1200.00000 

93.3  fig/1 

APKC 

NA 

SODRFM 

25100.00000 

25000.00000 

100.4  fig/1 

APKC 

NA 

SODRFM 

25900.00000 

25000.00000 

103.6  fig/1 

APOV 

NA 

SODRFM 

LT 

38.70000 

0.00000 

0.0  fig/g 

APOV 

NA 

SODRFM 

LT 

38.70000 

0.00000 

0.0  fig/g 

APOV 

NA 

SODRFM 

LT 

38.70000 

0.00000 

0.0  fig/g 

APRJ 

NA 

SODRFM 

LT 

38.70000 

0.00000 

0.0  fig/g 

APRJ 

NA 

SODRFM 

LT 

38.70000 

0.00000 

0.0  fig/g 

APRJ 

NA 

SODRFM 

LT 

38.70000 

0.00000 

0.0  fig/g 

APSC 

NA 

SODRFM 

LT 

38.70000 

0.00000 

0.0  fig/g 

APSC 

NA 

SODRFM 

LT 

38.70000 

0.00000 

0.0  fig/g 

APSC 

NA 

SODRFM 

LT 

38.70000 

0.00000 

0.0  fig/g 

APST 

NA 

SODRFM 

1170.00000 

1200.00000 

97.5  fig/1 

APST 

NA 

SODRFM 

25100.00000 

25000.00000 

100.4  fig/1 

APST 

NA 

SODRFM 

25200.00000 

25000.00000 

100.8  fig/1 

APWA 

NA 

SODRFM 

1240.00000 

1200.00000 

103.3  Mg/1 

APWA 

NA 

SODRFM 

24800.00000 

25000.00000 

99.2  fig/1 

APWA 

NA 

SODRFM 

25200.00000 

25000.00000 

100.8  fig/l 

APWE 

NA 

SODRFM 

LT 

38.70000 

0.00000 

0.0  fig/g 

APWE 

NA 

SODRFM 

LT 

38.70000 

0.00000 

0.0  fig/g 

APWE 

NA 

SODRFM 

LT 

38.70000 

0.00000 

0.0  fig/g 

APED 

NI 

NICKEL 

5.23000 

5.00000 

104.6  fig/g 

APED 

NI 

NICKEL 

97.80000 

100.00000 

97.8  fig/g 

APED 

NI 

NICKEL 

98.20000 

100.00000 

98.2  fig/g 
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Standard  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Standard  Spikes) 


Lot 

Test  Name 

Mcas 

Bool 

Value 

%  Unit 
Spike  Recov  Meas 

Flag 

Code 

Data 

Qua! 

Chemical  Class :  METALS 

APEH 

NI 

NICKEL 

108.00000 

100.00000 

108.0  ng/1 

APEH 

NI 

NICKEL 

1100.00000 

1000.00000 

110.0  (Ig/l 

APEH 

NI 

NICKEL 

1120.00000 

1000.00000 

112.0  Hg/I 

APHX 

NI 

NICKEL 

5.63000 

5.00000 

112.6  jig/g 

APHX 

NI 

NICKEL 

97.80000 

100.00000 

97.8  ng/g 

APHX 

NI 

NICKEL 

99.30000 

100.00000 

99.3  fig/g 

APJY 

NI 

NICKEL 

97.90000 

100.00000 

97.9  pg/g 

APJY 

NI 

NICKEL 

99.40000 

100.00000 

99.4  fig/g 

APJY 

NI 

NICKEL 

5.46000 

5.00000 

109.2  iig/g 

APKC 

NI 

NICKEL 

115.00000 

100.00000 

115.0  (Ag/l 

APKC 

NI 

NICKEL 

1130.00000 

1000.00000 

113.0  ng/l 

APKC 

NI 

NICKEL 

1180.00000 

1000.00000 

118.0 

APOV 

NI 

NICKEL 

102.00000 

100.00000 

102.0  fig/g 

APOV 

NI 

NICKEL 

101.00000 

100.00000 

101.0  iig/g 

APOV 

NI 

NICKEL 

5.94000 

5.00000 

118.8  (ig/g 

APRJ 

NI 

NICKEL 

6.61000 

5.00000 

132.2  >ig/g 

1 

APRJ 

NI 

NICKEL 

101.00000 

100.00000 

101.0  jig/g 

I 

APRJ 

NI 

NICKEL 

99.90000 

100.00000 

99.9  jig/g 

I 

APSC 

NI 

NICKEL 

5.38000 

5.00000 

107.6  jtg/g 

APSC 

NI 

NICKEL 

97.60000 

100.00000 

97.6  fig/g 

APSC 

NI 

NICKEL 

102.00000 

100.00000 

102.0  jig/g 

APST 

NI 

NICKEL 

124.00000 

100.00000 

124.0  pg/1 

APST 

NI 

NICKEL 

III  0.00000 

1000.00000 

111.0  ttg/I 

APST 

NI 

NICKEL 

1130.00000 

1000.00000 

113.0  jig/1 

APWA 

NI 

NICKEL 

110.00000 

100.00000 

110.0  jig/1 

APWA 

NI 

NICKEL 

1120.00000 

1000.00000 

112.0  ngfl 

APWA 

NI 

NICKEL 

1 140.00000 

1000.00000 

114.0  ngfl 

APWE 

NI 

NICKEL 

6.67000 

5.00000 

133.4  fig/g 

I 

APWE 

NI 

NICKEL 

102.00000 

100.00000 

102.0  |ig/g 

I 

APWE 

NI 

NICKEL 

101.00000 

100.00000 

101.0  jig/g 

I 

APED 

PB 

LEAD 

15.80000 

15.00000 

105.3  jig/g 

APED 

PB 

LEAD 

150.00000 

150.00000 

100.0  jig/g 

APED 

PB 

LEAD 

151.00000 

150.00000 

100.7  yg/g 

APEH 

PB 

LEAD 

136.00000 

100.00000 

136.0  ng/I 

H 

I 

APEH 

PB 

LEAD 

552.00000 

500.00000 

110.4  ngfl 

H 

I 

APEH 

PB 

LEAD 

582.00000 

500.00000 

116.4  pg/1 

H 

I 

APHX 

PB 

LEAD 

15.00000 

15.00000 

100.0  fig/g 

APHX 

PB 

LEAD 

151.00000 

150.00000 

100.7  ng/g 

APHX 

PB 

LEAD 

148.00000 

150.00000 

98.7  ng/g 

APJY 

PB 

LEAD 

150.00000 

150.00000 

100.0  fig/g 

APJY 

PB 

LEAD 

150.00000 

150.00000 

100.0  jig/g 

APJY 

PB 

LEAD 

16.30000 

15.00000 

108.7  jig/g 

APKC 

PB 

LEAD 

108.00000 

100.00000 

108.0  jig/1 

APKC 

PB 

LEAD 

535.00000 

500.00000 

107.0  ng n 

APKC 

PB 

LEAD 

566.00000 

500.00000 

113.2  jig/1 

APOV 

PB 

LEAD 

155.00000 

150.00000 

103.3  pg/g 

APOV 

PB 

LEAD 

153.00000 

150.00000 

102.0  *ig/g 
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(All  Standard  Spikes) 


Meas  •/.  liah  Fta{ 


Lot 

Test  Nunc 

Bool 

Vah>? 

SjOkt 

Recov  Meas  Code 

Chemical  Class:  METALS 

APOV  PB  LEAD 

16.30000 

15.00000 

108.7  Mg/g 

APRJ 

PB 

LEAD 

15.00000 

15.00000 

100.0  Mg/g 

APRJ 

PB 

LEAD 

149.00000 

150.00000 

99.3  Mg/g 

APRJ 

PB 

LEAD 

153.00000 

150.00000 

102.0  Mg/g 

APSC 

PB 

LEAD 

15.40000 

15.00000 

102.7  Mg/g 

APSC 

PB 

LEAD 

146.00000 

150.00000 

97.3  Mg/g 

APSC 

PB 

LEAD 

151.00000 

150.00000 

100.7  Mg/g 

APST 

PB 

LEAD 

112.00000 

100.00000 

112.0  ng/1 

APST 

PB 

LEAD 

550.00000 

500.00000 

110.0  fj.g/1 

APST 

PB 

LEAD 

545.00000 

500.00000 

109.0  ng/1 

APWA 

PB 

LEAD 

102.00000 

100.00000 

102.0  ng/1 

APWA 

PB 

LEAD 

534.00000 

500.00000 

106.8  Mg/1 

APWA 

PB 

LEAD 

547.00000 

500.00000 

109.4  ng/1 

APWE 

PB 

LEAD 

16.90000 

15.00000 

112.7  jig/g 

APWE 

PB 

LEAD 

153.00000 

150.00000 

102.0  ng/g 

APWE 

PB 

LEAD 

154.00000 

150.00000 

102.7  Mg/g 

APEH 

SB 

ANTIMONY 

LT 

60.00000 

0.00000 

0.0  Mg/1 

APEH 

SB 

ANTIMONY 

LT 

60.00000 

0.00000 

0.0  ng/1 

APEH 

SB 

ANTIMONY 

LT 

60.00000 

0.00000 

0.0  jig/1 

APEF 

SE 

SELENIUM 

0.88500 

1.00000 

88  5  Mg/g 

APEF 

SE 

SELENIUM 

14.30000 

16.00000 

89.4  Mg/g 

APEF 

SE 

SELENIUM 

13.00000 

16.00000 

81.3  Mg/g 

APEH 

SE 

SELENIUM 

LT 

97.10000 

0.00000 

0.0  Mg/1 

APEH 

SE 

SELENIUM 

LT 

97.10000 

0.00000 

0.0  iig/1 

APEH 

SE 

SELENIUM 

LT 

97.10000 

0.00000 

0.0  fjtg/l 

APHZ 

SE 

SELENIUM 

0.87900 

1.00000 

87.9  Mg/g 

APHZ 

SE 

SELENIUM 

12.90000 

16.00000 

80.6  Mg/g 

APHZ 

SE 

SELENIUM 

12.90000 

16.00000 

80.6  Mg/g 

APKA 

SE 

SELENIUM 

0.93600 

1.00000 

93.6  ng/g 

APKA 

SE 

SELENIUM 

14.90000 

16.00000 

93.1  Mg/g 

APKA 

SE 

SELENIUM 

13.20000 

16.00000 

82.5  Mg/g 

APKE 

SE 

SELENIUM 

8.72000 

10.00000 

87.2  jig/1 

APKE 

SE 

SELENIUM 

137.00000 

160.00000 

85.6  >ig/l 

APKE 

SE 

SELENIUM 

143.00000 

160.00000 

89.4  Mg f\ 

APU 

SE 

SELENIUM 

8.96000 

10.00000 

89.6  Mg^l 

APU 

SE 

SELENIUM 

148.00000 

160.00000 

92.5  Mg/1 

APU 

SE 

SELENIUM 

152.00000 

160.00000 

95.0  Mg/1 

APOY 

SE 

SELENIUM 

1.06000 

1.00000 

106.0  Mg/g 

APOY 

SE 

SELENIUM 

15.50000 

16.00000 

96.9  Mg/g 

APOY 

SE 

SELENIUM 

15.60000 

16.00000 

97.5  Mg/g 

APRL 

SE 

SELENIUM 

0.98300 

1.00000 

98.3  Mg/g 

APRL 

SE 

SELENIUM 

13.70000 

16.00000 

85.6  Mg/g 

APRL 

SE 

SELENIUM 

12.60000 

16.00000 

78.8  Mg/g 

APSE 

SE 

SELENIUM 

1.05000 

1.00000 

105.0  Mg/g 

APSE 

SE 

SELENIUM 

14.00000 

16.00000 

87.5  Mg/g 

APSE 

SE 

SELENIUM 

14.20000 

16.00000 

88.8  Mg/g 

APSV 

SE 

SELENIUM 

7.95000 

10.00000 

79.5  Mg/1 

Date 


Qnal 
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(All  Standard  Spikes) 


Lot  Test  Name 


Mas  •/•  Unit  Flag  Data 

Bool  Value _ Spike  Recov  Meas  Code  Qual 


Chemical  Class:  METALS 

APSV  SE  SELENIUM 

149.00000 

160.00000 

93.1  pg/1 

APSV 

SE 

SELENIUM 

157.00000 

160.00000 

98.1  jig/1 

APWC 

SE 

SELENIUM 

10.30000 

10.00000 

103.0  figrt 

APWC 

SE 

SELENIUM 

155.00000 

160.00000 

96.9  fig/ 1 

APWC 

SE 

SELENIUM 

154.00000 

160.00000 

96.3  pg/1 

APWG 

SE 

SELENIUM 

0.92400 

1.00000 

92.4  jig/g 

APWG 

SE 

SELENIUM 

13.90000 

16.00000 

86.9  jig/g 

APWG 

SE 

SELENIUM 

13.40000  , 

16.00000 

83.8  fig/g 

APED 

TL 

THALLIUM 

70.90000 

70.00000 

101.3  pgfe 

APED 

TL 

THALLIUM 

660.00000 

700.00000 

94.3  jig/g 

APED 

TL 

THALLIUM 

663.00000 

700.00000 

94.7  jig/g 

APEH 

TL 

THALLIUM 

LT 

125.00000 

0.00000 

0.0  ng/1 

APEH 

TL 

THALLIUM 

LT 

125.00000 

0.00000 

0.0  jig/1 

APEH 

TL 

THALLIUM 

LT 

125.00000 

0.00000 

0.0  fig/1 

APHX 

TL 

THALLIUM 

67.50000 

70.00000 

96.4  jig/g 

APHX 

TL 

THALLIUM 

669.00000 

700.00000 

95.6  ng/g 

APHX 

TL 

THALLIUM 

668.00000 

700.00000 

95.4  jig/g 

APJY 

TL 

THALLIUM 

671.00000 

700.00000 

95.9  ng/g 

APJY 

TL 

THALLIUM 

667.00000 

700.00000 

95.3  ng/g 

APJY 

TL 

THALLIUM 

69.10000 

70.00000 

98.7  ng/g 

APKC 

TL 

THALLIUM 

LT 

125.00000 

0.00000 

0.0  jig/1 

APKC 

TL 

THALLIUM 

LT 

125.00000 

0.00000 

0.0  ngfl 

APKC 

TL 

THALLIUM 

LT 

125.00000 

0.00000 

0.0  \n%/\ 

APOV 

TL 

THALLIUM 

674.00000 

700.00000 

96.3  ng/g 

APOV 

TL 

THALLIUM 

672.00000 

700.00000 

96.0  jig/g 

APOV 

TL 

THALLIUM 

64.30000 

70.00000 

91.9  *ig/g 

APRJ 

TL 

THALLIUM 

64.80000 

70.00000 

92.6  jigfe 

APRJ 

TL 

THALLIUM 

682.00000 

700.00000 

97.4  jig/g 

APRJ 

TL 

THALLIUM 

686.00000 

700.00000 

98.0  >ig/g 

APSC 

TL 

THALLIUM 

73.80000 

70.00000 

105.4  jig/g 

APSC 

TL 

THALLIUM 

668.00000 

700.00000 

95.4  jig/g 

APSC 

TL 

TH  ALLRIM 

680.00000 

700.00000 

97.1  ^g/g 

APST 

TL 

THALLIUM 

LT 

125.00000 

0.00000 

0.0  jig/1 

APST 

TL 

THALLIUM 

LT 

125.00000 

0.00000 

0.0  jig/1 

APST 

TL 

TH  ALLRIM 

LT 

125.00000 

0.00000 

0.0  ng/1 

APWA 

TL 

TH  ALLRIM 

LT 

125.00000 

0.00000 

0.0  fig/1 

APWA 

TL 

TH  ALLRIM 

LT 

125.00000 

0.00000 

0.0  *ig/l 

APWA 

TL 

TH  ALLRIM 

LT 

125.00000 

0.00000 

0.0  jig/1 

APWE 

TL 

TH  ALLRIM 

78.70000 

70.00000 

1 12.4  jig/g 

APWE 

TL 

TH  ALLRIM 

680.00000 

700.00000 

97.1  ng/g 

APWE 

TL 

TH  ALLRIM 

681.00000 

700.00000 

97.3  fig/g 

APED 

V 

VANADRIM 

3.23000 

3.00000 

107.7  ng/g 

APED 

V 

VANADRIM 

28.90000 

30.00000 

96.3  fig/g 

APED 

V 

VANADRIM 

29.50000 

30.00000 

98.3  ng/g 

APEH 

V 

VANADRIM 

LT 

27.60000 

0.00000 

0.0  }Lg1 

APEH 

V 

VANADRIM 

LT 

27.60000 

0.00000 

0.0  ngfl 

APEH 

V 

VANADRIM 

LT 

27.60000 

0.00000 

0.0  ng/1 
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(All  Standard  Spikes) 

__  _  —  —  jj-j- 

Lot  Test  Name  _ Bool _ Value _ Spike  Recov  Meas  Code  Qnal 


Chemical  Class :  METALS 


APHX 

V 

VANADIUM 

2.73000 

3.00000 

91.0  fig/g 

APHX 

V 

VANADIUM 

32.90000 

30.00000 

109.7  fig/g 

APHX 

V 

VANADIUM 

28.90000 

30.00000 

96.3  fig/g 

APJY 

V 

VANADIUM 

29.30000 

30.00000 

97.7  fig/g 

APJY 

V 

VANADIUM 

29.30000 

30.00000 

97.7  fig/g 

APJY 

V 

VANADIUM 

2.61000 

3.00000 

87.0  fig/g 

APKC 

V 

VANADIUM 

LT 

27.60000 

0.00000 

0.0  fig/1 

APKC 

V 

VANADIUM 

LT 

27.60000 

0.00000 

0.0  fig/1 

APKC 

V 

VANADIUM 

LT 

27.60000 

0.00000 

0.0  fig/1 

APOV 

V 

VANADIUM 

30.10000 

30.00000 

100.3  fig/g 

APOV 

V 

VANADIUM 

29.30000 

30.00000 

97.7  fig/g 

APOV 

V 

VANADIUM 

2.75000 

3.00000 

91.7  fig/g 

APRJ 

V 

VANADIUM 

2.32000 

3.00000 

77.3  fig/g 

APRJ 

V 

VANADIUM 

29.20000 

30.00000 

97.3  fig/g 

APRJ 

V 

VANADIUM 

29.30000 

30.00000 

97.7  fig/g 

APSC 

V 

VANADIUM 

2.73000 

3.00000 

91.0  fig/g 

APSC 

V 

VANADIUM 

28.30000 

30.00000 

94.3  fig/g 

APSC 

V 

VANADIUM 

29.60000 

30.00000 

98.7  fig/g 

APST 

V 

VANADIUM 

LT 

27.60000 

0.00000 

0.0  fig/1 

APST 

V 

VANADIUM 

LT 

27.60000 

0.00000 

0.0  fig/1 

APST 

V 

VANADIUM 

LT 

27.60000 

0.00000 

0.0  fig/1 

APWA 

V 

VANADIUM 

LT 

27.60000 

0.00000 

0.0  fig/1 

APWA 

V 

VANADIUM 

LT 

27.60000 

0.00000 

0.0  fig/1 

APWA 

V 

VANADIUM 

LT 

27.60000 

0.00000 

0.0  fig/1 

APWE 

V 

VANADIUM 

2.33000 

3.00000 

77.7  fig/g 

APWE 

V 

VANADIUM 

29.20000 

30.00000 

97.3  fig/g 

APWE 

V 

VANADIUM 

29.50000 

30.00000 

98.3  fig/g 

APED 

ZN 

ZINC 

13.40000 

15.00000 

89.3  fig/g 

APED 

ZN 

ZINC 

96.60000 

100.00000 

96.6  fig/g 

APED 

ZN 

ZINC 

95.80000 

100.00000 

95.8  fig/g 

APEH 

ZN 

ZINC 

60.40000 

50.00000 

120.8  fig/1 

APEH 

ZN 

ZINC 

273.00000 

250.00000 

109.2  fig/1 

APEH 

ZN 

ZINC 

276.00000 

250.00000 

110.4  fig/1 

APHX 

ZN 

ZINC 

13.90000 

15.00000 

92.7  fig/g 

APHX 

ZN 

ZINC 

103.00000 

100.00000 

103.0  fig/g 

APHX 

ZN 

ZINC 

97.50000 

100.00000 

97.5  fig/g 

APJY 

ZN 

ZINC 

96.10000 

100.00000 

96.1  fig/g 

APJY 

ZN 

ZINC 

98.20000 

100.00000 

98.2  fig/g 

APJY 

ZN 

ZINC 

13.90000 

15.00000 

92.7  fig/g 

APKC 

ZN 

ZINC 

61.20000 

50.00000 

122.4  fig/1 

APKC 

ZN 

ZINC 

288.00000 

250.00000 

115.2  fig/1 

APKC 

ZN 

ZINC 

302.00000 

250.00000 

120.8  fig/I 

APOV 

ZN 

ZINC 

101.00000 

100.00000 

101.0  fig/g 

APOV 

ZN 

ZINC 

99.60000 

100.00000 

99.6  fig/g 

APOV 

ZN 

ZINC 

14.80000 

15.00000 

98.7  fig/g 

APRJ 

ZN 

ZINC 

14.80000 

15.00000 

98.7  fig/g 

APRJ 

ZN 

ZINC 

97.60000 

100.00000 

97.6  fig/g 
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Mcas  %  Unit  Ftaj  oSto 

Test  Name  _ Bool _ Value _ Spike  Recov  Meas  Code  Qual 


Chemical  Class:  METALS 


APRJ 

ZN 

ZINC 

98.80000 

100.00000 

98.8  jig/g 

APSC 

ZN 

ZINC 

14.10000 

15.00000 

94.0  jig/g 

APSC 

ZN 

zrNC 

95.10000 

100.00000 

95.1  yg/g 

APSC 

ZN 

ZINC 

97.70000 

100.00000 

97.7  yg/g 

APST 

ZN 

ZINC 

58.70000 

50.00000 

117.4  yg/l 

APST 

ZN 

ZINC 

284.00000 

250.00000 

113.6  ng/1 

APST 

ZN 

ZINC 

283.00000 

250.00000 

113.2  ngfl 

APWA 

ZN 

ZINC 

72.70000 

50.00000 

145.4  ng/1 

APWA 

ZN 

ZINC 

275.00000 

250.00000 

11 0.0  yg/l 

APWA 

ZN 

ZINC 

284.00000 

250.00000 

113.6  yg/l 

APWE 

ZN 

ZINC 

15.00000 

15.00000 

100.0  jLig/g 

APWE 

ZN 

ZINC 

98.10000 

100.00000 

98.1  yg/g 

APWE 

ZN 

ZINC 

98.90000 

100.00000 

98.9  yg/g 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 

APEP 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280 

0.00000 

0.0  yg/g 

APGF 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280 

0.00000 

0.0  yg/g 

APGY 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280 

0.00000 

0.0  yg/g 

APIV 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280 

0.00000 

0.0  yg/g 

APNK 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280 

0.00000 

0.0  yg/g 

APQA 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280 

0.00000 

0.0  yg/g 

APQX 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00250 

0.00000 

0.0  yg/l 

APRO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280 

0.00000 

0.0  yg/g 

APUA 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00250 

0.00000 

0.0  Jig/1 

APUB 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280 

0.00000 

0.0  yg/g 

APEO 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00250 

0.00000 

0.0  yg/l 

APGG 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00250 

0.00000 

0.0  jig/I 

APrr 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00250  . 

0.00000 

0.0  yg/l 

APOB 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00250 

0.00000 

0.0  yg/l 

APEP 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00400 

0.00000 

0.0  yg/g 

T 

APGF 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00400 

0.00000 

0.0  yg/g 

T 

APGY 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00400 

0.00000 

0.0  yg/g 

T 

APIV 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00400 

0.00000 

0.0  yg/g 

T 

APNK 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00400 

0.00000 

0.0  yg/g 

T 

APQA 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00400 

0.00000 

0.0  yg/g 

T 

APQX 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.03120 

0.00000 

0.0  yg/l 

T 

APRO 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

NI) 

0.00400 

0.00000 

0.0  yg/g 

T 

APUA 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.03120 

0.00000 

0.0  yg/l 

T 

APUB 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.00400 

0.00000 

0.0  yg/g 

T 

APEO 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.03120 

0.00000 

0.0  yg/l 

T 

APGG 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.03120 

0.00000 

0.0  jig/1 

T 

APIT 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.03120 

0.00000 

0.0  jig/1 

T 

APOB 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

0.03120 

0.00000 

0.0  jig/1 

T 
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Standard  Spikes  -  ('he mica/  Quality  Control  -  TEAD-N Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Standard  Spikes) 


Meai  •/•  Unit 


Lot 

Test  Name 

Boot 

Value 

Spike 

Recov  Mens 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 

APEP  AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

0.06010 

0.07000 

85.9  Mg/g 

APGF 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

0.04600 

0.07000 

65.7  ng/g 

APGY 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

0.06080 

0.07000 

86.9  ng/g 

APIV 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

0.03660 

0.07000 

52.3  Mg/g 

APNK 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

0.05940 

0.07000 

84.9  ng/g 

APQA 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

0.06660 

0.07000 

95.1  yg/g 

APQX 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

0.23000 

0.25000 

92.0  ugl 

APRO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

0.05190 

0.07000 

74.1  Mg/g 

APUA 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

0.24700 

0.25000 

98.8  ng/1 

APUB 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

0.04690 

0.07000 

67.0  Mg/g 

APEO 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

0.26100 

0.25000 

104.4  ng/1 

APGG 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

0.26500 

0.25000 

106.0  figfl 

APIT 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

0.52300 

0.25000 

209.2  fig/1 

APOB 

AENSLF 

ALPH  A-ENDOSl  fLFAN 

0.25900 

0.25000 

103.6  pg/l 

APEP 

ALDRN 

ALDRIN 

0.06530 

0.06000 

108.8  Mg/g 

APGF 

ALDRN 

ALDRIN 

0.05170 

0.06000 

86.2  ng/g 

APGY 

ALDRN 

ALDRIN 

0.06610 

0.06000 

110.2  ng/g 

APIV 

ALDRN 

ALDRIN 

0.03890 

0.06000 

64.8  Mg/g 

APNK 

ALDRN 

ALDRIN 

0.06100 

0.06000 

101.7  ng/g 

APQA 

ALDRN 

ALDRIN 

0.06950 

0.06000 

115.8  ng/g 

APQX 

ALDRN 

ALDRIN 

0.11800 

0.10000 

118.0  Mg/1 

APRO 

ALDRN 

ALDRIN 

0.05500 

0.06000 

91.7  Mg/g 

APUA 

ALDRN 

ALDRIN 

0.13300 

0.10000 

133.0  >ig/l 

APUB 

ALDRN 

ALDRIN 

0.04900 

0.06000 

81.7  Mg/g 

APEO 

ALDRN 

ALDRIN 

0.12700 

0.10000 

127.0  ng/1 

APGG 

ALDRN 

ALDRIN 

0.13000 

0.10000 

130.0  pg/1 

APIT 

ALDRN 

ALDRIN 

0.26500 

0.10000 

265.0  Mg n 

APOB 

ALDRN 

ALDRIN 

0.11100 

0.10000 

111.0  Mg/1 

APEP 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770 

0.00000 

0.0  Mg/g 

APGF 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770 

0.00000 

0.0  Mg/g 

APGY 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770 

0.00000 

0.0  Mg/g 

APIV 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770 

0.00000 

0.0  Mg/g 

APNK 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770 

0.00000 

0.0  Mg/g 

APQA 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770 

0.00000 

0.0  M^g 

APQX 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00990 

0.00000 

0.0  Mg/1 

APRO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770 

0.00000 

0.0  Mg/g 

APUA 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00990 

0.00000 

0.0  Mg/1 

APUB 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770 

0.00000 

0.0  M^g 

APEO 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00990 

0.00000 

0.0  Mg/1 

APGG 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00990 

0.00000 

0.0  Mg/1 

APIT 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00990 

0.00000 

0.0  Mg/1 

Code 


Data 

Qml 


H8 


M 


H 


M 
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Data 
Qual 


Test  Name 


•/•  Unit  FU{ 

Recov  Meas  Code 


Chemical  Class :  PEST1CIPES/PCBS 


APOB 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00990 

0.00000 

0.0  fig/1 

APEP 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070 

0.00000 

0.0  fig/g 

APGF 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070 

0.00000 

0.0  fig/g 

APGY 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070 

0.00000 

0.0  fig/g 

APIV 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070 

0.00000 

0.0  fig/g 

APNK 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070 

0.00000 

0.0  fig/g 

APQA 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070 

0.00000 

0.0  fig/g 

APQX 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00770 

0.00000 

0.0  fig/l 

APRO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070 

0.00000 

0.0  fig/g 

APUA 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00770 

0.00000 

0.0  fig/I 

APUB 

BENSLF 

BETA-ENDOSirLFAN 

LT 

0.00070 

0.00000 

0.0  fig/g 

APEO 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00770 

0.00000 

0.0  fig/1 

APGG 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00770 

0.00000 

0.0  fig/l 

APIT 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00770 

0.00000 

0.0  fig/1 

APOB 

BENSLF 

BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00770 

0.00000 

0.0  fig/1 

APEP 

CLDAN 

CHLORDANE 

0.54500 

0.60000 

90.8  fig/g 

APGF 

CLDAN 

CHLORDANE 

0.61300 

0.60000 

102.2  fig/g 

APGY 

CLDAN 

CHLORDANE 

0.38100 

0.60000 

63.5  fig/g 

APIV 

CLDAN 

CHLORDANE 

0.42000 

0.60000 

70.0  fig/g 

APNK 

CLDAN 

CHLORDANE 

0.50200 

0.60000 

83.7  jtg/g 

APQA 

CLDAN 

CHLORDANE 

0.53800 

0.60000 

89.7  fig/g 

APQX 

CLDAN 

CHLORDANE 

1.17000 

1.00000 

117.0  fig/1 

APRO 

CLDAN 

CHLORDANE 

0.54300 

0.60000 

90.5  fig/g 

APUA 

CLDAN 

CHLORDANE 

1.06000 

1.00000 

106.0  fig/I 

APUB 

CLDAN 

CHLORDANE 

0.44500 

0.60000 

74.2  fig/g 

APEO 

CLDAN 

CHLORDANE 

1.08000 

1.00000 

108.0  fig/l 

APGG 

CLDAN 

CHLORDANE 

1.08000 

1.00000 

108.0  fig/l 

APIT 

CLDAN 

CHLORDANE 

1.03000 

1.00000 

103.0  fig/l 

APOB 

CLDAN 

CHLORDANE 

1.06000 

1.00000 

106.0  ftg/1 

APEP 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLOR1DE 

LT 

0.00850 

0.00000 

0.0  fig/g 

APGF 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLOR1DE 

LT 

0.00850 

0.00000 

0.0  fig/g 

APGY 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850 

0.00000 

0.0  fig/g 

APIV 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850 

0.00000 

0.0  fig/g 

APNK 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850 

0.00000 

0.0  fig/g 

APQA 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850 

0.00000 

0.0  fig/g 

APQX 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00340 

0.00000 

0.0  fig/I 

APRO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850 

0.00000 

0.0  fig/g 

APUA 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00340 

0.00000 

0.0  fig/1 

APUB 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850 

0.00000 

0.0  fig/g 

APEO 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00340 

0.00000 

0.0  fig/1 

APGG 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00340 

0.00000 

0.0  fig/1 
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Lot 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

SpUte 

•/•  Umk 

Recov  Meas 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 

apit 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00340 

0.00000 

0.0  |ig/l 

APOB 

DBHC 

DELT  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00340 

0.00000 

0.0  fig/1 

APEP 

DLDRN 

DIELDRIN 

0.06970 

0.08000 

87.1  >ig/g 

APGF 

DLDRN 

DIELDRIN 

0.05170 

0.08000 

64.6  fig/g 

APGY 

DLDRN 

DIELDRIN 

0.07030 

0.08000 

87.9  ng/g 

APIV 

DLDRN 

DIELDRIN 

0.04380 

0.08000 

54.8  \ig/g 

APNK 

DLDRN 

DIELDRIN 

0.07160 

0.08000 

89.5  pgfe 

APQA 

DLDRN 

DIELDRIN 

0.07640 

0.08000 

95.5  ng/g 

APQX 

DLDRN 

DIELDRIN 

0.24700 

0.25000 

98.8  ng/1 

APRO 

DLDRN 

DIELDRIN 

0.06060 

0.08000 

75.8  >ig/g 

APUA 

DLDRN 

DIELDRIN 

0.27000 

0.25000 

108.0  \kgj\ 

APUB 

DLDRN 

DIELDRIN 

0.05500 

0.08000 

68.8  \kgjg 

APEO 

DLDRN 

DIELDRIN 

0.26800 

0.25000 

107.2  >ig/1 

APGG 

DLDRN 

DIELDRIN 

0.27100 

0.25000 

108.4  fig/1 

APIT 

DLDRN 

DIELDRIN 

0.53900 

0.25000 

215.6  n&\ 

H8 

APOB 

DLDRN 

DIELDRIN 

0.27800 

0.25000 

111.2  |ig/1 

APEP 

ENDRN 

ENDRIN 

0.02950 

0.04000 

73.8  jig'g 

APGF 

ENDRN 

ENDRIN 

0.02230 

0.04000 

55.8  ng/g 

7 

APGY 

ENDRN 

ENDRIN 

0.03260 

0.04000 

81.5  ng/g 

APIV 

ENDRN 

ENDRIN 

0.01720 

0.04000 

43.0  ng/g 

7 

APNK 

ENDRN 

ENDRIN 

0.02990 

0.04000 

74.8  ng/g 

APQA 

ENDRN 

ENDRIN 

0.03280 

0.04000 

82.0  fig/g 

APQX 

ENDRN 

ENDRIN 

0.25200 

0.25000 

100.8  ng/1 

APRO 

ENDRN 

ENDRIN 

0.02500 

0.04000 

62.5  yg/g 

APUA 

ENDRN 

ENDRIN 

0.27400 

0.25000 

109.6  fig/1 

APUB 

ENDRN 

ENDRIN 

0.02550 

0.04000 

63.8  \igjg 

APEO 

ENDRN 

ENDRIN 

0.34500 

0.25000 

138.0  ng/1 

APGG 

ENDRN 

ENDRIN 

0.29500 

0.25000 

118.0  )igj\ 

H 

APIT 

ENDRN 

ENDRIN 

0.63900 

0.25000 

255.6  ng/1 

H 

APOB 

ENDRN 

ENDRIN 

0.29600 

0.25000 

118.4  ng f\ 

APEP 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00050 

0.00000 

0.0  \igjg 

T 

APGF 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

NI) 

0.00050 

0.00000 

0.0  ng/g 

T 

APGY 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

NI) 

0.00050 

0.00000 

0.0  *ig/g 

T 

APIV 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00103 

0.00000 

0.0  ng/g 

T 

APNK 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

NI) 

0.00050 

0.00000 

0.0  ng/g 

T 

APQA 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

0.00235 

0.00000 

0.0  ng/g 

T 

APQX 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

0.05040 

0.00000 

0.0  \ig[\ 

APRO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

NI) 

0.00050 

0.00000 

0.0  ng/g 

T 

APUA 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

0.05040 

0.00000 

0.0  fig/1 

APUB 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

NI) 

0.00050 

0.00000 

0.0  ng/g 

T 

APEO 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

0.05040 

0.00000 

0.0  \igf\ 

Data 

Qua! 
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Lot 

Test  Name 

Mess 

Boo! 

Value 

Spike 

%  Unit 
Recov  Meas 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 

APGG  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

0.05040 

0.00000 

0.0  pg/1 

apit 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

0.05040 

0.00000 

0.0  fig/1 

APOB 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

0.05040 

0.00000 

0.0  fig/I 

APEP 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00050 

0.00000 

0.0  >ig/g 

T 

APGF 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00050 

0.00000 

0.0  ng/g 

T 

APGY 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00050 

0.00000 

0.0  jig/g 

T 

APIV 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00050 

0.00000 

0.0  fig/g 

T 

APNK 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00050 

0.00000 

0.0  ^ig/g 

T 

APQA 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00050 

0.00000 

0,0  ng/g 

T 

APQX 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00250 

0.00000 

0.0  ng/l 

T 

APRO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

NI) 

0.00050 

0.00000 

0.0  ng/g 

T 

APUA 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00250 

0.00000 

0.0  fig/1 

T 

APUB 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00050 

0.00000 

0.0  ng/g 

T 

APEO 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00250 

0.00000 

0.0  jig/I 

T 

APGG 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00250 

0.00000 

0.0  ng/1 

T 

APIT 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00250 

0.00000 

0.0  \L%f\ 

T 

APOB 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

0.00250 

0.00000 

0.0  jig/1 

T 

APEP 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

NI) 

0.00050 

0.00000 

0.0  ng/g 

T 

APGF 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SirLFATE 

NI) 

0.00050 

0.00000 

0.0  ng/g 

T 

APGY 

ESFS04 

ENDOSlfLFAN  SULFATE 

NI) 

0.00050 

0.00000 

0.0  jig/g 

T 

APIV 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SlfLFATE 

ND 

0.00050 

0.00000 

0.0  pg/g 

T 

APNK 

ESFS04 

ENDOSlfLFAN  SlfLFATE 

NI) 

0.00050 

0.00000 

0.0  ng/g 

T 

APQA 

ESFS04 

ENDOSlfLFAN  SULFATE 

ND 

0.00050 

0.00000 

0.0  ng/g 

T 

APQX 

ESFS04 

ENDOSlfLFAN  SULFATE 

NI) 

0.00250 

0.00000 

0.0  ngfl 

T 

APRO 

ESFS04 

ENDOSlfLFAN  SULFATE 

ND 

0.00050 

0.00000 

0.0  ng/g 

T 

APUA 

ESFS04 

ENDOSlfLFAN  SULFATE 

NI) 

0.00250 

0.00000 

0.0  fig/I 

T 

APUB 

ESFS04 

ENDOSlfLFAN  SULFATE 

NI) 

0.00050 

0.00000 

0.0  ng/g 

T 

APEO 

ESFS04 

ENDOSlfLFAN  SULFATE 

ND 

0.00250 

0.00000 

0.0  fig/1 

T 

APGG 

ESFS04 

ENDOSlfLFAN  SULFATE 

ND 

0.00250 

0.00000 

0.0  fig/1 

T 

APIT 

ESFS04 

ENDOSlfLFAN  SlfLFATE 

ND 

0.00250 

0.00000 

0.0  figfl 

T 

APOB 

ESFS04 

ENDOSlfLFAN  SULFATE 

NI) 

0.00250 

0.00000 

0.0  jig/l 

T 

APEP 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00400 

0.00000 

0.0  Jig/g 

T 

APGF 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

NI) 

0.00400 

0.00000 

0.0  jig/g 

T 

APGY 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

NI) 

0.00400 

000000 

0.0  jigfe 

T 

APIV 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

NI) 

0.00400 

0.00000 

0.0  yg/g 

T 

APNK 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

NI) 

0.00400 

0.00000 

0.0  yg/g 

T 

APQA 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00400 

0.00000 

0.0  ngte 

T 

APQX 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

NI) 

0.03120 

0.00000 

0.0  pg/1 

T 

APRO 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00400 

0.00000 

0.0  ng/g 

T 

APUA 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.03120 

0.00000 

0.0  jigl 

T 

APUB 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.00400 

0.00000 

0.0  jig/g 

T 
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Lot _ Test  Name _ Bool  Value _ Spikt  Rccov  Meta  Code  Qml 


Chemical  Class:  PESTICIDE  S/PC  BS 


APEO 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.03120 

0.00000 

0.0  jig/1 

APGG 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.03120 

0.00000 

0.0  jig/1 

apit 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.03120 

0.00000 

0.0  Jig/1 

APOB 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

0.03120 

0.00000 

0.0  jig/1 

APEP 

HPCL 

HEPTACHLOR 

0.07200 

0.08000 

90.0  jig/g 

APGF 

HPCL 

HEPTACHLOR 

0.04570 

0.08000 

57.1  jig/g 

APGY 

HPCL 

HEPTACHLOR 

0.04810 

0.08000 

60.1  jig/g 

APIV 

HPCL 

HEPTACHLOR 

0.03140 

0.08000 

39.3  jig/g 

APNK 

HPCL 

HEPTACHLOR 

0.06620 

0.08000 

82.8  jig/g 

APQA 

HPCL 

HEPTACHLOR 

0.08090 

0.08000 

101.1  jig/g 

APQX 

HPCL 

HEPTACHLOR 

0.09640 

0.10000 

96.4  jig/1 

APRO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

0.05320 

0.08000 

66.5  jig/g 

APUA 

HPCL 

HEPTACHLOR 

0.09670 

0.10000 

96.7  jig/1 

APUB 

HPCL 

HEPTACHLOR 

0.05360 

0.08000 

67.0  jig/g 

APEO 

HPCL 

HEPTACHLOR 

0.11800 

0.10000 

118.0  jig/1 

APGG 

HPCL 

HEPTACHLOR 

0.11400 

0.10000 

114.0  jig/1 

APIT 

HPCL 

HEPTACHLOR 

0.16200 

0.10000 

162.0  jig n 

APOB 

HPCL 

HEPTACHLOR 

0.09540 

0.10000 

95.4  jig/1 

APEP 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130 

0.00000 

0.0  jig/g 

APGF 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130 

0.00000 

0.0  jig/g 

APGY 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130 

0.00000 

0.0  jig/g 

APIV 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130 

0.00000 

0.0  jig/g 

APNK 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130 

0.00000 

0.0  jig/g 

APQA 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130 

0.00000 

0.0  jig/g 

APQX 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00630 

0.00000 

0.0  jig/1 

APRO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130 

0.00000 

0.0  jig/g 

APUA 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00630 

0.00000 

0.0  jig/1 

APUB 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130 

0.00000 

0.0  jig/g 

APEO 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00630 

0.00000 

0.0  jig/1 

APGG 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00630 

0.00000 

0.0  jig/1 

APIT 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00630 

0.00000 

0.0  jig/1 

APOB 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00630 

0.00000 

0.0  jig/1 

APEP 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300 

0.00000 

0.0  Jig/g 

APGF 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300 

0.00000 

0.0  Jig/g 

APGY 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300 

0.00000 

0.0  Jig/g 

APIV 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300 

0.00000 

0.0  Jig/g 

APNK 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300 

0.00000 

0.0  Jig/g 

APQA 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300 

0.00000 

0.0  jig/g 

APQX 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00250 

0.00000 

0.0  jtg/1 

APRO 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300 

0.00000 

0.0  Jig/g 

APUA 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00250 

0.00000 

0.0  jig/1 
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Lot _  Test  Name 


%  Unit  Flag  Data 

Value _ Spike  Recov  Mcas  Code  Qua! 


Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 

APUB  ISODR  ISODRIN 

LT  0.00300 

0.00000 

0.0  fig/g 

APEO 

ISODR 

ISODRIN 

LT  0.00250 

0.00000 

0.0  fig/I 

APGG 

ISODR 

ISODRIN 

LT  0.00250 

0.00000 

0.0  p.g/1 

APIT 

ISODR 

ISODRIN 

LT  0.00250 

0.00000 

0.0  fig/I 

APOB 

ISODR 

ISODRIN 

LT  0.00250 

0.00000 

0.0  fig/1 

APEP 

LIN 

LINDANE 

0.07740 

0.08000 

96.8  fig/g 

APGF 

LIN 

LINDANE 

0.06380 

0.08000 

79.8  fig/g 

APGY 

LIN 

LINDANE 

0.07520 

0.08000 

94.0  fig/g 

APIV 

LIN 

LINDANE 

0.04880 

0.08000 

61.0  fig/g 

APNK 

LIN 

LINDANE 

0.07440 

0.08000 

93.0  fig/g 

APQA 

LIN 

LINDANE 

0.08430 

0.08000 

105.4  fig/g 

APQX 

LIN 

LINDANE 

0.28700 

0.25000 

114.8  fig/1 

APRO 

LIN 

LINDANE 

0.06430 

0.08000 

80.4  fig/g 

APUA 

LIN 

LINDANE 

0.29800 

0.25000 

119.2  |ig/l 

APUB 

LIN 

LINDANE 

0.06010 

0.08000 

75.1  fig/g 

APEO 

LIN 

LINDANE 

0.30400 

0.25000 

121.6  |igfl 

APGG 

LIN 

LINDANE 

0.32600 

0.25000 

130.4  ng/1 

APIT 

LIN 

LINDANE 

0.57900 

0.25000 

231.6  (ig/l 

APOB 

LIN 

LINDANE 

0.29900 

0.25000 

119.6  |ig/l 

APEP 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

0.67800 

0.80000 

84.8  fig/g 

APGF 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

0.45200 

0.80000 

56.5  fig/g 

APGY 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

0.69500 

0.80000 

86.9  fig/g 

APIV 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

0.42300 

0.80000 

52.9  fig/g 

APNK 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

0.67000 

0.80000 

83.8  fig/g 

APQA 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

0.75100 

0.80000 

93.9  fig/g 

APQX 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

2.09000 

2.00000 

104.5  fig/1 

APRO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

0.60000 

0.80000 

75.0  fig/g 

APUA 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

2.07000 

2.00000 

103.5  fig/1 

APUB 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

0.52800 

0.80000 

66.0  \kg!g 

APEO 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

2.28000 

2.00000 

114.0  fig/I 

APGG 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

2.17000 

2.00000 

108.5  ftg/l 

APIT 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

4.57000 

2.00000 

228.5  fig/1 

APOB 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

2.51000 

2.00000 

125.5  fig/I 

APEP 

PC  BO  16 

PCB1016 

0.86300 

1.50000 

57.5  ^g/g 

APGF 

PCB016 

PCB1016 

1.15000 

1.50000 

76.7  fig/g 

APGY 

PCB016 

PCB  1016 

0.98300 

1.50000 

65.5  fig/g 

APIV 

PCB016 

PCB1016 

0.89900 

1.50000 

59.9  fig/g 

APNK 

PC  BO  16 

PCB  1016 

0.99300 

1.50000 

66.2  fig/g 

APQA 

PCB016 

PCB  1016 

1.26000 

1.50000 

84.0  fig/g 

APQX 

PC  BO  16 

PCB  1016 

4.37000 

5.00000 

87.4  fig/1 

APRO 

PCB016 

PCB  1016 

1.07000 

1.50000 

71.3  fig/g 
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(All  Standard  Spikes) 


Mmi 

•/.  Unit 

FUf 

Lot 

Teat  Name 

Bool 

Value 

Spike  Recov  Mena 

Code 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 


APUA 

PC  BO  16 

PCB  1016 

4.80000 

5.00000 

96.0  figfl 

APUB 

PC  BO  16 

PCB1016 

0.84900 

1.50000 

56.6  fig/g 

APEO 

PCB016 

PCB  1016 

5.11000 

5.00000 

102.2  fig/1 

APGG 

PCB016 

PCB  1016 

4.71000 

5.00000 

94.2  fig/1 

APIT 

PC  BO  16 

PCB  1016 

4.59000 

5.00000 

91.8  fig/1 

APOB 

PCB016 

PCB  1016 

4.51000 

5.00000 

90.2  fig/1 

APEP 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000 

0.00000 

0.0  fig/g 

T 

APGF 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000 

0.00000 

0.0  fig/g 

T 

APGY 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000 

0.00000 

0.0  fig/g 

T 

APrv 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

NI) 

0.10000 

0.00000 

0.0  fig/g 

T 

APNK 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000 

0.00000 

0.0  fig/g 

T 

APQA 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000 

0.00000 

0.0  fig/g 

T 

APQX 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.38500 

0.00000 

0.0  fig/1 

T 

APRO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000 

0.00000 

0.0  fig/g 

T 

APUA 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.38500 

0.00000 

0.0  fig/1 

T 

APUB 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.10000 

0.00000 

0.0  fig/g 

T 

APEO 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

NI) 

0.38500 

0.00000 

0.0  fig/1 

T 

APGG 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

NI) 

0.38500 

0.00000 

0.0  fig/I 

T 

APIT 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

NI) 

0.38500 

0.00000 

0.0  figl 

T 

APOB 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

0.38500 

0.00000 

0.0  fig/1 

T 

APEP 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

NI) 

0.10000 

0.00000 

0.0  fig/g 

T 

APGF 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000 

0.00000 

0.0  fig/g 

T 

APGY 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000 

0.00000 

0.0  fig/g 

T 

APIV 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000 

0.00000 

0.0  fig/g 

T 

APNK 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000 

0.00000 

0.0  fig/g 

T 

APQA 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

NI) 

0.10000 

0.00000 

0.0  fig/g 

T 

APQX 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

NI) 

0.38500 

0.00000 

0.0  fig/I 

T 

APRO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

NI) 

0.10000 

0.00000 

0.0  fig/g 

T 

APUA 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.38500 

0.00000 

0.0  fig/I 

T 

APUB 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.10000 

0.00000 

0.0  fig/g 

T 

APEO 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

0.38500 

0.00000 

0.0  fig/1 

T 

APGG 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

NI) 

0.38500 

0.00000 

0.0  fig/1 

T 

APIT 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

NI) 

0.38500 

0.00000 

0.0  fig/1 

T 

APOB 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

NI) 

0.38500 

0.00000 

0.0  fig/1 

T 

APEP 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

NI) 

0.10000 

0.00000 

0.0  fig/g 

T 

APGF 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.10000 

0.00000 

0.0  fig/g 

T 

APGY 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

NI) 

0.10000 

0.00000 

0.0  fig/g 

T 

APIV 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.10000 

0.00000 

0.0  fig/g 

T 

APNK 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.10000 

0.00000 

0.0  fig/g 

T 

APQA 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

NI) 

0.10000 

0.00000 

0.0  fig/g 

T 

APQX 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

NI) 

0.38500 

0.00000 

0.0  fig/1 

T 
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Lot 

Test  Name 

Meas 

Bool 

Value 

Spike 

%  Unit 
Recov  Meas 

Flag 

Code 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 

APRO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.10000 

0.00000 

0.0  jig/g 

T 

APUA 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.38500 

0.00000 

0.0  jig/1 

T 

APUB 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.10000 

0.00000 

0.0  Jig/g 

T 

APEO 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

.  0.38500 

0.00000 

0.0  jig/1 

T 

APGG 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.38500 

0.00000 

0.0  jig/1 

T 

APIT 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.38500 

0.00000 

0.0  Jig/1 

T 

APOB 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

0.38500 

0.00000 

0.0  jig/1 

T 

APEP 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000 

0.00000 

0.0  jtg/g 

T 

APGF 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000 

0.00000 

0.0  Jig/g 

T 

APGY 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000 

0.00000 

0.0  Jig/g 

T 

APIV 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

NI) 

0.10000 

0.00000 

0.0  Jig/g 

T 

APNK 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000 

0.00000 

0.0  Jig/g 

T 

APQA 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000 

0.00000 

0.0  Jig/g 

T 

APQX 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.38500 

0.00000 

0.0  Jig/1 

T 

APRO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

NI) 

0.10000 

0.00000 

0.0  Jig/g 

T 

APUA 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.38500 

0.00000 

0.0  Jig/l 

T 

APUB 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.10000 

0.00000 

0.0  Jig/g 

T 

APEO 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.38500 

0.00000 

0.0  jig/l 

T 

APGG 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.38500 

0.00000 

0.0  jig/l 

T 

APIT 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.38500 

0.00000 

0.0  jig/l 

T 

APOB 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

0.38500 

0.00000 

0.0  jig/I 

T 

APEP 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790 

0.00000 

0.0  Jig/g 

T 

APGF 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790 

0.00000 

0.0  Jig/g 

T 

APGY 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

NI) 

0.04790 

0.00000 

0.0  jig/g 

T 

APIV 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790 

0.00000 

0.0  Jig/g 

T 

APNK 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790 

0.00000 

0.0  Jig/g 

T 

APQA 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790 

0.00000 

0.0  Jig/g 

T 

APQX 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.17600 

0.00000 

0.0  Jig/l 

T 

APRO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.04790 

0.00000 

0.0  jig/g 

T 

APUA 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.17600 

0.00000 

0.0  Jig/l 

T 

APUB 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

NI) 

0.04790 

0.00000 

0.0  Jig/g 

T 

APEO 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.17600 

0.00000 

0.0  jig/1 

T 

APGG 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

NI) 

0.17600 

0.00000 

0.0  jig/1 

T 

APIT 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.17600 

0.00000 

0.0  jig/1 

T 

APOB 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

0.17600 

0.00000 

0.0  jig/l 

T 

APEP 

PCB260 

PCB1260 

1.23000 

1.50000 

82.0  Jig/g 

APGF 

PCB260 

PCB  1260 

1.02000 

1.50000 

68.0  Jig/g 

APGY 

PCB260 

PCB  1260 

1.08000 

1.50000 

72.0  Jig/g 

APIV 

PCB260 

PCB  1260 

0.95800 

1.50000 

63.9  jig/g 

APNK 

PCB260 

PCB  1260 

1.17000 

1.50000 

78.0  jig/g 

APQA 

PCB260 

PCB  1260 

1.34000 

1.50000 

89.3  jig/g 
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Lot  Test  Nunc 


Mcu  */•  Vmk  Flag  Data 

Bool _ Value _ Spike  Recov  Meat  Code  Qual 


Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 


APQX 

PCB260 

PCB  1260 

4.27000 

5.00000 

85.4  ng/1 

APRO 

PCB260 

PCB  1260 

1.16000 

1.50000 

77.3  ng/g 

APUA 

PCB260 

PCB  1260 

4.44000 

5.00000 

88.8  fig/1 

APUB 

PCB260 

PCB  1260 

0.86700 

1.50000 

57.8  fig/g 

APEO 

PCB260 

PCB  1260 

6.12000 

5.00000 

122.4  |ig/l 

APGG 

PCB260 

PCB  1260 

4.99000 

5.00000 

99.8  ngrt 

APIT 

PCB260 

PCB  1260 

4.45000 

5.00000 

89.0  jig/1 

APOB 

PCB260 

PCB  1260 

4.33000 

5.00000 

86.6  ng/1 

APEP 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l  •  1  -DICHLOROETHANE 

LT 

0.00270 

0.00000 

0.0  ng/g 

APGF 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l -DICHLOROETHANE 

LT 

0.00270 

0.00000 

0.0  ng/g 

APGY 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHL(  JROPHENYLM ,  1 -DICHLOROETHANE 

LT 

0.00270 

0.00000 

0.0  ng/g 

APIV 

PPDDD 

2,2-BI  S(P  ARA-CHLOROPHENYL)-  1 , 1  -DICHLOROETHANE 

LT 

0.00270 

0.00000 

0.0  ng/g 

APNK 

PPDDD 

2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)-  1 , 1  -DICHLOROETHANE 

LT 

0.00270 

0.00000 

0.0  >ig/g 

APQA 

PPDDD 

2,2-BI  S(PARA-CHL(  )ROPHENYL)-l ,  1  -DICHLOROETHANE 

LT 

0.00270 

0.00000 

0.0  ng/g 

APQX 

PPDDD 

2.2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLOROETHANE 

LT 

0.00810 

0.00000 

0.0  fig/1 

APRO 

PPDDD 

2,2-BI  S(PARA-CHLORO  PHENYL)-  1 , 1  -DICHLOROETHANE 

LT 

0.00270 

0.00000 

0.0  ng/g 

APUA 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l ,  1 -DICHLOROETHANE 

LT 

0.00810 

0.00000 

0.0  ng/1 

APUB 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>- 1 , 1  -DICHLOROETHANE 

LT 

0.00270 

0.00000 

0.0  ng/g 

APEO 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l -DICHLOROETHANE 

LT 

0.00810 

0.00000 

0.0  ng/1 

APGG 

PPDDD 

2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)-1 , 1  -DICHLOROETHANE 

LT 

0.00810 

0.00000 

0.0  ng/1 

APIT 

PPDDD 

2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLOROETHANE 

LT 

0.00810 

0.00000 

0.0  \i%{\ 

APOB 

PPDDD 

2,2-BIS(P  ARA-CHL(  >ROPHENYL)-l ,  I  -DICHLOROETHANE 

LT 

0.00810 

0.00000 

0.0  tig/I 

APEP 

PPDDE 

2.2-BIS(PARA-CHL(  )ROPHENYL)-l ,  1  -DICHLOROETHENE 

LT 

0.00270 

0.00000 

0.0  ng/g 

APGF 

PPDDE 

2.2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)-  1 , 1  -DICHLOROETHENE 

LT 

0.00270 

0.00000 

0.0  pLgfg 

APGY 

PPDDE 

2.2-B!S(P  ARA-CHLOROPHENYL}*  1 , 1  -DICHLOROETHENE 

LT 

0.00270 

0.00000 

0.0  ng/g 

APIV 

PPDDE 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l -DICHLOROETHENE 

LT 

0.00270 

0.00000 

0.0  ng/g 

APNK 

PPDDE 

2,2-BIS(P ARA-CHLOROPHENYL)- 1 . 1  -DICHLOROETHENE 

LT 

0.00270 

0.00000 

0.0  }1  g^g 

APQA 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l ,  1  -DICHLOROETHENE 

LT 

0.00270 

0.00000 

0.0  fig/g 

APQX 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-L  1 -DICHLOROETHENE 

LT 

0.00390 

0.00000 

0.0  fig/1 

APRO 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHIjOROETHENE 

LT 

0.00270 

0.00000 

0.0  ng/g 

APUA 

PPDDE 

2,2-BI  S(PARA-CH  LORO  PHENYL)-! ,  1  -DICHLOROETHENE 

LT 

0.00390 

0.00000 

0.0  ng/1 

APUB 

PPDDE 

2.2-BIS(P  ARA-CHU  >ROPHENYL>  1 . 1  -DICHLOROETHENE 

LT 

0.00270 

0.00000 

0.0  ng/g 

APEO 

PPDDE 

2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLOROETHENE 

LT 

0.00390 

0.00000 

0.0  |!g/1 

APGG 

PPDDE 

2,2-BI  S(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLOROETHENE 

LT 

0.00390 

0.00000 

0.0  |jig/l 

APIT 

PPDDE 

2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)-l ,  1  -DICHLOROETHENE 

LT 

0.00390 

0.00000 

0.0  Hg/1 

APOB 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l ,  1  -DICHLOROETHENE 

LT 

0.00390 

0.00000 

0.0  |ig/I 

APEP 

PPDDT 

2,2-BI  S(PARA-CHL(  JROPHENYL >  1.1,1  -TRICHLOROETHAN 

0.06880 

0.08000 

86.0  jig/g 

APGF 

PPDDT 

2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)*  1.1,1  -TRICHLOROETHAN 

0.05010 

0.08000 

62.6  ng/g 

APGY 

PPDDT 

2,2-BI  S(P  ARA-CHU  )ROPHENYL)- 1,1,1  -TRICHLOROETHAN 

0.07400 

0.08000 

92.5  jig/g 

APIV 

PPDDT 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-U ,  1  -TRICHLOROETHAN 

0.04780 

0.08000 

59.8  Hg/g 

APNK 

PPDDT 

2.2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1.1.1  -TRICHLOROETH  ANT 

0.07720 

0.08000 

96.5  ng/g 
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Standard  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Standard  Spikes) 

"  Meas  %  liait  FTaf  Date 

Lot _ Test  Name _ Bool _ Value _ Spike  Rccov  Meaa  Code  Qaal 


Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 

APQA  PPDDT  2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)-  1,1,1  -TRICHLOROETHAN 

0.07690 

0.08000 

96.1 

APQX 

PPDDT 

2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1,1,1  -TRICHLOROETHAN 

0.23000 

0.20000 

115.0  ng/1 

APRO 

PPDDT 

2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1,1,1  -TRICHLOROETHAN 

0.06760 

0.08000 

84.5  jig/g 

APUA 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>ltU“TRICHLOROETHAN 

0.23500 

0.20000 

117.5  ng/1 

APUB 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,  1 , 1  -TRICHLOROETHAN 

0.05430 

0.08000 

67.9  fig/g 

APEO 

PPDDT 

2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1  ♦  1 . 1  -TRICHLOROETHAN 

0.25400 

0.20000 

127.0  jig/1 

APGG 

PPDDT 

2,2-BI  S(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1,1,1  -TRICHLOROETHAN 

0.26000 

0.20000 

130.0  jig/I 

APIT 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  1,1,1  -TRICHLOROETHAN 

0.53300 

0.20000 

266.5  *ig/l 

APOB 

PPDDT 

2, 2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1,1 ,  1 -TRICHLOROETHAN 

0.26800 

0.20000 

134.0  >ig/l 

APEP 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600 

0.00000 

0.0  ng/g 

APGF 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600 

0.00000 

0.0  ng/g 

APGY 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600 

0.00000 

0.0  jig/g 

APIV 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600 

0.00000 

0.0  fig/g 

APNK 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600 

0.00000 

0.0  jig/g 

APQA 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600 

0.00000 

0.0  ng/g 

APQX 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

1.64000 

0.00000 

0.0  iig/l 

APRO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600 

0.00000 

0.0  pgfe 

APUA 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

1.64000 

0.00000 

0.0  (ig/1 

APUB 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600 

0.00000 

0.0  ng/g 

APEO 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

1.64000 

0.00000 

0.0  jig/1 

APGG 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

1.64000 

0.00000 

0.0  jigfl 

apit 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

1.64000 

0.00000 

o.o  jigfl 

APOB 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

1.64000 

0.00000 

0.0  jig/1 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

APDC  13DBD4  1.3-DICHLOROBENZENE-D4 

56.00000 

100.00000 

56.0  ng/1 

APDE 

13DBD4 

1.3-DICHLOROBENZENE-D4 

4.50000 

5.00000 

90.0  jig/g 

APDX 

13DBD4 

1.3-DICHLOROBENZENE-D4 

4.70000 

5.00000 

94.0  fig/g 

APFQ 

13DBD4 

1.3-DICHLOROBENZENE-D4 

52.00000 

100.00000 

52.0  jigfl 

APFZ 

13DBD4 

1 .3-DICHLOROBENZENE-D4 

4.00000 

5.00000 

80.0  jig/g 

APGA 

13DBD4 

1.3-DICHLOROBENZENE-D4 

4.00000 

5.00000 

80.0  ng/g 

APGT 

13DBD4 

1.3-DICHLOROBENZENE-D4 

3.60000 

5.00000 

72.0  jig/g 

APGU 

13DBD4 

1 .3-DICHLOROBENZENE-D4 

72.00000 

100.00000 

72.0  ng/1 

APIS 

13DBD4 

1.3-DICHLOROBENZENE-D4 

64.00000 

100.00000 

64.0  figfl 

APJB 

13DBD4 

1.3-DICHLOROBENZENE-D4 

70.00000 

100.00000 

70.0  ng/1 

APJM 

13DBD4 

1.3-DICHLOROBENZENE-D4 

3.80000 

5.00000 

76.0  fig/g 

APNF 

13DBD4 

1.3-DICHLOROBENZENE-D4 

3.70000 

5.00000 

74.0  fig/g 

APQH 

13DBD4 

1 .3-DICHLOROBENZENE-D4 

4.00000 

5.00000 

80.0  jig/g 

APRA 

13DBD4 

1.3-DICHLOROBENZENE-D4 

68.00000 

100.00000 

68.0  pg/I 

APSA 

13DBD4 

1.3-DICHLOROBENZENE-D4 

4.20000 

5.00000 

84.0  ng/g 

APSK 

13DBD4 

1.3-DICHLOROBENZENE-D4 

61.00000 

100.00000 

61.0  ng/1 
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Standard  Spikes  -  (' hemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Standard  Spikes) 

~~~  "  ~  Mcu  %  Uik  Ftac 


Lot 

Tttt  Name 

Baol  Value 

Spike 

Recov  Men  Code 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

APUP  13DBD4  1 ,3-DICHLOROBENZENE- D4 

3.50000 

5.00000 

70.0  ng/g 

APUS 

13DBD4 

L3-DICHLOROBENZENE-D4 

72.00000 

100.00000 

72.0  ng/1 

APDC 

246  TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

75.00000 

100.00000 

75.0  ng/l 

APDE 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

4.50000 

5.00000 

90.0  Mg/g 

APDX 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

4.30000 

5.00000 

86.0  fig/g 

APFQ 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

90.00000 

100.00000 

90.0  ng/1 

APFZ 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

4.00000 

5.00000 

80.0  Mg/g 

APGA 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

3.50000 

5.00000 

70.0  Mg/g 

APGT 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

3.70000 

5.00000 

74.0  ng/g 

APGU 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

71.00000 

100.00000 

71.0  Mg/1 

APIS 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

74.00000 

100.00000 

74.0  Mg/1 

APJB 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

71.00000 

100.00000 

71.0  Mg/1 

APJM 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

3.80000 

5.00000 

76.0  Mg/g 

APNF 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

4.20000 

5.00000 

84.0  Mg/g 

APQH 

246  TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

4.40000 

5.00000 

88.0  Mg/g 

APRA 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

77.00000 

100.00000 

77.0  Mg/1 

APSA 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

4.10000 

5.00000 

82.0  Mg/g 

APSK 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

77.00000 

100.00000 

77.0  Mg/1 

APUP 

246 TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

3.90000 

5.00000 

78.0  Mg/g 

APUS 

246TBP 

2,4,6-TRIBROMOPHENOL 

67.00000 

100.00000 

67.0  Mg/1 

APDC 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

62.00000 

100.00000 

62.0  Mg/1 

APDE 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

4.20000 

5.00000 

84.0  Mg/g 

APDX 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

4.20000 

5.00000 

84.0  Mg/g 

APFQ 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

72.00000 

100.00000 

72.0  Mg/1 

APFZ 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

4.40000 

5.00000 

88.0  Mg/g 

APGA 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

4.20000 

5.00000 

84.0  Mg/g 

APGT 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

4.10000 

5.00000 

82.0  Mg/g 

APGU 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

72.00000 

100.00000 

72.0  Mg/1 

APIS 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

68.00000 

100.00000 

68.0  Mg/1 

APJB 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

70.00000 

100.00000 

70.0  Mg/1 

APJM 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

4.30000 

5.00000 

86.0  Mg/g 

APNF 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

4.20000 

5.00000 

84.0  Mg/g 

APQH 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

4.40000 

5.00000 

88.0  Mg/g 

APRA 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

67.00000 

100.00000 

67.0  Mg/1 

APSA 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

4.60000 

5.00000 

92.0  Mg/g 

APSK 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

65.00000 

100.00000 

65.0  Mg/1 

APUP 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

3.70000 

5.00000 

74.0  Mg/g 

APUS 

2CLPD4 

2-CHLOROPHENOL-D4 

68.00000 

100.00000 

68.0  Mg/1 

APDC 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENVL 

64.00000 

100.00000 

64.0  Mg/1 

APDE 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

4.60000 

5.00000 

92.0  Mg/g 

APDX 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

5.30000 

5.00000 

106.0  Mg/g 
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Standard  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Standard  Spikes) 


Lot  Ttit  Name 


Meas  */.  Unit  Ftaj  Data 

Bool _ Value _ Spike  Recov  Meas  Code  Qua! 


Chemical  Class :  SEMIVOLATILES 

APFQ  2FBP  2-FLUOROBIPHENYL 

64.00000 

100.00000 

64.0  jig/1 

APFZ 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

4.60000 

5.00000 

92.0  ng/g 

APGA 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

4.30000 

5.00000 

86.0  ng/g 

APGT 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

4.20000 

5.00000 

84.0  jig/g 

APGU 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

86.00000 

100.00000 

86.0  pg/1 

APIS 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

77.00000 

100.00000 

77.0  jig/t 

APJB 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

79.00000 

100.00000 

79.0  jig/1 

APJM 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

4.40000 

5.00000 

88.0  ng/g 

APNF 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

4.50000 

5.00000 

90.0  ng/g 

APQH 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

4.50000 

5.00000 

90.0  ng/g 

APRA 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

93.00000 

100.00000 

93.0  ugl 

APSA 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

5.00000 

5.00000 

100.0  ng/g 

APSK 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

67.00000 

100.00000 

67.0  jig/I 

APUP 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

4.10000 

5.00000 

82.0  fig/g 

APUS 

2FBP 

2-FLUOROBIPHENYL 

85.00000 

100.00000 

83.0  ng/1 

APDC 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

39.00000 

100.00000 

39.0  pgfl 

APDE 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

3.60000 

5.00000 

72.0  ng/g 

APDX 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

3.90000 

5.00000 

78.0  fig/g 

APFQ 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

50.00000 

100.00000 

50.0  ng/1 

APFZ 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

3.70000 

5.00000 

74.0  iig/g 

APGA 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

4.00000 

5.00000 

80.0  ng/g 

APGT 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

3.90000 

5.00000 

78.0  fig/g 

APGU 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

46.00000 

100.00000 

46.0  jig/1 

APIS 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

46.00000 

100.00000 

46.0  ng/1 

APJB 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

47.00000 

100.00000 

47.0  ng/1 

APJM 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

4.20000 

5.00000 

84.0  jig/g 

APNF 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

3.70000 

5.00000 

74.0  Mg/g 

APQH 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

3.80000 

5.00000 

76.0  jig/g 

APRA 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

43.00000 

100.00000 

43.0  fig/1 

APSA 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

4.30000 

5.00000 

86.0  fig/g 

APSK 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

42.00000 

100.00000 

42.0  ngfl 

APUP 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

3.30000 

5.00000 

66.0  fig/g 

APUS 

2FP 

2-FLUOROPHENOL 

47.00000 

100.00000 

47.0  *ig/l 

APDC 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

60.00000 

100.00000 

60.0  jigfl 

APDE 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

4.40000 

5.00000 

88.0  jig/g 

APDX 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

4.60000 

5.00000 

92.0  ng/g 

APFQ 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

70.00000 

100.00000 

70.0  ng/I 

APFZ 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

5.00000 

5.00000 

100.0  jig/g 

APGA 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

4.30000 

5.00000 

86.0  jig/g 

APGT 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

4.60000 

5.00000 

92.0  fig/g 

APGU 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

88.00000 

100.00000 

88.0  fig/1 
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Standard  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Standard  Spikes) 


Lot  Test  Nome 


Meas  •/•  Umtt  Flat  Data 

Bool  Value _ Sgjlg  Rgcov  Meas  Code  Qiial 


Chemical  Class:  SEMTVOLATILES 


APIS 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

85.00000 

100.00000 

85.0  fig/I 

APJB 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

82.00000 

100.00000 

82.0  fig/I 

APJM 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

4.50000 

5.00000 

90.0  fig/g 

APNF 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

5.00000 

5.00000 

100.0  fig/g 

APQH 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

4.60000 

5.00000 

92.0  fig/g 

APRA 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

83.00000 

100.00000 

83.0  fig/1 

APSA 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

4.70000 

5.00000 

94.0  fig/g 

APSK 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

74.00000 

100.00000 

74.0  fig/1 

APUP 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

4.70000 

5.00000 

94.0  fig/g 

APUS 

DEPD4 

DIETHYL  PHTHALATE-D4 

71.00000 

100.00000 

71.0  fig/1 

APDC 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTH  ALATE-D4 

50.00000 

100.00000 

50.0  fig/1 

APDE 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

7.60000 

5.00000 

152.0  fig/g 

APDX 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTH  AL ATE-D4 

5.50000 

5.00000 

110.0  fig/g 

APFQ 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTH  ALATE-D4 

81.00000 

100.00000 

81.0  fig/1 

APFZ 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

5.90000 

5.00000 

118.0  fig/g 

APGA 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

4.40000 

5.00000 

88.0  fig/g 

APGT 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTH  AL  ATE- D4 

2.90000 

5.00000 

58.0  fig/g 

APGU 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTH  ALATE-D4 

100.00000 

100.00000 

100.0  |!g/l 

APIS 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

92.00000 

100.00000 

92.0  fig/1 

APJB 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTH  AL  ATE-D4 

73.00000 

100.00000 

73.0  fig/1 

APJM 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTH  ALATE-D4 

6.50000 

5.00000 

130.0  fig/g 

APNF 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

5.20000 

5.00000 

104.0  fig/g 

APQH 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

4.80000 

5.00000 

96.0  fig/g 

APRA 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

90.00000 

100.00000 

90.0  fig/1 

APSA 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE-D4 

7.20000 

5.00000 

144.0  fig/g 

APSK 

DNOPD 

Dl-N-OCTYL  PHTH  AL  ATE- D4 

59.00000 

100.00000 

59.0  fig/1 

APUP 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTH  ALATE-D4 

5.00000 

5.00000 

100.0  fig'g 

APUS 

DNOPD 

DI-N-OCTYL  PHTH  ALATE-D4 

100.00000 

100.00000 

100.0  figl 

APDC 

NBD5 

NITROBENZENE-!)? 

60.00000 

100.00000 

60.0  fig/1 

APDE 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

4.00000 

5.00000 

80.0  fig/g 

APDX 

NBD5 

NITROBENZENE-!)  5 

5.10000 

5.00000 

102.0  fig/g 

APFQ 

NBD5 

NITROBENZENE-I)5 

64.00000 

100.00000 

64.0  fig/l 

APFZ 

NBD5 

NITROBENZENE-D? 

4.20000 

5.00000 

84.0  fig/g 

APGA 

NBD5 

NITROBENZENE-!)? 

4.00000 

5.00000 

80.0  fig/g 

APGT 

NBD5 

NITROBENZENE-D? 

4.30000 

5.00000 

86.0  fig/g 

APGU 

NBD5 

NITROBENZENE-!)? 

87.00000 

100.00000 

87.0  figl 

APIS 

NBD5 

NITROBENZENE-!)? 

75.00000 

100.00000 

75.0  fig/1 

APJB 

NBD5 

NITROBENZENE-!)? 

77.00000 

100.00000 

77.0  fig/1 

APJM 

NBD5 

NITROBENZ  ENE-D  ? 

4.30000 

5.00000 

86.0  fig/g 

APNF 

NBD5 

NITROBENZENE-!)? 

4.40000 

5.00000 

88.0  fig/g 

APQH 

NBD5 

NITROBENZENE-!)? 

3.90000 

5.00000 

78.0  fig/g 
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Standard  Spikes  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Standard  Spikes) 


Lot  Test  Name 


Mea*  */•  Unit  Fla*  Data 

Bool _ Value _ Spike  Recov  Mcas  Code  Qua! 


Chemical  Class :  SEMIVOLATILES 

APRA  NBD5  NITROBENZENE-DS 

83.00000 

100.00000 

83.0  Hg/I 

APSA 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

4.30000 

5.00000 

86.0  yg/g 

APSK 

NBD5 

N1TROBENZENE-D5 

72.00000 

100.00000 

72.0  ygl 

APUP 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

3.60000 

5.00000 

72.0  yg/g 

APUS 

NBD5 

NITROBENZENE-D5 

72.00000 

100.00000 

72.0  fig/1 

APDC 

PHEND6 

PHENOL-D6 

26.00000 

100.00000 

26.0  fig/1 

APDE 

PHEND6 

PHENOLD6 

4.20000 

5.00000 

84.0  yg/g 

APDX 

PHEND6 

PHENOL-D6 

4.40000 

5.00000 

88.0  yg/g 

APFQ 

PHEND6 

PHENOL-D6 

39.00000 

100.00000 

39.0  ng/l 

APFZ 

PHEND6 

PHENOL-D6 

4.10000 

5.00000 

82.0  yg/g 

APGA 

PHEND6 

PHENOL-D6 

4.30000 

5.00000 

86.0  yg/g 

APGT 

PHEND6 

PHENOL-D6 

4.10000 

5.00000 

82.0  yg/g 

APGU 

PHEND6 

PHENOL-D6 

29.00000 

100.00000 

29.0  yg/1 

APIS 

PHEND6 

PHENOL^D6 

29.00000 

100.00000 

29.0  p.g/1 

APJB 

PHEND6 

PHENOL-D6 

29.00000 

100.00000 

29.0  yg/1 

APJM 

PHEND6 

PHENOL-D6 

4.30000 

5.00000 

86.0  yg/g 

APNF 

PHEND6 

PHENOL-D6 

4.10000 

5.00000 

82.0  yg/g 

APQH 

PHEND6 

PHENOL-D6 

4.30000 

5.00000 

86.0  yg/g 

APRA 

PHEND6 

PHENOL-D6 

29.00000 

100.00000 

29.0  yg/1 

APSA 

PHEND6 

PHENOL-D6 

4.60000 

5.00000 

92.0  yg/g 

APSK 

PHEND6 

PHENOL-D6 

25.00000 

100.00000 

25.0  yg/I 

APirp 

PHEND6 

PHENOL-D6 

3.70000 

5.00000 

74.0  yg/g 

APUS 

PHEND6 

PHENOL-D6 

32.00000 

100.00000 

32.0  yg/I 

APDC 

TRPD14 

TERPHENYL-D  14 

73.00000 

100.00000 

73.0  yg/l 

APDE 

TRPD14 

TERPHENYL-D 1 4 

5.40000 

5.00000 

108.0  yg/g 

APDX 

TRPD14 

TERPHENYL-D 1 4 

5.20000  • 

5.00000 

104.0  yg/g 

APFQ 

TRPD14 

TERPHENYL-D 1 4 

110.00000 

100.00000 

110.0  yg/l 

APFZ 

TRPD14 

TERPHENYL-D1 4 

5.00000 

5.00000 

100.0  yg/g 

APGA 

TRPD14 

TERPHENYL-D  1 4 

4.50000 

5.00000 

90.0  yg/g 

APGT 

TRPD14 

TERPHEN  YL-D  14 

3.30000 

5.00000 

66.0  yg/g 

APGU 

TRPD14 

TERPHENYL-D  14 

120.00000 

100.00000 

120.0  yg/l 

APIS 

TRPD14 

TERPHENYL-D14 

100.00000 

100.00000 

100.0  yg/1 

APJB 

TRPD14 

TERPHENYL-D  14 

85.00000 

100.00000 

85.0  yg/1 

APJM 

TRPD14 

TERPHENYL-D1 4 

5.80000 

5.00000 

116.0  yg/g 

APNF 

TRPD14 

TERPHENYL-D  14 

5.20000 

5.00000 

104.0  yg/g 

APQH 

TRPD14 

TERPHENYL-D  1 4 

4.80000 

5.00000 

96.0  yg/g 

APRA 

TRPD14 

TERPHENYL-D  1 4 

78.00000 

100.00000 

78.0  yg/1 

APSA 

TRPD14 

TERPHENYL-D  1 4 

5.70000 

5.00000 

114.0  yg/g 

APSK 

TRPD14 

TERPHENYL-D  1 4 

75.00000 

100.00000 

75.0  yg/1 

APUP 

TRPD14 

TERPHEN  YL-D  14 

3.90000 

5.00000 

78.0  yg/g 

APUS 

TRPD14 

TERPHENYL-D  1 4 

86.00000 

100.00000 

86.0  yg/1 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(Detects  in  Method  Blanks) 


Method  Blank 

Meas 

Flag 

Unit 

Flag 

Data  Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qua!  Value  Bool 

Chemical  Class:  METALS 


ESI -94-01 

AL 

ALUMINUM 

702.000000  ng/g  APOV 

658.00000 

ESI -94-01 

BA 

BARIUM 

15.0000000  ng/g  APOV 

8.29000 

ESI -94-01 

CA 

CALCIUM 

6220.00000  ytgjg  APOV 

247.00000 

ES 1-94-01 

FE 

IRON 

935.000000  ng/g  APOV 

1310.00000 

ESI -94-01 

K 

POTASSIUM 

242.000000  ng/g  APOV 

206.00000 

ESI -94-01 

MG 

MAGNESIUM 

789.000000  ng/g  APOV 

144.00000 

ESI -94-01 

MN 

MANGANESE 

22.5000000  ng/g  APOV 

24.10000 

ES  1-94-01 

V 

VANADIUM 

11.7000000  ng/g  APOV 

2.46000 

ES  1-94-01 

ZN 

ZINC 

8.46000000  ng/g  APOV 

3.42000 

ESI -94-02 

AL 

ALUMINUM 

723.000000  ng/g  APOV 

658.00000 

ESI -94-02 

AL 

ALUMINUM 

D 

704.000000  ng/g  APOV 

658.00000 

ESI -94-02 

BA 

BARIUM 

438.000000  fig/g  APOV 

8.29000 

ESI -94-02 

BA 

BARIUM 

D 

4X4.000000  ng/g  APOV 

8.29000 

ESI -94-02 

CA 

CALCRFM 

722.000000  \ig/g  APOV 

247.00000 

ESI -94-02 

CA 

CALCIUM 

D 

848.000000  \igfg  APOV 

247.00000 

ESI -94-02 

FE 

IRON 

1000.00000  \igjg  APOV 

1310.00000 

ESI -94-02 

FE 

IRON 

D 

1  (>30.00000  >ig/g  APOV 

1310.00000 

ESI -94-02 

K 

POTASSIUM 

215.000000  jig/g  APOV 

206.00000 

ESI -94-02 

K 

POTASSIUM 

D 

1X1.000000  ng/g  APOV 

206.00000 

ESI -94-02 

MG 

MAGNESRFM 

540.000000  ng/g  APOV 

144.00000 

ESI -94-02 

MG 

MAGNESIUM 

D 

5X0.000000  ng/g  APOV 

144.00000 

ESI -94-02 

MN 

MANGANESE 

17.7000000  ng/g  APOV 

24.10000 

ESI -94-02 

MN 

MANGANESE 

D 

IX. 2000000  \igjg  APOV 

24.10000 

ESI -94-02 

V 

VANADIUM 

13.4000000  ng/g  APOV 

2.46000 

ESI -94-02 

V 

VANADIUM 

D 

11.9000000  ng/g  APOV 

2.46000 

ESI -94-02 

ZN 

ZINC 

56.7000000  \ig/g  APOV 

3.42000 

ES  1-94-02 

ZN 

ZINC 

D 

60.4000000  pgjg  APOV 

3.42000 

ESI -94-03 

AL 

ALUMINUM 

1130.00000  ng/g  APOV 

658.00000 

ESI -94-03 

BA 

BARIUM 

318.000000  ng/g  APOV 

8.29000 

ESI -94-03 

CA 

CALCIUM 

1070.00000  \igjg  APOV 

247.00000 

ESI -94-03 

FE 

IRON 

1470.00000  ng/g  APOV 

1310.00000 

ESI -94-03 

K 

POTASSIUM 

370.000000  \igjg  APOV 

206.00000 

ESI -94-03 

MG 

MAGNESIUM 

645.000000  ng/g  APOV 

144.00000 

ESI -94-03 

MN 

MANGANESE 

30.6000000  \igjg  APOV 

24.10000 

ES  1-94-03 

V 

VANADIUM 

12.3000000  \igjg  APOV 

2.46000 

ESI -94-03 

ZN 

ZINC 

45.4000000  \igjg  APOV 

3.42000 

ESI -94-04 

AL 

ALUMINUM 

534.000000  ng/g  APOV 

658.00000 

ESI -94-04 

BA 

BARIUM 

128.000000  \kgjg  APOV 

8.29000 

ESI -94-04 

CA 

CALCRFM 

968.000000  ng/g  APOV 

247.00000 

ESI -94-04 

FE 

IRON 

6X3.000000  yigjg  APOV 

1310.00000 

ESI -94-04 

K 

POTASSRTM 

195.000000  fig/g  APOV 

206.00000 

ESI -94-04 

MG 

MAGNESRFM 

298.000000  ng/g  APOV 

144.00000 

ESI -94-04 

MN 

MANGANESE 

15.4000000  }Lgjg  APOV 

24.10000 

ESI -94-04 

V 

VANADRIM 

13.0000000  \ig/g  APOV 

2.46000 

ESI -94-04 

ZN 

ZINC 

12.5000000  jig/g  APOV 

3.42000 

ESI -94-05 

AL 

ALUMINUM 

9600.00000  ^g/g  AK)V 

658.00000 

ESI -94-05 

BA 

BARIUM 

312.000000  ng/g  APOV 

8.29000 

ES1-94-05 

CA 

CALCRFM 

5340.00000  >ig/g  APOV 

247.00000 

ESI  -94-05 

FE 

IRON 

1 1000.0000  ng/g  APOV 

1310.00000 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(Detects  in  Method  Blanks) 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(Detects  in  Method  Blanks) 


— 

Method  Blank 

Meas 

Flat 

Unit 

Flat 

Data  Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qual  Value  Bool 

Chemical  Class:  METALS 


ES2-94-01  V 

VANADRIM 

22.2000000  ng/g  APHX 

2.91000 

ES2-94-01  ZN 

ZINC 

518.000000  ng/g  APHX 

4.20000 

ES2-94-02  AL 

ALUMINUM 

1 1500.0000  ng/g  APHX 

843.00000 

ES2-94-02  AL 

ALUMINUM 

D 

8070.00000  ng/g  APHX 

843.00000 

ES2-94-02  BA 

BARIUM 

99.3000000  ng/g  APHX 

9.74000 

ES2-94-02  BA 

BARIUM 

D 

76.5000000  fxg/g  APHX 

9.74000 

ES2-94-02  CA 

CALCIUM 

7610.00000  ng/g  APHX 

313.00000 

ES2-94-02  CA 

CALCIUM 

D 

7000.00000  fig/g  APHX 

313.00000 

ES2-94-02  CR 

CHROMIUM 

23.2000000  fig/g  APHX 

1.51000 

ES2-94-02  CR 

CHROMIUM 

D 

17.5000000  ng/g  APHX 

1.51000 

ES2-94-02  FE 

IRON 

13300.0000  ng/g  APHX 

1560.00000 

ES2-94-02  FE 

IRON 

D 

9910.00000  ng/g  APHX 

1560.00000 

ES2-94-02  K 

POTASSIUM 

3390.00000  fig/g  APHX 

281.00000 

ES2-94-02  K 

POTASSIUM 

D 

2410.00000  fig/g  APHX 

281.00000 

ES2-94-02  MG 

MAGNESIUM 

5370.00000  ng/g  APHX 

184.00000 

ES2-94-02  MG 

MAGNESIUM 

D 

3980.00000  ng/g  APHX 

184.00000 

ES2-94-02  MN 

MANGANESE 

278.000000  pgfe  APHX 

25.20000 

ES2-94-02  MN 

MANGANESE 

D 

216.000000  ng/g  APHX 

25.20000 

ES2-94-02  V 

VANADRIM 

16.8000000  ng/g  APHX 

2.91000 

ES2-94-02  V 

VANADRIM 

D 

12.8000000  ng/g  APHX 

2.91000 

ES2-94-02  ZN 

ZINC 

190.000000  ng/g  APHX 

4.20000 

ES2-94-02  ZN 

ZINC 

D 

142.000000  fig/g  APHX 

4.20000 

ES2-94-03  AL 

ALUMINUM 

12800.0000  fig/g  APHX 

843.00000 

ES2-94-03  BA 

BARRIM 

104.000000  Mg/g  APHX 

9.74000 

ES2-94-03  CA 

CALCRTM 

31200.0000  jig/g  APHX 

313.00000 

ES2-94-03  CR 

CHROMRJM 

37.6000000  ng/g  APHX 

1.51000 

ES2-94-03  FE 

IRON 

15500.0000  ng/g  APHX 

1560.00000 

ES2-94-03  K 

POTASSRIM 

3430.00000  ng/g  APHX 

281.00000 

ES2-94-03  MG 

MAGNESRTM 

8090.00000  ng/g  APHX 

184.00000 

ES2-94-03  MN 

MANGANESE 

227.000000  ng/g  APHX 

25.20000 

ES2-94-03  V 

VANADRIM 

22.7000000  ng/g  APHX 

2.91000 

ES2-94-03  ZN 

ZINC 

304.000000  fig/g  APHX 

4.20000 

ES2-94-04  AL 

ALUMINUM 

16300.0000  ng/g  APHX 

843.00000 

ES2-94-04  BA 

BARRIM 

150.000000  fig/g  APHX 

9.74000 

ES2-94-04  CA 

CALCRIM 

13000.0000  ng/g  APHX 

313.00000 

ES2-94-04  CR 

CHROMRIM 

22.4000000  ng/g  APHX 

1.51000 

ES2-94-04  FE 

IRON 

18700.0000  ng/g  APHX 

1560.00000 

ES2-94-04  K 

POTASSRIM 

5000.00000  ng/g  APHX 

281.00000 

ES2-94-04  MG 

MAGNESRIM 

8420.00000  ng/g  APHX 

184.00000 

ES2-94-04  MN 

MANGANESE 

462.000000  ng/g  APHX 

25.20000 

ES2-94-04  V 

VANADRIM 

22.8000000  ng/g  APHX 

2.91000 

ES2-94-04  ZN 

ZINC 

178.000000  f»g/g  APHX 

4.20000 

ES2-94-05  AL 

ALUMINUM 

7670.00000  ng/g  APHX 

843.00000 

ES2-94-05  BA 

BARRIM 

83.2000000  ng/g  APHX 

9.74000 

ES2-94-05  CA 

CALCRIM 

39300.0000  ng/g  APHX 

313.00000 

ES2-94-05  CR 

CHROMRIM 

12.9000000  ftg/g  APHX 

1.51000 

ES2-94-05  FE 

IRON 

10000.0000  ng/g  APHX 

1560.00000 

ES2-94-05  K 

POTASSRIM 

23.30.00000  ng/g  APHX 

281.00000 

ES2-94-05  MG 

MAGNESRIM 

5680.00000  ng/g  APHX 

184.00000 

ES2-94-05  MN 

MANGANESE 

307.000000  ng/g  APHX 

25.20000 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(Detects  in  Method  Blanks) 


Method  Blank 

■M 

Meas 

Fta* 

Unit 

Flag 

Date 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qual  Value 

Bool 

Chemical  Class:  METALS 


ES2-94-05  V 

VANADIUM 

13.8000000  pg/g  APHX 

2.91000 

ES2-94-05  ZN 

ZINC 

117.000000  ng/g  APHX 

4.20000 

ES2-94-06  AL 

ALUMINUM 

9320.00000  Mg/g  APHX 

843.00000 

ES2-94-06  BA 

BARRJM 

99.0000000  Mg/g  APHX 

9.74000 

ES2-94-06  CA 

CALCRJM 

3 8? 00. 0000  Mg/g  APHX 

313.00000 

ES2-94-06  CR 

CHROMRIM 

13.1000000  ng/g  APHX 

1.51000 

ES2-94-06  FE 

IRON 

10400.0000  Mg/g  APHX 

1560.00000 

ES2-94-06  K 

POTASSRJM 

2970.00000  Mg/g  APHX 

281.00000 

ES2-94-06  MG 

MAGNESRIM 

5520.00000  Mg/g  APHX 

184.00000 

ES2-94-06  MN 

MANGANESE 

287.000000  Mg/g  APHX 

25.20000 

ES2-94-06  V 

VANADRIM 

14.6000000  Mg/g  APHX 

2.91000 

ES2-94-06  ZN 

ZINC 

89.4000000  /ig/g  APHX 

4.20000 

ES3 -94-01  AL 

ALUMINIUM 

5870.00000  Mg/g  APHX 

843.00000 

ES3-94-0 1  BA 

BARRJM 

69.4000000  ng/g  APHX 

9.74000 

ES3-94-0 1  CA 

CALCRJM 

5380.00000  Mg/g  APHX 

313.00000 

ES3-94-01  CR 

CHROMRrM 

9.34000000  Mg/g  APHX 

1.51000 

ES3-94-01  FE 

IRON 

8150.00000  Mg/g  APHX 

1560.00000 

ES3 -94-01  K 

POTASSRJM 

155000000  ng/g  APHX 

281.00000 

ES3-94-01  MG 

MAGNESRIM 

2180.00000  Mg/g  APHX 

184.00000 

ES3-94-01  MN 

MANGANESE 

1  58.000000  Mg/g  APHX 

25.20000 

ES3-94-01  V 

VANADRIM 

10.3 000000  fig/g  APHX 

2.91000 

ES3-94-0 1  ZN 

ZINC 

52.3000000  ng/g  APHX 

4.20000 

ES3-94-02  AL 

ALUMINUM 

11100.0000  Mg/g  APHX 

843.00000 

ES3-94-02  AL 

ALUMINUM 

I) 

101 00.0000  Mg/g  APHX 

843.00000 

ES 3 -94-02  BA 

BARIUM 

171.000000  Mg/g  APHX 

9.74000 

ES3-94-02  BA 

BARRJM 

D 

154.000000  Mg/g  APHX 

9.74000 

ES3-94-02  CA 

CALCRJM 

13400.0000  ng/g  APHX 

313.00000 

ES3-94-02  CA 

CALCRJM 

D 

14700.0000  Mg/g  APHX 

313.00000 

ES3-94-02  CR 

CHROMRIM 

14.6000000  Mg/g  APHX 

1.51000 

ES3-94-02  CR 

CHROMRIM 

D 

13.2000000  Mg/g  APHX 

1.51000 

ES3-94-02  FE 

IRON 

12600.0000  Mg/g  APHX 

1560.00000 

ES3-94-02  FE 

IRON 

D 

12500.0000  ng/g  APHX 

1560.00000 

ES3-94-02  K 

POTASSRJM 

3500.00000  jig/g  APHX 

281.00000 

ES3-94-02  K 

POTASSRJM 

D 

3180.00000  Mg/g  APHX 

281.00000 

ES3-94-02  MG 

MAGNESRIM 

5070.00000  Mg/g  APHX 

184.00000 

ES3-94-02  MG 

MAGNESRIM 

D 

4970.00000  Mg/g  APHX 

184.00000 

ES3-94-02  MN 

MANGANESE 

290  000000  Mg/g  APHX 

25.20000 

ES3-94-02  MN 

MANGANESE 

D 

288.000000  Mg/g  APHX 

25.20000 

ES3-94-02  V 

VANADRIM 

19.1000000  Mg/g  APHX 

2.91000 

ES3-94-02  V 

VANADRIM 

D 

1 7.9000000  Mg/g  APHX 

2.91000 

ES3-94-02  ZN 

ZINC 

99.9000000  Mg/g  APHX 

4.20000 

ES3-94-02  ZN 

ZINC 

D 

10 1.000000  Mg/g  APHX 

4.20000 

ES4-94-01  AL 

ALUMINUM 

11000.0000  Mg/g  APHX 

843.00000 

ES4-94-01  AL 

ALUMINUM 

D 

12200.0000  Mg/g  APHX 

843.00000 

ES4-94-0 1  BA 

BARRJM 

130.000000  Mg/g  APHX 

9.74000 

ES4-94-01  BA 

BARRJM 

I) 

134.000000  Mg/g  APHX 

9.74000 

ES4-94-01  CA 

CALCRJM 

43200.0000  Mg/g  APHX 

313.00000 

ES4-94-01  CA 

CALCRJM 

D 

43500.0000  Mg/g  APHX 

313.00000 

ES4-94-0 1  CR 

CHROMRIM 

14.1000000  Mg/g  APHX 

1.51000 

ES4-94-01  CR 

CHROMRIM 

D 

15.5000000  Mg/g  APHX 

1.51000 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(Detects  in  Method  Blanks) 


3 

She  ID 


Test  Name 


Mcas  Flan 
Bool  Code 


Unit 

Value  Mens 


Chemical  Class:  METALS 


ES4-94-01  FE 

IRON 

13400.0000  ng/g  APHX 

1560.00000 

ES4-94-01  FE 

IRON 

D 

13900.0000  (ig/g  APHX 

1560.00000 

ES4-94-01  K 

POTASSRTM 

3530.00000  fig/g  APHX 

281.00000 

ES4-94-0 1  K 

POTASSRTM 

D 

3900.00000  ng/g  APHX 

281.00000 

ES4-94-01  MG 

MAGNESRIM 

6890.00000  jig/g  APHX 

184.00000 

ES4-94-0 1  MG 

MAGNESRIM 

D 

7040.00000  ng/g  APHX 

184.00000 

ES4-94-01  MN 

MANGANESE 

248.000000  ng/g  APHX 

25.20000 

ES4-94-01  MN 

MANGANESE 

D 

247.000000  ng/g  APHX 

25.20000 

ES4-94-01  V 

VANADIUM 

20.5000000  ng/g  APHX 

2.91000 

ES4-94-01  V 

VANADIUM 

D 

22.6000000  ng/g  APHX 

2.91000 

ES4-94-01  ZN 

ZINC 

37.4000000  f»g/g  APHX 

4.20000 

ES4-94-01  ZN 

ZINC 

D 

38.9000000  |ig/g  APHX 

4.20000 

ES4-94-02  AL 

ALUMINUM 

11800.0000  ng/g  APHX 

843.00000 

ES4-94-02  BA 

BARRTM 

133.000000  ng/g  APHX 

9.74000 

ES4-94-02  CA 

CALCRTM 

28500.0000  ng/g  APHX 

313.00000 

ES4-94-02  CR 

CHROMRFM 

15.0000000  f»g/g  APHX 

1.51000 

ES4-94-02  FE 

IRON 

14700.0000  ng/g  APHX 

1560.00000 

ES4-94-02  K 

POTASSRTM 

3620.00000  (ig/g  APHX 

281.00000 

ES4-94-02  MG 

MAGNESRIM 

6760.00000  ng/g  APHX 

184.00000 

ES4-94-02  MN 

MANGANESE 

276.000000  ng/g  APHX 

25.20000 

ES4-94-02  V 

VANADRTM 

22.3000000  ng/g  APHX 

2.91000 

ES4-94-02  ZN 

zrNc 

46.0000000  ng/g  APHX 

4.20000 

ES5-94-01  AL 

ALUMINUM 

3000.00000  ng/g  APJY 

555.00000 

ES5-94-01  AL 

ALUMINUM 

D 

3260.00000  ng/g  APJY 

555.00000 

ES5-94-01  BA 

BARRTM 

49.3000000  jig/g  APJY 

8.13000 

ES5-94-01  BA 

BARRTM 

D 

50.6000000  ng/g  APJY 

8.13000 

ES5-94-01  CA 

CALCRTM 

41 100.0000  ng/g  APJY 

244.00000 

ES5-94-01  CA 

CALCRTM 

D 

42300.0000  |ig/g  APJY 

244.00000 

ES5-94-01  FE 

IRON 

5230.00000  ngg  APJY 

1070.00000 

ES5-94-01  FE 

IRON 

D 

5650.00000  |ig/g  APJY 

1070.00000 

ES  5*94-01  K 

POTASSRTM 

656.000000  ng/g  APJY 

171.00000 

ES5-94-01  K 

POTASSRTM 

D 

712.000000  ng/g  APJY 

171.00000 

ES  5 -94-01  MG 

MAGNESRIM 

4130.00000  ng/g  APJY 

135.00000 

ES  5-94-01  MG 

MAGNESRIM 

D 

4140.00000  ng/g  APJY 

135.00000 

ES  5-94-01  MN 

MANGANESE 

79.5000000  ng/g  APJY 

21.50000 

ES5-94-01  MN 

MANGANESE 

I) 

82.6000000  ng/g  APJY 

21.50000 

ES5-94-01  V 

VANADRTM 

7.78000000  ng/g  APJY 

1.95000 

ES5-94-01  V 

VANADR7M 

D 

8.74000000  ng/g  APJY 

1.95000 

ES5-94-01  ZN 

ZINC 

20.4000000  ng/g  APJY 

4.01000 

ES5-94-01  ZN 

ZINC 

D 

20.7000000  ng/g  APJY 

4.01000 

ES 5-94-02  AL 

ALUMINUM 

3990.00000  gg'g  APJY 

555.00000 

ES 5 -94-02  BA 

BARRTM 

49.8000000  ng/g  APJY 

8.13000 

ES5-94-02  CA 

CALCRTM 

21100.0000  ng/g  APJY 

244.00000 

ES 5-94-02  FE 

IRON 

6530.00000  ng/g  APJY 

1070.00000 

ES 5-94-02  K 

POTASSRTM 

1110.00000  (tg/g  APJY 

171.00000 

ES5-94-02  MG 

MAGNESRIM 

3050.00000  ng/g  APJY 

135.00000 

ES5-94-02  MN 

MANGANESE 

114.000000  ng/g  APJY 

21.50000 

ES 5 -94-02  V 

VANADRTM 

9.24000000  ng/g  APJY 

1.95000 

ES5-94-02  ZN 

ZINC 

23.5000000  ng/g  APJY 

4.01000 

ES6-94-01  AL 

ALUMINUM 

3710.00000  ng/g  APJY 

555.00000 

903 


Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(Detects  in  Method  Blanks) 


Method  Blank 

Meas 

FUr 

Unit 

FUg 

Data  Meat 

Site  ID 

Test  Name 

Bod 

Codr 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qua!  Value  Bod 

Chemical  Class:  METALS 


ES6-94-0 1 

AL 

ALUMINUM 

D 

4220.00000  Mg/g 

APJY 

555.00000 

ES6-94-01 

BA 

BARJirM 

145.000000  Mg'g 

APJY 

8.13000 

ES6-94-01 

BA 

BARRIM 

D 

86.4000000  ng/g 

APJY 

8.13000 

ES6-94-01 

CA 

CALCIUM 

25300.0000  Mg/g 

APJY 

244.00000 

ES6-94-01 

CA 

CALCIUM 

D 

24700.0000  Mg/g 

APJY 

244.00000 

ES6-94-01 

FE 

IRON 

47900.0000  Mg/g 

APJY 

1070.00000 

ES6-94-01 

FE 

IRON 

D 

15100.0000  ng'g 

APJY 

1070.00000 

ES6-94-01 

K 

POTASSIUM 

961,000000  Mg/g 

APJY 

171.00000 

ES6-94-01 

K 

POTASSIUM 

D 

1060. 00000  Mg/g 

APJY 

171.00000 

ES6-94-01 

MG 

MAGNESIUM 

3210.00000  Mg/g 

APJY 

135.00000 

ES6-94-01 

MG 

MAGNESIUM 

D 

3600.00000  Mg/g 

APJY 

135.00000 

ES6-94-01 

MN 

MANGANESE 

329  000000  Mg/g 

APJY 

21.50000 

ES6-94-01 

MN 

MANGANESE 

I) 

216.000000  ng/g 

APJY 

21.50000 

ES6-94-01 

V 

VANADIUM 

7.88000000  Mg/g 

APJY 

1.95000 

ES6-94-01 

V 

VANADIUM 

I) 

9  18000000  ng/g 

APJY 

1.95000 

ES6-94-0 1 

ZN 

ZINC 

843.000000  Mg/g 

APJY 

4.01000 

ES6-94-0 1 

ZN 

ZINC 

I) 

402.000000  Mg/g 

APJY 

4.01000 

ES7-94-01 

AL 

ALUMINUM 

4870.00000  ng/g 

APJY 

555.00000 

ES7-94-01 

AL 

ALUMINUM 

D 

4980.00000  Mg/g 

APJY 

555.00000 

ES7-94-0 1 

BA 

BARIUM 

123.000000  Mg/g 

APJY 

8.13000 

ES7-94-01 

BA 

BARIUM 

D 

1 15.000000  Mg/g 

APJY 

8.13000 

ES7-94-01 

CA 

CALCIUM 

66000.0000  Mg/g 

APJY 

244.00000 

ES7-94-01 

CA 

CALCRIM 

D 

52600.0000  Mg/g 

APJY 

244.00000 

ES7-94-0 1 

FE 

IRON 

6130.00000  Mg/g 

APJY 

1070.00000 

ES7-94-0 1 

FE 

IRON 

I) 

7330.00000  gg/g 

APJY 

1070.00000 

ES7-94-01 

K 

POTASSIUM 

1510.00000  Mg/g 

APJY 

171.00000 

ES7-94-0 1 

K 

POTASSIUM 

D 

1670.00000  Mg^g 

APJY 

171.00000 

ES7-94-01 

MG 

M  AGNES  RIM 

4950.00000  gg/g 

APJY 

135.00000 

ES7-94-0 1 

MG 

MAGNESRJM 

D 

8180.00000  M g/g 

APA' 

135.00000 

ES7-94-01 

MN 

MANGANESE 

1 57.000000  Mg/g 

APJY 

21.50000 

ES7-94-01 

MN 

MANGANESE 

D 

176.000000  M^g 

APJY 

21.50000 

ES7-94-01 

V 

VANADRIM 

9.28000000  Mg/g 

APJY 

1.95000 

ES7-94-01 

V 

VANADRIM 

D 

12.0000000  Mg/g 

APJY 

1.95000 

ES7-94-01 

ZN 

ZINC 

52.7000000  Mg/g 

APJY 

4.01000 

ES7-94-01 

ZN 

ZINC 

D 

52.3000000  Mg/g 

APJY 

4.01000 

ES8-94-01 

AL 

ALUMINUM 

7270.00000  Mg/g 

APJY 

555.00000 

ES8-94-01 

BA 

BARRIM 

88.9000000  Mg/g 

APJY 

8.13000 

ES8-94-01 

CA 

CALCRTM 

43400.0000  Mg/g 

APJY 

244.00000 

ES8-94-01 

FE 

IRON 

10600.0000  Mg/g 

APJY 

1070.00000 

ES  8-94-01 

K 

POTASSRTM 

2330.00000  Mg/g 

APJY 

171.00000 

ES8-94-01 

MG 

MAGNESRIM 

4900.00000  Mg/g 

APJY 

135.00000 

ES8-94-01 

MN 

MANGANESE 

212.000000  Mg/g 

APJY 

21.50000 

ES  8-94-01 

V 

VANADRIM 

12.8000000  Mg/g 

APJY 

1.95000 

ES8-94-01 

ZN 

ZINC 

107.000000  Mg/g 

APA' 

4.01000 

ES8-94-02 

AL 

ALUMINUM 

7070.00000  Mg/g 

APJY 

555.00000 

ES8-94-02 

BA 

BARRIM 

232.000000  Mg/g 

APA' 

8.13000 

ES8-94-02 

CA 

CALCRIM 

32300.0000  Mg/g 

APJY 

244.00000 

ES8-94-02 

FE 

IRON 

36800.0000  Mg/g 

APA' 

1070.00000 

ES8-94-02 

K 

POTASSRIM 

1420.00000  Mg/g 

APJY 

171.00000 

ES  8-94-02 

MG 

MAGNESRIM 

5090.00000  Mg/g 

APJY 

135.00000 

904 


Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(Detects  in  Method  Blanks) 


Meas 

Flag 

Unit 

Flog 

Data  Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Boo) 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qua]  Value  Bool 

Chemical  Class:  METALS 


ES 8-94-02  MN 

MANGANESE 

250.000000  gg/g  APJY 

21.50000 

ES8-94-02  V 

VANADRTM 

11.1000000  gg/g  APJY 

1.95000 

ES8-94-02  ZN 

ZINC 

594.000000  gg/g  APJY 

4.01000 

ES8-94-03  AL 

ALUMINUM 

7460.00000  gg/g  APJY 

555.00000 

ES8-94-03  AL 

ALUMINUM 

D 

7320.00000  gg/g  APJY 

555.00000 

ES8-94-03  BA 

BARIUM 

118.000000  gg/g  APJY 

8.13000 

ES8-94-03  BA 

BARIUM 

D 

141.000000  gg/g  APJY 

8.13000 

ES8-94-03  CA 

CALCIUM 

36200.0000  ng/g  APJY 

244.00000 

ES8-94-03  CA 

CALCIUM 

D 

39000.0000  gg/g  APJY 

244.00000 

ES8-94-03  FE 

IRON 

1 1300.0000  gg/g  APJY 

1070.00000 

ES8-94-03  FE 

IRON 

D 

14500.0000  gg/g  APJY 

1070.00000 

ES 8-94-03  K 

POTASSIUM 

2290.00000  gg/g  APJY 

171.00000 

ES8-94-03  K 

POTASSIUM 

D 

2330.00000  gg/g  APJY 

171.00000 

ES8-94-03  MG 

MAGNESIUM 

5320.00000  gg/g  APJY 

135.00000 

ES8-94-03  MG 

MAGNESIUM 

D 

5350.00000  gg/g  APJY 

135.00000 

ES8-94-03  MN 

MANGANESE 

305.000000  gg/g  APJY 

21.50000 

ES8-94-03  MN 

MANGANESE 

D 

313.000000  gg/g  APJY 

21.50000 

ES8-94-03  V 

VANADIUM 

12.5000000  gg/g  APJY 

1.95000 

ES 8-94-03  V 

VANADIUM 

D 

1 1 .7000000  gg/g  APJY 

1.95000 

ES8-94-03  ZN 

ZINC 

136.000000  gg/g  APJY 

4.01000 

ES8-94-03  ZN 

ZINC 

D 

126.000000  (ig/g  APJY 

4.01000 

ES9-94-01  AL 

ALUMINUM 

7930.00000  gg/g  APED 

592.00000 

ES9-94-01  AL 

ALUMINUM 

D 

8820.00000  gg/g  APED 

592.00000 

ES9-94-01  BA 

BARIUM 

394.000000  gg/g  APED 

9.17000 

ES9-94-01  BA 

BARIUM 

D 

722.000000  gg/g  APED 

9.17000 

ES9-94-01  CA 

CALCIUM 

14700.0000  gg/g  APED 

275.00000 

ES9-94-01  CA 

CALCIUM 

D 

33100.0000  gg/g  APED 

275.00000 

ES9-94-01  FE 

IRON 

10200.0000  gg/g  APED 

1230.00000 

ES9-94-01  FE 

IRON 

D 

12800.0000  gg/g  APED 

1230.00000 

ES9-94-01  K 

POTASSIUM 

2250.00000  gg/g  APED 

219.00000 

ES9-94-01  K 

POTASSIUM 

D 

2120.00000  gg/g  APED 

219.00000 

ES9-94-01  MG 

MAGNESIUM 

4920.00000  ng/g  APED 

144.00000 

ES9-94-01  MG 

MAGNESIUM 

D 

6120.00000  gg/g  APED 

144.00000 

ES9-94-01  MN 

MANGANESE 

211.000000  gg/g  APED 

28.40000 

ES9-94-01  MN 

MANGANESE 

D 

223.000000  ng/g  APED 

28.40000 

ES9-94-01  V 

VANADRTM 

1 1 .4000000  gg/g  APED 

1.94000 

ES9-94-0 1  V 

VANADRTM 

D 

12.1000000  gg/g  APED 

1.94000 

ES9-94-0 1  ZN 

ZINC 

492.000000  gg/g  APED 

5.39000 

ES9-94-01  ZN 

ZINC 

D 

840.000000  gg/g  APED 

5.39000 

ES9-94-02  AL 

ALUMINUM 

6960.00000  gg/g  APWE 

782.00000 

ES9-94-02  BA 

BARRTM 

91.6000000  gg/g  APWE 

8.99000 

ES9-94-02  CA 

CALCRTM 

14100.0000  gg/g  APWE 

293.00000 

ES9-94-02  CR 

CHROMRTM 

10.5000000  gg/g  APWE 

1.28000 

ES9-94-02  FE 

IRON 

9640.00000  gg/g  APWE 

1310.00000 

ES9-94-02  K 

POTASSRTM 

2050.00000  gg/g  APWE 

251.00000 

ES9-94-02  MG 

MAGNESRTM 

4340.00000  gg/g  APWE 

169.00000 

ES9-94-02  MN 

MANGANESE 

191.000000  gg/g  APWE 

26.00000 

ES9-94-02  V 

VANADRTM 

13.2000000  gg/g  APWE 

2.54000 

ES9-94-02  ZN 

ZINC 

57.0000000  gg/g  APWE 

3.05000 

ESA-94-01  AL 

ALUMINUM 

4890.00000  gg/g  APED 

592.00000 

905 


Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(Detects  in  Method  Blanks) 


Method  Blank 

■ 

Men 

FUf 

Unit 

Flag 

Data 

Meaa 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Codr 

Value  M«u 

Lot 

Code 

Qual  Value 

Bool 

Chemical  Class:  METALS 


ESA-94-01  AL 

ALUMINUM 

D 

4770.00000  yg/g  APED 

592.00000 

ESA-94-01  BA 

BARIUM 

60.5000000  ng/g  APED 

9.17000 

ESA-94-01  BA 

BARIUM 

D 

52.6000000  yg/g  APED 

9.17000 

ESA-94-01  CA 

CALCIUM 

27700.0000  yg/g  APED 

275.00000 

ESA-94-01  CA 

CALCIUM 

D 

24500.0000  yg/g  APED 

275.00000 

ESA-94-01  FE 

IRON 

8170.00000  yg/g  APED 

1230.00000 

ESA-94-01  FE 

IRON 

D 

8060.00000  yg/g  APED 

1230.00000 

ESA-94-01  K 

POTASS  RIM 

1420.00000  yg/g  APED 

219.00000 

ESA-94-01  K 

POTASSRIM 

D 

1080.00000  yg/g  APED 

219.00000 

ESA-94-01  MG 

MAGNESRIM 

4500.00000  yg/g  APED 

144.00000 

ESA-94-01  MG 

MAGNESRIM 

D 

3950.00000  ng/g  APED 

144.00000 

ESA-94-01  MN 

MANGANESE 

139.000000  yg/g  APED 

28.40000 

ESA-94-01  MN 

MANGANESE 

D 

119.000000  yg/g  APED 

28.40000 

ESA-94-01  V 

VANADRIM 

11.1000000  yg/g  APED 

1.94000 

ESA-94-01  V 

VANADRIM 

r> 

12.0000000  yg/g  APED 

1.94000 

ESA-94-01  ZN 

ZINC 

37.2000000  yg/g  APED 

5.39000 

ESA-94-01  ZN 

zrNc 

D 

4o. 5000000  yg/g  APED 

5.39000 

ESA-94-02  AL 

ALUMINUM 

4110.00000  yg/g  APED 

592.00000 

ESA-94-02  BA 

BARRIM 

46.0000000  yg/g  APED 

9.17000 

ESA-94-02  CA 

CALCRIM 

24900.0000  yg/g  APED 

275.00000 

ESA-94-02  FE 

IRON 

7X60.00000  yg/g  APED 

1230.00000 

ESA-94-02  K 

POTASSRIM 

891.000000  yg/g  APED 

219.00000 

ESA-94-02  MG 

MAGNESRIM 

3650.00000  yg/g  APED 

144.00000 

ESA-94-02  MN 

MANGANESE 

11)3.000000  gg/g  APED 

28.40000 

ESA-94-02  V 

VANAJDRIM 

1 0. 9000000  yg/g  APED 

1.94000 

ESA-94-02  ZN 

ZINC 

41.1000000  yg/g  APED 

5.39000 

ESB-94-01  AL 

ALUMINUM 

22603)0000  yg/g  APSC 

536.00000 

ESB-94-0 1  BA 

BARRIM 

21.9000000  yg/g  APSC 

8.92000 

ESB-94-01  CA 

CALCRIM 

21300.0000  yg/g  APSC 

298.00000 

ESB-94-01  FE 

IRON 

3300.00000  yg/g  APSC 

1170.00000 

ESB-94-01  K 

POTASSRIM 

735.000000  yg/g  APSC 

220.00000 

ESB-94-01  MG 

MAGNESRIM 

1300.00000  yg/g  APSC 

141.00000 

ESB-94-01  MN 

MANGANESE 

69.0000000  yg/g  APSC 

22.00000 

ESB-94-01  V 

VANADRIM 

3.77000000  yg/g  APSC 

2.35000 

ESB-94-01  ZN 

ZINC 

12.5000000  yg/g  APSC 

3.58000 

ESB-94-02  AL 

ALUMINUM 

13000.0000  yg/g  APSC 

536.00000 

ESB-94-02  BA 

BARRIM 

134.000000  yg/g  APSC 

8.92000 

ESB-94-02  CA 

CALCRIM 

39900.0000  yg/g  APSC 

298.00000 

ESB-94-02  FE 

IRON 

1 5600.0000  yg/g  APSC 

1170.00000 

ESB-94-02  K 

POTASSRIM 

4X30.00000  yg/g  APSC 

220.00000 

ESB-94-02  MG 

MAGNESRIM 

7140.00000  yg/g  APSC 

141.00000 

ESB-94-02  MN 

MANGANESE 

499.000000  yg/g  APSC 

22.00000 

ESB-94-02  V 

VANADRIM 

17.8000000  yg/g  APSC 

2.35000 

ESB-94-02  ZN 

ZINC 

53.6000000  yg/g  APSC 

3.58000 

ESB-94-03  AL 

ALUMINUM 

8440.00000  yg/g  APSC 

536.00000 

ESB-94-03  BA 

BARRIM 

94.3000000  yg/g  APSC 

8.92000 

ESB-94-03  CA 

CALCRIM 

22400.0000  yg/g  APSC 

298.00000 

ESB-94-03  FE 

IRON 

11600.0000  yg/g  APSC 

1170.00000 

ESB-94-03  K 

POTASSRIM 

3190.00000  yg/g  APSC 

220.00000 

ESB-94-03  MG 

MAGNESRIM 

5010.00000  yg/g  APSC 

141.00000 

906 


907 


908 


909 


Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(Detects  in  Method  Blanks) 


Method  Blank 

Meas 

Flag 

Unit 

Flag 

Date 

Meat 

Site  ID 

Teat  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

1 

l 

Bool 

ESB-94-03 

ALDRN  ALDRIN 

II 

0.00361000  Mg/g  APRO 

V 

0.00369 

ESB-94-04 

ALDRN  ALDRIN 

V 

0.00515000  ng/g  APRO 

V 

0.00369 

ESB-94-05 

ALDRN  ALDRIN 

V 

0.01030000  ng/g  APRO 

V 

0.00369 

ESB-94-06 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

0.00140000  pg/g  APRO 

V 

0.00369 

ESB-94-06 

ALDRN  ALDRIN 

UD 

0.00442000  ng/g  APRO 

V 

0.00369 

ESB-94-07 

ALDRN  ALDRIN 

u 

0.00565000  ng/g  APRO 

u 

0.00369 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ES9-94-02 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  ng/g  APUP 

0.86000 

ESB-94-10 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  fig/g  APUP 

0.86000 

ESB-94-1 1 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0  39000000  Mg/g  APQH 

0.86000 

ESB-94-12 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0  39000000  ng/g  APQH 

0.86000 

ESB-94-1 3 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0  39000000  Mg/g  APQH 

0.86000 

ESB-94-1 4 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  ng/g  APQH 

0.86000 

ESB-94-1 5 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0  39000000  fjLg/g  APQH 

0.86000 

ESB-94-1 7 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0  39000000  yg/g  APQH 

0.86000 

ESB-94-1 8 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0  39000000  ng/g  APQH 

0.86000 

ESB-94-1 9 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  ng/g  APQH 

0.86000 

910 


Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Method  Blanks) 


Meas 

Flat 

Unit 

Flat 

Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qua!  Value 

Boo) 

Chemical  Class:  CYANIDE 


ESI -94-01  CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  gg/g  APNS 

0.25000  LT 

ESI -94-02  CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  gg/g  APNS 

0.25000  LT 

ES 1-94-02  CYN 

CYANIDE 

LT 

D 

0.25000000  gg/g  APNS 

0.25000  LT 

ESI -94-03  CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  gg/g  APNS 

0.25000  LT 

ESI -94-04  CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  gg/g  APNS 

0.25000  LT 

ES  1-94-05  CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  gg/g  APNS 

0.25000  LT 

ESI -94-06  CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  gg/g  APNS 

0.25000  LT 

ESI -94-07  CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  gg/g  APNS 

0.25000  LT 

ES  1-94-08  CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  gg/g  APNS 

0.25000  LT 

ESI -94-09  CYN 

CYANIDE 

0.43300000  gg/g  APNS 

0.25000  LT 

ES2-94-01  CYN 

CYANIDE 

0.67400000  gg/g  APID 

0.25000  LT 

ES2-94-02  CYN 

CYANIDE 

0.50300000  gg/g  APID 

0.25000  LT 

ES2-94-02  CYN 

CYANIDE 

D 

0.63800000  gg/g  APID 

0.25000  LT 

ES2-94-03  CYN 

CYANIDE 

1.02000000  gg/g  APID 

0.25000  LT 

ES2-94-04  CYN 

CYANIDE 

0.48900000  gg/g  APID 

0.25000  LT 

ES2-94-05  CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  ng/g  APID 

0.25000  LT 

ES2-94-06  CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  gg/g  APID 

0.25000  LT 

ES3-94-01  CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  gg/g  APID 

0.25000  LT 

ES3-94-02  CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  gg/g  APID 

0.25000  LT 

ES3-94-02  CYN 

CYANIDE 

LT 

D 

0.25000000  gg/g  APID 

0.25000  LT 

ES4-94-01  CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  gg/g  APID 

0.25000  LT 

ES4-94-01  CYN 

CYANIDE 

LT 

D 

0.25000000  gg/g  APID 

0.25000  LT 

ES4-94-02  CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  gg/g  APID 

0.25000  LT 

ES5-94-01  CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  gg/g  APID 

0.25000  LT 

ES5-94-01  CYN 

CYANIDE 

LT 

D 

0.25000000  gg/g  APID 

0.25000  LT 

ES 5-94-02  CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  gg/g  APNS 

0.25000  LT 

ES6-94-01  CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  gg/g  APID 

0.25000  LT 

ES6-94-01  CYN 

CYANIDE 

LT 

D 

0.25000000  gg/g  APID 

0.25000  LT 

ES7-94-01  CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  gg/g  APID 

0.25000  LT 

ES7-94-01  CYN 

CYANIDE 

LT 

D 

0.25000000  gg/g  APID 

0.25000  LT 

ES8-94-01  CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  gg/g  APNS 

0.25000  LT 

ES8-94-02  CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  gg/g  APID 

0.25000  LT 

ES 8-94-03  CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  gg/g  APNS 

0.25000  LT 

ES 8-94-0 3  CYN 

CYANIDE 

LT 

D 

0.25000000  gg/g  APNS 

0.25000  LT 

ES9-94-01  CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  gg/g  APEQ 

0.25000  LT 

ES9-94-01  CYN 

CYANIDE 

LT 

D 

0.25000000  gg/g  APEQ 

0.25000  LT 

ES9-94-02  CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  gg/g  APUQ 

0.25000  LT 

ESA-94-01  CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  gg/g  APEQ 

0.25000  LT 

ESA-94-01  CYN 

CYANIDE 

LT 

D 

0.25000000  gg/g  APEQ 

0.25000  LT 

ESA-94-02  CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  gg/g  APEQ 

0.25000  LT 
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Method  Blank 

■ 

Meu 

Flat 

Unit 

Flag 

Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meu 

Lot 

Code 

Qua]  Value 

Bool 

ESB-94-01 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  yg/g  APRS 

0.25000  LT 

ESB-94-02 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  yg/g  APRS 

0.25000  LT 

ESB-94-03 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  yg/g  APRS 

0.25000  LT 

ESB-94-04 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  yg/g  APRS 

0.25000  LT 

ESB-94-05 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0  25000000  yg/g  APRS 

0.25000  LT 

ESB-94-06 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0  25000000  yg/g  APRS 

0.25000  LT 

ESB-94-06 

CYN 

CYANIDE 

LT 

D  0.25000000  yg/g  APRS 

0.25000  LT 

ESB-94-07 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  yg/g  APRS 

0.25000  LT 

ESB-94-10 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  yg/g  APUQ 

0.25000  LT 

ESB-94-1 1 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0. 25000000  yg/g  APRS 

0.25000  LT 

ESB-94-1 2 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  yg/g  APRS 

0.25000  LT 

ESB-94-1 3 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0  25000000  yg/g  APRS 

0.25000  LT 

ESB-94-1 4 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  yg/g  APRS 

0.25000  LT 

ESB-94-1 5 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  yg/g  APRS 

0.25000  LT 

ESB-94-1 7 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  yg/g  APRS 

0.25000  LT 

ESB-94-1 8 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0  25000000  yg/g  APRS 

0.25000  LT 

ESB-94-1 9 

CYN 

CYANIDE 

LT 

0.25000000  yg/g  APRS 

0.25000  LT 

Chemical  Class:  DIOXINS 


ESI -94-01 

234HXF 

2.3.4,6,7.8-HEXACHL(  1RODIBENZORFRAN 

LT 

0.00001610  yg/g  AQAW 

0.00001 

LT 

ESI -94-01 

234PCF 

2.3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0  00001140  yg/g  AQAW 

0.00001 

LT 

ESI -94-01 

678HPD 

1.2,3.4.6.7.8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000470  yg/g  AQAW 

0.00000 

LT 

ESI -94-01 

678HPF 

1.2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001310  yg/g  AQAW 

0.00001 

LT 

ESI -94-01 

678HXD  1 ,2,3,6,7,8-HEX  ACHL<  >RODIBENZO-P- DIOXIN 

LT 

0.0000 1020  yg/g  AQAW 

0.00001 

LT 

ESI -94-01 

678HXF 

1 ,2.3,6,7,8-HEX  ACHL(  IRODIBENZOFURAN 

LT 

0  00001400  yg/g  AQAW 

0.00001 

LT 

ESI -94-01 

789HPF 

1,2.3,4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZORFRAN 

LT 

0.00001420  yg/g  AQAW 

0.00001 

LT 

ESI  -94-01 

789HXD  1,2.3,7,8.9-HEXACHLORODIBENZOP-DIOXIN 

LT 

0.00000980  yg/g  AQAW 

0.00001 

LT 

ESI -94-01 

789HXF 

1 .2,3.7,8.9-HEX  ACHU IRODIBENZORIRAN 

LT 

0  00001690  yg/g  AQAW 

0.00001 

LT 

ESI -94-01 

78HXD 

1 ,2.3,4,7.8-HEX  ACHU  )R(  )DIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001130  yg/g  AQAW 

0.00001 

LT 

ES 1-94-01 

78HXDF  1.2.3 ,4.7,8-HEXACHL<  JRODIBENZOFURAN 

LT 

0  00001700  yg/g  AQAW 

0.00001 

LT 

ESI -94-01 

78PCDD  1,2,3.7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0  00001490  yg/g  AQAW 

0.00001 

LT 

ESI -94-01 

78PCDF 

1 .2,3.7,8-PENT  ACHL(  1RODIBENZOR  IRAN 

LT 

0.00001160  yg/g  AQAW 

0.00001 

LT 

ESI -94-01 

OCDD 

OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0  00028900  yg/g  AQAW 

0.00001 

LT 

ESI -94-01 

OCDF 

cx:tachlorodibenzofuran 

LT 

0  00001840  yg/g  AQAW 

0.00001 

LT 

ESI -94-01 

TCDD 

2.3.7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0  00000810  yg/g  AQAW 

0.00001 

LT 

ESI -94-01 

TCDF 

2,3,7.8  TETRACHLORODIBENZORTRAN 

LT 

0.00000870  yg/g  AQAW 

0.00001 

LT 

ESI -94-02 

234HXF 

2.3,4.6,7,8-HEXACHLORODIBENZORrRAN 

LT 

0  00004610  yg/g  AQAW 

0.00001 

LT 

ESI -94-02 

234HXF 

2.3.4.6,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

D 

0  00004000  yg/g  AQAW 

0.00001 

LT 

ESI -94-02 

234PCF 

2,3.4,7.8-PENTACHLORODIBENZORJRAN 

LT 

0.00002310  yg/g  AQAW 

0.00001 

LT 

ESI -94-02 

234PCF 

2.3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

D 

0.00002020  yg/g  AQAW 

0.00001 

LT 

ESI -94-02 

678HPD 

1 .2,3.4.6,7,8-HEPTAC  HLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0  00001740  yg/g  AQAW 

0.00000 

LT 

ES  1-94-02 

678HPD 

1 ,2,3,4.6.7,8-HEPTAC  HLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

D 

0  00001590  yg/g  AQAW 

0.00000 

LT 

ESI -94-02 

678HPF 

1,2,3.4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00004640  yg/g  AQAW 

0.00001 

LT 

ESI -94-02 

678HPF 

1 ,2.3,4,6,7,8-HEPT  ACHLORODIBENZOR  IRAN 

LT 

D 

0  00003190  yg/g  AQAW 

0.00001 

LT 

ESI -94-02 

678HXD  1.2,3.6,7,8-HEXACHU>RODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00002750  yg/g  AQAW 

0.00001 

LT 

ESI -94-02 

678HXD  1, 2.3.6.7.8-HEX  ACHU)RODIBENZC)-P-DIC)XIN 

LT 

D 

0  00002090  yg/g  AQAW 

0.00001 

LT 
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Method  Blank 

Mms 

Unit 

Flaf 

Data  Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qual  Value  Bool 

Chemical  Class:  DIOXINS _ - 

ESI -94-02  678HXF  l,2,3.6.7.8-HEXACHU)RODIBENZOFURAN  LT 

ESI -94-02  678HXF  1.2.3.6.7.8-HEXACHLORODIBENZOFIIRAN  LT 

ESI -94-02  789HPF  1 ,2,3.4,7,8,9-HE PTACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESI -944)2  789HPF  1 ,2,3.4, 7.8, 9-HEPTACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESI -94-02  789HXD  1,2,3.7.8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ESI -94-02  789HXD  1,2.3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES1-94-02  789HXF  1.2,3,7.8.9-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESI -94-02  789HXF  1.2.3.7.8.9-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESI -94-02  78HXD  1.2,3.4,7,8-HEXACHLORODlBENZO-P-DlOXIN  LT 

ESI -94-02  78HXD  1.2.3.4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES1-94-02  78HXDF  1, 2,3,4, 7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ESI -94-02  78HXDF  1.2.3.4,7.8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESI -94-02  78PCDD  1,2.3.7.8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ESI -94-02  78PCDD  1.2,3.7,8-PENTACHLC)RODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ESI -94-02  78PCDF  1,2.3,7,8-PENTACHLORODIBENZOFlIRAN  LT 

ESI -94-02  78PCDF  1.2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESI -94-02  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN  LT 

ESI -94-02  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

ESI -94-02  OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESI -94-02  OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ESI -94-02  TCDD  2.3,7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN  LT 

ES1-94-02  TCDD  2.3.7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN  LT 

ESI -94-02  TCDF  2. 3, 7,8  TETRAC'HLORODIBENZOFURAN  LT 

ESI -94-02  TCDF  2.3,7.8  TETRACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESI -94-03  234HXF  2.3.4.6.7.8-HEXACHLORODlBENZOFURAN  LT 

ESI -94-03  234PCF  2.3,4.7.8-PENTACHLORODIBENZOFlIRAN  LT 

ESI -94-03  678HPD  1,2,3.4.6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ESI -94-03  678HPF  1,2.3.4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ESI -94-03  678HXD  1.2.3,6.7,8-HEXACHLORODIBENZO.P-DIOXIN  LT 

ESI -94-03  678HXF  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ESI -944)3  789HPF  1.2.3.4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZOFlIRAN  LT 

ESI -94-03  789HXD  l,2,3.7.8,9-HEXACHU)RODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ESI -94-03  789HXF  1,2.3.7.8,9-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESI -94-03  78HXD  1,2,3.4.7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DlOXIN  LT 

ESI -94-03  78HXDF  1.2.3.4.7.8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESI -94-03  78PCDD  1,2.3.7.8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ESI -944)3  78PCDF  1.2.3.7.8-PENTACHLORODIBENZOFIIRAN  LT 

ESI -94-03  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

ESI -944)3  OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ESI -94-03  TCDD  2.3.7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

ES 1-94-03  TCDF  2.3.7.8  TETRACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ESI -94-04  234HXF  2.3,4.6.7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ESI -94-04  234PCF  2,3,4.7.8-PENTACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ES 1-94-04  678HPD  1.2.3.4,6.7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES1-944I4  678HPF  1.2,3.4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESI -94-04  678HXD  1.2.3.6,7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ESI -94-04  678HXF  1.2,3.6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ESI -944)4  789HPF  1.2.3,4.7.8.9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ESI -94-04  789HXD  1,2.3.7.8.9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ESI -94-04  789HXF  1.2.3.7,8.9-HEXACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ESI -94-04  78HXD  1. 2.3.4.7,8-HEX ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 


0.00004130  Rg/g  AQAW 

0.00001 

LT 

D 

0.00003580  Rg/g  AQAW 

0.00001 

LT 

0.00005060  Rg/g  AQAW 

0.00001 

LT 

D 

0.00003480  Rg/g  AQAW 

0.00001 

LT 

0.00002690  Rg/g  AQAW 

0.00001 

LT 

D 

0.00002050  Rg/g  AQAW 

0.00001 

LT 

0.00004930  Rg/g  AQAW 

0.00001 

LT 

D 

0.00004280  Rg/g  AQAW 

0.00001 

LT 

0.00003050  Rg/g  AQAW 

0.00001 

LT 

D 

0.00002320  Rg/g  AQAW 

0.00001 

LT 

0.00004680  Rg/g  AQAW 

0.00001 

LT 

D 

0.00004050  Rg/g  AQAW 

0.00001 

LT 

0.00003420  Rg/g  AQAW 

0.00001 

LT 

D 

0.00002750  Rg/g  AQAW 

0.00001 

LT 

0.00002310  Rg/g  AQAW 

0.00001 

LT 

D 

0.00002020  Rg/g  AQAW 

0.00001 

LT 

0.00007360  Rg/g  AQAW 

0.00001  LT 

D 

0.00047200  Rg/g  AQAW 

0.00001  LT 

0.00009730  Rg/g  AQAW 

0.00001 

LT 

D 

0.00007240  Rg/g  AQAW 

0.00001 

LT 

0.00002330  Rg/g  AQAW 

0.00001 

LT 

D 

0.00001670  Rg/g  AQAW 

0.00001 

LT 

0.00002400  Rg/g  AQAW 

0.00001 

LT 

D 

0.00001950  Rg/g  AQAW 

0.00001 

.LT 

0.00001950  Rg/g  AQAW 

0.00001 

.LT 

0.00001600  Rg/g  AQAW 

0.00001 

LT 

0.00000720  Rg/g  AQAW 

0.00000  LT 

0.00001730  Rg/g  AQAW 

0.00001 

LT 

0.00001110  Rg/g  AQAW 

0.00001 

•LT 

0.00001750  Rg/g  AQAW 

0.0000! 

IT 

0.00001890  Rg/g  AQAW 

0.00001 

LT 

0.00001090  Rg/g  AQAW 

0.00001 

LT 

0.00002090  Rg/g  AQAW 

0.00001 

LT 

0.00001230  Rg/g  AQAW 

0.00001 

LT 

0.00001980  Rg/g  AQAW 

0.00001 

LT 

0.00001770  Rg/g  AQAW 

0.00001 

LT 

0.00001600  Rg/g  AQAW 

0.00001 

LT 

0.00026100  Rg/g  AQAW 

0.00001 

LT 

0.00003130  Rg/g  AQAW 

0.00001 

LT 

0.00001750  Rg/g  AQAW 

0.00001 

LT 

0.00000810  Rg/g  AQAW 

0.00001 

LT 

0.00002170  Rg/g  AQAW 

0.00001 

LT 

0.00001 170  Rg/g  AQAW 

0.00001 

LT 

0.00000840  Rg/g  AQAW 

0.00000 

LT 

0.00002190  Rg/g  AQAW 

0.00001 

LT 

0.00001310  Rg/g  AQAW 

0.00001 

T 

0.00001940  Rg/g  AQAW 

0.00001 

LT 

0.00002390  Rg/g  AQAW 

0.00001 

LT 

0.00001280  Rg/g  AQAW 

0.00001 

LT 

0.00002320  Rg/g  AQAW 

0.00001 

Lf 

0.00001450  Rg/g  AQAW 

0.00001 

LT 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Method  Blanks) 


Site  ID 


Test  Name 


Meas  Fht 
Bool  Code 


Unit 

Value  Meas 


Lot 


Flat:  Data 
Code  Qua! 


Method  Blank 


Meas 

Value  Bool 


Chemical  Class:  DIOXINS _ 

ES2-94-01  789HXF  1.2,3,7.8.9-HEXACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ES2-94-01  78HXD  1,2.3.4.7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES2-94-01  78HXDF  1.2.3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ES2-94-0I  78PCDD  1.2.3.7.8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES2-94-01  78PCDF  1. 2,3,7. 8-PENTACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ES2-94-01  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

ES2-94-01  OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ES2-94-01  TCDD  2J.7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN  LT 

ES2-94-01  TCDF  2.3.7, 8  TETRACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ES2-94-02  234HXF  2,3.4.6.7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ES2-94-02  234HXF  2.3.4,6.7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ES2-94-02  234PCF  2.3.4.7.8-PENTACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ES2-94-02  234PCF  2.3.4.7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ES2-94-02  678HPD  1.2.3.4.6.7.8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES2-94-02  678HPD  1.2.3.4.6.7.8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES2-94-02  678HPF  1.2,3.4,6,7,8-HEPTACHLORODlBENZORIRAN  LT 

ES2-94-02  678HPF  1.2.3.4.6,7.8-HEPTACHLORODlBENZORIRAN  LT 

ES2-94-02  678HXD  1.2.3.6.7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES2-94-02  678HXD  1.2.3.6.7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DlOXIN  LT 

ES2-94-02  678HXF  1.2.3.6.7.8-HEXACHLORODIBENZORTRAN  LT 

ES2-94-02  678HXF  1. 2.3.6.7,8-HEX ACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ES2-94-02  789HPF  1.2.3.4.7.8.9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ES2-94-02  789HPF  1.2.3.4.7.8.9-HEPT  ACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ES2-94-02  789HXD  1.2.3.7.8.9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES2-94-02  789HXD  1. 2.3.7,8.9-HEX ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES2-94-02  789HXF  1. 2.3.7.8.9-HEX ACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ES2-94-02  789HXF  1.2.3.7.8.9-HEXACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ES2-94-02  78HXD  1.2.3.4.7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES2-94-02  78HXD  1. 2.3.4.7.8-HEX ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES2-94-02  78HXDF  1.2.3.4.7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ES2-94-02  78HXDF  1. 2.3.4.7.8-HEX  ACHU  IRODIBENZORIRAN  LT 

ES2-94-02  78PCDD  1.2.3.7.8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES2-94-02  78PCDD  1.2.3.7.8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES2-94-02  78PCDF  1.2.3.7.8-PENTACHLORODIBENZORrRAN  LT 

ES2-94-02  78PCDF  1,2.3.7,8-PENT  ACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ES2-94-02  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 
ES2-94-02  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 
ES2-94-02  OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ES2-94-02  OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ES2-94-02  TCDD  2.3.7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN  LT 

ES2-94-02  TCDD  2.3.7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN  LT 

ES2-94-02  TCDF  2.3.7.8  TETRACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ES2-94-02  TCDF  2,3.7.8  TETRACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ES2-94-03  234HXF  2.3.4.6.7.8-HEX ACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ES2-94-03  234PCF  2.3.4,7.8-PENTACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ES2-94-03  678HPD  1.2.3.4.6.7.8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES2-94-03  678HPF  1.2.3.4,6.7.8-HEPTACHLORODIBENZORrRAN  LT 

ES2-94-03  678HXD  1.2.3.6.7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES2-94-03  678HXF  1. 2.3.6.7.8-HEX  ACHU  IRODIBENZORIRAN  LT 

ES2-94-03  789HPF  1.2.3.4,7.8.9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ES2-94-03  789HXD  1.2.3.7,8.9-HEX  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 


0.00038800  ng/g  APZX 

0.00002  LT 

0.00012300  ng/g  APZX 

0.00003  LT 

0.00037900  APZX 

0.00002  LT 

0.00002420  ng/g  APZX 

0.00003  LT 

0.00005590  pg/g  APZX 

0.00002  LT 

0  00423000  fig/g  APZX 

0.00003  LT 

0.00076000  jig/g  APZX 

0.00003  LT 

0.00003870  ng/g  APZX 

0.00002  LT 

0.00005460  ^g/g  APZX 

0.00001  LT 

0.00012500  Mg/g  APZX 

0.00002  LT 

D 

0.00004840  ng/g  APZX 

0.00002  LT 

0  00004740  fig/g  APZX 

0.00002  LT 

D 

0  00003240  fig/g  APZX 

0.00002  LT 

0.00004910  >ig/g  APZX 

0.00001  LT 

D 

0.00003530  Mg/g  APZX 

0.00001  LT 

0  00011100  ^g/g  APZX 

0.00002  LT 

D 

0.00005550  ng/g  APZX 

0.00002  LT 

0  00005540  ng/g  APZX 

0.00002  LT 

D 

0.00003150  *ig/g  APZX 

0.00002  LT 

0  00010900  ng'g  APZX 

0.00002  LT 

D 

0.00004220  fig/g  APZX 

0.00002  LT 

0.00012200  ng/g  APZX 

0.00002  LT 

[) 

0.00006100  ^g/g  APZX 

0.00002  LT 

0.00005300  pgfg  APZX 

0.00002  LT 

D 

0.00003020  ng/g  APZX 

0.00002  LT 

0  00013200  Mg/g  APZX 

0.00002  LT 

D 

0.00005130  ng/g  APZX 

0.00002  LT 

0 .00006060  yg/g  APZX 

0.00003  LT 

D 

0.00003450  yg/g  APZX 

0.00003  LT 

0.00013000  yg/g  APZX 

0.00002  LT 

D 

0.00005010  yg/g  APZX 

0.00002  LT 

0  00003810  yg/g  APZX 

0.00003  LT 

D 

0.00002470  yg/g  APZX 

0.00003  LT 

0.00004700  yg/g  APZX 

0.00002  LT 

D 

0.00003220  yg/g  APZX 

0.00002  LT 

0.00156000  ygg  APZX 

0.00003  LT 

D 

0  00118000  yg/g  APZX 

0.00003  LT 

0.00035000  yg/g  APZX 

0.00003  LT 

D 

0.00019000  yg/g  APZX 

0.00003  LT 

0  00004150  yg/g  APZX 

0.00002  LT 

D 

0.00003150  yg/g  APZX 

0.00002  LT 

0.00004690  yg/g  APZX 

0.00001  LT 

D 

0.00002450  yg/g  APZX 

0.00001  LT 

0  00014500  yg/g  APZX 

0.00002  LT 

0.00005980  yg/g  APZX 

0.00002  LT 

0.00005530  yg/g  APZX 

0.00001  LT 

0.00012800  yg/g  APZX 

0.00002  LT 

0.00005690  yg/g  APZX 

0.00002  LT 

0  00012700  yg/g  APZX 

0.00002  LT 

0.00014100  yg/g  APZX 

0.00002  LT 

0  00005450  yg/g  APZX 

0.00002  LT 
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Method  Blank 

mm 

Meas 

Flat 

Unit 

Flag 

Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qua!  Value 

Bool 

Chemical  Class:  DIOXINS _ . 

ES2-94-03  789HXF  1.2.3,7.8,9-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
ES2-94-03  78HXD  1.2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ES2-94-03  78HXDF  1.2,3,4,7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
ES2-94-03  78PCDD  1.2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ES2-94-03  78PCDF  1.2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 
ES2-94-03  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 
ES2-94-03  OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 
ES2-94-03  TCDD  2.3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXTN 
ES2-94-03  TCDF  2.3,7.8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

ES2-94-04  234HXF  2.3,4, 6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 
ES2-94-04  234PCF  2.3,4.7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 
ES2-94-04  678HPD  1,2.3,4.6.7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ES2-94-04  678HPF  1.2.3,4,6.7,8-HEPTACHL0RODIBENZOR!RAN 
ES2-94-04  678HXD  1.2.3,6.7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ES2-94-04  678HXF  1.2,3,6,7.8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 
ES2-94-04  789HPF  1.2.3.4,7.8,9-HEPTACHLORODIBENZORJRAN 
ES2-94-04  789HXD  1.2.3,7,8.9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ES2-94-04  789HXF  l,2,3,7,8,9-HEXACHU)RODIBENZOFURAN 
ES2-94-04  78HXD  1.2,3.4,7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ES2-94-04  78HXDF  1.2.3,4.7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 
ES2-94-04  78PCDD  1.2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ES2-94-04  78PCDF  1.2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZORTRAN 
ES2-94-04  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 
ES2-94-04  OCDF  OCTACHLORODIBENZOR1RAN 
ES2-94-04  TCDD  2.3.7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 
ES2-94-04  TCDF  2.3.7.8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

ES2-94-05  234HXF  2.3.4,6,7.8-HEXACHLORODIBENZORTRAN 
ES2-94-05  234PCF  2,3.4.7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 
ES2-94-05  678HPD  1.2,3,4.6.7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ES2-94-05  678HPF  1.2,3.4.6,7.8-HEPTACHLORODIBENZORJRAN 
ES2-94-05  678HXD  1,2,3.6,7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ES2-94-05  678HXF  1.2.3.6,7,8-HEXACHU)RODIBENZORIRAN 
ES2-94-05  789HPF  l.Z3.4,7.8.9-HEPTACHLORODIBENZORJRAN 
ES2-94-05  789HXD  1.2.3,7.8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ES2-94-05  789HXF  1. 2,3, 7,8,9-HEX ACHLORODIBENZORIRAN 
ES2-94-05  78HXD  1.2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXrN 
ES2-94-05  78HXDF  1,2.3,4.7,8-HEXACHLORODIBENZORTRAN 
ES2-94-05  78PCDD  1.2.3,7.8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ES2-94-05  78PCDF  1.2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 
ES2-94-05  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 
ES2-94-05  OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 
ES2-94-05  TCDD  2.3.7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 
ES2-94-05  TCDF  2.3,7.8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

ES2-94-06  234HXF  2.3.4,6.7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
ES2-94-06  234PCF  2.3.4.7.8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 
ES2-94-06  678HPD  1.2.3.4.6.7.8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ES2-94-06  678HPF  1.2,3.4,6.7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 
ES2-94-06  678HXD  1.2.3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ES2-94-06  678HXF  1,2,3,6,7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
ES2-94-06  789HPF  1.2,3,4.7,8,9-HEPTACHLORODIBENZOR!RAN 


LT 

0.00015400  ng/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0.00006230  ng/g  APZX 

0.00003  LT 

LT 

0.00015000  (ig/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0.00004470  ng/g  APZX 

0.00003  LT 

LT 

0.00005930  ng/g  APZX 

0.00002  LT 

0.00253000  jig/g  APZX 

0.00003  LT 

LT 

0.00045600  ng/g  APZX 

0.00003  LT 

LT 

0.00004940  fig/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0.00003240  ng/g  APZX 

0.00001  LT 

LT 

0.00002950  ng/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0.00002060  ng/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0.00002420  ng/g  APZX 

0.00001  LT 

LT 

0.00004480  ng/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0.00001480  ng/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0.00002490  ng/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0.00005090  ng/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0.00001460  ng/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0.00003190  ng/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0.00001690  ng/g  APZX 

0.00003  LT 

LT 

0.00003070  ng/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0.00001320  ng/g  APZX 

0.00003  LT 

LT 

0.00002010  ng/g  APZX 

0.00002  LT 

0.00096100  ng/g  APZX 

0.00003  LT 

LT 

0.00012900  ng/g  APZX 

0.00003  LT 

LT 

0.00001110  ng/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0.00000990  jig/g  APZX 

0.00001  LT 

LT 

0,00002010  fig/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0.00001020  ng/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0.00001650  (Jg/g  APZX 

0.00001  LT 

LT 

0.00001950  (ig/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0  00001490  ng/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0.00001700  ng/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0.00002220  ^g/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0.00001480  ng/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0.00002180  ng/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0.00001710  ^g/g  APZX 

0.00003  LT 

LT 

0.00002100  ng/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0.00001460  Mg/g  APZX 

0.00003  LT 

LT 

0.00001000  |ig/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0.00005360  ng/g  APZX 

0.00003  LT 

LT 

0.00004870  ng/g  APZX 

0.00003  LT 

LT 

0.00001270  fig/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0.00001010  Mg/g  APZX 

0.00001  LT 

LT 

0.00002260  ng/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0.00001390  (ig/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0.00001750  ^g/g  APZX 

0.00001  LT 

LT 

0.00002390  ng/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0.00001690  Mg/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0.00001910  ng/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0.00002720  ng/g  APZX 

0.00002  LT 
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Method  Blank 

Meas 

Fla* 

Unit 

Fla( 

Data 

Meat 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

1 

i 

Bool 

Chemical_  Class:  DIOXINS _ 

ES2-94-06  789HXD  1,2,3.7.8.9-HEXACHLORODIBENZOP-DIOXIN 
ES2-94-06  789HXF  1,2.3.7.8.9-HEXACHLORODIBENZORrRAN 
ES2-94-06  78HXD  1.2.3.4,7.8-HEXACHLORODIBENZO-P.DIOXIN 
ES2-94-06  78HXDF  1.2.3.4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 
ES2-94-06  78PCDD  1.2.3.7,8-PENTACHU)RODIBENZO-P-DIOXIN 
ES2-94-06  78PCDF  1.2.3.7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 
ES2-94^)6  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 
ES2-94-06  OCDF  (3CTACHLORODIBENZORIRAN 
ES2-94-06  TCDD  2.3.7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 
ES2-94-06  TCDF  2.3,7.8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

ES3-94-01  234HXF  2.3,4,6.7.8-HEXACHLORODlBENZORIRAN 
ES3-94-01  234PCF  2.3,4.7.8-PENTACHLORODIBENZORrRAN 
ES3-94-01  678HPD  1.2.3.4.6.7.8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ES3-94-01  678HPF  1.2.3.4.6.7.8-HEPTACHLORODIBENZOR1RAN 
ES3-94-0 1  678HXD  1.2.3.6.7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ES3-94-01  678HXF  1.2.3.6,7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
ES3-94-01  789HPF  I.2.3.4.7.8.9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 
ES3-94-01  789HXD  1.2.3.7.8.9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ES3-94-01  789HXF  1.2.3,7.8.9-HEXACHLORODIBENZORTRAN 
ES3-94-01  78HXD  1. 2.3,4.7.8-HEX  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ES3-94-01  78HXDF  1.2.3.4,7.8-HEXACHLORODIBENZORTRAN 
ES3-94-01  78PCDD  1.2,3.7.8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ES3-94-01  78PCDF  1.2.3.7,8-PENTACHLORODIBENZORrRAN 
ES3-94-01  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 
ES3-94-01  OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 
ES3-94-01  TCDD  2.3.7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 
ES3-94-01  TCDF  2.3.7.8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

ES3-94-02  234HXF  2.3.4.6.7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
ES3-94-02  234HXF  2.3.4.6.7.8-HEXACHLORODIBENZORTRAN 
ES3-94-02  234PCF  2.3,4.7.8-PENTACHLORODlBENZORIRAN 
ES3-94-02  234PCF  2.3.4.7.8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 
ES3-94-02  678HPD  1.2.3.4.6.7.8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ES3-94-02  678HPD  1.2.3.4.6.7.8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ES3-94-02  678HPF  1.2.3.4.6.7.8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 
ES3-94-02  678HPF  1.2.3.4.6.7.8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 
ES3-94-02  678HXD  I.2.3.6,7.8-HEXACHU)RODIBENZO-P-DIOXIN 
ES3-94-02  678HXD  1.2.3.6.7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ES3-94-02  678HXF  1 ,2.3.6,7.8-HEX ACHU  )R(  )DIBENZORIRAN 
ES3-94-02  678HXF  1.2,3.6.7.8-HEXACHLORODIBENZORFRAN 
ES3-94-02  789HPF  1.2.3.4.7.8.9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 
ES3-94-02  789HPF  1.2.3.4.7.8.9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 
ES3-94-02  789HXD  1.2,3.7.8.9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ES3-94-02  789HXD  1.2.3.7.8.9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ES3-94-02  789HXF  1 ,2,3.7.8.9-HEX  ACHU  IRODIBENZORIRAN 
ES3-94-02  789HXF  1.2.3.7.8.9-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
ES3-94-02  78HXD  1.2.3.4,7.8-HEXACHU)RODIBENZO-P-DIOXIN 
ES3-94-02  78HXD  1.2.3.4.7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ES3-94-02  78HXDF  1.2.3.4,7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
ES3-94-02  78HXDF  1.2.3.4.7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
ES3-94-02  78PCDD  1.2.3.7,8-PENTACHU)RODIBENZO-P-DIOXIN 
ES3-94-02  78PCDD  1.2.3.7.8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 


LT 

0.00001670  Mg/g  A PZX 

0.00002  LT 

LT 

0.00002440  ng/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0.00001940  Mg/g  APZX 

0.00003  LT 

LT 

0.00002350  Mg/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0.00002120  Mg/g  APZX 

0.00003  LT 

LT 

0.00001360  ng/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0.00005380  ng/g  APZX 

0.00003  LT 

LT 

0  00005930  ng/g  APZX 

0.00003  LT 

LT 

0.00001710  ng'g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0.00001360  Mg/g  APZX 

0.00001  LT 

LT 

0.00001270  Mg/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0  0000 1000  Mg/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0.00000730  ng/g  APZX 

0.00001  LT 

LT 

0  00001520  ng/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0.00001220  ng/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0  00001090  >ig/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0  00001670  ng/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0.00001160  Mg/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0.00001330  Mg/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0.00001290  Mg/g  APZX 

0.00003  LT 

LT 

0  00001290  Mg/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0.00001860  Mg/g  APZX 

0.00003  LT 

LT 

0  00001010  Mg/g  APZX 

0.00002  LT 

0.00021000  Mg/g  APZX 

0.00003  LT 

LT 

0.00002340  Mg/g  APZX 

0.00003  LT 

LT 

0.00001240  Mg/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0.00000920  Mg/g  APZX 

0.00001  LT 

LT 

0.00001270  Mg/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

D 

0  00001090  Mg/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0.00001210  Mg/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

D 

0.00000830  Mg/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0.00001400  Mg/g  APZX 

0.00001  LT 

D 

0.00004030  Mg/g  APZX 

0.00001  LT 

LT 

0.00001620  Mg/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

D 

0.0000)1 10  Mg/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0  00001440  Mg/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

[) 

0.00001240  Mg/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0.00001100  Mg/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

D 

0  00000940  Mg/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0.00001770  Mg/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

D 

0.00001220  Mg g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0.00001360  Mg/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

D 

0  00001170  Mg/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0.00001340  Mg/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

D 

0  00001140  Mg/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0.00001520  Mg/g  APZX 

0.00003  LT 

LT 

D 

0.00001310  Mg/g  APZX 

0.00003  LT 

LT 

0  00001300  Mg/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

D 

0.00001110  Mg/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0.00002270  Mg/g  APZX 

0.00003  LT 

LT 

I) 

0  00001820  Mg/g  APZX 

0.00003  LT 
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Method  Blank 

Meas 

Flag 

Unit 

Flag 

Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Oual  Value 

Bool 

Chemical  Class;  DIOXINS 


ES3-94-02 

78PCDF 

1.23.7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00001220  gg/g  APZX 

0.00002  LT 

ES3-94-02 

78PCDF 

1 ,2,3,7,8-PENT  ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.00000840  gg/g  APZX 

0.00002 

LT 

ES3-94-02 

OCDD 

OCT  ACHLOROD1BENZODIOXIN 

0.00019700  gg/g  APZX 

0.00003  LT 

ES3-94-02 

OCDD 

OCT  ACHLORODIBENZODIOXIN 

D 

0.00022800  gg/g  APZX 

0.00003 

LT 

ES3-94-02 

OCDF 

OCTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00002400  gg/g  APZX 

0.00003 

LT 

ES3-94-02 

OCDF 

OCT  ACHLORODIBENZORJRAN 

LT 

D 

0.00002250  gg/g  APZX 

0.00003 

LT 

ES3-94-02 

TCDD 

2 .3.7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00001460  gg/g  APZX 

0.00002  LT 

ES3-94-02 

TCDD 

23,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

D 

0.00001260  ng/g  APZX 

0.00002  LT 

ES3-94-02 

TCDF 

23,7.8  TETRACHLORODIBENZORTRAN 

LT 

0.00001160  gg/g  APZX 

0.00001 

LT 

ES3-94-02 

TCDF 

23.7.8  TETRACHLORODIBENZORTRAN 

LT 

D 

0.00000880  gg/g  APZX 

0.00001 

LT 

ES4-94-01 

234HXF 

2.3.4,6,7.8-HEXACHLORODIBENZORJRAN 

LT 

0.00001300  gg/g  APZX 

0.00002 

LT 

ES4-94-01 

234HXF  2.3.4.6.7.8-HEXACHLORODIBENZORJRAN 

LT 

D 

0.00001440  gg/g  APZX 

0.00002 

LT 

ES4-94-01 

234PCF 

2.3.4.7,8-PENT  ACHLORODIBENZORJRAN 

LT 

0.00001090  gg/g  APZX 

0.00002  LT 

ES4-94-01 

234PCF 

2.3,4.7,8-PENT  ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.00001500  gg/g  APZX 

0.00002  LT 

ES4-94-01 

678HPD 

1.2,3.4,6.7.8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000790  ng/g  APZX 

0.00001 

LT 

ES4-94-01 

678HPD 

1.2.3.4.6.7.8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

D 

0.00001020  ng/g  APZX 

0.00001 

LT 

ES4-94-01 

678HPF 

1.2.3.4,6,7,8-HEPT ACHLORODIBENZORJRAN 

LT 

0.00001470  ng/g  APZX 

0.00002  LT 

ES4-94-01 

678HPF 

1.2.3.4.6.7,8-HEPT  ACHLORODIBENZORJRAN 

LT 

D 

0.00001520  ng/g  APZX 

0.00002 

LT 

ES4-94-01 

678HXD  1.2.3.6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DlOXIN 

LT 

0.00001400  ng/g  APZX 

0.00002 

LT 

ES4-94-0 1 

678HXD  U.3.6.7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

D 

0.00001660  |ig/g  APZX 

0.00002  LT 

ES4-94-01 

678HXF 

1.2,3,6.7,8-HEXACHLORODIBENZORJRAN 

LT 

0.00001120  ng/g  APZX 

0.00002 

LT 

ES4-94-01 

678HXF 

U.3.6.7.8-HEXACHLORODIBENZORJRAN 

LT 

D 

0.00001240  ng/g  APZX 

0.00002 

LT 

ES4-94-01 

789HPF 

13.3.4.7.8.9-HEPT ACHLORODIBENZORJRAN 

LT 

0.00001610  ng/g  APZX 

0.00002  LT 

ES4-94-01 

789HPF 

I.2,3.4,7.8,9-HEPT ACHLORODIBENZORJRAN 

LT 

D 

0.00001660  ng/g  APZX 

0.00002 

LT 

ES4-94-0 1 

789HXD  1 .2,3.7,8.9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001320  ng/g  APZX 

0.00002 

LT 

ES4-94-0 1 

789HXD 

1.2.3.7.8.9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

D 

0.00001570  ng/g  APZX 

0.00002 

LT 

ES  4-94-01 

789HXF 

1,2.3.7.8.9-HEXACHLORODIBENZORJRAN 

LT 

0.00001370  ng/g  APZX 

0.00002 

LT 

ES4-94-01 

789HXF 

1.2.3.7.8.9-HEXACHLORODIBENZORJRAN 

LT 

D 

0.00001520  ^g/g  APZX 

0.00002 

LT 

ES4-94-01 

78HXD 

1.2.3.4.7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001480  ng/g  APZX 

0.00003 

LT 

ES4-94-01 

78HXD 

1.2.3.4.7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

D 

0.00001760  ng/g  APZX 

0.00003  LT 

ES4-94-01 

78HXDF  U.3.4.7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00001330  ng/g  APZX 

0.00002  LT 

ES4-94-01 

78HXDF  1 .23.4.7.8-HEXACHLORODIBENZORTRAN 

LT 

D 

0.00001470  gg/g  APZX 

0.00002 

LT 

ES4-94-0I 

78PCDD  1,2,3.7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001860  gg/g  APZX 

0.00003 

LT 

ES4-94-0 1 

78PCDD 

1.2.3.7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

D 

0.00002680  gg/g  APZX 

0.00003  LT 

ES4-94-01 

78PCDF 

I.2.3,7,8-PENT  ACHLORODIBENZORJRAN 

LT 

0.00001100  gg/g  APZX 

0.00002 

LT 

ES4-94-01 

78PCDF 

1 ,2,3.7,8-PENT  ACHLORODIBENZORJRAN 

LT 

D 

0.00001510  gg/g  APZX 

& 

0.00002 

LT 

ES4-94-01 

OCDD 

OCT ACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00002340  gg/g  APZX 

0.00003 

LT 

ES4-94-01 

OCDD 

OCT ACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

D 

0.00002440  gg/g  APZX 

0.00003 

LT 

ES  4-94-01 

OCDF 

OCTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00002530  gg/g  APZX 

0.00003 

LT 

ES4-94-01 

OCDF 

OCT ACHLORODIBENZORJRAN 

LT 

D 

0.00002960  gg/g  APZX 

0.00003 

LT 

ES4-94-01 

TCDD 

23.7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00001700  gg/g  APZX 

0.00002 

LT 

ES4-94-0 1 

TCDD 

23,7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

D 

0.00001370  gg/g  APZX 

0.00002 

LT 

ES4-94-01 

TCDF 

23.7.8  TETRACHLORODIBENZORTRAN 

LT 

0.00000980  gg/g  APZX 

0.00001 

LT 

ES4-94-0 1 

TCDF 

23,7.8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

D 

0.00001270  gg/g  APZX 

0.00001 

LT 

ES4-94-02 

234HXF 

23.4.6,7,8-HEXACHLORODIBENZORTRAN 

LT 

0.00001090  gg/g  APZX 

0.00002 

LT 

ES4-94-02 

234PCF 

2.3.4.7,8-PENT ACHLORODIBENZORJRAN 

LT 

0.00001060  gg/g  APZX 

0.00002 

LT 

ES4-94-02 

678HPD 

1 3.3.4,6.7,8-HEPT  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000720  gg/g  APZX 

0.00001 

LT 

ES4-94-02 

678HPF 

1.2.3.4,6.7,8-HEPT ACHLORODIBENZORJRAN 

LT 

0.00001080  gg/g  APZX 

0.00002 

LT 

ES4-94-02 

678HXD  1.23.6,7.8-HEXACHU>RODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001310  gg/g  APZX 

0.00002  LT 

ES4-94-02 

678HXF 

1.2.3.6.7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00000940  gg/g  APZX 

0.00002 

LT 

ES4-94-02 

789HPF 

1.2.3.4.7.8,9-HEPTACHLORODIBENZORJRAN 

LT 

0.00001 190  gg/g  APZX 

0.00002  LT 
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Method  Blank 

Meas 

Flag 

Unit 

Flat 

Data  Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qua!  Value  Bool 

Chemical  Class:  DIOXINS _ _ 

ES5-94-02  789HXD  1.2,3.7,8.9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ES5-94-02  789HXF  1,2,3 ,7,8,9-HEXACHLORODIBENZORTRAN 
ES5-94-02  78HXD  1.2.3,4,7,8-HEXACHLORODlBENZO-P-DIOXIN 
ES5-94-02  78HXDF  1.2,3.4,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
ES5-94-02  78PCDD  1.2,3.7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ES5-94-02  78PCDF  1.2,3,7.8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 
ES5-94-02  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 
ES5-94-02  OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 
ES5-94-02  TCDD  2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 
ES5-94-02  TCDF  2.3,7.8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

ES6-94-01  234HXF  2,3.4.6.7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
ES6-94-01  234HXF  2.3.4,6.7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
ES6-94-01  234PCF  2.3.4.7.8-PENTACHLORODIBENZORrRAN 
ES6-94-01  234PCF  2.3.4,7,8-PENTACHLORODIBENZORJRAN 
ES6-94-01  678HPD  1,2.3,4,6.7,8-HEPTACHLORODlBENZO-P-DIOXIN 
ES6-94-01  678HPD  1.2.3.4.6.7.8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ES6-94-01  678HPF  1.2.3.4,6.7.8-HEPTACHLORODIBENZOR!RAN 
ES6-94-0 1  678HPF  1.2.3.4.6.7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 
ES6-94-01  678HXD  1.2,3.6.7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DlOXIN 
ES6-94-01  678HXD  1.2.3.6.7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ES6-94-01  678HXF  1.2,3.6,7.8-HEXACHLORODIBENZORTRAN 
ES6-94-01  678HXF  1.2.3.6,7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
ES6-94-01  789HPF  1.2.3.4,7,8,9-HEPTACHLORODlBENZORIRAN 
ES6-94-01  789HPF  U.3.4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZORJRAN 
ES6-94-01  789HXD  1.2.3.7.8.9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ES6-94-01  789HXD  1.2.3. 7, 8.9-HEX  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ES6-94-01  789HXF  1 .2,3 ,7,8.9-HEX  ACHL(  1RODIBENZORIRAN 
ES6-94-01  789HXF  1.2.3.7,8.9-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
ES6-94-01  78HXD  1.2,3. 4,7, 8-HEX  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ES6-94-01  78HXD  1.2,3,4,7,8-HEXACHLORODlBENZO-P-DlOXIN 
ES6-94-01  78HXDF  1.2.3.4,7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
ES6-94-01  78HXDF  1.2.3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
ES6-94-01  78PCDD  1.2.3,7.8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ES6-94-01  78PCDD  1.2.3.7,8-PENT  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ES6-94-01  78PCDF  1.2.3.7.8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 
ES6-94-01  78PCDF  1.2.3,7,8-PENTACHLORODlBENZORIRAN 
ES6-94-01  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 
ES6-94-01  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 
ES6-94-01  OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 
ES6-94-01  OCDF  OCTACHLORODIBENZORJRAN 
ES6-94-01  TCDD  2.3,7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 
ES6-94-01  TCDD  2.3, 7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 
ES6-94-01  TCDF  2,3.7,8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 
ES6-94-01  TCDF  2.3,7.8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

ES7-94-01  234HXF  2.3.4.6,7.8-HEXACHU)RODIBENZORIRAN 
ES7-94-01  234HXF  2.3.4.6.7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
ES7-94-01  234PCF  2.3.4.7.8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 
ES7-94-01  234PCF  2.3,4.7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 
ES7-94-01  678HPD  1.2.3.4,6,7.8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ES7-94-01  678HPD  1,2.3.4.6.7,8-HEPTACHLORODlBENZO-P-DlOXIN 
ES7-94-01  678HPF  1.2,3.4,6,7.8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 


LT 

0.00000750  gg/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0.00000920  gg/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0.00000820  gg/g  APZX 

0.00003  LT 

LT 

0.00000860  gg/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0.00000960  gg/g  APZX 

0.00003  LT 

LT 

0.00000690  gg/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0.00002510  gg/g  APZX 

0.00003  LT 

LT 

0.00002340  gg/g  APZX 

0.00003  LT 

0.00001590  gg/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0.00000650  gg/g  APZX 

0.00001  LT 

LT 

0.00002200  gg/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

D 

0.00001550  gg/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0.00001200  gg/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

D 

0.00001150  gg/g  APZX 

0.00002  LT 

0.00001400  gg/g  APZX 

0.00001  LT 

LT 

D 

0.00001010  gg/g  APZX 

0.00001  LT 

LT 

0.00002500  gg/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

D 

0.00001470  gg/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0  00001210  gg/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

D 

0.00001070  gg/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0.00001970  gg/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

D 

0.00001350  gg/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0.00002750  gg/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

D 

0.00001610  gg/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0.00001080  gg/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

D 

0.00001030  gg/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0.00002320  gg/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

D 

0.00001640  gg/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0.00001 180  gg/g  APZX 

0.00003  LT 

LT 

D 

0.00001170  gg/g  APZX 

0.00003  LT 

LT 

0.00002170  gg/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

D 

0.00001600  gg/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0.00000840  gg/g  APZX 

0.00003  LT 

LT 

D 

0.00000900  gg/g  APZX 

0.00003  LT 

LT 

0.00001190  gg/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

I) 

0.00001140  gg/g  APZX 

0.00002  LT 

0.00055900  gg/g  APZX 

0.00003  LT 

D 

0.00055100  gg/g  APZX 

0.00003  LT 

LT 

0.00007250  gg/g  APZX 

0.00003  LT 

LT 

D 

0.00004040  gg/g  APZX 

0.00003  LT 

LT 

0.00000740  gg/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

D 

0.00000900  gg/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0.00001340  gg/g  APZX 

0.00001  LT 

LT 

D 

0.00001090  gg/g  APZX 

0.00001  LT 

LT 

0.00001770  gg/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

D 

0.00001440  gg/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0.00000830  gg/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

D 

0.00000900  gg/g  APZX 

0.00002  LT 

LT 

0.00001070  gg/g  APZX 

0.00001  LT 

LT 

D 

0.00000860  gg/g  APZX 

0.00001  LT 

LT 

0.00001290  gg/g  APZX 

0.00002  LT 
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Method  Blank 

Meat 

Fla* 

Unit 

Flat 

Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Boo 1 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qual  Value 

Bool 

Chemical  Class:  DIOXINS _ 

ES7-94-01  678HPF  1,2,3,4, 6.7, 8-HEPT  ACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ES7-94-0 1  678HXD  1.2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES7-94-0 1  678HXD  1.2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES7-94-01  678HXF  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ES7-94-01  678HXF  1 ,2,3,6,7.8-HEX  ACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES7-94-01  789HPF  1 ,2,3,4,7,8,9-HEPT  ACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ES7-94-0 1  789HPF  1 ,2,3,4,7,8,9-HE  PT  ACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ES7-94-01  789HXD  1, 2,3,7,8,9-HEX  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES7-94-0 1  789HXD  1.2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES7-94-01  789HXF  1.2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ES7-94-01  789HXF  1, 2.3,7,8,9-HEX  ACHLORODIBENZOFURAN  LT 

ES7-94-0 1  78HXD  1.2.3.4.7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES7-94-0 1  78HXD  1,2,3,4,7,8-HEX  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES7-94-01  78HXDF  1.2.3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ES7-94-01  78HXDF  1.2,3, 4,7, 8-HEX  AC  HLORODIBENZOFl  FRAN  LT 

ES7-94-0 1  78PCDD  1.2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES7-94-0 1  78PCDD  l,2.3.7.8-PENTACHLORODIBENZ(>-P-DIOXIN  LT 

ES7-94-01  78PCDF  1.2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ES7-94-0 1  78PCDF  1,2,3,7,8-PENT  ACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ES7-94-0 1  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN  LT 

ES7-94-01  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 
ES7-94-01  OCDF  OCTACHLORODIBENZORrRAN  LT 

ES7-94-0 1  OCDF  OCTACHLORODIBENZORrRAN  LT 

ES7-94-0 1  TCDD  2,3, 7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN  LT 

ES7-94-0 1  TCDD  2,3.7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN  LT 

ES7-94-0 1  TCDF  2.3,7,8  TETRACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ES7-94-01  TCDF  2,3,7.8  TETRACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ES8-94-01  234HXF  2,3,4.6,7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ES8-94-01  234PCF  2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZORrRAN  LT 

ES8-94-01  678HPD  1,2,3,4.6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES8-94-01  678HPF  1.2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORTRAN  LT 

ES8-94-01  678HXD  1. 2,3,6,7,8-HEX  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES8-94-0 1  678HXF  1. 2.3.6.7,8-HEX  ACHU  )RODIBENZORTRAN  LT 

ES8-94-0 1  789HPF  1.2.3.4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZORlRAN  LT 

ES  8-94-01  789HXD  1. 2,3.7, 8.9-HEX  AC  H  LORO  DIB  ENZO-P-DIOXIN  LT 

ES8-94-01  789HXF  1. 2.3,7.8,9-HEX  ACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ES8-94-0 1  78HXD  1, 2.3,4,7.8-HEX  ACHL(  )RODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES8-94-0I  78HXDF  1,2,3.4,7.8-HEX  ACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ES8-94-01  78PCDD  1.2.3.7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN  LT 

ES8-94-01  78PCDF  1,2.3,7.8-PENTACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ES8-94-01  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN  LT 

ES8-94-01  OCDF  OCTACHLORODIBENZORrRAN  LT 

ES8-94-01  TCDD  2,3,7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

ES8-94-01  TCDF  2.3.7,8  TETRACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ES 8-94-02  234HXF  2.3.4,6,7.8-HEXACHLORODIBENZORrRAN  LT 

ES8-94-02  234PCF  2.3,4,7,8-PENT ACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ES8-94-02  678HPD  1,2.3.4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ES8-94-02  678HPF  1,2.3.4.6,7,8-HEPT ACHLORODIBENZORIRAN  LT 

ES8-94-02  678HXD  1.2,3,6.7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DlOXIN  LT 

ES8-94-02  678HXF  1,2.3,6,7.8-HEXACHLORODIBENZORTRAN  LT 

ES8-94-02  789HPF  1,2,3,4,7.8,9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN  LT 


D 

0.00001770  yg/g  APZX 

0.00002  LT 

0.00001590  yg/g  APZX 

0.00002  LT 

D 

0.00000880  yg/g  APZX 

0.00002  LT 

0.00001500  yg/g  APZX 

0.00002  LT 

D 

0.00001290  yg/g  APZX 

0.00002  LT 

0.00001470  yg/g  APZX 

0.00002  LT 

D 

0.00001940  yg/g  APZX 

0.00002  LT 

0.00001570  yg/g  APZX 

0.00002  LT 

D 

0.00000780  yg/g  APZX 

0.00002  LT 

0.00001920  yg/g  APZX 

0.00002  LT 

D 

0.00001520  yg/g  APZX 

0.00002  LT 

0  00001820  yg/g  APZX 

0.00003  LT 

I) 

0.00000850  yg/g  APZX 

0.00003  LT 

0  00001850  yg/g  APZX 

0.00002  LT 

D 

0  00001420  yg/g  APZX 

0.00002  LT 

0.00001390  yg/g  APZX 

0.00003  LT 

D 

0.00001470  yg/g  APZX 

0.00003  LT 

0.0000081 0  yg/g  APZX 

0.00002  LT 

D 

0  00000890  yg/g  APZX 

0.00002  LT 

0.00005220  yg/g  APZX 

0.00003  LT 

D 

0.00018400  yg/g  APZX 

0.00003  LT 

0  00005560  yg/g  APZX 

0.00003  LT 

D 

0.00004590  yg/g  APZX 

0.00003  LT 

0  00001120  yg/g  APZX 

0.00002  LT 

D 

0.00001080  yg/g  APZX 

0.00002  LT 

0  00000900  yg/g  APZX 

0.00001  LT 

D 

0.00000910  yg/g  APZX 

0.00001  LT 

0.00002860  yg/g  APZX 

0.00002  LT 

0.00001010  yg/g  APZX 

0.00002  LT 

0.00014000  yg/g  APZX 

0.00001  LT 

0.00002820  yg/g  APZX 

0.00002  LT 

0  00001660  yg/g  APZX 

0.00002  LT 

0  00002550  yg/g  APZX 

0.00002  LT 

0  00003240  yg/g  APZX 

0.00002  LT 

0  00001490  yg/g  APZX 

0.00002  LT 

0  00003010  yg/g  APZX 

0.00002  LT 

0.00001620  yg/g  APZX 

0.00003  LT 

0  00002810  yg/g  APZX 

0.00002  LT 

0.00001410  yg/g  APZX 

0.00003  LT 

0  00001000  yg/g  APZX 

0.00002  LT 

0  00259000  yg/g  APZX 

0.00003  LT 

0  00010800  yg/g  APZX 

0.00003  LT 

0  00001720  yg/g  APZX 

0.00002  LT 

0  00001200  yg/g  APZX 

0.00001  LT 

0.00002610  yg/g  APZX 

0.00002  LT 

0  00001800  yg/g  APZX 

0.00002  LT 

0.00037900  yg/g  APZX 

0.00001  LT 

0  00003500  yg/g  APZX 

0.00002  LT 

0.00002060  yg/g  APZX 

0.00002  LT 

0  00002330  yg/g  APZX 

0.00002  LT 

0  00003850  yg/g  APZX 

0.00002  LT 
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Method  Blank 

Meas 

Flag 

Unit 

Fla* 

Data  Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qua!  Value  Bool 

Chemical  Class:  DIOXINS 


ES  8-94-02 

789HXD  1,2,3,7,8,9-HEX  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001840  ng/g  APZX 

0.00002 

LT 

ES8-94-02 

789HXF 

1,2,3,7,8,9-HEX  AC  HLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002750  ng/g  APZX 

0.00002 

LT 

ES8-94-02 

78HXD 

1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00002000  ng/g  APZX 

0.00003 

LT 

ES  8-94-02 

78HXDF  1 ,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002570  ng/g  APZX 

0.00002 

LT 

ES8-94-02 

78PCDD  1 ,2,3,7,8-PENT ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001730  ng/g  APZX 

0.00003 

LT 

ES8-94-02 

78PCDF 

1 ,2,3,7,8-PENT  ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001790  ng/g  APZX 

0.00002 

LT 

ES8-94-02 

OCDD 

OCT  ACHLORODIBENZODIOXIN 

0.00348000  Mg/g  APZX 

0.00003 

LT 

ES8-94-02 

OCDF 

OCTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00014200  ng/g  APZX 

0.00003 

LT 

ES8-94-02 

TCDD 

2,3 ,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

0.00002470  ng/g  APZX 

0.00002 

LT 

ES8-94-02 

TCDF 

2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001050  ng/g  APZX 

0.00001 

LT 

ES8-94-03 

234HXF  2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZORFRAN 

LT 

0.00001690  ng/g  APZX 

0.00002 

LT 

ES8-94-03 

234HXF 

2,3,4.6,7,8-HEXACHLORODIBENZORFRAN 

LT 

D 

0.00002550  fig/g  APZX 

0.00002 

LT 

ES8-94-03 

234PCF 

2.3,4.7,8-PENT ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00000940  ng/g  APZX 

0.00002 

LT 

ES8-94-03 

234PCF 

2,3,4,7,8-PENT  ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.00000760  ng/g  APZX 

0.00002 

LT 

ES8-94-03 

678HPD 

1,2,3,4,6,7,8-HEPT  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000100  ng/g  APZX 

0.00001 

LT 

ES8-94-03 

678HPD 

1,2,3,4,6,7,8-HEPT ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

D 

0.00030100  ng/g  APZX 

0.00001 

LT 

ES8-94-03 

678HPF 

1,2,3,4,6,7,8-HEPT AC  HLORODIBENZOFURAN 

0.00001580  tig/g  APZX 

0.00002 

LT 

ES8-94-03 

678HPF 

1,2,3,4,6,7,8-HEPT ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.00002040  ng/g  APZX 

0.00002 

LT 

ES8-94-03 

678HXD  1 ,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000840  ng/g  APZX 

0.00002 

LT 

ES8-94-03 

678HXD  1 ,2,3,6,7,8-HEX  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

D 

0.00001430  ng/g  APZX 

0.00002  LT 

ES8-94-03 

678HXF 

1 ,2,3,6,7,8-HEX  ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001510  fig/g  APZX 

0.00002 

LT 

ES8-94-03 

678HXF 

1 ,2,3,6,7,8-HEX  ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.00002280  ng/g  APZX 

0.00002 

LT 

ES8-94-03 

789HPF 

I.2,3,4,7,8,9-HEPT ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001720  ng/g  APZX 

0.00002  LT 

ES  8-94-03 

789HPF 

1,2,3,4,7,8,9-HEPTACHLORODIBENZORFRAN 

LT 

D 

0.00002240  ng/g  APZX 

0.00002 

LT 

ES8-94-03 

789HXD  1,2,3, 7,8,9-HEX  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000750  ng/g  APZX 

0.00002 

LT 

ES8-94-03 

789HXD  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

D 

0.00001280  ng/g  APZX 

0.00002 

LT 

ES8-94-03 

789HXF 

1 ,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZORTRAN 

LT 

0.00001790  ng/g  APZX 

0.00002 

LT 

ES8-94-03 

789HXF 

1 ,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

D 

0.00002690  fig/g  APZX 

0.00002 

LT 

ES8-94-03 

78HXD 

1,2,3,4,7,8-HEX  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000820  ng/g  APZX 

0.00003 

LT 

ES8-94-03 

78HXD 

1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

I) 

0.00001390  ng/g  APZX 

0.00003 

LT 

ES8-94-03 

78HXDF  1.2.3.4,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001660  ng/g  APZX 

0.00002 

LT 

ES8-94-03 

78HXDF  1, 2,3, 4,7,8-HEX  ACHLORODIBENZO  FI  FRAN 

LT 

D 

0.00002510  ng/g  APZX 

0.00002 

LT 

ES8-94-03 

78PCDD  1 ,2,3,7,8-PENT ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001050  ng/g  APZX 

0.00003 

LT 

ES8-9«3 

78PCDD  1 .2,3.7,8-PENT  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

D 

0.00000990  ng/g  APZX 

0.00003 

LT 

ES8-94-03 

78PCDF 

1 ,2,3,7,8-PENT  ACHLORODIBENZORFRAN 

LT 

0.00000930  ng/g  APZX 

0.00002 

LT 

ES8-94-03 

78PCDF 

1 ,2,3,7,8-PENT  ACHLORODIBENZORFRAN 

LT 

D 

0.00000750  ng/g  APZX 

0.00002 

LT 

ES8-94-03 

OCDD 

OCT  ACHLORODIBENZODIOXIN 

0.00553000  ng/g  APZX 

0.00003 

LT 

ES8-94-03 

OCDD 

OCT  ACHLORODIBENZODIOXIN 

D 

0.00439000  ng/g  APZX 

0.00003 

LT 

ES8-94-03 

OCDF 

OCT ACHLORODIBENZORFRAN 

LT 

0.00005180  ng/g  APZX 

0.00003 

LT 

ES8-94-03 

OCDF 

OCTACHLORODIBENZORFRAN 

LT 

D 

0.00006970  ng/g  APZX 

0.00003 

LT 

ES8-94-03 

TCDD 

2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

0.00001910  ng/g  APZX 

0.00002 

LT 

ES8-94-03 

TCDD 

2,3,7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

D 

0.00001730  ^g/g  APZX 

0.00002 

LT 

ES8-94-03 

TCDF 

2,3,7,8  TETRACHLORODIBENZORFRAN 

LT 

0.00000680  ng/g  APZX 

0.00001 

LT 

ES8-94-03 

TCDF 

2,3.7.8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

D 

0.00000740  ^g/g  APZX 

0.00001 

LT 

ES9-94-01 

234HXF 

2,3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZORFRAN 

LT 

0.00002480  >ig/g  APVS 

0.00002 

LT 

ES9-94-01 

234HXF 

2,3, 4.6,7,8-HEX  ACHLORODIBENZORFRAN 

LT 

D 

0.00004670  ng/g  APVS 

0.00002 

LT 

ES9-94-01 

234PCF 

2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00001950  ng/g  APVS 

0.00002  LT 

ES9-94-0 1 

234PCF 

2.3,4.7,8-PENTACHLORODlBENZORIRAN 

LT 

D 

0.00002350  ng/g  APVS 

0.00002 

LT 

ES9-94-01 

678HPD 

1,2,3,4,6,7,8-HEPT ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001550  ng/g  APVS 

0.00002 

LT 

ES9-94-01 

678HPD 

1,2,3,4,6,7,8-HEPT ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

D 

0.00002550  ng/g  APVS 

0.00002 

LT 

ES9-94-01 

678HPF 

1.2.3.4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00002580  ng/g  APVS 

0.00001 

LT 
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Method  Blank 

Meat 

Flat 

Unit 

Flat 

Data  Mea* 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meat 

Lot 

Code 

Qua)  Value  Bool 

Chemical  Class:  DIOXINS 


ES9-94-01 

678HPF 

1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORJRAN 

LT 

D 

0  00004150 

M&rg 

APVS 

0.00001 

LT 

ES9-94-01 

678HXD  1,2,3.6.7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0  00001850 

HgTg 

APVS 

0.00002 

LT 

ES9-94-01 

678HXD  1. 2,3.6.7.8-HEX  ACHLORODIBENZO-P-DIOXTN 

LT 

D 

0.00004270 

Mg'g 

APVS 

0.00002 

LT 

ES9-94-0 1 

678HXF 

1,2,3. 6,7,8-HEX  AC  HLORODIBENZOR  IRAN 

LT 

0  00002190 

PgTg 

APVS 

0.00001 

LT 

ES9-94-0 1 

678HXF 

1.2.3,6.7.8-HEXACHLORODIBENZORTRAN 

LT 

D 

0.00004130 

Mg'g 

APVS 

0.00001 

LT 

ES9-94-01 

789HPF 

1.2,3, 4.7.8.9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00002900 

Pg'g 

APVS 

0.00002 

LT 

ES9-94-0 1 

789HPF 

1.2.3.4,7.8,9-HEPTACHLORODIBENZORFRAN 

LT 

D 

0.00004660 

Pg/g 

APVS 

0.00002 

LT 

ES9-94-01 

789HXD  1.2,3.7,8.9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001830 

Pg'g 

APVS 

0.00002 

LT 

ES9-94-01 

789HXD  1,2,3,7.8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

D 

000004220 

Pg'g 

APVS 

0.00002 

LT 

ES9-94-01 

789HXF 

1,2,3, 7,8,9-HEX  ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002650 

Pg'g 

APVS 

0.00002 

LT 

ES9-94-01 

789HXF 

1,2,3,7,8.9-HEXACHLORODIBENZORrRAN 

LT 

D 

0.00004990 

PgTg 

APVS 

0.00002 

LT 

ES9-94-01 

78HXD 

1,2,3,4,7,8-HEX  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0  00002180 

Mg'g 

APVS 

0.00002 

LT 

ES9-94-01 

78HXD 

1.2.3.4.7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

D 

000005040 

pg/g 

APVS 

0.00002 

LT 

ES9-94-01 

78HXDF  1.2.3.4.7,8-HEXACHU  )R<  IDIBENZORIRAN 

LT 

0.00002530 

Pg'g 

APVS 

0.00002 

LT 

ES9-94-0I 

78HXDF  1 ,2.3.4.7.8-HEXACHU  IRODIBENZORIRAN 

LT 

D 

0.00004770 

Pg/g 

APVS 

0.00002 

LT 

ES9-94-01 

78PCDD  1 .2.3.7.8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0  00002920 

Pg'g 

APVS 

0.00003 

LT 

ES9-94-0 1 

78PCDD  1.2.3.7.8-PENT  ACHL(  IRODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

D 

0.00004000 

Pg/g 

APVS 

0.00003 

LT 

ES9-94-01 

78PCDF 

1 ,2.3.7.8-PENT  ACHLORODIBENZORTRAN 

LT 

0.00001960 

P^g 

APVS 

0.00002 

LT 

ES9-94-01 

78PCDF 

1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZOFlTRAN 

LT 

D 

0.00002360 

Pg/g 

APVS 

0.00002 

LT 

ES9-94-01 

OCDD 

OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

0.00049000 

Pg/g 

APVS 

0.00002 

LT 

ES9-94-01 

OCDD 

OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

D 

0.00064900 

pg/g 

APVS 

0.00002 

LT 

ES9-94-01 

OCDF 

OCT ACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00007410 

Pg/g 

APVS 

0.00002 

LT 

ES9-94-0I 

OCDF 

CX3TACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

D 

0  00013600 

Pg/g 

APVS 

0.00002 

LT 

ES9-94-01 

TCDD 

2,3.7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00002290 

Pg/g 

APVS 

0.00002 

LT 

ES9-94-01 

TCDD 

2.3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

D 

0.00002510 

Pg/g 

APVS 

0.00002 

LT 

ES9-94-0I 

TCDF 

2.3.7,8  TETRACHLORODIBENZORrRAN 

LT 

0  00001830 

Pg/g 

APVS 

0.00002 

LT 

ES9-94-0 1 

TCDF 

2.3.7.8  TETRAC'  HLOROD IBENZOR  FRAN 

LT 

D 

0.00002100 

Pg/g 

APVS 

0.00002 

LT 

ES9-94-02 

234HXF  2.3.4,6.7.8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0 00002480 

Pg/g 

AQEE 

0.00002 

LT 

ES9-94-02 

234PCF 

2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0  00001800 

Pg/g 

AQEE 

0.00002 

LT 

ES9-94-02 

678HPD 

1 ,2,3,4,6,7,8-HEPT  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001650 

pg/g 

AQEE 

0.00002 

LT 

ES9-94-02 

678HPF 

1 ,2,3,4.6,7,8-HEPT  ACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00002550 

Pg/g 

AQEE 

0.00002 

LT 

ES9-94-02 

678HXD  1 .2.3.6.7.8-HEXACHU  )RODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

000002240 

Pg/g 

AQEE 

0.00002 

LT 

ES9-94-02 

678KXF 

1.2,3.6.7.8-HEXACHU  IRODIBENZORTRAN 

LT 

0.00002150 

pg/g 

AQEE 

0.00002 

LT 

ES9-94-02 

789HPF 

1 ,2,3,4,7,8,9-HEPT  AC  HLORODIBENZOR  IRAN 

LT 

000002710 

Pg/g 

AQEE 

0.00002 

LT 

ES9-94-02 

789HXD  1.2.3.7,8.9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0  00002120 

Pg/g 

AQEE 

0.00002 

LT 

ES9-94-02 

789HXF 

1.2.3.7,8.9-HEXAC  HLORODIBENZOR  IRAN 

LT 

0.00002610 

Pg/g 

AQEE 

0.00002 

LT 

ES9-94-02 

78HXD 

1.2.3.4.7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DlOXIN 

LT 

0.00002390 

Pg/g 

AQEE 

0.00002 

LT 

ES9-94-02 

78HXDF  1.2.3,4.7.8-HEXACHU)RODIBENZOFURAN 

LT 

0.00002590 

Pg/g 

AQEE 

0.00002 

LT 

ES9-94-02 

78PCDD  1 ,2,3,7,8-PENT  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

000004370 

Pg/g 

AQEE 

0.00005 

LT 

ES9-94-02 

78PCDF 

1.2,3,7.8-PENT  ACHLXIRODIBENZORIRAN 

LT 

0.00001780 

Pg/g 

AQEE 

0.00002 

LT 

ES9-94-02 

OCDD 

OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00009330 

Pg/g 

AQEE 

0.00003 

LT 

ES9-94-02 

OCDF 

OCTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00007080 

Pg/g 

AQEE 

0.00003 

LT 

ES9-94-02 

TCDD 

2.3.7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00002210 

Pg/g 

AQEE 

0.00003 

LT 

ES9-94-02 

TCDF 

2.3.7.8  TETRACHLORODIBENZORrRAN 

LT 

0.00001850 

Pg/g 

AQEE 

0.00002 

LT 

ESA-94-01 

234HXF 

2.3.4.6.7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00002890 

Pg/g 

APVS 

0.00002 

LT 

ESA-94-0 1 

234HXF  2.3.4.6.7.S-HEXACHLORODIBENZOFIIRAN 

LT 

D 

0.00001770 

Pg/g 

APVS 

0.00002 

LT 

ESA-94-01 

234PCF 

2.3.4.7.8-PENT  ACHL<  IRODIBENZORIRAN 

LT 

0.00002060 

Pg/g 

APVS 

0.00002 

LT 

ESA-94-01 

234PCF 

2.3.4.7.8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

D 

0.00001390 

Pg/g 

APVS 

0.00002 

LT 

ESA-94-01 

678HPD 

1.2.3.4.6.7.8-HEPT  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

0  00064200 

Pg/g 

APVS 

0.00002 

LT 

ESA-94-01 

678HPD 

1,2,3.4.6.7.8-HEPT  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

D 

0.00038300 

Pg/g 

APVS 

0.00002 

LT 

ESA-94-01 

678HPF 

1.2.3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZORrRAN 

LT 

0.00002890 

Pg/g 

APVS 

0.00001 

LT 
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Method  Blank 

Meas 

Ft** 

Unh 

Flan 

Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qua]  Value 

Bool 

Chemical  Class:  DIOXINS _ 

ESB-94-01  789HXD  1.2,3.7.8.9-HEXACHU)RODIBENZO-P-DIOXTN' 
ESB-94-01  789HXF  1.2.3,7,8,9-HEXACHU)RODIBENZOFURAN 
ESB-94-01  78HXD  1.2.3,4.7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DJOXIN 
ESB-94-01  78HXDF  1.2.3.4,7,8-HEXACHLC)RODIBENZOFURAN 
ESB-94-01  78PCDD  1,2.3.7.8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-01  78PCDF  1.2.3.7,8-PENTACHLORODIBENZORJRAN 
ESB-94-01  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 
ESB-94-01  OCDF  OCTACHLORODIBENZORfRAN 
ESB-94-01  TCDD  2.3.7.8TETRACHLORODIBENZODIOXIN 
ESB-94-01  TCDF  2J.7.8  TETRACHLORODIBENZOFURAN 

ESB-94-02  234HXF  2.3.4.6.7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-02  234PCF  2.3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZORrRAN 
ESB-94-02  678HPD  1.2,3.4.6.7,8-HEPTACHLOR()DIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94412  678HPF  U.3.4.6.7.8-HEPTACHLORODIBENZOR1RAN 
ESB-94-02  678HXD  1.2.3.6,7.8-HEXACHU>RODIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-02  678HXF  1.2.3.6.7.8-HEXACHLORODIBENZORrRAN 
ESB-94-02  789HPF  1.2.3.4.7.8,9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-02  789HXD  1.2.3  7.8.9-HEXACHLORODIBENZO-P-DlOXIN 
ESB-94-02  789HXF  1.2.3,7.8.9-HEXACHU)RODIBENZORrRAN 
ESB-94-02  78HXD  1.2.3.4.7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-02  78HXDF  1.2.3.4,7.8-HEXACHLORODIBENZORrRAN 
ESB-94-02  78PCDD  1.2.3,7.8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-02  78PCDF  1.2.3,7,8-PENTACHLORODIBENZORrRAN 
ESB-94-02  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 
ESB-94-02  OCDF  OCTACHLORODIBENZOR1RAN 
ESB-94-02  TCDD  2.3.7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXTN 
ESB-94-02  TCDF  2.3.7,8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

ESB-94-03  234HXF  2.3.4,6.7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-03  234PCF  2.3.4.7.8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-03  678HPD  1.2.3.4,6.7.8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-03  678HPF  1.2.3.4.6.7.8-HEPTACHLORODIBENZORFRAN 
ESB-94-03  678HXD  1.2.3,6.7.8-HEXACHU)RODIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-03  678HXF  1.2.3.6.7.8-HEXACHLORODIBENZORTRAN 
ESB-94-03  789HPF  1.2.3.4,7.8.9-HEPTACHLORODIBENZORrRAN 
ESB-94-03  789HXD  1.2.3.7.8.9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-03  789HXF  1.2.3.7,8.9-HEXACHLORODIBENZORrRAN 
ESB-94-03  78HXD  1.2.3.4,7.8-HEXACHU)RODIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-03  78HXDF  1. 2.3.4.7.8-HEX  ACHLORODIBENZORJRAN 
ESB-94-03  78PCDD  1.2.3.7.8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOX1N 
ESB-94-03  78PCDF  1.2.3.7.8-PENTACHLORODIBENZOR1RAN 
ESB-94-03  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 
ESB-94-03  OCDF  OCTACHLORODIBENZORrRAN 
ESB-94-03  TCDD  2.3.7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 
ESB-94-03  TCDF  2.3.7.8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

ESB-94-04  234HXF  2.3.4.6.7.8-HEX ACHL(  >R(  tDlBENZORTRAN 
ESB-94-04  234PCF  2.3.4.7.8-PENTACHLORODIBENZOR1RAN 
ESB-94-04  678HPD  1.2.3.4.6.7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-04  678HPF  1.2.3.4.6.7.8-HEPTACHLORODIBENZORrRAN 
ESB-94-04  678HXD  1.2.3.6.7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-04  678HXF  1.2.3.6.7.8-HEXACHLORODIBENZOR1RAN 


LT 

0.00000540  fig/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0  00000830  ng/ g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0.00000600  Mg/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0  00000700  ng/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0  00001190  Mg/g  AQHT 

0.00003  LT 

LT 

0  00000670  ng/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0.00001280  Mg/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0.00001490  ng/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0  00000810  Mg fg  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0  00000020  Mg/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0  00001940  Mg/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0  00001290  Mg/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0  00000890  Mg/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0  00001560  Mg/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0  00001030  Mg/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0  00001760  Mg/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0  00001720  Mg/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0  00000970  Mg/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0.00002170  Mg/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0  00001070  Mg/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0.00001850  Mg/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0.00001590  Mg/g  AQHT 

0.00003  LT 

LT 

0  00001270  Mg/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0.00003370  Mg/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0  00004160  Mg/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0.0000 1110  Mg/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0  00001730  Mg/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0  00001750  Mg/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0  00000850  Mg/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0  00000820  Mg/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0  00001970  Mg/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0.00000970  Mg/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0  00001540  Mg/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0  00002290  Mg/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0  00000880  Mg/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0.00001940  Mg/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0.00000940  Mg/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0  00001740  Mg/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0  00001140  Mg/g  AQHT 

0.00003  LT 

LT 

0  00000890  Mg/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0  00004040  Mg/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0.00005040  Mg/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0.00001050  Mg/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0.00001320  Mg/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0  00001580  Mg/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0.00001280  Mg/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0  00000710  Mg/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0  00002050  Mg/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0  00000960  Mg/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0  00001370  Mg/g  AQHT 

0.00001  LT 
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Method  Blank 

Meas 

Flag 

Unit 

Flag 

Data  Meat 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qua]  Value  Bool 

Chemical  Class:  DIOXINS _ .. 

ESB-94-04  789HPF  1.2,3,4.7,8,9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-04  789HXD  1,2.3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-04  789HXF  1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-04  78HXD  1.2,3.4,7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-04  78HXDF  1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-04  78PCDD  1.2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-04  78PCDF  1.2,3.7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-04  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 
ESB-94-04  OCDF  OCTACHLORODIBENZORJRAN 
ESB-94-04  TCDD  2,3,7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 
ESB-94-04  TCDF  W,7,8  TETRACHLORODIBENZORJRAN 

ESB-94-05  234HXF  2.3.4,6.7.8-HEXACHLORC)DIBENZORIRAN 
ESB-94-05  234PCF  2.3.4.7.8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-05  678HPD  1.2.3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-D!OXIN 
ESB-94-05  678HPF  1.2,3,4,6.7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-05  678HXD  1.2.3.6,7.8-HEXACHU)RC)DIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-05  678HXF  1 .2.3. 6,7,8-HEX  AC  HLORODIBENZOR  FRAN 
ESB-94-05  789HPF  U.3,4,7.8,9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-05  789HXD  1.2.3.7.8.9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-05  789HXF  1.2.3,7.8.9-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-05  78HXD  1.2,3.4.7,8-HEXACHU)RC)DIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-05  78HXDF  1.2.3.4.7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-05  78PCDD  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-05  78PCDF  1.2.3,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-05  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 
ESB-94-05  OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-05  TCDD  2.3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 
ESB-94-05  TCDF  2.3,7.8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

ESB-94-06  234HXF  2.3.4,6.7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-06  234HXF  2.3,4.6,7.8-HEXACHU)RODIBENZORIRAN 
ESB-94-06  234PCF  2.3.4,7.8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-06  234PCF  2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-06  678HPD  1.2.3.4,6.7.8-HEPTACHU)RODIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-06  678HPD  1.2.3,4.6.7.8-HEPTACHLORODlBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-06  678HPF  1.2.3.4.6.7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-06  678HPF  1.2.3.4.6.7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-06  678HXD  1.2,3.6.7,8-HEXACHU)RODIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-06  678HXD  1.2.3.6.7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-06  678HXF  1.2.3,6,7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-06  678HXF  1.2.3.6,7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-06  789HPF  1.2.3,4.7.8,9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-06  789HPF  1.2.3.4.7.8.9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-06  789HXD  1.2.3.7,8.9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-06  789HXD  1.2.3,7,8.9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-06  789HXF  1.2,3,7.8.9-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-06  789HXF  1.2,3,7,8.9-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-06  78HXD  1.2,3,4.7.8-HEXACHU)RODIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-06  78HXD  1.2.3.4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DlOXIN 
ESB-94-06  78HXDF  1.2.3,4.7.8-HEXACHU)RODIBENZORIRAN 
ESB-94-06  78HXDF  1.2.3A7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-06  78PCDD  1.2,3.7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 


LT 

0.00002310  gg/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0.00000890  gg/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0.00001830  gg/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0.00000960  gg/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0.00001580  |ig/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0.00001110  gg/g  AQHT 

0.00003  LT 

LT 

0.00001340  gg/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0.00002350  gg/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0.00004370  |ig/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0.00001670  gg/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0.00000690  gg/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0.00003980  gg/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0.00002890  gg/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0.00002010  gg/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0.00004140  gg/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0.00002230  gg/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0.00003460  gg/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0.00004680  (ig/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0.00002080  ng/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0.00004620  gg/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0.00002240  |ig/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0.00003990  ng/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0.00002740  ng/g  AQHT 

0.00003  LT 

LT 

0.00003030  gg/g  AQHT 

0.00002  LT 

0.00126000  gg/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0.00017400  gg/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0.00003500  gg/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0  00002680  gg/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0.00010200  gg/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

I) 

0.00008390  gg/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0.00005010  gg/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

D 

0.00005960  gg/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0.00001980  gg/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

D 

0.00002300  gg/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0.00007470  gg/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

I) 

0.00007400  gg/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0.00003270  gg/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

D 

0.00003760  gg/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0.00008880  gg/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

D 

0.00007280  gg/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0.00008440  gg/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

D 

0.00008360  gg/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0.00003050  gg/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

D 

0.00003510  gg/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0.00011900  gg/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

D 

0.00009740  gg/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0.00003280  gg/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

D 

0.00003770  gg/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0.00010200  gg/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

D 

0.00008400  gg/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0.00002880  gg/g  AQHT 

0.00003  LT 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Method  Blanks) 


Method  Blank 

Meat 

FlU 

Unit 

Flu 

Data  Meat 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meat 

Lot 

Code 

Qua!  Value  Bool 

Chemical  Class:  DIOXINS _ 

ESB94-06  78PCDD  1.Z3.7.8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-06  78PCDF  1.2.3,7.8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-06  78PCDF  1.2.3.7.8-PENTACHU)RODIBENZORIRAN 
ESB-94-06  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 
ESB-94-06  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 
ESB-94-06  OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-06  OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-06  TCDD  2.3.7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 
ESB-94-06  TCDD  2.3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 
ESB-94-06  TCDF  2,3.7.8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-06  TCDF  2.3,7.8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

ESB-94-07  234HXF  2.3.4.6.7.8-HEXACHLORODIBENZORrRAN 
ESB-94-07  234PCF  2.3,4,7.8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-07  678HPD  1.2.3,4.6.7.8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-07  678HPF  I.2.3.4.6.7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-07  678HXD  U.3.6.7.8.HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-07  678HXF  I.2.3.6.7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-07  789HPF  1.2.3.4,7.8.9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-07  789HXD  1.2,3,7,8.9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-07  789HXF  1.2.3.7.8.9-HEXACHLORODIBENZORTRAN 
ESB-94-07  78HXD  1.2.3,4.7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-07  78HXDF  I.2,3.4.7.8-HEXACHU)RODIBENZORrRAN 
ESB-94-07  78PCDD  1.2.3.7.8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-07  78PCDF  1.2.3.7,8-PENTACHLORODIBENZORrRAN 
ESB-94-07  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 
ESB-94-07  OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-07  TCDD  2.3, 7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 
ESB-94-07  TCDF  2.3,7.8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

ESB-94-10  234HXF  2.3,4.6.7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-10  234PCF  2.3.4.7.8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-10  678HPD  1.2.3.4,6,7.8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-10  678HPF  1.2,3.4.6.7.8-HEPTACHU)RODIBENZORIRAN 
ESB-94-10  678HXD  1.2.3.6.7.8-HEXACHU)RODIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-10  678HXF  1.2.3.6.7.8-HEXACHU)RODIBENZORIRAN 
ESB-94-10  789HPF  1.2.3.4.7.8.9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-10  789HXD  1.2.3.7.8.9-HEXACHU)RODIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-10  789HXF  1.2.3.7.8,9-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-10  78HXD  1.2.3.4.7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-10  78HXDF  1.2.3.4,7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-10  78PCDD  1.2,3.7.8-PENTACHU)RODIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-10  78PCDF  1.2.3.7.8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 
ESB94-I0  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 
ESB-94-10  OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 
ESB94-10  TCDD  2.3.7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 
ESB94-10  TCDF  2.3.7.8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

ESB-94-1 1  234HXF  2.3.4.6.7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-1 1  234PCF  2.3.4.7.8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 
ESB94-1 1  678HPD  1.2.3.4.6.7,8-HEPTACHU)RODIBENZO-P-DIOXIN 
ESB94-1 1  678HPF  1.2.3.4.6.7.8-HEPTACHLORODIBENZORrRAN 
ESB-94-1 1  678HXD  1.2.3.6.7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 


LT 

D 

0.00003200  ng/g  AQHT 

0.00003  LT 

LT 

0.00005240  ng/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

D 

0.00006240  fig/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0.00023200  ng/g  AQHT 

0,00002  LT 

LT 

D 

0.00029800  ng/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0.00030100  jig/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

D 

0.00035100  ng/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0.00003960  ng/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

D 

0.00003450  ng/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0.00004450  jig/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

D 

0. 00004 120  ng/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0.00015500  ng/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0.00007980  ng/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0.00002790  fig/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0.00011100  ng/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0.00004790  ng/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0.00013500  fig/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0.00012500  ng/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0.00004460  ^g/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0.00018000  >ig/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0.00004800  >ig/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0  00015600  ng/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0.00004690  ng/g  AQHT 

0.00003  LT 

LT 

0.00008350  ng/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0.00214000  >ig/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0  00035600  >ig/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0.00005050  ng/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0  00004450  Hg/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0.00003140  ng/g  AQEE 

0.00002  LT 

LT 

0.00001890  \igjg  AQEE 

0.00002  LT 

LT 

0.00001840  ^g  AQEE 

0.00002  LT 

LT 

0.00003330  *ig/g  AQEE 

0.00002  LT 

LT 

0.00001770  ng/g  AQEE 

0.00002  LT 

LT 

0  00002720  jig/g  AQEE 

0.00002  LT 

LT 

0.00003540  ng/g  AQEE 

0.00002  LT 

LT 

0.00001670  ng/g  AQEE 

0.00002  LT 

LT 

0  00003300  ^g/g  AQEE 

0.00002  LT 

LT 

0.00001890  ng/g  AQEE 

0.00002  LT 

LT 

0  00003270  ng/g  AQEE 

0.00002  LT 

LT 

0  00003310  *ig/g  AQEE 

0.00005  LT 

LT 

0.00001870  ng/g  AQEE 

0.00002  LT 

LT 

0.00006500  ng/g  AQEE 

0.00003  LT 

LT 

0  00009690  >ig/g  AQEE 

0.00003  LT 

LT 

0.00002890  ng/g  AQEE 

0.00003  LT 

LT 

0.0000 1310  yg/g  AQEE 

0.00002  LT 

LT 

0  00003550  fig/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0  00002990  ng/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0.00002570  ng/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0  00003310  ng/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0,00003140  ng/g  AQHT 

0.00002  LT 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All Method  Blanks) 


Method  Blank 

Meas 

Fla* 

Unit 

Flag 

Data  Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qual  Value  Bool 

Chemical  Classy  DIOXINS _ _ _ 

ESB-94-1 1  678HXF  1.2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 
ESB-94-1 1  789HPF  1.2,3,4,7.8.9-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 
ESB-94-1 1  789HXD  1.2,3.7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-1 1  789HXF  1,2,3,7,8.9-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-1 1  78HXD  1.2,3,4.7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-1 1  78HXDF  1,2,3,4,7.8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 
ESB-94-1 1  78PCDD  U.3.7.8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-1 1  78PCDF  1 ,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-1 1  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 
ESB-94-1 1  OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 
ESB-94-1 1  TCDD  2,3,7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 
ESB-94-1 1  TCDF  2.3.7,8  TETRACHLORODIBENZORrRAN 

ESB-94-12  234HXF  2.3.4,6.7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-12  234PCF  2.3,4,7.8-PENTACHLORODIBENZORJRAN 
ESB-94-12  678HPD  1.2,3.4.6.7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-12  678HPF  1.2.3,4.6.7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-12  678HXD  1,2.3.6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DlOXIN 
ESB-94-12  678HXF  1.2.3.6.7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-12  789HPF  1.2,3 .4.7.8,9-HEPTACHLORODIBENZOR IRAN 
ESB-94-12  789HXD  1.2,3.7.8.9-HEXACHU)RODIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-12  789HXF  1.2.3,7.8.9-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-12  78HXD  1.2,3.4.7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-12  78HXDF  1.2.3.4.7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-12  78PCDD  1.2.3.7.8-PENTACHLOROD1BENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-12  78PCDF  1.2,3.7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-12  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 
ESB-94-12  OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-12  TCDD  2.3.7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 
ESB-94-12  TCDF  2.3.7.8  TETRACHLORODIBENZORrRAN 

ESB-94-13  234HXF  2.3.4.6.7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-13  234PCF  2.3.4.7,8-PENTACHU)RODIBENZORTRAN 
ESB-94-13  678HPD  1.2,3,4.6.7,8-HEPTACHLORODlBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-13  678HPF  1.2,3.4,6.7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-13  678HXD  1.2.3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-13  678HXF  1.2.3.6.7.8-HEXACHLORODIBENZORrRAN 
ESB-94-13  789HPF  1.2,3,4.7.8.9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-13  789HXD  1.2.3.7,8.9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-13  789HXF  1.2,3.7.8,9-HEXACHLORODlBENZORIRAN 
ESB-94-13  78HXD  1.2.3,4,7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-13  78HXDF  1.2.3.4.7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-13  78PCDD  1.2.3.7.8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-13  78PCDF  1.2.3,7.8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-13  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 
ESB-94-13  OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-13  TCDD  2.3.7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 
ESB-94-13  TCDF  2.3,7.8  TETRACHLORODIBENZORrRAN 

ESB-94-14  234HXF  2.3,4.6.7.8-HEXACHU)RODIBENZORIRAN 
ESB-94-14  234PCF  2.3.4,7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-14  678HPD  1.2,3.4.6.7.8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DlOXIN 
ESB-94-14  678HPF  1.2.3,4.6.7.8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 


LT 

0.00003110  gg/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0.00003850  gg/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0.00002860  gg/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0.00003920  gg/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0.00003030  gg/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0.00003530  gg/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0.00005120  gg/g  AQHT 

0.00003  LT 

LT 

0.00003110  ng/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0.00007760  gg/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0.000 1 0100  gg/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0.00004230  gg/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0.00002900  gg/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0.00002810  gg/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0.00002770  gg/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0.00001900  gg/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0.00002240  gg/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0.00002780  ng/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0.00002460  ng/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0.00002610  ng/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0.00002530  ng/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0.00003100  ng/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0  00002680  ng/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0.00002790  ng/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0.00004330  ftg/g  AQHT 

0.00003  LT 

LT 

0.00002880  ng'g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0.00005330  ^g/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0.00005540  gg/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0.00003900  ng/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0.00002780  fig/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0.00001390  (ig/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0.00001120  ^g/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0.00000850  (ig/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0.00001130  ng/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0.00001040  ng/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0.00001210  jig/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0.00001310  ng  g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0.00000940  ng/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0.00001530  gg/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0.00001000  ng/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0.00001380  ng/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0.00001650  fig/g  AQHT 

0.00003  LT 

LT 

0.00001170  ng/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0.00002000  fig/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0.00002030  ng/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0.00001290  gg/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0.00001210  gg/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0.00001200  gg/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0.00001210  gg/g  AQHT 

0.00002  LT 

LT 

0.00000990  gg/g  AQHT 

0.00001  LT 

LT 

0.00001030  gg/g  AQHT 

0.00001  LT 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All Method  Blanks) 


Method  Blank 

Mens 

Fine 

Unit 

Fit 

Data 

MeoJ 

SttelD 

Test  Nine 

Bool 

Code 

Value  Mens 

Lot 

Code 

Qua!  Value 

Bool 

Chemical  Classy  DIOXINS _ 

ESB-94-14  678HXD  1.2,3.6.7.8-HEXACHU)R()DIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-14  678HXF  1,2,3.6,7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-14  789HPF  1,2.3.4.7.8.9-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 
ESB-94-14  789HXD  1.2.3,7,8,9-HEXACHU)RODIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-14  789HXF  1.2.3,7,8.9-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-14  78HXD  U,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-14  78HXDF  1.2,3.4.7.8-HEXACHLORODIBENZOFURAN 
ESB-94-14  78PCDD  1.2,3.7.8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-14  78PCDF  U.3.7.8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 
ESB-94-14  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 
ESB-94-14  OCDF  OCTACHLORODIBENZOFURAN 
ESB-94-14  TCDD  2.3.7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 
ESB-94-14  TCDF  2.3.7,8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

ESB-94-15  234HXF  2.3.4.6.7,8-HEX  ACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-15  234PCF  2.3.4.7.8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 
ESB-94-15  678HPD  1.2.3.4,6.7.8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DlOXlN 
ESB-94-15  678HPF  1.2.3.4.6.7.8-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 
ESB-94-15  678HXD  1.2.3.6.7.8-HEXACHU)R0DIBENZ0-P-D10XIN 
ESB-94-15  678HXF  1.2.3.6.7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-15  789HPF  1.2.3.4.7.8.9-HEPT  ACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-15  789HXD  1.2.3.7,8.9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-15  789HXF  1.2.3.7.8.9-HEXACHLORODIBENZORTRAN 
ESB-94-15  78HXD  1.2.3,4.7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXTN 
ESB-94-15  78HXDF  1 .2.3.4,7.8-HEX ACHU 1RODIBENZORIRAN 
ESB-94-15  78PCDD  1.2.3.7.8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-15  78PCDF  1.2.3.7.8-PENTACHLORODIBENZORTRAN 
ESB-94-15  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 
ESB-94-15  OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-15  TCDD  2.3. 7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 
ESB-94-15  TCDF  2.3.7, 8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

ESB-94-17  234HXF  2.3.4.6.7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-17  234PCF  2.3.4.7,8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-17  678HPD  1.2.3.4,6.7,8-HEPTACHLORODlBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-17  678HPF  1.2.3.4,6.7,8-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-17  678HXD  1.2.3.6.7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-17  678HXF  1.2.3,6.7.8-HEXACHLORODlBENZORIRAN 
ESB-94-17  789HPF  1.2.3.4.7.8.9-HEPTACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-17  789HXD  1.2.3.7.8.9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-17  789HXF  1.2.3.7.8.9-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-17  78HXD  1,2.3.4.7.8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-17  78HXDF  1.2.3.4.7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-17  78PCDD  1.2.3.7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 
ESB-94-17  78PCDF  1.2.3.7.8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-17  OCDD  OCTACHLORODIBENZODIOXIN 
ESB-94-17  OCDF  OCTACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-17  TCDD  2.3.7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 
ESB-94-17  TCDF  2.3.7.8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

ESB-94-18  234HXF  2.3.4.6,7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 
ESB-94-18  234PCF  2.3.4.7.8-PENTACHU)RODIBENZORIRAN 
ESB-94-18  678HPD  1.2.3.4.6.7.8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 


LT 

0.00001240 

pg/g 

AQHT 

0.00002 

LT 

LT 

0.00001050 

Pg/g 

AQHT 

0.00001 

LT 

LT 

0.00001200 

Pg/g 

AQHT 

0.00001 

LT 

LT 

0.00001130 

Pg/g 

AQHT 

0.00001 

LT 

LT 

0.00001330 

Pg/g 

AQHT 

0.00001 

LT 

LT 

0.00001190 

pg/g 

AQHT 

0.00002 

LT 

LT 

0.00001190 

Pg/g 

AQHT 

0.00001 

LT 

LT 

0.00001820 

Pg'g 

AQHT 

0.00003 

LT 

LT 

0.00001260 

Pg/g 

AQHT 

0.00002 

LT 

LT 

0.00002350 

Pg/g 

AQHT 

0.00002 

LT 

LT 

0.00002120 

Pg'g 

AQHT 

0.00002 

LT 

LT 

0  00001550 

Pg/g 

AQHT 

0.00002 

LT 

LT 

0.00001170 

pg/g 

AQHT 

0.00002 

LT 

LT 

0.00001240 

Pg'g 

AQHT 

0.00001 

LT 

LT 

0  00000980 

Pg/g 

AQHT 

0.00002 

LT 

LT 

0.00000920 

Pg/g 

AQHT 

0.00001 

LT 

LT 

0.00001010 

Pg/g 

AQHT 

0.00001 

LT 

LT 

0  00001210 

Pg/g 

AQHT 

0.00002 

LT 

LT 

0  00001090 

Pg/g 

AQHT 

0.00001 

LT 

LT 

0.00001180 

Pg/g 

AQHT 

0.00001 

LT 

LT 

0  00001100 

Pg'g 

AQHT 

0.00001 

LT 

LT 

0.00001370 

Pg'g 

AQHT 

0.00001 

LT 

LT 

0  00001170 

Pg/g 

AQHT 

0.00002 

LT 

LT 

0.00001240 

Pg/g 

AQHT 

0.00001 

LT 

LT 

0  00001720 

Pg'g 

AQHT 

0.00003 

LT 

LT 

0  00001020 

Pg'g 

AQHT 

0.00002 

LT 

LT 

0.00001880 

Pg/g 

AQHT 

0.00002 

LT 

LT 

0.00001730 

Pg/g 

AQHT 

0.00002 

LT 

LT 

0.00001400 

Pg/g 

AQHT 

0.00002 

LT 

LT 

0.00001050 

Pg/g 

AQHT 

0.00002 

LT 

LT 

0  00001240 

Pg/g 

AQHT 

0.00001 

LT 

LT 

0.00001120 

Pg/g 

AQHT 

0.00002 

LT 

LT 

0.00000740 

Pg/g 

AQHT 

0.00001 

LT 

LT 

0.00001090 

Pg/g 

AQHT 

0.00001 

LT 

LT 

0.00000920 

Pg/g 

AQHT 

0.00002 

LT 

LT 

0  00001130 

Pg/g 

AQHT 

0.00001 

LT 

LT 

0.00001190 

Pg/g 

AQHT 

0.00001 

LT 

LT 

0.00000870 

Pg/g 

AQHT 

0.00001 

LT 

LT 

0.00001390 

Pg/g 

AQHT 

0.00001 

LT 

LT 

0.00000970 

Pg/g 

AQHT 

0.00002 

LT 

LT 

0.00001180 

Pg'g 

AQHT 

0.00001 

LT 

LT 

0.00002250 

Pg'g 

AQHT 

0.00003 

LT 

LT 

0.00001110 

Pg'g 

AQHT 

0.00002 

LT 

LT 

0.00002830 

Pg'g 

AQHT 

0.00002 

LT 

LT 

0.00002150 

Pg/g 

AQHT 

0.00002 

LT 

LT 

0.00001520 

Pg/g 

AQHT 

0.00002 

LT 

LT 

0.00000970 

Pg'g 

AQHT 

0.00002 

LT 

LT 

0.00001210 

Pg'g 

AQHT 

0.00001 

LT 

LT 

0.00001050 

Pg/g 

AQHT 

0.00002 

LT 

LT 

0.00000880 

Pg'g 

AQHT 

0.00001 

LT 
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(All  Method  Blanks) 


Method  Blank 

Mi 

Meas 

Flag 

Unit 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code  Qua!  Value 

Bool 

Chemical  Class:  DIOXINS 


ESB-94-18 

678HPF 

1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001540  ng/g  AQHT 

0.00001 

LT 

ESB-94-18 

678HXD  1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000960  |ig/g  AQHT 

0.00002 

LT 

ESB-94-18 

678HXF 

1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00001060  |ig/g  AQHT 

0.00001 

LT 

ESB-94-18 

789HPF 

1,2,3.4,7.8,9-HEPTACHLORODIBENZORJRAN 

LT 

0.00001800  ng/g  AQHT 

0.00001 

LT 

ESB-94-18 

789HXD  1 .2,3,7,8,9-HEXACHLORODlBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000880  (ig/g  AQHT 

0.00001 

LT 

ESB-94-18 

789HXF 

1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00001330  ng/g  AQHT 

0.00001 

LT 

ESB-94-18 

78HXD 

1.2,3.4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000930  ng/g  AQHT 

0.00002  LT 

ESB-94-18 

78HXDF  1 ,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00001200  ng/g  AQHT 

0.00001 

LT 

ESB-94-18 

78PCDD  1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001700  ng/g  AQHT 

0.00003 

LT 

ESB-94-18 

78PCDF 

1.2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001100  jig/g  AQHT 

0.00002 

LT 

ESB-94-18 

OCDD 

OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00001900  ng/g  AQHT 

0.00002  LT 

ESB-94-18 

OCDF 

OCTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00002370  ng/g  AQHT 

0.00002 

LT 

ESB-94-18 

TCDD 

2.3,7,8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00001570  ng/g  AQHT 

0.00002 

LT 

ESB-94-18 

TCDF 

2.3,7,8  TETRACHLORODIBENZORTRAN 

LT 

0.00001080  ng/g  AQHT 

0.00002 

LT 

ESB-94-19 

234HXF  2.3,4,6,7,8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00000620  ng/g  AQHT 

0.00001 

LT 

ESB-94-19 

234PCF 

2.3.4,7,8-PENTACHLORODIBENZORTRAN 

LT 

0.00000570  ng/g  AQHT 

0.00002 

LT 

ESB-94-19 

678HPD 

1 .2.3.4,6,7,8-HEPT  ACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000430  ng/g  AQHT 

0.00001 

LT 

ESB-94-19 

678HPF 

1 .2,3.4,6,7,8-HEPT  ACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00000550  |ig/g  AQHT 

0.00001 

LT 

ESB-94-19 

678HXD  1.2.3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000540  ng/g  AQHT 

0.00002 

LT 

ESB-94-19 

678HXF 

1.2.3,6,7.8-HEXACHLORODlBENZORIRAN 

LT 

0.00000560  ng/g  AQHT 

0.00001 

LT 

ESB-94-19 

789HPF 

1.2,3,4,7.8,9-HEPTACHLORODIBENZORJRAN 

LT 

0.00000610  jig/g  AQHT 

0.00001 

LT 

ESB-94-19 

789HXD 

I,2,3,7,8,9-HEXACHU)RODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000510  ng/g  AQHT 

0.00001 

LT 

ESB-94-19 

789HXF 

1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00000690  |ig/g  AQHT 

0.00001 

LT 

ESB-94-19 

78HXD 

1 .2,3.4,7,8-HEXACHU  >RODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00000570  ng/g  AQHT 

0.00002 

LT 

ESB-94-19 

78HXDF  1 .2,3.4,7.8-HEXACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00000590  ng/g  AQHT 

0.00001 

LT 

ESB-94-19 

78PCDD  1 ,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN 

LT 

0.00001150  ng/g  AQHT 

0.00003 

LT 

ESB-94-19 

78PCDF 

1 .2.3.7.8-PENTACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00000560  ng/g  AQHT 

0.00002 

LT 

ESB-94-19 

ocdd 

OCTACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00000940  ng/g  AQHT 

0.00002 

LT 

ESB-94-19 

OCDF 

OCTACHLORODIBENZOFURAN 

LT 

0.00001200  ng/g  AQHT 

0.00002 

LT 

ESB-94-19 

TCDD 

2.3.7.8  TETRACHLORODIBENZODIOXIN 

LT 

0.00001000  ng/g  AQHT 

0.00002 

LT 

ESB-94-19 

TCDF 

2,3.7,8  TETRACHLORODIBENZORIRAN 

LT 

0.00000500  |ig/g  AQHT 

0.00002 

LT 

Chemical  Class :  EXPLOSIVES 


ESI -94-01 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

H 

0.92200000  (ig/g  APNH 

0.92200  LT 

ESI -94-01 

13DNB 

1, 3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  jig/g  APNH 

0.50400  LT 

ESI  -94-01 

246TNT  2.4.6-TRINITROTOLUENE 

LT 

H 

2.00000000  ng/g  APNH 

I  2.00000  LT 

ESI -94-01 

24DNT 

2,4-DINITROTOLlIENE 

LT 

2.50000000  ng/g  APNH 

2.50000  LT 

ESI -94-01 

26DNT 

2.6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  ng/g  APNH 

2.00000  LT 

ESI -94-01 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000000  ng/g  APNH 

2.00000  LT 

ESI -94-01 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

H 

1.14000000  ^g/g  APNH 

1.14000  LT 

ESI -94-01 

RDX 

CYC  LOTRIMETH  Y  LENETRINITRAMINE 

LT 

H 

1.28000000  ng/g  APNH 

1  1.28000  LT 

ESI -94-01 

TETRYL  N-METHYl^N2.4.6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000000  ng/g  APNH 

2.11000  LT 

ESI -94-02 

135TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

H 

0.92200000  (ig/g  APNH 

0.92200  LT 

ESI -94-02 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

HI) 

0,92200000  ng/g  APNH 

0.92200  LT 

ESI -94-02 

13DNB 

1 ,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  ng/g  APNH 

0.50400  LT 

ESI -94-02 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

D 

0.50400000  ng/g  APNH 

0.50400  LT 

ESI -94-02 

246TNT  2.4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

H 

2.00000000  Mg/g  APNH 

I  2.00000  LT 

ES 1-94-02 

246TNT  2.4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

HI) 

2.00000000  ng/g  APNH 

I  2.00000  LT 

ESI -94-02 

24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  ng/g  APNH 

2.50000  LT 

ESI -94-02 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

D 

2.50000000  ng/g  APNH 

2.50000  LT 
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Method  Blank 

Mess 

Fl»* 

Unit 

Bs{ 

Data  Meat 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Yalur  Mens 

Lot 

Code 

Qnal  Vahie  Bool 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES _ 

ES2-94-02  TETRYL  N-METH  YL-N2.4,6-TETRANITRO  ANILINE 

ES2-94-03  135TNB  1 ,3,5-TRINITROBENZENE 
ES2-94-03  13DNB  1 ,3-DINITROBENZENE 
ES2-94-03  246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 
ES2-94-03  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 
ES2-94-03  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

ES2-94-03  HMX  CYCLX)TETRAMETHYLENETETRANTTRAMINE 
ES2-94-03  NB  NITROBENZENE 
ES2-94-03  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 
ES2-94-03  TETRYL  N-METH  YL-N2.4.6-TETRANITROANILINE 

ES2-94-04  135TNB  1 ,3,5-TRINITROBENZENE 
ES2-94-04  13DNB  1.3-DINITROBENZENE 
ES2-94-04  246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 
ES2-94-04  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 
ES2-94-04  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

ES2-94-04  HMX  CY CLOTETRAMETH YLENETETRANITRAMINE 
ES2-94-04  NB  NITROBENZENE 

ES2-94-04  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 
ES2-94-04  TETRYL  N-METHYL-N2.4,6-TETRANITRO ANILINE 

ES2-94-05  135TNB  1.3,5-TRINITROBENZENE 
ES2-94-05  13DNB  1,3-DINITROBENZENE 
ES2-94-05  2 46 TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 
ES2-94-05  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 
ES2-94-05  26DNT  2.6-DINITROTOLUENE 

ES2-94-05  HMX  CYC LOTETRAMETH YLENETETRANITRAMINE 
ES2-94-05  NB  NITROBENZENE 

ES2-94-05  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 
ES2-94-05  TETRYL  N-METH  YL-N2.4.6-TETRANITRO ANILINE 

ES2-94-06  135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE 
ES2-94-06  13DNB  1.3-DINITROBENZENE 
ES2-94-06  246TNT  2,4.6-TRINITROTOLUENE 
ES2-94-06  24DNT  2.4-DINTTROTOLUtNE 
ES2-94-06  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

ES2-94-06  HMX  CYCLOTETRAMETH YLENETETRANITRAMINE 
ES2-94-06  NB  NITROBENZENE 
ES2-94-06  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 
ES2-94-06  TETRYL  N-METHYMM2.4.6-TETR  ANITRO ANILINE 

ES3-94-0 1  135TNB  1.3.5-TRINITROBENZENE 
ES3-94-01  13DNB  1.3-DINITROBENZENE 
ES3-94-01  246TNT  2.4.6-TRINITROTOLUENE 
ES3-94-01  24DNT  2.4-DINITROTOLUENE 
ES3-94-0 1  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

ES3-94-0 1  HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 
ES3-94-01  NB  NITROBENZENE 
ES3-94-0I  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 
ES3-94-0 1  TETRYL  N-METH YL-N2.4,6-TETRANITRO ANILINE 

ES3-94-02  135TNB  1,3.5-TRINITROBENZENE 
ES3-94-02  135TNB  1.3.5-TRINITROBENZENE 
ES3-94-02  13DNB  1.3-DINITROBENZENE 


LT 

D  2.11000000  yg/g  APGK 

2.11000  LT 

LT 

0  92200000  yg/g  APGK 

0.92200  LT 

LT 

0.50400000  yg/g  APGK 

0.50400  LT 

LT 

2  00000000  yg/g  APGK 

2.00000  LT 

LT 

2.50000000  yg/g  APGK 

2.50000  LT 

LT 

2.00000000  yg/g  APGK 

2.00000  LT 

LT 

2,00000000  yg/g  APGK 

2.00000  LT 

LT 

1.14000000  yg'g  APGK 

1.14000  LT 

LT 

1.28000000  yg/g  APGK 

1.28000  LT 

LT 

2.11000000  yg/g  APGK 

2.11000  LT 

LT 

0  92200000  yg/g  APGK 

0.92200  LT 

LT 

0  50400000  yg/g  APGK 

0.50400  LT 

LT 

2.00000000  yg/g  APGK 

2.00000  LT 

LT 

2  50000000  yg/g  APGK 

2.50000  LT 

LT 

2  00000000  yg/g  APGK 

2.00000  LT 

LT 

2.00000000  yg/g  APGK 

2.00000  LT 

LT 

1  14000000  yg/g  APGK 

1.14000  LT 

LT 

1.28000000  yg/g  APGK 

1.28000  LT 

LT 

2  11000000  yg/g  APGK 

2.11000  LT 

LT 

0  92200000  yg/g  APGK 

0.92200  LT 

LT 

0  50400000  yg/g  APGK 

0.50400  LT 

LT 

2  00000000  yg/g  APGK 

2.00000  LT 

LT 

2.50000000  yg/g  APGK 

2.50000  LT 

LT 

2.00000000  yg/g  APGK 

2.00000  LT 

LT 

2  00000000  yg/g  APGK 

2.00000  LT 

LT 

1.14000000  yg/g  APGK 

1.14000  LT 

LT 

1.28000000  yg/g  APGK 

1.28000  LT 

LT 

2.11000000  yg/g  APGK 

2.11000  LT 

LT 

0  92200000  yg/g  APGK 

0.92200  LT 

LT 

0  50400000  yg/g  APGK 

0.50400  LT 

LT 

2.00000000  yg/g  APGK 

2.00000  LT 

LT 

2  50000000  yg/g  APGK 

2.50000  LT 

LT 

2.00000000  yg/g  APGK 

2.00000  LT 

LT 

2.00000000  yg/g  APGK 

2.00000  LT 

LT 

1  14000000  yg/g  APGK 

1.14000  LT 

LT 

1.28000000  yg/g  APGK 

1.28000  LT 

LT 

2  11000000  yg/g  APGK 

2.11000  LT 

LT 

0  92200000  yg/g  APGK 

0.92200  LT 

LT 

0  50400000  yg/g  APGK 

0.50400  LT 

LT 

2.00000000  yg/g  APGK 

2.00000  LT 

LT 

2.50000000  yg/g  APGK 

2.50000  LT 

LT 

2.00000000  yg/g  APGK 

2.00000  LT 

LT 

2  00000000  yg/g  APGK 

2.00000  LT 

LT 

1.14000000  yg/g  APGK 

1.14000  LT 

LT 

1.28000000  yg/g  APGK 

1.28000  LT 

LT 

2.11000000  yg/g  APGK 

2.11000  LT 

LT 

0.92200000  yg/g  APGK 

0.92200  LT 

LT 

D  0  92200000  yg/g  APGK 

0.92200  LT 

LT 

0  50400000  yg/g  APGK 

0.50400  LT 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Method  Blanks) 


Method  Blank 

s 

Meat 

Flag 

Unit 

Flat 

Data 

Meat 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Mens 

Lot 

Code 

Qua!  Value 

Bool 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


ESS -94-01 

26DNT 

2,6-DINITROTOLl  JENE 

LT 

2.00000000  Mg/g  APIL 

2.00000  LT 

ES5-94-01 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

D 

2.00000000  Mg/g  APIL 

2.00000 

LT 

ES5-94-01 

HMX 

CY  CLOTETRAMETH  YLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000000  ng/g  APIL 

2.00000 

LT 

ES5-94-01 

HMX 

CY  CLOTETRAMETH  YLENETETRANITRAMINE 

LT 

D 

2.00000000  ng/g  APIL 

2.00000 

LT 

ES5-94-01 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  Mg/g  APIL 

1.14000 

LT 

ES5-94-01 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

D 

1.14000000  ng/g  APIL 

1.14000 

LT 

ES  5-94-01 

RDX 

CY  CLOTRIMETH  YLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000  Mg/g  APIL 

1.28000 

LT 

ES  5-94-01 

RDX 

CY  CLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

D 

1.28000000  Mg/g  APIL 

1.28000 

LT 

ES  5-94-01 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITRO  ANILINE 

LT 

2.11000000  ng/g  APIL 

2.11000 

LT 

ES5-94-01 

TETRYL  N-METHYL-N2,4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

D 

2.11000000  Mg/g  APIL 

2.11000  LT 

ES5-94-02 

135TNB 

i  1.3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0  92200000  ng'g  APIL 

0.92200 

LT 

ES5-94-02 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  jig/g  APIL 

0.50400 

LT 

ES  5 -94-02 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  Mg/g  APIL 

2.00000 

LT 

ES5-94-02 

24DNT 

2,4-DINITROTOLirENE 

LT 

2.50000000  ng/g  APIL 

2.50000 

LT 

ES5-94-02 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  Mg/g  APIL 

2.00000 

LT 

ES5-94-02 

HMX 

C  Y  CLOTETRAMETH  YLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000000  Mg/g  APIL 

2.00000 

LT 

ES  5-94-02 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1  14000000  ng/g  APIL 

1.14000 

LT 

ES  5-94-02 

RDX 

CY  CLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000  Mg/g  APIL 

1.28000 

LT 

ES  5 -94-02 

TETRYL  N-METHYUN2.4.6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000000  ng/g  APIL 

2.11000 

LT 

ES6-94-01 

135TNB 

1.3.5-TRINITROBENZENE 

LT 

0  92200000  Mg/g  APIL 

0.92200  LT 

ES6-94-01 

135TNB 

1.3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

I) 

0  92200000  ng/g  APIL 

0.92200 

LT 

ES6-94-01 

13DNB 

1.3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  ng/g  APIL 

0.50400 

LT 

ES6-94-01 

13DNB 

1.3-DINITROBENZENE 

LT 

D 

0.50400000  Mg/g  APIL 

0.50400 

LT 

ES6-94-01 

246TNT  2.4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  ng/g  APIL 

2.00000 

LT 

ES6-94-01 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

D 

2  00000000  fig/g  APIL 

2.00000 

LT 

ES6-94-0 1 

24DNT 

2.4-DIN  ITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  Mg/g  APIL 

2.50000 

LT 

ES6-94-01 

24DNT 

2.4-DINITROTOLirENE 

LT 

D 

2  50000000  Mg/g  APIL 

2.50000 

LT 

ES6-94-01 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2  00000000  ng/g  APIL 

2.00000 

LT 

ES6-94-01 

26DNT 

2.6-DINITROTOLUENE 

LT 

D 

2  00000000  Mg/g  APIL 

2.00000 

LT 

ES6-94-01 

HMX 

CY  CLOTETRAMETH  YLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000000  Mg'g  APIL 

2.00000  LT 

ES6-94-01 

HMX 

CY  CLOTETRAMETHYLENETETRAN1TRAMINE 

LT 

D 

2  00000000  ng/g  APIL 

2.00000 

LT 

ES6-94-0 1 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  Mg/g  APIL 

1.14000 

LT 

ES6-94-0 1 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

D 

1.14000000  Mg/g  APIL 

1.14000 

LT 

ES6-94-01 

RDX 

CY  CLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000  Mg/g  APIL 

1.28000 

LT 

ES6-94-01 

RDX 

CYCLOTRIMETH  YLENETRINITRAMINE 

LT 

D 

1  28000000  Mg/g  APIL 

1.28000 

LT 

ES6-94-01 

TETRYL  N-METHYl^N2.4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000000  ng/g  APIL 

2.11000 

LT 

ES6-94-0 1 

TETRYL  N -METH  YUN  2. 4.6-TETR  AN  ITRO  ANILINE 

LT 

D 

2  1 1000000  Mg/g  APIL 

2.11000 

LT 

ES7-94-01 

135TNB 

1.3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0  92200000  Mg/g  APIL 

0.92200 

LT 

ES7-94-0 1 

I35TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

D 

0  92200000  Mg/g  APIL 

0.92200 

LT 

ES7-94-01 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0  50400000  M^g  APIL 

0.50400 

LT 

ES7-94-0 1 

I3DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

D 

0  50400000  Mg/g  APIL 

0.50400 

LT 

ES7-94-01 

246TNT  2.4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2  00000000  Mg/g  APIL 

2.00000 

LT 

ES7-94-01 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

D 

2.00000000  Mg/g  APIL 

2.00000 

LT 

ES7-94-01 

24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  Mg/g  APIL 

2.50000 

LT 

ES7-94-0 1 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

D 

2.50000000  Mg/g  APIL 

2.50000 

LT 

ES7-94-01 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  Mg/g  APIL 

2.00000 

LT 

ES7-94-01 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

D 

2.00000000  Mg/g  APIL 

2.00000  LT 

ES7-94-0 1 

HMX 

CYCLOTETRAMETH  YLENETETRANITRAMINE 

LT 

2  00000000  Mg/g  APIL 

2.00000 

LT 

ES7-94-01 

HMX 

CYCLOTETRAMETH  YLENETETRANITRAMINE 

LT 

I) 

2  00000000  Mg/g  APIL 

2.00000 

LT 

ES7-94-0 1 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  Mg/g  APIL 

1.14000 

LT 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Method  Blanks) 


Method  Blank 

Meas 

Flag 

Unit 

Flag 

Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qua!  Value 

Bool 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES _ 

ES9-94-01  26DNT  2.6-DINITROT<>LUENE  LT 

ES9-94-01  HMX  CY  CLOTETRAMETHYLENETETRANTTRAMINE  LT 

ES9-94-01  HMX  CY  CLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE  LT 

ES9-944J1  NB  NITROBENZENE  LT 

ES9-94-01  NB  NITROBENZENE  LT 

ES9-94-01  RDX  CYCLOTRJMETHYLENETRINITRAMINE  LT 

ES9-94-01  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE  LT 

ES9-94-01  TETRYLN-METHYL-N2.4.6-TETRANITRO  ANILINE  LT 

ES9-94-01  TETRYL  N-METHYL-N2.4.6-TETRANITROANILINE  LT 

ES9-94-02  I35TNB  L3,J-TRINITROBENZENE  LT 

ES9-94-02  13DNB  1.3-DINITROBENZENE  LT 

ES9-94-02  246TNT  2.4.6-TRINITROTOLUENE  LT 

ES9-94-02  24DNT  2.4-DINITROTOLUENE  LT 

ES9-94-02  26DNT  2.6-DINITROTOLUENE  LT 

ES9-94-02  HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE  LT 

ES9-94-02  NB  NITROBENZENE  LT 

ES9-94-02  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE  LT 

ES9-94-02  TETRYL  N-METHYL-N2. 4.6-TETR AN ITRO ANILINE  LT 

ESA-94-01  I35TNB  1.3.5-TRINITROBENZENE  LT 

ESA-94-01  13JTNB  1.3.5-TRINITROBENZENE  LT 

ESA-94-01  13DNB  1.3-DINITROBENZENE  LT 

ESA-94-01  13DNB  1.3-DINITROBENZENE  LT 

ESA-94-01  246TNT  2.4.6-TRINITROTOLUENE  LT 

ESA-94-01  246TNT  2.4.6-TRINITROTOLUENE  LT 

ESA-94-01  24DNT  2.4-DINITROTOLUENE  LT 

ESA-94-01  24DNT  2.4-DINITROTOLUENE  LT 

ESA-94-01  26DNT  2.6-DINITROTOLUENE  LT 

ESA-94-0 1  26DNT  2.6-DINITROTOLUENE  LT 

ESA-94-01  HMX  CY  CLOTETRAMETHYLENETETR  ANITRAMINE  LT 
ESA-94-01  HMX  CY  CLOTETRAMETH  YLENETETRANTTRAMINE  LT 
ESA-94-01  NB  NITROBENZENE  LT 

ESA-94-01  NB  NITROBENZENE  LT 

ESA-94-01  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE  LT 

ESA-94-01  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE  LT 

ESA-94-01  TETRYL  N-METHYL-N2.4.6-TETRANITROANILINE  LT 

ESA-94-01  TETRYL  N-METHYL-N2.4.6-TETRANITROANILINE  LT 

ESA-94-02  135TNB  1.3.5-TRINITROBENZENE  LT 

ESA-94-02  13DNB  1.3-DINITROBENZENE  LT 

ESA-94-02  246TNT  2.4.6-TRINITROTOLUENE  LT 

ESA-94-02  24DNT  2.4-DINITROTOLUENE  LT 

ESA-94-02  26DNT  2.6-DINITROTOLUENE  LT 

ESA-94-02  HMX  CYCLOTETRAMETHYLF.NETETRANITRAMINE  LT 
ESA-94-02  NB  NITROBENZENE  LT 

ESA-94-02  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE  LT 

ESA-94-02  TETRYL  N-METHYL-N2.4.6-TETRANITROANILINE  LT 

ESB-94-01  135TNB  1.3.5-TRINITROBENZENE  LT 

ESB-94-01  13DNB  1.3-DINITROBENZENE  LT 

ESB-94-01  246TNT  2.4.6-TRINITROTOLUENE  LT 

ESB-94-01  24DNT  2.4-DINITROTOLUENE  LT 

ESB-94-01  26DNT  2.6-DINITROTOLUENE  LT 


D 

2.00000000  ng/g  APFP 

2.00000  LT 

2.00000000  ng/g  APFP 

2.00000  LT 

D 

2.00000000  \xgjg  APFP 

2.00000  LT 

1.14000000  fig/g  APFP 

1.14000  LT 

D 

1.14000000  ng/g  APFP 

1.14000  LT 

1.28000000  ng/g  APFP 

1.28000  LT 

D 

1.28000000  pg/g  APFP 

1.28000  LT 

2.11000000  jxg/g  APFP 

2.11000  LT 

D 

2.11000000  fig/g  APFP 

2.11000  LT 

0.92200000  ng/g  APTY 

0.92200  LT 

0.50400000  ng/g  APTY 

0.50400  LT 

2.00000000  fig/g  APTY 

2.00000  LT 

2.50000000  ng/g  APTY 

2.50000  LT 

2.00000000  ng/g  APTY 

2.00000  LT 

2.00000000  jig/g  APTY 

2.00000  LT 

1.14000000  ng/g  APTY 

1.14000  LT 

1.28000000  jig/g  APTY 

1.28000  LT 

2  11000000  ng/g  APTY 

2.11000  LT 

0  92200000  ng/g  APFP 

0.92200  LT 

D 

0  92200000  pg/g  APFP 

0.92200  LT 

0.50400000  ng/g  APFP 

0.50400  LT 

D 

0  50400000  ^ig/g  APFP 

0.50400  LT 

2.00000000  \igf g  APFP 

2.00000  LT 

D 

2.00000000  fig/g  APFP 

2.00000  LT 

2.50000000  *ig/g  APFP 

2.50000  LT 

D 

2.50000000  ng/g  APFP 

2.50000  LT 

2.00000000  ng/g  APFP 

2.00000  LT 

D 

2  00000000  ng/g  APFP 

2.00000  LT 

2.00000000  ng/g  APFP 

2.00000  LT 

D 

2.00000000  Mg/g  APFP 

2.00000  LT 

1  14000000  ng/g  APFP 

1.14000  LT 

D 

1  14000000  ng/g  APFP 

1.14000  LT 

1.28000000  ng/g  APFP 

1.28000  LT 

D 

1  28000000  ng/g  APFP 

1.28000  LT 

2  11000000  ng/g  APFP 

2.11000  LT 

D 

2  11000000  ng/g  APFP 

2.11000  LT 

0  92200000  ng/g  APDM 

0.92200  LT 

0  50400000  ng/g  APDM 

0.50400  LT 

2  00000000  ng/g  APDM 

2.00000  LT 

2  50000000  ng/g  APDM 

2.50000  LT 

2.00000000  ng/g  APDM 

2.00000  LT 

2  00000000  ng/g  APDM 

2.00000  LT 

1.1 4000000  \xgfg  APDM 

1.14000  LT 

1.28000000  ng/g  APDM 

1.28000  LT 

2  1 1000000  \ngjg  APDM 

2.11000  LT 

0  92200000  ng/g  APRG 

0.92200  LT 

0  50400000  ng/g  APRG 

0.50400  LT 

2  00000000  ^g/g  APRG 

2.00000  LT 

2  50000000  ng/g  APRG 

2.50000  LT 

2.00000000  ng/g  APRG 

2.00000  LT 

938 


Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Method  Blanks) 


Method  Blank 

Meas 

Flat 

Unit 

Flag 

Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qual  Value 

Bool 

Chemical  Classy  EXPLOSIVES 

ESB-94-01  HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 
ESB-94-01  NB  NITROBENZENE 
ESB-94-01  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 
ESB-94-01  TETRYL  N-METHYL-N2.4.6-TETRANITROANILINE 

ESB-94-02  135TNB  1.3.5-TRINITROBENZENE 
ESB-94-02  13DNB  1,3-DINITROBENZENE 
ESB-94-02  2 46 TNT  2.4,6-TRINITROTOLUENE 
ESB-94-02  24DNT  2.4-DINITROTOLUENE 
ESB-94-02  26DNT  2.6-DINITROTOLUENE 

ESB-94-02  HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 
ESB-94-02  NB  NITROBENZENE 

ESB-94-02  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 
ESB-94-02  TETRYL  N-METHYL-N2.4.6-TETRANITROANILINE 

ESB-94-03  135TNB  1.3,5-TRINITROBENZENE 
ESB-94-03  13DNB  1.3-DINITROBENZENE 
ESB-94-03  246TNT  2.4,6-TRINITROTOLUENE 
ESB-94-03  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 
ESB-94-03  26DNT  2.6-DINITROTOLUENE 

ESB-94-03  HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 
ESB-94-03  NB  NITROBENZENE 

ESB-94-03  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 
ESB-94-03  TETRYL  N-METHYL-N2.4.6-TETRANITROANILINE 

ESB-94-04  135TNB  1.3.5-TRINITROBENZENE 
ESB-94-04  13DNB  1 .3-DIN  ITROBENZENE 
ESB-94-04  246TNT  2.4,6-TRINITROTOLUENE 
ESB-94-04  24DNT  2.4-DINITROTOLUENE 
ESB-94-04  26DNT  2.6-DINITROTOLUENE 

ESB-94-04  HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 
ESB-94-04  NB  NITROBENZENE 

ESB-94-04  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 
ESB-94-04  TETRYL  N-METHYL-N2.4.6-TETRANITROANILINE 

ESB-94-05  135TNB  1.3,5-TRINITROBENZENE 
ESB-94-05  13DNB  U-DINITROBENZENE 
ESB-94-05  246TNT  2.4,6-TRINITROTOLUENE 
ESB-94-05  24DNT  2.4-DINITROTOLUENE 
ESB-94-05  26DNT  2.6-DINITROTOLUENE 

ESB-94-05  HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 
ESB-94-05  NB  NITROBENZENE 

ESB-94-05  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 
ESB-94-05  TETRYL  N-METHYL-N2.4.6-TETRANITROANILINE 

ESB-94-06  135TNB  1.3.5-TRINITROBENZENE 
ESB-94-06  135TNB  1.3.5-TRINITROBENZENE 
ESB-94-06  13DNB  U-DINITROBENZENE 
ESB-94-06  13DNB  1.3-DINITROBENZENE 
ESB-94-06  246TNT  2.4.6-TRINITROTOLUENE 
ESB-94-06  246TNT  2.4,6-TRINITROTOLUENE 
ESB-94-06  24DNT  2.4-DINITROTOLUENE 
ESB-94-06  24DNT  2.4-DINITROTOLUENE 
ESB-94-06  26DNT  2.6-DINITROTOLUENE 


LT 

2.00000000  (ig/g  APRG 

2.00000  LT 

LT 

1.14000000  (ig/g  APRG 

1.14000  LT 

LT 

1.28000000  (ig/g  APRG 

1.28000  LT 

LT 

2.11000000  (ig/g  APRG 

2.11000  LT 

LT 

0.92200000  ng/g  APRG 

0.92200  LT 

LT 

0.50400000  (ig/g  APRG 

0.50400  LT 

LT 

2.00000000  (ig/g  APRG 

2.00000  LT 

LT 

2.50000000  (ig/g  APRG 

2.50000  LT 

LT 

2.00000000  (ig/g  APRG 

2.00000  LT 

LT 

2.00000000  (ig/g  APRG 

2.00000  LT 

LT 

1.14000000  (ig/g  APRG 

1.14000  LT 

LT 

1  28000000  (ig/g  APRG 

1.28000  LT 

LT 

2.11000000  (ig/g  APRG 

2.11000  LT 

LT 

0.92200000  (ig/g  APRG 

0.92200  LT 

LT 

0.50400000  (ig/g  APRG 

0.50400  LT 

LT 

2.00000000  (ig/g  APRG 

2.00000  LT 

LT 

2.50000000  (ig/g  APRG 

2.50000  LT 

LT 

2.00000000  ng/g  APRG 

2.00000  LT 

LT 

2.00000000  (ig/g  APRG 

2.00000  LT 

LT 

1.14000000  |ig/g  APRG 

1.14000  LT 

LT 

1.28000000  (ig/g  APRG 

1.28000  LT 

LT 

2.11000000  (ig/g  APRG 

2.11000  LT 

LT 

0.92200000  (ig/g  APRG 

0.92200  LT 

LT 

0.50400000  (ig/g  APRG 

0.50400  LT 

LT 

2.00000000  (ig/g  APRG 

2.00000  LT 

LT 

2.50000000  (ig/g  APRG 

2.50000  LT 

LT 

2.00000000  (ig/g  APRG 

2.00000  LT 

LT 

2.00000000  (ig/g  APRG 

2.00000  LT 

LT 

1.14000000  (ig/g  APRG 

1.14000  LT 

LT 

1.28000000  (ig/g  APRG 

1.28000  LT 

LT 

2.11000000  (ig/g  .APRG 

2.11000  LT 

LT 

0.92200000  (ig/g  APRG 

0.92200  LT 

LT 

0.50400000  (ig/g  APRG 

0.50400  LT 

LT 

2.00000000  (ig/g  APRG 

2.00000  LT 

LT 

2.50000000  (ig/g  APRG 

2.50000  LT 

LT 

2.00000000  (ig/g  APRG 

2.00000  LT 

LT 

2.00000000  (ig/g  APRG 

2.00000  LT 

LT 

1.14000000  (ig/g  APRG 

1.14000  L/i 

LT 

1.28000000  (ig/g  APRG 

1.28000  rr 

LT 

2.11000000  |ig/g  APRG 

2.11000  Vf 

LT 

0.92200000  (ig/g  APRG 

0.92200  n 

LT 

D 

0.92200000  (ig/g  APRG 

0.92200  li' 

LT 

0.50400000  (ig/g  APRG 

0.50400  rv 

LT 

D 

0.50400000  (ig/g  APRG 

0.50400  J  X 

LT 

2.00000000  (ig/g  APRG 

2.00000  IT 

LT 

D 

2.00000000  (ig/g  APRG 

2.00000  ):> 

LT 

2.50000000  (tg/g  APRG 

2.50000  ?T 

LT 

I) 

2.50000000  (ig/g  APRG 

2.5000;)  o 

LT 

2.00000000  (ig/g  APRG 

2.00000  or 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Method  Blanks) 


Site  ID 


Test  Name 


Meat  Han 
Bool  Code 


Unit 

Value  Meas 


— 

Method  Blank 

n^ 

Data 

Meat 

Lot 

Code 

ESa 

Value  Bool 

Chemical  Class: 

EXPLOSIVES 

ESB-94-06 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

D 

2.00000000  ng/g 

APRG 

2.00000 

LT 

ESB-94-06 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000000  Mg/g 

APRG 

2.00000 

LT 

ESB-94-06 

HMX 

CY  CLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

D 

2.00000000  Mg/g 

APRG 

2.00000 

LT 

ESB-94-06 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  ng/g 

APRG 

1.14000 

LT 

ESB-94-06 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

D 

1.14000000  Mg/g  APRG 

1.14000 

LT 

ESB-94-06 

RDX 

CY  CLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000  fig/g 

APRG 

1.28000  LT 

ESB-94-06 

RDX 

C  YCLOTRIMETH  YLENETRINITRAMINE 

LT 

D 

1.28000000  ng/g 

APRG 

1.28000 

LT 

ESB-94-06  TETRYL  N-METHYL-N2.4.6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000000  Mg/g 

APRG 

2.11000 

LT 

ESB-94-06  TETRYL  N-METHYL-N2.4.6-TETRANITRO ANILINE 

LT 

D 

2.11000000  Mg/g 

APRG 

2.11000 

LT 

ESB-94-07 

135TNB  U.5-TRINITROBENZENE 

LT 

0.92200000  Mg/g 

APRG 

0.92200 

LT 

ESB-94-07 

13DNB 

1.3-DINITROBENZENE 

LT 

0  50400000  Mg/g 

APRG 

0.50400 

LT 

ESB-94-07 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  Mg/g 

APRG 

2.00000 

LT 

ESB-94-07 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  Mg/g 

APRG 

2.50000 

LT 

ESB-94-07 

26DNT 

2.6-DINITROTOLUENE 

LT 

2  00000000  Mg/g 

APRG 

2.00000 

LT 

ESB-94-07 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2  00000000  Mg/g 

APRG 

2.00000 

LT 

ESB-94-07 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  Mg/g 

APRG 

1.14000 

LT 

ESB-94-07 

RDX 

CY  CLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1 .28000000  Mg/g 

APRG 

1.28000 

LT 

ESB-94-07 

TETRYL  N-METHYL-N2.4.6-TETR  ANITROANILINE 

LT 

2  11000000  Mg/g 

APRG 

2.11000 

LT 

ESB-94-10 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0  92200000  Mg/g 

APTY 

0.92200 

LT 

ESB-94-10 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  Mg/g 

APTY 

0.50400 

LT 

ESB-94-10 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  Mg/g 

APTY 

2.00000 

LT 

ESB-94-10 

24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  Mg/g 

APTY 

2.50000 

LT 

ESB-94-10 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2  00000000  Mg/g 

APTY 

2.00000 

LT 

ESB-94-10 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000000  Mg/g 

APTY 

2.00000 

LT 

ESB-94-10 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.14000000  Mg/g  APTY 

1.14000 

LT 

ESB-94-10 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000  Mg/g 

APTY 

1.28000 

LT 

ESB-94-10 

TETRYL  N-METHYL-N2.4.6-TETR  ANITROANILINE 

LT 

2  11000000  Mg/g 

APTY 

2.11000 

LT 

ESB-94-1 1 

I35TNB 

1,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0  92200000  Mg/g 

APRG 

0.92200 

LT 

ESB-94-11 

13DNB 

1.3-DINITROBENZENE 

LT 

0  50400000  Mg/g 

APRG 

0.50400  LT 

ESB-94-1 1 

246TNT  2.4,6-TRINITR()TOLUENE 

LT 

2.00000000  Mg/g 

APRG 

2.00000 

LT 

ESB-94-11 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  Mg/g 

APRG 

2.50000 

LT 

ESB-94-11 

26DNT 

2.6-DINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  Mg/g 

APRG 

2.00000 

LT 

ESB-94-11 

HMX 

CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000000  Mg/g  APRG 

2.00000  LT 

ESB-94-11 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1  14000000  Mg/g  APRG 

1.14000 

LT 

ESB-94-1 1 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1  28000000  Mg/g 

APRG 

1.28000 

LT 

ESB-94-11 

TETRYL  N-METHYL-N2.4.6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000000  Mg/g 

APRG 

2.11000 

LT 

ESB-94-1 2 

135TNB 

1 ,3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0  92200000  Mg/g 

APRG 

0.92200 

LT 

ESB-94-1 2 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0.50400000  Mg/g 

APRG 

0.50400 

LT 

ESB-94-1 2 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  Mg/g 

APRG 

2.00000 

LT 

ESB-94-1 2 

24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

LT 

2.50000000  Mg/g 

APRG 

2.50000 

LT 

ESB-94-1 2 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

2  00000000  Mg/g 

APRG 

2.00000 

LT 

ESB-94-1 2 

HMX 

CYCLOTETRAMETH  YLENETETRANITRAMINE 

LT 

2.00000000  Mg/g 

APRG 

2.00000 

LT 

ESB-94-1 2 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1  14000000  Mg/g 

APRG 

1.14000 

LT 

ESB-94-1 2 

RDX 

CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE 

LT 

1.28000000  Mg/g 

APRG 

1.28000 

LT 

ESB-94-1 2 

TETRYL  N-METHYL-N2.4,6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000000  Mg/g 

APRG 

2.11000 

LT 

ESB-94-1 3 

135TNB  1.3,5-TRINITROBENZENE 

LT 

0  92200000  Mg/g 

APRG 

0.92200 

LT 

ESB-94-1 3 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

LT 

0  50400000  Mg/g 

APRG 

0.50400 

LT 

ESB-94-1 3 

246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE 

LT 

2.00000000  Mg/g 

APRG 

2.00000 

LT 

ESB-94-1 3 

24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

LT 

2  50000000  Mg/g 

APRG 

2.50000 

LT 

940 


Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Method  Blanks) 


Method  Blank 

Men  Flaf  Unit  Flaf  Data  Meat 


Site  ID  Teat  Name _ Bod 


Chemical  Class:  EXPLOSIVES _ _ 

ESB-94-13  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE  LT 

ESB-94-13  HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE  LT 

ESB-94-13  NB  NITROBENZENE  LT 

ESB-94-13  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE  LT 

ESB-94-13  TETRYL  N-METHYL-N2.4.6-TETRANITROAN1LINE  LT 

ESB-94-14  135TNB  1,3,5-TRINITROBENZENE  LT 

ESB-94-14  13DNB  1,3-DINITROBENZENE  LT 

ESB-94-14  2 46 TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE  LT 

ESB-94-14  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE  LT 

ESB-94-14  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE  LT 

ESB-94-14  HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAM1NE  LT 
ESB-94-14  NB  NITROBENZENE  LT 

ESB-94-14  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE  LT 

ESB-94-14  TETRYL  N-METHYL-N2.4.6-TETRANITRO ANILINE  LT 

ESB-94-15  135TNB  1,3.5-TRINITROBENZENE  LT 

ESB-94-15  13DNB  1.3-DINITROBENZENE  LT 

ESB-94-15  246TNT  2.4,6-TRINITROTOLUENE  LT 

ESB-94-15  24DNT  2.4-DINITROTOLUENE  LT 

ESB-94-15  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE  LT 

ESB-94-15  HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRAN1TRAMINE  LT 
ESB-94-15  NB  NITROBENZENE  LT 

ESB-94-15  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE  LT 

ESB-94-15  TETRYL  N-METHYL-N2.4.6-TETRAN1TRO ANILINE  LT 

ESB-94-17  135TNB  1.3,5-TRINITROBENZENE  LT 

ESB-94-17  13DNB  1.3-DINITROBENZENE  LT 

ESB-94-17  246TNT  2.4,6-TRINITROTOLUENE  LT 

ESB-94-17  24DNT  2.4-DINITROTOLUENE  LT 

ESB-94-17  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE  LT 

ESB-94-17  HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE  LT 
ESB-94-17  NB  NITROBENZENE  LT 

ESB-94-17  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE  LT 

ESB-94-17  TETRYL  N-METHYL-N2.4.6-TETRAN1TROANILINE  LT 

ESB-94-18  135TNB  U.5-TRINITROBENZENE  LT 

ESB-94-18  13DNB  1 ,3-DINITROBENZENE  LT 

ESB-94-18  246TNT  2,4,6-TRINITROTOLUENE  LT 

ESB-94-18  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE  LT 

ESB-94-18  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE  LT 

ESB-94-18  HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE  LT 
ESB-94-18  NB  NITROBENZENE  LT 

ESB-94-18  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE  LT 

ESB-94-18  TETRYL  N-METHYL-N2.4.6-TETRANITRO ANILINE  LT 

ESB-94-19  135TNB  U.5-TRINITROBENZENE  LT 

ESB-94-19  13DNB  1 ,3-DINITROBENZENE  LT 

ESB-94-19  246TNT  2.4,6-TRINITROTOLUENE  LT 

ESB-94-19  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE  LT 

ESB-94-19  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE  LT 

ESB-94-19  HMX  CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE  LT 
ESB-94-19  NB  NITROBENZENE  LT 

ESB-94-19  RDX  CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE  LT 


Code  Value  Meas  I  Lot  Code  Qua! _ Value  Bod 


2.00000000  gg/g  APRG 

2.00000  LT 

2.00000000  gg/g  APRG 

2.00000  LT 

1.14000000  gg/g  APRG 

1.14000  LT 

1.28000000  gg/g  APRG 

1.28000  LT 

2.11000000  gg/g  APRG 

2.11000  LT 

0.92200000  gg/g  APRG 

0.92200  LT 

0.50400000  gg/g  APRG 

0.50400  LT 

2.00000000  gg/g  APRG 

2.00000  LT 

2.50000000  gg/g  APRG 

2.50000  LT 

2.00000000  fxg/g  APRG 

2.00000  LT 

2.00000000  gg/g  APRG 

2.00000  LT 

1.14000000  gg/g  APRG 

1.14000  LT 

1.28000000  gg/g  APRG 

1.28000  LT 

2.11000000  gg/g  APRG 

2.11000  LT 

0.92200000  gg/g  APRG 

0.92200  LT 

0.50400000  gg/g  APRG 

0.50400  LT 

2.00000000  gg/g  APRG 

2.00000  LT 

2.50000000  gg/g  APRG 

2.50000  LT 

2.00000000  gg'g  APRG 

2.00000  LT 

2.00000000  gg/g  APRG 

2.00000  LT 

1.14000000  gg/g  APRG 

1.14000  LT 

1.28000000  gg/g  APRG 

1.28000  LT 

2.11000000  ng/g  APRG 

2.11000  LT 

0.92200000  gg/g  APRG 

0.92200  LT 

0.50400000  gg/g  APRG 

0.50400  LT 

2.00000000  gg/g  APRG 

2.00000  LT 

2.50000000  gg/g  APRG 

2.50000  LT 

2.00000000  ng/g  APRG 

2.00000  LT 

2.00000000  fig/g  APRG 

2.00000  LT 

1  14000000  ng/g  APRG 

1.14000  LT 

1.28000000  gg/g  APRG 

1.28000  LT 

2.11000000  gg/g  APRG 

2.11000  LT 

0.92200000  gg/g  APRG 

0.92200  LT 

0.50400000  gg/g  APRG 

0.50400  LT 

2.00000000  gg/g  APRG 

2.00000  LT 

2.50000000  gg/g  APRG 

2.50000  LT 

2.00000000  gg/g  APRG 

2.00000  LT 

2.00000000  gg/g  APRG 

2.00000  LT 

1.14000000  ng/g  APRG 

1.14000  LT 

1.28000000  gg/g  APRG 

1.28000  LT 

2.11000000  ng/g  APRG 

2.11000  LT 

0.92200000  ng/g  APRG 

0.92200  LT 

0.50400000  (ig/g  APRG 

0.50400  LT 

2.00000000  gg/g  APRG 

2.00000  LT 

2.50000000  gg/g  APRG 

2.50000  LT 

2.00000000  ng/g  APRG 

2.00000  LT 

2.00000000  gg/g  APRG 

2.00000  LT 

1.14000000  gg/g  APRG 

1.14000  LT 

1.28000000  gg/g  APRG 

1.28000  LT 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Method  Blanks) 


Method  Blank 

mmm 

M  Ml 

FUt 

Unit 

Fla{ 

Data 

Meat 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Mens 

Lot 

Code 

Qual  Value 

Bool 

Chemical  Class:  EXPLOSIVES 


ESB-94-19  TETRYL  N-METHYL-N2.4.6-TETRANITROANILINE 

LT 

2.11000000  ngf g  APRG 

2.11000  LT 

Chemical  Class: 

METALS 

ESI -94-01  AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  \igjg  APOV 

0.80300  LT 

ES 1-94-01  AL 

ALUMINUM 

702.000000  ng/g  APOV 

658.00000 

ESI -94-01  AS 

ARSENIC 

23.3000000  ng/g  APOW 

2.50000  LT 

ESI -94-01  BA 

BARIUM 

15.0000000  jig/g  APOV 

8.29000 

ESI -94-01  BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000  ng/g  APOV 

0.42700  LT 

ES  1-94-01  CA 

CALCIUM 

6220.00000  fig/g  APOV 

247.00000 

ES1-94-01  CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  ng/g  APOV 

1.20000  LT 

ESI -94-01  CO 

COBALT 

LT 

2.50000000  ng/g  APOV 

2.50000  LT 

ESI -94-01  CR 

CHROMIUM 

1. 22000000  Mg/g  APOV 

1.04000  LT 

ESI -94-01  Cl! 

COPPER 

26.9000000  ng/g  APOV 

2.84000  LT 

ESI -94-01  FE 

IRON 

935.000000  Mg/g  APOV 

1310.00000 

ESI -94-01  HG 

MERCURY 

0  09080000  Mg/g  APOQ 

0.05000  LT 

ESI -94-01  K 

POTASSIUM 

242.000000  ng/g  APOV 

206.00000 

ESI -94-01  MG 

MAGNESIUM 

7X9.000000  ng/g  APOV 

144.00000 

ESI -94-01  MN 

MANGANESE 

22.5000000  jig/g  APOV 

24.10000 

ESI -94-01  NA 

SODIUM 

105.000000  fig/g  APOV 

38.70000  LT 

ESI -94-01  N1 

NICKEL 

6.04000000  jig/g  APOV 

2.74000  LT 

ESI -94-01  PB 

LEAD 

1 7.2000000  ng/g  APOV 

7.44000  LT 

ESI -94-01  SB 

ANTIMONY 

2.35000000  ng/g  APOX 

1.00000  LT 

ESI -94-01  SE 

SELENIUM 

LT 

0  44900000  ng/g  APOY 

0.44900  LT 

ESI -94-01  TL 

THALLIUM 

LT 

34.3000000  ng/g  APOV 

34.30000  LT 

ESI -94-01  V 

VANADIUM 

1  1 .7000000  iig/g  APOV 

2.46000 

ESI -94-01  ZN 

ZINC 

8  46000000  ng/g  APOV 

3.42000 

ESI -94-02  AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  ng/g  APOV 

0.80300  LT 

ESI -94-02  AG 

SILVER 

LT 

D 

0  80300000  ng/g  APOV 

0.80300  LT 

ESI -94-02  AL 

ALUMINUM 

723.000000  ng/g  APOV 

658.00000 

ESI -94-02  AL 

ALUMINUM 

D 

7<  14.000000  ^ig/g  APOV 

658.00000 

ESI -94-02  AS 

ARSENIC 

27.2000000  fig/g  APOW 

2.50000  LT 

ES  1-94-02  AS 

ARSENIC 

D 

22.4000000  fig/g  APOW 

2.50000  LT 

ESI -94-02  BA 

BARIUM 

438.000000  iig/g  APOV 

8.29000 

ESI -94-02  BA 

BARIUM 

D 

4X4.000000  Mg/g  APOV 

8.29000 

ESI -94-02  BE 

BERYLLIUM 

0  52000000  ng/g  APOV 

0.42700  LT 

ESI -94-02  BE 

BERYLLIUM 

D 

0  51600000  ng/g  APOV 

0.42700  LT 

ESI -94-02  CA 

CALCIUM 

722.000000  ng/g  APOV 

247.00000 

ESI -94-02  CA 

CALCIUM 

D 

848.000000  fig/g  APOV 

247.00000 

ESI -94-02  CD 

CADMIUM 

13.8000000  jig/g  APOV 

1.20000  LT 

ESI -94-02  CD 

CADMIUM 

D 

14.3000000  fig/g  APOV 

1.20000  LT 

ES  1-94-02  CO 

COBALT 

9.80000000  ng/g  APOV 

2.50000  LT 

ESI -94-02  CO 

COBALT 

D 

9  75000000  ng/g  APOV 

2.50000  LT 

ESI -94-02  CR 

CHROMIUM 

10. 2000000  lig/g  APOV 

1.04000  LT 

ESI -94-02  CR 

CHROMIUM 

D 

11.6000000  ng/g  APOV 

1.04000  LT 

ESI -94-02  CU 

COPPER 

124.000000  ng/g  APOV 

2.84000  LT 

ESI -94-02  CU 

COPPER 

D 

139.000000  jigfe  APOV 

2.84000  LT 

ESI -94-02  FE 

IRON 

1O00.00000  >ig/g  APOV 

1310.00000 

ESI -94-02  FE 

IRON 

D 

1030.00000  ^g/g  APOV 

1310.00000 

ESI -94-02  HG 

MERCURY 

0  07300000  ^g/g  A K)Q 

0.05000  LT 

ESI -94-02  HG 

MERCURY 

D 

0.09250000  \ig/g  APOQ 

0.05000  LT 

ESI -94-02  K 

POTASSIUM 

215.000000  Mg/g  APOV 

206.00000 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Method  Blanks) 


Meas 

Fla* 

Unit 

Flat 

Data 

Meas 

Sit*  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qua!  Value 

Bool 

Chemical  Class:  METALS 


ESI -94-02 

K 

POTASSIUM 

D 

1 8 1 .000000  ng/g  APOV 

206.00000 

ESI -94-02 

MG 

MAGNESIUM 

540.000000  ng/g  APOV 

144.00000 

ESI -94-02 

MG 

MAGNESIUM 

D 

580.000000  ggg  APOV 

144.00000 

ESI -94-02 

MN 

MANGANESE 

17.7000000  ggg  APOV 

24.10000 

ESI -94-02 

MN 

MANGANESE 

D 

18.2000000  ggg  APOV 

24.10000 

ESI -94-02 

NA 

SODIUM 

111.000000  ggg  APOV 

38.70000  LT 

ES 1-94-02 

NA 

SODIUM 

D 

109.000000  ggg  APOV 

38.70000  LT 

ESI -94-02 

N1 

NICKEL 

28.6000000  ggg  APOV 

2.74000  LT 

ESI -94-02 

N1 

NICKEL 

D 

29.3000000  ng/g  APOV 

2.74000  LT 

ESI -94-02 

PB 

LEAD 

706.000000  ggg  APOV 

7.44000  LT 

ES  1-94-02 

PB 

LEAD 

D 

767.000000  ggg  APOV 

7.44000  LT 

ESI -94-02 

SB 

ANTIMONY 

349.000000  ggg  APOX 

1.00000  LT 

ES  1-94-02 

SB 

ANTIMONY 

D 

333.000000  ng/g  APOX 

1.00000  LT 

ESI -94-02 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  ggg  APOY 

0.44900  LT 

ESI -94-02 

SE 

SELENIUM 

LT 

D 

0.44900000  ng/g  APOY 

0.44900  LT 

ESI -94-02 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.3000000  ng/g  APOV 

34.30000  LT 

ESI -94-02 

TL 

THALLIUM 

LT 

D 

34.3000000  ggg  APOV 

34.30000  LT 

ESI -94-02 

V 

VANADIUM 

13.4000000  ng/g  APOV 

2.46000 

ESI -94-02 

V 

VANADIUM 

D 

11.9000000  ng/g  APOV 

2.46000 

ESI -94-02 

ZN 

ZINC 

56.7000000  ggg  APOV 

3.42000 

ESI -94-02 

ZN 

ZINC 

D 

60.4000000  ggg  APOV 

3.42000 

ESI  -94-03 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  ggg  APOV 

0.80300  LT 

ESI -94-03 

AL 

ALUMINUM 

1130.00000  ggg  APOV 

658.00000 

ESI -94-03 

AS 

ARSENIC 

18.0000000  gg/g  APOW 

2.50000  LT 

ESI -94-03 

BA 

BARIUM 

318.000000  gg/g  APOV 

8.29000 

ESI -94-03 

BE 

BERYLLIUM 

0.53500000  gg/g  APOV 

0.42700  LT 

ESI -94-03 

CA 

CALCIUM 

1070.00000  gg/g  APOV 

247.00000 

ESI -94-03 

CD 

CADMIUM 

4.89000000  gg/g  APOV 

L20000  LT 

ESI -94-03 

CO 

COBALT 

5.40000000  gg/g  APOV 

2.50000  LT 

ESI -94-03 

CR 

CHROMIUM 

7.44000000  gg/g  APOV 

1.04000  LT 

ESI -94-03 

CU 

COPPER 

87.5000000  gg/g  APOV 

2.84000  LT 

ESI -94-03 

FE 

IRON 

1470.00000  gg/g  APOV 

1310.00000 

ESI -94-03 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  gg/g  APOQ 

0.05000  LT 

ESI -94-03 

K 

POTASSIUM 

370.000000  gg/g  APOV 

206.00000 

ESI -94-03 

MG 

MAGNESIUM 

645.000000  gg/g  APOV 

144.00000 

ESI -94-03 

MN 

MANGANESE 

30.6000000  ggg  APOV 

24.10000 

ESI -94-03 

NA 

SODIUM 

99.4000000  gg/g  APOV 

38.70000  LT 

ESI -94-03 

N1 

NICKEL 

15.1000000  gg/g  APOV 

2.74000  LT 

ESI -94-03 

PB 

LEAD 

499.000000  gg/g  APOV 

7.44000  LT 

ESI -94-03 

SB 

ANTIMONY 

94.0000000  gg/g  APOX 

1.00000  LT 

ESI -94-03 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  gg/g  APOY 

0.44900  LT 

ESI -94-03 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.3000000  gg/g  APOV 

34.30000  LT 

ESI -94-03 

V 

VANADIUM 

12.3000000  ggg  APOV 

2.46000 

ESI  -94-03 

ZN 

ZINC 

45.4000000  ggg  APOV 

3.42000 

ESI -94-04 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  ggg  APOV 

0.80300  LT 

ESI -94-04 

AL 

ALUMINUM 

534.000000  ggg  APOV 

658.00000 

ES  1-94-04 

AS 

ARSENIC 

15.1000000  ggg  APOW 

2.50000  LT 

ESI -94-04 

BA 

BARIUM 

128.000000  ggg  APOV 

8.29000 

ESI -94-04 

BE 

BERYLLIUM 

0.54200000  ggg  APOV 

0.42700  LT 

ESI -94-04 

CA 

CALCIUM 

968.000000  ggg  APOV 

247.00000 

ESI -94-04 

CD 

CADMIUM 

3.26000000  ggg  APOV 

1.20000  LT 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(A  l l  Method  Blanks) 


Method  Blank 

Meas 

Fla* 

Unit 

Fla* 

Data 

Meas 

She  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qua!  Value 

Bool 

ChemicalClass:  METALS 


ESI -94-04  CO 

COBALT 

5.26000000  ng/g  APOV 

2.50000  LT 

ESI -94-04  CR 

CHROMIUM 

3.19000000  ng/g  APOV 

1.04000  LT 

ESI -94-04  CU 

COPPER 

27.7000000  pg/g  APOV 

2.84000  LT 

ESI -94-04  FE 

IRON 

683.000000  ng/g  APOV 

1310.00000 

ES 1-94-04  HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  ng/g  APOQ 

0.05000  LT 

ESI -94-04  K 

POTASSIUM 

195.000000  \igfg  APOV 

206.00000 

ESI -94-04  MG 

MAGNESIUM 

298.000000  fig/g  APOV 

144.00000 

ESI -94-04  MN 

MANGANESE 

15.4000000  ng/g  APOV 

24.10000 

ESI -94-04  NA 

SODIUM 

97.7000000  fig/g  APOV 

38.70000  LT 

ESI -94-04  NI 

NICKEL 

12.8000000  ng/g  APOV 

2.74000  LT 

ESI -94-04  PB 

LEAD 

173.000000  ng/g  APOV 

7.44000  LT 

ESI -94-04  SB 

ANTIMONY 

8X. 5000000  ng/g  APOX 

1.00000  LT 

ESI -94-04  SE 

SELENIUM 

LT 

0  44900000  ng/g  APOY 

0.44900  LT 

ESI -94-04  TL 

THALLIUM 

LT 

34.3000000  |ig/g  APOV 

34.30000  LT 

ES  1-94-04  V 

VANADRIM 

13.0000000  ng/g  APOV 

2.46000 

ESI -94-04  ZN 

ZINC 

12.5000000  ng/g  APOV 

3.42000 

ESI -94-0 5  AG 

SILVER 

LT 

0  80300000  jig/g  APOV 

0.80300  LT 

ESI -94-0 5  AL 

ALUMINUM 

9600.00000  jig/g  APOV 

658.00000 

ESI -94-05  AS 

ARSENIC 

13.3000000  ng'g  APOW 

2.50000  LT 

ESI -94-0 5  BA 

BARIUM 

312.000000  \ig!g  APOV 

8.29000 

ESI -94-0 5  BE 

BERYLLRTM 

0  51800000  jig'g  APOV 

0.42700  LT 

ESI -94-05  CA 

CALCRIM 

5340.00000  ^g/g  APOV 

247.00000 

ESI -94-05  CD 

CADMRFM 

LT 

1.20000000  ng'g  APOV 

1.20000  LT 

ESI -94-05  CO 

COBALT 

4  62000000  ng'g  APOV 

2.50000  LT 

ESI -94-05  CR 

CHROMRIM 

18.5000000  ng/g  APOV 

1.04000  LT 

ESI -94-05  CU 

COPPER 

65.0000000  \igfg  APOV 

2.84000  LT 

ESI -94-05  FE 

IRON 

1  1000.0000  ^g/g  APOV 

1310.00000 

ESI -94-05  HG 

MERCURY 

0.06320000  \igjg  APOQ 

0.05000  LT 

ES  1-94-05  K 

POTASSRIM 

2850.00000  ng/g  APOV 

206.00000 

ES  1-94-05  MG 

M  AGNES  RIM 

3820.00000  \kgjg  APOV 

144.00000 

ESI -94-05  MN 

MANGANESE 

3  1 5.000000  ng/g  APOV 

24.10000 

ES  1-94-05  NA 

SODRIM 

83.7000000  fig/g  APOV 

38.70000  LT 

ESI -94-05  Nl 

NICKEL 

7  71000000  ^g/g  APOV 

2.74000  LT 

ESI -94-05  PB 

LEAD 

299.000000  ng/g  APOV 

7.44000  LT 

ES  1-94-05  SB 

ANTIMONY 

35.9000000  \igjg  APOX 

1.00000  LT 

ESI -94-05  SE 

SELENIUM 

LT 

0  44900000  ^g/g  APOY 

0.44900  LT 

ES  1-94-05  TL 

TH  ALLRIM 

LT 

34.3000000  ytgjg  APOV 

34.30000  LT 

ESI -94-05  V 

VANADRIM 

1  1.4000000  ng'g  APOV 

2.46000 

ESI -94-05  ZN 

ZINC 

92.401)0000  ng/g  A POV 

3.42000 

ESI -94-06  AG 

SILVER 

LT 

0  80300000  fig/g  APOV 

0.80300  LT 

ESI -94-06  AL 

ALUMINUM 

1020.00000  \xgjg  A POV 

658.00000 

ESI -94-06  AS 

ARSENIC 

17.0000000  ng/g  APOW 

2.50000  LT 

ESI -94-06  BA 

BARRIM 

352.000000  yg/g  APOV 

8.29000 

ES  1-94-06  BE 

BERYLLRIM 

LT 

0. 42700000  yg/g  APOV 

0.42700  LT 

ESI -94-06  CA 

CALCRIM 

728.000000  yg/g  APOV 

247.00000 

ESI -94-06  CD 

CADMRIM 

5.54000000  yg/g  APOV 

1.20000  LT 

ESI -94-06  CO 

COBALT 

5.67000000  yg/g  APOV 

2.50000  LT 

ESI -94-06  CR 

CHROMRIM 

7  70000000  fig/g  APOV 

1.04000  LT 

ESI -94-06  CU 

COPPER 

98.5000000  yg/g  APOV 

2.84000  LT 

ESI -94-06  FE 

IRON 

1360.00000  yg/g  APOV 

1310.00000 

ESI -94-06  HG 

MERCURY 

LT 

0  05000000  yg/g  APOQ 

0.05000  LT 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Method  Blanks) 


Method  Blank 

Meas 

Flag 

Unit 

Flag 

Data  Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

tot 

Code 

Qua!  Value  Bool 

Chemical  Class:  METALS 


ESI -94-06  K 

POTASSIUM 

327.000000  (ig/g  APOV 

206.00000 

ESI -94-06  MG 

MAGNESIUM 

618.000000  (ig/g  APOV 

144.00000 

ES 1-94-06  MN 

MANGANESE 

32.3000000  (ig/g  APOV 

24.10000 

ESI -94-06  NA 

SODIUM 

86.2000000  (ig/g  APOV 

38.70000  LT 

ESI -94-06  N1 

NICKEL 

13.8000000  (ig/g  APOV 

2.74000  LT 

ES  1-94-06  PB 

LEAD 

532.000000  (ig/g  APOV 

7.44000  LT 

ES  1-94-06  SB 

ANTIMONY 

113.000000  (ig/g  APOX 

1.00000  LT 

ESI -94-06  SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  (ig/g  APOY 

0.44900  LT 

ESI -94-06  TL 

THALLIUM 

LT 

34.3000000  (ig/g  APOV 

34.30000  LT 

ES  1-94-06  V 

VANADIUM 

10. 5000000  (ig/g  APOV 

2.46000 

ESI -94-06  ZN 

ZINC 

51.2000000  (ig/g  APOV 

3.42000 

ESI -94-07  AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  (ig/g  APOV 

0.80300  LT 

ESI -94-07  AL 

ALUMINUM 

1(1700.0000  (ig/g  APOV 

658.00000 

ESI -94-07  AS 

ARSENIC 

IX.  1000000  (ig/g  APOW 

2.50000  LT 

ESI -94-07  BA 

BARIUM 

203.000000  (ig/g  APOV 

8.29000 

ESI -94-07  BE 

BERYLLIUM 

0.60500000  (ig/g  APOV 

0.42700  LT 

ESI -94-07  CA 

CALCIUM 

6270.00000  (ig/g  APOV 

247.00000 

ESI -94-07  CD 

CADMIUM 

1.41000000  (ig/g  APOV 

1.20000  LT 

ESI -94-07  CO 

COBALT 

4.87000000  (ig/g  APOV 

2.50000  LT 

ESI -94-07  CR 

CHROMIUM 

15.6000000  ng/g  APOV 

1.04000  LT 

ESI -94-07  CU 

COPPER 

$3.6000000  (ig/g  APOV 

2.84000  LT 

ESI -94-07  FE 

IRON 

13000.0000  (ig/g  APOV 

1310.00000 

ESI -94-07  HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  |ig/g  APOQ 

0.05000  LT 

ESI -94-07  K 

POTASSIUM 

3130.00000  (ig/g  APOV 

206.00000 

ESI -94-07  MG 

MAGNESIUM 

4110.00000  (ig'g  APOV 

144.00000 

ESI -94-07  MN 

MANGANESE 

365.000000  (ig/g  APOV 

24.10000 

ESI -94-07  NA 

SODIUM 

105.000000  (ig/g  APOV 

38.70000  LT 

ESI -94-07  NI 

NICKEL 

8.24000000  (ig/g  APOV 

2.74000  LT 

ESI -94-07  PB 

LEAD 

392.000000  ng/g  APOV 

7.44000  LT 

ESI -94-07  SB 

ANTIMONY 

6,90000000  (ig/g  APOX 

1.00000  LT 

ESI -94-07  SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  (ig/g  APOY 

0.44900  LT 

ESI -94-07  TL 

THALLIUM 

LT 

34.3000000  (ig/g  APOV 

34.30000  LT 

ESI -94-07  V 

VANADIUM 

13.9000000  (ig/g  APOV 

2.46000 

ESI -94-07  ZN 

ZINC 

117.000000  (tg/g  APOV 

3.42000 

ESI -94-08  AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  (ig/g  APOV 

0.80300  LT 

ES  1-94-08  AL 

ALUMINUM 

1(180.00000  (ig/g  APOV 

658.00000 

ES  1-94-08  AS 

ARSENIC 

1 1 .0000000  (ig/g  APOW 

2.50000  LT 

ESI -94-08  BA 

BARIUM 

260.000000  (ig/g  APOV 

8.29000 

ESI -94-08  BE 

BERYLLIUM 

0.49700000  (ig/g  APOV 

0.42700  LT 

ESI -94-08  CA 

CALCIUM 

582.000000  (ig/g  APOV 

247.00000 

ES  1-94-08  CD 

CADMIUM 

5.14000000  ug'g  APOV 

1.20000  LT 

ESI -94-08  CO 

COBALT 

4.40000000  (ig/g  APOV 

2.50000  LT 

ES  1-94-08  CR 

CHROMIUM 

6.81000000  (ig/g  APOV 

1.04000  LT 

ESI -94-08  CU 

COPPER 

82.3000000  (ig/g  APOV 

2.84000  LT 

ESI -94-08  FE 

IRON 

1240.00000  (ig/g  APOV 

1310.00000 

ESI -94-08  HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  (ig/g  APOQ 

0.05000  LT 

ESI -94-08  K 

POTASSIUM 

355.000000  (ig/g  APOV 

206.00000 

ES  1-94-08  MG 

MAGNESIUM 

7X7.000000  (ig/g  APOV 

144.00000 

ESI -94-08  MN 

MANGANESE 

29.3000000  (ig/g  APOV 

24.10000 

ESI -94-08  NA 

SODIUM 

86.1000000  (ig/g  APOV 

38.70000  LT 

ESI -94-08  NI 

NICKEL 

10.8000000  (ig/g  APOV 

2.74000  LT 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(A  ll  Method  Blanks) 


Method  Blank 

i§M 

Meat 

Flag 

Unit 

Fiaf 

Data 

Meat 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qua!  Value 

Bool 

Chemical  Class:  METALS 


ESI -94-08  PB 

LEAD 

456.000000  Mg/g  APOV 

7.44000  LT 

ESI -94-08  SB 

ANTIMONY 

90. 2000000  Mg'g  APOX 

1.00000  LT 

ESI -94-08  SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  Mg/g  APOY 

0.44900  LT 

ESI -94-08  TL 

TH  ALLRIM 

LT 

34.3000000  Mg/g  APOV 

34.30000  LT 

ESI -94-08  V 

VANADIUM 

11.5000000  Mg'g  APOV 

2.46000 

ESI -94-08  ZN 

ZINC 

40.7000000  ftg/g  APOV 

3.42000 

ESI -94-09  AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  Mg/g  APOV 

0.80300  LT 

ESI -94-09  AL 

ALUMINUM 

634.000000  Mg/g  APOV 

658.00000 

ESI -94-09  AS 

ARSENIC 

27.0000000  Mg/g  APOW 

2.50000  LT 

ESI -94-09  BA 

BARIUM 

623.000000  ng/g  APOV 

8.29000 

ESI -94-09  BE 

BERYLLRIM 

0  5 1000000  Mg/g  APOV 

0.42700  LT 

ESI -94-09  CA 

CALCRFM 

1570.00000  Mg/g  APOV 

247.00000 

ESI -94-09  CD 

CADMRIM 

2.14000000  ng/g  APOV 

1.20000  LT 

ESI -94-09  CO 

COBALT 

12.1000000  Mg'g  APOV 

2.50000  LT 

ESI -94-09  CR 

CHROMRIM 

1 X. 9000000  ng/g  APOV 

1.04000  LT 

ESI -94-09  CU 

COPPER 

133.000000  Mg/g  APOV 

2.84000  LT 

ESI -94-09  FE 

IRON 

865.000000  Mg/g  APOV 

1310.00000 

ESI -94-09  HG 

MERCURY 

0  18500000  ng/g  APOQ 

0.05000  LT 

ESI -94-09  K 

POTASSRIM 

1X7.000000  Mg/g  APOV 

206.00000 

ESI -94-09  MG 

M  AGNES  RIM 

759.000000  Mg/g  APOV 

144.00000 

ESI -94-09  MN 

MANGANESE 

18.0000000  Mg/g  APOV 

24.10000 

ESI -94-09  NA 

SODRIM 

167.000000  Mg/g  APOV 

38.70000  LT 

ESI -94-09  NI 

NICKEL 

2 X. 3 000000  Mg/g  APOV 

2.74000  LT 

ESI -94-09  PB 

LEAD 

822.000000  Mg^g  APOV 

7.44000  LT 

ESI -94-09  SB 

ANTIMONY 

352.000000  Mg/g  APOX 

1.00000  LT 

ESI -94-09  SE 

SELENRIM 

l  04000000  Mg/g  APOY 

0.44900  LT 

ESI -94-09  TL 

TH  ALLRIM 

LT 

34.3000000  Mg/g  APOV 

34.30000  LT 

ESI -94-09  V 

VANADRIM 

12.2000000  Mg/g  APOV 

2.46000 

ESI -94-09  ZN 

ZINC 

124.000000  Mg/g  APOV 

3.42000 

ES2-94-01  AG 

SILVER 

LT 

0  80300000  Mg/g  APHX 

0.80300  LT 

ES2-94-01  AL 

ALUMINUM 

14300.0000  Mg/g  APHX 

843.00000 

ES2-94-01  AS 

ARSENIC 

1 X. 6000000  Mg/g  APHY 

2.50000  LT 

ES2-94-01  BA 

BARRIM 

163.000000  Mg/g  APHX 

9.74000 

ES2-94-0 1  BE 

BERYLLRIM 

0  77500000  Mg/g  APHX 

0.42700  LT 

ES2-94-01  CA 

CALCRIM 

1  1900.0000  Mg/g  APHX 

313.00000 

ES2-94-0 1  CD 

CADMRIM 

7.04000000  Mg/g  APHX 

1.20000  LT 

ES  2 -94-01  CO 

COBALT 

5.12000000  Mg/g  APHX 

2.50000  LT 

ES2-94-01  CR 

CHROMRIM 

1O5.000000  Mg/g  APHX 

1.51000 

ES2-94-01  CU 

COPPER 

129.000000  Mg/g  APHX 

2.84000  LT 

ES2-94-0 1  FE 

IRON 

17800.0000  Mg'g  APHX 

1560.00000 

ES2-94-01  HG 

MERCURY 

0.22000000  Mg/g  APFJ 

0.05000  LT 

ES2-94-01  K 

POTASSRIM 

3X00.00000  Mg/g  APHX 

281.00000 

ES2-94-01  MG 

MAGNESRIM 

7180.00000  Mg/g  APHX 

184.00000 

ES2-94-01  MN 

MANGANESE 

243.000000  Mg/g  APHX 

25.20000 

ES2-94-01  NA 

SODRIM 

473.000000  Mg/g  APHX 

38.70000  LT 

ES2-94-0 1  NI 

NICKEL 

14.7000000  Mg/g  APHX 

2.74000  LT 

ES2-94-01  PB 

LEAD 

664  000000  Mg/g  APHX 

7.44000  LT 

ES2-94-01  SB 

ANTIMONY 

2.57000000  Mg/g  APIA 

1.00000  LT 

ES2-94-01  SE 

SELENRIM 

LT 

0  44900000  Mg/g  APHZ 

0.44900  LT 

ES2-94-01  TL 

TH  ALLRIM 

LT 

34.3000000  Mg/g  APHX 

34.30000  LT 

ES2-94-01  V 

VANADRIM 

22.2000000  Mg/g  APHX 

2.91000 

946 


Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All Method  Blanks) 


Method  Blank 

Meas 

Flag 

Unit 

Flag 

Data  Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qua]  Value  Bool 

Chemical  Class:  METALS 


ES2-94-01 

ZN 

ZINC 

518.000000  ng/g  APHX 

4.20000 

ES2-94-02 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  ng/g  APHX 

0.80300  LT 

ES2-94-02 

AG 

SILVER 

LT 

D 

0.80300000  ng/g  APHX 

0.80300  LT 

ES2-94-02 

AL 

ALUMINUM 

1 1 500.0000  ng/g  APHX 

843.00000 

ES2-94-02 

AL 

ALUMINUM 

D 

8070.00000  ng/g  APHX 

843.00000 

ES2-94-02 

AS 

ARSENIC 

14.6000000  ng/g  APHY 

2.50000  LT 

ES2-94-02 

AS 

ARSENIC 

D 

16.1000000  Hg/g  APHY 

2.30000  LT 

ES2-94-02 

BA 

BARIUM 

99.3000000  ng/g  APHX 

9.74000 

ES2-94-02 

BA 

BARIUM 

D 

76.5000000  ng/g  APHX 

9.74000 

ES2-94-02 

BE 

BERYLLIUM 

0.62500000  ng/g  APHX 

0.42700  LT 

ES2-94-02 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

D 

0.42700000  Hg/g  APHX 

0.42700  LT 

ES2-94-02 

CA 

CALCIUM 

7610.00000  ng/g  APHX 

313.00000 

ES2-94-02 

CA 

CALCIUM 

D 

7000.00000  Hg/g  APHX 

313.00000 

ES2-94-02 

CD 

CADMIUM 

2.36000000  ng/g  APHX 

1.20000  LT 

ES2-94-02 

CD 

CADMIUM 

D 

1.87000000  Hg/g  APHX 

1.20000  LT 

ES2-94-02 

CO 

COBALT 

3.56000000  ng/g  APHX 

2.50000  LT 

ES2-94-02 

CO 

COBALT 

D 

3.86000000  Hg/g  APHX 

2.50000  LT 

ES2-94-02 

CR 

CHROMIUM 

23.2000000  ng/g  APHX 

1.51000 

ES2-94-02 

CR 

CHROMIUM 

D 

17.5000000  Hg/g  APHX 

1.51000 

ES2-94-02 

cu 

COPPER 

52.7000000  ng/g  APHX 

2.84000  LT 

ES2-94-02 

cu 

COPPER 

D 

38.3000000  ng/g  APHX 

2.84000  LT 

ES2-94-02 

FE 

IRON 

13300.0000  ng/g  APHX 

1560.00000 

ES2-94-02 

FE 

IRON 

I) 

9910.00000  ng/g  APHX 

1560.00000 

ES2-94-02 

HG 

MERCURY 

0.09960000  ^g/g  APFJ 

0.05000  LT 

ES2-94-02 

HG 

MERCURY 

D 

0.09030000  ng/g  APFJ 

0.05000  LT 

ES2-94-02 

K 

POTASSIUM 

3390.00000  ng/g  APHX 

281.00000 

ES2-94-02 

K 

POTASSIUM 

D 

2410.00000  ng/g  APHX 

281.00000 

ES2-94-02 

MG 

MAGNESIUM 

5370.00000  ng/g  APHX 

184.00000 

ES2-94-02 

MG 

MAGNESIUM 

D 

3980.00000  fig/g  APHX 

184.00000 

ES2-94-02 

MN 

MANGANESE 

278.000000  Hg/g  APHX 

25.20000 

ES2-94-02 

MN 

MANGANESE 

D 

216.000000  ng/g  APHX 

25.20000 

ES2-94-02 

NA 

SODIUM 

497.000000  ng/g  APHX 

38.70000  LT 

ES2-94-02 

NA 

SODIUM 

D 

363.000000  ng/g  APHX 

38.70000  LT 

ES2-94-02 

NI 

NICKEL 

1 1.5000000  Hg/g  APHX 

2.74000  LT 

ES2-94-02 

NI 

NICKEL 

D 

8.32000000  Hg/g  APHX 

2.74000  LT 

ES2-94-02 

PB 

LEAD 

163.000000  Hg/g  APHX 

7.44000  LT 

ES2-94-02 

PB 

LEAD 

D 

118.000000  Hg/g  APHX 

7.44000  LT 

ES2-94-02 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1  00000000  Hg/g  APIA 

1.00000  LT 

ES2-94-02 

SB 

ANTIMONY 

LT 

D 

1.00000000  Hg/g  APIA 

1.00000  LT 

ES2-94-02 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  Hg/g  APHZ 

0.44900  LT 

ES2-94-02 

SE 

SELENIUM 

LT 

D 

0.44900000  Hg/g  APHZ 

0.44900  LT 

ES2-94-02 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.3000000  Hg/g  APHX 

34.30000  LT 

ES2-94-02 

TL 

THALLIUM 

LT 

D 

34.3000000  Hg/g  APHX 

34.30000  LT 

ES2-94-02 

V 

VANADIUM 

16.8000000  Hg/g  APHX 

2.91000 

ES2-94-02 

V 

VANADIUM 

D 

12.8000000  Hg/g  APHX 

2.91000 

ES2-94-02 

ZN 

ZINC 

190.000000  Hg/g  APHX 

4.20000 

ES2-94-02 

ZN 

ZINC 

D 

142.000000  Hg/g  APHX 

4.20000 

ES2-94-03 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  Hg/g  APHX 

0.80300  LT 

ES2-94-03 

AL 

ALUMINUM 

12800.0000  Hg/g  APHX 

843.00000 

ES2-94-03 

AS 

ARSENIC 

13.1000000  Hg/g  APHY 

2.50000  LT 

ES2-94-03 

BA 

BARIUM 

104.000000  Hg/g  APHX 

9.74000 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Method  Blanks) 


Method  Blank 

Meas 

Flag 

Unit 

Flag 

Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qual  Value 

Bool 

ChemicalClass:  METALS 


ES2-94-03  BE 

BERYLLIUM 

0  65500000  ng/g  APHX 

0.42700  LT 

ES2-94-03  CA 

CALCIUM 

31200.0000  ng/g  APHX 

313.00000 

ES2-94-03  CD 

CADMIUM 

4.14000000  Mg/g  APHX 

1.20000  LT 

ES2-94-03  CO 

COBALT 

5.32000000  ng/g  APHX 

2.50000  LT 

ES2-94-03  CR 

CHROMIUM 

37.6000000  ng/g  APHX 

1.51000 

ES2-94-03  CU 

COPPER 

81.3000000  ng/g  APHX 

2.84000  LT 

ES2-94-03  FE 

IRON 

15500.0000  ng/g  APHX 

1560.00000 

ES2-94-03  HG 

MERCURY 

0.12400000  >ig/g  APFJ 

0.05000  LT 

ES2-94-03  K 

POTASSIUM 

3430.00000  >ig/g  APHX 

281.00000 

ES2-94-03  MG 

MAGNESIUM 

8090.00000  ng/g  APHX 

184.00000 

ES2-94-03  MN 

MANGANESE 

227.000000  jig/g  APHX 

25.20000 

ES2-94-03  NA 

SODIUM 

339.000000  ng/g  APHX 

38.70000  LT 

ES2-94-03  NI 

NICKEL 

16.7000000  ng/g  APHX 

2.74000  LT 

ES2-94-03  PB 

LEAD 

193.000000  |ig/g  APHX 

7.44000  LT 

ES2-94-03  SB 

ANTIMONY 

LT 

1  00000000  ng/g  APIA 

1.00000  LT 

ES2-94-03  SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  ng/g  APHZ 

0.44900  LT 

ES2-94-03  TL 

THALLIUM 

LT 

34.3000000  ng/g  APHX 

34.30000  LT 

ES2-94-03  V 

VANADIUM 

22.7000000  ^g/g  APHX 

2.91000 

ES2-94-03  ZN 

ZINC 

304  000000  ng/g  APHX 

4.20000 

ES2 -94-04  AG 

SILVER 

LT 

0  80300000  Mg/g  APHX 

0.80300  LT 

ES2-94-04  AL 

ALUMINUM 

16300.0000  ng/g  APHX 

843.00000 

ES2-94-04  AS 

ARSENIC 

1 X. 8000000  ng/g  APHY 

2.50000  LT 

ES2-94-04  BA 

BARIUM 

150.000000  ng/g  APHX 

9.74000 

ES2-94-04  BE 

BERYLLIirM 

0  88100000  Mg/g  APHX 

0.42700  LT 

ES2-94-04  CA 

CALCIUM 

13000.0000  ng/g  APHX 

313.00000 

ES2-94-04  CD 

CADMIUM 

1.77000000  ng/g  APHX 

1.20000  LT 

ES2-94-04  CO 

COBALT 

6  16000000  fig/g  APHX 

2.50000  LT 

ES2-94-04  CR 

CHROMIUM 

22.4000000  ng/g  APHX 

L5I000 

ES2-94-04  CU 

COPPER 

39.1000000  ng/g  APHX 

2.84000  LT 

ES2-94-04  FE 

IRON 

18700.0000  ng/g  APHX 

1560.00000 

ES2-94-04  HG 

MERCURY 

0  06350000  ng/g  APFJ 

0.05000  LT 

ES2-94-04  K 

POTASSIUM 

5000.00000  ng/g  APHX 

281.00000 

ES2-94-04  MG 

MAGNESIUM 

8420.00000  ng/g  APHX 

184.00000 

ES2-94-04  MN 

MANGANESE 

462.000000  ng/g  APHX 

25.20000 

ES2-94-04  NA 

SODRfM 

730.000000  Hg/g  APHX 

38.70000  LT 

ES2-94-04  NI 

NICKEL 

13.4000000  >ig/g  APHX 

2.74000  LT 

ES2-94-04  PB 

LEAD 

103.000000  ng/g  APHX 

7.44000  LT 

ES2-94-04  SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  ng/g  APIA 

1.00000  LT 

ES2-94-04  SE 

SELENIUM 

LT 

0  44900000  ng/g  APHZ 

0.44900  LT 

ES2-94-04  TL 

TH  ALLRIM 

LT 

34.3000000  ng/g  APHX 

34.30000  LT 

ES2-94-04  V 

VANADRJM 

22.8000000  ^g/g  APHX 

2.91000 

ES2-94-04  ZN 

ZINC 

178.000000  \ig/g  APHX 

4.20000 

ES2-94-05  AG 

SILVER 

LT 

0  80300000  jig/g  APHX 

0.80300  LT 

ES2-94-05  AL 

ALUMINUM 

7670.00000  Hg/g  APHX 

843.00000 

ES2-94-05  AS 

ARSENIC 

49.0000000  ng/g  APHY 

2.50000  LT 

ES2-94-05  BA 

BARRJM 

83.2000000  jig/g  APHX 

9.74000 

ES2-94-05  BE 

BERYLLRfM 

LT 

0  42700000  ng/g  APHX 

0.42700  LT 

ES2-94-05  CA 

CALCRTM 

39300.0000  jig/g  APHX 

313.00000 

ES2-94-05  CD 

CADMR7M 

1.31000000  ng/g  APHX 

1.20000  LT 

ES2-94-05  CO 

COBALT 

2  91000000  \xg!g  APHX 

2.50000  LT 

ES2-94-05  CR 

CHROMRFM 

12.9000000  ng/g  APHX 

1.51000 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Method  Blanks) 


Chemical  Class: 

METALS 

ES2-94-05  CU 

COPPER 

23.6000000  ng/g  APHX 

2.84000  LT 

ES2-94-05  FE 

IRON 

10000.0000  ng/g  APHX 

1560.00000 

ES2-94-05  HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  ng/g  APFJ 

0.05000  LT 

ES2-94-05  K 

POTASSIUM 

2330.00000  gg/g  APHX 

281.00000 

ES2-94-05  MG 

MAGNESIUM 

5680.00000  ^g/g  APHX 

184.00000 

ES2-94-05  MN 

MANGANESE 

307.000000  ng/g  APHX 

25.20000 

ES2-94-05  NA 

SODIUM 

132.000000  jig/g  APHX 

38.70000  LT 

ES2-94-05  NI 

NICKEL 

8.07000000  ng/g  APHX 

2.74000  LT 

ES2-94-05  PB 

LEAD 

87.4000000  ng/g  APHX 

7.44000  LT 

ES2-94-05  SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  fig/g  APIA 

1.00000  LT 

ES2-94-05  SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  Mg/g  APHZ 

0.44900  LT 

ES2-94-05  TL 

THALLIUM 

LT 

34.3000000  jig/g  APHX 

34.30000  LT 

ES2-94-05  V 

VANADIUM 

13.8000000  ng/g  APHX 

2.91000 

ES2-94-05  ZN 

ZINC 

117.000000  |ig/g  APHX 

4.20000 

ES2-94-06  AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  ug  g  APHX 

0.80300  LT 

ES2-94-06  AL 

ALUMINUM 

9320.00000  ftg/g  APHX 

843.00000 

ES2-94-06  AS 

ARSENIC 

1 X. 4000000  ng/g  APHY 

2.50000  LT 

ES2-94-06  BA 

BARIUM 

99.0000000  fig/g  APHX 

9.74000 

ES2-94-06  BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000  ng/g  APHX 

0.42700  LT 

ES2-94-06  CA 

CALCIUM 

38500.0000  gg/g  APHX 

313.00000 

ES2-94-06  CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  ng/g  APHX 

1.20000  LT 

ES2-94-06  CO 

COBALT 

2.96000000  jig/g  APHX 

2.50000  LT 

ES2-94-06  CR 

CHROMIUM 

13.1000000  ng/g  APHX 

1.51000 

ES2-94-06  Ctf 

COPPER 

21.8000000  fig/g  APHX 

2.84000  LT 

ES2-94-06  FE 

IRON 

10400. 0000  fig/g  APHX 

1560.00000 

ES2-94-06  HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  ogg  APFJ 

0.05000  LT 

ES2-94-06  K 

POTASSIUM 

2970.00000  Mg/g  APHX 

281.00000 

ES2-94-06  MG 

M  AGNES  RIM 

5520.00000  ng/g  APHX 

184.00000 

ES2-94-06  MN 

MANGANESE 

287.000000  fig/g  APHX 

25.20000 

ES2-94-06  NA 

SODRIM 

177.000000  ^g/g  APHX 

38.70000  LT 

ES2-94-06  NI 

NICKEL 

8.96000000  ng/g  APHX 

2.74000  LT 

ES2-94-06  PB 

LEAD 

61.2000000  ng/g  APHX 

7.44000  LT 

ES2-94-06  SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  ng/g  APIA 

1.00000  LT 

ES2-94-06  SE 

SELENRIM 

LT 

0.44900000  ng/g  APHZ 

0.44900  LT 

ES2-94-06  TL 

THALLRTM 

LT 

34.3000000  ng/g  APHX 

34.30000  LT 

ES2-94-06  V 

VANADRIM 

14.6000000  ng/g  APHX 

2.91000 

ES2-94-06  ZN 

ZINC 

89.4000000  ^g/g  APHX 

4.20000 

ES3-94-01  AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  ng/g  APHX 

0.80300  LT 

ES3-94-01  AL 

ALUMINUM 

5870.00000  ng/g  APHX 

843.00000 

ES3-94-01  AS 

ARSENIC 

LT 

2.50000000  ^g/g  APHY 

2.50000  LT 

ES3 -94-01  BA 

BARIUM 

69.4000000  ng/g  APHX 

9.74000 

ES3-94-01  BE 

BERYLLRIM 

LT 

0.42700000  ng/g  APHX 

0.42700  LT 

ES3-94-01  CA 

CALCRIM 

5380.00000  fig/g  APHX 

313.00000 

ES3-94-0I  CD 

CADMRTM 

1  93000000  ng/g  APHX 

1.20000  LT 

ES3-94-01  CO 

COBALT 

LT 

2.50000000  ng/g  APHX 

2.50000  LT 

ES3-94-01  CR 

CHROMRTM 

9.34000000  (ig/g  APHX 

1.51000 

ES3-94-01  CU 

COPPER 

15.2000000  ng/g  APHX 

2.84000  LT 

ES3-94-01  FE 

IRON 

8150.00000  ng/g  APHX 

1560.00000 

ES3-94-01  HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  ng/g  APFJ 

0.05000  LT 

ES3-94-01  K 

POTASSRTM 

1550.00000  Mg/g  APHX 

281.00000 

ES3-94-01  MG 

MAGNESRIM 

2180.00000  ng/g  APHX 

184.00000 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Method  Blanks) 


Method  Blank 

Meat 

Unit 

Flag 

Data 

Meat 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Mens 

Lot 

Code 

Qual  Value 

Bool 

Chemical  Class:  METALS 


ES3-94-0 1  MN 

MANGANESE 

158000000  fig/g  APHX 

25.20000 

ES3-94-0 1  NA 

SODIUM 

112000000  fig/g  APHX 

38.70000  LT 

ES3-94-01  NI 

NICKEL 

5.97000000  ftg/g  APHX 

2.74000  LT 

ES3-94-01  PB 

LEAD 

28.6000000  fig/g  APHX 

7.44000  LT 

ES3-94-01  SB 

ANTIMONY 

LT 

1  00000000  fig/g  APNY 

1.00000  LT 

ES3-94-01  SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  fig/g  APHZ 

0.44900  LT 

ES3-94-01  TL 

THALLIUM 

LT 

34.3000000  fig/g  APHX 

34.30000  LT 

ES3-94-01  V 

VANADIUM 

10.3000000  fig/g  APHX 

2.91000 

ES3-94-01  ZN 

ZINC 

52.3000000  fig/g  APHX 

4.20000 

ES3-94-02  AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  fig/g  APHX 

0.80300  LT 

ES3-94-02  AG 

SILVER 

LT 

D 

0.80300000  fig/g  APHX 

0.80300  LT 

ES3-94-02  AL 

ALUMINUM 

1 1 100. 0000  fig/g  APHX 

843.00000 

ES3-94-02  AL 

ALUMINUM 

r> 

10100.0000  fig/g  APHX 

843.00000 

ES3-94-02  AS 

ARSENIC 

3.22000000  fig/g  APHY 

2.50000  LT 

ES3-94-02  AS 

ARSENIC 

D 

3.11000000  fig/g  APHY 

2.50000  LT 

ES3-94-02  BA 

BARIUM 

171.000000  fig/g  APHX 

9.74000 

ES3-94-02  BA 

BARItrM 

D 

154.000000  fig/g  APHX 

9.74000 

ES3-94-02  BE 

BERYLLIUM 

0  56600000  fig/g  APHX 

0.42700  LT 

ES3-94-02  BE 

BERYLLIUM 

D 

0.52400000  fig/g  APHX 

0.42700  LT 

ES3-94-02  CA 

CALCIUM 

13400.0000  ^ig/g  APHX 

313.00000 

ES3-94-02  CA 

CALCRFM 

D 

14700.0000  ng/g  APHX 

313.00000 

ES3-94-02  CD 

CADMIUM 

5.06000000  ng/g  APHX 

1.20000  LT 

ES3-94-02  CD 

CADMIUM 

D 

5.19000000  ng/g  APHX 

1.20000  LT 

ES3-94-02  CO 

COBALT 

3  78000000  ^g/g  APHX 

2.50000  LT 

ES3-94-02  CO 

COBALT 

D 

4  22000000  fig/g  APHX 

2.50000  LT 

ES3-94-02  CR 

CHROMIUM 

14.6000000  fig/g  APHX 

1.51000 

ES3-94-02  CR 

CHROMIUM 

D 

13.2000000  fig/g  APHX 

1.51000 

ES3-94-02  CU 

COPPER 

17.1000000  fig/g  APHX 

2.84000  LT 

ES3-94-02  CU 

COPPER 

D 

17.9000000  fig/g  APHX 

2.84000  LT 

ES3-94-02  FE 

IRON 

12600.0000  fig/g  APHX 

1560.00000 

ES3 -94-02  FE 

IRON 

D 

12500.0000  fig/g  APHX 

1560.00000 

ES3-94-02  HG 

MERCURY 

LT 

0  05000000  Mg/g  APFJ 

0.05000  LT 

ES3-94-02  HG 

MERCURY 

LT 

D 

0.05000000  fig/g  APFJ 

0.05000  LT 

ES3-94-02  K 

POTASSIUM 

3500.00000  fig/g  APHX 

281.00000 

ES3-94-02  K 

POTASSIUM 

I) 

3 1 80. 00000  fig/g  APHX 

281.00000 

ES3-94-02  MG 

MAGNESIUM 

5070.00000  fig/g  APHX 

184.00000 

ES3-94-02  MG 

MAGNESIUM 

D 

4970.00000  fig/g  APHX 

184.00000 

ES3 -94-02  MN 

MANGANESE 

290.000000  fig/g  APHX 

25.20000 

ES3-94-02  MN 

MANGANESE 

I) 

2X8.000000  ^g/g  APHX 

25.20000 

ES3-94-02  NA 

SODIUM 

200.000000  fig/g  APHX 

38.70000  LT 

ES3-94-02  NA 

SODRFM 

D 

1X4.000000  fig/g  APHX 

38.70000  LT 

ES3-94-02  NI 

NICKEL 

8  42000000  fig/g  APHX 

2.74000  LT 

ES3-94-02  NI 

NICKEL 

D 

7  84000000  fig/g  APHX 

2.74000  LT 

ES3-94-02  PB 

LEAD 

20.8000000  fig/g  APHX 

7.44000  LT 

ES3-94-02  PB 

LEAD 

D 

31.1000000  |ig/g  APHX 

7.44000  LT 

ES3-94-02  SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  fig/g  APIA 

1.00000  LT 

ES3-94-02  SB 

ANTIMONY 

LT 

D 

1.00000000  fig/g  APIA 

1.00000  LT 

ES3-94-02  SE 

SELENRIM 

LT 

0  44900000  fig/g  APHZ 

0.44900  LT 

ES3-94-02  SE 

SELENRJM 

LT 

D 

0  44900000  fig/g  APHZ 

0.44900  LT 

ES3-94-02  TL 

THALLRFM 

LT 

34.3000000  fig/g  APHX 

34.30000  LT 

ES3-94-02  TL 

TH  ALLRIM 

LT 

D 

34.3000000  fig/g  APHX 

34.30000  LT 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(A  ll  Method  Blanks) 


Method  Blank 

Meas 

Flag 

Unit 

Flat 

Data  Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qua!  Value  Bool 

ChemicalClass:  METALS 


ES3-94-02 

V 

VANADIUM 

19.1000000  ftg/g  APHX 

2.91000 

ES3-94-02 

V 

VANADIUM 

D 

17.9000000  ftg/g  APHX 

2.91000 

ES3 -94-02 

ZN 

ZINC 

99.9000000  ftg/g  APHX 

4.20000 

ES3-94-02 

ZN 

ZINC 

D 

101.000000  ftg/g  APHX 

4.20000 

ES4-94-0 1 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  ftg/g  APHX 

0.80300  LT 

ES4-94-01 

AG 

SILVER 

LT 

D 

0.80300000  ng/g  APHX 

0.80300  LT 

ES4-94-01 

AL 

ALUMINUM 

11000.0000  ftg/g  APHX 

843.00000 

ES4-94-01 

AL 

ALUMINUM 

D 

12200.0000  ftg/g  APHX 

843.00000 

ES4-94-01 

AS 

ARSENIC 

4.50000000  ftg/g  APHY 

2.50000  LT 

ES4-94-01 

AS 

ARSENIC 

D 

4.72000000  ftg/g  APHY 

2.50000  LT 

ES4-94-01 

BA 

BARIUM 

130.000000  ftg/g  APHX 

9.74000 

ES4-94-01 

BA 

BARIUM 

I) 

134.000000  ftg/g  APHX 

9.74000 

ES4-94-01 

BE 

BERYLLRIM 

0.59600000  ftg/g  APHX 

0.42700  LT 

ES4-94-01 

BE 

BERYLLIUM 

D 

0.63200000  fig/g  APHX 

0.42700  LT 

ES4-94-01 

CA 

CALCIUM 

43200.0000  ftg/g  APHX 

313.00000 

ES4-94-01 

CA 

CALCIUM 

D 

43500.0000  ftg/g  APHX 

313.00000 

ES4-94-01 

CD 

CADMIUM 

LT 

1. 20000000  ftg/g  APHX 

1.20000  LT 

ES4-94-01 

CD 

CADMIUM 

LT 

D 

1.20000000  ftg/g  APHX 

1.20000  LT 

ES4-94-01 

CO 

COBALT 

4.38000000  ng/g  APHX 

2.50000  LT 

ES4-94-0 1 

CO 

COBALT 

D 

4.69000000  ftg/g  APHX 

2.50000  LT 

ES4-94-01 

CR 

CHROMIUM 

14.1000000  ftg/g  APHX 

1.51000 

ES4-94-01 

CR 

CHROMIUM 

D 

15.5000000  ftg/g  APHX 

1.51000 

ES4-94-0 1 

CU 

COPPER 

11.8000000  ftg/g  APHX 

2.84000  LT 

ES4-94-01 

cu 

COPPER 

D 

12.2000000  ftg/g  APHX 

2.84000  LT 

ES4-94-0 1 

FE 

IRON 

13400.0000  jig/g  APHX 

1560.00000 

ES4-94-01 

FE 

IRON 

D 

13900.0000  ftg/g  APHX 

1560.00000 

ES4-94-01 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  jig/g  APFJ 

0.05000  LT 

ES4-94-0 1 

HG 

MERCURY 

LT 

D 

0.05000000  ftg/g  APFJ 

0.05000  LT 

ES4-94-01 

K 

POTASS  RIM 

3530.00000  |ig/g  APHX 

281.00000 

ES4-94-01 

K 

POTASSRIM 

D 

3900.00000  ng/g  APHX 

281.00000 

ES4-94-01 

MG 

MAGNESRJM 

6890.00000  )ig/g  APHX 

184.00000 

ES4-94-01 

MG 

MAGNESR7M 

D 

7040.00000  ng/g  APHX 

184.00000 

ES4-94-01 

MN 

MANGANESE 

248.000000  ng/g  APHX 

25.20000 

ES4-94-01 

MN 

MANGANESE 

D 

247.000000  ng/g  APHX 

25.20000 

ES4-94-01 

NA 

SODRTM 

211.000000  ng/g  APHX 

38.70000  LT 

ES4-94-01 

NA 

SODRIM 

D 

224.000000  ng/g  APHX 

38.70000  LT 

ES4-94-01 

NI 

NICKEL 

8,73000000  ng/g  APHX 

2.74000  LT 

ES4-94-0I 

NI 

NICKEL 

D 

10.2000000  (ig/g  APHX 

2.74000  LT 

ES4-94-0I 

PB 

LEAD 

11.0000000  fig/g  APHX 

7.44000  LT 

ES4-94-01 

PB 

LEAD 

D 

13.8000000  ng/g  APHX 

7.44000  LT 

ES4-94-01 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  ng/g  APIA 

1.00000  LT 

ES4-94-01 

SB 

ANTIMONY 

LT 

D 

1.00000000  ng/g  APIA 

1.00000  LT 

ES4-94-01 

SE 

SELENRFM 

LT 

0.44900000  ng/g  APHZ 

0.44900  LT 

ES4-94-01 

SE 

SELENRTM 

LT 

D 

0.44900000  ng/g  APHZ 

0.44900  LT 

ES4-94-01 

TL 

THALLRFM 

LT 

34.3000000  ng/g  APHX 

34.30000  LT 

ES4-94-01 

TL 

TH  ALLRIM 

LT 

D 

34.3000000  ng/g  APHX 

34.30000  LT 

ES4-94-01 

V 

VAN  ADR  JM 

20.5000000  ng/g  APHX 

2.91000 

ES4-94-01 

V 

VANADRIM 

D 

22.6000000  ftg/g  APHX 

2.91000 

ES4-94-01 

ZN 

ZINC 

37.4000000  ftg/g  APHX 

4.20000 

ES4-94-01 

ZN 

ZINC 

D 

38.9000000  ftg/g  APHX 

4.20000 

ES4-94-02 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  ftg/g  APHX 

0.80300  LT 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Method  Blanks) 


Method  Bhok 

Meat 

Fkc 

Unit 

Fine 

Data  Mew 

Sit*  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Mess 

Lot 

Code 

Qua]  Valoe  Bool 

ChemicalClass:  METALS 


ES4-94-02 

AL 

ALUMINUM 

11800.0000  yg/g 

APHX 

843.00000 

ES4-94-02 

AS 

ARSENIC 

5.17000000  yg/g 

APHY 

2.50000  LT 

ES4-94-02 

BA 

BARIUM 

133.000000  yg/g 

APHX 

9.74000 

ES4-94-02 

BE 

BERYLLIUM 

0.66600000  yg/g 

APHX 

0.42700  LT 

ES4-94-02 

CA 

CALCIUM 

28500.0000  yg/g 

APHX 

313.00000 

ES4-94-02 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  yg/g 

APHX 

1.20000  LT 

ES4-94-02 

CO 

COBALT 

5.11000000  yg/g 

APHX 

2.50000  LT 

ES4-94-02 

CR 

CHROMIUM 

15.0000000  yg/g 

APHX 

1.51000 

ES4-94-02 

CU 

COPPER 

12.3000000  yg/g 

APHX 

2.84000  LT 

ES4-94-02 

FE 

IRON 

14700.0000  yg/g 

APHX 

1560.00000 

ES4-94-02 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  yg/g 

APFJ 

0.05000  LT 

ES4-94-02 

K 

POTASSIUM 

3620,00000  yg/g 

APHX 

281.00000 

ES4-94-02 

MG 

MAGNESIUM 

6760.00000  yg/g 

APHX 

184.00000 

ES4-94-02 

MN 

MANGANESE 

276.000000  yg/g 

APHX 

25.20000 

ES4-94-02 

NA 

SODIUM 

253.000000  yg/g 

APHX 

38.70000  LT 

ES4-94-02 

NI 

NICKEL 

10.2000000  yg/g 

APHX 

2.74000  LT 

ES4-94-02 

PB 

LEAD 

17.3000000  yg/g 

APHX 

7.44000  LT 

ES4-94-02 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1  00000000  yg/g 

APIA 

1.00000  LT 

ES4-94-02 

SE 

SELENIUM 

LT 

0  44900000  yg/g 

APHZ 

0.44900  LT 

ES4-94-02 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.3000000  yg/g 

APHX 

34.30000  LT 

ES4-94-02 

V 

VANADIUM 

22.3000000  yg/g 

APHX 

2.91000 

ES4-94-02 

ZN 

ZINC 

46.0000000  yg/g 

APHX 

4.20000 

ES  5-94-01 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  yg/g 

APJY 

0.80300  LT 

ES  5-94-01 

AG 

SILVER 

LT 

D 

0.80300000  yg/g 

APJY 

0.80300  LT 

ES  5-94-01 

AL 

ALUMINUM 

3000.00000  yg/g 

APJY 

555.00000 

ES  5-94-01 

AL 

ALUMINUM 

D 

3260.00000  yg/g 

APJY 

555.00000 

ES5-94-01 

AS 

ARSENIC 

4.04000000  yg/g 

APJZ 

2.50000  LT 

ES5-94-01 

AS 

ARSENIC 

I) 

3.37000000  yg/g 

APJZ 

2.50000  LT 

ES  5-94-01 

BA 

BARIUM 

49.3000000  yg/g 

APJY 

8.13000 

ES5-94-01 

BA 

BARIUM 

D 

50.6000000  yg/g 

APJY 

8.13000 

ES  5-94-01 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0  42700000  ng/g 

APJY 

0.42700  LT 

ES  5-94-01 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

D 

0  42700000  ^g/g 

APJY 

0.42700  LT 

ES  5-94-01 

CA 

CALCIUM 

41 100.0000  yg/g 

APJY 

244.00000 

ES  5-94-01 

CA 

CALCIUM 

D 

42300.0000  yg/g 

APJY 

244.00000 

ES  5-94-01 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  yg/g 

APJY 

1.20000  LT 

ES  5-94-01 

CD 

CADMIUM 

LT 

D 

1.20000000  yg/g 

APJY 

1.20000  LT 

ES5-94-01 

CO 

COBALT 

LT 

2.5001)0000  yg/g 

APJY 

2.50000  LT 

ES  5 -94-01 

CO 

COBALT 

LT 

D 

2  50000000  yg/g 

APJY 

2.50000  LT 

ES5-94-01 

CR 

CHROMIUM 

5.27000000  yg/g 

APJY 

1.04000  LT 

ES  5-94-01 

CR 

CHROMIUM 

D 

5.79000000  yg/g 

APJY 

1.04000  LT 

ES  5 -94-01 

CU 

COPPER 

3.41000000  yg/g 

APJY 

2.84000  LT 

ES  5 -94-01 

CU 

COPPER 

D 

3  44000000  yg/g 

APJY 

2.84000  LT 

ES5-94-01 

FE 

IRON 

5230.00000  yg/g 

APJY 

1070.00000 

ES5-94-0I 

FE 

IRON 

D 

5650.00000  yg/g 

APJY 

1070.00000 

ES  5-94-01 

HG 

MERCURY 

LT 

0  05000000  yg/g 

APLL 

0.05000  LT 

ES5-94-01 

HG 

MERCURY 

LT 

D 

0.05000000  yg/g 

APLL 

0.05000  LT 

ES  5-94-01 

K 

POTASSIUM 

656.000000  yg/g 

APJY 

171.00000 

ES5-94-01 

K 

POTASSIUM 

D 

712.000000  yg/g 

APJY 

171.00000 

ES5-94-01 

MG 

MAGNESIUM 

4130.00000  yg/g 

APJY 

135.00000 

ES  5-94-01 

MG 

MAGNESIUM 

I) 

4140.00000  yg/g 

APJY 

135.00000 

ES5-94-01 

MN 

MANGANESE 

79.5000000  yg/g 

APJY 

21.50000 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Method  Blanks) 


Method  Blank 

mmm 

Meas 

Flag 

Unit 

Flag 

Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qua]  Value 

Bool 

Chemical  Class:  METALS 


ES5-94-0 1 

MN 

MANGANESE 

D 

82.6000000  ng/g  APJY 

21.50000 

ES5-94-01 

NA 

SODIUM 

109.000000  ng/g  APJY 

38.70000  LT 

ES5-94-0 1 

NA 

SODIUM 

D 

118.000000  ng/g  APJY 

38.70000  LT 

ES5 -94-01 

N1 

NICKEL 

4.23000000  fig/g  APJY 

2.74000  LT 

ES  5-94-01 

NI 

NICKEL 

D 

3.28000000  ng/g  APJY 

2.74000  LT 

ES5 -94-01 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000  ng/g  APJY 

7.44000  LT 

ES5-94-01 

PB 

LEAD 

LT 

D 

7.44000000  ng/g  APJY 

7.44000  LT 

ES5-94-01 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  ^g  APKB 

1.00000  LT 

ES5-94-01 

SB 

ANTIMONY 

LT 

D 

1.00000000  ng/g  APKB 

1.00000  LT 

ES5-94-01 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  ng/g  APKA 

0.44900  LT 

ES5-94-01 

SE 

SELENIUM 

LT 

D 

0.44900000  ng/g  APKA 

0.44900  LT 

ES5-94-01 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.3000000  jig/g  APJY 

34.30000  LT 

ES5-94-0 1 

TL 

THALLIUM 

LT 

I) 

34.3000000  ^ig/g  APJY 

34.30000  LT 

ES5-94-01 

V 

VANADIUM 

7.78000000  ng/g  APJY 

1.95000 

ES5-94-01 

V 

VANADIUM 

D 

8.74000000  Kig/g  APJY 

1.95000 

ES5-94-01 

ZN 

ZINC 

20.4000000  ng/g  APJY 

4.01000 

ES5-94-01 

ZN 

ZINC 

D 

20.7000000  ng/g  APJY 

4.01000 

ES  5 -94-02 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  yg/g  APJY 

0.80300  LT 

ES5-94-02 

AL 

ALUMINUM 

3990,00000  ng/g  APJY 

555.00000 

ES5-94-02 

AS 

ARSENIC 

3.30000000  fig/g  APJZ 

2.50000  LT 

ES5-94-02 

BA 

BARIUM 

49.8000000  ng/g  APJY 

8.13000 

ES5-94-02 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000  >xg/g  APJY 

0.42700  LT 

ES5-94-02 

CA 

CALCIUM 

21100.0000  ng/g  APJY 

244.00000 

ES5-94-02 

CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  fig/g  APJY 

1.20000  LT 

ES5-94-02 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000  ng/g  APJY 

2.50000  LT 

ES  5-94-02 

CR 

CHROMIUM 

6.61000000  fig/g  APJY 

1.04000  LT 

ES5-94-02 

cu 

COPPER 

6.04000000  pgfe  APJY 

2.84000  LT 

ES  5-94-02 

FE 

IRON 

6530.00000  ng/g  APJY 

1070.00000 

ES5-94-02 

HG 

MERCURY 

0.05520000  Mg/g  APLL 

0.05000  LT 

ES5-94-02 

K 

POTASSIUM 

1110.00000  ng/g  APJY 

171.00000 

ES5-94-02 

MG 

MAGNESIUM 

3050.00000  ng/g  APJY 

135.00000 

ES5-94-02 

MN 

MANGANESE 

114.000000  ng/g  APJY 

21.50000 

ES5-94-02 

NA 

SODIUM 

78.2000000  |xg/g  APJY 

38.70000  LT 

ES5-94-02 

NI 

NICKEL 

5.25000000  pgfe  APJY 

2.74000  LT 

ES  5-94-02 

PB 

LEAD 

LT 

7.44000000  ng/g  APJY 

7.44000  LT 

ES5-94-02 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  ng/g  APKB 

1.00000  LT 

ES5-94-02 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  ng/g  APKA 

0.44900  LT 

ES5-94-02 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.3000000  >ig/g  APJY 

34.30000  LT 

ES  5-94-02 

V 

VANADIUM 

9.24000000  ^g/g  APJY 

1.95000 

ES5-94-02 

ZN 

ZINC 

23.5000000  jig/g  APJY 

4.01000 

ES6-94-01 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  ng/g  APJY 

0.80300  LT 

ES6-94-0 1 

AG 

SILVER 

LT 

D 

0.80300000  ^ig/g  APJY 

0.80300  LT 

ES6-94-01 

AL 

ALUMINUM 

3710.00000  ng/g  APJY 

555.00000 

ES6-94-01 

AL 

ALUMINUM 

D 

4220.00000  ng/g  APJY 

555.00000 

ES6-94-01 

AS 

ARSENIC 

9.52000000  ng/g  APJZ 

2.50000  LT 

ES6-94-01 

AS 

ARSENIC 

D 

4.84000000  ng/g  APJZ 

2.50000  LT 

ES6-94-0 1 

BA 

BARIUM 

145.000000  ng/g  APJY 

8.13000 

ES6-94-01 

BA 

BARIUM 

D 

86.4000000  ng/g  APJY 

8.13000 

ES6-94-01 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000  ng/g  APJY 

0.42700  LT 

ES6-94-01 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

D 

0.42700000  ng/g  APJY 

0.42700  LI 

ES6-94-01 

CA 

CALCIUM 

25300.0000  ng/g  APJY 

244.00000 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Method  Blanks) 


Method  Blank 

m 

Meat 

Fla t 

Unit 

Flaf 

Data 

Meat 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qual  Value 

Bool 

ChemicalClass:  METALS 


ES6-94-0 1 

CA 

CALCIUM 

D 

24700.0000  fig /g  APJY 

244.00000 

ES6-94-01 

CD 

CADMIUM 

2.14000000  fig/g  APJY 

1.20000  LT 

ES6-94-01 

CD 

CADMIUM 

D 

1.98000000  fig/g  APJY 

L20000  LT 

ES6-94-0 1 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000  fig/g  APJY 

2.50000  LT 

ES6-94-0 1 

CO 

COBALT 

LT 

D 

2.50000000  fig/g  APJY 

2.50000  LT 

ES6-94-01 

CR 

CHROMIUM 

24.8000000  fig/g  APJY 

1.04000  LT 

ES6-94-01 

CR 

CHROMIUM 

D 

13.9000000  fig/g  APJY 

1.04000  LT 

ES6-94-0 1 

cu 

COPPER 

154.000000  fig/g  APJY 

2.84000  LT 

ES6-94-0 1 

cu 

COPPER 

D 

107.000000  fig/g  APJY 

2.84000  LT 

ES6-94-01 

FE 

IRON 

47900.0000  fig/g  APJY 

1070.00000 

ES6-94-01 

FE 

IRON 

D 

15100.0000  fig/g  APJY 

1070.00000 

ES6-94-01 

HG 

MERCURY 

0.08130000  fig/g  APLL 

0.05000  LT 

ES6-94-01 

HG 

MERCURY 

D 

0.07190000  ^g/g  APLL 

0.05000  LT 

ES6-94-01 

K 

POTASSRIM 

961.000000  fig/g  APJY 

171.00000 

ES6-94-01 

K 

POTASSIUM 

D 

1060.00000  ^g/g  APJ\r 

171.00000 

ES6-94-01 

MG 

MAGNESRIM 

3210.00000  fig/g  APJ\' 

135.00000 

ES6-94-0 1 

MG 

MAGNESIUM 

D 

3600.00000  ^^g  APJY 

135.00000 

ES6-94-01 

MN 

MANGANESE 

329.000000  fig/g  APJY 

21.50000 

ES6-94-01 

MN 

MANGANESE 

D 

216.000000  fig/g  APJY 

21.50000 

ES6-94-01 

NA 

SODIUM 

88.3000000  fig/g  APJY 

38.70000  LT 

ES6-94-0 1 

NA 

SODRIM 

D 

1 14.000000  fig/g  APJ>f 

38.70000  LT 

ES6-94-01 

N1 

NICKEL 

35.7000000  fig/g  APJY 

2.74000  LT 

ES6-94-0 1 

N1 

NICKEL 

D 

10. 8000000  fig/g  APJY 

2.74000  LT 

ES6-94-0 1 

PB 

LEAD 

1500.00000  fig/g  APJY 

7.44000  LT 

ES6-94-01 

PB 

LEAD 

D 

1600.00000  ^g/g  APJY 

7.44000  LT 

ES6-94-01 

SB 

ANTIMONY 

15.5000000  fig/g  APKB 

1.00000  LT 

ES6-94-01 

SB 

ANTIMONY 

D 

16.0000000  fig/g  APKB 

1.00000  LT 

ES6-94-01 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  fig/g  APKA 

0.44900  LT 

ES6-94-01 

SE 

SELENIUM 

LT 

D 

0  44900000  fig/g  APKA 

0.44900  LT 

ES6-94-01 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.3000000  fig/g  APJY 

34.30000  LT 

ES6-94-0 1 

TL 

TH  ALLRIM 

LT 

D 

34.3000000  fig/g  APXY 

34.30000  LT 

ES6-94-0 1 

V 

VANADRIM 

7.88000000  fig/g  APJY 

1.95000 

ES6-94-0 1 

V 

VANADRTM 

D 

9.18000000  fig/g  APJY 

1.95000 

ES6-94-01 

ZN 

ZINC 

843.000000  fig/g  APJY 

4.01000 

ES6-94-01 

ZN 

ZINC 

D 

402.000000  fig/g  APJY 

4.01000 

ES7-94-01 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  fig/g  APJY 

0.80300  LT 

ES7-94-01 

AG 

SILVER 

LT 

D 

0.80300000  fig/g  APJY 

0.80300  LT 

ES7-94-01 

AL 

ALUMINUM 

4X70.00000  fig/g  APJY 

555.00000 

ES  7-94-01 

AL 

ALUMINUM 

I) 

4980.00000  fig/g  APJY 

555.00000 

ES7-94-0I 

AS 

ARSENIC 

12.1000000  fig/g  APJZ 

2.50000  LT 

ES7-94-01 

AS 

ARSENIC 

I) 

9.57000000  fig/g  APJZ 

2.50000  LT 

ES7-94-01 

BA 

BARRIM 

123.000000  fig/g  APJY 

8.13000 

ES7-94-01 

BA 

BARRIM 

D 

115.000000  fig'g  APJY 

8.13000 

ES7-94-01 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

0.42700000  fig/g  APJY 

0.42700  LT 

ES7-94-01 

BE 

BERYLLRTM 

LT 

D 

0  42700000  ^g/g  APJY 

0.42700  LT 

ES7-94-0 1 

CA 

CALCRIM 

66000.0000  fig/g  APJY 

244.00000 

ES7-94-0 1 

CA 

CALCRIM 

D 

52600.0000  fig/g  APJY 

244.00000 

ES7-94-01 

CD 

CADMRIM 

LT 

1.20000000  fig/g  APJY 

1.20000  LT 

ES7-94-01 

CD 

CADMRIM 

LT 

D 

1.20000000  fig/g  APJY 

1.20000  LT 

ES7-94-01 

CO 

COBALT 

LT 

2.50000000  fig/g  APJY 

2.50000  LT 

ES7-94-01 

CO 

COBALT 

LT 

D 

2.50000000  fig/g  APJY 

2.50000  LT 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Method  Blanks) 


Site  ID 


Test  Name 


Mem  Flag  Unit 

Bod  Code  Value  Meas 


— 

. . 

Method  Blank 

Flag 

Data 

Meai 

Lot 

Code 

Qua! 

Value  Bool 

Chemical  Class:  METALS 


ES7-94-0 1 

CR 

CHROMIUM 

1 1.7000000  (ig/g  APJY 

1.04000  LT 

ES7-94-01 

CR 

CHROMIUM 

D 

11.8000000  ng/g  APJY 

1.04000  LT 

ES7-94-01 

CU 

COPPER 

12.3000000  ng/g  APJY 

2.84000  LT 

ES7-94-01 

CU 

COPPER 

D 

12.9000000  ng/g  APJY 

2.84000  LT 

ES7-94-01 

FE 

IRON 

6130.00000  ng/g  APJY 

1070.00000 

ES7-94-01 

FE 

IRON 

D 

7330.00000  gg/g  APJY 

1070.00000 

ES7-94-01 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  ng/g  APLL 

0.05000  LT 

ES7-94-01 

HG 

MERCURY 

LT 

D 

0.05000000  ng/g  APLL 

0.05000  LT 

ES7-94-01 

K 

POTASSIUM 

1510.00000  ng/g  APJY 

171.00000 

ES7-94-0 1 

K 

POTASSIUM 

D 

1670.00000  ng/g  APJY 

171.00000 

ES7-94-01 

MG 

MAGNESIUM 

4950.00000  ng/g  APJY 

135.00000 

ES7-94-01 

MG 

MAGNESIUM 

D 

8180.00000  ng/g  APJY 

135.00000 

ES7-94-01 

MN 

MANGANESE 

157.000000  ng/g  APJY 

21.50000 

ES7-94-01 

MN 

MANGANESE 

D 

176.000000  ng/g  APJY 

21.50000 

ES7-94-01 

NA 

SODIUM 

105.000000  ng/g  APJY 

38.70000  LT 

ES7-94-01 

NA 

SODRrM 

D 

10 1.000000  ng/g  APJY 

38.70000  LT 

ES7-94-01 

NI 

NICKEL 

4.66000000  fig/g  APJY 

2.74000  LT 

ES7-94-01 

NI 

NICKEL 

D 

5.60000000  ng/g  APJY 

2.74000  LT 

ES7-94-01 

PB 

LEAD 

70. 9000000  ng/g  APJY 

7.44000  LT 

ES7-94-01 

PB 

LEAD 

D 

96.4000000  |ig/g  APJY 

7.44000  LT 

ES7-94-01 

SB 

ANTIMONY 

1.39000000  ng/g  APKB 

1.00000  LT 

ES7-94-01 

SB 

ANTIMONY 

LT 

D 

1.00000000  ng/g  APKB 

1.00000  LT 

ES7-94-01 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  ng/g  APKA 

0.44900  LT 

ES7-94-0 1 

SE 

SELENIUM 

LT 

D 

0.44900000  fig/g  APKA 

0.44900  LT 

ES7-94-01 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.3000000  (ig/g  APJY 

34.30000  LT 

ES7-94-01 

TL 

THALLIUM 

LT 

D 

34.3000000  ng/g  APJY 

34.30000  LT 

ES7-94-01 

V 

VANADIUM 

9,28000000  ng/g  APJY 

1.95000 

ES7-94-01 

V 

VANADIUM 

D 

12.0000000  ng/g  APJY 

1.95000 

ES7-94-0 1 

ZN 

ZINC 

52.7000000  ng/g  APJY 

4.01000 

ES7-94-01 

ZN 

ZINC 

D 

52.3000000  ^g/g  APJY 

4.01000 

ES8-94-01 

AG 

SILVER 

LT 

0  80300000  ng/g  APJY 

0.80300  LT 

ES8-94-0 1 

AL 

ALUMINUM 

7270.00000  ng/g  APJY 

555.00000 

ES  8-94-01 

AS 

ARSENIC 

7.36000000  ng/g  APJZ 

2.50000  LT 

ES8-94-01 

BA 

BARIUM 

88.9000000  ng/g  APJY 

8.13000 

ES8-94-01 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000  ^g/g  APJY 

0.42700  LT 

ES8-94-01 

CA 

CALCIUM 

43400.0000  ng/g  APJY 

244.00000 

ES8-94-01 

CD 

CADMIUM 

6.00000000  |ig/g  APJY 

1.20000  LT 

ES8-94-01 

CO 

COBALT 

3.34000000  ng/g  APJY 

2.50000  LT 

ES8-94-01 

CR 

CHROMIUM 

49.2000000  ng/g  APJY 

1.04000  LT 

ES8-94-01 

CU 

COPPER 

18.9000000  ng/g  APJY 

2.84000  LT 

ES8-94-01 

FE 

IRON 

10600.0000  ng/g  APJY 

1070.00000 

ES  8-94-01 

HG 

MERCURY 

0.06180000  ng/g  APLL 

0.05000  LT 

ES8-94-0 1 

K 

POTASSIUM 

2330.00000  ng/g  APJY 

171.00000 

ES8-94-01 

MG 

MAGNESIUM 

4900.00000  ng/g  APJY 

135.00000 

ES8-94-01 

MN 

MANGANESE 

212.000000  ng/g  APJY 

21.50000 

ES8-94-0 1 

NA 

SODIUM 

97.6000000  ng/g  APJY 

38.70000  LT 

ES  8-94-01 

NI 

NICKEL 

1 1.2000000  ng/g  APJY 

2.74000  LT 

ES8-94-01 

PB 

LEAD 

75.8000000  ng/g  APJY 

7.44000  LT 

ES8-94-01 

SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  ng/g  APKB 

1.00000  LT 

ES8-94-01 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  |ig/g  APKA 

0.44900  LT 

ES8-94-01 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.3000000  ng/g  APJY 

34.30000  LT 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Method  blanks) 


Method  Blank 

Meat 

Ft* 

Unit 

Flag 

Data  Meat 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Cod* 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qua!  Value  Bool 

Chemical  Class :  METALS 


ES  8-94-01 

V 

VANADIUM 

12.8000000  ng/g  APJY 

1.95000 

ES8-94-0 1 

ZN 

ZINC 

107.000000  yg/g  APJY 

4.01000 

ES  8-94-02 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  fig/g  APJY 

0.80300  LT 

ES8-94-02 

AL 

ALUMINUM 

7070.00000  yg/g  APJY 

555.00000 

ES  8-94-02 

AS 

ARSENIC 

67.0000000  (ig'g  APJZ 

2.50000  LT 

ES8-94-02 

BA 

BARIUM 

232.000000  yg/g  APJY 

8.13000 

ES8-94-02 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000  yg/g  APJY 

0.42700  LT 

ES8-94-02 

CA 

CALCIUM 

32300.0000  yg/g  APJY 

244.00000 

ES8-94-02 

CD 

CADMIUM 

1.69000000  yg/g  APJY 

1.20000  LT 

ES8-94-02 

CO 

COBALT 

15.3000000  yg/g  APJY 

2.50000  LT 

ES8-94-02 

CR 

CHROMIUM 

19.1000000  yg/g  APJY 

1.04000  LT 

ES8-94-02 

CU 

COPPER 

3X00.00000  yg/g  APJY 

2.84000  LT 

ES8-94-02 

FE 

IRON 

36800.0000  ng/g  APJY 

1070.00000 

ES  8-94-02 

HG 

MERCURY 

0  84900000  yg/g  APLL 

0.05000  LT 

ES8-94-02 

K 

POTASSIUM 

1420.00000  yg/g  APJY 

171.00000 

ES8-94-02 

MG 

MAGNESIUM 

5090.00000  yg/g  APJY 

135.00000 

ES8-94-02 

MN 

MANGANESE 

250.000000  yg/g  APJY 

21.50000 

ES8-94-02 

NA 

SODIUM 

912.000000  yg/g  APJY 

38.70000  LT 

ES8-94-02 

NI 

NICKEL 

1 1 .9000000  yg/g  APJY 

2.74000  LT 

ES8-94-02 

PB 

LEAD 

224.000000  yg/g  APJY 

7.44000  LT 

ES8-94-02 

SB 

ANTIMONY 

9  94000000  ng'g  APKB 

1.00000  LT 

ES8-94-02 

SE 

SELENIUM 

0  73300000  yg/g  APKA 

0.44900  LT 

ES8-94-02 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.3000000  ng'g  APJY 

34.30000  LT 

ES8-94-02 

V 

VANADIUM 

1 1.1000000  ng/g  APJY 

1.95000 

ES8-94-02 

ZN 

ZINC 

594  000000  yg/g  APJY 

4.01000 

ES8-94-03 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  yg/g  APJY 

0.80300  LT 

ES8-94-03 

AG 

SILVER 

LT 

D 

0  80300000  yg/g  APJY 

0.80300  LT 

ES8-94-03 

AL 

ALUMINUM 

7460.00000  yg/g  APJY 

555.00000 

ES8-94-03 

AL 

ALUMINUM 

D 

7320.00000  yg/g  APJY 

555.00000 

ES8-94-03 

AS 

ARSENIC 

19.8000000  yg/g  APJZ 

2.50000  LT 

ES8-94-03 

AS 

ARSENIC 

D 

3X.0000000  yg/g  APJZ 

2.50000  LT 

ES8-94-03 

BA 

BARIUM 

1  18.000000  yg/g  APJY 

8.13000 

ES8-94-03 

BA 

BARIUM 

D 

141.000000  yg'g  APJY 

8.13000 

ES  8-94-03 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0  42700000  yg/g  APJY 

0.42700  LT 

ES8-94-03 

BE 

BERYLLIUM 

D 

0  50100000  yg/g  APA' 

0.42700  LT 

ES8-94-03 

CA 

CALCIUM 

36200.0000  yg/g  APJY 

244.00000 

ES8-94-03 

CA 

CALCIUM 

D 

39000.0000  yg/g  APJY 

244.00000 

ES  8-94-03 

CD 

CADMRfM 

1.53000000  yg/g  APJY 

1.20000  LT 

ES8-94-03 

CD 

CADMRrM 

LT 

D 

1.20000000  yg/g  APJY 

1.20000  LT 

ES8-94-03 

CO 

COBALT 

3  90000000  yg/g  APJY 

2.50000  LT 

ES  8-94-03 

CO 

COBALT 

D 

3.68000000  yg/g  APJY 

2.50000  LT 

ES  8-94-03 

CR 

CHROMIUM 

1X.7000000  yg/g  APJY 

1.04000  LT 

ES8-94-03 

CR 

CHROMIUM 

D 

18.6000000  yg/g  APJY 

1.04000  LT 

ES8-94-03 

CU 

COPPER 

62.0000000  yg/g  APJY 

2.84000  LT 

ES  8-94-03 

CU 

COPPER 

D 

104. 000000  yg/g  APJY 

2.84000  LT 

ES8-94-03 

FE 

IRON 

11300.0000  yg/g  APJY 

1070.00000 

ES8-94-03 

FE 

IRON 

D 

14500.0000  yg/g  APJY 

1070.00000 

ES8-94-03 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  yg/g  APLL 

0.05000  LT 

ES8-94-03 

HG 

MERCURY 

LT 

D 

0  05000000  yg/g  APLL 

0.05000  LT 

ES8-94-03 

K 

POTASSIUM 

2290.00000  yg/g  APJY 

171.00000 

ES8-94-03 

K 

POTASSIUM 

D 

2330.00000  yg/g  APJY 

171.00000 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Method  Blanks) 


Method  Blank 

SM| 

Meas 

Flat 

Unit 

Flag 

Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qua!  Value 

Bool 

ChemicalClass:  METALS 


ES8-94-03 

MG 

MAGNESIUM 

5320.00000  ng/g  APJY 

135.00000 

ES8-94-03 

MG 

MAGNESRIM 

D 

5350.00000  ng/g  APJY 

135.00000 

ES8-94-03 

MN 

MANGANESE 

305.000000  fig/g  APJY 

21.50000 

ES8-94-03 

MN 

MANGANESE 

D 

313.000000  ng/g  APJY 

21.50000 

ES8-94-03 

NA 

SODIUM 

129.000000  ng/g  APJY 

38.70000  LT 

ES8-94-03 

NA 

SODIUM 

D 

135.000000  jig/g  APJY 

38.70000  LT 

ES8-94-03 

NI 

NICKEL 

8.93000000  ng/g  APJY 

2.74000  LT 

ES8-94-03 

N1 

NICKEL 

D 

13.6000000  ng/g  APJY 

2.74000  LT 

ES8-94-03 

PB 

LEAD 

91.8000000  ng/g  APJY 

7.44000  LT 

ES  8-94-03 

PB 

LEAD 

D 

75.0000000  Mg/g  APJY 

7.44000  LT 

ES8-94-03 

SB 

ANTIMONY 

5.52000000  Mg/g  APKB 

1.00000  LT 

ES8-94-03 

SB 

ANTIMONY 

D 

6.71000000  \xg/g  APKB 

1.00000  LT 

ES8-94-03 

SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  \igj%  APKA 

0.44900  LT 

ES8-94-03 

SE 

SELENIUM 

LT 

D 

0.44900000  ng/g  APKA 

0.44900  LT 

ES8-94-03 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.3000000  \xgjg  APJY 

34.30000  LT 

ES8-94-03 

TL 

THALLIUM 

LT 

D 

34.3000000  ng/g  APJY 

34.30000  LT 

ES8-94-03 

V 

VANADIUM 

12.5000000  ng/g  APJY 

1.95000 

ES8-94-03 

V 

VANADIUM 

D 

1  1.7000000  ng/g  APJY 

1.95000 

ES  8-94-03 

ZN 

ZINC 

136.000000  gg/g  APJY 

4.01000 

ES8-94-03 

ZN 

ZINC 

D 

126.000000  *ig/g  APJY 

4.01000 

ES9-94-01 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  \igjg  APED 

0.80300  LT 

ES9-94-01 

AG 

SILVER 

LT 

D 

0.80300000  ng/g  APED 

0.80300  LT 

ES9-94-0I 

AL 

ALUMINUM 

7930.00000  ng/g  APED 

592.00000 

ES9-94-0 1 

AL 

ALUMINUM 

D 

8820.00000  ^g/g  APED 

592.00000 

ES9-94-01 

AS 

ARSENIC 

4.61000000  ng/g  APEE 

2.50000  LT 

ES9-94-0 1 

AS 

ARSENIC 

D 

4.98000000  ng/g  APEE 

2.50000  LT 

ES9-94-01 

BA 

BARIUM 

394.000000  ng/g  APED 

9.17000 

ES9-94-01 

BA 

BARIUM 

D 

722.000000  \xgjg  APED 

9.17000 

ES9-94-01 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000  ng/g  APED 

0.42700  LT 

ES9-94-01 

BE 

BERYLLIUM 

LT 

D 

0.42700000  ng/g  APED 

0.42700  IT 

ES9-94-01 

CA 

CALCRIM 

14700.0000  \xg/g  APED 

275.00000 

ES9-94-01 

CA 

CALCIUM 

D 

33100.0000  \igjg  APED 

275.00000 

ES9-94-01 

CD 

CADMIUM 

20.0000000  ng/g  APED 

1.20000  LT 

ES9-94-0 1 

CD 

CADMIUM 

D 

38.0000000  ng/g  APED 

1.20000  I  T 

ES9-94-01 

CO 

COBALT 

3.98000000  \ig/g  APED 

2.50000  LT 

ES9-94-01 

CO 

COBALT 

D 

3.32000000  \igjg  APED 

2.50000  LT 

ES9-94-01 

CR 

CHROMIUM 

1 7.6000000  ng/g  APED 

1.04000  LT 

ES9-94-01 

CR 

CHROMIUM 

D 

62.8000000  ng/g  APED 

1.04000  LT 

ES9-94-01 

CU 

COPPER 

434.000000  ^g/g  APED 

2.84000  LT 

ES9-94-0 1 

CU 

COPPER 

D 

736.000000  ng/g  APED 

2.84000  LT 

ES9-94-0 1 

FE 

IRON 

10200.0000  ng/g  APED 

1230.00000 

ES9-94-01 

FE 

IRON 

D 

12800.0000  jig/g  APED 

1230.00000 

ES9-94-01 

HG 

MERCURY 

0.05780000  ng/g  APFJ 

0.05000  LT 

ES9-94-0 1 

HG 

MERCURY 

D 

0.06850000  \ig/g  APFJ 

0.05000  L  i 

ES9-94-01 

K 

POTASS  RIM 

2250.00000  \igjg  APED 

219.00000 

ES9-94-01 

K 

POTASSRTM 

D 

2120.00000  ng/g  APED 

219.00000 

ES9-94-01 

MG 

MAGNESRIM 

4920.00000  \ngjg  APED 

144.00000 

ES9-94-0 1 

MG 

MAGNESRTM 

D 

6120.00000  ng/g  APED 

144.00000 

ES9-94-01 

MN 

MANGANESE 

211.000000  fig/g  APED 

28.40000 

ES9-94-01 

MN 

MANGANESE 

D 

223.000000  |ig/g  APED 

28.40000 

ES9-94-01 

NA 

SODRIM 

125.000000  \igjg  APED 

38.70000  LT 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Method  Blanks) 


Method  Blank 

mmm 

Mem 

Unit 

Flaj 

Data 

Mem 

Site  ID 

T  eat  Name 

Bool 

Codr 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qua!  Value 

Bool 

Chemical  Class;  METALS 


ES9-94-01 

NA 

SODIUM 

D 

122.000000  ng/g  APED 

38.70000  LT 

ES9-94-0 1 

NI 

NICKEL 

13.6000000  ng/g  APED 

2.74000  LT 

ES9-94-0 1 

N1 

NICKEL 

D 

22.4000000  ng/g  APED 

2.74000  LT 

ES9-94-01 

PB 

LEAD 

836.000000  fig/g  APED 

7.44000  LT 

ES9-94-0 1 

PB 

LEAD 

D 

1700.00000  >ig/g  APED 

7.44000  LT 

ES9-94-0 1 

SB 

ANTIMONY 

24.6000000  jig/g  APEG 

1.00000  LT 

ES9-94-01 

SB 

ANTIMONY 

D 

33.5000000  >ig/g  APEG 

1.00000  LT 

ES9-94-01 

SE 

SELENIUM 

LT 

0  44900000  ng/g  APEF 

0.44900  LT 

ES9-94-0 1 

SE 

SELENIUM 

LT 

D 

0.44900000  ng/g  APEF 

0.44900  LT 

ES9-94-0 1 

TL 

THALLIUM 

LT 

34.3000000  ^g/g  APED 

34.30000  LT 

ES9-94-01 

TL 

THALLIUM 

LT 

D 

34.3000000  ng/g  APED 

34.30000  LT 

ES9-94-0 1 

V 

VANADRFM 

11.4000000  ng/g  APED 

1.94000 

ES9-94-01 

V 

VANADIUM 

D 

12.1000000  tig/g  APED 

1.94000 

ES9-94-01 

ZN 

ZINC 

492.000000  jig/g  APED 

5.39000 

ES9-94-01 

ZN 

ZINC 

D 

840.000000  ng/g  APED 

5.39000 

ES9-94-02 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  fig/g  APWE 

0.80300  LT 

ES9-94-02 

AL 

ALUMINUM 

6960.00000  ng/g  APWE 

782.00000 

ES9-94-02 

AS 

ARSENIC 

4.02000000  *ig/g  APWF 

2.50000  LT 

ES9-94-02 

BA 

BARIUM 

91.6000000  ng/g  APWE 

8.99000 

ES9-94-02 

BE 

beryllrfm 

LT 

0.42700000  \ig/g  APWE 

0.42700  LT 

ES9-94-02 

CA 

CALCRFM 

14100.0000  ng/g  APWE 

293.00000 

ES9-94-02 

CD 

CADMRFM 

1  47000000  ng/g  APWE 

1.20000  LT 

ES9-94-02 

CO 

COBALT 

2  91000000  ng/g  APWE 

2.50000  LT 

ES9-94-02 

CR 

CHROMRFM 

10. 5000000  jxg/g  APWE 

1.28000 

ES9-94-02 

CU 

COPPER 

25.5000000  ^g/g  APWE 

2.84000  LT 

ES9-94-02 

FE 

IRON 

9640.00000  fig/g  APWE 

1310.00000 

ES9-94-02 

HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  jig/g  APVA 

J 

0.05000  LT 

ES9-94-02 

K 

POTASSRIM 

2050.00000  pg/g  APWE 

251.00000 

ES9-94-02 

MG 

MAGNESRFM 

4340.00000  ng/g  APWE 

169.00000 

ES9-94-02 

MN 

MANGANESE 

191.000000  ^g/g  APWE 

26.00000 

ES9-94-02 

NA 

SODRIM 

123.000000  ng/g  APWE 

38.70000  LT 

ES9-94-02 

NI 

NICKEL 

7.44000000  ^g/g  APWE 

I 

2.74000  LT 

ES9-94-02 

PB 

LEAD 

59.5000000  jig/g  APWE 

7.44000  LT 

ES9-94-02 

SB 

ANTIMONY 

1.66000000  ng/g  APWH 

1.00000  LT 

ES9-94-02 

SE 

SELENR!M 

LT 

0.44900000  yg/g  APWG 

0.44900  LT 

ES9-94-02 

TL 

TH  ALLRIM 

LT 

34.3000000  ng/g  APWE 

34.30000  LT 

ES9-94-02 

V 

VANADRFM 

13.2000000  ng/g  APWE 

2.54000 

ES9-94-02 

ZN 

ZINC 

57.0000000  ng/g  APWE 

3.05000 

ESA-94-01 

AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  ng/g  APED 

0.80300  LT 

ESA-94-01 

AG 

SILVER 

LT 

D 

0  80300000  ngfg  APED 

0.80300  LT 

ESA-94-01 

AL 

ALUMINUM 

4X90.00000  ng/g  APED 

592.00000 

ESA-94-0 1 

AL 

ALUMINUM 

I) 

4770.00000  \ig/g  APED 

592.00000 

ESA-94-01 

AS 

ARSENIC 

3  69000000  ng/g  APEE 

2.50000  LT 

ESA-94-01 

AS 

ARSENIC 

D 

3.68000000  ng/g  APEE 

2.50000  LT 

ESA-94-0 1 

BA 

BARIUM 

60. 5000000  ng/g  APED 

9.17000 

ESA-94-01 

BA 

BARRFM 

D 

52.6000000  ng/g  APED 

9.17000 

ESA-94-0 1 

BE 

BERYLLRIM 

LT 

0  42700000  \igjg  APED 

0.42700  LT 

ESA-94-01 

BE 

BERYLLRFM 

LT 

D 

0  42700000  \igjg  APED 

0.42700  LT 

ESA-94-0 1 

CA 

CALCRFM 

27700.0000  ng/g  APED 

275.00000 

ESA-94-01 

CA 

CALCRFM 

D 

24500.0000  \igjg  APED 

275.00000 

ESA-94-0 1 

CD 

CADMRFM 

LT 

1.20000000  |Ag/g  APED 

1.20000  LT 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Method  Blanks) 


Method  Blank 

Meas 

Flat 

Unit 

Flat 

Data  Me«» 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qua]  Value  Bool 

Chemical  Class:  METALS 


ESA-94-01  CD 

CADMIUM 

LT 

ESA-94-01  CO 

COBALT 

ESA-94-01  CO 

COBALT 

ESA-94-01  CR 

CHROMIUM 

ESA-94-01  CR 

CHROMIUM 

ESA-94-01  CU 

COPPER 

ESA-94-01  CU 

COPPER 

ESA-94-01  FE 

IRON 

ESA-94-01  FE 

IRON 

ESA-94-01  HG 

MERCURY 

LT 

ESA-94-01  HG 

MERCURY 

LT 

ESA-94-01  K 

POTASSIUM 

ESA-94-01  K 

POTASSIUM 

ESA-94-01  MG 

MAGNESIUM 

ESA-94-01  MG 

MAGNESIUM 

ESA-94-01  MN 

MANGANESE 

ESA-94-01  MN 

MANGANESE 

ESA-94-01  NA 

SODIUM 

ESA-94-01  NA 

SODIUM 

ESA-94-01  NI 

NICKEL 

ESA-94-01  NI 

NICKEL 

ESA-94-01  PB 

LEAD 

LT 

ESA-94-01  PB 

LEAD 

LT 

ESA-94-01  SB 

ANTIMONY 

LT 

ESA-94-01  SB 

ANTIMONY 

LT 

ESA-94-01  SE 

SELENIUM 

LT 

ESA-94-01  SE 

SELENIUM 

LT 

ESA-94-01  TL 

THALLIUM 

LT 

ESA-94-01  TL 

THALLIUM 

LT 

ESA-94-01  V 

VANADIUM 

ESA-94-01  V 

VANADIUM 

ESA-94-01  ZN 

ZINC 

ESA-94-01  ZN 

ZINC 

ESA-94-02  AG 

SILVER 

LT 

ESA-94-02  AL 

ALUMINUM 

ESA-94-02  AS 

ARSENIC 

ESA-94-02  BA 

BARIUM 

ESA-94-02  BE 

BERYLLIUM 

LT 

ESA-94-02  CA 

CALCIUM 

ESA-94-02  CD 

CADMIUM 

LT 

ESA-94-02  CO 

COBALT 

LT 

ESA-94-02  CR 

CHROMIUM 

ESA-94-02  CU 

COPPER 

ESA-94-02  FE 

IRON 

ESA-94-02  HG 

MERCURY 

LT 

ESA-94-02  K 

POTASSIUM 

ESA-94-02  MG 

MAGNESIUM 

ESA-94-02  MN 

MANGANESE 

ESA-94-02  NA 

SODIUM 

ESA-94-02  NI 

NICKEL 

ESA-94-02  PB 

LEAD 

D 

1.20000000  fig/g  APED 

1.20000  LT 

2.92000000  (ig/g  APED 

2.50000  LT 

D 

3.10000000  ng/g  APED 

2.50000  LT 

8.59000000  (ig/g  APED 

1.04000  LT 

D 

11.9000000  ng/g  APED 

1.04000  LT 

6.58000000  ng/g  APED 

2.84000  LT 

D 

7.26000000  fig/g  APED 

2.84000  LT 

8170.00000  ng/g  APED 

1230.00000 

D 

8060.00000  ng/g  APED 

1230.00000 

0.05000000  ng/g  APFJ 

0.05000  LT 

D 

0.05000000  ng/g  APFJ 

0.05000  LT 

1420.00000  ng/g  APED 

219.00000 

D 

1 1)80.00000  fig/g  APED 

219.00000 

4500.00000  ng/g  APED 

144.00000 

D 

3950.00000  ng/g  APED 

144.00000 

139.000000  ng/g  APED 

28.40000 

D 

1 19.000000  ng/g  APED 

28.40000 

1 19.000000  ng/g  APED 

38.70000  LT 

D 

105. 000000  ng/g  APED 

38.70000  LT 

6.42000000  ng/g  APED 

2.74000  LT 

D 

5.67000000  ng/g  APED 

2.74000  LT 

7.44000000  fjg/g  APED 

7.44000  LT 

D 

7.44000000  Hg/g  APED 

7.44000  LT 

1.00000000  ng/g  APEG 

1.00000  LT 

D 

1.00000000  ng/g  APEG 

1.00000  LT 

0.44900000  ng/g  APEF 

0.44900  LT 

D 

0.44900000  ng/g  APEF 

0.44900  LT 

34.3000000  fig/g  APED 

34.30000  LT 

D 

34.3000000  ng/g  APED 

34.30000  LT 

11.1000000  |ig/g  APED 

1.94000 

I) 

12.0000000  ng/g  APED 

1.94000 

37.2000000  fig/g  APED 

5.39000 

D 

40.5000000  ng/g  APED 

5.39000 

0.80300000  ng/g  APED 

0.80300  LT 

4110.00000  fig/g  APED 

592.00000 

3.78000000  ng/g  APEE 

2.50000  LT 

46.0000000  (tg/g  APED 

9.17000 

0.42700000  |ig/g  APED 

0.42700  LT 

24900.0000  (tg/g  APED 

275.00000 

1.20000000  ng/g  APED 

1.20000  LT 

2.50000000  ng/g  APED 

2.50000  LT 

7.96000000  ng/g  APED 

1.04000  LT 

9.18000000  Hg'g  APED 

2.84000  LT 

7X60.00000  fig/g  APED 

1230.00000 

0.05000000  ng/g  APFJ 

0.05000  LT 

891.000000  ng/g  APED 

219.00000 

3650.00000  Hg'g  APED 

144.00000 

103.000000  ng/g  APED 

28.40000 

113.000000  Mg/g  APED 

38.70000  LT 

5.15000000  ng/g  APED 

2.74000  LT 

8.11000000  ng/g  APED 

7.44000  LT 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All Method  Blanks) 


Method  Blank 

on 

Mess 

Fbt 

Unit 

FUj 

Data 

Meas 

Site  ID 

Teat  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qual  Value 

Bool 

Chemical  Class : 

METALS 

ESA-94-02  SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  ng/g  APEG 

1.00000  LT 

ESA-94-02  SE 

SELENIUM 

LT 

0  44900000  \i%Jg  APEF 

0.44900  LT 

ESA-94-02  TL 

THALLIUM 

LT 

34.3000000  fig/g  APED 

34.30000  LT 

ESA-94-02  V 

VANADIUM 

10. 9000000  ng/g  APED 

1.94000 

ESA-94-02  ZN 

ZINC 

41.1000000  ng/g  APED 

5.39000 

ESB-94-0 1  AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  fig/g  APSC 

0.80300  LT 

ESB-94-01  AL 

ALUMINUM 

2260.00000  fig /g  APSC 

536.00000 

ESB-94-0 1  AS 

ARSENIC 

15.1000000  fig/g  APSD 

2.50000  LT 

ESB-94-01  BA 

BARIUM 

21.9000000  fig/g  APSC 

8.92000 

ESB-94-01  BE 

BERYLLIUM 

0.66700000  fig/g  APSC 

0.42700  LT 

ESB-94-01  CA 

CALCIUM 

21300.0000  fig/g  APSC 

298.00000 

ESB-94-01  CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  fig/g  APSC 

1.20000  LT 

ESB-94-01  CO 

COBALT 

6 .80000000  fig/g  APSC 

2.50000  LT 

ESB-94-01  CR 

CHROMIUM 

3. 16000000  gg/g  APSC 

1.04000  LT 

ESB-94-01  CU 

COPPER 

16.0000000  fig/g  APSC 

I  2.84000  LT 

ESB-94-01  FE 

IRON 

3300.00000  fig/g  APSC 

1170.00000 

ESB-94-01  HG 

MERCURY 

LT 

0  05000000  fig/g  APOQ 

0.05000  LT 

ESB-94-01  K 

POTASSIUM 

735.000000  fig/g  APSC 

220.00000 

ESB-94-01  MG 

MAGNESRrM 

1300.00000  fig/g  APSC 

141.00000 

ESB-94-01  MN 

MANGANESE 

69.0000000  fig/g  APSC 

22.00000 

ESB-94-01  NA 

SODIUM 

203.000000  fig/g  APSC 

38.70000  LT 

ESB-94-01  NI 

NICKEL 

5.15000000  fig/g  APSC 

2.74000  LT 

ESB-94-01  PB 

LEAD 

18.0000000  fig/g  APSC 

7.44000  LT 

ESB-94-01  SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  fig/g  APSF 

1.00000  LT 

ESB-94-01  SE 

SELENIUM 

LT 

0  44900000  fig/g  APSE 

0.44900  LT 

ESB-94-01  TL 

THALLIUM 

LT 

34.3000000  fig/g  APSC 

34.30000  LT 

ESB-94-01  V 

VANADIUM 

3  77000000  fig/g  APSC 

2.35000 

ESB-94-01  ZN 

ZINC. 

12.5000000  fig/g  APSC 

3.58000 

ESB-94-02  AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  fig/g  APSC 

0.80300  LT 

ESB-94-02  AL 

ALUMINUM 

13000.0000  fig/g  APSC 

536.00000 

ESB-94-02  AS 

ARSENIC 

4  96000000  ng'g  APSD 

2.50000  LT 

ESB-94-02  BA 

BARIUM 

134.000000  fig/g  APSC 

8.92000 

ESB-94-02  BE 

BERYLLIUM 

0  74900000  fig/g  APSC 

0.42700  LT 

ESB-94-02  CA 

CALCIUM 

39900.0000  fig/g  APSC 

298.00000 

ESB-94-02  CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  fig/g  APSC 

1.20000  LT 

ESB-94-02  CO 

COBALT 

6.70000000  fig/g  APSC 

2.50000  LT 

ESB-94-02  CR 

CHROMIUM 

14.9000000  fig/g  APSC 

1.04000  LT 

ESB-94-02  CU 

COPPER 

14.4000000  fig/g  APSC 

I  2.84000  LT 

ESB-94-02  FE 

IRON 

15600.0000  fig/g  APSC 

1170.00000 

ESB-94-02  HG 

MERCURY 

LT 

0  05000000  fig/g  APOQ 

0.05000  LT 

ESB-94-02  K 

POTASSIUM 

4X30.00000  fig/g  APSC 

220.00000 

ESB-94-02  MG 

MAGNESIUM 

7140.00000  fig/g  APSC 

141.00000 

ESB-94-02  MN 

MANGANESE 

499.000000  fig/g  APSC 

22.00000 

ESB-94-02  NA 

SODIUM 

2X6.000000  fig/g  APSC 

38.70000  LT 

ESB-94-02  NI 

NICKEL 

12.9000000  fig/g  APSC 

2.74000  LT 

ESB-94-02  PB 

LEAD 

14.5000000  fig/g  APSC 

7.44000  LT 

ESB-94-02  SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  fig^g  APSF 

1.00000  LT 

ESB-94-02  SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  ^g/g  APSE 

0.44900  LT 

ESB-94-02  TL 

THALLIUM 

LT 

34.3000000  fig/g  APSC 

34.30000  LT 

ESB-94-02  V 

VANADIUM 

17.8000000  fig/g  APSC 

2.35000 

ESB-94-02  ZN 

ZINC 

53.6000000  fig/g  APSC 

3.58000 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Method  Blanks) 


Method  Blank 

Meas 

Flag 

Unit 

Flat 

Data  Meas 

She  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qua!  Value  Bod 

ESB-94-03  AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  fig/g  APSC 

0.80300  LT 

ESB-94-03  AL 

ALUMINUM 

8440.00000  fig/g  APSC 

536.00000 

ESB-94-03  AS 

ARSENIC 

3.99000000  fig/g  APSD 

2.50000  LT 

ESB-94-03  BA 

BARIUM 

94.3000000  fig/g  APSC 

8.92000 

ESB-94-03  BE 

BERYLLIUM 

0.48600000  ng/g  APSC 

0.42700  LT 

ESB-94-03  CA 

CALCIUM 

22400.0000  ng/g  APSC 

298.00000 

ESB-94-03  CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  ng/g  APSC 

1.20000  LT 

ESB-94-03  CO 

COBALT 

4.78000000  ng/g  APSC 

2.50000  LT 

ESB-94-03  CR 

CHROMIUM 

10.5000000  fig/g  APSC 

1.04000  LT 

ESB-94-03  CU 

COPPER 

15.7000000  ng/g  APSC 

I  2.84000  LT 

ESB-94-03  FE 

IRON 

1 1600.0000  ng/g  APSC 

1170.00000 

ESB-94-03  HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  fig/g  APOQ 

0.05000  LT 

ESB-94-03  K 

POTASS  RIM 

3190.00000  fig/g  APSC 

220.00000 

ESB-94-03  MG 

MAGNESRTM 

5010.00000  fig/g  APSC 

141.00000 

ESB-94-03  MN 

MANGANESE 

381.000000  fig/g  APSC 

22.00000 

ESB-94-03  NA 

SODRTM 

167.000000  fig/g  APSC 

38.70000  LT 

ESB-94-03  NI 

NICKEL 

9.20000000  fig/g  APSC 

2.74000  LT 

ESB-94-03  PB 

LEAD 

17.0000000  fig/g  APSC 

7.44000  LT 

ESB-94-03  SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  fig/g  APSF 

1.00000  LT 

ESB-94-03  SE 

SELENRIM 

LT 

0.44900000  fig/g  APSE 

0.44900  LT 

ESB-94-03  TL 

TH  ALLRIM 

LT 

34.3000000  fig/g  APSC 

34.30000  LT 

ESB-94-03  V 

VANADRIM 

12.9000000  fig/g  APSC 

2.35000 

ESB-94-03  ZN 

ZINC 

42.4000000  fig/g  APSC 

3.58000 

ESB-94-04  AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  fig/g  APSC 

0.80300  LT 

ESB-94-04  AL 

ALUMINUM 

2190.00000  fig/g  APSC 

536.00000 

ESB-94-04  AS 

ARSENIC 

6.21000000  fig/g  APSD 

2.50000  LT 

ESB-94-04  BA 

BARRTM 

23.5000000  fig/g  APSC 

8.92000 

ESB-94-04  BE 

BERYLLRTM 

0.77400000  fig/g  APSC 

0.42700  LT 

ESB-94-04  CA 

CALCRTM 

13100.0000  fig/g  APSC 

298.00000 

ESB-94-04  CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  fig/g  APSC 

1.20000  LT 

ESB-94-04  CO 

COBALT 

6.85000000  fig/g  APSC 

2.50000  LT 

ESB-94-04  CR 

CHROMRIM 

2.89000000  fig/g  APSC 

1.04000  LT 

ESB-94-04  CU 

COPPER 

17.5000000  fig/g  APSC 

I  2.84000  LT 

ESB-94-04  FE 

IRON 

3020.00000  fig/g  APSC 

1170.00000 

ESB-94-04  HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  fig/g  APOQ 

0.05000  LT 

ESB-94-04  K 

POTASSRIM 

709.000000  fig/g  APSC 

220.00000 

ESB-94-04  MG 

MAGNESRIM 

1320.00000  fig/g  APSC 

141.00000 

ESB-94-04  MN 

MANGANESE 

77.3000000  fig/g  APSC 

22.00000 

ESB-94-04  NA 

SODRIM 

158.000000  fig/g  APSC 

38.70000  LT 

ESB-94-04  NI 

NICKEL 

3.37000000  (ig/g  APSC 

2.74000  LT 

ESB-94-04  PB 

LEAD 

15.4000000  fig/g  APSC 

7.44000  LT 

ESB-94-04  SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  fig/g  APSF 

1.00000  LT 

ESB-94-04  SE 

SELENRIM 

LT 

0.44900000  fig/g  APSE 

0.44900  LT 

ESB-94-04  TL 

TH  ALLRIM 

LT 

34.3000000  fig/g  APSC 

34.30000  LT 

ESB-94-04  V 

VANADRIM 

3.26000000  fig/g  APSC 

2.35000 

ESB-94-04  ZN 

ZINC 

11.3000000  fig/g  APSC 

3.58000 

ESB-94-05  AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  fig/g  APSC 

0.80300  LT 

ESB-94-05  AL 

ALUMINUM 

1180.00000  fig/g  APSC 

536.00000 

ESB-94-05  AS 

ARSENIC 

11.4000000  fig/g  APSD 

2.50000  LT 

ESB-94-05  BA 

BARRIM 

15.2000000  fig/g  APSC 

8.92000 

ESB-94-05  BE 

BERYLLRIM 

LT 

0.42700000  fig/g  APSC 

0.42700  LT 

ESB-94-05  CA 

CALCRIM 

12800.0000  fig/g  APSC 

298.00000 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Method  Blanks) 


Metiiod  Blank 

■ 

Meat 

Flag 

Unit 

Flat 

Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qua]  Value 

Bool 

Chemical  Class:  METALS 


ESB-94-05  CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  Mg/g  APSC 

1.20000  LT 

ESB-94-05  CO 

COBALT 

4  46000000  Mg'g  APSC 

2.50000  LT 

ESB-94-05  CR 

CHROMIUM 

2.81000000  ng/g  APSC 

1.04000  LT 

ESB-94-05  CU 

COPPER 

5.76000000  ng/g  APSC 

I  2.84000  LT 

ESB-94-05  FE 

IRON 

2470.00000  Mg/g  APSC 

1170.00000 

ESB-94-05  HG 

MERCURY 

LT 

0  05000000  Mg'g  APOQ 

0.05000  LT 

ESB-94-05  K 

POTASSIUM 

333.000000  ng/g  APSC 

220.00000 

ESB-94-05  MG 

MAGNESIUM 

1030.00000  Mg/g  APSC 

141.00000 

ESB-94-05  MN 

MANGANESE 

49.2000000  Mg/g  APSC 

22.00000 

ESB-94-05  NA 

SODIUM 

119.000000  ng/g  APSC 

38.70000  LT 

ESB-94-05  N1 

NICKEL 

3.42000000  Mg/g  APSC 

2.74000  LT 

ESB-94-05  PB 

LEAD 

20. 5000000  ng/g  APSC 

7.44000  LT 

ESB-94-05  SB 

ANTIMONY 

LT 

1  00000000  ng/g  APSF 

1.00000  LT 

ESB-94-05  SE 

SELENIUM 

LT 

0  44900000  Mg/g  APSE 

0.44900  LT 

ESB-94-05  TL 

THALLIUM 

LT 

34.3000000  Mg/g  APSC 

34.30000  LT 

ESB-94-05  V 

VANADIUM 

3.02000000  Mg/g  APSC 

2.35000 

ESB-94-05  ZN 

ZINC 

10. 7000000  Mg/g  APSC 

3.58000 

ESB-94-06  AG 

SILVER 

LT 

0  80300000  ng/g  APSC 

0.80300  LT 

ESB-94-06  AG 

SILVER 

LT 

D 

0 .80300000  ng/g  APSC 

0.80300  LT 

ESB-94-06  AL 

ALUMINUM 

1180.00000  ng/g  APSC 

536.00000 

ESB-94-06  AL 

ALUMINUM 

D 

1180.00000  Mg/g  APSC 

536.00000 

ESB-94-06  AS 

ARSENIC 

4  77000000  Mg/g  APSD 

2.50000  LT 

ESB-94-06  AS 

ARSENIC 

D 

5.11000000  Mg/g  APSD 

2.50000  LT 

ESB-94-06  BA 

BARIUM 

1  1.1000000  Mg/g  APSC 

8.92000 

ESB-94-06  BA 

BARIUM 

D 

11.2000000  Mg/g  APSC 

8.92000 

ESB-94-06  BE 

BERYLLIUM 

LT 

0  42700000  Mg/g  APSC 

0.42700  LT 

ESB-94-06  BE 

BERYLLIUM 

LT 

D 

0  42700000  Mg/g  APSC 

0.42700  LT 

ESB-94-06  CA 

CALCIUM 

15300.0000  M^g  APSC 

298.00000 

ESB-94-06  CA 

CALCIUM 

D 

17500.0000  Mg/g  APSC 

298.00000 

ESB-94-06  CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  Mg/g  APSC 

1.20000  LT 

ESB-94-06  CD 

CADMIUM 

LT 

D 

1.20000000  Mg/g  APSC 

1.20000  LT 

ESB-94-06  CO 

COBALT 

3.64000000  Mg/g  APSC 

2.50000  LT 

ESB-94-06  CO 

COBALT 

D 

4.26000000  Mg/g  APSC 

2.50000  LT 

ESB-94-06  CR 

CHROMIUM 

2  09000000  Mg/g  APSC 

1.04000  LT 

ESB-94-06  CR 

CHROMIUM 

D 

2.45000000  Mg/g  APSC 

1.04000  LT 

ESB-94-06  CU 

COPPER 

3  59000000  Mg/g  APSC 

I  2.84000  LT 

ESB-94-06  CU 

COPPER 

D 

15.7000000  Mg/g  APSC 

I  2.84000  LT 

ESB-94-06  FE 

IRON 

2150.00000  Mg/g  APSC 

1170.00000 

ESB-94-06  FE 

IRON 

D 

2090.00000  Mg/g  APSC 

1170.00000 

ESB-94-06  HG 

MERCURY 

0  06970000  Mg/g  APOQ 

0.05000  LT 

ESB-94-06  HG 

MERCURY 

LT 

D 

0  05000000  Mg/g  APOQ 

0.05000  LT 

ESB-94-06  K 

POTASSIUM 

31)2.000000  Mg/g  APSC 

220.00000 

ESB-94-06  K 

POTASSIUM 

D 

281.000000  Mg/g  APSC 

220.00000 

ESB-94-06  MG 

MAGNESIUM 

1040.00000  Mg/g  APSC 

141.00000 

ESB-94-06  MG 

MAGNESIUM 

D 

1070.00000  Mg/g  APSC 

141.00000 

ESB-94-06  MN 

MANGANESE 

38.4000000  Mg'g  APSC 

22.00000 

ESB-94-06  MN 

MANGANESE 

D 

43.4000000  Mg/g  APSC 

22.00000 

ESB-94-06  NA 

SODIUM 

9 *'.3000000  Mg/g  APSC 

38.70000  LT 

ESB-94-06  NA 

SODIUM 

D 

83.5000000  Mg/g  APSC 

38.70000  LT 

ESB-94-06  NI 

NICKEL 

3.91000000  Mg/g  APSC 

2.74000  LT 

ESB-94-06  NI 

NICKEL 

D 

3  30000000  Mg/g  APSC 

2.74000  LT 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(A  ll  Method  Blanks) 


Method  Blank 

Meas 

Flat 

Unit 

Flat  Data 

Meas 

She  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code  Qual  Value 

Bool 

ChemicalClass:  METALS 


ESB-94-06  PB 

LEAD 

' 1  1 " " 

10.0000000  gg/g  APSC 

7.44000  LT 

ESB-94-06  PB 

LEAD 

D 

10.7000000  ng/g  APSC 

7.44000  LT 

ESB-94-06  SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  gg/g  APSF 

1.00000  LT 

ESB-94-06  SB 

ANTIMONY 

LT 

D 

1.00000000  gg/g  APSF 

1.00000  LT 

ESB-94-06  SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  ng/g  APSE 

0.44900  LT 

ESB-94-06  SE 

SELENIUM 

LT 

D 

0.44900000  gg/g  APSE 

0.44900  LT 

ESB-94-06  TL 

THALLIUM 

LT 

34.3000000  gg/g  APSC 

34.30000  LT 

ESB-94-06  TL 

THALLIUM 

LT 

D 

34.3000000  gg/g  APSC 

34.30000  LT 

ESB-94-06  V 

VANADIUM 

2.32000000  gg/g  APSC 

2.35000 

ESB-94-06  V 

VANADIUM 

D 

2.37000000  gg/g  APSC 

2.35000 

ESB-94-06  ZN 

ZINC 

10.3000000  gg/g  APSC 

3.58000 

ESB-94-06  ZN 

ZINC 

D 

8.92000000  ng/g  APSC 

3.58000 

ESB-94-07  AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  gg/g  APSC 

0.80300  LT 

ESB-94-07  AL 

ALUMINUM 

5900.00000  gg/g  APSC 

536.00000 

ESB-94-07  AS 

ARSENIC 

6.53000000  ng/g  APSD 

2.50000  LT 

ESB-94-07  BA 

BARIUM 

84.8000000  gg/g  APSC 

8.92000 

ESB-94-07  BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000  gg/g  APSC 

0.42700  LT 

ESB-94-07  CA 

CALCIUM 

33300.0000  gg/g  APSC 

298.00000 

ESB-94-07  CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  gg/g  APSC 

1.20000  LT 

ESB-94-07  CO 

COBALT 

4.79000000  gg/g  APSC 

2.50000  LT 

ESB-94-07  CR 

CHROMIUM 

13.9000000  gg/g  APSC 

1.04000  LT 

ESB-94-07  CU 

COPPER 

39.0000000  \ig/g  APSC 

I  2.84000  LT 

ESB-94-07  FE 

IRON 

13500.0000  gg/g  APSC 

1170.00000 

ESB-94-07  HG 

MERCURY 

0.06220000  ng/g  APOQ 

0.05000  LT 

ESB-94-07  K 

POTASSIUM 

111 0.00000  ng/g  APSC 

220.00000 

ESB-94-07  MG 

MAGNESIUM 

4840.00000  gg/g  APSC 

141.00000 

ESB-94-07  MN 

MANGANESE 

236.000000  gg/g  APSC 

22.00000 

ESB-94-07  NA 

SODIUM 

131.000000  gg/g  APSC 

38.70000  LT 

ESB-94-07  NI 

NICKEL 

13.6000000  gg/g  APSC 

2.74000  LT 

ESB-94-07  PB 

LEAD 

73.3000000  gg/g  APSC 

7.44000  LT 

ESB-94-07  SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  gg/g  APSF 

1.00000  LT 

ESB-94-07  SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  gg/g  APSE 

0.44900  LT 

ESB-94-07  TL 

THALLIUM 

LT 

34.3000000  gg/g  APSC 

34.30000  LT 

ESB-94-07  V 

VANADIUM 

14.0000000  gg/g  APSC 

2.35000 

ESB-94-07  ZN 

ZINC 

127.000000  gg/g  APSC 

3.58000 

ESB-94-10  AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  gg/g  APWE 

0.80300  LT 

ESB-94-10  AL 

ALUMINUM 

9000.00000  gg/g  APWE 

782.00000 

ESB-94-10  AS 

ARSENIC 

5.92000000  gg/g  APWF 

2.50000  LT 

ESB-94-10  BA 

BARIUM 

67.1000000  gg/g  APWE 

8.99000 

ESB-94-10  BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000  gg/g  APWE 

0.42700  LT 

ESB-94-10  CA 

CALCIUM 

42100.0000  gg/g  APWE 

293.00000 

ESB-94-10  CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  gg/g  APWE 

1.20000  LT 

ESB-94-10  CO 

COBALT 

3.23000000  gg/g  APWE 

2.50000  LT 

ESB-94-10  CR 

CHROMIUM 

12.7000000  gg/g  APWE 

1.28000 

ESB-94-10  CU 

COPPER 

9.06000000  gg/g  APWE 

2.84000  LT 

ESB-94-10  FE 

IRON 

1 1 600.0000  gg/g  APWE 

1310.00000 

ESB-94-10  HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  gg/g  APVA 

J  0.05000  LT 

ESB-94-10  K 

POTASS  RIM 

1800.00000  gg/g  APWE 

251.00000 

ESB-94-10  MG 

MAGNESRTM 

4840.00000  gg/g  APWE 

169.00000 

ESB-94-10  MN 

MANGANESE 

226.000000  gg/g  APWE 

26.00000 

ESB-94-10  NA 

SODRIM 

123.000000  gg/g  APWE 

38.70000  LT 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(A  ll  Method  Blanks) 


Method  Blank 

WaSSm 

Meat 

flat 

Unit 

Fb( 

Data 

Meaa 

Site  ID 

Test  Name 

Boo! 

Code 

Value  Mean 

Lot 

Code 

Qua]  Value 

Bool 

Chemical  Class :  METALS 


ESB-94-10  N1 

NICKEL 

12.3000000  ng/g  APWE 

I  2.74000  LT 

ESB-94-10  PB 

LEAD 

14.0000000  ^g'g  APWE 

7.44000  LT 

ESB-94-10  SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  ng/g  APWH 

1.00000  LT 

ESB-94-10  SE 

SELENRrM 

LT 

0  44900000  ng/g  APWG 

0.44900  LT 

ESB-94-10  TL 

THALLIUM 

LT 

34.3000000  ng/g  APWE 

34.30000  LT 

ESB-94-10  V 

VANADRJM 

14.9000000  ng/g  APWE 

2.54000 

ESB-94-10  ZN 

ZINC 

42.0000000  ng/g  APWE 

3.05000 

ESB-94-1 1  AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  fig/g  APRJ 

0.80300  LT 

ESB-94-1 1  AL 

ALUMINUM 

2330.00000  pg/g  APRJ 

759.00000 

ESB-94-1 1  AS 

ARSENIC 

6  1 6000000  jig/g  APRK 

2.50000  LT 

ESB-94-1 1  BA 

BARRIM 

17.1000000  Mg/g  APRJ 

8.43000 

ESB-94-1 1  BE 

BERYLLRIM 

0  56400000  ng/g  APRJ 

0.42700  LT 

ESB-94-1 1  CA 

CALCRIM 

24800.0000  ng/g  APRJ 

290.00000 

ESB-94-1 1  CD 

CADMRIM 

LT 

1.20000000  jig/g  APRJ 

1.20000  LT 

ESB-94-1 1  CO 

COBALT 

4  85000000  ng/g  APRJ 

2.50000  LT 

ESB-94-1 1  CR 

CHROMRIM 

3.45000000  ng/g  APRJ 

1.04000  LT 

ESB-94-1 1  CU 

COPPER 

10. 7000000  Hg/g  APRJ 

2.84000  LT 

ESB-94-1 1  FE 

IRON 

2920.00000  ng/g  APRJ 

1430.00000 

ESB-94-1 1  HG 

MERCirRY 

LT 

0.05000000  APOQ 

0.05000  LT 

ESB-94-1 1  K 

POTASSRIM 

577.000000  ng/g  APRJ 

186.00000 

ESB-94-1 1  MG 

MAGNESRIM 

2230.00000  ng/g  APRJ 

161.00000 

ESB-94-1 1  MN 

MANGANESE 

54.1000000  fig/g  APRJ 

25.30000 

ESB-94-1 1  NA 

SODRIM 

168.000000  ng/g  APRJ 

38.70000  LT 

ESB-94-1 1  N1 

NICKEL 

3  38000000  ng^g  APRJ 

I  2.74000  LT 

ESB-94-1 1  PB 

LEAD 

LT 

7.44000000  ng/g  APRJ 

7.44000  LT 

ESB-94-1 1  SB 

ANTIMONY 

LT 

1  00000000  ng/g  APRM 

1.00000  LT 

ESB-94-1 1  SE 

SELENIUM 

LT 

0  44900000  >ig/g  APRL 

0.44900  LT 

ESB-94-1 1  TL 

THALLRIM 

LT 

34.3000000  Mg/g  APRJ 

34.30000  LT 

ESB-94-1 1  V 

VAN  ADR  IM 

3  99000000  >ig/g  APRJ 

2.83000 

ESB-94-1 1  ZN 

ZINC 

11.0000000  ng/g  APRJ 

3.93000 

ESB-94-1 2  AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  ng/g  APRJ 

0.80300  LT 

ESB-94-1 2  AL 

ALUMINUM 

2330.00000  ng/g  APRJ 

759.00000 

ESB-94-1 2  AS 

ARSENIC 

4.33000000  jig/g  APRK 

2.50000  LT 

ESB-94-1 2  BA 

BARRIM 

21.5000000  ng/g  APRJ 

8.43000 

ESB-94-1 2  BE 

BERYLLRIM 

0  51700000  ng/g  APRJ 

0.42700  LT 

ESB-94-1 2  CA 

CALCRIM 

22200.0000  ng/g  APRJ 

290.00000 

ESB-94-1 2  CD 

CADMRIM 

LT 

1.20000000  jig/g  APRJ 

1.20000  LT 

ESB-94-1 2  CO 

COBALT 

4.06000000  ng/g  APRJ 

2.50000  LT 

ESB-94-1 2  CR 

CHROMRIM 

3.57000000  ng/g  APRJ 

1.04000  LT 

ESB-94-1 2  CU 

COPPER 

8.74000000  \ig/g  APRJ 

2.84000  LT 

ESB-94-1 2  FE 

IRON 

2230.00000  ng/g  APRJ 

1430.00000 

ESB-94-1 2  HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  pg/g  APOQ 

0.05000  LT 

ESB-94-1 2  K 

POTASSRIM 

758.000000  Hg/g  APRJ 

186.00000 

ESB-94-1 2  MG 

MAGNESRIM 

2420.00000  ng/g  APRJ 

161.00000 

ESB-94-1 2  MN 

MANGANESE 

44.5000000  ng/g  APRJ 

25.30000 

ESB-94-1 2  NA 

SODRIM 

74.3000000  fig/g  APRJ 

38.70000  LT 

ESB-94-1 2  NI 

NICKEL 

3  07000000  ng/g  APRJ 

I  2.74000  LT 

ESB-94-1 2  PB 

LEAD 

10.4000000  fig/g  APRJ 

7.44000  LT 

ESB-94-1 2  SB 

ANTIMONY 

LT 

1  00000000  fig/g  APRM 

1.00000  LT 

ESB-94-1 2  SE 

SELENRIM 

LT 

0  44900000  *ig/g  APRL 

0.44900  LT 

ESB-94-1 2  TL 

THALLRIM 

LT 

34.3000000  ng/g  APRJ 

34.30000  LT 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Method  Blanks) 


Method  Blank  H 

Mem 

Flag 

Unit 

Flag 

Data  Mem 

Stic  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

QuaJ  Value  Bool 

Chemical  Class:  METALS 


ESB-94-12  V 

VANADIUM 

3.43000000  ng/g  APRJ 

2.83000 

ESB-94-12  ZN 

ZINC 

8.32000000  ng/g  APRJ 

3.93000 

ESB-94-13  AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  ng/g  APRJ 

0.80300  LT 

ESB-94-13  AL 

ALUMINUM 

2460.00000  ng/g  APRJ 

759.00000 

ESB-94-13  AS 

ARSENIC 

7.85000000  ng/g  APRK 

2.50000  LT 

ESB-94-13  BA 

BARIUM 

22.4000000  ng/g  APRJ 

8.43000 

ESB-94-13  BE 

BERYLLIUM 

0.61400000  ng/g  APRJ 

0.42700  LT 

ESB-94-13  CA 

CALCIUM 

17500.0000  ng/g  APRJ 

290.00000 

ESB-94-13  CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  ng/g  APRJ 

1.20000  LT 

ESB-94-13  CO 

COBALT 

4.52000000  fig/g  APRJ 

2.50000  LT 

ESB-94-13  CR 

CHROMIUM 

3.64000000  ng/g  APRJ 

1.04000  LT 

ESB-94-13  CU 

COPPER 

1 1.6000000  ng/g  APRJ 

2.84000  LT 

ESB-94-13  FE 

IRON 

2560.00000  ng/g  APRJ 

1430.00000 

ESB-94-13  HG 

MERCl!RY 

LT 

0.05000000  Mg/g  APOQ 

0.05000  LT 

ESB-94-13  K 

POTASSIUM 

878.000000  ng/g  APRJ 

186.00000 

ESB-94-13  MG 

MAGNESRFM 

2230.00000  ng/g  APRJ 

161.00000 

ESB-94-13  MN 

MANGANESE 

39.9000000  (ig/g  APRJ 

25.30000 

ESB-94-13  NA 

SODIUM 

344.000000  ng/g  APRJ 

38.70000  LT 

ESB-94-13  N1 

NICKEL 

2.85000000  ng/g  APRJ 

I  2.74000  LT 

ESB-94-13  PB 

LEAD 

20.8000000  ng/g  APRJ 

7.44000  LT 

ESB-94-13  SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  ng/g  APRM 

1.00000  LT 

ESB-94-13  SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  ng/g  APRL 

0.44900  LT 

ESB-94-13  TL 

THALLIUM 

LT 

34.3000000  ng/g  APRJ 

34.30000  LT 

ESB-94-13  V 

VANADIUM 

3.34000000  (ig/g  APRJ 

2.83000 

ESB-94-13  ZN 

ZINC 

10.2000000  ng/g  APRJ 

3.93000 

ESB-94-14  AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  |tg/g  APRJ 

0.80300  LT 

ESB-94-14  AL 

ALUMINUM 

2200.00000  ng/g  APRJ 

759.00000 

ESB-94-14  AS 

ARSENIC 

7.29000000  ng/g  APRK 

2.50000  LT 

ESB-94-14  BA 

BARIUM 

21.7000000  ng/g  APRJ 

8.43000 

ESB-94-14  BE 

BERYLLIUM 

LT 

0.42700000  ng/g  APRJ 

0.42700  LT 

ESB-94-14  CA 

CALCIUM 

22300.0000  jig/g  APRJ 

290.00000 

ESB-94-14  CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  ng/g  APRJ 

1.20000  LT 

ESB-94-14  CO 

COBALT 

4.11000000  ng/g  APRJ 

2.50000  LT 

ESB-94-14  CR 

CHROMIUM 

3.39000000  ng/g  APRJ 

1.04000  LT 

ESB-94-14  Cl! 

COPPER 

8.74000000  ng/g  APRJ 

2.84000  LT 

ESB-94-14  FE 

IRON 

2180.00000  ng/g  APRJ 

1430.00000 

ESB-94-14  HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  fig/g  APOQ 

0.05000  LT 

ESB-94-14  K 

POTASSIUM 

783.000000  ng/g  APRJ 

186.00000 

ESB-94-14  MG 

MAGNESIUM 

2110.00000  ^g/g  APRJ 

161.00000 

ESB-94-14  MN 

MANGANESE 

38.0000000  ng/g  APRJ 

25.30000 

ESB-94-14  NA 

SODIUM 

174.000000  (ig/g  APRJ 

38.70000  LT 

ESB-94-14  N! 

NICKEL 

8.48000000  ^g/g  APRJ 

I  2.74000  LT 

ESB-94-14  PB 

LEAD 

12.9000000  ng/g  APRJ 

7.44000  LT 

ESB-94-14  SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  ng/g  APRM 

1.00000  LT 

ESB-94-14  SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  ng/g  APRL 

0.44900  LT 

ESB-94-14  TL 

THALLIUM 

LT 

34.3000000  ng/g  APRJ 

34.30000  LT 

ESB-94-14  V 

VANADIUM 

3.17000000  Mg/g  APRJ 

2.83000 

ESB-94-14  ZN 

ZINC 

8.60000000  ng/g  APRJ 

3.93000 

ESB-94-15  AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  ng/g  APRJ 

0.80300  LT 

ESB-94-15  AL 

ALUMINUM 

2290.00000  ng/g  APRJ 

759.00000 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 
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Method  Blank 

Mem 

Fk( 

Unit 

Flat 

Data  Meat 

She  ID 

Test  Name 

Bool 

Cod* 

Value  Mens 

Lot 

Code 

Qua]  VahK  Bool 

Chemical  Class :  METALS 


ESB-94-15  AS 

ARSENIC 

6.23000000  ng/g  APRK 

2.50000  LT 

ESB-94-15  BA 

BARIUM 

22.9000000  ng/g  APRJ 

8.43000 

ESB-94-15  BE 

BERYLLIUM 

0.55300000  ng/g  APRJ 

0.42700  LT 

ESB-94-15  CA 

CALCIUM 

23400.0000  ng/g  APRJ 

290.00000 

ESB-94-15  CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  >ig/g  APRJ 

1.20000  LT 

ESB-94-15  CO 

COBALT 

4.43000000  jig/g  APRJ 

2.50000  LT 

ESB-94-15  CR 

CHROMIUM 

3.43000000  jig/g  APRJ 

1.04000  LT 

ESB-94-15  CU 

COPPER 

11.1000000  fig/g  APRJ 

2.84000  LT 

ESB-94-15  FE 

IRON 

2490.00000  fig/g  APRJ 

1430.00000 

ESB-94-15  HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  ng/g  APOQ 

0.05000  LT 

ESB-94-15  K 

POTASSIUM 

843.000000  ng/g  APRJ 

186.00000 

ESB-94-15  MG 

MAGNESIUM 

2390.00000  ng/g  APRJ 

161.00000 

ESB-94-15  MN 

MANGANESE 

42.8000000  ng/g  APRJ 

25.30000 

ESB-94-15  NA 

SODIUM 

164  000000  ng/g  APRJ 

38.70000  LT 

ESB-94-15  NI 

NICKEL 

2  96000000  jig/g  APRJ 

I  2.74000  LT 

ESB-94-15  PB 

LEAD 

16.0000000  ng/g  APRJ 

7.44000  LT 

ESB-94-15  SB 

ANTIMONY 

LT 

1 .00000000  ng'g  APRM 

1.00000  LT 

ESB-94-15  SE 

SELENIUM 

LT 

0  44900000  ng/g  APRL 

0.44900  LT 

ESB-94-15  TL 

THALLIUM 

LT 

34.3000000  Mg/g  APRJ 

34.30000  LT 

ESB-94-15  V 

VANADIUM 

3.16000000  f«g/g  APRJ 

2.83000 

ESB-94-15  ZN 

ZINC 

10. 6000000  >ig/g  APRJ 

3.93000 

ESB-94-17  AG 

SILVER 

LT 

0  80300000  ^g/g  APRJ 

0.80300  LT 

ESB-94-17  AL 

ALUMINUM 

17300.0000  fig/g  APRJ 

759.00000 

ESB-94-17  AS 

ARSENIC 

8.97000000  ng/g  APRK 

2.50000  LT 

ESB-94-17  BA 

BARIUM 

134.000000  ng/g  APRJ 

8.43000 

ESB-94-17  BE 

BERYLLRrM 

0  82300000  ng/g  APRJ 

0.42700  LT 

ESB-94-17  CA 

CALCRTM 

44100.0000  ng/g  APRJ 

290.00000 

ESB-94-17  CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  ng/g  APRJ 

1.20000  LT 

ESB-94-17  CO 

COBALT 

7  74000000  fig/g  APRJ 

2.50000  LT 

ESB-94-17  CR 

CHROMIUM 

22.6000000  fig/g  APRJ 

1.04000  LT 

ESB-94-17  CU 

COPPER 

17.7000000  jig/g  APRJ 

2.84000  LT 

ESB-94-17  FE 

IRON 

17400.0000  ng/g  APRJ 

1430.00000 

ESB-94-17  HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  >ig/g  APOQ 

0.05000  LT 

ESB-94-17  K 

POTASS  RIM 

6090.00000  ng/g  APRJ 

186.00000 

ESB-94-17  MG 

MAGNESIUM 

9960.00000  jig/g  APRJ 

161.00000 

ESB-94-17  MN 

MANGANESE 

307.000000  j*g/g  APRJ 

25.30000 

ESB-94-17  NA 

SODRIM 

370.000000  pg/g  APRJ 

38.70000  LT 

ESB-94-17  NI 

NICKEL 

13.1000000  ng/g  APRJ 

I  2.74000  LT 

ESB-94-17  PB 

LEAD 

24.2000000  ^g/g  APRJ 

7.44000  LT 

ESB-94-17  SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  ng/g  APRM 

1.00000  LT 

ESB-94-17  SE 

SELENIUM 

LT 

0  44900000  \kgjg  APRL 

0.44900  LT 

ESB-94-17  TL 

TH  ALLRIM 

LT 

34.3000000  fig/g  APRJ 

34.30000  LT 

ESB-94-17  V 

VANADRJM 

24.3000000  fig/g  APRJ 

2.83000 

ESB-94-17  ZN 

ZINC 

61.9000000  ng/g  APRJ 

3.93000 

ESB-94-18  AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  ng/g  APRJ 

0.80300  LT 

ESB-94-18  AL 

ALUMINUM 

15200.0000  ng/g  APRJ 

759.00000 

ESB-94-18  AS 

ARSENIC 

8  98000000  jig/g  APRK 

2.50000  LT 

ESB-94-18  BA 

BARRIM 

1 27.000000  \igjg  APRJ 

8.43000 

ESB-94-18  BE 

BERYLLRTM 

0.80300000  ng/g  APRJ 

0.42700  LT 

ESB-94-18  CA 

CALCRIM 

43500.0000  ng/g  APRJ 

290.00000 

ESB-94-18  CD 

CADMRIM 

LT 

1  20000000  \igjg  APRJ 

1.20000  LT 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Method  Blanks) 


— 

Meas 

Flag 

Unit 

Flag  Data  Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bod 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code  Qua!  Value  Bod 

Chemical  Class:  METALS 


ESB-94-18  CO 

COBALT 

6.53000000  (ig/g  APRJ 

2.50000  LT 

ESB-94-18  CR 

CHROMIUM 

19.4000000  fig/g  APRJ 

1.04000  LT 

ESB-94-18  CU 

COPPER 

16.0000000  fig/g  APRJ 

2.84000  LT 

ESB-94-18  FE 

IRON 

16500.0000  fig/g  APRJ 

1430.00000 

ESB-94-18  HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  ng/g  APOQ 

0.05000  LT 

ESB-94-18  K 

POTASSIUM 

5430.00000  ftg/g  APRJ 

186.00000 

ESB-94-18  MG 

MAGNESIUM 

9530.00000  fig/g  APRJ 

161.00000 

ESB-94-18  MN 

MANGANESE 

308.000000  fig/g  APRJ 

25.30000 

ESB-94-18  NA 

SODIUM 

411.000000  fig/g  APRJ 

38.70000  LT 

ESB-94-18  NI 

NICKEL 

14.2000000  fig/g  APRJ 

I 

2.74000  LT 

ESB-94-18  PB 

LEAD 

22.2000000  fig/g  APRJ 

7.44000  LT 

ESB-94-18  SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  \ig/g  APRM 

1.00000  LT 

ESB-94-18  SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  fig/g  APRL 

0.44900  LT 

ESB-94-18  TL 

THALLIUM 

LT 

34.3000000  fig/g  APRJ 

34.30000  LT 

ESB-94-18  V 

VANADIUM 

21.3000000  fig/g  APRJ 

2.83000 

ESB-94-18  ZN 

ZINC 

59.2000000  ng/g  APRJ 

3.93000 

ESB-94-19  AG 

SILVER 

LT 

0.80300000  fig/g  APRJ 

0.80300  LT 

ESB-94-19  AL 

ALUMINUM 

16100.0000  ng/g  APRJ 

759.00000 

ESB-94-19  AS 

ARSENIC 

7.43000000  fig/g  APRK 

2.50000  LT 

ESB-94-19  BA 

BARIUM 

130.000000  fig/g  APRJ 

8.43000 

ESB-94-19  BE 

BERYLLIUM 

0.78000000  fig/g  APRJ 

0.42700  LT 

ESB-94-19  CA 

CALCIUM 

45500.0000  fig/g  APRJ 

290.00000 

ESB-94-19  CD 

CADMIUM 

LT 

1.20000000  fig/g  APRJ 

1.20000  LT 

ESB-94-19  CO 

COBALT 

6.47000000  fig/g  APRJ 

2.50000  LT 

ESB-94-19  CR 

CHROMIUM 

22.3000000  |ig/g  APRJ 

1.04000  LT 

ESB-94-19  CU 

COPPER 

15.7000000  fig/g  APRJ 

2.84000  LT 

ESB-94-19  FE 

IRON 

16300.0000  ng/g  APRJ 

1430.00000 

ESB-94-19  HG 

MERCURY 

LT 

0.05000000  fig/g  APOQ 

0.05000  LT 

ESB-94-19  K 

POTASSIUM 

5860.00000  fig/g  APRJ 

186.00000 

ESB-94-19  MG 

MAGNESIUM 

9160.00000  (ig/g  APRJ 

161.00000 

ESB-94-19  MN 

MANGANESE 

357.000000  fig/g  APRJ 

25.30000 

ESB-94-19  NA 

SODIUM 

594.000000  fig/g  APRJ 

38.70000  LT 

ESB-94-19  NI 

NICKEL 

14.8000000  fig/g  APRJ 

I 

2.74000  LT 

ESB-94-19  PB 

LEAD 

21.4000000  fig/g  APRJ 

7.44000  LT 

ESB-94-19  SB 

ANTIMONY 

LT 

1.00000000  fig/g  APRM 

1.00000  LT 

ESB-94-19  SE 

SELENIUM 

LT 

0.44900000  fig/g  APRL 

0.44900  LT 

ESB-94-19  TL 

THALLIUM 

LT 

34.3000000  ng/g  APRJ 

34.30000  LT 

ESB-94-19  V 

VANADIUM 

22.7000000  ftg/g  APRJ 

2.83000 

ESB-94-19  ZN 

ZINC 

58.6000000  fig/g  APRJ 

3.93000 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 

ESI -94-01  ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  fig/g  APNK 

0.00280  LT 

ESI -94-01  ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T  0.00400000  fig/g  APNK 

T 

0.00400  ND 

ES1-94-01  AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000  fig/g  APNK 

0.00100  LT 

ESI -94-01  ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00140000  fig/g  APNK 

0.00140  LT 

ESI -94-01  BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  fig/g  APNK 

0.00770  LT 

ESI -94-01  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000  fig/g  APNK 

0.00070  LT 

ESI -94-01  CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000  |ig/g  APNK 

0.06840  LT 

ES1-94-01  DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  ng/g  APNK 

0.00850  LT 

ESI -94-01  DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00160000  ng/g  APNK 

0.00160  LT 

ESl-94-01  ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000  (ig/g  APNK 

0.00650  LT 
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Method  Blank 

Mcm 

Fix 

Unit 

Flnf 

Data  Meat 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Codr 

Value  Mess 

Lot 

Code 

Qua]  Value  Bool 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 


ESI -94-01 

ENDRN 

ENDRJN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00050000  jig/g  APNK 

T 

0.00050  ND 

ESI -94-01 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00050000  fig/g  APNK 

T 

0.00050  ND 

ESI -94-01 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

T 

0.00050000  ng/g  APNK 

T 

0.00050  ND 

ESI -94-01 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0. 00400000  ng/g  APNK 

T 

0.00400  ND 

ESI -94-01 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  ng/g  APNK 

0.00220  LT 

ESI -94-01 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  ng/g  APNK 

0.00130  LT 

ESI -94-01 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000  ng/g  APNK 

0.00300  LT 

ESI -94-01 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000  \i%lg  APNK 

0.00100  LT 

ESI -94-01 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  ng/g  APNK 

0.03590  LT 

ESI -94-01 

PC  BO  16 

PCB1016 

LT 

0.10000000  ng/g  APNK 

0.10000  LT 

ESI -94-01 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

0.10000000  ng/g  APNK 

T 

0.10000  ND 

ESI -94-01 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

0  10000000  ng/g  APNK 

T 

0.10000  ND 

ESI -94-01 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

0  10000000  ng/g  APNK 

T 

0.10000  ND 

ESI -94-01 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

0  10000000  ng/g  APNK 

T 

0.10000  ND 

ESI -94-01 

PCB254 

POLYCHLORIN  ATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0  04790000  ng/g  APNK 

T 

0.04790  ND 

ESI -94-01 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0  04790000  >ig/g  APNK 

0.04790  LT 

ES 1-94-01 

PPDDD 

2.2-BIS(P  ARA-C  HL(  IROPHEN  YL>  1 . 1  -DICHLORO 

LT 

0.00270000  ng/g  APNK 

0.00270  LT 

ESI -94-01 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHL(  1ROPHEN  YL>  1 . 1  -DICHLORO 

LT 

0  00270000  jig/g  APNK 

0.00270  LT 

ESI -94-01 

PPDDT 

2.2-BIS(PARA-CHL<  )ROPHEN  YL>  L  1,1  -TRICHLO 

LT 

0  00350000  >ig/g  APNK 

0.00350  LT 

ESI -94-01 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  >ig/g  APNK 

0.22600  LT 

ESI -94-02 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  ng/g  APNK 

0.00280  LT 

ESI -94-02 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0  00280000  ng/g  APNK 

0.00280  LT 

ESI -94-02 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0  00400000  ng/g  APNK 

T 

0.00400  ND 

ESI -94-02 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

TD 

0  00400000  ng/g  APNK 

T 

0.00400  ND 

ESI -94-02 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0  00 100000  ng/g  APNK 

0.00100  LT 

ESI -94-02 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

D 

0.00100000  ng/g  APNK 

0.00100  LT 

ESI -94-02 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0  00140000  ng/g  APNK 

0.00140  LT 

ESI -94-02 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

D 

0.00140000  ng/g  APNK 

0.00140  LT 

ESI -94-02 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  >ig/g  APNK 

0.00770  LT 

ESI  -94-02 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0  00770000  ng/g  APNK 

0.00770  LT 

ESI -94-02 

BENSLF  BETA-ENDOSI  ILF  AN 

LT 

0.00070000  ng/g  APNK 

0.00070  LT 

ESI -94-02 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

D 

0.00070000  ng/g  APNK 

0.00070  LT 

ESI -94-02 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0  06840000  ng/g  APNK 

0.06840  LT 

ESI -94-02 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

D 

0  06840000  ng/g  APNK 

0.06840  LT 

ESI -94-02 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  ng/g  APNK 

0.00850  LT 

ESI -94-02 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0  00850000  *ig/g  APNK 

0.00850  LT 

ESI -94-02 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00160000  ng/g  APNK 

0.00160  LT 

ESI -94-02 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

D 

0  00160000  yg/g  APNK 

0.00160  LT 

ESI -94-02 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000  ng/g  APNK 

0.00650  LT 

ESI -94-02 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

D 

0.00650000  ng/g  APNK 

0.00650  LT 

ESI -94-02 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00050000  ng/g  APNK 

T 

0.00050  ND 

ESI -94-02 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

TI) 

0  00050000  ng/g  APNK 

T 

0.00050  ND 

ESI -94-02 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0  00050000  ng/g  APNK 

T 

0.00050  ND 

ESI -94-02 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

TD 

0  00050000  jig/g  APNK 

T 

0.00050  ND 

ESI -94-02 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SlfLFATE 

ND 

T 

0.00050000  ng/g  APNK 

T 

0.00050  ND 

ESI -94-02 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

TD 

0  00050000  ^g/g  APNK 

T 

0.00050  ND 

ESI -94-02 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  ng/g  APNK 

T 

0.00400  ND 

ESI -94-02 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

TD 

0  00400000  ng/g  APNK 

T 

0.00400  ND 

ESI -94-02 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  ng/g  APNK 

0.00220  LT 

ESI -94-02 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

D 

0.00220000  ng/g  APNK 

0.00220  LT 

ESI -94-02 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0  00130000  jig/g  APNK 

0.00130  LT 
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Method  Blank 

Meas 

Flat 

Unit 

Flag 

Data  Meas 

Site  ID 

T eat  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qual  Value  Bool 

Chemical  Classy  PESTIC1DES/PCBS 
ESI -94-02  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 
ES1-94-02  ISODR  ISODRIN 
ES1-94-02  ISODR  ISODRIN 
ESI -94-02  LIN  LINDANE 
ESI -94-02  LIN  LINDANE 
ESI -94-02  MEXCL  METHOXYCHLOR 
ESI -94-02  MEXCL  METHOXYCHLOR 
ESI -94-02  PC B0 16  PCB  1016 
ESI -94-02  PC B0 16  PCB  1016 

ESI -94-02  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 
ESI -94-02  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 
ES1-94-02  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 
ES1-94-02  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 
ESI -94-02  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 
ESI -94-02  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 
ESI -94-02  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 
ESI -944)2  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 
ESI -94-02  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 
ESI -94-02  PCB254  POLY CHLORIN ATED  BIPHENYL  1254 
ESI -94-02  PCB260  PCB  1260 
ESI -94-02  PCB260  PCB  1260 

ESI -94-02  PPDDD  2.2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL)-U-DICHLORO 
ES1-94-02  PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-DICHLORO 
ESI -94-02  PPDDE  2.2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-DICHLORO 
ESI -94-02  PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l-DICHLORO 
ESI -94-02  PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l.l-TRICHLO 
ESI -94-02  PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l.l-TRICHLO 
ESI -94-02  TXPHE  TOXAPHENE 
ESI -94-02  TXPHE  TOXAPHENE 

ES1-94-03  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 
ES1-94-03  ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 
ESI -94-03  AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 
ESI -94-03  ALDRN  ALDRIN 

ES1-94-03  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ES1-94-03  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ESI -94-03  CLDAN  CHLORDANE 

ESI -94-03  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESI -94-03  DLDRN  DIELDRIN 

ESI -94-03  ENDRN  ENDRIN 

ESI -94-03  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ES1-94-03  ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ESI -94-03  ESFS04  ENDOSULF AN  SULFATE 

ES1-94-03  GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ESI -94-03  HPCL  HEPTACHLOR 

ESI -94-03  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

ESI -94-03  ISODR  ISODRIN 

ESI -94-03  LIN  LINDANE 

ES1-94-03  MEXCL  METHOXYCHLOR 

ESI -94-03  PC B0 16  PCB  1016 

ESI -94-03  PCB22I  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 
ESI -94-03  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 


LT 

D 

0.00130000  ng/g  APNK 

0.00130  LT 

LT 

0.00300000  ng/g  APNK 

0.00300  LT 

LT 

D 

0.00300000  ng/g  APNK 

0.00300  LT 

LT 

0.00100000  ng/g  APNK 

0.00100  LT 

LT 

D 

0.00100000  ng/g  APNK 

0.00100  LT 

LT 

0.03590000  (ig/g  APNK 

0.03590  LT 

LT 

D 

0.03590000  Hg/g  APNK 

0.03590  LT 

LT 

0.10000000  ng/g  APNK 

0.10000  LT 

LT 

D 

0.10000000  ng/g  APNK 

0.10000  LT 

ND 

T 

0.10000000  ng/g  APNK 

T 

0.10000  ND 

ND 

TD 

0.10000000  ng/g  APNK 

T 

0.10000  ND 

ND 

T 

0  10000000  ng/g  APNK 

T 

0.10000  ND 

ND 

TD 

0.10000000  ng/g  APNK 

T 

0.10000  ND 

ND 

T 

0.10000000  ng/g  APNK 

T 

0.10000  ND 

ND 

TD 

0.10000000  ng/g  APNK 

T 

0.10000  ND 

ND 

T 

0.10000000  ng/g  APNK 

T 

0.10000  ND 

ND 

TD 

0.10000000  Hg/g  APNK 

T 

0.10000  ND 

ND 

T 

0.04790000  ng/g  APNK 

T 

0.04790  ND 

ND 

TD 

0.04790000  ng/g  APNK 

T 

0.04790  ND 

LT 

0.04790000  ng/g  APNK 

0.04790  LT 

LT 

D 

0.04790000  ng/g  APNK 

0.04790  LT 

LT 

0.00270000  |ig/g  APNK 

0.00270  LT 

LT 

D 

0.00270000  ng  g  APNK 

0.00270  LT 

C 

0.00332000  fig/g  APNK 

0.00270  LT 

LT 

D 

0.00270000  ng/g  APNK 

0.00270  LT 

V 

0.00500000  jig/g  APNK 

0.00350  LT 

UD 

0.00440000  Hg'g  APNK 

0.00350  LT 

LT 

0.22600000  ng/g  APNK 

0.22600  LT 

LT 

D 

0.22600000  ng/g  APNK 

0.22600  LT 

LT 

0.00280000  ng/g  APNK 

0.00280  LT 

ND 

T 

0.00400000  ng/g  APNK 

T 

0.00400  ND 

LT 

0.00100000  ng/g  APNK 

0.00100  LT 

LT 

0.00140000  ng/g  APNK 

0.00140  LT 

LT 

0.00770000  ng/g  APNK 

0.00770  LT 

LT 

0.00070000  Hg/g  APNK 

0.00070  LT 

LT 

0.06840000  ng/g  APNK 

0.06840  LT 

LT 

0.00850000  ng/g  APNK 

0.00850  LT 

LT 

0.00160000  ng/g  APNK 

0.00160  LT 

LT 

0.00650000  |ig/g  APNK 

0.00650  LT 

ND 

T 

0.00050000  ng/g  APNK 

T 

0.00050  ND 

ND 

T 

0.00050000  ng/g  APNK 

T 

0.00050  ND 

ND 

T 

0.00050000  ng/g  APNK 

T 

0.00050  ND 

ND 

T 

0.00400000  fig/g  APNK 

T 

0.00400  ND 

LT 

0.00220000  ng/g  APNK 

0.00220  LT 

LT 

0.00130000  fig/g  APNK 

0.00130  LT 

LT 

0.00300000  |ig/g  APNK 

0.00300  LT 

LT 

0.00100000  ng/g  APNK 

0.00100  LT 

LT 

0.03590000  ng/g  APNK 

0.03590  LT 

LT 

0.10000000  fig/g  APNK 

0.10000  LT 

ND 

T 

0.10000000  (ig/g  APNK 

T 

0.10000  ND 

ND 

T 

0.10000000  ng/g  APNK 

T 

0.10000  ND 

969 
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Method  Blank 

m 

Meat 

Flag 

Unit 

FbC 

Data 

Meaa 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qua!  Value 

Bool 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 


ESI -94-03 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

0  10000000  fig/g  APNK 

T 

0.10000  ND 

ES 1-94-03 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

0.10000000  fig/g  APNK 

T 

0.10000  ND 

ESI -94-03 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.04790000  fig/g  APNK 

T 

0.04790  ND 

ESI -94-03 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000  fig/g  APNK 

0.04790  LT 

ESI  -94-03 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>Ll-DICHLORO 

LT 

0  00270000  fig/g  APNK 

0.00270  LT 

ESI -94-03 

PPDDE 

2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHEN  YL>  1 . 1  -DICHLORO 

LT 

0.00270000  fig/g  APNK 

0.00270  LT 

ESI -94-03 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  1,1,1  -TRICHLO 

LT 

0.00350000  fig/g  APNK 

0.00350  LT 

ESI -94-03 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  fig/g  APNK 

0.22600  LT 

ESI -94-04 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  fig/g  APNK 

0.00280  LT 

ESI -94-04 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  fig/g  APNK 

T 

0.00400  ND 

ESI -94-04 

AENSLF  ALPH  A-ENDOSl  FLFAN 

LT 

0.00100000  fig/g  APNK 

0.00100  LT 

ESI -94-04 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0  00140000  fig/g  APNK 

0.00140  LT 

ESI -94-04 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  fig/g  APNK 

0.00770  LT 

ESI -94-04 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0  00070000  fig/g  APNK 

0.00070  LT 

ESI -94-04 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000  fig/g  APNK 

0.06840  LT 

ESI -94-04 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  fig/g  APNK 

0.00850  LT 

ESI -94-04 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0  00160000  fig/g  APNK 

0.00160  LT 

ESI -94-04 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000  fig/g  APNK 

0.00650  LT 

ESI -94-04 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00050000  fig/g  APNK 

T 

0.00050  ND 

ESI -94-04 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00050000  fig/g  APNK 

T 

0.00050  ND 

ESI -94-04 

ESFS04 

ENDOSIFLFAN  SILFATE 

ND 

T 

0.00050000  fig/g  APNK 

T 

0.00050  ND 

ESI -94-04 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  fig/g  APNK 

T 

0.00400  ND 

ESI -94-04 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  fig/g  APNK 

0.00220  LT 

ESI -94-04 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0  00130000  fig/g  APNK 

0.00130  LT 

ESI -94-04 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000  fig/g  APNK 

0.00300  LT 

ESI -94-04 

LIN 

LINDANE 

LT 

0  00100000  fig/g  APNK 

0.00100  LT 

ESI -94-04 

MEXCL 

METHOXY  CHLOR 

LT 

0.03590000  fig/g  APNK 

0.03590  LT 

ESI -94-04 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0  10000000  fig/g  APNK 

0.10000  LT 

ESI -94-04 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

0  10000000  fig/g  APNK 

T 

0.10000  ND 

ESI -94-04 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

0.10000000  fig/g  APNK 

T 

0.10000  ND 

ESI -94-04 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

0  10000000  fig/g  APNK 

T 

0.10000  ND 

ESI -94-04 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

0  10000000  fig/g  APNK 

.  T 

0.10000  ND 

ES  1-94-04 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.04790000  fig/g  APNK 

T 

0.04790  ND 

ESI -94-04 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0  04790000  fig/g  APNK 

0.04790  LT 

ESI -94-04 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLC  )ROPHENYL>  1 . 1  -DICHLORO 

LT 

0  00270000  fig/g  APNK 

0.00270  LT 

ESI -94-04 

PPDDE 

2.2-BIS(PARA-CHL(  )ROPHENYL>  1 . 1  -DICHLORO 

LT 

0.00270000  fig/g  APNK 

0.00270  LT 

ESI -94-04 

PPDDT 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1,1.1 -TRICHLO 

LT 

0.00350000  fig/g  APNK 

0.00350  LT 

ESI -94-04 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0  22600000  fig/g  APNK 

0.22600  LT 

ES  1-94-05 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0  00280000  fig/g  APNK 

0.00280  LT 

ES  1-94-05 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  fig/g  APNK 

T 

0.00400  ND 

ESI -94-05 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0  00100000  fig/g  APNK 

0.00100  LT 

ESI -94-05 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00140000  fig/g  APNK 

0.00140  LT 

ESI -94-05 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0  00770000  fig/g  APNK 

0.00770  LT 

ESI -94-05 

BENSLF  BETA-ENDOSt  FLFAN 

LT 

0  00070000  fig/g  APNK 

0.00070  LT 

ESI -94-05 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0  06840000  fig/g  APNK 

0.06840  LT 

ESI -94-05 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0  00850000  fig/g  APNK 

0.00850  LT 

ESI -94-05 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0  00160000  fig/g  APNK 

0.00160  LT 

ESI -94-05 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000  fig/g  APNK 

0.00650  LT 

ESI -94-05 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00050000  fig/g  APNK 

T 

0.00050  ND 

ES  1-94-05 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00050000  fig/g  APNK 

T 

0.00050  ND 

ESI -94-05 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

T 

0  00050000  fig/g  APNK 

T 

0.00050  ND 
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Method  Blank 

mm 

Meas 

Flag 

Unit 

Flag 

Data 

Meat 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qual  Value 

Bool 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS _ 

ESI -94-0 5  GCLDA  GAMMA-CHLORDANE  ND 

ESI -94-0 5  HPCL  HEPTACHLOR  LT 

ESI -94-0 5  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE  LT 

ESI -94-05  ISODR  ISODRIN  LT 

ESI -94-05  LIN  LINDANE  LT 

ES 1-94-05  MEXCL  METHOXYCHLOR  LT 

ES1-94-05  PC B0 16  PCB  1016  LT 

ESI -94-05  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221  ND 

ESI -94-05  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232  ND 

ESI -94-05  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242  ND 

ESI -94-05  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248  ND 

ESI -94-05  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254  ND 

ESI -94-0 5  PCB260  PCB  1260  LT 

ESI -94-0 5  PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U-DICHLORO  LT 

ESI -94-05  PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l-DICHLORO  LT 

ESI -94-05  PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.U-TRICHLO  LT 

ES  1-94-05  TXPHE  TOXAPHENE  LT 

ESI -94-06  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ESI -94-06  ACLDA  ALPHA  CHLORDANE  ND 

ESI -94-06  AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN  LT 

ESI -94-06  ALDRN  ALDRIN  LT 

ESI -94-06  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ESI -94-06  BENSLF  BETA-ENDOS1 FLFAN  LT 

ES  1-94-06  CLDAN  CHLORDANE  LT 

ESI -94-06  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ESI -94-06  DLDRN  DIELDRIN  LT 

ESI -94-06  ENDRN  ENDRIN  LT 

ESI -94-06  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE  ND 

ESI -94-06  ENDRN  ENDRIN  KETONE  ND 

ESI -94-06  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE  ND 

ESI -94-06  GCLDA  GAMMA-CHLORDANE  ND 

ESI -94-06  HPCL  HEPTACHLOR  LT 

ESI -94-06  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE  LT 

ESI -94-06  ISODR  ISODRIN  LT 

ESI -94-06  LIN  LINDANE  LT 

ESI -94-06  MEXCL  METHOXYCHLOR  LT 

ESI -94-06  PC B0 16  PCB  1016  LT 

ESI -94-06  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221  ND 

ESI -94-06  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232  ND 

ESI -94-06  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242  ND 

ESI -94-06  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1 248  ND 

ESI -94-06  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254  ND 

ESI -94-06  PCB260  PCB  1260  LT 

ES  1-94-06  PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U-DICHLORO  LT 

ESI -94-06  PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHU)ROPHENYL)-U-DICHLORO  LT 

ESI -94-06  PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1,1,1  -TRICHLO  LT 

ESI -94-06  TXPHE  TOXAPHENE  LT 

ESI -94-07  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ESI -94-07  ACLDA  ALPHA  CHLORDANE  ND 

ESI -94-07  AENSLF  ALPHA-ENDOSIFLFAN  LT 

ESI -94-07  ALDRN  ALDRIN  LT 


T 

0.00400000  ng/g  APNK 

T 

0.00400  ND 

0.00220000  >ig/g  APNK 

0.00220  LT 

0.00130000  ng/g  APNK 

0.00130  LT 

0.00300000  ng/g  APNK 

0.00300  LT 

0.00100000  ng/g  APNK 

0.00100  LT 

0.03590000  ng/g  APNK 

0.03590  LT 

0.10000000  ng/g  APNK 

0.10000  LT 

T 

0.10000000  ng/g  APNK 

T 

0.10000  ND 

T 

0.10000000  fig/g  APNK 

T 

0.10000  ND 

T 

0.10000000  >ig/g  APNK 

T 

0. 10000  ND 

T 

0.10000000  ng/g  APNK 

T 

0. 10000  ND 

T 

0.04790000  ng/g  APNK 

T 

0.04790  ND 

0.04790000  ng/g  APNK 

0.04790  LT 

0.00270000  ng/g  APNK 

0.00270  LT 

0.00270000  ng/g  APNK 

0.00270  LT 

0.00350000  ng/g  APNK 

0.00350  LT 

0.22600000  ng/g  APNK 

0.22600  LT 

0.00280000  >ig/g  APNK 

0.00280  LT 

T 

0.00400000  ng/g  APNK 

T 

0.00400  ND 

0.00100000  ng/g  APNK 

0.00100  LT 

0.00140000  fAg/g  APNK 

0.00140  LT 

0.00770000  ng/g  APNK 

0.00770  LT 

0.00070000  \xgj%  APNK 

0.00070  LT 

0.06840000  >ig/g  APNK 

0.06840  LT 

0.00850000  ng/g  APNK 

0.00850  LT 

0.00160000  ng/g  APNK 

0.00160  LT 

0.00650000  ng/g  APNK 

0.00650  LT 

T 

0.00050000  ng/g  APNK 

T 

0.00050  ND 

T 

0.00050000  ng/g  APNK 

T 

0.00050  ND 

T 

0.00050000  ng/g  APNK 

T 

0.00050  NB 

T 

0.00400000  ng/g  APNK 

T 

0.00400  ND 

0.00220000  ng/g  APNK 

0.00220  LT 

0.00130000  ng/g  APNK 

0.00130  Li 

0.00300000  ^g/g  APNK 

0.00300  LT 

0.00100000  ng/g  APNK 

0.00100  LT 

0.03590000  ng/g  APNK 

0.03590  l  :'i 

0.10000000  ng/g  APNK 

0.10000  LI 

T 

0  10000000  \ig/g  APNK 

T 

0.10000  ND 

T 

0.10000000  ng/g  APNK 

T 

0.10000  ND 

T 

0.10000000  ng/g  APNK 

T 

0.10000  ND 

T 

0.10000000  ng/g  APNK 

T 

0.10000  MV) 

T 

0.04790000  ng/g  APNK 

T 

0.04790  ND 

0.04790000  ng/g  APNK 

0.04790  LT 

0.00270000  ^g/g  APNK 

0.00270  LT 

0.00270000  ng/g  APNK 

0.00270  IT 

0.00350000  Hg/g  APNK 

0.00350  IT 

0.22600000  ^g/g  APNK 

0.22600  LT 

0.00280000  ng/g  APNK 

0.00280  LT 

T 

0.00400000  ng/g  APNK 

T 

o.oo4oo  m 

0.00100000  ng/g  APNK 

0.00100  LT 

0.00140000  ng/g  APNK 

0.00140  LT 
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Site  ID 


Test  Nfl 


Mcm  Flag 
Bool  Code 


Unit 

Value  Meas 


Method  Blank 

Flag 

Data 

Mea* 

Lot 

Code 

Qnal 

Value 

Bool 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS _ 

ESI -94-07  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESI -94-07  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ES 1-94-07  CLDAN  CHLORDANE 

ESI -94-07  DBHC  DELTA-BENZENE HEXACHLORIDE 

ESI -94-07  DLDRN  DIELDRIN 

ESI -94-07  ENDRN  ENDRIN 

ESI -94-07  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ESI -94-07  ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ESI -94-07  ESFS04  ENDOSULFAN  SIFLFATE 

ESI -94-07  OCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ESI -94-07  HPCL  HEPTACHLOR 

ESI -94-07  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

ESI -94-07  ISODR  ISODRIN 

ESI -94-07  LIN  LINDANE 

ESI -94-07  MEXCL  METHOXYCHLOR 

ESI -94-07  PC B0 16  PCB  1016 

ESI -94-07  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 
ESI -94-07  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 
ESI -94-07  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 
ESI -94-07  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 
ESI -94-07  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 
ESI -94-07  PCB260  PCB  1260 

ESI -94-07  PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-U-DICHU)RO 
ESI -94-07  PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-U-DICHU>RO 
ESI -94-07  PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHL<>ROPHENYL>UJ-TRICHLO 
ESI -94-07  TXPHE  TOXAPHENE 

ESI -94-08  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 
ESI -94-08  ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 
ESI -94-08  AENSLF  ALPHA-ENDOS1TLFAN 
ES  1-94-08  ALDRN  ALDRIN 

ESI -94-08  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESI -94-08  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ESI -94-08  CLDAN  CHLORDANE 

ESI -94-08  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESI -94-08  DLDRN  DIELDRIN 

ESI -94-08  ENDRN  ENDRIN 

ESI -94-08  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ESI -94-08  ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ESI -94-08  ESFS04  ENDOSULFAN  SI rLF ATE 

ESI -94-08  GOLD  A  GAMMA-CHLORDANE 

ESI -94-08  HPCL  HEPTACHLOR 

ESI -94-08  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

ESI -94-08  ISODR  ISODRIN 

ESI -94-08  LIN  LINDANE 

ESI -94-08  MEXCL  METHOXYCHLOR 

ESI -94-08  PC B0 16  PCB  1016 

ESI -94-08  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 
ESI -94-08  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 
ESI -94-08  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 
ESI -94-08  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 
ESI -94-08  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 


LT 

0.00770000  yg/g  APNK 

0.00770  LT 

LT 

0.00070000  yg/g  APNK 

0.00070  LT 

LT 

0.06840000  yg/g  APNK 

0.06840  LT 

LT 

0.00850000  yg/g  APNK 

0.00850  LT 

LT 

0.00 160000  yg/g  APNK 

0.00160  LT 

LT 

0.00650000  yg/g  APNK 

0.00650  LT 

ND 

T 

0.00050000  yg/g  APNK 

T 

0.00050  ND 

ND 

T 

0.00050000  yg/g  APNK 

T 

0.00050  ND 

ND 

T 

0.00050000  yg/g  APNK 

T 

0.00050  ND 

ND 

T 

0.00400000  yg/g  APNK 

T 

0.00400  ND 

LT 

0.00220000  yg/g  APNK 

0.00220  LT 

LT 

0  00130000  yg/g  APNK 

0.00130  LT 

LT 

0.00300000  yg/g  APNK 

0.00300  LT 

LT 

0  00100000  yg/g  APNK 

0.00100  LT 

LT 

0  03590000  yg/g  APNK 

0.03590  LT 

LT 

0  10000000  yg/g  APNK 

0.10000  LT 

ND 

T 

0  10000000  yg/g  APNK 

T 

0.10000  ND 

ND 

T 

0  10000000  yg/g  APNK 

T 

0.10000  ND 

ND 

T 

0  10000000  yg/g  APNK 

T 

0.10000  ND 

ND 

T 

0.10000000  yg/g  APNK 

T 

0.10000  ND 

ND 

T 

0.04790000  yg/g  APNK 

T 

0.04790  ND 

LT 

0  04790000  yg/g  APNK 

0.04790  LT 

LT 

0.00270000  yg/g  APNK 

0.00270  LT 

LT 

0.00270000  yg/g  APNK 

0.00270  LT 

LT 

0.00350000  yg/g  APNK 

0.00350  LT 

LT 

0.22600000  yg/g  APNK 

0.22600  LT 

LT 

0.00280000  yg/g  APNK 

0.00280  LT 

ND 

T 

0  00400000  yg/g  APNK 

T 

0.00400  ND 

LT 

0.00100000  yg/g  APNK 

0.00100  LT 

LT 

0.00140000  yg/g  APNK 

0.00140  LT 

LT 

0.00770000  yg/g  APNK 

0.00770  LT 

LT 

0.00070000  yg/g  APNK 

0.00070  LT 

LT 

0.06840000  yg/g  APNK 

0.06840  LT 

LT 

0  00850000  yg/g  APNK 

0.00850  LT 

U 

0  00255000  yg/g  APNK 

0.00160  LT 

LT 

0.00650000  yg/g  APNK 

0.00650  LT 

ND 

T 

0  00050000  yg/g  APNK 

T 

0.00050  ND 

ND 

T 

0  00050000  yg/g  APNK 

T 

0.00050  ND 

ND 

T 

0.00050000  yg/g  APNK 

T 

0.00050  ND 

ND 

T 

0  00400000  yg/g  APNK 

T 

0.00400  ND 

LT 

0  00220000  yg/g  APNK 

0.00220  LT 

LT 

0  00130000  yg/g  APNK 

0.00130  LT 

LT 

0  00300000  yg/g  APNK 

0.00300  LT 

LT 

0  00100000  yg/g  APNK 

0.00100  LT 

LT 

0.03590000  yg/g  APNK 

0.03590  LT 

LT 

0  10000000  yg/g  APNK 

0.10000  LT 

ND 

T 

0  10000000  yg/g  APNK 

T 

0.10000  ND 

ND 

T 

0  10000000  yg/g  APNK 

T 

0.10000  ND 

ND 

T 

0  10000000  yg/g  APNK 

T 

0.10000  ND 

ND 

T 

0  10000000  yg/g  APNK 

T 

0.10000  ND 

ND 

T 

0  04790000  yg/g  APNK 

T 

0.04790  ND 
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Method  Blank 

Meas 

Flat 

Unit 

Flag 

Data  Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qua!  Value  Bool 

Chemical  Class :  PEST1CIDES/PCBS 


ESI -94-08 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000  ng/g  APNK 

0.04790  LT 

ESI -94-08 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLORO 

LT 

0.00270000  ng/g  APNK 

0.00270  LT 

ESI -94-08 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLORO 

LT 

0.00270000  ng/g  APNK 

0.00270  LT 

ESI -94-08 

PPDDT 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-L  1 . 1  -TRICHLO 

LT 

0.00350000  ng/g  APNK 

0.00350  LT 

ES1-94-08 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  ng/g  APNK 

0.22600  LT 

ESI -94-09 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  ng/g  APNK 

0.00280  LT 

ESI -94-09 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  ng/g  APNK 

T 

0.00400  ND 

ESI -94-09 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000  ng/g  APNK 

0.00100  LT 

ESI -94-09 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00140000  ng/g  APNK 

0.00140  LT 

ESI -94-09 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  ng/g  APNK 

0.00770  LT 

ESI -94-09 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

U 

0.00101000  ng/g  APNK 

0.00070  LT 

ESI -94-09 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000  ng/g  APNK 

0.06840  LT 

ESI -94-09 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXAC'HLORIDE 

LT 

0.00850000  ng/g  APNK 

0.00850  LT 

ESI -94-09 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00160000  ng/g  APNK 

0.00160  LT 

ESI -94-09 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000  ng/g  APNK 

0.00650  LT 

ESI -94-09 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00050000  jug/g  APNK 

T 

0.00050  ND 

ESI -94-09 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00050000  ng/g  APNK 

T 

0.00050  ND 

ESI -94-09 

ESFSCM 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

T 

0.00050000  ng/g  APNK 

T 

0.00050  ND 

ESI -94-09 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  ng/g  APNK 

T 

0.00400  ND 

ESI -94-09 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  ng/g  APNK 

0.00220  LT 

ESI -94-09 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  Hg/g  APNK 

0.00130  i:r 

ESI -94-09 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000  ng/g  APNK 

0.00300  LT 

ESI -94-09 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000  >ig/g  APNK 

0.00100  LT 

ESI -94-09 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  jig/g  APNK 

0.0359C  LT 

ESI -94-09 

PC  B0 16 

PCB  1016 

LT 

0.10000000  ng/g  APNK 

0.1000C  LT 

ESI -94-09 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

0.10000000  ng/g  APNK 

T 

0.1000C 

ESI -94-09 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

0.10000000  ng/g  APNK 

T 

0.10000  ND 

ESI -94-09 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

0.10000000  ng/g  APNK 

T 

o.ioooo  m 

ESI -94-09 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

0.10000000  ng/g  APNK 

T 

0.10000  ND 

ESI -94-09 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.04790000  ng/g  APNK 

T 

0.0479C  ND 

ESI -94-09 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000  ng/g  APNK 

0.04790  LT 

ESI -94-09 

PPDDD 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHEN  YL)- 1 , 1  -DICHLORO 

LT 

0.00270000  fig/g  APNK 

0.0027  -LT 

ESI -94-09 

PPDDE 

2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLORO 

LT 

0.00270000  ng/g  APNK 

0.00270  LT 

ESI -94-09 

PPDDT 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHEN  YL>  1.1.1  -TRICHLO 

C 

0.00696000  ng/g  APNK 

0.00300  LT 

ESI -94-09 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  ng/g  APNK 

0.226C  LT 

ES2-94-01 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.02800000  ng/g  APGF 

0.0027  LT 

ES2-94-01 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

zc 

0.14000000  ng/g  APGF 

T 

o.oo4f 

ES2-94-01 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.01000000  ng/g  APGF 

0.0010  LT 

ES2-94-01 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.01400000  ng/g  APGF 

0.0010  LT 

ES2-94-01 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.07700000  ng/g  APGF 

0.0077  LT 

ES2-94-01 

BENSLF  BETA-ENDOSirLFAN 

LT 

0.00700000  ng/g  APGF 

0.00077  Vi 

ES2-94-01 

CLDAN 

CHLORDANE 

c 

1.80000000  ng/g  APGF 

0.0684  LT 

ES2-94-0I 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.08500000  ng/g  APGF 

0.0085  “  LT 

ES2-94-01 

DLDRN 

DIELDRIN 

c 

0.27000000  ng/g  APGF 

0.0016V  LT 

ES2-94-01 

ENDRN 

ENDRIN 

U7 

0.08100000  ng/g  APGF 

7 

0.0065 :  IT 

ES2-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ZU 

0.00750000  ng/g  APGF 

T 

0.0005  *  m 

ES2-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00500000  (ig/g  APGF 

T 

0.0005  ND 

ES2-94-01 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

T 

0.00500000  ng/g  APGF 

T 

0.0005  IND 

ES2-94-01 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ZC 

0.18000000  (ig/g  APGF 

T 

0.004C7  ND 

ES2-94-01 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.02200000  ng/g  APGF 

0.0027  LT 

ES2-94-01 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.01300000  ng/g  APGF 

0.001?  J  XT 
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Method  Blank 

Met* 

Flat 

Unit 

Flaf 

Date 

Maas 

Site  ID 

Teat  Name 

Bod 

Co de 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qua!  Value 

Boot 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 


ES2-94-01 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.03000000  Mg/g  APGF 

0.00300  LT 

ES2-94-0 1 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.01000000  Mg/g  APGF 

0.00100  LT 

ES2-94-0 1 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.36000000  ng/g  APGF 

0.03590  LT 

ES2-94-01 

PC  BO  16 

PCB1016 

LT 

1.00000000  jig/g  APGF 

0.10000  LT 

ES2-94-01 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

1.00000000  Mg/g  APGF 

T 

0.10000  ND 

ES2-94-01 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

1.00000000  jig/g  APGF 

T 

0.10000  ND 

ES2-94-01 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

1.00000000  Mg/g  APGF 

T 

0.10000  ND 

ES2-94-01 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

1.00000000  ng/g  APGF 

T 

0.10000  ND 

ES2-94-01 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.48000000  fig/g  APGF 

T 

0.04790  ND 

ES2-94-01 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.48000000  ng/g  APGF 

0.04790  LT 

ES2-94-01 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLORO 

C 

0.08000000  ng/g  APGF 

0.00270  LT 

ES2-94-01 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHL(  )ROPHENYL>- 1 . 1  -DICHLORO 

LT 

0.02700000  \ig/g  APGF 

0.00270  LT 

ES2-94-01 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHL(  )ROPHENYL>- 1.1,1  -TRICHLO 

c 

0.07100000  ng/g  APGF 

0.00350  LT 

ES2-94-0 1 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

2  30000000  ng/g  APGF 

0.22600  LT 

ES2-94-02 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.02800000  >ig/g  APGF 

0.00280  LT 

ES2-94-02 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.02800000  fig/g  APGF 

0.00280  LT 

ES2-94-02 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ZC 

0.12000000  ng/g  APGF 

T 

0.00400  ND 

ES2-94-02 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ZCD 

0  12000000  ng/g  APGF 

T 

0.00400  ND 

ES2-94-02 

AENSLF  ALPHA-ENDOSirLFAN 

LT 

0  01000000  fig/g  APGF 

0.00100  LT 

ES2-94-02 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

D 

0.01000000  fig/g  APGF 

0.00100  LT 

ES2-94-02 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.01400000  jig/g  APGF 

0.00140  LT 

ES2-94-02 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

D 

0.01400000  ng/g  APGF 

0.00140  LT 

ES2-94-02 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.07700000  Mg/g  APGF 

0.00770  LT 

ES2-94-02 

BBHC 

BET  A-BENZENEHEX  ACHLORIDE 

LT 

D 

0  07700000  }igfg  APGF 

0.00770  LT 

ES2-94-02 

BENSLF  BETA-ENDOSl  FLFAN 

LT 

0.00700000  \igjg  APGF 

0.00070  LT 

ES2-94-02 

BENSLF  BETA-ENDOSl  rLFAN 

LT 

D 

0.00700000  fig/g  APGF 

0.00070  LT 

ES2-94-02 

CLDAN 

CHLORDANE 

C 

1.50000000  ng/g  APGF 

0.06840  LT 

ES2-94-02 

CLDAN 

CHLORDANE 

CD 

1.60000000  Mg/g  APGF 

0.06840  LT 

ES2-94-02 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.08500000  Mg/g  APGF 

0.00850  LT 

ES2-94-02 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0  08500000  Mg^g  APGF 

0.00850  LT 

ES2-94-02 

DLDRN 

DIELDRIN 

C 

0  02700000  Mg/g  APGF 

0.00160  LT 

ES2-94-02 

DLDRN 

DIELDRIN 

CD 

0.03100000  Mg/g  APGF 

0.00160  LT 

ES2-94-02 

ENDRN 

ENDRIN 

U7 

0  07800000  Mg/g  APGF 

7 

0.00650  LT 

ES2-94-02 

ENDRN 

ENDRIN 

U7D 

0.07700000  Mg/g  APGF 

7 

0.00650  LT 

ES2-94-02 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0  00500000  Mg/g  APGF 

T 

0.00050  ND 

ES2-94-02 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

TD 

0  00500000  Mg/g  APGF 

T 

0.00050  ND 

ES2-94-02 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0  00500000  Mg/g  APGF 

T 

0.00050  ND 

ES2-94-02 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

TD 

0 .00500000  Mg/g  APGF 

T 

0.00050  ND 

ES2-94-02 

ESFSD4 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

T 

0  00500000  Mg/g  APGF 

T 

0.00050  ND 

ES2-94-02 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

TD 

0.00500000  Mg/g  APGF 

T 

0.00050  ND 

ES2-94-02 

GCLDA 

gamma-chlordane 

ZC 

0  14000000  Mg/g  APGF 

T 

0.00400  ND 

ES2-94-02 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ZCD 

0.15000000  Mg/g  APGF 

T 

0.00400  ND 

ES2-94-02 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.02200000  Mg/g  APGF 

0.00220  LT 

ES2-94-02 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

D 

0.02200000  Mg/g  APGF 

0.00220  LT 

ES2-94-02 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0  01300000  Mg/g  APGF 

0.00130  LT 

ES2-94-02 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

D 

0  01300000  Mg/g  APGF 

0.00130  LT 

ES2-94-02 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.03000000  Mg/g  APGF 

0.00300  LT 

ES2-94-02 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

D 

0  03000000  Mg/g  APGF 

0.00300  LT 

ES2-94-02 

LIN 

LINDANE 

LT 

0  01000000  Mg/g  APGF 

0.00100  LT 

ES2-94-02 

LIN 

LINDANE 

LT 

I) 

0.01000000  Mg/g  APGF 

0.00100  LT 

ES2-94-02 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.36000000  Mg/g  APGF 

0.03590  LT 
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(A  ll  Method  Blanks) 


— 

Method  Blank 

Mess  Flat 

Unit 

Flat  Mem 

Site  ID  Teat  Name 

Bod  Code 

Value  Meas 

Lot 

Code  Qua]  Value  Bod 

Chemiccd  Classy  PESTICIDES/PCBS _ 

ES2-94-02  MEXCL  METHOXYCHLOR 
ES2-94-02  PCB016  PCB1016 
ES2-94-02  PC  BO  16  PCB  1016 

ES2-94-02  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 
ES2-94-02  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 
ES2-94-02  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 
ES2-94-02  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 
ES2-94-02  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 
ES2-94-02  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 
ES2-94-02  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 
ES2-94-02  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 
ES2-94-02  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 
ES2-94-02  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 
ES2-94-02  PCB260  PCB  1260 
ES2-94-02  PCB260  PCB  1260 

ES2-94-02  PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l-DICHLORO 
ES2-94-02  PPDDD  2.2.BIS(PARA-CHLOROPHENYL>1.1-DICHLORO 
ES2-94-02  PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLORO 
ES2-94-02  PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHU)ROPHENYL)-l.l-DICHLORO 
ES2-94-02  PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l.l-TRICHLO 
ES2-94-02  PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l,l-TRICHLO 
ES2-94-02  TXPHE  TOXAPHENE 
ES2-94-02  TXPHE  TOXAPHENE 

ES2-94-03  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 
ES2-94-03  ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 
ES2-94-03  AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 
ES2-94-03  ALDRN  ALDRIN 

ES2-94-03  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ES2-94-03  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ES2-94-03  CLDAN  CHLORDANE 

ES2-94-03  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ES2-94-03  DLDRN  DIELDRIN 

ES2-94-03  ENDRN  ENDRIN 

ES2-94-03  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ES2-94-03  ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ES2-94-03  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ES2-94-03  GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ES2-94-03  HPCL  HEPTACHLOR 

ES2-94-03  HPCLE  HEPT ACHLOREPOX1DE 

ES2-94-03  ISODR  ISODRIN 

ES2-94-03  LIN  LINDANE 

ES2-94-03  MEXCL  METHOXYCHLOR 

ES2-94-03  PC  BO  16  PCB  1016 

ES2-94-03  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 
ES2-94-03  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 
ES2-94-03  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 
ES2-94-03  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 
ES2-94-03  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 
ES2-94-03  PCB260  PCB  1260 

ES2-94-03  PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l .  1 -DICHLORO 
ES2-94-03  PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-DICHLORO 


LT 

D 

0.36000000  ng/g  APGF 

0.03590  LT 

LT 

1.00000000  ng/g  APGF 

0.10000  LT 

LT 

D 

1.00000000  ng/g  APGF 

0.10000  LT 

ND 

T 

1.00000000  fig/g  APGF 

T 

0.10000  ND 

ND 

TD 

1.00000000  |tg/g  APGF 

T 

0.10000  ND 

ND 

T 

1.00000000  fig/g  APGF 

T 

0.10000  ND 

ND 

TD 

1.00000000  ng/g  APGF 

T 

0.10000  ND 

ND 

T 

1.00000000  (ig/g  APGF 

T 

0.10000  ND 

ND 

TD 

1.00000000  ng/g  APGF 

T 

0.10000  ND 

ND 

T 

1.00000000  ng/g  APGF 

T 

0.10000  ND 

ND 

TD 

1.00000000  ng/g  APGF 

T 

0.10000  ND 

ND 

T 

0.48000000  ng/g  APGF 

T 

0.04790  ND 

ND 

TD 

0.48000000  ng/g  APGF 

T 

0.04790  ND 

LT 

0.48000000  fig/g  APGF 

0.04790  LT 

LT 

D 

0.48000000  ng/g  APGF 

0.04790  LT 

LT 

0.02700000  |ig/g  APGF 

0.00270  LT 

LT 

D 

0.02700000  ng/g  APGF 

0.00270  LT 

LT 

0.02700000  ng/g  APGF 

0.00270  LT 

LT 

D 

0.02700000  ng/g  APGF 

0.00270  LT 

LT 

0.03500000  ng/g  APGF 

0.00350  LT 

LT 

D 

0.03500000  ng/g  APGF 

0.00350  LT 

LT 

2.30000000  (ig/g  APGF 

0.22600  LT 

LT 

D 

2.30000000  ng/g  APGF 

0.22600  LT 

LT 

0.02800000  fig/g  APGF 

0.00280  LT 

ZC 

0.05300000  |ng/g  APGF 

T 

0.00400  ND 

LT 

0.01000000  ng/g  APGF 

0.00100  LT 

LT 

0.01400000  ng/g  APGF 

0.00140  LT 

LT 

0.07700000  |ig/g  APGF 

0.00770  LT 

LT 

0.00700000  ng/g  APGF 

0.00070  LT 

LT 

0.68000000  ng/g  APGF 

0.06840  LT 

LT 

0.08500000  ng/g  APGF 

0.00850  LT 

LT 

0.01600000  ng/g  APGF 

0.00160  LT 

LT 

7 

0.06500000  ng/g  APGF 

7 

0.00650  LT 

ND 

T 

0.00500000  fxg/g  APGF 

T 

0.00050  ND 

ND 

T 

0.00500000  ng/g  APGF 

T 

0.00050  ND 

ND 

T 

0.00500000  ugg  APGF 

T 

0.00050  ND 

ZC 

0.06600000  ng/g  APGF 

T 

0.00400  ND 

LT 

0.02200000  ng/g  APGF 

0.00220  LT 

LT 

0.01300000  ng/g  APGF 

0.00130  LT 

LT 

0.03000000  ng/g  APGF 

0.00300  LT 

LT 

0.01000000  ng/g  APGF 

0.00100  LT 

LT 

0.36000000  ng/g  APGF 

0.03590  LT 

LT 

1.00000000  ng/g  APGF 

0.10000  LT 

ND 

T 

1.00000000  fig/g  APGF 

T 

0.10000  ND 

ND 

T 

1 .00000000  ng/g  APGF 

T 

0.10000  ND 

ND 

T 

1.00000000  ng'g  APGF 

T 

0.10000  ND 

ND 

T 

1.00000000  ng/g  APGF 

T 

0.10000  ND 

ND 

T 

0.48000000  |ig/g  APGF 

T 

0.04790  ND 

LT 

0.48000000  ng/g  APGF 

0.04790  LT 

C 

0.09200000  ng'g  APGF 

0.00270  LT 

LT 

0.02700000  ng/g  APGF 

0.00270  LT 

975 


Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 
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Method  Blank 

. . . 

Meat 

Unit 

Flag 

Data 

Meas 

SUe  ID 

Test  Name 

Bool 

Codr 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qua!  Value 

Bool 

Chemical  Class:  PESTICIDE  S/PC BS _ 

ES2-94-03  PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYLH,U-TRICHLO 


ES2-94-03  TXPHE  TOXAPHENE  LT 

ES2-94^>4  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ES2-94-04  ACLDA  ALPHA  CHLORDANE  ND 

ES2 *94-04  AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN  LT 

ES2-94-04  ALDRN  ALDRIN  LT 

ES2-94-04  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ES2-94-04  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN  LT 

ES2-94-04  CLDAN  CHLORDANE  LT 

ES2-94-04  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ES2-94-04  DLDRN  DIELDRIN  LT 

ES2-94-04  ENDRN  ENDRIN  LT 

ES2-94-04  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE  ND 

ES2-94-04  ENDRN  ENDRIN  KETONE  ND 

ES2-94-04  ESFS04  ENDOSITLFAN  SlfLFATE  ND 

ES2-94-04  GCLDA  GAMMA-CHLORDANE  ND 

ES2-94-04  HPCL  HEPTACHLOR  LT 

ES2-94-04  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE  LT 

ES2-94-04  ISODR  ISODRIN  LT 

ES2-94-04  LIN  LINDANE  LT 

ES2-94-04  MEXCL  METHOXYCHLOR  LT 

ES2-94-04  PC  BO  16  PCB  1016  LT 

ES2-94-04  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221  ND 

ES2-94-04  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232  ND 

ES2-94-04  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242  ND 

ES2-94-04  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248  ND 

ES2-94-04  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254  ND 

ES2-94-04  PCB260  PCB  1260  LT 

ES2-94-04  PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-DICHLORO 

ES2-94-04  PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHU)ROPHENYL)-U.DICHU)RO  LT 

ES2-94-04  PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHU>ROPHENYL>U  J-TRICHLO 

ES2-94-04  TXPHE  TOXAPHENE  LT 

ES2-94-05  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ES2-94-05  ACLDA  ALPHA  CHLORDANE  ND 

ES2-94-05  AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN  LT 

ES2-94-05  ALDRN  ALDRIN  LT 

ES2-94-05  BBHC  BET A-BENZENEHEX  ACHLORIDE  LT 

ES2-94-05  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN  LT 

ES2-94-05  CLDAN  CHLORDANE  LT 

ES2-94-05  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ES2-94-05  DLDRN  DIELDRIN  LT 

ES2-94-05  ENDRN  ENDRIN  LT 

ES2-94-05  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE  ND 

ES2-94-05  ENDRN  ENDRIN  KETONE  ND 

ES2-94-05  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE  ND 

ES2-94-05  GCLDA  GAMMA-CHLORDANE  ND 

ES2-94-05  HPCL  HEPTACHLOR  LT 

ES2-94-05  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE  LT 

ES2-94-05  ISODR  ISODRIN  LT 

ES2-94-05  LIN  LINDANE  LT 

ES2-94-05  MEXCL  METHOXYCHLOR  LT 


C 

0.07900000  ng/g  APGF 

0.00350  LT 

2. 30000000  ng/g  APGF 

0.22600  LT 

0.02800000  ng/g  APGF 

0.00280  LT 

T 

0.04000000  ng/g  APGF 

T 

0.00400  ND 

0.01000000  ng/g  APGF 

0.00100  LT 

0  01400000  \ig/g  APGF 

0.00140  LT 

0.07700000  ng/g  APGF 

0.00770  LT 

0.00700000  \igj g  APGF 

0.00070  LT 

0.68000000  ng/g  APGF 

0.06840  LT 

0.08500000  »g/ g  APGF 

0.00850  LT 

0.01600000  ^g/g  APGF 

0.00160  LT 

7 

0  06500000  >ig/g  APGF 

7 

0.00650  LT 

T 

0.00500000  ng/g  APGF 

T 

0.00050  ND 

T 

0  00500000  \xg!g  APGF 

T 

0.00050  ND 

T 

0  00500000  pg/g  APGF 

T 

0.00050  ND 

T 

0.04000000  \xgjg  APGF 

T 

0.00400  ND 

0.02200000  ng/g  APGF 

0.00220  LT 

0  01300000  ng/g  APGF 

0.00130  LT 

0  03000000  \kgjg  APGF 

0.00300  LT 

0.01000000  ng/g  APGF 

0.00100  LT 

0.36000000  ^g/g  APGF 

0.03590  LT 

1.00000000  yg/g  APGF 

0.10000  LT 

T 

1.00000000  jig/g  APGF 

T 

0.10000  ND 

T 

1  00000000  ^g/g  APGF 

T 

0.10000  ND 

T 

1.00000000  fig/g  APGF 

T 

0.10000  ND 

T 

1.00000000  ng/g  APGF 

T 

0.10000  ND 

T 

0.48000000  ng'g  APGF 

T 

0.04790  ND 

0  48000000  fig/g  APGF 

0.04790  LT 

C 

0.04100000  ng/g  APGF 

0.00270  LT 

0.02700000  >ig/g  APGF 

0.00270  LT 

C 

0  04100000  \igjg  APGF 

0.00350  LT 

2.30000000  ng/g  APGF 

0.22600  LT 

0  02800000  ng/g  APGF 

0.00280  LT 

T 

0.04000000  \igjg  APGF 

T 

0.00400  ND 

0  01000000  )xglg  APGF 

0.00100  LT 

0  01400000  \igfg  APGF 

0.00140  LT 

0.07700000  ng/g  APGF 

0.00770  LT 

0  00700000  \igjg  APGF 

0.00070  LT 

0.68000000  >ig/g  APGF 

0.06840  LT 

0.08500000  ng/g  APGF 

0.00850  LT 

0  016110000  ^g/g  APGF 

0.00160  LT 

7 

0  06500000  \igjg  APGF 

7 

0.00650  LT 

T 

0  00500000  *ig/g  APGF 

T 

0.00050  ND 

T 

0  00500000  fig/g  APGF 

T 

0.00050  ND 

T 

0.00500000  \igjg  APGF 

T 

0.00050  ND 

T 

0  04000000  \igjg  APGF 

T 

0.00400  ND 

0  02200000  \xgjg  APGF 

0.00220  LT 

0.01300000  >ig/g  APGF 

0.00130  LT 

0  03000000  ^g/g  APGF 

0.00300  LT 

0  01000000  ng/g  APGF 

0.00100  LT 

0  36000000  ng/g  APGF 

0.03590  LT 
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— 

Meas 

Flat 

Unit 

Flat  Da**  Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code  Qual  Value  Bool 

Chemical  Classy  PESTICIDES/PCBS 

ES2-94-05  PC  BO  16  PCB  1016  LT 

ES2-94-05  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221  ND 

ES2-94-05  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232  ND 

ES2-94-05  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242  ND 

ES2-94-05  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248  ND 

ES2-94-05  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254  ND 

ES2-94-05  PCB260  PCB  1260  LT 

ES2-94-05  PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLORO  LT 

ES2-94-05  PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-DICHLORO  LT 

ES2-94-05  PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l,l-TRICHLO  LT 

ES2-94-05  TXPHE  TOXAPHENE  LT 

ES2-94-06  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ES2-94-06  ACLDA  ALPHA  CHLORDANE  ND 

ES2-94-06  AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN  LT 

ES2-94-06  ALDRN  ALDRIN  LT 

ES2-94-06  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ES2-94-06  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN  LT 

ES2-94-06  CLDAN  CHLORDANE  LT 

ES2-94-06  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ES2-94-06  DLDRN  DIELDRIN  LT 

ES2-94-06  ENDRN  ENDRIN  LT 

ES2-94-06  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE  ND 

ES2-94-06  ENDRN  ENDRIN  KETONE  ND 

ES2-94-06  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE  ND 

ES2-94-06  GCLDA  GAMMA-CHLORDANE  ND 

ES2-94-06  HPCL  HEPTACHLOR  LT 

ES2-94-06  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE  LT 

ES2-94-06  ISODR  ISODRIN  LT 

ES2-94-06  LIN  LINDANE  LT 

ES2-94-06  MEXCL  METHOXYCHLOR  LT 

ES2-94-06  PCB016  PCB  1016  LT 

ES2-94-06  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221  ND 

ES2-94-06  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232  ND 

ES2-94-06  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242  ND 

ES2-94-06  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248  ND 

ES2-94-06  PCB254  K)LYCHU)RINATED  BIPHENYL  1254  ND 

ES2-94-06  PCB260  PCB  1260  LT 

ES2-94-06  PPDDD  2.2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l-DICHLORO  LT 

ES2-94-06  PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  1 , 1  -DICHLORO  LT 

ES2-94-06  PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l.l-TRICHLO  LT 

ES2-94-06  TXPHE  TOXAPHENE  LT 

ES3-94-01  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ES3-94-01  ACLDA  ALPHA  CHLORDANE  ND 

ES3-94-01  AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN  LT 

ES3-94-01  ALDRN  ALDRIN  LT 

ES3-94-01  BBHC  BET  A-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ES3-94-01  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN  LT 

ES3-94-01  CLDAN  CHLORDANE  LT 

ES3-94-01  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ES3-94-01  DLDRN  DIELDRIN  LT 

ES3-94-01  ENDRN  ENDRIN  LT 


1.00000000  ng/g  APGF 

0.10000  LT 

T 

1.00000000  ng/g  APGF 

T 

0.10000  ND 

T 

1.00000000  ng/g  APGF 

T 

0.10000  ND 

T 

1.00000000  ng/g  APGF 

T 

0.10000  ND 

T 

1.00000000  ng/g  APGF 

T 

0.10000  ND 

T 

0.48000000  ng/g  APGF 

T 

0.04790  ND 

0.48000000  ng/g  APGF 

0.04790  LT 

0.02700000  (ag/g  APGF 

0.00270  LT 

0.02700000  fig/g  APGF 

0.00270  LT 

0.03500000  ng/g  APGF 

0.00350  LT 

2.30000000  ng/g  APGF 

0.22600  LT 

0.02800000  (ig/g  APGF 

0.00280  LT 

T 

0.04000000  ng/g  APGF 

T 

0.00400  ND 

0.01000000  |ig/g  APGF 

0.00100  LT 

0.01400000  ng/g  APGF 

0.00140  LT 

0.07700000  ngg  APGF 

0.00770  LT 

0.00700000  ng/g  APGF 

0.00070  LT 

0.68000000  (ig/g  APGF 

0.06840  LT 

0.08500000  ng/g  APGF 

0.00850  LT 

0.01600000  ng/g  APGF 

0.00160  LT 

7 

0.06500000  ng/g  APGF 

7 

0.00650  LT 

T 

0.00500000  |ig/g  APGF 

T 

0.00050  ND 

T 

0.00500000  ng/g  APGF 

T 

0.00050  ND 

T 

0.00500000  |Jg/g  APGF 

T 

0.00050  ND 

T 

0.04000000  jig/g  APGF 

T 

0.00400  ND 

0.02200000  ng/g  APGF 

0.00220  LT 

0.01300000  fig/g  APGF 

0.00130  LT 

0.03000000  (xg/g  APGF 

0.00300  LT 

0.01000000  ng/g  APGF 

0.00100  LT 

0.36000000  (ig/g  APGF 

0.03590  LT 

1.00000000  |ig/g  APGF 

0.10000  LT 

T 

1.00000000  ng/g  APGF 

T 

0.10000  ND 

T 

1.00000000  ng/g  APGF 

T 

0.10000  ND 

T 

1.00000000  (ig/g  APGF 

T 

0.10000  ND 

T 

1.00000000  ng/g  APGF 

T 

0.10000  ND 

T 

0.48000000  |ig/g  APGF 

T 

0.04790  ND 

0.48000000  ng/g  APGF 

0.04790  LT 

0.02700000  ng/g  APGF 

0.00270  LT 

0. 02700000  ng/g  APGF 

0.00270  LT 

0.03500000  ng/g  APGF 

0.00350  LT 

2.30000000  ng/g  APGF 

0.22600  LT 

0.00280000  jig/g  APGF 

0.00280  LT 

T 

0.00400000  ng/g  APGF 

T 

0.00400  ND 

0.00100000  jxg/g  APGF 

0.00100  LT 

0.00140000  ng/g  APGF 

0.00140  LT 

0.00770000  ng/g  APGF 

0.00770  LT 

0.00070000  ng/g  APGF 

0.00070  LT 

0.06840000  ng/g  APGF 

0.06840  LT 

0.00850000  ng/g  APGF 

0.00850  LT 

0.00160000  ng/g  APGF 

0.00160  LT 

7 

0.00650000  ng/g  APGF 

7 

0.00650  LT 
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Method  Blank 

Meas 

Fla* 

Unit 

Flag 

Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qual  Value 

Bool 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 


ES3-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ZU 

0.00227000  pg/g  APGF 

T 

0.00050  ND 

ES3-94-0 1 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00050000  tig/g  APGF 

T 

0.00050  ND 

ES3-94-01 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

T 

0.00050000  fig/g  APGF 

T 

0.00050  ND 

ES3-94-01 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  jig/g  APGF 

T 

0.00400  ND 

ES3-94-01 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  |ig/g  APGF 

0.00220  LT 

ES3-94-01 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  fig/g  APGF 

0.00130  LT 

ES3-94-01 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000  |ig/g  APGF 

0.00300  LT 

ES3-94-01 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000  Hg/g  APGF 

0.00100  LT 

ES3-94-01 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  jig/g  APGF 

0.03590  LT 

ES3-94-01 

PC  BO  16 

PCB1016 

LT 

0  10000000  ng/g  APGF 

0.10000  LT 

ES3-94-01 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

0  10000000  jig'g  APGF 

T 

0.10000  ND 

ES3-94-01 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

0  10000000  yg/g  APGF 

T 

0.10000  ND 

ES3-94-01 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

0.10000000  ng/g  APGF 

T 

0. 1 0000  ND 

ES  3-94-01 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

0.10000000  ng/g  APGF 

T 

0.10000  ND 

ES3-94-01 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.04790000  ng/g  APGF 

T 

0.04790  ND 

ES3-94-01 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000  ng/g  APGF 

0.04790  LT 

ES3-94-01 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLORO 

LT 

0.00270000  >ig/g  APGF 

0.00270  LT 

ES3-94-01 

PPDDE 

2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)-1 . 1  -DICHLORO 

LT 

0.00270000  ng'g  APGF 

0.00270  LT 

ES3-94-01 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1.1.1  -TRICHLO 

LT 

0.00350000  g  APGF 

0.00350  LT 

ES3-94-01 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  fig/g  APGF 

0.22600  LT 

ES3-94-02 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  ng/g  APGF 

0.00280  LT 

ES3-94-02 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.00280000  yg/g  APGF 

0.00280  LT 

ES3-94-02 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  jig/g  APGF 

T 

0.00400  ND 

ES3-94-02 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

TD 

0.00400000  ng/g  APGF 

T 

0.00400  ND 

ES3-94-02 

AENSLF  ALPHA-ENDOSIFLFAN 

LT 

0.00100000  ng/g  APGF 

0.00100  LT 

ES3-94-02 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

D 

0.00100000  >ig/g  APGF 

0.00100  LT 

ES3-94-02 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00140000  ng/g  APGF 

0.00140  LT 

ES3-94-02 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

D 

0.00140000  ng/g  APGF 

0.00140  LT 

ES3-94-02 

BBHC 

BET  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  pg/g  APGF 

0.00770  LT 

ES3-94-02 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.00770000  jig/g  APGF 

0.00770  LT 

ES3-94-02 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000  jig/g  APGF 

0.00070  LT 

ES3-94-02 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

D 

0.00070000  fig/g  APGF 

0.00070  LT 

ES3-94-02 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000  >ig/g  APGF 

0.06840  LT 

ES3-94-02 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

D 

0.06840000  ng/g  APGF 

0.06840  LT 

ES3-94-02 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0  00850000  ng/g  APGF 

0.00850  LT 

ES3r94-02 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0  00850000  ^g  APGF 

0.00850  LT 

ES3-94-02 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00160000  ng/g  APGF 

0.00160  LT 

ES3-94-02 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

D 

0  00160000  ng/g  APGF 

0.00160  LT 

ES3-94-02 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

7 

0.00650000  ng/g  APGF 

7 

0.00650  LT 

ES3-94-02 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

D7 

0.00650000  >ig/g  APGF 

7 

0.00650  LT 

ES3-94-02 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00050000  fig/g  APGF 

T 

0.00050  ND 

ES3-94-02 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

TD 

0.00050000  Hg/g  APGF 

T 

0.00050  ND 

ES3-94-02 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00050000  ng/g  APGF 

T 

0.00050  ND 

ES3-94-02 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

TI) 

0.00050000  iig/g  APGF 

T 

0.00050  ND 

ES3-94-02 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

T 

0  00050000  ng/g  APGF 

T 

0.00050  ND 

ES3-94-02 

ESFSD4 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

TI) 

0.00050000  fig/g  APGF 

T 

0.00050  ND 

ES3-94-02 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  ng/g  APGF 

T 

0.00400  ND 

ES3-94-02 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

TD 

0  00400000  ^g/g  APGF 

T 

0.00400  ND 

ES3-94-02 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  ng/g  APGF 

0.00220  LT 

ES3-94-02 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

D 

0  00220000  ng/g  APGF 

0.00220  LT 

ES3-94-02 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  jig/g  APGF 

0.00130  LT 
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— 

Method  Blank 

Meas 

Flat 

Unit 

Flat 

Data  Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qual  Value  Bool 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 


ES3-94-02 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

D 

0.00 130000  (ig/g  APGF 

0.00130  LT 

ES3-94-02 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000  (ig/g  APGF 

0.00300  LT 

ES3-94-02 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

D 

0.00300000  (ig/g  APGF 

0.00300  LT 

ES3-94-02 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000  (ig/g  APGF 

0.00100  LT 

ES3-94-02 

LIN 

LINDANE 

LT 

D 

0.00100000  (ig/g  APGF 

0.00100  LT 

ES3-94-02 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  (ig/g  APGF 

0.03590  LT 

ES3-94-02 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

D 

0.03590000  (ig/g  APGF 

0.03590  LT 

ES3-94-02 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000  (ig/g  APGF 

0.10000  LT 

ES3-94-02 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

D 

0.10000000  |ig/g  APGF 

0.10000  LT 

ES3-94-02 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

0.10000000  (ig/g  APGF 

T 

0.10000  ND 

ES3-94-02 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

TD 

0.10000000  (ig/g  APGF 

T 

0.10000  ND 

ES3-94-02 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

0.10000000  (ig/g  APGF 

T 

0.10000  ND 

ES3-94-02 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

TD 

0.10000000  (ig/g  APGF 

T 

0.10000  ND 

ES3 -94-02 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

0.10000000  (ig/g  APGF 

T 

0.10000  ND 

ES3-94-02 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

TD 

0.10000000  (ig/g  APGF 

T 

0.10000  ND 

ES3-94-02 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

0.10000000  (ig/g  APGF 

T 

0.10000  ND 

ES3-94-02 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

TI) 

0.10000000  (ig/g  APGF 

T 

0.10000  ND 

ES3-94-02 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.04790000  (ig/g  APGF 

T 

0.04790  ND 

ES3-94-02 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

TD 

0.04790000  (ig/g  APGF 

T 

0.04790  ND 

ES3-94-02 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000  (ig/g  APGF 

0.04790  LT 

ES3-94-02 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

D 

0.04790000  (ig/g  APGF 

0.04790  LT 

ES3-94-02 

PPDDD 

2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHEN  YL)- 1 , 1  -DICHLORO 

LT 

0.00270000  (ig/g  APGF 

0.00270  LT 

ES3-94-02 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-L  1 -DICHLORO 

LT 

D 

0.00270000  (ig/g  APGF 

0.00270  LT 

ES3-94-02 

PPDDE 

2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHEN  YL)- 1 , 1  -DICHLORO 

LT 

0.00270000  (ig/g  APGF 

0.00270  LT 

ES3-94-02 

PPDDE 

2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHEN  YL)- 1 . 1  -DICHLORO 

LT 

D 

0.00270000  (ig/g  APGF 

0.00270  LT 

ES3-94-02 

PPDDT 

2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1,1,1  -TRICH  LO 

LT 

0.00350000  (ig/g  APGF 

0.00350  LT 

ES  3-94-02 

PPDDT 

2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHEN  YL>  1.1.1  -TRICHLO 

LT 

D 

0.00350000  (ig/g  APGF 

0.00350  LT 

ES3-94-02 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  (ig/g  APGF 

0.22600  LT 

ES3-94-02 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

D 

0.22600000  (ig/g  APGF 

0.22600  LT 

ES4-94-01 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  (ig/g  APGF 

0.00280  LT 

ES4-94-01 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.00280000  (ig/g  APGF 

0.00280  LT 

ES4-94-01 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  (ig/g  APGF 

T 

0.00400  ND 

ES4-94-01 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

TD 

0.00400000  (ig/g  APGF 

T 

0.00400  ND 

ES4-94-01 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000  (ig/g  APGF 

0.00100  LT 

ES4-94-01 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

D 

0.00100000  (ig/g  APGF 

0.00100  LT 

ES4-94-01 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00140000  (ig/g  APGF 

0.00140  LT 

ES4-94-01 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

D 

0.00140000  (ig/g  APGF 

0.00140  LT 

ES4-94-01 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  (ig/g  APGF 

0.00770  LT 

ES4-94-01 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.00770000  (ig/g  APGF 

0.00770  LT 

ES4-94-01 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000  (ig/g  APGF 

0.00070  LT 

ES4-94-01 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

D 

0.00070000  (ig/g  APGF 

0.00070  LT 

ES4-94-01 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000  (ig/g  APGF 

0.06840  LT 

ES4-94-01 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

D 

0.06840000  (ig/g  APGF 

0.06840  LT 

ES4-94-01 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  (ig/g  APGF 

0.00850  LT 

ES4-94-01 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.00850000  (ig/g  APGF 

0.00850  LT 

ES4-94-01 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00160000  (ig/g  APGF 

0.00160  LT 

ES4-94-01 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

D 

0.00160000  (ig/g  APGF 

0.00160  LT 

ES4-94-01 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

7 

0.00650000  (ig/g  APGF 

7 

0.00650  LT 

ES4-94-01 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

D7 

0.00650000  (ig/g  APGF 

7 

0.00650  LT 

ES4-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00050000  (ig/g  APGF 

T 

0.00050  ND 

ES4-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

TD 

0.00050000  (tg/g  APGF 

T 

0.00050  ND 
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Method  Blank 

Meat 

Flag 

Unit 

fuc 

Data  Mea* 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qua!  Value  Bool 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 


ES4-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00050000  yg/g  APGF 

T 

0.00050  ND 

ES4-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

TD 

0.00050000  yg/g  APGF 

T 

0.00050  ND 

ES4-94-01 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

T 

0.00050000  yg/g  APGF 

T 

0.00050  ND 

ES4-94-01 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

TD 

0.00050000  yg/g  APGF 

T 

0.00050  ND 

ES4-94-01 

OCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  yg/g  APGF 

T 

0.00400  ND 

ES4-94-01 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

TD 

0.00400000  yg/g  APGF 

T 

0,00400  ND 

ES4-94-01 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  yg/g  APGF 

0.00220  LT 

ES4-94-01 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

D 

0.00220000  yg/g  APGF 

0.00220  LT 

ES4-94-01 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  yg/g  APGF 

0.00130  LT 

ES4-94-01 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

D 

0.00130000  ng/g  APGF 

0.00130  LT 

ES4-94-01 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000  ng/g  APGF 

0.00300  LT 

ES4-94-01 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

D 

0  00300000  pg/g  APGF 

0.00300  LT 

ES4-94-01 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000  ng/g  APGF 

0.00100  LT 

ES4-94-0 1 

LIN 

LINDANE 

LT 

D 

0.00100000  ng/g  APGF 

0.00100  LT 

ES4-94-01 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  ng/g  APGF 

0.03590  LT 

ES4-94-01 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

D 

0  03590000  ng/g  APGF 

0.03590  LT 

ES4-94-0 1 

PC  BO  16 

PCB1016 

LT 

0.10000000  ng/g  APGF 

0.10000  LT 

ES4-94-0 1 

PC  BO  16 

PCB  1016 

LT 

D 

0. 1 0000000  Hg/g  APGF 

0.10000  LT 

ES4-94-01 

PCB22I 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

0  10000000  >ig/g  APGF 

T 

0.10000  ND 

ES4-94-0 1 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

TI) 

0.10000000  ng/g  APGF 

T 

0.10000  ND 

ES4-94-0 1 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

0.10000000  yg/g  APGF 

T 

0.10000  ND 

ES4-94-01 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

TI) 

0.10000000  yg/g  APGF 

T 

0.10000  ND 

ES4-94-01 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

0  10000000  yg/g  APGF 

T 

0.10000  ND 

ES4-94-01 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

TD 

0.10000000  yg/g  APGF 

T 

0.10000  ND 

ES4-94-01 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

0  10000000  yg/g  APGF 

T 

0.10000  ND 

ES4-94-01 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

TI) 

0  10000000  yg/g  APGF 

T 

0.10000  ND 

ES4-94-01 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.04790000  yg/g  APGF 

T 

0.04790  ND 

ES4-94-01 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

TI) 

0  04790000  yg/g  APGF 

T 

0.04790  ND 

ES4-94-0 1 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0  04790000  yg/g  APGF 

0.04790  LT 

ES4-94-01 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

D 

0.04790000  yg/g  APGF 

0.04790  LT 

ES4-94-01 

PPDDD 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  1 , 1  -DICHLORO 

LT 

0.00270000  yg/g  APGF 

0.00270  LT 

ES4-94-01 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  1 . 1  -DICHLORO 

LT 

D 

0  00270000  yg/g  APGF 

0.00270  LT 

ES4-94-01 

PPDDE 

2,2-BIS(P  ARA-C  HLOROPHENYL>  1 . 1  -DICHLORO 

LT 

0  00270000  yg/g  APGF 

0.00270  LT 

ES4-94-01 

PPDDE 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  1.1  -DICHLORO 

LT 

D 

0  00270000  yg/g  APGF 

0.00270  LT 

ES4-94-01 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  1.1,1  -TRICHLO 

LT 

0  00350000  yg/g  APGF 

0.00350  LT 

ES4-94-01 

PPDDT 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHEN  YL>  1.1.1  -TRICHLO 

LT 

I) 

0  00350000  yg/g  APGF 

0.00350  LT 

ES4-94-01 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  yg/g  APGF 

0.22600  LT 

ES4-94-0I 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

D 

0  22600000  yg/g  APGF 

0.22600  LT 

ES4-94-02 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0  00280000  yg/g  APGF 

0.00280  LT 

ES4-94-02 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0  00400000  yg/g  APGF 

T 

0.00400  ND 

ES4-94-02 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000  yg/g  APGF 

0.00100  LT 

ES4-94-02 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0  00140000  yg/g  APGF 

0.00140  LT 

ES4-94-02 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0  00770000  yg/g  APGF 

0.00770  LT 

ES4-94-02 

BENSLF  BETA-ENDOSLFLFAN 

LT 

0.00070000  yg/g  APGF 

0.00070  LT 

ES4-94-02 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0  06840000  yg/g  APGF 

0.06840  LT 

ES4-94-02 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0  00850000  yg/g  APGF 

0.00850  LT 

ES4-94-02 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00160000  yg/g  APGF 

0.00160  LT 

ES4-94-02 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

7 

0  00650000  yg/g  APGF 

7 

0.00650  LT 

ES4-94-02 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00050000  yg/g  APGF 

T 

0.00050  ND 

ES4-94-02 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00050000  yg/g  APGF 

T 

0.00050  ND 

ES4-94-02 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

T 

0.00050000  yg/g  APGF 

T 

0.00050  ND 
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Method  Blank 

Meas 

Flag 

Unit 

Flag  Data  Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code  Qnal  Value  Bool 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 


ES4-94-02 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  gg/g  APGF 

T 

0.00400  ND 

ES4-94-02 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  gg/g  APGF 

0.00220  LT 

ES4-94-02 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  gg/g  APGF 

0.00130  LT 

ES4-94-02 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000  gg/g  APGF 

0.00300  LT 

ES4-94-02 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000  gg/g  APGF 

0.00100  LT 

ES4-94-02 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  gg/g  APGF 

0.03590  LT 

ES4-94-02 

PC  BO  16 

PCB  1016 

LT 

0.10000000  fig/g  APGF 

0.10000  LT 

ES4-94-02 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

0.10000000  gg/g  APGF 

T 

0.10000  ND 

ES4-94-02 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

0.10000000  gg/g  APGF 

T 

0.10000  ND 

ES4-94-02 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

0.10000000  gg/g  APGF 

T 

0.10000  ND 

ES4-94-02 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

0.10000000  gg/g  APGF 

T 

0.10000  ND 

ES4-94-02 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.04790000  gg/g  APGF 

T 

0.04790  ND 

ES4-94-02 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000  gg/g  APGF 

0.04790  LT 

ES4-94-02 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHU)RC)PHENYL)-U-DICHLORO 

LT 

0.00270000  gg/g  APGF 

0.00270  LT 

ES4-94-02 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLORO 

LT 

0.00270000  gg/g  APGF 

0.00270  LT 

ES4-94-02 

PPDDT 

2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1,1,1  -TRICHLO 

LT 

0.00350000  gg/g  APGF 

0.00350  LT 

ES4-94-02 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  gg/g  APGF 

0.22600  LT 

ES5-94-01 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  gg/g  APGY 

0.00280  LT 

ES5-94-01 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.00280000  gg/g  APGY 

0.00280  LT 

ES5-94-01 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  gg/g  APGY 

T 

0.00400  ND 

ES  5-94-01 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

TD 

0.00400000  gg/g  APGY 

T 

0.00400  ND 

ES5-94-01 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000  gg/g  APGY 

0.00100  LT 

ES5-94-01 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

D 

0.00100000  gg/g  APGY 

0.00100  LT 

ES5-94-01 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00140000  gg/g  APGY 

U 

0.00252 

ES  5-94-01 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

D 

0.00140000  gg/g  APGY 

u 

0.00252 

ES5-94-01 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  gg/g  APGY 

0.00770  LT 

ES5-94-01 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.00770000  gg/g  APGY 

0.00770  LT 

ES  5 -94-01 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000  gg/g  APGY 

0.00070  LT 

ES5-94-01 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

D 

0.00070000  gg/g  APGY 

0.00070  LT 

ES  5-94-01 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000  gg/g  APGY 

0.06840  LT 

ES5-94-01 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

D 

0.06840000  gg/g  APGY 

0.06840  LT 

ES5-94-0 1 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  gg/g .  APGY 

0.00850  LT 

ES5-94-01 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.00850000  gg/g  APGY 

0.00850  LT 

ES5-94-01 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00160000  gg/g  APGY 

0.00160  LT 

ES5-94-01 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

D 

0.00160000  gg/g  APGY 

0.00160  LT 

ES5-94-01 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000  gg/g  APGY 

0.00650  LT 

ES5-94-01 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

D 

0.00650000  gg/g  APGY 

0.00650  LT 

ES5-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00050000  gg/g  APGY 

T 

0.00050  ND 

ES  5-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

TD 

0.00050000  gg/g  APGY 

T 

0.00050  ND 

ES5-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00050000  gg/g  APGY 

T 

0.00050  ND 

ES5-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

TI) 

0.00050000  gg/g  APGY 

T 

0.00050  ND 

ES5-94-01 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

T 

0.00050000  gg/g  APGY 

T 

0.00050  ND 

ES5-94-01 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

TD 

0.00050000  gg/g  APGY 

T 

0.00050  ND 

ES5-94-01 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  gg/g  APGY 

T 

0.00400  ND 

ES5-94-01 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

TD 

0.00400000  gg/g  APGY 

T 

0.00400  ND 

ES5-94-01 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  gg/g  APGY 

0.00220  LT 

ES5-94-01 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

D 

0.00220000  gg/g  APGY 

0.00220  LT 

ES5-94-01 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  gg/g  APGY 

0.00130  LT 

ES5-94-01 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

D 

0.00130000  gg/g  APGY 

0.00130  LT 

ES5-94-01 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0,00300000  gg/g  APGY 

0.00300  LT 

ES5-94-0 1 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

D 

0.00300000  gg/g  APGY 

0.00300  LT 
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Method  Blank 

Mess 

Flat 

Unit 

Flag 

Data  Meai 

Site  10 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Mens 

Lot 

Code 

Qua!  Value  Bool 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 


ES5-94-01 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000  fig/g  APGY 

0.00100  LT 

ES  5-94-01 

LIN 

LINDANE 

LT 

D 

0.00100000  fig/g  APGY 

0.00100  LT 

ES5-94-01 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  fig/g  APGY 

0.03590  LT 

ES5-94-01 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

D 

0.03590000  ng/g  APGY 

0.03590  LT 

ES5-94-01 

PC  BO  16 

PCB  1016 

LT 

0.10000000  ng/g  APGY 

0.10000  LT 

ES5-94-01 

PC  BO  16 

PCB1016 

LT 

D 

0.10000000  fig/g  APGY 

0.10000  LT 

ES5-94-01 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

0.10000000  ng/g  APGY 

T 

0.10000  ND 

ES5-94-01 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

TD 

0.10000000  ng/g  APGY 

T 

0.10000  ND 

ES5-94-01 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

0  10000000  ng/g  APGY 

T 

0.10000  ND 

ES5-94-01 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

TD 

0.10000000  fig/g  APGY 

T 

0.10000  ND 

ES5-94-01 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

0.10000000  fig/g  APGY 

T 

0.10000  ND 

ES5-94-01 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

TI) 

0  10000000  fig/g  APGY 

T 

0.10000  ND 

ES5-94-01 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

0  10000000  ng/g  APGY 

T 

0.10000  ND 

ES5-94-01 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

TI) 

0  10000000  ng^g  APGY 

T 

0.10000  ND 

ES5-94-01 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0  04790000  ng/g  APGY 

T 

0.04790  ND 

ES  5-94-01 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

TD 

0.04790000  fig/g  APGY 

T 

0.04790  ND 

ES5-94-01 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0  04790000  fig/g  APGY 

0.04790  LT 

ES  5 -94-01 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

D 

0  04790000  fig/g  APGY 

0.04790  LT 

ES5-94-0 1 

PPDDD 

2.2-BIS(PARA-CHLOR()PHENYL)- 1.1 -DICHLORO 

LT 

0.00270000  fig/g  APGY 

0.00270  LT 

ES5-94-01 

PPDDD 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l -DICHLORO 

LT 

D 

0  00270000  ng/g  APGY 

0.00270  LT 

ES5-94-0I 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l .  1  -DICHLORO 

LT 

0  00270000  fig/g  APGY 

0.00270  LT 

ES5-94-01 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l .  1  -DICHLORO 

LT 

D 

0.00270000  fig/g  APGY 

0.00270  LT 

ES5-94-01 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1.1,1  -TRICHLO 

LT 

0.00350000  fig/g  APGY 

0.00350  LT 

ES5-94-01 

PPDDT 

2.2-BIS(PARA-CHU)ROPHENYL>  1.1,1  -TRICHLO 

LT 

D 

0  00350000  fig/g  APGY 

0.00350  LT 

ES5-94-01 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0  22600000  fig/g  APGY 

0.22600  LT 

ES5-94-01 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

D 

0.22600000  fig/g  APGY 

0.22600  LT 

ES5-94-02 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  fig/g  APIV 

0.00280  LT 

ES5-94-02 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0  00400000  fig /g  APIV 

T 

0.00400  ND 

ES5-94-02 

AENSLF  ALPHA- ENDOS t  HLF  AN 

LT 

0  00100000  fig/g  APIV 

0.00100  LT 

ES5-94-02 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0  00140000  fig/g  APIV 

U 

0.00221 

ES5-94-02 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  fig/g  APIV 

0.00770  LT 

ES  5 -94-02 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000  fig/g  APIV 

0.00070  LT 

ES5-94-02 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000  fig/g  APIV 

0.06840  LT 

ES5-94-02 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0  00850000  fig/g  APIV 

0.00850  LT 

ES5-94-02 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0  00160000  fig/g  APIV 

0.00160  LT 

ES5-94-02 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

7 

0  00650000  fig/g  APIV 

7 

N 

0.00650  LT 

ES5-94-02 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0  00050000  ^g/g  APIV 

T 

0.00050  ND 

ES5-94-02 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0  00050000  Hg/g  APIV 

T 

0.00050  ND 

ES5-94-02 

ESFS04 

ENDOSULFAN  Sl^LFATE 

ND 

T 

0  00050000  ^g/g  APIV 

T 

0.00050  ND 

ES5-94-02 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0  00400000  fig/g  APIV 

T 

0.00400  ND 

ES5-94-02 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

7 

0.00220000  fig/g  APIV 

7 

N 

0.00220  LT 

ES5-94-02 

HPCLE 

HEPT  ACHLOR  EPOXI  DE 

LT 

0.00130000  fig/g  APIV 

0.00130  LT 

ES5-94-02 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000  fig/g  APIV 

0.00300  LT 

ES5-94-02 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00 1 00000  fig/g  APIV 

0.00100  LT 

ES5-94-02 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0  03590000  ^g/g  APIV 

0.03590  LT 

ES5-94-02 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0  10000000  fig/g  APIV 

0.10000  LT 

ES5-94-02 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

0.10000000  fig/g  APIV 

T 

0.10000  ND 

ES5-94-02 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

0  10000000  fig/g  APIV 

T 

0.10000  ND 

ES5-94-02 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

0  10000000  ^g/g  APIV 

T 

0.10000  ND 

ES5-94-02 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

0.10000000  fig/g  APIV 

T 

0.10000  ND 

ES5-94-02 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.04790000  fig/g  APIV 

T 

0.04790  ND 

982 


Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Method  Blanks) 


— 

Mess 

Flag 

Unit 

Fla t 

Data  Me*. 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Cod* 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qual  Value  Bool 

Chemical  Class:  PESTICIPES/PCBS 


ES5-94-02 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000  fig/g  APIV 

0.04790  LT 

ES5-94-02 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l  .1  -DICHLORO 

LT 

0.00270000  ng/g  APIV 

0.00270  LT 

ES5-94-02 

PPDDE 

2,2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLORO 

LT 

0.00270000  ng/g  APIV 

0.00270  LT 

ES5-94-02 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1,1,1  -TR1CHLO 

LT 

0.00350000  ng/g  APIV 

0.00350  LT 

ES  5-94-02 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  ng/g  APIV 

0.22600  LT 

ES6-94-01 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  Hg/g  APGY 

0.00280  LT 

ES6-94-01 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.00280000  ng/g  APGY 

0.00280  LT 

ES6-94-01 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  ng/g  APGY 

T 

0.00400  ND 

ES6-94-0 1 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

TD 

0.00400000  ng/g  APGY 

T 

0.00400  ND 

ES6-94-01 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000  ng/g  APGY 

0.00100  LT 

ES6-94-01 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

D 

0.00100000  ng/g  APGY 

0.00100  LT 

ES6-94-01 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00140000  ng/g  APGY 

U 

0.00252 

ES6-94-0 1 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

D 

0.00140000  ng/g  APGY 

U 

0.00252 

ES6-94-01 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  fig/g  APGY 

0.00770  LT 

ES6-94-01 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHU)RIDE 

LT 

D 

0.00770000  ng/g  APGY 

0.00770  LT 

ES6-94-01 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000  ng/g  APGY 

0.00070  LT 

ES6-94-01 

BENSLF  BETA-ENDOSl  7LFAN 

LT 

I) 

0.00070000  ng/g  APGY 

0.00070  LT 

ES6-94-01 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000  |ig/g  APGY 

0.06840  LT 

ES6-94-01 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

D 

0.06840000  |ig/g  APGY 

0.06840  LT 

ES6-94-0 1 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  ng/g  APGY 

0.00850  LT 

ES6-94-01 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.00850000  fig/g  APGY 

0.00850  LT 

ES6-94-01 

DLDRN 

DIELDRIN 

C 

0.00314000  ng/g  APGY 

0.00160  LT 

ES6-94-0I 

DLDRN 

DIELDRIN 

UI> 

0.00274000  ng/g  APGY 

0.00160  LT 

ES6-94-01 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000  ng/g  APGY 

0.00650  LT 

ES6-94-01 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

D 

0.00650000  ng/g  APGY 

0.00650  LT 

ES6-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00050000  ng/g  APGY 

T 

0.00050  ND 

ES6-94-0 1 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

TD 

0.00050000  ng/g  APGY 

T 

0.00050  ND 

ES6-94-0 1 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00050000  ng/g  APGY 

T 

0.00050  ND 

ES6-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

TD 

0.00050000  (ig/g  APGY 

T 

0.00050  ND 

ES6-94-0 1 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ZU 

0.00054500  ng/g  APGY 

T 

0.00050  ND 

ES6-94-01 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

TI) 

0.00050000  ng/g  APGY 

T 

0.00050  ND 

ES6-94-01 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  ng/g  APGY 

T 

0.00400  ND 

ES6-94-01 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

TD 

0.00400000  ng/g  APGY 

T 

0.00400  ND 

ES6-94-0 1 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  ng/g  APGY 

0.00220  LT 

ES6-94-01 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

D 

0.00220000  fig/g  APGY 

0.00220  LT 

ES6-94-01 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  ng/g  APGY 

0.00130  LT 

ES6-94-0 1 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

D 

0.00130000  ng/g  APGY 

0.00130  LT 

ES6-94-0 1 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000  ng/g  APGY 

0.00300  LT 

ES6-94-01 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

D 

0.00300000  ng/g  APGY 

0.00300  LT 

ES6-94-01 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000  ng/g  APGY 

0.00100  LT 

ES6-94-01 

LIN 

LINDANE 

LT 

D 

0.00100000  ng/g  APGY 

0.00100  LT 

ES6-94-01 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  ng/g  APGY 

0.03590  LT 

ES6-94-01 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

D 

0.03590000  |ig/g  APGY 

0.03590  LT 

ES6-94-01 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000  ng/g  APGY 

0.10000  LT 

ES6-94-01 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

D 

0.10000000  ng/g  APGY 

0.10000  LT 

ES6-94-01 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

0.10000000  |ig/g  APGY 

T 

0.10000  ND 

ES6-94-01 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

TD 

0.10000000  ng/g  APGY 

T 

0.10000  ND 

ES6-94-01 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

0.10000000  ng/g  APGY 

T 

0.10000  ND 

ES6-94-01 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

TD 

0.10000000  ng/g  APGY 

T 

0.10000  ND 

ES6-94-01 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

0.10000000  ng/g  APGY 

T 

0.10000  ND 

ES6-94-01 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

TI) 

0.10000000  ^g/g  APGY 

T 

0.10000  ND 
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Method  Blank 

M 

Meas 

to* 

Unit 

tot 

Data 

Meas 

Site  ID 

Teat  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qua!  Value 

Bool 

Chemical  Class:  PESTIC1DES/PCBS 


ES6-94-01 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

0.10000000  ng/g  APGY 

T 

0.10000  ND 

ES6-94-0 1 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

TD 

0.10000000  ng/g  APGY 

T 

0.10000  ND 

ES6-94-0 1 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.04790000  >ig/g  APGY 

T 

0.04790  ND 

ES6-94-01 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

TD 

0.04790000  ng'g  APGY 

T 

0.04790  ND 

ES6-94-01 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000  ng/g  APGY 

0.04790  LT 

ES6-94-01 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

D 

0.04790000  ng/g  APGY 

0.04790  LT 

ES6-94-0 1 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>*  1 ,  1 -DICHLORO 

LT 

0.00270000  ng/g  APGY 

0.00270  LT 

ES6-94-01 

PPDDD 

2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLORO 

LT 

D 

0.00270000  jig/g  APGY 

0.00270  LT 

ES6-94-01 

PPDDE 

2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLORO 

LT 

0.00270000  ng/g  APGY 

0.00270  LT 

ES6-94-0 1 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHEN  YL>  1 . 1  -DICHLORO 

LT 

D 

0.00270000  ng/g  APGY 

0.00270  LT 

ES6-94-01 

PPDDT 

2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)-  1,1,1  -TRJCHLO 

LT 

0.00350000  ng/g  APGY 

0.00350  LT 

ES6-94-01 

PPDDT 

2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)-  1.1,1  -TRICHLO 

LT 

D 

0  00350000  ng/g  APGY 

0.00350  LT 

ES6-94-0 1 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  *ig/g  APGY 

0.22600  LT 

ES6-94-0 1 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

D 

0.22600000  ng/g  APGY 

0.22600  LT 

ES7-94-01 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0  00280000  Mg/g  APGY 

0.00280  LT 

ES7-94-01 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.00280000  ng/g  APGY 

0.00280  LT 

ES7-94-01 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ZC 

0  01280000  Hg/g  APGY 

T 

0.00400  ND 

ES7-94-01 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ZCD 

0.01540000  ng/g  APGY 

T 

0.00400  ND 

ES7-94-01 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000  ng/g  APGY 

0.00100  LT 

ES7-94-0 1 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

D 

0.00 1 00000  |ig/g  APGY 

0.00100  LT 

ES7-94-01 

ALDRN 

ALDRIN 

U 

0.00273000  ng/g  APGY 

U 

0.00252 

ES7-94-01 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

D 

0  00140000  ng/g  APGY 

V 

0.00252 

ES7-94-01 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  ng/g  APGY 

0.00770  LT 

ES7-94-01 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.00770000  ng/g  APGY 

0.00770  LT 

ES7-94-01 

BENSLF  BETA-ENDOSIFLFAN 

LT 

0  00070000  Mg/g  APGY 

0.00070  LT 

ES7-94-01 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

D 

0  00070000  ng/g  APGY 

0.00070  LT 

ES7-94-01 

CLDAN 

CHLORDANE 

C 

0.25400000  fig/g  APGY 

0.06840  LT 

ES7-94-01 

CLDAN 

CHLORDANE 

CD 

0  29400000  ng/g  APGY 

0.06840  LT 

ES7-94-0 1 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORJDE 

LT 

0  00850000  ng^g  APGY 

0.00850  LT 

ES7-94-01 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0  00850000  ng/g  APGY 

0.00850  LT 

ES7-94-01 

DLDRN 

DIELDRIN 

C 

0  00260000  ng/g  APGY 

0.00160  LT 

ES7-94-01 

DLDRN 

DIELDRIN 

CD 

0  00333000  jig/g  APGY 

0.00160  LT 

ES7-94-0 1 

ENDRN 

ENDRIN 

C 

0.01240000  ng/g  APGY 

0.00650  LT 

ES7-94-0 1 

ENDRN 

ENDRIN 

CD 

0.01500000  ng/g  APGY 

0.00650  LT 

ES7-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0  00050000  ng/g  APGY 

T 

0.00050  ND 

ES7-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

TD 

0.00050000  ng/g  APGY 

T 

0.00050  ND 

ES7-94-0 1 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00050000  ng^g  APGY 

T 

0.00050  ND 

ES7-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ZUD 

0.00177000  fig/g  APGY 

T 

0.00050  ND 

ES7-94-01 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

T 

0.00050000  fxg/g  APGY 

T 

0.00050  ND 

ES7-94-0 1 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

TD 

0.00050000  fig/g  APGY 

T 

0.00050  ND 

ES7-94-01 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ZC 

0  01390000  ng/g  APGY 

T 

0.00400  ND 

ES7-94-01 

OCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ZCD 

0.01700000  ng/g  APGY 

T 

0.00400  ND 

ES7-94-01 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  jig/g  APGY 

0.00220  LT 

ES7-94-01 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

D 

0.00220000  ng/g  APGY 

0.00220  LT 

ES7-94-01 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0  00130000  fig/g  APGY 

0.00130  LT 

ES7-94-01 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

D 

0.00130000  *ig/g  APGY 

0.00130  LT 

ES7-94-0 1 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0  00300000  >ig/g  APGY 

0.00300  LT 

ES7-94-0 1 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

D 

0  00300000  >ig/g  APGY 

0.00300  LT 

ES7-94-0I 

LIN 

LINDANE 

LT 

0  00100000  Mg/g  APGY 

0.00100  LT 

ES7-94-01 

LIN 

LINDANE 

LT 

D 

0  00100000  ng/g  APGY 

0.00100  LT 

ES7-94-0 1 

MEXCL 

METHOXY  CHLOR 

LT 

0.03590000  >ig/g  APGY 

0.03590  LT 
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Method  Blank 

Meas 

Flag 

Unit 

Flag  Data  Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bod 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code  Qual  Value  Bod 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 

ES7-94-01 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

D 

0.03590000  ng/g 

APGY 

0.03590  LT 

ES7-94-01 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000  ng/g 

APGY 

0.10000  LT 

ES7-94-01 

PCB016 

PCB1016 

LT 

D 

0.10000000  *ig/g 

APGY 

0.10000  LT 

ES7-94-01 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

0.10000000  ng/g 

APGY 

T 

0.10000  ND 

ES7-94-01 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

TD 

0.10000000  fig/g 

APGY 

T 

0.10000  ND 

ES7-94-01 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

0.10000000  fig/g 

APGY 

T 

0.10000  ND 

ES7-94-0 1 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

TD 

0.10000000  ng/g 

APGY 

T 

0.10000  ND 

ES7-94-01 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

0.10000000  ng/g 

APGY 

T 

0.10000  ND 

ES7-94-0 1 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

TD 

0.10000000  ng/g 

APGY 

T 

0.10000  ND 

ES7-94-01 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

0.10000000  jig/g 

APGY 

T 

0.10000  ND 

ES7-94-01 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

TD 

0.10000000  Hg/g 

APGY 

T 

0.10000  ND 

ES7-94-01 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.04790000  ng/g 

APGY 

T 

0.04790  ND 

ES7-94-01 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

TD 

0.04790000  ng/g 

APGY 

T 

0.04790  ND 

ES7-94-01 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000  jig/g 

APGY 

0.04790  LT 

ES7-94-01 

FCB260 

PCB  1260 

LT 

D 

0.04790000  ng/g 

APGY 

0.04790  LT 

ES7-94-01 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  1 , 1-DICHLORO 

LT 

0.00270000  ng'g 

APGY 

0.00270  LT 

ES7-94-01 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1 . 1  -DICHLORO 

LT 

D 

0.00270000  ng/g 

APGY 

0.00270  LT 

ES7-94-01 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  1 , 1  -DICHLORO 

LT 

0.00270000  ng/g 

APGY 

0.00270  LT 

ES7-94-01 

PPDDE 

2,2-BI  S(PARA-CHLORO  PHENYL)- 1 , 1  -DICHLORO 

LT 

D 

0.00270000  ng/g 

APGY 

0.00270  LT 

ES7-94-01 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1,1,1  -TRICHLO 

LT 

0.00350000  jig/g 

APGY 

0.00350  LT 

ES7-94-01 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHEN  YL)- 1,1,1  -TRICHLO 

CD 

0.00511000  ng/g 

APGY 

0.00350  LT 

ES7-94-01 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  (ig/g 

APGY 

0.22600  LT 

ES7-94-01 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

D 

0.22600000  (ig/g 

APGY 

0.22600  LT 

ES8-94-01 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  ng/g 

APIV 

0.00280  LT 

ES8-94-01 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  ng/g 

APIV 

T 

0.00400  ND 

ES8-94-01 

AENSLF 

ALPHA-ENDOSULFAN 

C 

0.00350000  ^g/g 

APIV 

0.00100  LT 

ES8-94-01 

ALDRN 

ALDRIN 

V 

0.00182000  ng/g 

APIV 

V 

0.00221 

ES8-94-01 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  ng/g 

APIV 

0.00770  LT 

ES8-94-01 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

V 

0.00253000  jig/g 

APIV 

0.00070  LT 

ES8-94-0 1 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000  ng/g 

APIV 

0.06840  LT 

ES8-94-01 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  ^g/g 

APIV 

0.00850  LT 

ES8-94-01 

DLDRN 

DIELDRIN 

c 

0.01500000  ng/g 

APIV 

0.00160  LT 

ES8-94-01 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

7 

0.00650000  jig/g 

APIV 

1 

N 

0.00650  LT 

ES8-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00050000  ng/g 

APIV 

T 

0.00050  ND 

ES8-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ZU 

0.00748000  ^ig/g 

APIV 

T 

0.00050  ND 

ES8-94-01 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

T 

0.00050000  ^g/g 

APIV 

T 

0.00050  ND 

ES  8-94-01 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  ng/g 

APIV 

T 

0.00400  ND 

ES8-94-01 

HPCL 

HEPTACHLOR 

7 

0.00266000  ng/g 

APIV 

7 

N 

0.00220  LT 

ES8-94-01 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  Mg/g 

APIV 

0.00130  LT 

ES8-94-01 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000  ng/g 

APIV 

0.00300  LT 

ES8-94-0 1 

LrN 

LINDANE 

LT 

0.00100000  ^g/g 

APIV 

0.00100  LT 

ES8-94-01 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  |ig/g 

APIV 

0.03590  LT 

ES8-94-01 

PC  B0 16 

PCB  1016 

LT 

0.10000000  ng/g 

APIV 

0.10000  LT 

ES  8-94-01 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

0.10000000  ng/g 

APIV 

T 

0.10000  ND 

ES8-94-01 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

0.10000000  ng/g 

APIV 

T 

0.10000  ND 

ES8-94-0 1 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

0.10000000  ^g/g 

APIV 

T 

0.10000  ND 

ES8-94-01 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

0.10000000  ng/g 

APIV 

T 

0.10000  ND 

ES  8-94-01 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.04790000  ^g/g 

APIV 

T 

0.04790  ND 

ES  8-94-01 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000  ng/g 

APIV 

0.04790  LT 

ES  8-94-01 

PPDDD 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLORO 

C 

0.00734000  fig/g 

APIV 

0.00270  LT 

ES8-94-01 

PPDDE 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-DICHLORO 

C 

0.02910000  ng/g 

APIV 

0.00270  LT 
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Method  Blank 

Meat 

n-t 

U  nh 

Flag 

Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bod 

Co dt 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qual  Value 

Bod 

Chemical  Class:  PEST1CIDES/PCBS _ 

ES8-94-01  PPDDT  2,2-BIS<PARA-CHLOROPHENYL)-l.Ll-TRICHLO 


ES8-94-0 1  TXPHE  TOXAPHENE  LT 

ES 8-94-02  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ES8-94-02  ACLDA  ALPHA  CHIjORDANE  ND 

ES8-94-02  AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN  LT 

ES 8-94-02  ALDRN  ALDRIN  LT 

ES8-94-02  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ES8-94-02  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ES8-94-02  CLDAN  CHLORDANE  LT 

ES8-94-02  DBHC  DELT A-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ES8-94-02  DLDRN  DIELDRrN 

ES8-94-02  ENDRN  ENDRIN  LT 

ES 8-94-02  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE  ND 

ES8-94-02  ENDRN  ENDRIN  KETONE  ND 

ES8-94-02  ESFS04  ENDOSULFAN  SITLFATE 

ES8-94-02  GCLDA  GAMMA-CHLORDANE  ND 

ES8-94-02  HPCL  HEPTACHLOR 

ES8-94-02  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

ES8-94-02  ISODR  ISODRIN  LT 

ES 8-94-02  LIN  LINDANE  LT 

ES8-94-02  MEXCL  METHOXYCHLOR  LT 

ES8-94-02  PC  BO  16  PCB  1016  LT 

ES8-94-02  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221  ND 

ES8-94-02  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232  ND 

ES8-94-02  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242  ND 

ES8-94-02  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1 248  ND 

ES 8-94-02  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254  ND 

ES8-94-02  PCB260  PCB  1260  LT 

ES8-94-02  PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DlCHLORO  LT 

ES 8-94-02  PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-U-DICHLORO  LT 

ES8-94-02  PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-U,l-TRICHLO 

ES8-94-02  TXPHE  TOXAPHENE  LT 

ES8-94-03  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ES8-94-03  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ES8-94-03  ACLDA  ALPHA  CHLORDANE  ND 

ES8-94-03  ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 

ES8-94-03  AENSLF  ALPHA-ENDOStTFAN  LT 

ES8-94-03  AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN  LT 

ES 8-94-03  ALDRN  ALDRIN 

ES8-94-03  ALDRN  ALDRIN 

ES8-94-03  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ES8-94-03  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ES8-94-03  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN  LT 

ES8-94-03  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN  LT 

ES8-94-03  CLDAN  CHLORDANE  LT 

ES 8-94-03  CLDAN  CHLORDANE  LT 

ES8-94-03  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ES8-94-03  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ES8-94-03  DLDRN  DIELDRIN  LT 

ES8-94-03  DLDRN  DIELDRIN  LT 

ES8-94-03  ENDRN  ENDRIN  LT 


C 

0.05010000  ng/g  APIV 

0.00350  LT 

0.22600000  Mg/g  APIV 

0.22600  LT 

0.00280000  Mg^g  APGY 

0.00280  LT 

T 

0.00400000  Mg/g  APGY 

T 

0.00400  ND 

0  00100000  Mg/g  APGY 

0.00100  LT 

0.00140000  Mg/g  APGY 

U 

0.00252 

0.00770000  Mg'g  APGY 

0.00770  LT 

V 

0.00179000  ng/g  APGY 

0.00070  LT 

0.06840000  Mg/g  APGY 

0.06840  LT 

0.00850000  Mg/g  APGY 

0.00850  LT 

C 

0.00453000  Mg/g  APGY 

0.00160  LT 

0  00650000  Mg/g  APGY 

0.00650  LT 

T 

0.00050000  Mg/g  APGY 

T 

0.00050  ND 

T 

0  00050000  Mg/g  APGY 

T 

0.00050  ND 

ZU 

0  00094800  Mg/g  APGY 

T 

0.00050  ND 

T 

0  00400000  >ig/g  APGY 

T 

0.00400  ND 

U 

0  00713000  Mg/g  APGY 

0.00220  LT 

C 

0.00175000  Mg/g  APGY 

0.00130  LT 

0.00300000  Mg/g  APGY 

0.00300  LT 

0  00100000  Mg/g  APGY 

0.00100  LT 

0  03590000  ng/g  APGY 

0.03590  LT 

0  1 0000000  Mg/g  APGY 

0.10000  LT 

T 

0  10000000  Mg/g  APGY 

T 

0.10000  ND 

T 

0.1(1000000  Mg/g  APGY 

T 

0.10000  ND 

T 

0  1 0000000  Mg/g  APGY 

T 

0.10000  ND 

T 

0.10000000  ng/g  APGY 

T 

0.10000  ND 

T 

0  04790000  ng/g  APGY 

T 

0.04790  ND 

0  04790000  Mg/g  APGY 

0.04790  LT 

0  00270000  Mg/g  APGY 

0.00270  LT 

0.00270000  Mg/g  APGY 

0.00270  LT 

C 

0  01130000  Mg/g  APGY 

0.00350  LT 

0  22600000  Mg/g  APGY 

0.22600  LT 

0.00280000  Mg/g  APIV 

0.00280  LT 

D 

0  00280000  Mg/g  APIV 

0.00280  LT 

T 

0.00400000  Mg/g  APIV 

T 

0.00400  ND 

ZUI) 

0  00730000  Mg/g  APIV 

T 

0.00400  ND 

0.00100000  Mg/g  APIV 

0.00100  LT 

D 

0.00100000  Mg/g  APIV 

0.00100  LT 

U 

0.00257000  Mg/g  APIV 

V 

0.00221 

UI) 

0  00214000  jug/g  APIV 

V 

0.00221 

0.00770000  Mg/g  APIV 

0.00770  LT 

D 

0  00770000  ng/g  APIV 

0.00770  LT 

0.00070000  Mg/g  APIV 

0.00070  LT 

D 

0  00070000  Mg/g  APIV 

0.00070  LT 

0  06840000  Mg/g  APIV 

0.06840  LT 

D 

0  06840000  Mg/g  APIV 

0.06840  LT 

0  00850000  Mg/g  APIV 

0.00850  LT 

D 

0  00850000  Mg/g  APIV 

0.00850  LT 

0.00160000  Mg/g  APIV 

0.00160  LT 

D 

0  00160000  Mg/g  APIV 

0.00160  LT 

7 

0  00650000  Mg/g  APIV 

7 

N 

0.00650  LT 
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Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 


ES9-94-01 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000  ng/g  APEP 

0.00070  LT 

ES9-94-01 

BENSLF  BETA-ENDOS1XFAN 

LT 

D 

0.00070000  ng/g  APEP 

0.00070  LT 

ES9-94-01 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000  fig/g  APEP 

0.06840  LT 

ES9-94-0 1 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

D 

0.06840000  ng/g  APEP 

0.06840  LT 

ES9-94-0 1 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  ng/g  APEP 

0.00850  LT 

ES9-94-01 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.00850000  fig/g  APEP 

0.00850  LT 

ES9-94-01 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00160000  jig/g  APEP 

0.00160  LT 

ES9-94-01 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

D 

0.00160000  ng/g  APEP 

0.00160  LT 

ES9-94-0 1 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000  ng/g  APEP 

0.00650  LT 

ES9-94-01 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

D 

0.00650000  fig/g  APEP 

0.00650  LT 

ES9-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00050000  ng/g  APEP 

T 

0.00050  ND 

ES9-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

TI) 

0  00050000  jig/g  APEP 

T 

0.00050  ND 

ES9-94-0I 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00050000  ^g/g  APEP 

T 

0.00050  ND 

ES9-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

TD 

0  00050000  ng/g  APEP 

T 

0.00050  ND 

ES9-94-01 

ESFS04 

ENDOSIFLFAN  SULFATE 

ND 

T 

0  00050000  ng/g  APEP 

T 

0.00050  ND 

ES9-94-0 1 

ESFS04 

ENDOSDLFAN  SULFATE 

ND 

TI) 

0  00050000  ng/g  APEP 

T 

0.00050  ND 

ES9-94-01 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0  00400000  ng/g  APEP 

T 

0.00400  ND 

ES9-94-01 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

TD 

0.00400000  ng/g  APEP 

T 

0.00400  ND 

ES9-94-01 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  APEP 

0.00220  LT 

ES9-94-01 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

D 

0  00220000  ^g/g  APEP 

0.00220  LT 

ES9-94-0 1 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  ng/g  APEP 

0.00130  LT 

ES9-94-01 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

D 

0.00130000  ng/g  APEP 

0.00130  LT 

ES9-94-01 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000  ng/g  APEP 

0.00300  LT 

ES9-94-0 1 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

D 

0.00300000  ng/g  APEP 

0.00300  LT 

ES9-94-0 1 

LIN 

LINDANE 

LT 

0  00100000  ng/g  APEP 

0.00100  LT 

ES9-94-0 1 

LIN 

LINDANE 

LT 

D 

0.00100000  ng/g  APEP 

0.00100  LT 

ES9-94-01 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0  03590000  jiig/g  APEP 

0.03590  LT 

ES9-94-01 

MEXCL 

METHOXY  CHLOR 

LT 

D 

0  03590000  ng/g  APEP 

0.03590  LT 

ES9-94-01 

PC  BO  16 

PCB  1016 

LT 

0  10000000  ng/g  APEP 

0.10000  LT 

ES9-94-0 1 

PC  BO  16 

PCB1016 

LT 

D 

0  10000000  Hg/g  APEP 

0.10000  LT 

ES9-94-01 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

0  10000000  *ig/g  APEP 

T 

0.10000  ND 

ES9-94-01 

PCB22I 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

TI) 

0  10000000  ng/g  APEP 

T 

0.10000  ND 

ES9-94-01 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

0.10000000  Mg/g  APEP 

T 

0.10000  ND 

ES9-94-0 1 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

TD 

0.10000000  ng/g  APEP 

T 

0.10000  ND 

ES9-94-01 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

0.10000000  ng/g  APEP 

T 

0.10000  ND 

ES9-94-01 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

TD 

0  10000000  ng/g  APEP 

T 

0.10000  ND 

ES9-94-01 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

0  10000000  >ig/g  APEP 

T 

0.10000  ND 

ES9-94-0 1 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

TD 

0.10000000  *ig/g  APEP 

T 

0.10000  ND 

ES9-94-01 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.04790000  >ig/g  APEP 

T 

0.04790  ND 

ES9-94-01 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

TD 

0.04790000  ng/g  APEP 

T 

0.04790  ND 

ES9-94-01 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000  ng/g  APEP 

0.04790  LT 

ES9-94-0 1 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

D 

0.04790000  ng/g  APEP 

0.04790  LT 

ES9-94-0 1 

PPDDD 

2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHEN  YL>- 1 . 1  -DICHLORO 

LT 

0  00270000  Mg/g  APEP 

0.00270  LT 

ES9-94-01 

PPDDD 

2.2-BIS(P  ARA-CHLOROPHEN  YL>  1 . 1  -DICHLORO 

LT 

D 

0.00270000  >ig/g  APEP 

0.00270  LT 

ES9-94-0 1 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1 ,  1 -DICHLORO 

LT 

0.00270000  ng/g  APEP 

0.00270  LT 

ES9-94-01 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U-DICHLORO 

LT 

D 

0.00270000  ng/g  APEP 

0.00270  LT 

ES9-94-01 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  1.1,1  -TRICHU) 

LT 

0.00350000  *ig/g  APEP 

0.00350  LT 

ES9-94-0 1 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHEN  YL>- 1.1,1  -TRICHLO 

LT 

D 

0.00350000  ng/g  APEP 

0.00350  LT 

ES9-94-01 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  jig/g  APEP 

0.22600  LT 

ES9-94-01 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

D 

0.22600000  ng/g  APEP 

0.22600  LT 

ES9-94-02 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  ng/g  APirB 

0.00280  LT 
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Chemical  Class:  PEST1C1DES/PCBS 


ES9-94-02 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  Mg/g  API® 

T 

0.00400  ND 

ES9-94-02 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000  Mg/g  API® 

0.00100  LT 

ES9-94-02 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00140000  Mg/g  API® 

0.00140  LT 

ES9-94-02 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  ng/g  APUB 

0.00770  LT 

ES9-94-02 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00070000  Mg/g  API® 

0.00070  LT 

ES9-94-02 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000  Mg/g  API® 

0.06840  LT 

ES9-94-02 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  Mg/g  API® 

0.00850  LT 

ES9-94-02 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00160000  fig/g  API® 

0.00160  LT 

ES9-94-02 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000  Mg/g  API® 

0.00650  LT 

ES9-94-02 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00050000  Mg/g  API® 

T 

0.00050  ND 

ES9-94-02 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00050000  ng/g  APUB 

T 

0.00050  ND 

ES9-94-02 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

T 

0.00050000  Mg/g  APUB 

T 

0.00050  ND 

ES9-94-02 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  Mg/g  API® 

T 

0.00400  ND 

ES9-94-02 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  fig/g  API® 

0.00220  LT 

ES9-94-02 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  Mg/g  API® 

0.00130  LT 

ES9-94-02 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000  Mg/g  API® 

0.00300  LT 

ES9-94-02 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000  Mg/g  APUB 

0.00100  LT 

ES9-94-02 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  ng/g  APirB 

0.03590  LT 

ES9-94-02 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.10000000  ng/g  APUB 

0.10000  LT 

ES9-94-02 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

0.10000000  Mg/g  API® 

T 

0.10000  ND 

ES9-94-02 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

o.iooooooo  ng/g  APtre 

T 

0.10000  ND 

ES9-94-02 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

0.10000000  ng/g  APUB 

T 

0.10000  ND 

ES9-94-02 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

0.10000000  Mg/g  APLFB 

T 

0.10000  ND 

ES9-94-02 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.04790000  *ig/g  APtrB 

T 

0.04790  ND 

ES9-94-02 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000  ng/g  APUB 

0.04790  LT 

ES9-94-02 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l  ,1  -DICHLORO 

LT 

0.00270000  Mg/g  API® 

0.00270  LT 

ES9-94-02 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLORO 

LT 

0.00270000  Mg/g  API® 

0.00270  LT 

ES9-94-02 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l .  1 , 1  -TRICHLO 

LT 

0.00350000  Mg/g  API® 

0.00350  LT 

ES9-94-02 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  Mg/g  API® 

0.22600  LT 

ESA-94-01 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXAC'HLORIDE 

LT 

0.00280000  Mg/g  APEP 

0.00280  LT 

ESA-94-01 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.00280000  Mg/g  APEP 

0.00280  LT 

ESA-94-01 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  Mg/g  APEP 

T 

0.00400  ND 

ESA-94-01 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

TI) 

0.00400000  Mg/g  APEP 

T 

0.00400  ND 

ESA-94-01 

AENSLF  ALPHA-ENDOStTLFAN 

LT 

0.00100000  Mg/g  APEP 

0.00100  LT 

ESA-94-01 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

D 

0.00100000  Mg/g  APEP 

0.00100  LT 

ESA-94-01 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00140000  Mg/g  APEP 

0.00140  LT 

ESA-94-01 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

D 

0.00140000  Mg/g  APEP 

0.00140  LT 

ESA-94-01 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  Mg/g  APEP 

0.00770  LT 

ESA-94-01 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.00770000  Mg/g  APEP 

0.00770  LT 

ESA-94-01 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

C 

0.00263000  Mg/g  APEP 

0.00070  LT 

ESA-94-01 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

D 

0.00070000  Mg/g  APEP 

0.00070  LT 

ESA-94-01 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000  Mg/g  APEP 

0.06840  LT 

ESA-94-01 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

D 

0.06840000  Mg/g  APEP 

0.06840  LT 

ESA-94-01 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  Mg/g  APEP 

0.00850  LT 

ESA-94-01 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.00850000  Mg/g  APEP 

0.00850  LT 

ESA-94-01 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00160000  Mg/g  APEP 

0.00160  LT 

ESA-94-01 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

D 

0.00160000  Mg/g  APEP 

0.00160  LT 

ESA-94-01 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000  Mg/g  APEP 

0.00650  LT 

ESA-94-01 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

D 

0.00650000  Mg/g  APEP 

0.00650  LT 

ESA-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00050000  Mg/g  APEP 

T 

0.00050  ND 

ESA-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

TD 

0.00050000  Mg/g  APEP 

T 

0.00050  ND 
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ESA-94-0 1 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00050000  Mg/g  APEP 

T 

0.00050  ND 

ESA-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

TD 

0  00050000  Mg/g  APEP 

T 

0.00050  ND 

ESA-94-01 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

T 

0.00050000  Mg/g  APEP 

T 

0.00050  ND 

ESA-94-01 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ND 

TD 

0.00050000  Mg/g  APEP 

T 

0.00050  ND 

ESA-94-01 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  Mg/g  APEP 

T 

0.00400  ND 

ESA-94-01 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

TD 

0.00400000  Mg'g  APEP 

T 

0.00400  ND 

ESA-94-01 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  Mg/g  APEP 

0.00220  LT 

ESA-94-01 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

D 

0.00220000  ng/g  APEP 

0.00220  LT 

ESA-94-01 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  Mg/g  APEP 

0.00130  LT 

ESA-94-01 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

D 

0.00130000  Mg/g  APEP 

0.00130  LT 

ESA-94-01 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00500000  (ig/g  APEP 

0.00300  LT 

ESA-94-01 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

D 

0.00300000  (ig/g  APEP 

0.00300  LT 

ESA-94-01 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000  ng/g  APEP 

0.00100  LT 

ESA-94-01 

LIN 

LINDANE 

LT 

D 

0.00 1 00000  ng/g  APEP 

0.00100  LT 

ESA-94-01 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.03590000  Mg/g  APEP 

0.03590  LT 

ESA-94-01 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

D 

0.03590000  fig/g  APEP 

0.03590  LT 

ESA-94-01 

PC  BO  16 

PCB  1016 

LT 

0  10000000  Mg/g  APEP 

0.10000  LT 

ESA-94-01 

PC  BO  16 

PCB  1016 

LT 

D 

0  10000000  Mg/g  APEP 

0.10000  LT 

ESA-94-01 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

0.10000000  Mg/g  APEP 

T 

0.10000  ND 

ESA-94-01 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

TD 

0.10000000  Hg/g  APEP 

T 

0.10000  ND 

ESA-94-01 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

0.10000000  ng/g  APEP 

T 

0.10000  ND 

ESA-94-01 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

TD 

0  10000000  Mg/g  APEP 

T 

0.10000  ND 

ESA-94-01 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

0.10000000  Mg/g  APEP 

T 

0.10000  ND 

ESA-94-01 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

TD 

0.10000000  Mg/g  APEP 

T 

0.10000  ND 

ESA-94-01 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

0  10000000  Mg/g  APEP 

T 

0.10000  ND 

ESA-94-01 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

TD 

0  10000000  Mg/g  APEP 

T 

0.10000  ND 

ESA-94-01 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.04790000  Mg/g  APEP 

T 

0.04790  ND 

ESA-94-01 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

TD 

0  04790000  Mg/g  APEP 

T 

0.04790  ND 

ESA-94-01 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0  04790000  Mg/g  APEP 

0.04790  LT 

ESA-94-01 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

D 

0.04790000  Mg/g  APEP 

0.04790  LT 

ESA-94-01 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYLH .  1 -DICHLORO 

LT 

0.00270000  Mg/g  APEP 

0.00270  LT 

ESA-94-01 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  1 , 1  -DICHLORO 

LT 

D 

0  00270000  Mg/g  APEP 

0.00270  LT 

ESA-94-01 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHEN  YL)- 1 . 1  -DICHLORO 

LT 

0.00270000  Mg/g  APEP 

0.00270  LT 

ESA-94-01 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-L  1  -DICHLORO 

LT 

D 

0.00270000  Mg/g  APEP 

0.00270  LT 

ESA-94-01 

PPDDT 

2,2-BIS(P  ARA-C  HLOROPHENYL)- 1.1 . 1  -TRiCHLO 

LT 

0.00350000  Mg/g  APEP 

0.00350  LT 

ESA-94-0 1 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l .  1 . 1  -TRICHLO 

LT 

D 

0  00350000  Mg/g  APEP 

0.00350  LT 

ESA-94-0 1 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  Mg/g  APEP 

0.22600  LT 

ESA-94-01 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

D 

0.22600000  Mg/g  APEP 

0.22600  LT 

ESA-94-02 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  Mg/g  APEP 

0.00280  LT 

ESA-94-02 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  Mg/g  APEP 

T 

0.00400  ND 

ESA-94-02 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0  00100000  Mg/g  APEP 

0.00100  LT 

ESA-94-02 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00140000  Mg/g  APEP 

0.00140  LT 

ESA-94-02 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  Mg/g  APEP 

0.00770  LT 

ESA-94-02 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

V 

0.00584000  Mg/g  APEP 

0.00070  LT 

ESA-94-02 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0  06840000  Mg/g  APEP 

0.06840  LT 

ESA-94-02 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  Mg/g  APEP 

0.00850  LT 

ESA-94-02 

DLDRN 

DIELDRIN 

C 

0.01970000  Mg/g  APEP 

0.00160  LT 

ESA-94-02 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0  00650000  Mg/g  APEP 

0.00650  LT 

ESA-94-02 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0  00050000  Mg/g  APEP 

T 

0.00050  ND 

ESA-94-02 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

zu 

0.00116000  Mg/g  APEP 

T 

0.00050  ND 

ESA-94-02 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

ZU 

0.00079300  Mg/g  APEP 

T 

0.00050  ND 
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— 

Method  Blank 

Meas 

Flag 

Unit 

Flag  Data  Mea* 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code  Qual  Value  Bool 

Chemical_  Classy  PESTICEDES/PCBS _ 

ESA-94-02  GCLDA  GAMMA-CHLORDANE  ND 

ESA-94-02  HPCL  HEPTACHLOR  LT 

ESA-94-02  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE  LT 

ESA-94-02  ISODR  ISODRIN  LT 

ESA-94-02  LIN  LINDANE  LT 

ESA-94-02  MEXCL  METHOXYCHLOR  LT 

ESA-94-02  PCB016  PCB  1016  LT 

ESA-94-02  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221  ND 

ESA-94-02  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232  ND 

ESA-94-02  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242  ND 

ESA-94-02  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248  ND 

ESA-94-02  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254  ND 

ESA-94-02  PCB260  PCB  1260  LT 

ESA-94-02  PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-DICHU)RO  LT 

ESA-94-02  PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-U-DICHLORO  LT 

ESA-94-02  PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l,l-TRICHLO  LT 

ESA-94-02  TXPHE  TOXAPHENE  LT 

ESB-94-01  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ESB-94-01  ACLDA  ALPHA  CHLORDANE  ND 

ESB-94-01  AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN  LT 

ESB-94-01  ALDRN  ALDRIN 

ESB-94-01  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ESB-94-01  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN  LT 

ESB-94-01  CLDAN  CHLORDANE  LT 

ESB-94-01  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ESB-94-01  DLDRN  DIELDRIN  LT 

ESB-94-01  ENDRN  ENDRIN  LT 

ESB-94-01  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE  ND 

ESB-94-01  ENDRN  ENDRIN  KETONE  ND 

ESB-94-01  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE  ND 

ESB-94-01  GCLDA  GAMMA-CHLORDANE  ND 

ESB-94-01  HPCL  HEPTACHLOR  LT 

ESB-94-01  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE  LT 

ESB-94-01  ISODR  ISODRIN  LT 

ESB-94-01  LIN  LINDANE  LT 

ESB-94-01  MEXCL  METHOXYCHLOR  LT 

ESB-94-01  PCB016  PCB  1016  LT 

ESB-94-01  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221  ND 

ESB-94-01  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232  ND 

ESB-94-01  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242  ND 

ESB-94-01  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248  ND 

ESB-94-01  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254  ND 

ESB-94-01  PCB260  PCB  1260  LT 

ESB-94-01  PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHL0R0PHENYL)-1.1-DICHL0R0  LT 

ESB-94-01  PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l-DlCHLORO  LT 

ESB-94-01  PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l .  1 , 1 -TR1CHLO  LT 

ESB-94-01  TXPHE  TOXAPHENE  LT 

ESB-94-02  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ESB-94-02  ACLDA  ALPHA  CHLORDANE  ND 

ESB-94-02  AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN  LT 

ESB-94-02  ALDRN  ALDRIN  _ _ 


T 

0.00400000  pg/g  APEP 

T 

0.00400  ND 

0.00220000  ng/g  APEP 

0.00220  LT 

0.00130000  ng/g  APEP 

0.00130  LT 

0.00300000  pg/g  APEP 

0.00300  LT 

0.00100000  pg/g  APEP 

0.00100  LT 

0.03590000  ng/g  APEP 

0.03590  LT 

0.10000000  pg/g  APEP 

0. 10000  LT 

T 

0.10000000  pg/g  APEP 

T 

0.10000  ND 

T 

0.10000000  pg/g  APEP 

T 

0.10000  ND 

T 

0.10000000  ng/g  APEP 

T 

0.10000  ND 

T 

0.10000000  pg/g  APEP 

T 

0.10000  ND 

T 

0.04790000  ng/g  APEP 

T 

0.04790  ND 

0.04790000  pg/g  APEP 

0.04790  LT 

0.00270000  ng/g  APEP 

0.00270  LT 

0.00270000  pg/g  APEP 

0.00270  LT 

0.00350000  ng/g  APEP 

0.00350  LT 

0.22600000  ng/g  APEP 

0.22600  LT 

0.00280000  pg/g  APRO 

0.00280  LT 

T 

0.00400000  pg/g  APRO 

T 

0.00400  ND 

0.00100000  pg/g  APRO 

0.00100  LT 

V 

0.00413000  pg/g  APRO 

V 

0.00369 

0. 00770000  ng/g  APRO 

0.00770  LT 

0.00070000  ng/g  APRO 

0.00070  LT 

0.06840000  pg/g  APRO 

0.06840  LT 

0.00850000  ng/g  APRO 

0.00850  LT 

0.00160000  pg/g  APRO 

0.00160  LT 

0.00650000  pg/g  APRO 

0.00650  LT 

T 

0.00050000  pg/g  APRO 

T 

0.00050  ND 

T 

0.00050000  pg/g  APRO 

T 

0.00050  ND 

T 

0.00050000  pg/g  APRO 

T 

0.00050  ND 

T 

0.00400000  pg/g  APRO 

T 

0.00400  ND 

0.00220000  pg/g  APRO 

0.00220  LT 

0.00130000  pg/g  APRO 

0.00130  LT 

0.00300000  pg/g  APRO 

0.00300  LT 

0.00100000  pg/g  APRO 

0.00100  LT 

0.03590000  pg/g  APRO 

0.03590  LT 

0.10000000  pg/g  APRO 

0.10000  LT 

T 

0.10000000  pg/g  APRO 

T 

0.10000  ND 

T 

0.10000000  pg/g  APRO 

T 

0.10000  ND 

T 

0.10000000  pg/g  APRO 

T 

0.10000  ND 

T 

0.10000000  pg/g  APRO 

T 

0.10000  ND 

T 

0.04790000  pg/g  APRO 

T 

0.04790  ND 

0.04790000  pg/g  APRO 

0.04790  LT 

0.00270000  pg/g  APRO 

0.00270  IT 

0.00270000  pg/g  APRO 

0.00270  LT 

0.00350000  pg/g  APRO 

0.00350  LT 

0.22600000  pg/g  APRO 

0.22600  LT 

0.00280000  pg/g  APRO 

0.00280  LT 

T 

0.00400000  pg/g  APRO 

T 

0.00400  m 

0.00100000  pg/g  APRO 

0.00100  LT 

U 

0.00547000  pg/g  APRO 

U 

0.00369 
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Method  Blank 

■ 

Meat 

Fk| 

Unit 

Flag 

Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Boot 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qua]  Value 

Bool 

Chemical  Class:  PEST1C1DES/PCBS 


ESB-94-02 

BBHC 

BET  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  >ig/g  APRO 

0.00770  LT 

ESB-94-02 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

V 

0.00105000  fig/g  APRO 

0.00070  LT 

ESB-94-02 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000  ng/g  APRO 

0.06840  LT 

ESB-94-02 

DBHC 

DELT  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  ng/g  APRO 

0.00850  LT 

ESB-94-02 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00160000  ng/g  APRO 

0.00160  LT 

ESB-94-02 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000  ng/g  APRO 

0.00650  LT 

ESB-94-02 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00050000  ng/g  APRO 

T 

0.00050  ND 

ESB-94-02 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00050000  ng/g  APRO 

T 

0.00050  ND 

ESB-94-02 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SlfLFATE 

ND 

T 

0.00050000  ng/g  APRO 

T 

0.00050  ND 

ESB-94-02 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0. 00400000  ng/g  APRO 

T 

0.00400  ND 

ESB-94-02 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  \ig/g  APRO 

0.00220  LT 

ESB-94-02 

HPCLE 

HEPTACHLOR  EPOXIDE 

LT 

0.00130000  ng/g  APRO 

0.00130  LT 

ESB-94-02 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0  00300000  ng/g  APRO 

0.00300  LT 

ESB-94-02 

LIN 

LINDANE 

LT 

0  001 00000  ng/g  APRO 

0.00100  LT 

ESB-94-02 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0  03590000  ng/g  APRO 

0.03590  LT 

ESB-94-02 

PC  BO  16 

PCB1016 

LT 

0  10000000  ng/g  APRO 

0.10000  LT 

ESB-94-02 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

0  10000000  ng/g  APRO 

T 

0.10000  ND 

ESB-94-02 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

0  10000000  >ig/g  APRO 

T 

0.10000  ND 

ESB-94-02 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

0  10000000  jig/g  APRO 

T 

0.10000  ND 

ESB-94-02 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

0  10000000  ng/g  APRO 

T 

0.10000  ND 

ESB-94-02 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0  04790000  ng/g  APRO 

T 

0.04790  ND 

ESB-94-02 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0  04790000  Mg/g  APRO 

0.04790  LT 

ESB-94-02 

PPDDD 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,  1  -DICHLORO 

LT 

0  00270000  ng/g  APRO 

0.00270  LT 

ESB-94-02 

PPDDE 

2,2-BIS(P  ARA-C  HLOROPHEN  YL>  1 . 1  -DICHLOR( ) 

LT 

0.00270000  ng/g  APRO 

0.00270  LT 

ESB-94-02 

PPDDT 

2,2-BIS(P  ARA-C  HLX  >ROPHENYL>-  L  1,1  -TRJCH  LO 

LT 

0.00350000  >ig/g  APRO 

0.00350  LT 

ESB-94-02 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  ng/g  APRO 

0.22600  LT 

ESB-94-03 

ABHC 

ALPH  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0  00280000  ng/g  APRO 

0.00280  LT 

ESB-94-03 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0  00400000  >ig/g  APRO 

T 

0.00400  ND 

ESB-94-03 

AENSLF  ALPHA-ENDOSl FLFAN 

LT 

0.00100000  fig/g  APRO 

0.00100  LT 

ESB-94-03 

ALDRN 

ALDRIN 

V 

0  00361000  ng/g  APRO 

U 

0.00369 

ESB-94-03 

BBHC 

BET  A-BENZEN  EHEX  AC  HLORIDE  . 

LT 

0.00770000  >ig/g  APRO 

0.00770  LT 

ESB-94-03 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

V 

0.00581000  ng/g  APRO 

0.00070  LT 

ESB-94-03 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0  06840000  pg/g  APRO 

0.06840  LT 

ESB-94-03 

DBHC 

DELT A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0  00850000  ng/g  APRO 

0.00850  LT 

ESB-94-03 

DLDRN 

DIELDRIN 

c 

0  00380000  ng/g  APRO 

0.00160  LT 

ESB-94-03 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000  ng/g  APRO 

0.00650  LT 

ESB-94-03 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0.00050000  ng/g  APRO 

T 

0.00050  ND 

ESB-94-03 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00050000  ng/g  APRO 

T 

0.00050  ND 

ESB-94-03 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

zu 

0  00143000  ng/g  APRO 

T 

0.00050  ND 

ESB-94-03 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0  00400000  ng/g  APRO 

T 

0.00400  ND 

ESB-94-03 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  ng'g  APRO 

0.00220  LT 

ESB-94-03 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  ng/g  APRO 

0.00130  LT 

ESB-94-03 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000  ng/g  APRO 

0.00300  LT 

ESB-94-03 

LIN 

LINDANE 

LT 

0  00100000  >ig/g  APRO 

0.00100  LT 

ESB-94-03 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0  03590000  fig/g  APRO 

0.03590  LT 

ESB-94-03 

PC  BO  16 

PCB  1016 

LT 

0  10000000  jig/g  APRO 

0.10000  LT 

ESB-94-03 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

0.10000000  ng/g  APRO 

T 

0.10000  ND 

ESB-94-03 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

0  10000000  ng/g  APRO 

T 

0.10000  ND 

ESB-94-03 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

0  10000000  ng/g  APRO 

T 

0.10000  ND 

ESB-94-03 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

0  10000000  fig^g  APRO 

T 

0.10000  ND 

ESB-94-03 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0  04790000  fig/g  APRO 

T 

0.04790  ND 
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. . . 

Method  Blank 

Meat 

Flag 

Unit 

Flag  Data 

Meai 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

tot 

Code  Qual  Value 

Bool 

Chemical'  Classy  PESTICIDES/PCBS _ -- 

ESB94-03  PCB260  PCB  1260  LT 

ESB-94-03  PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-DICHLORO  LT 

ESB-94-03  PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1. 1  -DICHLORO  LT 

ESB-94-03  PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  1,1,1  -TR1CHLO  LT 

ESB-94-03  TXPHE  TOXAPHENE  LT 

ESB-94-04  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ESB-94-04  ACLDA  ALPHA  CHLORDANE  ND 

ESB-94-04  AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN  LT 

ESB-94-04  ALDRN  ALDRIN 

ESB-94-04  BBHC  BET A-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ESB-94-04  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ESB94-04  CLDAN  CHLORDANE  LT 

ESB94-04  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ESB-94-04  DLDRN  DIELDRIN  LT 

ESB-94-04  ENDRN  ENDRIN  LT 

ESB-94-04  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ESB-94-04  ENDRN  ENDRIN  KETONE  ND 

ESB94-04  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE  ND 

ESB94-04  GCLDA  GAMMA-CHLORDANE  ND 

ESB-94-04  HPCL  HEPTACHLOR  LT 

ESB94-04  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE  LT 

ESB94-04  ISODR  ISODRIN  LT 

ESB94^>4  LIN  LINDANE  LT 

ESB94-04  MEXCL  METHOXYCHLOR  LT 

ESB94-04  PCB016  PCB  1016  LT 

ESB94-04  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221  ND 

ESB94-04  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232  ND 

ESB94-04  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242  ND 

ESB94-04  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248  ND 

ESB94-04  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254  ND 

ESB94-04  PCB260  PCB  1260  LT 

ESB94-04  PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLORO  LT 

ESB94-04  PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l-DICHLORO  LT 

ESB-94-04  PPDDT  2.2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l.l-TRlCHLO  LT 

ESB94-04  TXPHE  TOXAPHENE  LT 

ESB94-05  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ESB94-05  ACLDA  ALPHA  CHLORDANE  ND 

ESB94-05  AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN  LT 

ESB94-05  ALDRN  ALDRIN 

ESB94-05  BBHC  BET  A-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ESB94-05  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ESB94-05  CLDAN  CHLORDANE  LT 

ESB94-05  DBHC  DELT A-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ESB-94-05  DLDRN  DIELDRIN  LT 

ESB94-05  ENDRN  ENDRIN  LT 

ESB94-05  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE  ND 

ESB94-05  ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ESB94-05  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ESB-94-05  GCLDA  GAMMA-CHLORDANE  ND 

ESB-94-05  HPCL  HEPTACHLOR  LT 

ESB94-05  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE  LT 


0.04790000  fig/g  APRO 

0.04790  LT 

0.00270000  ng/g  APRO 

0.00270  LT 

0.00270000  ug/g  APRO 

0.00270  LT 

0.00350000  jig/g  APRO 

0.00350  LT 

0.22600000  ug/g  APRO 

0.22600  LT 

0.00280000  fig/g  APRO 

0.00280  LT 

T 

0.00400000  ug/g  APRO 

T 

0.00400  ND 

0.00100000  ng/g  APRO 

0.00100  LT 

U 

0.00515000  ng/g  APRO 

U 

0.00369 

0.00770000  ug/g  APRO 

0.00770  LT 

V 

0.00124000  Mg/g  APRO 

0.00070  LT 

0.06840000  ng/g  APRO 

0.06840  LT 

0.00850000  >ig/g  APRO 

0.00850  LT 

0.00160000  ug/g  APRO 

0.00160  LT 

0.00650000  ng/g  APRO 

0.00650  LT 

zu 

0.00193000  ug/g  APRO 

T 

0.00050  ND 

T 

0.00050000  ug/g  APRO 

T 

0.00050  ND 

T 

0.00050000  ug/g  APRO 

T 

0.00050  ND 

T 

0.00400000  ug/g  APRO 

T 

0.00400  ND 

0.00220000  (ig/g  APRO 

0.00220  LT 

0.00130000  ug/g  APRO 

0.00130  LT 

0.00300000  ng/g  APRO 

0.00300  LT 

0.00100000  |ig/g  APRO 

0.00100  LT 

0.03590000  jig/g  APRO 

0.03590  LT 

0.10000000  ug/g  APRO 

0.10000  LT 

T 

0.10000000  ug/g  APRO 

T 

0.10000  ND 

T 

0.10000000  ug/g  APRO 

T 

0.10000  ND 

T 

0.10000000  ng/g  APRO 

T 

0.10000  ND 

T 

0.10000000  ug/g  APRO 

T 

0.10000  ND 

T 

0.04790000  ug/g  APRO 

T 

0.04790  ND 

0.04790000  ug/g  APRO 

0.04790  LT 

0.00270000  ug/g  APRO 

0.00270  LT 

0.00270000  ug/g  APRO 

0.00270  LT 

0.00350000  ng/g  APRO 

0.00350  LT 

0.22600000  ng/g  APRO 

0.22600  LT 

0.00280000  ng/g  APRO 

0.00280  LT 

T 

0.00400000  ug/g  APRO 

T 

0.00400  ND 

0.00100000  ug/g  APRO 

0.00100  LT 

U 

0.01030000  ug/g  APRO 

V 

0.00369 

0.00770000  ug/g  APRO 

0.00770  LT 

u 

0.00149000  ug/g  APRO 

0.00070  LT 

0.06840000  ug/g  APRO 

0.06840  LT 

0.00850000  ug/g  APRO 

0.00850  LT 

0.00160000  ug/g  APRO 

0.00160  LT 

0.00650000  ug/g  APRO 

0.00650  LT 

T 

0.00050000  ug/g  APRO 

T 

0.00050  ND 

ZU 

0.00081100  ug/g  APRO 

T 

0.00050  ND 

zu 

0.00117000  ug/g  APRO 

T 

0.00050  ND 

T 

0.00400000  ug/g  APRO 

T 

0.00400  ND 

0.00220000  ug/g  APRO 

0.00220  LT 

0.00130000  ug/g  APRO 

0.00130  LT 

993 


Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Method  Blanks) 


Method  Blank 

Meas 

Fkc 

Unit 

Flag 

Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Codr 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qua!  Value 

Bool 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS _ 

ESB-94-05  ISODR  ISODRIN  LT 

ESB-94-05  LIN  LINDANE  LT 

ESB-94-05  MEXCL  METHOXYCHLOR  LT 

ESB-94-05  PC  BO  16  PCB  1016  LT 

ESB-94-05  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221  ND 

ESB-94-05  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232  ND 

ESB-94-05  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242  ND 

ESB-94-05  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248  ND 

ESB-94-05  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254  ND 

ESB-94-05  PCB260  PCB  1260  LT 

ESB-94-05  PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U-DICHLORO  LT 
ESB-94-05  PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLORO  LT 
ESB-94-05  PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U  ,1-TRICHLO 
ESB-94-05  TXPHE  TOXAPHENE  LT 

ESB-94-06  ABHC  ALPHA-BENZENE HEXACHLORIDE  LT 

ESB-94-06  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ESB-94-06  ACLDA  ALPHA  CHLORDANE  ND 

ESB-94-06  ACLDA  ALPHA  CHLORDANE  ND 

ESB-94-06  AENSLF  ALPHA- ENDOSULFAN  LT 

ESB-94-06  AENSLF  ALPHA-ENDOSULF AN  LT 

ESB-94-06  ALDRN  ALDRIN  LT 

ESB-94-06  ALDRN  ALDRIN 

ESB-94-06  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ESB-94-06  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ESB-94-06  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 
ESB-94-06  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ESB-94-06  CLDAN  CHLORDANE  LT 

ESB-94-06  CLDAN  CHLORDANE  LT 

ESB-94-06  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ESB-94-06  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ESB-94-06  DLDRN  DIELDRIN  LT 

ESB-94-06  DLDRN  DIELDRIN  LT 

ESB-94-06  ENDRN  ENDRIN  LT 

ESB-94-06  ENDRN  ENDRIN  LT 

ESB-94-06  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE  ND 

ESB-94-06  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE  ND 

ESB-94-06  ENDRN  ENDRIN  KETONE  ND 

ESB-94-06  ENDRN  ENDRIN  KETONE  ND 

ESB-94-06  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 
ESB-94-06  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ESB-94-06  GCLDA  GAMMA-CHLORDANE  ND 

ESB-94-06  GCLDA  GAMMA-CHLORDANE  ND 

ESB-94-06  HPCL  HEPTACHLOR  LT 

ESB-94-06  HPCL  HEPTACHLOR  LT 

ESB-94-06  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE  LT 

ESB-94-06  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE  LT 

ESB-94-06  ISODR  ISODRIN  LT 

ESB-94-06  ISODR  ISODRIN  LT 

ESB-94-06  LIN  LINDANE  LT 

ESB-94-06  LIN  LINDANE  LT 

ESB-94-06  MEXCL  METHOXYCHLOR  LT 


0.00300000  fig/g  APRO 

0.00300  LT 

0.00100000  Mg/g  APRO 

0.00100  LT 

0.03590000  Mg/g  APRO 

0.03590  LT 

0.10000000  Mg/g  APRO 

0.10000  LT 

T 

0.10000000  Mg/g  APRO 

T 

0.10000  ND 

T 

0.10000000  Mg/g  APRO 

T 

0.10000  ND 

T 

0.10000000  Mg/g  APRO 

T 

0.10000  ND 

T 

0.10000000  ng/g  APRO 

T 

0.10000  ND 

T 

0.04790000  ng/g  APRO 

T 

0.04790  ND 

0.04790000  Mg/g  APRO 

0.04790  LT 

0.00270000  Mg/g  APRO 

0.00270  LT 

0.00270000  Mg/g  APRO 

0.00270  LT 

C 

0.00664000  ng/g  APRO 

0.00350  LT 

0.22600000  Mg/g  APRO 

0.22600  LT 

0  00280000  Mg/g  APRO 

0.00280  LT 

D 

0.00280000  Mg/g  APRO 

0.00280  LT 

T 

0  00400000  Mg/g  APRO 

T 

0.00400  ND 

TI) 

0  00400000  Mg/g  APRO 

T 

0.00400  ND 

0.00100000  Mg/g  APRO 

0.00100  LT 

D 

0.00100000  Mg/g  APRO 

0.00100  LT 

0.00140000  ng/g  APRO 

U 

0.00369 

IT) 

0.00442000  Mg/g  APRO 

V 

0.00369 

0  00770000  Mg/g  APRO 

0.00770  LT 

D 

0.00770000  Mg/g  APRO 

0.00770  LT 

V 

0  00163000  Mg/g  APRO 

0.00070  LT 

IT) 

0  00173000  Mg/g  APRO 

0.00070  LT 

0.06840000  Mg/g  APRO 

0.06840  LT 

D 

0.06840000  Mg/g  APRO 

0.06840  LT 

0.00850000  Mg/g  APRO 

0.00850  LT 

D 

0  00850000  Mg/g  APRO 

0.00850  LT 

0  00160000  Mg/g  APRO 

0.00160  LT 

D 

0.00160000  Mg/g  APRO 

0.00160  LT 

0  00650000  Mg/g  APRO 

0.00650  LT 

D 

0.00650000  Mg/g  APRO 

0.00650  LT 

T 

0.00050000  Mg/g  APRO 

T 

0.00050  ND 

TI) 

0  00050000  Mg/g  APRO 

T 

0.00050  ND 

T 

0  00050000  Mg/g  APRO 

T 

0.00050  ND 

TD 

0.00050000  Mg/g  APRO 

T 

0.00050  ND 

zu 

0.00092000  Mg/g  APRO 

T 

0.00050  ND 

ZIT) 

0.00095400  Mg/g  APRO 

T 

0.00050  ND 

T 

0  00400000  Mg/g  APRO 

T 

0.00400  ND 

TD 

0  00400000  Mg/g  APRO 

T 

0.00400  ND 

0.00220000  Mg/g  APRO 

0.00220  LT 

D 

0.00220000  Mg/g  APRO 

0.00220  LT 

0  00130000  Mg/g  APRO 

0.00130  LT 

D 

0  00130000  Mg/g  APRO 

0.00130  LT 

0.00300000  Mg/g  APRO 

0.00300  LT 

D 

0  00300000  Mg/g  APRO 

0.00300  LT 

0.00100000  Mg/g  APRO 

0.00100  LT 

D 

0  00100000  Mg/g  APRO 

0.00100  LT 

0  03590000  Mg/g  APRO 

0.03590  LT 

994 


Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Method  Blanks) 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Method  Blanks) 


— 

Method  Blank 

Meat 

Unit 

F1o( 

Data 

Meat 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Mens 

I  Lot 

Code 

Qua!  Value 

Bool 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS 


ESB-94-07 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-C  HLOROPHEN  YL)- 1.1,1  -TRICHLO 

C 

0.00667000  ng/g  APRO 

0.00350  LT 

ESB-94-07 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0.22600000  ng/g  APRO 

0.22600  LT 

ESB-94-10 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  pg/g  APUB 

0.00280  LT 

ESB-94-10 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  ng/g  APirB 

T 

0.00400  ND 

ESB-94-10 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.00100000  ng/g  APUB 

0.00100  LT 

ESB-94-10 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0.00140000  ng/g  APUB 

0.00140  LT 

ESB-94-10 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00770000  ng/g  APUB 

0.00770  LT 

ESB-94-10 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

C 

0.00091700  ng/g  APIIB 

0.00070  LT 

ESB-94-10 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000  ng/g  APUB 

0.06840  LT 

ESB-94-10 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  ng/g  APUB 

0.00850  LT 

ESB-94-10 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0  00160000  jig/g  APIFB 

0.00160  LT 

ESB-94-10 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0.00650000  ng/g  APirB 

0.00650  LT 

ESB-94-10 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0  00050000  Jig/g  APirB 

T 

0.00050  ND 

ESB-94-10 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0  00050000  ng/g  APirB 

T 

0.00050  ND 

ESB-94-10 

ESFS04 

ENDOSirLFAN  SirLFATE 

ND 

T 

0.00050000  ng/g  APirB 

T 

0.00050  ND 

ESB-94-10 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  ng/g  APirB 

T 

0.00400  ND 

ESB-94-10 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  ng/g  APirB 

0.00220  LT 

ESB-94-10 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.00130000  ng/g  APirB 

0.00130  LT 

ESB-94-10 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0  00300000  ng/g  APirB 

0.00300  LT 

ESB-94-10 

LIN 

LINDANE 

LT 

0  00100000  ng/g  APUB 

0.00100  LT 

ESB-94-10 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0  03590000  pg/g  APirB 

0.03590  LT 

ESB-94-10 

PC  BO  16 

PCB1016 

LT 

0.10000000  ng/g  APUB 

0. 10000  LT 

ESB-94-10 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

T 

0  10000000  pg/g  APUB 

T 

0.10000  ND 

ESB-94-10 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

T 

0.10000000  pg/g  APirB 

T 

0.10000  ND 

ESB-94-10 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

T 

0  10000000  pg/g  APirB 

T 

0. 10000  ND 

ESB-94-10 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

T 

0.10000000  pg/g  APUB 

T 

0.10000  ND 

ESB-94-10 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

T 

0.04790000  pg/g  APirB 

T 

0.04790  ND 

ESB-94-10 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.04790000  pg/g  APirB 

0.04790  LT 

ESB-94-10 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-L  1-DICHLORO 

LT 

0.00270000  pg/g  APirB 

0.00270  LT 

ESB-94-10 

PPDDE 

2.2-BIS(PARA-CHL(  >ROPHENYL)-l ,  1  -DICHLORO 

LT 

0  00270000  pg/g  APirB 

0.00270  LT 

ESB-94-10 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.  1 , 1  -TRICHLO 

LT 

0.00350000  pg/g  APirB 

0.00350  LT 

ESB-94-10 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

0  22600000  pg/g  APUB 

0.22600  LT 

ESB-94-1 1 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00280000  pg/g  APQA 

0.00280  LT 

ESB-94-1 1 

ACLDA 

ALPHA  CHLORDANE 

ND 

T 

0.00400000  pg/g  APQA 

T 

0.00400  ND 

ESB-94-1 1 

AENSLF  ALPHA-ENDOSl  FLFAN 

LT 

0  00100000  pg/g  APQA 

0.00100  LT 

ESB-94-1 1 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

0  00140000  pg/g  APQA 

0.00140  LT 

ESB-94-1 1 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0  00770000  pg/g  APQA 

0.00770  LT 

ESB-94-1 1 

BENSLF 

BETA-ENDOSITFAN 

LT 

0  00070000  ^g/g  APQA 

0.00070  LT 

ESB-94-1 1 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.06840000  ng/g  APQA 

0.06840  LT 

ESB-94-1 1 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.00850000  ng/g  APQA 

0.00850  LT 

ESB-94-1 1 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.00160000  Mg/g  APQA 

0.00160  LT 

ESB-94-1 1 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

0  00650000  Hg/g  APQA 

0.00650  LT 

ESB-94-1 1 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

ND 

T 

0,00050000  ^g/g  APQA 

T 

0.00050  ND 

ESB-94-1 1 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

T 

0.00050000  ng/g  APQA 

T 

0.00050  ND 

ESB-94-1 1 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SirLFATE 

ND 

T 

0  00050000  Mg/g  APQA 

T 

0.00050  ND 

ESB-94-1 1 

GCLDA 

GAMMA-CHLORDANE 

ND 

T 

0  00400000  ng/g  APQA 

T 

0.00400  ND 

ESB-94-1 1 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.00220000  ng/g  APQA 

0.00220  LT 

ESB-94-1 1 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0  00130000  fig/g  APQA 

0.00130  LT 

ESB-94-1 1 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.00300000  ng/g  APQA 

0.00300  LT 

ESB-94-1 1 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.00100000  ng/g  APQA 

0.00100  LT 

ESB-94-1 1 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0  03590000  ^g/g  APQA 

0.03590  LT 

996 


Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Method  Blanks) 


Method  Blank 

Meas 

Flag 

Unit 

Flag 

Data  Meat 

Site  ID 

Test  Name 

Bod 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qua)  Value  Bool 

Chemical  Class:  PEST1CIPES/PCBS _ 

ESB-94-1 1  PCB016  PCB  1016  LT 

ESB-94-1 1  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221  ND 

ESB-94-1 1  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232  ND 

ESB-94-1 1  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242  ND 

ESB-94-1 1  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248  ND 

ESB-94-1 1  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254  ND 

ESB-94-1 1  PCB260  PCB  1260  LT 

ESB-94-1 1  PPDDD  2f2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>Ll-DICHLORO  LT 

ESB-94-1 1  PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLORO  LT 

ESB-94-1 1  PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHEN YL>U,  1  -TRICHLO  LT 

ESB-94-1 1  TXPHE  TOXAPHENE  LT 

ESB-94-1 2  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ESB-94-1 2  ACLDA  ALPHA  CHLORDANE  ND 

ESB-94-1 2  AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN  LT 

ESB-94-1 2  ALDRN  ALDRIN  LT 

ESB-94-1 2  BBHC  BET A-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ESB-94-1 2  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN  LT 

ESB-94-1 2  CLDAN  CHLORDANE  LT 

ESB-94-1 2  DBHC  DELT A-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ESB-94-1 2  DLDRN  DIELDRIN  LT 

ESB-94-1 2  ENDRN  ENDRIN  LT 

ESB-94-1 2  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE  ND 

ESB-94-1 2  ENDRN  ENDRIN  KETONE  ND 

ESB-94-1 2  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE  ND 

ESB-94-1 2  GCLDA  GAMMA-CHLORDANE  ND 

ESB-94-1 2  HPCL  HEPTACHLOR  LT 

ESB-94-1 2  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE  LT 

ESB-94-1 2  ISODR  ISODRIN  LT 

ESB-94-1 2  LrN  LINDANE  LT 

ESB-94-1 2  MEXCL  METHOXYCHLOR  LT 

ESB-94-1 2  PCB016  PCB  1016  LT 

ESB-94-1 2  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221  ND 

ESB-94-1 2  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232  ND 

ESB-94-1 2  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242  ND 

ESB-94-1 2  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248  ND 

ESB-94-1 2  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254  ND 

ESB-94-12  PCB260  PCB  1260  LT 

ESB-94-1 2  PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-U-DICHLORO  LT 

ESB-94-12  PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHU)ROPHENYL)-U-DICHLORO  LT 

ESB-94-12  PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,U-TRICHLO  LT 

ESB-94-12  TXPHE  TOXAPHENE  LT 

ESB-94-1 3  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ESB-94-1 3  ACLDA  ALPHA  CHLORDANE  ND 

ESB-94-1 3  AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN  LT 

ESB-94-1 3  ALDRN  ALDRIN  LT 

ESB-94-1 3  BBHC  BET  A-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ESB-94-1 3  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN  LT 

ESB-94-1 3  CLDAN  CHLORDANE  LT 

ESB-94-1 3  DBHC  DELT A-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ESB-94-1 3  DLDRN  DIELDRIN  LT 

ESB-94-1 3  ENDRN  ENDRIN  LT 


0.10000000  Mg/g  APQA 

0.10000  LT 

T 

0.10000000  Mg/g  APQA 

T 

0.10000  ND 

T 

0.10000000  Mg/g  APQA 

T 

0.10000  ND 

T 

0.10000000  Mg/g  APQA 

T 

0. 10000  ND 

T 

0.10000000  Mg/g  APQA 

T 

0.10000  ND 

T 

0.04790000  ^ig/g  APQA 

T 

0.04790  ND 

0.04790000  ^ig/g  APQA 

0.04790  LT 

0.00270000  Mg/g  APQA 

0.00270  LT 

0.00270000  Mg/g  APQA 

0.00270  LT 

0.00350000  fig/g  APQA 

0.00350  LT 

0.22600000  Mg/g  APQA 

0.22600  LT 

0.00280000  Mg/g  APQA 

0.00280  LT 

T 

0.00400000  Mg/g  APQA 

T 

0.00400  ND 

0.00100000  Mg/g  APQA 

0.00100  LT 

0.00140000  Mg/g  APQA 

0.00140  LT 

0.00770000  Mg/g  APQA 

0.00770  LT 

0.00070000  Mg/g  APQA 

0.00070  LT 

0.06840000  Mg/g  APQA 

0.06840  LT 

0.00850000  Mg/g  APQA 

0.00850  LT 

0.00160000  Mg/g  APQA 

0.00160  LT 

0.00650000  ng/g  APQA 

0.00650  LT 

T 

0.00050000  Mg/g  APQA 

T 

0.00050  ND 

T 

0.00050000  Mg/g  APQA 

T 

0.00050  ND 

T 

0.00050000  Mg/g  APQA 

T 

0.00050  ND 

T 

0.00400000  ng/g  APQA 

T 

0.00400  ND 

0.00220000  Mg/g  APQA 

0.00220  LT 

0.00130000  ng/g  APQA 

0.00130  LT 

0.00300000  Mg/g  APQA 

0.00300  LT 

0.00100000  Mg/g  APQA 

0.00100  LT 

0.03590000  Mg/g  APQA 

0.03590  LT 

0.10000000  Mg/g  APQA 

0.10000  LT 

T 

0.10000000  Mg/g  APQA 

T 

0.10000  ND 

T 

0.10000000  Mg/g  APQA 

T 

0.10000  ND 

T 

0.10000000  ng/g  APQA 

T 

0.10000  ND 

T 

0.1 0000000  Mg/g  APQA 

T 

0.10000  ND 

T 

0.04790000  Mg/g  APQA 

T 

0.04790  ND 

0.04790000  Mg/g  APQA 

0.04790  LT 

0.00270000  Mg/g  APQA 

0.00270  LT 

0.00270000  Mg/g  APQA 

0.00270  LT 

0.00350000  ng/g  APQA 

0.00350  LT 

0,22600000  Mg/g  APQA 

0.22600  LT 

0.00280000  Mg/g  APQA 

0.00280  LT 

T 

0.00400000  Mg/g  APQA 

T 

0.00400  ND 

0.00100000  Mg/g  APQA 

0.00100  LT 

0.00140000  Mg/g  APQA 

0.00140  LT 

0.00770000  ng/g  APQA 

0.00770  LT 

0.00070000  pg/g  APQA 

0.00070  LT 

0.06840000  ng/g  APQA 

0.06840  LT 

0.00850000  fig/g  APQA 

0.00850  LT 

0.00160000  Mg/g  APQA 

0.00160  LT 

0.00650000  Mg/g  APQA 

0.00650  LT 

997 


Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All Method  Blanks) 


998 


Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Method  Blanks) 


— 

Meas 

Flag 

Unit 

Flag  Data  Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code  Qual  Value  Bool 

Chemical  Classy  PESTICIDES/PCBS _ . 

ESB-94-15  ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 
ESB-94-15  AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 
ESB-94-15  ALDRN  ALDRIN 

ESB-94-15  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESB-94-15  BENSLF  BETA-ENDOSlfLFAN 

ESB-94-15  CLDAN  CHLORDANE 

ESB-94-15  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESB-94-15  DLDRN  D1ELDRIN 

ESB-94-15  ENDRN  ENDRIN 

ESB-94-15  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ESB-94-15  ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ESB-94-15  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ESB-94-15  GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ESB-94-15  HPCL  HEPTACHLOR 

ESB-94-15  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

ESB-94-15  ISODR  1SODRIN 

ESB-94-15  LIN  LINDANE 

ESB-94-15  MEXCL  METHOXYCHLOR 

ESB-94-15  PCB016  PCB  1016 

ESB-94-15  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 
ESB-94-15  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 
ESB-94-15  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 
ESB-94-15  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 
ESB-94-15  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 
ESB-94-15  PCB260  PCB  1260 

ESB-94-15  PPDDD  2.2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-DICHLORO 
ESB-94-15  PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l-DICHLORO 
ESB-94-15  PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l,l-TRICHLO 
ESB-94-15  TXPHE  TOXAPHENE 

ESB-94-17  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 
ESB-94-17  ACLDA  ALPHA  CHLORDANE 
ESB-94-17  AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 
ESB-94-17  ALDRN  ALDRIN 

ESB-94-17  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESB-94-17  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ESB-94-17  CLDAN  CHLORDANE 

ESB-94-17  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESB-94-17  DLDRN  DIELDRIN 

ESB-94-17  ENDRN  ENDRIN 

ESB-94-17  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ESB-94-17  ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ESB-94-17  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ESB-94-17  GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 

ESB-94-17  HPCL  HEPTACHLOR 

ESB-94-17  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

ESB-94-17  ISODR  ISODRIN 

ESB-94-17  LIN  LINDANE 

ESB-94-17  MEXCL  METHOXYCHLOR 

ESB-94-17  PCB016  PCB  1016 

ESB-94-17  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 
ESB-94-17  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 


ND 

T 

0.00400000  ng/g  APQA 

T 

0.00400  ND 

LT 

0.00100000  Hg/g  APQA 

0.00100  LT 

LT 

0.00140000  ngfe  APQA 

0.00140  LT 

LT 

0.00770000  ng/g  APQA 

0.00770  LT 

LT 

0.00070000  ng/g  APQA 

0.00070  LT 

LT 

0.06840000  jig/g  APQA 

0.06840  LT 

LT 

0.00850000  ng/g  APQA 

0.00850  LT 

LT 

0.00160000  ng/g  APQA 

0.00160  LT 

LT 

0.00650000  (ig/g  APQA 

0.00650  LT 

ND 

T 

0.00050000  ng/g  APQA 

T 

0.00050  ND 

ND 

T 

0.00050000  (ig/g  APQA 

T 

0.00050  ND 

ND 

T 

0.00050000  ng/g  APQA 

T 

0.00050  ND 

ND 

T 

0.00400000  ng/g  APQA 

T 

0.00400  ND 

LT 

0.00220000  ng/g  APQA 

0.00220  LT 

LT 

0.00130000  fig/g  APQA 

0.00130  LT 

LT 

0.00300000  ng/g  APQA 

0.00300  LT 

LT 

0.00100000  ng/g  APQA 

0.00100  LT 

LT 

0.03590000  ng/g  APQA 

0.03590  LT 

LT 

0.10000000  ng/g  APQA 

0.10000  LT 

ND 

T 

0.10000000  ng/g  APQA 

T 

0.10000  ND 

ND 

T 

0.10000000  jig/g  APQA 

T 

0.10000  ND 

ND 

T 

0.10000000  fig/g  APQA 

T 

0.10000  ND 

ND 

T 

0.10000000  ng/g  APQA 

T 

0.10000  ND 

ND 

T 

0.04790000  ng/g  APQA 

T 

0.04790  ND 

LT 

0.04790000  gg/g  APQA 

0.04790  LT 

LT 

0.00270000  ng/g  APQA 

0.00270  LT 

LT 

0.00270000  ng/g  APQA 

0.00270  LT 

LT 

0.00350000  ng/g  APQA 

0.00350  LT 

LT 

0.22600000  ng/g  APQA 

0.22600  LT 

LT 

0.00280000  ng/g  APQA 

0.00280  LT 

ND 

T 

0.00400000  ng/g  APQA 

T 

0.00400  ND 

LT 

0.00100000  ng/g  APQA 

0.00100  LT 

LT 

0.00 140000  >ig/g  APQA 

0.00140  LT 

LT 

0.00770000  >ig/g  APQA 

0.00770  LT 

LT 

0.00070000  fig/g  APQA 

0.00070  LT 

LT 

0.06840000  jig/g  APQA 

0.06840  LT 

LT 

0.00850000  ng/g  APQA 

0.00850  LT 

LT 

0.00160000  ng/g  APQA 

0.00160  LT 

LT 

0.00650000  ng/g  APQA 

0.00650  LT 

ND 

T 

0.00050000  jig/g  APQA 

T 

0.00050  ND 

ND 

T 

0.00050000  ng'g  APQA 

T 

0.00050  ND 

ND 

T 

0.00050000  ng/g  APQA 

T 

0.00050  ND 

ND 

T 

0.00400000  ng/g  APQA 

T 

0.00400  ND 

LT 

0.00220000  ng/g  APQA 

0.00220  LT 

LT 

0.00130000  ng/g  APQA 

0.00130  LT 

LT 

0.00300000  pg/g  APQA 

0.00300  LT 

LT 

0.00100000  ng/g  APQA 

0.00100  LT 

LT 

0.03590000  ng/g  APQA 

0.03590  LT 

LT 

0.10000000  ng/g  APQA 

0.10000  LT 

ND 

T 

0.10000000  |^g/g  APQA 

T 

0.10000  ND 

ND 

T 

0.10000000  fig/g  APQA 

T 

0.10000  ND 

999 


Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Method  Blanks) 


Method  Blank 

Mess 

Flag 

Unit 

Flag 

Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Mess 

[Lot 

Code 

Qua]  Value 

Bool 

Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS _ 

ESB-94-17  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHEKYL  1242  ND 

ESB-94-17  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248  ND 

ESB-94-17  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254  ND 

ESB-94-17  PCB260  PCB  1260  LT 

ESB-94-17  PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-DICHLORO  LT 

ESB-94-17  PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>-l.l-DICHLORO  LT 
ESB-94-17  PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l .  1 , 1 -TR1CHLO  LT 
ESB-94-17  TXPHE  TOXAPHENE  LT 

ESB-94-18  ABHC  ALPHA-BENZENE HEXACHLORIDE  LT 

ESB-94-18  ACLDA  ALPHA  CHLORDANE  ND 

ESB-94-18  AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN  LT 

ESB-94-18  ALDRN  ALDRJN  LT 

ESB-94-18  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORJDE  LT 

ESB-94-18  BENSLF  BET A-ENDOSl H.FAN  LT 

ESB-94-18  CLDAN  CHLORDANE  LT 

ESB-94-18  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ESB-94-18  DLDRN  DIELDRIN  LT 

ESB-94-18  ENDRN  ENDRIN  LT 

ESB-94-18  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE  ND 

ESB-94-18  ENDRN  ENDRIN  KETONE  ND 

ESB-94-18  ESFS04  ENDOSULFAN  SirLFATE  ND 

ESB-94-18  OCLDA  GAMMA-CHLORDANE  ND 

ESB-94-18  HPCL  HEPTACHLOR  LT 

ESB-94-18  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE  LT 

ESB-94-18  ISODR  ISODRIN  LT 

ESB-94-18  LIN  LINDANE  LT 

ESB-94-18  MEXCL  METHOXYCHLOR  LT 

ESB-94-18  PCB016  PCB  1016  LT 

ESB-94-18  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221  ND 

ESB-94-18  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232  ND 

ESB-94-18  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242  ND 

ESB-94-18  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248  ND 

ESB-94-18  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254  ND 

ESB-94-18  PCB260  PCB  1260  LT 

ESB-94-18  PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHU)ROPHENYL>-l.l-DICHU)RO  LT 
ESB-94-18  PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>-l.l-DICHU)RO  LT 
ESB-94-18  PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHU)ROPHENYL)-l.l.l-TRICHLO  LT 
ESB-94-18  TXPHE  TOXAPHENE  LT 

ESB-94-19  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ESB-94-19  ACLDA  ALPHA  CHLORDANE  ND 

ESB-94-19  AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN  LT 

ESB-94-19  ALDRN  ALDRIN  LT 

ESB-94-19  BBHC  BET A-BENZENEHEX ACHLORIDE  LT 

ESB-94-19  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN  LT 

ESB-94-19  CLDAN  CHLORDANE  LT 

ESB-94-19  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ESB-94-19  DLDRN  DIELDRIN  LT 

ESB-94-19  ENDRN  ENDRIN  LT 

ESB-94-19  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE  ND 

ESB-94-19  ENDRN  ENDRIN  KETONE  ND 

ESB-94-19  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE  ND 


T 

0.10000000  \ig/g  APQA 

T 

0.10000  ND 

T 

0.10000000  ng/g  APQA 

T 

0.10000  ND 

T 

0.04790000  |ig/g  APQA 

T 

0.04790  ND 

0.04790000  ng/g  APQA 

0.04790  LT 

0.00270000  >ig/g  APQA 

0.00270  LT 

0.00270000  ng/g  APQA 

0.00270  LT 

0.00350000  ng/g  APQA 

0.00350  LT 

0.22600000  >ig/g  APQA 

0.22600  LT 

0.00280000  >ig/g  APQA 

0.00280  LT 

T 

0.00400000  ng/g  APQA 

T 

0.00400  ND 

0  00 100000  ng/g  APQA 

0.00100  LT 

0.00140000  ng/g  APQA 

0.00140  LT 

0  00770000  ng/g  APQA 

0.00770  LT 

0  00070000  |ig/g  APQA 

0.00070  LT 

0  06840000  yg/g  APQA 

0.06840  LT 

0  00850000  ^g/g  APQA 

0.00850  LT 

0  00160000  *ig/g  APQA 

0.00160  LT 

0  00650000  \ig/g  APQA 

0.00650  LT 

T 

0  00050000  jig/g  APQA 

T 

0.00050  ND 

T 

0  00050000  ng/g  APQA 

T 

0.00050  ND 

T 

0.00050000  ng/g  APQA 

T 

0.00050  ND 

T 

0  00400000  ^g/g  APQA 

T 

0.00400  ND 

0.00220000  ^g/g  APQA 

0.00220  LT 

0.00130000  >ig/g  APQA 

0.00130  LT 

0  00300000  ng/g  APQA 

0.00300  LT 

0  00100000  ng/g  APQA 

0.00100  LT 

0.03590000  ng/g  APQA 

0.03590  LT 

0  10000000  ng/g  APQA 

0.10000  LT 

T 

0  10000000  ng/g  APQA 

T 

0.10000  ND 

T 

0.10000000  ng/g  APQA 

T 

0.10000  ND 

T 

0  10000000  ng/g  APQA 

T 

0.10000  ND 

T 

0.10000000  ng/g  APQA 

T 

0.10000  ND 

T 

0  04790000  ng/g  APQA 

T 

0.04790  ND 

0  04790000  /g  APQA 

0.04790  LT 

0  00270000  yg/g  APQA 

0.00270  LT 

0.00270000  fig/g  APQA 

0.00270  LT 

0.00350000  jig/g  APQA 

0.00350  LT 

0.22600000  ng/g  APQA 

0.22600  LT 

0  00280000  APQA 

0.00280  LT 

T 

0  00400000  ^g/g  APQA 

T 

0.00400  ND 

0  00100000  ^g/g  APQA 

0.00100  LT 

0.00140000  ng/g  APQA 

0.00140  LT 

0  00770000  ng/g  APQA 

0.00770  LT 

0  00070000  ng/g  APQA 

0.00070  LT 

0  06840000  ng/g  APQA 

0.06840  LT 

0  00850000  fig/g  APQA 

0.00850  LT 

0.00160000  ng/g  APQA 

0.00160  LT 

0  00650000  \xgjg  APQA 

0.00650  LT 

T 

0  00050000  ^g/g  APQA 

T 

0.00050  ND 

T 

0  00050000  >ig/g  APQA 

T 

0.00050  ND 

T 

0  00050000  ng/g  APQA 

T 

0.00050  ND 

1000 


Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Method  Blanks) 


Site  ID 


Test  Name 


Meas  Fkaf  Unit 

Code  Value  Meas 


Lot 


Method  Blank 

Flat  D*ta  Meas 

Code  Qua!  Value  Bool 


Chemical  Class:  PESTICIDES/PCBS _ 

ESB-94-19  GCLDA  GAMMA-CHLORDANE 
ESB-94-19  HPCL  HEPTACHLOR 
ESB-94-19  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 
ESB-94-19  ISODR  1SODRIN 
ESB-94-19  LIN  LINDANE 
ESB-94-19  MEXCL  METHOXYCHLOR 
ESB-94-19  PCB016  PCB  1016 

ESB-94-19  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 
ESB-94-19  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 
ESB-94-19  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 
ESB-94-19  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 
ESB-94-19  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 
ESB-94-19  PCB260  PCB  1260 

ESB-94-19  PPDDD  2.2-BlS(PARA-CHU)ROPHENYL>l,l-DICHLORO 
ESB-94-19  PPDDE  2.2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l-DICHLORO 
ESB-94-19  PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l.l-TRICHLO 
ESB-94-19  TXPHE  TOXAPHENE 

Chemical  Classy  SEMTVOLATILES _ 

ES1-94-01  123TCB  1.2.3-TRICHU)ROBENZENE 

ES1-94-01  124TCB  1.2.4-TRICHLOROBENZENE 

ES1-94-01  12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

ESI -94-01  12DPH  1 ,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

ES1-94-01  13DCLB  U-DICHLOROBENZENE 

ES1-94-01  13DNB  1.3-DINITROBENZENE 

ES1-94-01  14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE 

ES1-94-01  236TCP  2.3,6-TRICHLOROPHENOL 

ESI -94-01  245TCP  2.4.5-TR1CHLOROPHENOL 

ES1-94-01  246TCP  2.4,6-TRICHLOROPHENOL 

ES1-94411  24DCLP  2.4-DICHLOROPHENOL 

ES1-94-01  24DMP  2.4-DIMETHYLPHENOL 

ES1-94-01  24DNP  2.4-DIN1TROPHENOL 

ES1-94-01  24DNT  2.4-DINITROTOLUENE 

ESI -94-01  26DNA  2.6-DINITROANILINE 

ESI -94-01  26DNT  2.6-DINITROTOLUENE 

ES1-94-01  2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ESI -94-01  2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

ESI -94-01  2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ESI  -9441  2MP  2-METHYLPHENOL 

ES 1-94-01  2NANIL  2-NITROANILINE 

ESI -94-01  2NP  2-NITROPHENOL 

ES1-94-01  33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

ES1-94-01  35DNA  3.5-DINITROANILINE 

ES1-94-01  3NANIL  3-NITROANILINE 

ES1-94-01  3NT  3-NITROTOLl  1ENE 

ES1-94-01  46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL 

ES1-94-01  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ES1-94-01  4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ES1-94-01  4CL3C  4-CHLORO-3-C  RESOL 

ES1-94-01  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ES1-94-01  4MP  4-METHYLPHENOL 


ND 

T 

0.00400000  fig/g  APQA 

T 

0.00400  ND 

LT 

0.00220000  (ig/g  APQA 

0.00220  LT 

LT 

0.00130000  (ig/g  APQA 

0.00130  LT 

LT 

0.00300000  Mg/g  APQA 

0.00300  LT 

LT 

0.00100000  (ig/g  APQA 

0.00100  LT 

LT 

0.03590000  (ig/g  APQA 

0.03590  LT 

LT 

0.10000000  (ig/g  APQA 

0.10000  LT 

ND 

T 

0.10000000  (ig/g  APQA 

T 

0.10000  ND 

ND 

T 

0.10000000  (ig/g  APQA 

T 

0.10000  ND 

ND 

T 

0.10000000  (ig/g  APQA 

T 

0.10000  ND 

ND 

T 

0.10000000  (ig/g  APQA 

T 

0.10000  ND 

ND 

T 

0.04790000  (ig/g  APQA 

T 

0.04790  ND 

LT 

0.04790000  (ig/g  APQA 

0.04790  LT 

LT 

0.00270000  (ig/g  APQA 

0.00270  LT 

LT 

0.00270000  (ig/g  APQA 

0.00270  LT 

LT 

0.00350000  (ig/g  APQA 

0.00350  LT 

LT 

0.22600000  (ig/g  APQA 

0.22600  LT 

LT 

0.03200000  (ig/g  APNF 

0.03200  LT 

LT 

0.22000000  (ig/g  APNF 

0.22000  LT 

LT 

0.04200000  (ig/g  APNF 

0.04200  LT 

LT 

0.52000000  (ig/g  APNF 

0.52000  LT 

LT 

0.04200000  (ig/g  APNF 

0.04200  LT 

ND 

R 

0.63000000  ng/g  APNF 

R 

0.63000  ND 

LT 

0.03400000  (ig/g  APNF 

0.03400  LT 

LT 

0.62000000  (ig/g  APNF 

0.62000  LT 

LT 

0.49000000  (ig/g  APNF 

0.49000  LT 

LT 

0.06100000  (ig/g  APNF 

0.06100  LT 

LT 

0.06500000  ng/g  APNF 

0.06500  LT 

LT 

3.00000000  (ig/g  APNF 

3.00000  LT 

LT 

4.70000000  (ig/g  APNF 

4.70000  LT 

LT 

1.40000000  (ig/g  APNF 

1.40000  LT 

LT 

0.57000000  (ig/g  APNF 

0.57000  LT 

LT 

0.32000000  (ig/g  APNF 

0.32000  LT 

LT 

0.05500000  (ig/g  APNF 

0.05500  LT 

LT 

0.24000000  ng/g  APNF 

0.24000  LT 

LT 

0.03200000  (ig/g  APNF 

0.03200  LT 

LT 

0.09800000  (ig/g  APNF 

0.09800  LT 

ND 

R 

3.10000000  (ig/g  APNF 

R 

3.10000  ND 

LT 

1.10000000  (ig/g  APNF 

1.10000  LT 

LT 

1.60000000  (ig/g  APNF 

1.60000  LT 

LT 

1.60000000  (ig/g  APNF 

1.60000  LT 

LT 

3.00000000  (ig/g  APNF 

3.00000  LT 

LT 

0.34000000  (ig/g  APNF 

0.34000  LT 

LT 

0.80000000  (ig/g  APNF 

0.80000  LT 

LT 

0.04100000  (ig/g  APNF 

0.04100  LT 

ND 

R 

0.63000000  (ig/g  APNF 

R 

0.63000  ND 

LT 

0.93000000  (ig/g  APNF 

0.93000  LT 

LT 

0.17000000  (tg/g  APNF 

0.17000  LT 

LT 

0.24000000  (ig/g  APNF 

0.24000  LT 

1001 


Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Method  Blanks) 


SHe  ID  Tot  Name 


F1.C 

Code 


Unit 

Value  Mms 


I  At 


Method  Blank 

FUf  Data  Meat 

Cade  Dual  Value  Bool 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES _ 

ESI -94-01  4NANIL  4-NITROANILINE 

ESI -94-01  4NP  4-NITROPHENOL 

ESI -94-01  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESI -94-01  AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ESI -94-01  ALDRN  ALDRIN 

ESI -94-01  ANAPN  ACENEPHTHENE 

ES1-94-01  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

ESI -94-01  ANIL  ANILINE 

ES1-94-01  ANTRC  ANTHRACENE 

ESI -94-01  ATZ  ATRAZINE 

ESI -944)1  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ES1-94-01  B2CIPE  BIS  (2-CHLORC)ISOPROPYL)ETHER 

ES1-94-01  B2CLEE  BIS  (2-CHLOR()ETHYL)ETHER 

ESI -94-01  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

ESI -94-01  BAANT  BENZO  [A)  ANTHRACENE 

ESI -94-01  BAPYR  BENZO  [A|  PYRENE 

ES1-94-01  BBFAN  BENZO  [B|  FLUORANTHENE 

ES1-94-01  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ES1-94-01  BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

ES1-94-0I  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ESI -94-01  BENZID  BENZIDINE 

ESI -94-01  BENZO  BENZOIC  ACID 

ES1-94-01  BGHIPY  BENZO  [G.H.I]  PERYLENE 

ES1-94-01  BKFAN  BENZO  fK]  FLUORANTHENE 

ESI -94-01  BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ESI -94-01  CHRY  CHRYSENE 

ESI -94-01  CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

ESI -94-01  CL6CP  HEXACHLORI  )C  Y  CLOPENTADIENE 

ESI  -94-01  CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

ES1-94-01  CLDAN  CHLORDANE 

ESI -94-01  CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

ES1-94-01  CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

ES 1  -94-0 1  CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

ESI -94-01  DBAHA  DIBENZ  [AH1  ANTHRACENE 

ESI -94-01  DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

ESI -94-01  DBHC  DELT  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESI -94-01  DBZFU  DIBENZORIRAN 

ES1-94-01  DCPD  DICY  CLOPENT  ADIENE 

ESI -94-01  DDVP  VAPONA 

ESI -94-01  DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

ESI -94-01  DITH  DITHIANE 

ESI -94-01  DLDRN  DIELDRIN 

ESI -94-01  DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

ESI -94-01  DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ESI -94-01  DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

ESI -944)1  ENDRN  ENDRIN 

ESI -94-01  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ES1-94-01  ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ESI -94-01  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ES1-94-01  FAMPH  FAMOPHOS 

ES1-94-01  FANT  FLUORANTHENE 


ND 

R 

3.10000000  ng/g  APNF 

R 

3.10000  ND 

LT 

3.30000000  ng/g  APNF 

3.30000  LT 

LT 

1.30000000  ng/g  APNF 

1.30000  LT 

LT 

0  40000000  ng/g  APNF 

0.40000  LT 

LT 

1.30000000  jig/g  APNF 

1.30000  LT 

LT 

0.04100000  ng/g  APNF 

0.04100  LT 

LT 

0.03300000  pgfe  APNF 

0.03300  LT 

ND 

R 

0.13000000  ng/g  APNF 

R 

0.13000  ND 

LT 

0.71000000  ng/g  APNF 

0.71000  LT 

LT 

0.06500000  >ig/g  APNF 

0.06500  LT 

LT 

0.19000000  ng/g  APNF 

0.19000  LT 

LT 

0.44000000  ng/g  APNF 

0.44000  LT 

LT 

0.36000000  ^g/g  APNF 

0.36000  LT 

LT 

0.48000000  fig/g  APNF 

0.48000  LT 

LT 

0  04100000  ng/g  APNF 

0.04100  LT 

LT 

1.20000000  fig/g  APNF 

1.20000  LT 

LT 

0.31000000  ng/g  APNF 

0.31000  LT 

LT 

1 .30000000  ng/g  APNF 

1.30000  LT 

LT 

1.80000000  (ig/g  APNF 

1.80000  LT 

LT 

2.40000000  yg/g  APNF 

2.40000  LT 

ND 

R 

0  13000000  >ig/g  APNF 

R 

0.13000  ND 

ND 

R 

3.10000000  ng/g  APNF 

R 

3.10000  ND 

LT 

0.18000000  ng/g  APNF 

0.18000  LT 

LT 

0.13000000  APNF 

0.13000  LT 

LT 

0  03200000  M&^g  APNF 

0.03200  LT 

LT 

0.03200000  ng/g  APNF 

0.03200  LT 

LT 

0.08000000  ng/g  APNF 

0.08000  LT 

LT 

0  52000000  *ig/g  APNF 

0.52000  LT 

LT 

1.80000000  Mg/g  APNF 

1.80000  LT 

LT 

0.68000000  ng/g  APNF 

0.68000  LT 

LT 

0  09700000  >ig/g  APNF 

0.09700  LT 

LT 

0  32000000  ftg/g  APNF 

0.32000  LT 

LT 

0.06600000  \l%J%  APNF 

0.06600  LT 

LT 

0.31000000  ng'g  APNF 

0.31000  LT 

LT 

0  07100000  ng/g  APNF 

0.07100  LT 

LT 

0.21000000  ng/g  APNF 

0.21000  LT 

LT 

0.38000000  ng/g  APNF 

0.38000  LT 

LT 

0  57000000  ^g/g  APNF 

0.57000  LT 

LT 

0  06800000  jig/g  APNF 

0.06800  LT 

LT 

0.24000000  ng/g  APNF 

0.24000  LT 

LT 

0  06500000  jig/g  APNF 

0.06500  LT 

LT 

0.07900000  |ig/g  APNF 

0.07900  LT 

LT 

0.06300000  ng/g  APNF 

0.06300  LT 

LT 

1.30000000  ng/g  APNF 

1.30000  LT 

LT 

0.23000000  ng/g  APNF 

0.23000  LT 

LT 

1.30000000  fig/g  APNF 

1.30000  LT 

LT 

1.80000000  ng/g  APNF 

1.80000  LT 

ND 

R 

0.28000000  ng/g  APNF 

R 

0.28000  ND 

LT 

1.20000000  ng/g  APNF 

1.20000  LT 

ND 

R 

1  30000000  >ig/g  APNF 

R 

1.30000  ND 

LT 

0.03200000  >ig/g  APNF 

0.03200  LT 

1002 


Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Method  Blanks) 


Chemical  Classy  SEMIVOLATILES 
ESI -94-01  FLRENE  FLUORENE 
ES1-94-01  HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 
ES1-94-01  HPCL  HEPTACHLOR 
ESI -94-01  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 
ES1-94-01  ICDPYR  INDENO  [1,2,3-C,D)  PYRENE 
ES1-94-01  ISODR  ISODRIN 
ES1-94-01  ISOPHR  ISOPHORONE 
ESI -94-01  KEP  KEPONE 
ES1-94-01  LIN  LINDANE 
ESI -94-01  MEXCL  METHOXYCHLOR 

ES1-94-01  MIREX  l,lA,2.2,3JA,4,5,5,5A.5B.6-DECACHLOROOCTAH 

ESI -94-01  MLTHN  MALATHION 

ESI  -94-01  NAP  NAPHTHALENE 

ES1-94-01  NB  NITROBENZENE 

ES1-94-01  NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

ESI -94-01  NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

ESI -94-01  NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

ESI -94-01  OXAT  1.4-OXATHIANE 

ESI -94-01  PC B0 16  PCB  1016 

ESI -94-01  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ES1-94-01  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ESI -94-01  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ESI -94-01  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ESI -94-01  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ES1-94-01  PCB260  PCB  1260 

ESI -94-01  PCB262  PCB  1262 

ESI -94-01  PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ESI -94-01  PHANT  PHENANTHRENE 

ES1-94-01  PHENO  PHENOL 

ES1-94-01  PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l-DICHLORO 
ES1-94-01  PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U-DICHLORO 
ES1-94-01  PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHU)ROPHENYL>l.U-TRICHLO 
ESI -94-01  PRTHN  PARATHION 
ESI -94-01  PYR  PYRENE 

ES1-94-01  SUPON  2-CHLORO-l  -(2.4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

ESI -94-01  TXPHE  TOXAPHENE 

ESI -94-01  UNK522  UNKNOWN 

ES1-94-01  UNK522  UNKNOWN 

ES1-94-01  UNK659  UNKNOWN 

ESI -94-02  123TCB  1.2.3-TRICHLOROBENZENE 
ES1-94-02  123TCB  1.2.3-TRICHLOROBENZENE 
ESI -94-02  124TCB  U.4-TR1CHLOROBENZENE 
ESI -94-02  124TCB  1.2.4-TRICHLOROBENZENE 
ESI -94-02  12DCLB  1.2-DICHLOROBENZENE 
ES1-94-02  12DCLB  1.2-DICHLOROBENZENE 
ESI -94-02  12DPH  1 ,2-DIPHENYLHYDRAZINE 
ESI -94-02  12DPH  1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 
ES1-94-02  13DCLB  1.3-DICHLOROBENZENE 
ESI -94-02  13DCLB  U-DICHLOROBENZENE 
ESI -94-02  13DNB  1.3-DINITROBENZENE 
ESI -94-02  13DNB  1.3-DINITROBENZENE 


LT 

0.06500000  (ig/g  APNF 

0.06500  LT 

LT 

0.97000000  (ig/g  APNF 

0.97000  LT 

LT 

0.24000000  (ig/g  APNF 

0.24000  LT 

LT 

0.48000000  (ig/g  APNF 

0.48000  LT 

LT 

2.40000000  (ig/g  APNF 

2.40000  LT 

LT 

0.48000000  (ig/g  APNF 

0.48000  LT 

LT 

0.39000000  (ig/g  APNF 

0.39000  LT 

ND 

R 

1.30000000  (ig/g  APNF 

R 

1.30000  ND 

LT 

0.10000000  |ig/g  APNF 

0.10000  LT 

LT 

0.26000000  (tg/g  APNF 

0.26000  LT 

LT 

0.14000000  (ig/g  APNF 

0.14000  LT 

LT 

0.18000000  (ig/g  APNF 

0.18000  LT 

LT 

0  74000000  (ig/g  APNF 

0.74000  LT 

LT 

1.80000000  (ig/g  APNF 

1.80000  LT 

LT 

0  46000000  (ig/g  APNF 

0.46000  LT 

LT 

1,10000000  (ig/g  APNF 

1.10000  LT 

LT 

0.29000000  (ig/g  APNF 

0.29000  LT 

LT 

0.07500000  (ig/g  APNF 

0.07500  LT 

LT 

0.32000000  (ig/g  APNF 

0.32000  LT 

ND 

R 

0.32000000  (ig/g  APNF 

R 

0.32000  ND 

ND 

R 

0.32000000  (ig/g  APNF 

R 

0.32000  ND 

ND 

R 

0.32000000  (ig/g  APNF 

R 

0.32000  ND 

ND 

R 

0  32000000  (ig/g  APNF 

R 

0.32000  ND 

ND 

R 

0.32000000  (ig/g  APNF 

R 

0.32000  ND 

LT 

0.79000000  (ig/g  APNF 

0.79000  LT 

LT 

6.30000000  (ig/g  APNF 

6.30000  LT 

LT 

0.76000000  (ig/g  APNF 

0.76000  LT 

LT 

0.03200000  (ig/g  APNF 

0.03200  LT 

LT 

0.05200000  (ig/g  APNF 

0.05200  LT 

LT 

0.06400000  (ig/g  APNF 

0.06400  LT 

LT 

0.06800000  (ig/g  APNF 

0.06800  LT 

LT 

0.10000000  (ig/g  APNF 

0.10000  LT 

LT 

1.70000000  (ig/g  APNF 

1.70000  LT 

LT 

0.08300000  |ig/g  APNF 

0.08300  LT 

LT 

0.92000000  (ig/g  APNF 

0.92000  LT 

LT 

12.0000000  (ig/g  APNF 

12.00000  LT 

S 

0.80000000  (ig/g  APNF 

S 

0.30000 

DS 

1.00000000  (ig/g  APNF 

S 

0.30000 

S 

0.30000000  (ig/g  APNF 

S 

0.30000 

LT 

0.03200000  (ig/g  APNF 

0.03200  LT 

LT 

D 

0.03200000  (ig/g  APNF 

0.03200  LT 

LT 

0.22000000  (ig/g  APNF 

0.22000  LT 

LT 

D 

0.22000000  (ig/g  APNF 

0.22000  LT 

LT 

0.04200000  (ig/g  APNF 

0.04200  LT 

LT 

D 

0.04200000  (ig/g  APNF 

0.04200  LT 

LT 

0.52000000  (ig/g  APNF 

0.52000  LT 

LT 

D 

0.52000000  (ig/g  APNF 

0.52000  LT 

LT 

0.04200000  (ig/g  APNF 

0.04200  LT 

LT 

D 

0.04200000  (ig/g  APNF 

0.04200  LT 

ND 

DR 

0.63000000  (ig/g  APNF 

R 

0.63000  ND 

ND 

R 

0.63000000  (ig/g  APNF 

R 

0.63000  ND 

Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Method  Blanks) 


1 — 

Method  Blank 

Mm 

FUf 

Unh 

FUg 

Data 

Meat 

Test  Name 

Bool 

Co4e 

Value  Meas 

[Lot 

Code 

Qua 1  Value 

Bool 

Chemical.  Classy  SEMTVOLATILES _ 

ESI -94-02  14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE  LT 

ESI -94-02  I4DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE  LT 

ESI -94-02  236TCP  2,3.6-TRICHLOROPHENOL  LT 

ESI -94-02  236TCP  2.3.6-TRICHLOROPHENOL  LT 

ESI -94-02  245TCP  2.4.5-TR1CHLOROPHENOL  LT 

ESI -94-02  24JTCP  2.4.5-TR1CHLOROPHENOL  LT 

ES1-94-02  246TCP  2.4.6-TR1CHLOROPHENOL  LT 

ESI -94-02  246TCP  2.4,6-TRICHLOROPHENOL  LT 

ESI -94-02  24DCLP  2.4-DICHLOROPHENOL  LT 

ES1-94-02  24DCLP  2.4-DICHLOROPHENOL  LT 

ES1-94-02  24DMP  2.4-DIMETHYLPHENOL  LT 

ESI -94-02  24DMP  2.4-DIMETHYLPHENOL  LT 

ESI -94-02  24DNP  2.4-DINITROPHENOL  LT 

ES1-94-02  24DNP  2.4-DINITROPHENOL  LT 

ESI -94-02  24DNT  2.4-DINITROTOLUENE  LT 

ESI -94-02  24DNT  2.4-DINITROTOLUENE  LT 

ESI -94-02  26DNA  2.6-DINITROANILINE  LT 

ES1-94-02  26DNA  2.6-DINITROANILINE  LT 

ESI -94-02  26DNT  2.6-DINITROTOLUENE  LT 

ESI -94-02  26DNT  2.6-DINITROTOLUENE  LT 

ESI -94-02  2CLP  2-CHLOROPHENOL  LT 

ESI -94-02  2CLP  2-CHLOROPHENOL  LT 

ESI -94-02  2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE  LT 

ESI -94-02  2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE  LT 

ESI -9402  2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE  LT 

ES1-9402  2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE  LT 

ESI -9402  2MP  2-METHYLPHENOL  LT 

ESI -9402  2MP  2-METHYLPHENOL  LT 

ESI -9402  2NANIL  2-NITROANILINE  ND 

ESI -9402  2NANIL  2-NITROANILINE  ND 

ESI -9402  2NP  2-NITROPHENOL  LT 

ESI -9402  2NP  2-NITROPHENOL  LT 

ESI -9402  33DCBD  3.3-CICHLOROBENZIDINE  LT 

ESI -9402  33DCBD  3.3-CICHLOROBENZIDINE  LT 

ESI -9402  35DNA  3.5-DINITROANILINE  LT 

ESI -9402  35DNA  3.5-DINITROANILINE  LT 

ESI -9402  3NANIL  3-NITROANILINE  LT 

ESI -9402  3NANIL  3-NITROANILINE  LT 

ESI -9402  3NT  3-NITROTOLUENE  LT 

ESI -9402  3NT  3-NITROTOLUENE  LT 

ESI -9402  46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL  LT 

ESI -9402  46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL  LT 

ESI -9402  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER  LT 

ESI -9402  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER  LT 

ESI -9402  4CANIL  4-CHLOROANILINE  ND 

ESI -9402  4CANIL  4-CHLORO ANILINE  ND 

ESI -9402  4CL3C  4-CHLORO-3-C RESOL  LT 

ESI -9402  4CL3C  4-CHLORO-3-C RESOL  LT 

ESI -9402  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER  LT 

ESI -9402  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER  LT 

ESI -9402  4MP  4-METHYLPHENOL  LT 


0.03400000  ng/g  APNF 

0.03400  LT 

D 

0.03400000  ng/g  APNF 

0.03400  LT 

0.62000000  ng/g  APNF 

0.62000  LT 

D 

0.62000000  ng/g  APNF 

0.62000  LT 

0.49000000  ng/g  APNF 

0.49000  LT 

D 

0.49000000  ng/g  APNF 

0.49000  LT 

0.06100000  ftg/g  APNF 

0.06100  LT 

D 

0.06100000  figfe  APNF 

0.06100  LT 

0.06500000  ng'g  APNF 

0.06500  LT 

D 

0.06500000  jig/g  APNF 

0.06500  LT 

3.00000000  fig/g  APNF 

3.00000  LT 

D 

3.00000000  ng/g  APNF 

3.00000  LT 

4  70000000  |ig/g  APNF 

4.70000  LT 

D 

4  70000000  ng/g  APNF 

4.70000  LT 

1  40000000  ng/g  APNF 

1.40000  LT 

D 

1.40000000  ng/g  APNF 

1.40000  LT 

0  57000000  ng/g  APNF 

0.57000  LT 

t) 

0  57000000  *ig/g  APNF 

0.57000  LT 

0.32000000  ng/g  APNF 

0.32000  LT 

D 

0  32000000  ^ig/g  APNF 

0.32000  LT 

0  05500000  ng/g  APNF 

0.05500  LT 

D 

0.05500000  ng/g  APNF 

0.05500  LT 

0.24000000  ng/g  APNF 

0.24000  LT 

D 

0.24000000  \ig/g  APNF 

0.24000  LT 

0.03200000  ng/g  APNF 

0.03200  LT 

D 

0  03200000  ng/g  APNF 

0.03200  LT 

0  09800000  ^ig/g  APNF 

0.09800  LT 

D 

0  09800000  fig/g  APNF 

0.09800  LT 

R 

3.10000000  ng/g  APNF 

R 

3.10000  ND 

DR 

3  10000000  ng/g  APNF 

R 

3.10000  ND 

1.10000000  ng/g  APNF 

1.10000  LT 

D 

1.10000000  ng/g  APNF 

1.10000  LT 

1.60000000  ng/g  APNF 

1.60000  LT 

D 

1  60000000  Mg/g  APNF 

1.60000  LT 

1  60000000  ng/g  APNF 

1.60000  LT 

D 

1  60000000  Hg/g  APNF 

1.60000  LT 

3  00000000  ng/g  APNF 

3.00000  LT 

D 

3.00000000  Mg/g  APNF 

3.00000  LT 

0  34000000  *ig/g  APNF 

0.34000  LT 

D 

0.34000000  fig/g  APNF 

0.34000  LT 

0  80000000  ng/g  APNF 

0.80000  LT 

D 

0  80000000  \i?Jg  APNF 

0.80000  LT 

0  04100000  ng/g  APNF 

0.04100  LT 

D 

0  04100000  fig/g  APNF 

0.04100  LT 

R 

0.63000000  ng/g  APNF 

R 

0.63000  ND 

DR 

0  63000000  ng/g  APNF 

R 

0.63000  ND 

0  93000000  Mg/g  APNF 

0.93000  LT 

D 

0  93000000  jig/g  APNF 

0.93000  LT 

0  17000000  fig/g  APNF 

0.17000  LT 

D 

0.17000000  fig/g  APNF 

0.17000  LT 

0  24000000  ng/g  APNF 

0.24000  LT 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Method  Blanks) 


Chemical  Class:  SEMTV  OLA  TILES _ 

ESI -94-02  CHRY  CHRYSENE 
ESI -94-02  CHRY  CHRYSENE 

ESI -94-02  CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE  LT 

ES1-94-02  CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE  LT 

ESI -94-02  CL6CP  HEXACHLOROC Y C LOPENTADIENE  LT 

ESI -94-02  CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE  LT 

ESI -94-02  CL6ET  HEXACHLOROETHANE  LT 

ESI -94-02  CL6ET  HEXACHLOROETHANE  LT 

ESI -94-02  CLDAN  CHLORDANE  LT 

ESI -94-02  CLDAN  CHLORDANE  LT 

ESI -94-02  CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE  LT 

ESI -94-02  CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE  LT 

ES1-94-02  CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE  LT 

ESI -94-02  CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE  LT 

ESI -94-02  CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE  LT 

ESI -94-02  CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE  LT 

ESI -94-02  DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE  LT 

ES1-94-02  DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE  LT 

ESI -94-02  DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE  LT 

ES1-94-02  DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE  LT 

ESI -94-02  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ESI -94-02  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE  LT 

ESI -94-02  DBZFU  DIBENZORIRAN  LT 

ESI-94-02  DBZRI  DIBENZORIRAN  LT 

ESI -94-02  DCPD  DICYCLOPENTADIENE  LT 

ESI -94-02  DCPD  DICYCLOPENTADIENE  LT 

ESI-94-02  DDVP  VAPONA  LT 

ESI -94-02  DDVP  VAPONA  LT 

ESI-94-02  DEP  DIETHYL  PHTHALATE  LT 

ESI-94-02  DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

ESI-94-02  DITH  DITHIANE  LT 

ESI-94-02  DITH  DITHIANE  LT 

ESI-94-02  DLDRN  DIELDRIN  LT 

ESI-94-02  DLDRN  DIELDRIN  LT 

ESI-94-02  DMP  DIMETHYL  PHTHALATE  LT 

ESI-94-02  DMP  DIMETHYL  PHTHALATE  LT 

ESI-94-02  DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE  LT 

ESI-94-02  DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE  LT 

ESI-94-02  DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE  LT 

ESI-94-02  DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE  LT 

ESI-94-02  ENDRN  ENDRIN  LT 

ESI-94-02  ENDRN  ENDRIN  LT 

ESI-94-02  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE  LT 

ESI-94-02  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE  LT 

ESI-94-02  ENDRN  ENDRIN  KETONE  ND 

ESI-94-02  ENDRN  ENDRIN  KETONE  ND 

ESI-94-02  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE  LT 

ESI-94-02  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE  LT 

ESI-94-02  FAMPH  FAMOPHOS  ND 

ESI-94-02  FAMPH  FAMOPHOS  ND 

ESI-94-02  FANT  FLUORANTHENE 


0.09300000  yg/g  APNF 

0.03200  LT 

D 

0.09100000  yg/g  APNF 

0.03200  LT 

0.08000000  yg/g  APNF 

0.08000  LT 

D 

0.08000000  yg/g  APNF 

0.08000  LT 

0.52000000  yg/g  APNF 

0.52000  LT 

D 

0.52000000  yg/g  APNF 

0.52000  LT 

1.80000000  yg/g  APNF 

1.80000  LT 

D 

1.80000000  yg/g  APNF 

1.80000  LT 

0.68000000  yg/g  APNF 

0.68000  LT 

D 

0.68000000  yg/g  APNF 

0.68000  LT 

0.09700000  yg>g  APNF 

0.09700  LT 

D 

0  09700000  yg/g  APNF 

0.09700  LT 

0.32000000  yg/g  APNF 

0.32000  LT 

D 

0  32000000  yg/g  APNF 

0.32000  LT 

0.06600000  yg/g  APNF 

0.06600  LT 

D 

0.06600000  yg/g  APNF 

0.06600  LT 

0  31000000  yg/g  APNF 

0.31000  LT 

D 

0  31000000  yg/g  APNF 

0.31000  LT 

0  07100000  yg/g  APNF 

0.07100  LT 

D 

0.07100000  yg/g  APNF 

0.07100  LT 

0.21000000  yg/g  APNF 

0.21000  LT 

D 

0.21000000  yg/g  APNF 

0.21000  LT 

0.38000000  yg/g  APNF 

0.38000  LT 

I) 

0  38000000  yg/g  APNF 

0.38000  LT 

0  57000000  yg/g  APNF 

0.57000  LT 

D 

0.57000000  yg/g  APNF 

0.57000  LT 

0  06800000  yg/g  APNF 

0.06800  LT 

D 

0.06800000  yg/g  APNF 

0.06800  LT 

0.24000000  yg/g  APNF 

0.24000  LT 

D 

20.0000000  yg/g  APNF 

0.24000  LT 

0  06500000  yg/g  APNF 

0.06500  LT 

D 

0  06500000  yg/g  APNF 

0.06500  LT 

0.07900000  yg/g  APNF 

0.07900  LT 

D 

0  07900000  yg/g  APNF 

0.07900  LT 

0  06300000  yg/g  APNF 

0.06300  LT 

D 

0  06300000  yg/g  APNF 

0.06300  LT 

1 .30000000  yg/g  APNF 

1.30000  LT 

D 

1.30000000  yg/g  APNF 

1.30000  LT 

0.23000000  yg/g  APNF 

0.23000  LT 

D 

0.23000000  yg/g  APNF 

0.23000  LT 

1.30000000  yg/g  APNF 

1.30000  LT 

[) 

1.30000000  yg/g  APNF 

1.30000  LT 

1.80000000  yg/g  APNF 

1.80000  LT 

D 

1.80000000  yg/g  APNF 

1.80000  LT 

DR 

0.28000000  yg/g  APNF 

R 

0.28000  ND 

R 

0.28000000  yg/g  APNF 

R 

0.28000  ND 

1.20000000  yg/g  APNF 

1.20000  LT 

D 

1.20000000  yg/g  APNF 

1.20000  LT 

R 

1.30000000  yg/g  APNF 

R 

1.30000  ND 

DR 

1.30000000  yg/g  APNF 

R 

1.30000  ND 

0.04600000  yg/g  APNF 

0.03200  LT 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Method  Blanks) 


— 

Method  Blank 

Mem 

Flag 

Unit 

Flat  Data  Meat 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code  Qua]  Value  Bool 

ChemicalClass :  SEMTV OLATILES 


ES 1-94-02 

FANT 

FLUORANTHENE 

D 

0.03900000  fig/g  APNF 

ESI -94-02 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.06500000  ng/g  APNF 

ES  1-94-02 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

D 

0.06500000  ng/g  APNF 

ES  1-94-02 

HCBD 

HEXACHLOROBUT  ADIENE 

LT 

0.97000000  ng/g  APNF 

ESI -94-02 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

D 

0.97000000  (ig/g  APNF 

ESI -94-02 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  ng/g  APNF 

ES  1-94-02 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

D 

0.24000000  ng/g  APNF 

ESI -94-02 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOX1DE 

LT 

0.48000000  ng/g  APNF 

ESI -94*02 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

D 

0.48000000  (ig/g  APNF 

ES  1-94-02 

ICDPYR  INDENO  |U,3-C,D)  PYRENE 

LT 

2.40000000  |ig/g  APNF 

ESI -94-02 

1CDPYR  INDENO  [1.2,3-C,D1  PYRENE 

LT 

D 

2.40000000  ng/g  APNF 

ES  1-94-02 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000  ng/g  APNF 

ES  1-94-02 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

D 

0.48000000  ng/g  APNF 

ESI -94-02 

1SOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  ng/g  APNF 

ESI -94-02 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

D 

0.39000000  ng/g  APNF 

ESI -94-02 

KEP 

KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  ^ig/g  APNF 

R 

ESI -94-02 

KEP 

KEPONE 

ND 

DR 

1.30000000  *ig/g  APNF 

R 

ESI -94-02 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  ng/g  APNF 

ESI -94-02 

LIN 

LINDANE 

LT 

D 

0.10000000  |ig/g  APNF 

ES  1-94-02 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  ]ig/g  APNF 

ES  1-94-02 

MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

D 

0.26000000  ng/g  APNF 

ESI -94-02 

MIREX 

l,lA,2.2.3.3A.4.5.5.5A.5B.6-DECACHLOROOCTAH 

LT 

0.14000000  ng/g  APNF 

ESI -94-02 

MIREX 

l.lA.2.2.3.3A,4.5.5.5A.5B.6-DECACHLOROOCTAH 

LT 

D 

0  14000000  ng/g  APNF 

ESI -94-02 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  ng/g  APNF 

ESI -94-02 

MLTHN  MALATHION 

LT 

D 

0.18000000  ng/g  APNF 

ES  1-94-02 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  fig/g  APNF 

ES  1-94-02 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

D 

0.74000000  ng/g  APNF 

ESI -94-02 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  ng/g  APNF 

ESI -94-02 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

D 

1.80000000  ng/g  APNF 

ESI -94-02 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  ng/g  APNF 

ESI -94-02 

NNDME  N-NITROSOD1METHYLAMINE 

LT 

D 

0.46000000  ]ig/g  APNF 

ESI -94-02 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  ng/g  APNF 

ES  1-94-02 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

D 

1.10000000  ng/g  APNF 

ESI -94-02 

NNDPA  N-NTTROSO  DIPHENYLAM1NE 

LT 

0.29000000  ng/g  APNF 

ESI  -94-02 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

D 

0.29000000  ng/g  APNF 

ESI -94-02 

OXAT 

1 ,4-OXATHI  ANE 

LT 

0.07500000  ng/g  APNF 

ES  1-94-02 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

D 

0.07500000  ng/g  APNF 

ES  1-94-02 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000  |ig/g  APNF 

ES  1-94-02 

PC  B0 16 

PCB1016 

LT 

D 

0.32000000  ng/g  APNF 

ESI -94-02 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

DR 

0.32000000  ng/g  APNF 

R 

ESI -94-02 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  APNF 

R 

ESI -94-02 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

DR 

0.32000000  ng/g  APNF 

R 

ESI -94-02 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  APNF 

R 

ESI  -94-02 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

DR 

0.32000000  ^g/g  APNF 

R 

ESI -94-02 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  APNF 

R 

ESI -94-02 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

DR 

0.32000000  ng/g  APNF 

R 

ESI -94-02 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1 248 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  APNF 

R 

ES  1-94-02 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

DR 

0.32000000  ng/g  APNF 

R 

ES  1-94-02 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  APNF 

R 

ESI -94-02 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000  (ig/g  APNF 

ESI -94-02 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

D 

0.79000000  ng/g  APNF 

0.03200  LT 
0.06500  LT 
0.06500  LT 
0.97000  LT 
0.97000  LT 
0.24000  LT 
0.24000  LT 
0.48000  LT 
0.48000  LT 
2.40000  LT 
2.40000  LT 
0.48000  LT 
0.48000  LT 
0.39000  LT 
0.39000  LT 
1.30000  ND 
1.30000  ND 
0.10000  LT 
0.10000  LT 
0.26000  LT 
0.26000  LT 
0.14000  LT 
0.14000  LT 
0.18000  LT 
0.18000  LT 
0.74000  LT 
0.74000  LT 
1.80000  LT 
1.80000  LT 
0.46000  LT 
0.46000  LT 
1.10000  LT 
1.10000  LT 
0.29000  LT 
0.29000  LT 
0.07500  LT 
0.07500  LT 
0.32000  LT 
0.32000  LT 
0.32000  ND 
0.32000  ND 
0.32000  ND 
0.32000  ND 
0.32000  ND 
0.32000  ND 
0.32000  ND 
0.32000  ND 
0.32000  ND 
0.32000  ND 
0.79000  LT 
0.79000  LT 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(A  ll  Method  Blanks) 


— 

Method  Blank 

m 

Meat 

Fkc 

UaU 

Fkc 

Data 

Meat 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Codr 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Oual  Value 

Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESI -94-02 

PCB262  PCB1262 

LT 

6.30000000  gg/g  APNF 

6.30000  LT 

ES 1-94-02 

PCB262  PCB1262 

LT 

D 

6.30000000  fig/g  APNF 

6.30000  LT 

ES 1-94-02 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  ng/g  APNF 

0.76000  LT 

ESI -94-02 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.76000000  fig/g  APNF 

0.76000  LT 

ESI -94-02 

PHANT  PHENANTHRENE 

0.13000000  gg/g  APNF 

0.03200  LT 

ESI  -94-02 

PHANT  PHENANTHRENE 

D 

0.11000000  Jig/g  APNF 

0.03200  LT 

ESI -94-02 

PHENO  PHENOL 

LT 

0.05200000  fig/g  APNF 

0.05200  LT 

ESI  -94-02 

PHENO  PHENOL 

LT 

D 

0.05200000  gg/g  APNF 

0.05200  LT 

ESI -94-02 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>- 1 . 1-DICHLORO 

LT 

0.06400000  gg/g  APNF 

0.06400  LT 

ESI -94-02 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l ,  1  -DICHLORO 

LT 

D 

0.06400000  gg/g  APNF 

0.06400  LT 

ESI -94-02 

PPDDE  2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)-l ,  1  -DICHLORO 

LT 

0.06800000  ng/g  APNF 

0.06800  LT 

ESI -94-02 

PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHU)ROPHENYL)-l. 1-DICHLORO 

LT 

D 

0.06800000  jig/g  APNF 

0.06800  LT 

ESI -94-02 

PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l ,  1 . 1 -TR1CHLO 

LT 

0  10000000  gg/g  APNF 

0.10000  LT 

ESI -94-02 

PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l.l -TRICHLO 

LT 

D 

0  10000000  gg'g  APNF 

0.10000  LT 

ESI -94-02 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1  70000000  APNF 

1.70000  LT 

ESI -94-02 

PRTHN  PARATHION 

LT 

D 

1.70000000  fig/g  APNF 

1.70000  LT 

ESI  -94-02 

PYR  PYRENE 

0  15000000  gg/g  APNF 

0.08300  LT 

ESI -94-02 

PYR  PYRENE 

LT 

D 

0  08300000  pg/g  APNF 

0.08300  LT 

ESI -94-02 

SUPON  2-CHLORO-l-(2.4-DICHLOROPHENYL) VINYL 

LT 

0  92000000  ng/g  APNF 

0.92000  LT 

ESI -94-02 

SUPON  2-CHLORO-l  -(2,4-DICHLOROPHENYL) VINYL 

LT 

D 

0  92000000  gg/g  APNF 

0.92000  LT 

ESI -94-02 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.0000000  gg/g  APNF 

12.00000  LT 

ESI -94-02 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

D 

12.0000000  gg/g  APNF 

12.00000  LT 

ESI -94-02 

UNK522  UNKNOWN 

S 

0  70000000  >ig/g  APNF 

s 

0.30000 

ESI  -94-02 

UNK522  UNKNOWN 

DS 

1.00000000  gg/g  APNF 

s 

0.30000 

ESI -94-02 

UNK522  UNKNOWN 

DS 

0.60000000  gg/g  APNF 

s 

0.30000 

ESI -94-02 

UNK522  IFN KNOWN 

DS 

1  00000000  gg/g  APNF 

s 

0.30000 

ESI -94-02 

UNK659  UNKNOWN 

S 

1.00000000  gg/g  APNF 

s 

0.30000 

ESI -94-02 

UNK659  UNKNOWN 

DS 

1.00000000  gg/g  APNF 

s 

0.30000 

ESI -94-03 

123TCB  1,2.3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0  03200000  gg/g  APNF 

0.03200  LT 

ESI -94-03 

124TCB  1.2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  gg/g  APNF 

0.22000  LT 

ESI -94-03 

12DCLB  1.2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0  04200000  gg/g  APNF 

0.04200  LT 

ESI -94-03 

12DPH  1 ,2-DIPHEN  YLHYDRAZINE 

LT 

0  52000000  gg/g  APNF 

0.52000  LT 

ESI -94-03 

13DCLB  1.3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0  04200000  gg/g  APNF 

0.04200  LT 

ESI -94-03 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ND 

R 

0  63000000  gg/g  APNF 

R 

0.63000  ND 

ESI -94-03 

14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0  03400000  gg/g  APNF 

0.03400  LT 

ESI -94-03 

236TCP  2.3.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  gg/g  APNF 

0.62000  LT 

ESI -94-03 

245TCP  2.4.5-TRJCHU)ROPHENOL 

LT 

0  49000000  gg/g  APNF 

0.49000  LT 

ESI -94-03 

246TCP  2,4.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0  06100000  gg/g  APNF 

0.06100  LT 

ESI -94-03 

24DCLP  2.4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0  06500000  gg/g  APNF 

0.06500  LT 

ESI -94-03 

24DMP  2.4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  gg/g  APNF 

3.00000  LT 

ESI -94-03 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4  70000000  gg/g  APNF 

4.70000  LT 

ESI -94-03 

24DNT  2.4-DINITROTOLUENE 

LT 

1  40000000  gg/g  APNF 

1.40000  LT 

ESI -94-03 

26DNA  2,6-DINITROANILINE 

LT 

0  57000000  gg/g  APNF 

0.57000  LT 

ESI -94-03 

26DNT  2.6-DINITROTOLirENE 

LT 

0  32000000  gg/g  APNF 

0.32000  LT 

ESI -94-03 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0  05500000  gg/g  APNF 

0.05500  LT 

ESI -94-03 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  gg/g  APNF 

0.24000  LT 

ESI  -94-03 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0  03200000  gg/g  APNF 

0.03200  LT 

ESI -94-03 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0  09800000  gg/g  APNF 

0.09800  LT 

ESI -94-03 

2NANIL  2-NITRO ANILINE 

ND 

R 

3.10000000  gg/g  APNF 

R 

3.10000  ND 

ESI -94-03 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1  10000000  gg/g  APNF 

1.10000  LT 

ESI -94-03 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1  60000000  gg/g  APNF 

1.60000  LT 
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Chemical_  Class:  SEMTV OLATLLES 
ESI -94-03  35DNA  3.5-DINITROANILINE 
ESI -94-03  3 N ANIL  3-NITROANILINE 
ESI -94-03  3 NT  3-NITROTOLUENE 
ESI -94-03  46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL 
ES1-94-03  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 
ES 1-94-03  4CANIL  4-CHLOROANILINE 
ESI -94-03  4CL3C  4-CHLORO-3-C RESOL 
ES1-94-03  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 
ESI -94-03  4MP  4-METHYLPHENOL 
ESI -94-03  4NANIL  4-NITROANILINE 
ESI -94-03  4NP  4-NITROPHENOL 
ESI -94-03  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 
ESI -94-03  AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 
ESI -94-03  ALDRN  ALDRIN 
ESI -94-03  ANAPN  ACENEPHTHENE 
ESI -94-03  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 
ESI -94-03  ANIL  ANILINE 
ESI -94-03  ANTRC  ANTHRACENE 
ESI -94-03  ATZ  ATRAZINE 

ES1-94-03  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ES1-94-03  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ESI -94-03  B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

ESI -94-03  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

ESI -94-03  BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

ESI -94-03  BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

ESI -94-03  BBFAN  BENZO  [B|  FLUORANTHENE 

ES1-94-03  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESI -94-03  BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

ESI -94-03  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ES1-94-03  BENZID  BENZIDINE 

ES1-94-03  BENZO  BENZOIC  ACID 

ESI -94-03  BGHIPY  BENZO  [G.H,I]  PERYLENE 

ESI -94-03  BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

ESI -94-03  BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ESI -94-03  CHRY  CHRYSENE 

ESI -94-03  CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

ESI -94-03  CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPF.NTADIENE 

ESI -94-03  CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

ESI -94-03  CLDAN  CHLORDANE 

ESI -94-03  CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

ESI -94-03  CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

ES1-94-03  CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

ESI -94-03  DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

ESI -94-03  DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

ES1-94-03  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESI -94-03  DBZFU  DIBENZOFURAN 

ESI -94-03  DCPD  DICY CLOPENT ADIENE 

ES  1-944)3  DDVP  VAPONA 

ESI -94-03  DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

ESI -94-03  DITH  DITHIANE 

ESI -94-03  DLDRN  DIELDRIN 
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Site  ID 


Tut  Name 


Meat  Flat 
Bool  Code 


Uatt 

Value  Mea* 


Lot 


Fla* 

Code 


Data 


Method  Blank 


Value 


Meat 

Bool 


Chemical Class:  SEMIVOLATILES _ 

ESI -94-03  DMP  DIMETHYL  PHTHALATE  LT 

ESI -94-03  DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE  LT 

ESI -94-03  DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE  LT 

ESI -94-03  ENDRN  ENDRJN  LT 

ESI -94-03  ENDRN  ENDRJN  ALDEHYDE  LT 

ESI -94-03  ENDRN  ENDRIN  KETONE  ND 

ESI -94-03  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE  LT 

ES1-94-03  FAMPH  FAMOPHOS  ND 

ESI -94-03  FANT  FLUORANTHENE  LT 

ESI -94-03  FLRENE  FLUORENE  LT 

ES1-94-03  HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE  LT 

ESI -94-03  HPCL  HEPTACHLOR  LT 

ESI -94-03  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE  LT 

ESI -94-03  ICDPYR  INDENO  [1.2.3-C.D)  PYRENE  LT 

ESI -94-03  ISODR  ISODRIN  LT 

ESI -94-03  ISOPHR  ISOPHORONE  LT 

ESI -94-03  KEP  KEPONE  ND 

ESI -94-03  LIN  LINDANE  LT 

ESI -94-03  MEXCL  METHOXYCHLOR  LT 

ESI -94-03  MIREX  l.lA.2.2.3.3A,4.5.5.5A.5B.6-DECACHLOROOCTAH  LT 
ESI -94-03  MLTHN  MALATHION  LT 

ESI -94-03  NAP  NAPHTHALENE  LT 

ESI -94-03  NB  NITROBENZENE  LT 

ESI -94-03  NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE  LT 

ES1-94-03  NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE  LT 

ESI -94-03  NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE  LT 

ESI -94-03  OXAT  1.4-OXATHIANE  LT 

ESI -94-03  PCB016  PCB  1016  LT 

ESI -94-03  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221  ND 

ESI -94-03  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232  ND 

ESI -94-03  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242  ND 

ESI -94-03  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248  ND 

ESI -9403  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254  ND 

ESI -9403  PCB260  PCB  1260  LT 

ESI -94-03  PCB262  PCB  1262  LT 

ESI -94-03  PCP  PENTACHLOROPHENOL  LT 

ESI -94-03  PHANT  PHENANTHRENE  LT 

ES1-9403  PHENO  PHENOL  LT 

ESI -94-03  PPDDD  2.2-BISf PARA-CHLC  1ROPHENYL)- 1 . 1 -D1CHLORO  LT 
ESI -94-03  PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHL()ROPHENYL>-l.l-DICHLORO  LT 
ESI -9403  PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHU)ROPHENYL)-1.U-TRICHU)  LT 
ESI -9403  PRTHN  PARATHION  LT 

ESI -9403  PYR  PYRENE  LT 

ESI -9403  SUPON  2-CHLORO-l-(2.4-DICHLOROPHENYL)VINYL  LT 
ESI -9403  TXPHE  TOXAPHENE  LT 

ESI -9403  UNK522  UNKNOWN 
ESI -9403  UNK522  UNKNOWN 
ESI -9403  UNK659  UNKNOWN 

ESI -9404  123TCB  1.2.3-TRICHU)ROBENZENE  LT 

ESI -9404  124TCB  1.2.4-TRICHLOROBENZENE  LT 

ES1-9404  12DCLB  1.2-DICHLOROBENZF.NE  LT 


0.06300000  ng/g  APNF 

0.06300  LT 

1.30000000  ng/g  APNF 

1.30000  LT 

0.23000000  \igfg  APNF 

0.23000  LT 

1.30000000  >ig/g  APNF 

1.30000  LT 

1.80000000  ng/g  APNF 

1.80000  LT 

R 

0.28000000  ng/g  APNF 

R 

0.28000  ND 

1.20000000  fig/g  APNF 

1.20000  LT 

R 

1.30000000  ng/g  APNF 

R 

1.30000  ND 

0.03200000  ng/g  APNF 

0.03200  LT 

0.06500000  ng/g  APNF 

0.06500  LT 

0.97000000  ng/g  APNF 

0.97000  LT 

0.24000000  ng/g  APNF 

0.24000  LT 

0.48000000  ^ig/g  APNF 

0.48000  LT 

2  40000000  ng/g  APNF 

2.40000  LT 

0  48000000  ng/g  APNF 

0.48000  LT 

0  39000000  *ig/g  APNF 

0.39000  LT 

R 

1.30000000  >ig/g  APNF 

R 

1.30000  ND 

0  10000000  jig/g  APNF 

0.10000  LT 

0.26000000  fig/g  APNF 

0.26000  LT 

0  14000000  ng/g  APNF 

0.14000  LT 

0  18000000  ng/g  APNF 

0.18000  LT 

0.74000000  yg/g  APNF 

0.74000  LT 

1.80000000  ng/g  APNF 

1.80000  LT 

0.46000000  ng/g  APNF 

0.46000  LT 

1  10000000  fig/g  APNF 

1.10000  LT 

0.29000000  ng/g  APNF 

0.29000  LT 

0.07500000  >ig/g  APNF 

0.07500  LT 

0.32000000  jig/g  APNF 

0.32000  LT 

R 

0  32000000  pg/g  APNF 

R 

0.32000  ND 

R 

0  32000000  ng/g  APNF 

R 

0.32000  ND 

R 

0  32000000  ng/g  APNF 

R 

0.32000  ND 

R 

0  32000000  >ig/g  APNF 

R 

0.32000  ND 

R 

0  32000000  ^g  APNF 

R 

0.32000  ND 

0.79000000  ng/g  APNF 

0.79000  LT 

6.30000000  fig/g  APNF 

6.30000  LT 

0  76000000  jig/g  APNF 

0.76000  LT 

0  03200000  ng/g  APNF 

0.03200  LT 

0  05200000  ng/g  APNF 

0.05200  LT 

0  06400000  ng/g  APNF 

0.06400  LT 

0.06800000  ng/g  APNF 

0.06800  LT 

0  10000000  ng/g  APNF 

0.10000  LT 

I  70000000  jig/g  APNF 

1.70000  LT 

0.08300000  ^g/g  APNF 

0.08300  LT 

0  92000000  fig/g  APNF 

0.92000  LT 

12.0000000  ng/g  APNF 

12.00000  LT 

S 

0  50000000  pg/g  APNF 

S 

0.30000 

DS 

1  00000000  ng/g  APNF 

S 

0.30000 

S 

0.50000000  ^ig/g  APNF 

s 

0.30000 

0  03200000  jig/g  APNF 

0.03200  LT 

0.22000000  Kig/g  APNF 

0.22000  LT 

0  04200000  ^g/g  APNF 

0.04200  LT 
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Meas  Flag  Unit 

Site  ID  Test  Name _ Bod  Code  Value  Meas 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESI -94-04 

12DPH 

1 ,2-DIPHEN  YLH  YDRAZINE 

LT 

0.52000000  fig/g  APNF 

0.52000  LT 

ESI -94-04 

13  DC  LB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  figg  APNF 

0.04200  LT 

ESI -94-04 

13DNB 

1 ,3-DINITROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  figg  APNF 

R 

0.63000  ND 

ESI -94-04 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  figg  APNF 

0.03400  LT 

ESI -94-04 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  figg  APNF 

0.62000  LT 

ESI -94-04 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  figg  APNF 

0.49000  LT 

ES 1-94-04 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  fig/g  APNF 

0.06100  LT 

ESI -94-04 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  figg  APNF 

0.06500  LT 

ES  1-94-04 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  figg  APNF 

3.00000  LT 

ESI -94-04 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000  figg  APNF 

4.70000  LT 

ESI -94-04 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000  figg  APNF 

1.40000  LT 

ESI -94-04 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000  figg  APNF 

0.57000  LT 

ES  1-94-04 

26DNT 

2,6-DINITROTOLirENE 

LT 

0.32000000  figg  APNF 

0.32000  LT 

ES  1-94-04 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  figg  APNF 

0.05500  LT 

ESI -94-04 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  fig/g  APNF 

0.24000  LT 

ESI -94-04 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000  fig/g  APNF 

0.03200  LT 

ESI -94-04 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  fig/g  APNF 

0.09800  LT 

ESI -94-04 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  fig/g  APNF 

R 

3.10000  ND 

ESI -94-04 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  figg  APNF 

1.10000  LT 

ES  1-94-04 

33DCBD  3.3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  |ig/g  APNF 

1.60000  LT 

ES  1-94-04 

35DNA 

3 , 5  -DINITRO  ANILINE 

LT 

1.60000000  fig/g  APNF 

1.60000  LT 

ESI -94-04 

3NANIL  3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000  figg  APNF 

3.00000  LT 

ESI -94-04 

3  NT 

3-NITROTOLIIENE 

LT 

0.34000000  fig/g  APNF 

0.34000  LT 

ES  1-94-04 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRES<)L 

LT 

0.80000000  figg  APNF 

0.80000  LT 

ESI -94-04 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  fig/g  APNF 

0.04100  LT 

ESI -94-04 

4CANIL 

4-CHLORO  ANILINE 

ND 

R 

0.63000000  figg  APNF 

R 

0.63000  ND 

ES  1-94-04 

4CL3C 

4-CHLORO-3-C  RESOL 

LT 

0.93000000  fig/g  APNF 

0.93000  LT 

ESI -94-04 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  figg  APNF 

0.17000  LT 

ESI -94-04 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  figg  APNF 

0.24000  LT 

ESI -94-04 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  fig/g  APNF 

R 

3.10000  ND 

ESI -94-04 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  fig/g  APNF 

3.30000  LT 

ESI -94-04 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  figg  APNF 

1.30000  LT 

ESI -94-04 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  figg  APNF 

0.40000  LT 

ES  1-94-04 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000  figg  APNF 

1.30000  LT 

ESI -94-04 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  figg  APNF 

0.04100  LT 

ESI -94-04 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  figg  APNF 

0.03300  LT 

ESI -94-04 

ANIL 

ANILINE 

ND 

R 

0.13000000  figg  APNF 

R 

0.13000  ND 

ES  1-94-04 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  figg  APNF 

0.71000  LT 

ESI -94-04 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000  figg  APNF 

0.06500  LT 

ESI -94-04 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY )  METHANE 

LT 

0.19000000  figg  APNF 

0.19000  LT 

ESI -94-04 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  figg  APNF 

0.44000  LT 

ESI -94-04 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  figg  APNF 

0.36000  LT 

ESI -94-04 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  figg  APNF 

0.48000  LT 

ES  1-94-04 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000  ftgg  APNF 

0.04100  LT 

ESI -94-04 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000  figg  APNF 

1.20000  LT 

ESI -94-04 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  figg  APNF 

0.31000  LT 

ESI -94-04 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  figg  APNF 

1.30000  LT 

ES  1-94-04 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  ftgg  APNF 

1.80000  LT 

ESI -94-04 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000  figg  APNF 

2.40000  LT 

ESI -94-04 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

R 

0.13000000  figg  APNF 

R 

0.13000  ND 

ES  1-94-04 

BENZO 

BENZOIC  ACII) 

ND 

R 

3.10000000  figg  APNF 

R 

3.10000  ND 

Method  Blank 


Flag  Data 

Code 


Meas 

Value  Bod 


ion 
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Method  Blank 

Meat 

F1h 

Unit 

Fine 

Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Co4r 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qual  Value 

Bod 

Chemical  Class:  SEMTV OLAT LLES 


ESI -94-04 

BGHIPY  BENZO  [G,HJ]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  ng/g  APNF 

0.18000  LT 

ESI -94-04 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  ng/g  APNF 

0.13000  LT 

ES 1-94-04 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  ng/g  APNF 

0.03200  LT 

ESI -94-04 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000  Hg/g  APNF 

0.03200  LT 

ESI -94-04 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  ng/g  APNF 

0.08000  LT 

ESI -94-04 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000000  ^g/g  APNF 

0.52000  LT 

ESI -94-04 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  fig/g  APNF 

1.80000  LT 

ESI -94-04 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000  ng/g  APNF 

0.68000  LT 

ESI -94-04 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  ng/g  APNF 

0.09700  LT 

ESI -94-04 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  >ig/g  APNF 

0.32000  LT 

ES  1-94-04 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  ng/g  APNF 

0.06600  LT 

ESI -94-04 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0  31000000  ng/g  APNF 

0.31000  LT 

ESI -94-04 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0  07100000  ng/g  APNF 

0.07100  LT 

ESI  -94-04 

DBHC 

DELT  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0  21000000  ng/g  APNF 

0.21000  LT 

ESI -94-04 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0  38000000  ng/g  APNF 

0.38000  LT 

ESI -94-04 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0  57000000  ng/g  APNF 

0.57000  LT 

ESI -94-04 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0  06800000  fig/g  APNF 

0.06800  LT 

ESI -94-04 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0  24000000  ng/g  APNF 

0.24000  LT 

ESI -94-04 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0  06500000  ng/g  APNF 

0.06500  LT 

ESI -94-04 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  ng/g  APNF 

0.07900  LT 

ESI -94-04 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0  06300000  >ig/g  APNF 

0.06300  LT 

ESI -94-04 

DNBP 

DI-N-BinTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  ng/g  APNF 

1.30000  LT 

ESI -94-04 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  ng/g  APNF 

0.23000  LT 

ESI -94-04 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1  30000000  ^ig/g  APNF 

1.30000  LT 

ESI -94-04 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  ng/g  APNF 

1.80000  LT 

ESI -94-04 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  ^g  APNF 

R 

0.28000  ND 

ESI -94-04 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SirLFATE 

LT 

1.20000000  ng/g  APNF 

1.20000  LT 

ESI -94-04 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  ng/g  APNF 

R 

1.30000  ND 

ESI -94-04 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0  03200000  ng/g  APNF 

0.03200  LT 

ESI -94-04 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0  06500000  ng/g  APNF 

0.06500  LT 

ESI -94-04 

HCBD 

HEXACHLOROBl  TADIENE 

LT 

0  97000000  ng/g  APNF 

0.97000  LT 

ESI -94-04 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  ng/g  APNF 

0.24000  LT 

£S  1-94-04 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0  48000000  >ig/g  APNF 

0.48000  LT 

ESI -94-04 

ICDPYR  INDENO  [  1 ,2,3-C,D|  PYRENE 

LT 

2  40000000  ng/g  APNF 

2.40000  LT 

ESI -94-04 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0  48000000  ng/g  APNF 

0.48000  LT 

ES  1-94-04 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0  39000000  ng/g  APNF 

0.39000  LT 

ESI -94-04 

KEP 

KEPONE 

ND 

R 

1,30000000  ng/g  APNF 

R 

1.30000  ND 

ESI -94-04 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  ng/g  APNF 

0.10000  LT 

ESI -94-04 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  >ig/g  APNF 

0.26000  LT 

ESI -94-04 

MIREX 

1.1A,2.2,3,3A,4.5.5,5A.5B.6-DECACHLOROOCTAH 

LT 

0  14000000  ng'c  APNF 

0.14000  LT 

ESI -94-04 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0  18000000  ng/g  APNF 

0.18000  LT 

ESI -94-04 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0  74000000  Mg/g  APNF 

0.74000  LT 

ESI -94-04 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  ng/g  APNF 

1.80000  LT 

ESI -94-04 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0  46000000  ng/g  APNF 

0.46000  LT 

ESI -94-04 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1,10000000  ng/g  APNF 

1.10000  LT 

ES  1-94-04 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  >ig/g  APNF 

0.29000  LT 

ESI -94-04 

OXAT 

L4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000  ^ig/g  APNF 

0.07500  LT 

ES  1-94-04 

PC  B0 16 

PCB  1016 

LT 

0  32000000  >ig/g  APNF 

0.32000  LT 

ESI -94-04 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0,32000000  jxg/g  APNF 

R 

0.32000  ND 

ESI -94-04 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0  32000000  ng/g  APNF 

R 

0.32000  ND 

ESI -94-04 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0  32000000  ng/g  APNF 

R 

0.32000  ND 
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ESI -94-04 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0.32000000  j»g/g  APNF 

R 

0.32000  ND 

ESI -94-04 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  APNF 

R 

0.32000  ND 

ESI -94-04 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000  ng/g  APNF 

0.79000  LT 

ESI -94-04 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000  ng/g  APNF 

6.30000  LT 

ESI -94-04 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  ng/g  APNF 

0.76000  LT 

ESI -94-04 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  ng/g  APNF 

0.03200  LT 

ESI -94-04 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000  fig/g  APNF 

0.05200  LT 

ESI -94-04 

PPDDD 

2,2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL)-l .  1-DICHLORO 

LT 

0.06400000  ng/g  APNF 

0.06400  LT 

ESI -94-04 

PPDDE 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l ,  1-DICHLORO 

LT 

0.06800000  (lg/g  APNF 

0.06800  LT 

ESI -94-04 

PPDDT 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1,1,1  -TRICHLO 

LT 

0.10000000  fig/g  APNF 

0.10000  LT 

ESI -94-04 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000  ftg/g  APNF 

1.70000  LT 

ESI -94-04 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000  fig/g  APNF 

0.08300  LT 

ESI -94-04 

SUPON 

2-CHLORO*l-(2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.92000000  ng/g  APNF 

0.92000  LT 

ESI -94-04 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

1 2.OOOOOO0  ngig  APNF 

12.00000  LT 

ESI -94-04 

UNK522  UNKNOWN 

S 

0.80000000  (ig/g  APNF 

S 

0.30000 

ESI -94-04 

UNK522  UNKNOWN 

DS 

1.00000000  n&'g  APNF 

S 

0.30000 

ESI -94-04 

UNK659  UNKNOWN 

S 

0.80000000  fig/g  APNF 

S 

0.30000 

ESI -94-05 

123TCB 

1 ,2.3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  ng/g  APNF 

0.03200  LT 

ESI -94-05 

124TCB 

1 ,2.4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  ng/g  APNF 

0.22000  LT 

ESI -94-05 

12DCLB  1.2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  ng/g  APNF 

0.04200  LT 

ESI -94-05 

12DPH 

1 ,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  ng/g  APNF 

0.52000  LT 

ESI -94-05 

13DCLB  1.3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  ng/g  APNF 

0.04200  LT 

ESI  -94-05 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  ng/g  APNF 

R 

0.63000  ND 

ESI -94-05 

14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  ng/g  APNF 

0.03400  LT 

ESI -94-05 

236TCP 

2.3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  jig/g  APNF 

0.62000  LT 

ES 1-94-05 

245TCP 

2.4.5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  (ig/g  APNF 

0.49000  LT 

ESI -94-05 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  ng/g  APNF 

0.06100  LT 

ESI -94-05 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  ng/g  APNF 

0.06500  LT 

ESI -94-05 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHEN  OL 

LT 

3.00000000  ng/g  APNF 

3.00000  LT 

ESI -94-05 

24DNP 

2,4-DIN  ITROPHENOL 

LT 

4.70000000  fig/g  APNF 

4.70000  LT 

ESI -94-05 

24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000  fig/g  APNF 

1.40000  LT 

ESI -94-05 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000  ng/g  APNF 

0.57000  LT 

ESI -94-05 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000  ng/g  APNF 

0.32000  LT 

ESI  -94-05 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  fig/g  APNF 

0.05500  LT 

ESI -94-05 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  jig/g  APNF 

0.24000  LT 

ESI -94-05 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000  (ig/g  APNF 

0.03200  LT 

ESI -94-05 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  ng/g  APNF 

0.09800  LT 

ESI -94-05 

2NAN1L  2-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  ng/g  APNF 

R 

3.10000  ND 

ESI -94-05 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  flg/g  APNF 

1.10000  LT 

ESI -94-05 

33DCBD  3,3-ClCHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  (ig/g  APNF 

1.60000  LT 

ESI -94-05 

35DNA 

3, 5-DINITRO  ANILINE 

LT 

1.60000000  ^g/g  APNF 

1.60000  LT 

ESI -94-05 

3NANIL  3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000  ng/g  APNF 

3.00000  LT 

ESI -94-05 

3NT 

3-NlTROTOLirENE 

LT 

0.34000000  ng/g  APNF 

0.34000  LT 

ESI -94-05 

46DN2C  4.6-DIN1TRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  ng/g  APNF 

0.80000  LT 

ESI -94-05 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  ng/g  APNF 

0.04100  LT 

ESI -94-05 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

R 

0.63000000  ng^g  APNF 

R 

0.63000  ND 

ESI -94-05 

4CL3C 

4-CHLORO-3-C  RESOL 

LT 

0.93000000  ng'g  APNF 

0.93000  LT 

ESI -94-05 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0  17000000  fig/g  APNF 

0.17000  LT 

ESI -94-05 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  ng/g  APNF 

0.24000  LT 

ESI -94-05 

4NAN1L  4-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  ng/g  APNF 

R 

3.10000  ND 

ESI -94-05 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  fig/g  APNF 

3.30000  LT 
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Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESI -94-05 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  ng/g  APNF 

1.30000  LT 

ESI -94-05 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  jig/g  APNF 

0.40000  LT 

ESI -94-05 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000  APNF 

1.30000  LT 

ESI -94-05 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  ng/g  APNF 

0.04100  LT 

ESI -94-05 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  *ig/g  APNF 

0.03300  LT 

ESI -94-05 

ANIL 

ANILINE 

ND 

R 

0.13000000  |ig/g  APNF 

R 

0.13000  ND 

ESI -94-05 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  ng/g  APNF 

0.71000  LT 

ESI -94-05 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000  Kg/g  APNF 

0.06500  LT 

ESI -94-05 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  ng/g  APNF 

0.19000  LT 

ESI -94-05 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  ng/g  APNF 

0.44000  LT 

ES1-94-05 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  ng/g  APNF 

0.36000  LT 

ESI -94-05 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTH  AL ATE 

LT 

0.48000000  ng/g  APNF 

0.48000  LT 

ESI -94-05 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000  ng/g  APNF 

0.04100  LT 

ESI -94-05 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000  fig/g  APNF 

1.20000  LT 

ESI -94-05 

BBFAN 

BENZO  [B|  FLUORANTHENE 

LT 

0  31000000  ng/g  APNF 

0.31000  LT 

ESI -94-05 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1  30000000  jig/g  APNF 

1.30000  LT 

ESI -94-05 

BBZP 

BirTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  ng/g  APNF 

1.80000  LT 

ESI -94-05 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000  ^ig/g  APNF 

2.40000  LT 

ESI -94-05 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

R 

0  13000000  ng/g  APNF 

R 

0.13000  ND 

ESI -94-05 

BENZO 

BENZOIC  ACII) 

ND 

R 

3  10000000  jig/g  APNF 

R 

3.10000  ND 

ESI -94-05 

BGHIPY  BENZO  [G,RI]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  ng/g  APNF 

0.18000  LT 

ESI -94-05 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0  13000000  fig/g  APNF 

0.13000  LT 

ES1-94-05 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0  03200000  ng/g  APNF 

0.03200  LT 

ESI -94-05 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000  ng/g  APNF 

0.03200  LT 

ESI -94-05 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0  08000000  ng/g  APNF 

0.08000  LT 

ESI -94-05 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0  52000000  ^ig/g  APNF 

0.52000  LT 

ES 1-94-05 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  fig/g  APNF 

1.80000  LT 

ESI -94-05 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000  ng/g  APNF 

0.68000  LT 

ESI -94-05 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLM  ETHYL  SIFLFIDE 

LT 

0  09700000  ng/g  APNF 

0.09700  LT 

ESI -94-05 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0  32000000  >ig/g  APNF 

0,32000  LT 

ESI -94-05 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYLSULFONE 

LT 

0  06600000  fig/g  APNF 

0.06600  LT 

ES  1-94-05 

DBAHA 

DIBENZ  [AHJ  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  >ig/g  APNF 

0.31000  LT 

ES  1-94-05 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  >ig/g  APNF 

0.07100  LT 

ESI -94-05 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0  21000000  ng/g  APNF 

0.21000  LT 

ESI -94-05 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0  38000000  ng/g  APNF 

0.38000  LT 

ESI -94-05 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000  ng/g  APNF 

0.57000  LT 

ESI -94-05 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0  06800000  jig/g  APNF 

0.06800  LT 

ESI -94-05 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0  24000000  ng/g  APNF 

0.24000  LT 

ES  1-94-05 

D1TH 

DITHIANE 

LT 

0  06500000  >ig/g  APNF 

0.06500  LT 

ESI -94-05 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0  07900000  jig/g  APNF 

0.07900  LT 

ESI -94-05 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  jig/g  APNF 

0.06300  LT 

ESI -94-05 

DNBP 

DI-N-BITYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  fig/g  APNF 

1.30000  LT 

ESI -94-05 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  ng/g  APNF 

0.23000  LT 

ESI -94-05 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1  30000000  >ig/g  APNF 

1.30000  LT 

ES1-94-05 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  fig/g  APNF 

1.80000  LT 

ESI -94-05 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  |ig/g  APNF 

R 

0.28000  ND 

ESI -94-05 

ESFS04 

ENDOSIHLFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  yg/g  APNF 

1.20000  LT 

ESI -94-05 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  ng/g  APNF 

R 

1.30000  ND 

ESI -94-05 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  ng/g  APNF 

0.03200  LT 

ES  1-94-05 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0  06500000  >ig/g  APNF 

0.06500  LT 

ESI -94-05 

HCBD 

HEXACHLOROBl  TADIENE 

LT 

0  97000000  >ig/g  APNF 

0.97000  LT 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Method  Blanks) 


Site  ID  Teet  Name 


Method  Blank 

Meas  Fla«  Unit  Fla*  Data  Mem 

Bool  Code  Value  Meas  Lot  Code  Qnal _ Value  Bool 


Chemical  Classy  SEMIVOLATILES _ „ 

ES1-94-05  HPCL  HEPTACHLOR 

ESI -94-05  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

ES1-94-05  ICDPYR  INDENOIU.3-C.D]  PYRENE 

ESI -94-05  ISODR  ISODRIN 

ES1-94-05  ISOPHR  ISOPHORONE 

ESI -94-05  KEP  KEPONE 

ESI -94-05  LIN  LINDANE 

ESI -94-05  MEXCL  METHOXYCHLOR 

ES 1-94-05  MIREX  l,lA,2.2,3,3A,4,5,5,5A5B,6-DECACHLOROOCTAH 

ESI -94-05  MLTHN  MALATHION 

ES1-94-05  NAP  NAPHTHALENE 

ESI -94-05  NB  NITROBENZENE 

ES1-94-05  NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

ESI -94-05  NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

ESI -94-05  NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

ESI -94-05  OXAT  1,4-OXATHIANE 

ES1-94-05  PCB016  PCB  1016 

ESI -94-05  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ES1-94-05  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1 232 

ESI -94-05  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ESI -94-05  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ESI -94-05  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ESI -94-05  PCB260  PCB  1260 

ES1-94-05  PCB262  PCB  1262 

ES1-94-05  PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ESI -94-05  PHANT  PHENANTHRENE 

ESI -94-05  PHENO  PHENOL 

ESI -94-05  PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U-DICHLORO 
ES1-94-05  PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-DICHLORO 
ESI -94-05  PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1,1,1  -TR1CHLO 
ESI -94-05  PRTHN  PARATHION 
ES1-94-05  PYR  PYRENE 

ESI -94-05  SUPON  2-CHLORO-l -(2.4-DICHLOROPHENYL) VINYL 
ESI -94-05  TXPHE  TOXAPHENE 
ESI -94-05  UNK522  UNKNOWN 
ESI -94-05  UNK659  UNKNOWN 

ESI -94-06  123TCB  1.2.3-TRICHLOROBENZENE 
ES  1-94-06  124TCB  1.2.4-TRICHLOROBENZENE 
ESI -94-06  12DCLB  1.2-DICHLOROBENZENE 
ES1-94-06  12DPH  1.2-DIPHENYLHYDRAZINE 
ES1-94-06  13DCLB  1.3-DICHLOROBENZENE 
ESI -94-06  13DNB  1.3-DINITROBENZENE 
ESI -94-06  14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE 
ESI -94-06  236TCP  2.3.6-TRICHLOROPHF.NOL 
ESI -94-06  245TCP  2.4.5-TRICHLOROPHENOL 
ESI -94-06  246TCP  2.4.6-TRICHLOROPHENOL 
ES1-94-06  24DCLP  2.4-DICHLOROPHENOL 
ESI -94-06  24DMP  2.4-DIMETHYLPHENOL 
ESI -94-06  24DNP  2.4-DINITROPHENOL 
ESI -94-06  24DNT  2.4-DINITROTOLUENE 
ESI -94-06  26DNA  2.6-DINITROANILINE 


LT 

0.24000000  ng/g  APNF 

0.24000  LT 

LT 

0.48000000  ng/g  APNF 

0.48000  LT 

LT 

2.40000000  ng/g  APNF 

2.40000  LT 

LT 

0.48000000  ng/g  APNF 

0.48000  LT 

LT 

0.39000000  (ig/g  APNF 

0.39000  LT 

ND 

R 

1.30000000  ng/g  APNF 

R 

1.30000  ND 

LT 

0.10000000  ng/g  APNF 

0.10000  LT 

LT 

0.26000000  ng/g  APNF 

0.26000  LT 

LT 

0.14000000  fig/g  APNF 

0.14000  LT 

LT 

0.18000000  ng/g  APNF 

0.18000  LT 

LT 

0.74000000  fig/g  APNF 

0.74000  LT 

LT 

1.80000000  ng/g  APNF 

1.80000  LT 

LT 

0.46000000  ng/g  APNF 

0.46000  LT 

LT 

1.10000000  Hg/g  APNF 

1.10000  LT 

LT 

0.29000000  ng/g  APNF 

0.29000  LT 

LT 

0.07500000  ng/g  APNF 

0.07500  LT 

LT 

0.32000000  ng/g  APNF 

0.32000  LT 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  APNF 

R 

0.32000  ND 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  APNF 

R 

0.32000  ND 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  APNF 

R 

0.32000  ND 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  APNF 

R 

0.32000  ND 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  APNF 

R 

0.32000  ND 

LT 

0  79000000  (ig/g  APNF 

0.79000  LT 

LT 

6.30000000  ng/g  APNF 

6.30000  LT 

LT 

0.76000000  jig/g  APNF 

0.76000  LT 

LT 

0.03200000  ngg  APNF 

0.03200  LT 

LT 

0.05200000  |ig/g  APNF 

0.05200  LT 

LT 

0.06400000  ng/g  APNF 

0.06400  LT 

LT 

0.06800000  ng/g  APNF 

0.06800  LT 

LT 

0.10000000  ng/g  APNF 

0.10000  LT 

LT 

1.70000000  (ig/g  APNF 

1.70000  LT 

LT 

0.08300000  fig/g  APNF 

0.08300  LT 

LT 

0.92000000  ng/g  APNF 

0.92000  LT 

LT 

12.0000000  (ig/g  APNF 

12.00000  LT 

S 

0.40000000  ^ig/g  APNF 

S 

0.30000 

S 

0.40000000  ng/g  APNF 

S 

0.30000 

LT 

0.03200000  ng/g  APNF 

0.03200  LT 

LT 

0.22000000  ng/g  APNF 

0.22000  LT 

LT 

0  04200000  ng/g  APNF 

0.04200  LT 

LT 

0.52000000  ng/g  APNF 

0.52000  LT 

LT 

0.04200000  jig/g  APNF 

0.04200  LT 

ND 

R 

0.63000000  ng/g  APNF 

R 

0.63000  ND 

LT 

0.03400000  |ig/g  APNF 

0.03400  LT 

LT 

0.62000000  ng/g  APNF 

0.62000  LT 

LT 

0.49000000  fig/g  APNF 

0.49000  LT 

LT 

0.06100000  ng/g  APNF 

0.06100  LT 

LT 

0.06500000  ng/g  APNF 

0.06500  LT 

LT 

3.00000000  ng/g  APNF 

3.00000  LT 

LT 

4.70000000  ^g/g  APNF 

4.70000  LT 

1.80000000  jig/g  APNF 

1.40000  LT 

LT 

0.57000000  ng/g  APNF 

0.57000  LT 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Method  Blanks) 


Method  Blank 

Mess 

FkC 

Unit 

Flag 

Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Co4e 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qua]  Value 

Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES _ 

ESI -94-06  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

ESI -94-06  2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ESI -94-06  2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

ESI -94-06  2MNAP  2-METH YLN APHTH  ALENE 

ESI -94-06  2MP  2-METH YLPHENOL 

ESI -94-06  2 N ANIL  2-NITROANILINE 

ESI -94-06  2NP  2-NITROPHENOL 

ESI -94-06  33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

ESI -94-06  35DNA  3,5-DINITROANILINE 

ESI -94-06  3NANIL  3-NITROANILINE 

ESI -94-06  3 NT  3-NITROTOLUENE 

ESI -94-06  46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRES(  >L 

ESI -94-06  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ESI -94-06  4CANIL  4-CHLORO ANILINE 

ESI -94-06  4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

ESI -94-06  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ESI -94-06  4MP  4-METHYLPHENOL 

ESI -94-06  4NANIL  4-NITROANILINE 

ESI -94-06  4NP  4-NITROPHEN OL 

ES 1-94-06  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESI -94-06  AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ESI -94-06  ALDRN  ALDRIN 

ESI -94-06  ANAPN  ACENEPHTHENE 

ESI -94-06  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

ESI -94-06  ANIL  ANILINE 

ESI -94-06  ANTRC  ANTHRACENE 

ESI -94-06  ATZ  ATRAZINE 

ESI -94-06  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ESI -94-06  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ESI -94-06  B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

ESI -94-06  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

ESI -94-06  BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

ESI -94-06  BAPYR  BENZO  [A)  PYRENE 

ESI -94-06  BBFAN  BENZO  fB]  FLUORANTHENE 

ESI -94-06  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESI -94-06  BBZP  BirTYLBENZYL  PHTHALATE 

ESI -94-06  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

ESI -94-06  BENZID  BENZIDINE 

ESI -94-06  BENZO  BENZOIC  ACID 

ESI -94-06  BGH1PY  BENZO  [G.HJ]  PERYLENE 

ESI -94-06  BKFAN  BENZO  fK]  FLUORANTHENE 

ESI -94-06  BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ESI -94-06  CHRY  CHRYSENE 

ESI -94-06  CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

ES  1  -94-06  CL6CP  HEXAC  HLORC  >CY  C  LOP  ENT  ADIENE 

ES  1-94-06  CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

ESI -94-06  CLDAN  CHLORDANE 

ESI -94-06  CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 
ESI -94-06  CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 
ESI -94-06  CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 
ESI -94-06  DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 


LT 

0.32000000  fig/g  APNF 

0.32000  LT 

LT 

0.05500000  fig/g  APNF 

0.05500  LT 

LT 

0.24000000  fig/g  APNF 

0.24000  LT 

LT 

0.03200000  fig/g  APNF 

0.03200  LT 

LT 

0.09800000  fig/g  APNF 

0.09800  LT 

ND 

R 

3.10000000  fig/g  APNF 

R 

3.10000  ND 

LT 

1. 10000000  fig/g  APNF 

1.10000  LT 

LT 

1.60000000  fig/g  APNF 

1,60000  LT 

LT 

1.60000000  fig/g  APNF 

1.60000  LT 

LT 

3.00000000  fig/g  APNF 

3.00000  LT 

LT 

0.34000000  fig/g  APNF 

0.34000  LT 

LT 

0  80000000  fig/g  APNF 

0.80000  LT 

LT 

0  04100000  fig/g  APNF 

0.04100  LT 

ND 

R 

0  63000000  fig/g  APNF 

R 

0.63000  ND 

LT 

0.93000000  fig/g  APNF 

0.93000  LT 

LT 

0  17000000  fig/g  APNF 

0.17000  LT 

LT 

0.24000000  fig/g  APNF 

0.24000  LT 

ND 

R 

3.10000000  fig/g  APNF 

R 

3.10000  ND 

LT 

3.30000000  fig/g  APNF 

3.30000  LT 

LT 

1.30000000  fig/g  APNF 

1.30000  LT 

LT 

0  40000000  fig/g  APNF 

0.40000  LT 

LT 

1  30000000  fig/g  APNF 

1.30000  LT 

LT 

0.04100000  fig/g  APNF 

0.04100  LT 

LT 

0  03300000  fig/g  APNF 

0.03300  LT 

ND 

R 

0  13000000  fig/g  APNF 

R 

0.13000  ND 

LT 

0  71000000  fig/g  APNF 

0.71000  LT 

LT 

0  06500000  fig/g  APNF 

0.06500  LT 

LT 

0  19000000  fig/g  APNF 

0.19000  LT 

LT 

0.44000000  fig/g  APNF 

0.44000  LT 

LT 

0.36000000  fig/g  APNF 

0.36000  LT 

LT 

0  48000000  fig/g  APNF 

0.48000  LT 

0  14000000  fig/g  APNF 

0.04100  LT 

LT 

1.20000000  fig/g  APNF 

1.20000  LT 

LT 

0.31000000  fig/g  APNF 

0.31000  LT 

LT 

1  30000000  fig/g  APNF 

1.30000  LT 

LT 

1.80000000  fig/g  APNF 

1.80000  LT 

LT 

2  40000000  fig/g  APNF 

2.40000  LT 

ND 

R 

0  13000000  fig/g  APNF 

R 

0.13000  ND 

ND 

R 

3.10000000  fig/g  APNF 

R 

3.10000  ND 

LT 

0  18000000  fig/g  APNF 

0.18000  LT 

LT 

0.13000000  fig/g  APNF 

0.13000  LT 

LT 

0  03200000  fig/g  APNF 

0.03200  LT 

0  18000000  fig/g  APNF 

0.03200  LT 

LT 

0  08000000  fig/g  APNF 

0.08000  LT 

LT 

0  52000000  fig/g  APNF 

0.52000  LT 

LT 

1.80000000  fig/g  APNF 

1.80000  LT 

LT 

0.68000000  fig/g  APNF 

0.68000  LT 

LT 

0  09700000  fig/g  APNF 

0.09700  LT 

LT 

0.32000000  fig/g  APNF 

0.32000  LT 

LT 

0  06600000  fig/g  APNF 

0.06600  LT 

LT 

0.31000000  fig/g  APNF 

0.31000  LT 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(A  ll  Method  Blanks) 


— 

Meat 

FlaC 

Unit 

Flag 

Data 

Meat 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Mens 

Lot 

Code 

Qua!  Value 

Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESI -94-06 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  ng/g  APNF 

0.07100  LT 

ES 1-94-06 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  Hg/g  APNF 

0.21000  LT 

ESI -94-06 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000  Hg/g  APNF 

0.38000  LT 

ESI -94-06 

DCPD 

DIC  Y  CLOPENT  ADIENE 

LT 

0.57000000  Hg/g  APNF 

0.57000  LT 

ESI -94-06 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  Hg/g  APNF 

0.06800  LT 

ESI -94-06 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  Hg/g  APNF 

0.24000  LT 

ESI -94-06 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000  Hg/g  APNF 

0.06500  LT 

ES  1-94-06 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  Hg/g  APNF 

0.07900  LT 

ESI -94-06 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  Hg/g  APNF 

0.06300  LT 

ESI -94-06 

DNBP 

Dl-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  Hg/g  APNF 

1.30000  LT 

ESI -94-06 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  Hg/g  APNF 

0.23000  LT 

ESI -94-06 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  Hg/g  APNF 

1.30000  LT 

ESI -94-06 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  fig/g  APNF 

1.80000  LT 

ESI -94-06 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  Hg/g  APNF 

R 

0.28000  ND 

ESI -94-06 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  ng/g  APNF 

1.20000  LT 

ESI -94-06 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  jig/g  APNF 

R 

1.30000  ND 

ESI -94-06 

FANT 

FLUORANTHENE 

0.12000000  jig/g  APNF 

0.03200  LT 

ESI -94-06 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000  ng/g  APNF 

0.06500  LT 

ESI -94-06 

HCBD 

HEXACHLOROBirr  ADIENE 

LT 

0.97000000  ng/g  APNF 

0.97000  LT 

ESI -94-06 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  Hg/g  APNF 

0.24000  LT 

ESI -94-06 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  (ig/g  APNF 

0.48000  LT 

ESI -94-06 

ICDPYR  INDENO  |1.2  J-C.D)  PYRENE 

LT 

2.40000000  ng/g  APNF 

2.40000  LT 

ESI -94-06 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000  Hg/g  APNF 

0.48000  LT 

ESI -94-06 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  ng/g  APNF 

0.39000  LT 

ESI -94-06 

KEP 

KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  ng/g  APNF 

R 

1.30000  ND 

ESI -94-06 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  Hg/g  APNF 

0. 10000  LT 

ESI -94-06 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  Hg/g  APNF 

0.26000  LT 

ESI -94-06 

MIREX 

1.1A.2.2.33A.4A5.5A.5B.6-DECACHLOROOCTAH 

LT 

0.14000000  ng/g  APNF 

0.14000  LT 

ESI -94-06 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  Hg/g  APNF 

0.18000  LT 

ESI -94-06 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0  74000000  (j.g/g  APNF 

0.74000  LT 

ESI -94-06 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  Hg/g  APNF 

1.80000  LT 

ESI -94-06 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  Hg/g  APNF 

0.46000  LT 

ESI -94-06 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  ng/g  APNF 

1.10000  LT 

ESI -94-06 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  Hg/g  APNF 

0.29000  LT 

ESI -94-06 

OXAT 

L4-OXATH1ANE 

LT 

0.07500000  Hg/g  APNF 

0.07500  LT 

ESI -94-06 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000  fig/g  APNF 

0.32000  LT 

ES  1-94-06 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  APNF 

R 

0.32000  ND 

ESI -94-06 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0.32000000  Hg/g  APNF 

R 

0.32000  ND 

ESI -94-06 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  Hg/g  APNF 

R 

0.32000  ND 

ESI -94-06 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0  32000000  ng/g  APNF 

R 

0.32000  ND 

ESI -94-06 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  APNF 

R 

0.32000  ND 

ESI -94-06 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000  Hg/g  APNF 

0.79000  LT 

ESI -94-06 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000  Hg/g  APNF 

6.30000  LT 

ESI -94-06 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  Hg/g  APNF 

0.76000  LT 

ESI  -94-06 

PHANT 

PHENANTHRENE 

0  18000000  Hg/g  APNF 

0.03200  LT 

ESI -94-06 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000  Hg/g  APNF 

0.05200  LT 

ESI -94-06 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-DICHLORO 

LT 

0.06400000  Hg/g  APNF 

0.06400  LT 

ESI -94-06 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHEN  YL>- 1 . 1  -DICHLORO 

LT 

0.06800000  Hg/g  APNF 

0.06800  LT 

ESI -94-06 

PPDDT 

2.2-BIS(PARA-CHU)ROPHENYL>U.l-TRICHLO 

LT 

0.10000000  Hg/g  APNF 

0.10000  LT 

ES  1-94-06 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000  Hg/g  APNF 

1.70000  LT 

ESI -94-06 

PYR 

PYRENE 

0.39000000  Hg/g  APNF 

0.08300  LT 
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Method  Blank 

mm 

Meat 

Flat 

Unit 

Flat 

Data 

Meat 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qua]  Value 

Bool 

ChemicalClqss:  SEMTVOLA TILES 


ES 1-94-06 

SUPON  2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

0.92000000  fig/g  APNF 

0.92000  LT 

ESI  -94-06 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.0000000  pg/g  APNF 

12.00000  LT 

ESI -94-06 

UNK522  UNKNOWN 

S 

0.40000000  ng/g  APNF 

S 

0.30000 

ESI -94-06 

UNK522  UNKNOWN 

DS 

0.90000000  ng/g  APNF 

s 

0.30000 

ESI -94-06 

UNK659  UNKNOWN 

S 

0.40000000  pg/g  APNF 

s 

0.30000 

ESI -94-06 

UNK659  UNKNOWN 

DS 

0.70000000  ng/g  APNF 

s 

0.30000 

ESI -94-07 

123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  ng/g  APNF 

0.03200  LT 

ESI -94-07 

124TCB  1,2,4-TRJCHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  fig/g  APNF 

0.22000  LT 

ESI -94-07 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  pg/g  APNF 

0.04200  LT 

ESI -94-07 

12DPH  1 ,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  fig/g  APNF 

0.52000  LT 

ESI -94-07 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  jig/g  APNF 

0.04200  LT 

ESI -94-07 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  ng/g  APNF 

R 

0.63000  ND 

ESI -94-07 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0  03400000  ng/g  APNF 

0.03400  LT 

ESI -94-07 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0  62000000  ng/g  APNF 

0.62000  LT 

ESI -94-07 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0  49000000  ng/g  APNF 

0.49000  LT 

ESI -94-07 

246TCP  2,4.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0  06100000  ng/g  APNF 

0.06100  LT 

ESI -94-07 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0  06500000  fig/g  APNF 

0.06500  LT 

ESI -94-07 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3  00000000  Mg/g  APNF 

3.00000  LT 

ESI -94-07 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4  70000000  \igjg  APNF 

4.70000  LT 

ESI -94-07 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000  ng/g  APNF 

1.40000  LT 

ESI -94-07 

26DNA  2,6-DINITROANILINE 

LT 

0  57000000  Hg/g  APNF 

0.57000  LT 

ESI -94-07 

26DNT  2,6-DlNITROTOLirENE 

LT 

0  32000000  |ig/g  APNF 

0.32000  LT 

ESI -94-07 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  ng/g  APNF 

0.05500  LT 

ESI -94-07 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  \igjg  APNF 

0.24000  LT 

ESI -94-07 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0  03200000  jig/g  APNF 

0.03200  LT 

ESI -94-07 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0  09800000  \igjg  APNF 

0.09800  LT 

ESI -94-07 

2NANIL  2-NITROAN1LINE 

ND 

R 

3.10000000  ng/g  APNF 

R 

3.10000  ND 

ESI -94-07 

2NP  2-NITRO  PHENOL 

LT 

1.10000000  ng/g  APNF 

1.10000  LT 

ESI -94-07 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1  60000000  ng/g  APNF 

1.60000  LT 

ESI -94-07 

35DNA  3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000  ng/g  APNF 

1.60000  LT 

ESI -94-07 

3NANIL  3-NITROANILINE 

LT 

3  00000000  ng/g  APNF 

3.00000  LT 

ESI -94-07 

3  NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000  ng/g  APNF 

0.34000  LT 

ESI -94-07 

46DN2C  4.6-DINTTRO-2-C RESOL 

LT 

0.80000000  ng/g  APNF 

0.80000  LT 

ESI -94-07 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0  04100000  ^g/g  APNF 

0.04100  LT 

ESI -94-07 

4CANIL  4-CHLOROANILrNE 

ND 

R 

0  63000000  jig/g  APNF 

R 

0.63000  ND 

ESI -94-07 

4CL3C  4-C  HLORO-3-C  RESOL 

LT 

0  93000000  ng/g  APNF 

0.93000  LT 

ESI -94-07 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0  17000000  \igjg  APNF 

0.17000  LT 

ESI -94-07 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0  24000000  ng/g  APNF 

0.24000  LT 

ESI -94-07 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

R 

3  10000000  ng/g  APNF 

R 

3.10000  ND 

ESI -94-07 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

3  30000000  \igfg  APNF 

3.30000  LT 

ESI -94-07 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  APNF 

1.30000  LT 

ESI -94-07 

AENSLF  ALPHA-ENDOSirLFAN 

LT 

0  40000000  ng/g  APNF 

0.40000  LT 

ESI -94-07 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1  30000000  ng/g  APNF 

1.30000  LT 

ESI  -94-07 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0  04100000  |ig/g  APNF 

0.04100  LT 

ESI -94-07 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0  03300000  ng/g  APNF 

0.03300  LT 

ESI -94-07 

ANIL  ANILINE 

ND 

R 

0  13000000  ng/g  APNF 

R 

0.13000  ND 

ESI -94-07 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0  71000000  ng/g  APNF 

0.71000  LT 

ESI -94-07 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.06500000  \kg!g  APNF 

0.06500  LT 

ESI -94-07 

B2CEX  BIS  (2-CHLORO ETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  \kg/g  APNF 

0.19000  LT 

ESI -94-07 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0  44000000  ng/g  APNF 

0.44000  LT 

ESI -94-07 

B2CLEE  BIS  (2-C HLOR OETH Y L)ETHE R 

LT 

0  36000000  ng/g  APNF 

0.36000  LT 

1018 


1019 


Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Method  Blanks) 


Site  ID 


Test  Name 


Meas  Flag 
Bool  Code 


Unit 

Value  Meas 


Lot 


Method  Blank 

Flag  Data  Meas 

Code  Qua!  Value  Bool 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES _ 

ESI -94-07  NB  NITROBENZENE 

ESI -94-07  NNDME  N -NITROSODIMETH YLAMINE 

ESI -94-07  NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

ESI -94-07  NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

ESI -94-07  OXAT  1,4-OXATHlANE 

ESI -94-07  PC B0 16  PCB  1016 

ESI -94-07  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ESI -94-07  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ESI -94-07  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ES1-94-07  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ESI -94-07  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ESI -94-07  PCB260  PCB  1260 

ESI -94-07  PCB262  PCB  1262 

ESI -94-07  PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ESI -94-07  PH  ANT  PHENANTHRENE 

ESI -94-07  PHENO  PHENOL 

ESI -94-07  PPDDD  2.2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l-DICHLORO 
ESI -94-07  PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-DICHLORO 
ESI -94-07  PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHU)ROPHENYL)-l.l.l-TRICHU) 
ESI -94-07  PRTHN  PARATHION 
ESI -94-07  PYR  PYRENE 

ESI -94-07  SUPON  2-CHLORO- 1  -(2.4-DICHLOROPHENYL) VINYL 
ESI -94-07  TXPHE  TOXAPHENE 
ESI -94-07  UNK522  UNKNOWN 
ESI -94-07  UNK659  UNKNOWN 

ES 1-94-08  123TCB  1.2,3-TRICHLOROBENZENE 
ESI -94-08  124TCB  1.2.4-TRICHLOROBENZENE 
ESI -94-08  12DCLB  1.2-DICHLOROBENZENE 
ESI -944)8  12DPH  1,2-DIPHENYLHYDRAZINE 
ESI -94-08  13DCLB  1.3-DICHLOROBENZENE 
ESI -94-08  13DNB  U-DINITROBENZENE 
ESI  -94-08  14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE 
ESI -94-08  236TCP  2.3.6-TRICHLOROPHENOL 
ESI -94-08  245TCP  2.4.5-TRICHLOROPHENOL 
ESI -94-08  246TCP  2,4.6-TRlCHLOROPHENOL 
ESI -944)8  24DCLP  2.4-DICHLOROPHENOL 
ESI -94-08  24DMP  2.4-DIMETHYLPHENOL 
ESI -944)8  24DNP  2.4-DIN1TROPHENOL 
ESI -94-08  24DNT  2.4-DINITROT()LUENE 
ESI -94-08  26DNA  2.6-DINITROANILINE 
ESI -94-08  26DNT  2.6-DINITROT<)LUENE 
ES1-94-08  2CLP  2-CHLOROPHENOL 
ESI -944)8  2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 
ESI -94-08  2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 
ESI -944)8  2MP  2-METHYLPHENOL 
ESI -944)8  2NANIL  2-NITROANILINE 
ESI -94-08  2NP  2-NITROPHEN OL 
ES 1  -944)8  33DCBD  3.3-CICHLOROBENZIDINE 
ESI -94-08  35DNA  3.5-DINITROANILINE 
ESI -94-08  3NANIL  3-NITROANILINE 
ESl-944)8  3NT  3-NITROTOLUENE 


LT 

1.80000000  ng/g  APNF 

1.80000  LT 

LT 

0.46000000  iig/ g  APNF 

0.46000  LT 

LT 

1. 1 0000000  fig/g  APNF 

1.10000  LT 

LT 

0.29000000  ng/g  APNF 

0.29000  LT 

LT 

0.07500000  ng/g  APNF 

0.07500  LT 

LT 

0.32000000  pg/g  APNF 

0.32000  LT 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  APNF 

R 

0.32000  ND 

ND 

R 

0.32000000  |ig/| g  APNF 

R 

0.32000  ND 

ND 

R 

0.32000000  fig/g  APNF 

R 

0.32000  ND 

ND 

R 

0.32000000  >ig/g  APNF 

R 

0.32000  ND 

ND 

R 

0.32000000  \ig/g  APNF 

R 

0.32000  ND 

LT 

0  79000000  ng/g  APNF 

0.79000  LT 

LT 

6  30000000  ng/g  APNF 

6.30000  LT 

LT 

0.76000000  ng/g  APNF 

0.76000  LT 

LT 

0  03200000  fig/g  APNF 

0.03200  LT 

LT 

0  05200000  ng/g  APNF 

0.05200  LT 

LT 

0  06400000  jig/g  APNF 

0.06400  LT 

LT 

0  06800000  ng/g  APNF 

0.06800  LT 

LT 

0  10000000  fig/g  APNF 

0.10000  LT 

LT 

1.70000000  ng/g  APNF 

1.70000  LT 

LT 

0.08300000  ng/g  APNF 

0.08300  LT 

LT 

0  92000000  ng/g  APNF 

0.92000  LT 

LT 

12.0000000  ng^g  APNF 

12.00000  LT 

S 

0.50000000  fig/g  APNF 

S 

0.30000 

s 

0  30000000  >ig/g  APNF 

S 

0.30000 

LT 

0  03200000  ng/g  APNF 

0.03200  LT 

LT 

0  22000000  ng/g  APNF 

0.22000  LT 

LT 

0.04200000  ng/g  APNF 

0.04200  LT 

LT 

0  52000000  jig/g  APNF 

0.52000  LT 

LT 

0.04200000  jig/g  APNF 

0.04200  LT 

ND 

R 

0.63000000  ng/g  APNF 

R 

0.63000  ND 

LT 

0  03400000  jig/g  APNF 

0.03400  LT 

LT 

0  62000000  ng/g  APNF 

0.62000  LT 

LT 

0  49000000  ng/g  APNF 

0.49000  LT 

LT 

0.06100000  pg/g  APNF 

0.06100  LT 

LT 

0  06500000  jig/g  APNF 

0.06500  LT 

LT 

3.00000000  jig/g  APNF 

3.00000  LT 

LT 

4.70000000  ng/g  APNF 

4.70000  LT 

LT 

1.40000000  ng/g  APNF 

1.40000  LT 

LT 

0  57000000  ng/g  APNF 

0.57000  LT 

LT 

0.32000000  ng/g  APNF 

0.32000  LT 

LT 

0  05500000  fig/g  APNF 

0.05500  LT 

LT 

0  24000000  ng/g  APNF 

0.24000  LT 

LT 

0  03200000  ^g/g  APNF 

0.03200  LT 

LT 

0.09800000  \xg/%  APNF 

0.09800  LT 

ND 

R 

3  10000000  ng/g  APNF 

R 

3.10000  ND 

LT 

1  10000000  ng/g  APNF 

1.10000  LT 

LT 

1.60000000  ng/g  APNF 

1.60000  LT 

LT 

1.60000000  ng/g  APNF 

1.60000  LT 

LT 

3.00000000  ng/g  APNF 

3.00000  LT 

LT 

0.34000000  \ig/g  APNF 

0.34000  LT 
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Method  Blank 

Mem  Fla{  Unit  Flat  Data  Mem 

Site  ID  Test  Name  _ Bool  Code  Value  Meas  Lot  Code  Qua! _ Value  Bool 


ChemicalClass:  SEMIVOLATILES 


ESI -94-08 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  gg/g  APNF 

0.80000  LT 

ESI -94-08 

4BRPPE 

4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  |ig/g  APNF 

0.04100  LT 

ESI -94-08 

4CANIL 

4-CHLOROANILINE 

ND 

R 

0.63000000  gg/g  APNF 

R 

0.63000  ND 

ESI -94-08 

4CL3C 

4-CHLORO-3-C  RESOL 

LT 

0.93000000  gg/g  APNF 

0.93000  LT 

ESI -94-08 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  gg/g  APNF 

0.17000  LT 

ESI -94-08 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  gg/g  APNF 

0.24000  LT 

ESI -94-08 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  gg/g  APNF 

R 

3.10000  ND 

ESI -94-08 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  gg/g  APNF 

3.30000  LT 

ESI -94-08 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  gg/g  APNF 

1.30000  LT 

ESI -94-08 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  gg/g  APNF 

0.40000  LT 

ESI -94-08 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000  gg/g  APNF 

1.30000  LT 

ESI -94-08 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  ^g/g  APNF 

0.04100  LT 

ESI -94-08 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  gg/g  APNF 

0.03300  LT 

ESI -94-08 

ANIL 

ANILINE 

ND 

R 

0.13000000  gg/g  APNF 

R 

0.13000  ND 

ESI -94-08 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  ng/g  APNF 

0.71000  LT 

ESI -94-08 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000  fig/g  APNF 

0.06500  LT 

ESI -94-08 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  gg/g  APNF 

0.19000  LT 

ESI -94-08 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  ftg/g  APNF 

0.44000  LT 

ESI -94-08 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  ftg/g  APNF 

0.36000  LT 

ESI -94-08 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  gg/g  APNF 

0.48000  LT 

ESI -94-08 

BAANT 

BENZO  [A)  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000  gg/g  APNF 

0.04100  LT 

ES 1-94-08 

BAPYR 

BENZO  [A)  PYRENE 

LT 

1.20000000  gg/g  APNF 

1.20000  LT 

ESI -94-08 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  ng/g  APNF 

0.31000  LT 

ESI -94-08 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  gg/g  APNF 

1.30000  LT 

ESI -94-08 

BBZP 

BirTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  gg/g  APNF 

1.80000  LT 

ESI -94-08 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000  gg/g  APNF 

2.40000  LT 

ESI -94-08 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

R 

0.13000000  gg/g  APNF 

R 

0.13000  ND 

ESI -94-08 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

R 

3.10000000  gg/g  APNF 

R 

3.10000  ND 

ESI -94-08 

BGHIPY  BENZO  [G,HJ]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  gg/g  APNF 

0.18000  LT 

ESI -94-08 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  gg/g  APNF 

0.13000  LT 

ESI -94-08 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  gg/g  APNF 

0.03200  LT 

ESI -94-08 

CHRY 

CHRYSENE 

0.09800000  gg/g  APNF 

0.03200  LT 

ESI -94-08 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  gg/g  APNF 

0.08000  LT 

ESI -94-08 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000000  gg/g  APNF 

0.52000  LT 

ESI  -94-08 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  gg/g  APNF 

1.80000  LT 

ESI -94-08 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000  gg/g  APNF 

0.68000  LT 

ESI -94-08 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  gg/g  APNF 

0.09700  LT 

ESI -94-08 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  gg/g  APNF 

0.32000  LT 

ESI -94-08 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  gg/g  APNF 

0.06600  LT 

ESI -94-08 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  gg/g  APNF 

0.31000  LT 

ESI -94-08 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  gg/g  APNF 

0.07100  LT 

ESI -94-08 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  gg/g  APNF 

0.21000  LT 

ESI -94-08 

DBZFIT 

DIBENZORIRAN 

LT 

0.38000000  gg/g  APNF 

0.38000  LT 

ESI -94-08 

DCPD 

DIC  Y  CLOPENT  ADIENE 

LT 

0.57000000  gg/g  APNF 

0.57000  LT 

ESI  -94-08 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  gg/g  APNF 

0.06800  LT 

ESI  -94-08 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  gg/g  APNF 

0.24000  LT 

ESI -94-08 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000  gg/g  APNF 

0.06500  LT 

ESI -94-08 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  gg/g  APNF 

0.07900  LT 

ESI -94-08 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  gg/g  APNF 

0.06300  LT 

ESI -94-08 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  gg/g  APNF 

1.30000  LT 

ESI -94-08 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  gg/g  APNF 

0.23000  LT 
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Site  ID 


Test  Name 


Meat  Flat 

Bool  Code 


Unit 

Value  Meas 


Lot 


Method  Blank 

F1a(  Data  Mea* 

Code  Qua! _ Value  Bool 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES _ 

ESI -94-08  ENDRN  ENDRIN  LT 

ESI -94-08  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE  LT 

ESI -94-08  ENDRN  ENDRIN  KETONE  ND 

ESI -94-08  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE  LT 

ESI -94-08  FAMPH  FAMOPHOS  ND 

ESI -94-08  FANT  FLUORANTHENE 

ESI -94-08  FLRENE  FLUORENE  LT 

ESI -94-08  HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE  LT 

ESI -94-08  HPCL  HEPTACHLOR  LT 

ESI -94-08  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE  LT 

ESI -94-08  ICDPYR  INDENO  |1,2,3-C,D]  PYRENE  LT 

ESI -94-08  ISODR  ISODRIN  LT 

ESI -94-08  ISOPHR  ISOPHORONE  LT 

ESI -94-08  KEP  KEPONE  ND 

ESI -94-08  LIN  LINDANE  LT 

ESI -94-08  MEXCL  METHOXYCHLOR  LT 

ESI -944)8  MIREX  l,lA.2.2.3,3A.4.5.5.5A.5B.6-DECACHLOROOCTAH  LT 
ESI -94-08  MLTHN  MALATHION  LT 

ESI -94-08  NAP  NAPHTHALENE  LT 

ESI -944)8  NB  NITROBENZENE  LT 

ESI -94-08  NNDME  N-NFTROSODIMETHYLAMINE  LT 

ESI -944)8  NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE  LT 

ESI -94-08  NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE  LT 

ES1-94-08  OXAT  1.44)XATHIANE  LT 

ESI -94-08  PC B0 16  PCB  1016  LT 

ESI -94-08  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221  ND 

ES 1-94-08  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232  ND 

ESI -94-08  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242  ND 

ESI -94-08  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248  ND 

ESI -944)8  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254  ND 

ESI -94-08  PCB260  PCB  1260  LT 

ESI -94-08  PCB262  PCB  1262  LT 

ESI -944)8  PCP  PENTACHLOROPHENOL  LT 

ESI -944)8  PHANT  PHENANTHRENE 

ESI -94-08  PHENO  PHENOL  LT 

ESI -94-08  PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-DICHLORO  LT 
ES1-94-08  PPDDE  2.2-BIS(PARA4?HU  )ROPHENYL>- 1 , 1  -DICHLORO  LT 
ESI -94-08  PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.I.l-TRICHU)  LT 
ESI -944)8  PRTHN  PARATHION  LT 

ESI -94-08  PYR  PYRENE 

ES1-94-08  SUPON  2-CHLORO-l-<2.4-DlCHLOROPHENYL)VINYL  LT 
ESI -94-08  TXPHE  TOXAPHENE  LT 

ESI -94-08  UNK522  UNKNOWN 
ESI -94-08  UNK522  UNKNOWN 

ESI -94-09  123TCB  1.2.3-TRICHU)ROBENZENE  LT 

ESI -94-09  124TCB  1.2.4-TRICHLOROBENZENE  LT 

ES1-94-09  12DCLB  1.2-DICHLOROBENZENE  LT 

ESI -94-09  12DPH  1.2-DIPHENYLHYDRAZINE  LT 

ES1-94-09  13DCLB  U-DICHLOROBENZENE  LT 

ESI -94-09  13DNB  1.3-DINITROBENZENE  ND 

ESI -944)9  14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE  LT 


1.30000000  yg/g  APNF 

1.30000  LT 

1.80000000  yg/g  APNF 

1.80000  LT 

R 

0.28000000  yg/g  APNF 

R 

0.28000  ND 

1.20000000  yg/g  APNF 

1.20000  LT 

R 

1.30000000  yg/g  APNF 

R 

1.30000  ND 

0.05800000  yg/g  APNF 

0.03200  LT 

0.06500000  yg/g  APNF 

0.06500  LT 

0.97000000  yg/g  APNF 

0.97000  LT 

0.24000000  yg/g  APNF 

0.24000  LT 

0.48000000  yg/g  APNF 

0.48000  LT 

2.40000000  yg/g  APNF 

2.40000  LT 

0  48000000  yg/g  APNF 

0.48000  LT 

0.39000000  yg/g  APNF 

0.39000  LT 

R 

1.30000000  yg/g  APNF 

R 

1.30000  ND 

0  10000000  yg/g  APNF 

0.10000  LT 

0.26000000  yg/g  APNF 

0.26000  LT 

0.14000000  yg/g  APNF 

0.14000  LT 

0  18000000  yg/g  APNF 

0.18000  LT 

0.74000000  yg/g  APNF 

0.74000  LT 

1.80000000  yg/g  APNF 

1.80000  LT 

0  46000000  yg/g  APNF 

0.46000  LT 

1  . 10000000  yg/g  APNF 

1.10000  LT 

0.29000000  yg/g  APNF 

0.29000  LT 

0.07500000  yg/g  APNF 

0.07500  LT 

0.32000000  yg/g  APNF 

0.32000  LT 

R 

0  32000000  yg/g  APNF 

R 

0.32000  ND 

R 

0.32000000  yg/g  APNF 

R 

0.32000  ND 

R 

0.32000000  yg/g  APNF 

R 

0.32000  ND 

R 

0.32000000  yg/g  APNF 

R 

0.32000  ND 

R 

0.32000000  yg/g  APNF 

R 

0.32000  ND 

0  79000000  yg/g  APNF 

0.79000  LT 

6.30000000  yg/g  APNF 

6.30000  LT 

0  76000000  yg/g  APNF 

0.76000  LT 

0 .10000000  yg/g  APNF 

0.03200  LT 

0.05200000  yg/g  APNF 

0.05200  LT 

0  06400000  yg/g  APNF 

0.06400  LT 

0.06800000  yg/g  APNF 

0.06800  LT 

0.10000000  yg/g  APNF 

0.10000  LT 

1.70000000  yg/g  APNF 

1.70000  LT 

0.24000000  yg/g  APNF 

0.08300  LT 

0  92000000  yg/g  APNF 

0.92000  LT 

12.0000000  yg/g  APNF 

12.00000  LT 

S 

0.30000000  yg/g  APNF 

S 

0.30000 

DS 

0  60000000  yg/g  APNF 

s 

0.30000 

0  03200000  yg/g  APNF 

0.03200  LT 

0.22000000  yg/g  APNF 

0.22000  LT 

0.04200000  yg/g  APNF 

0.04200  LT 

0.52000000  yg/g  APNF 

0.52000  LT 

0.04200000  yg/g  APNF 

0.04200  LT 

R 

0.63000000  yg/g  APNF 

R 

0.63000  ND 

0.03400000  yg/g  APNF 

0.03400  LT 
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Method  Blank 

mm 

Mcm 

Flag 

Unit 

Flag  Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Mens 

Lot 

Code  Quai  Value 

Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESI -94-09 

236TCP 

2,3.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  ng/g  APNF 

0.62000  LT 

ESI -94-09 

245TCP 

2A5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  fig/g  APNF 

0.49000  LT 

ESI -94-09 

246TCP 

2,4,6-TRlCHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  fig/g  APNF 

0.06100  LT 

ESI -94-09 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  fig/g  APNF 

0.06500  LT 

ESI -94-09 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  ng/g  APNF 

3.00000  LT 

ESI -94-09 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000  fig/g  APNF 

4.70000  LT 

ESI -94-09 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000  fig/g  APNF 

1.40000  LT 

ES 1-94-09 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000  fig/g  APNF 

0.57000  LT 

ESI -94-09 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000  fig/g  APNF 

0.32000  LT 

ESI -94-09 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  fig/g  APNF 

0.05500  LT 

ESI -94-09 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  fig/g  APNF 

0.24000  LT 

ESI -94-09 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

0.1 1000000  fig/g  APNF 

0.03200  LT 

ESI -94-09 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  fig/g  APNF 

0.09800  LT 

ESI -94-09 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  fig/g  APNF 

R 

3.10000  ND 

ESI -94-09 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  fig/g  APNF 

1.10000  LT 

ESI -94-09 

33DCBD  3.3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  fig/g  APNF 

1.60000  LT 

ESI -94-09 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000  fig/g  APNF 

1.60000  LT 

ESI -94-09 

3NANIL  3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000  fig/g  APNF 

3.00000  LT 

ESI -94-09 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000  fig/g  APNF 

0.34000  LT 

ESI -94-09 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRES(  )L 

LT 

0.80000000  fig/g  APNF 

0.80000  LT 

ESI -94-09 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  fig/g  APNF 

0.04100  LT 

ESI -94-09 

4CANIL  4-CHLORO ANILINE 

ND 

R 

0.63000000  fig/g  APNF 

R 

0.63000  ND 

ESI -94-09 

4CL3C 

4-CHLORO-3-C  RESOL 

LT 

0.93000000  fig/g  APNF 

0.93000  LT 

ESI -94-09 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  fig/g  APNF 

0.17000  LT 

ESI -94-09 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  fig/g  APNF 

0.24000  LT 

ESI -94-09 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  fig/g  APNF 

R 

3.10000  ND 

ESI -94-09 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  fig/g  APNF 

3.30000  LT 

ESI -94-09 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  fig/g  APNF 

1.30000  LT 

ESI -94-09 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  fig/g  APNF 

0.40000  LT 

ESI -94-09 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000  fig/g  APNF 

1.30000  LT 

ESI -94-09 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  fig/g  APNF 

0.04100  LT 

ESI -94-09 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  fig/g  APNF 

0.03300  LT 

ESI -94-09 

ANIL 

ANILINE 

ND 

R 

0.13000000  fig/g  APNF 

R 

0.13000  ND 

ESI -94-09 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  fig/g  APNF 

0.71000  LT 

ESI -94-09 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0  06500000  fig'g  APNF 

0.06500  LT 

ESI -94-09 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  fig/g  APNF 

0.19000  LT 

ESI  -94-09 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  fig/g  APNF 

0.44000  LT 

ESI -94-09 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOR(  )ETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  fig/g  APNF 

0.36000  LT 

ESI -94-09 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  fig/g  APNF 

0.48000  LT 

ESI  -94-09 

BAANT 

BENZO  [A)  ANTHRACENE 

0.13000000  fig/g  APNF 

0.04100  LT 

ESI -94-09 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000  fig/g  APNF 

1.20000  LT 

ESI -94-09 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  fig/g  APNF 

0.31000  LT 

ESI -94-09 

BBHC 

BET  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  fig/g  APNF 

1.30000  LT 

ESI -94-09 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  fig/g  APNF 

1.80000  LT 

ESI -94-09 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000  fig/g  APNF 

2.40000  LT 

ESI -94-09 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

R 

0.13000000  fig/g  APNF 

R 

0.13000  ND 

ESI -94-09 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

R 

3.10000000  fig/g  APNF 

R 

3.10000  ND 

ESI -94-09 

BGHIPY  BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  fig/g  APNF 

0.18000  LT 

ESI -94-09 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

0.25000000  fig/g  APNF 

0.13000  LT 

ESI -94-09 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  fig/g  APNF 

0.03200  LT 

ESI -94-09 

CHRY 

CHRYSENE 

0.28000000  fig/g  APNF 

0.03200  LT 
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Site  ID  Teft  Name 


Meat  Flag  Unit 

Bool  Code  Valor  M*a* 


Method  Blank 

Flag  Data  Meaa 

Cod*  final  Vain*  Rnnl 


Chemical  <~iass:  SEMTVOLATDLES _ 

ESI -94-09  CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

ESI -94-09  CL6CP  HEXACHLOROCY CLOPENTADIENE 

ESI -94-09  CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

ESI -94-09  CLDAN  CHLORDANE 

ESI -94-09  CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

ESI -94-09  CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

ES I  -94-09  CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

ESI -94-09  DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

ESI -94-09  DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

ES1-94-09  DBHC  DELT A-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESI -94-09  DBZFU  DIBENZOFURAN 

ESI -94-09  DCPD  DICYCLOPENTADIENE 

ESI -94-09  DDVP  VAPONA 

ESI -94-09  DEP  DIETHYL  PHTH ALATE 

ESI -94-09  DITH  DITHIANE 

ESI -94-09  DLDRN  DIELDRIN 

ESI -94-09  DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

ESI -94-09  DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ESI -94-09  DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

ESI -94-09  ENDRN  ENDRIN 

ESI -94-09  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ESI -94-09  ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ESI -94-09  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ESI -94-09  FAMPH  FAMOPHOS 

ESI -94-09  FANT  FLUORANTHENE 

ESI -94-09  FLRENE  FLUORENE 

ESI -94-09  HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE 

ESI -94-09  HPCL  HEPTACHLOR 

ESI-94-09  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

ESI -94-09  ICDPYR  INDENO  [1.2.3-C.D|  PYRENE 

ESI -94-09  ISODR  ISODRIN 

ESI -94-09  ISOPHR  1SOPHORONE 

ESI-94-09  KEP  KEPONE 

ESI -94-09  LIN  LINDANE 

ESI-94-09  MEXCL  METHOXYCHLOR 

ESI-94-09  MIREX  1JA.2.2.3.3A.4.5.5.5A.5B.6-DECACHLOROOCTAH 

ESI-94-09  MLTHN  MALATHION 

ESI-94-09  NAP  NAPHTHALENE 

ESI-94-09  NB  NITROBENZENE 

ESI-94-09  NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

ESI-94-09  NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

ESI-94-09  NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

ESI-94-09  OXAT  1.4-OXATHIANE 

ESI-94-09  PC B0 16  PCB  1016 

ESI-94-09  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 
ESI-94-09  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 
ESI-94-09  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 
ESI-94-09  PCB24S  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 
ESI-94-09  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 
ESI-94-09  PCB260  PCB  1260 
ESI-94-09  PCB262  PCB  1262 


LT 

0.08000000  jig/g  APNF 

0.08000  LT 

LT 

0.52000000  ng/g  APNF 

0.52000  LT 

LT 

1.80000000  ng'g  APNF 

1.80000  LT 

LT 

0.68000000  ng/g  APNF 

0.68000  LT 

LT 

0.09700000  |ig/g  APNF 

0.09700  LT 

LT 

0.32000000  >ig/g  APNF 

0.32000  LT 

LT 

0.06600000  >ig/g  APNF 

0.06600  LT 

LT 

0.31000000  |ig/g  APNF 

0.31000  LT 

LT 

0.07100000  ng/g  APNF 

0.07100  LT 

LT 

0.21000000  >ig/g  APNF 

0.21000  LT 

LT 

0.38000000  yg/g  APNF 

0.38000  LT 

LT 

0  57000000  fig/g  APNF 

0.57000  LT 

LT 

0  06800000  ng/g  APNF 

0.06800  LT 

LT 

0.24000000  ng/g  APNF 

0.24000  LT 

LT 

0  06500000  ng/g  APNF 

0.06500  LT 

LT 

0  07900000  ng/g  APNF 

0.07900  LT 

LT 

0  06300000  ng/g  APNF 

0.06300  LT 

LT 

1.30000000  ng/g  APNF 

1.30000  LT 

LT 

0  23000000  Mg/g  APNF 

0.23000  LT 

LT 

1.30000000  ng/g  APNF 

1.30000  LT 

LT 

1.80000000  ^g/g  APNF 

1.80000  LT 

ND 

R 

0  28000000  ng/g  APNF 

R 

0.28000  ND 

LT 

1  20000000  ng/g  APNF 

1.20000  LT 

ND 

R 

1.30000000  >ig/g  APNF 

R 

1.30000  ND 

0  14000000  ng'g  APNF 

0.03200  LT 

LT 

0  06500000  ng/g  APNF 

0.06500  LT 

LT 

0  97000000  ng/g  APNF 

0.97000  LT 

LT 

0.24000000  Mg^g  APNF 

0.24000  LT 

LT 

0  48000000  ng/g  APNF 

0.48000  LT 

LT 

2  40000000  ng/g  APNF 

2.40000  LT 

LT 

0  48000000  ng/g  APNF 

0.48000  LT 

LT 

0.39000000  ng/g  APNF 

0.39000  LT 

ND 

R 

1  30000000  jig'g  APNF 

R 

1.30000  ND 

LT 

0.10000000  >ig/g  APNF 

0.10000  LT 

LT 

0  26000000  ng/g  APNF 

0.26000  LT 

LT 

0  14000000  jig/g  APNF 

0.14000  LT 

LT 

0  18000000  ng/g  APNF 

0.18000  LT 

LT 

0  74000000  ng/g  APNF 

0.74000  LT 

LT 

1.80000000  >ig/g  APNF 

1.80000  LT 

LT 

0  46000000  ng/g  APNF 

0.46000  LT 

LT 

1.10000000  ng/g  APNF 

1.10000  LT 

LT 

0  29000000  >ig/g  APNF 

0.29000  LT 

LT 

0  07500000  >ig/g  APNF 

0.07500  LT 

LT 

0.32000000  ng/g  APNF 

0.32000  LT 

ND 

R 

0  32000000  ng/g  APNF 

R 

0.32000  ND 

ND 

R 

0  32000000  >ig/g  APNF 

R 

0.32000  ND 

ND 

R 

0  32000000  >ig/g  APNF 

R 

0.32000  ND 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  APNF 

R 

0.32000  ND 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  APNF 

R 

0.32000  ND 

LT 

0  79000000  ng/g  APNF 

0.79000  LT 

LT 

6  30000000  ng/g  APNF 

6.30000  LT 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(A  ll  Method  Blanks) 


Site  ID 


Test  Name 


Meat  Flag 

Bool  Code 


Unit 

Value  Meas 


— 

Method  Blank  j 

Flag 

Data 

Meas 

Lot 

Code 

Qnal 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIV  OLA  TILES 


ES2-94-01 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

2.00000000  ng/g  APGA 

0.03300  LT 

ES2-94-01 

ANIL 

ANILINE 

ND 

R 

6.00000000  ng/g  APGA 

R 

0.13000  ND 

ES2-94-0 1 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

40.0000000  ng/g  APGA 

0.71000  LT 

ES2-94-01 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

3.00000000  ng/g  APGA 

0.06300  LT 

ES2-94-01 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

10.0000000  ^ig/g  APGA 

0.19000  LT 

ES2-94-01 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

20.0000000  ng/g  APGA 

0.44000  LT 

ES2-94-01 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

20.0000000  ng/g  APGA 

0.36000  LT 

ES2-94-01 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

20.0000000  fig/g  APGA 

0.48000  LT 

ES2-94-01 

BAANT  BENZO|A)  ANTHRACENE 

LT 

2.00000000  ng/g  APGA 

0.04100  LT 

ES2-94-01 

BAPYR 

BENZO  [A)  PYRENE 

LT 

60.0000000  \xgjg  APGA 

1.20000  LT 

ES2-94-01 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

20.0000000  >ig/g  APGA 

0.31000  LT 

ES2-94-01 

BBHC 

BET A-BENZENEHEXACHLO  RIDE 

LT 

60.0000000  \igjg  APGA 

1.30000  LT 

ES2-94-01 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

90.0000000  ng/g  APGA 

1.80000  LT 

ES2-94-01 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

100.000000  ng/g  APGA 

2.40000  LT 

ES2-94-01 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

R 

6.00000000  ng/g  APGA 

R 

0.13000  ND 

ES2-94-01 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

R 

200.000000  ng/g  APGA 

R 

3.10000  ND 

ES2-94-0 1 

BOHIPY  BENZO  |O.H.I)  PERYLENE 

LT 

9.00000000  ng/g  APGA 

0.18000  LT 

ES2-94-01 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

6  00000000  ng/g  APGA 

0.13000  LT 

ES2-94-01 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

2.00000000  jig/g  APGA 

0.03200  LT 

ES2-94-01 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

2.00000000  ng/g  APGA 

0.03200  LT 

ES2-94-01 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

4.00000000  jig^g  APGA 

0.08000  LT 

ES2-94-01 

CL6CP 

HEXACHLOROC  Y  C  LOPENT  ADIENE 

LT 

30.0000000  ^ig/g  APGA 

0.52000  LT 

ES2-94-01 

CL6ET 

HEXACHLOROETH  ANE 

LT 

90.0000000  >ig/g  APGA 

1.80000  LT 

ES2-94-01 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

30.0000000  \ig/g  APGA 

0.68000  LT 

ES2-94-01 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

5.00000000  ng/g  APGA 

0.09700  LT 

ES2-94-01 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

20.0000000  ng/g  APGA 

0.32000  LT 

ES2-94-0 1 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

3.00000000  ng/g  APGA 

0.06600  LT 

ES2-94-01 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

20.0000000  ^g/g  APGA 

0.31000  LT 

ES2-94-01 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

4.00000000  ng/g  APGA 

0.07100  LT 

ES2-94-01 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

10.0000000  ng/g  APGA 

0.21000  LT 

ES2-94-01 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

20.0000000  >ig/g  APGA 

0.38000  LT 

ES2-94-0 1 

DCPD 

DICYCLOPENT  ADIENE 

LT 

30.0000000  ng/g  APGA 

0.57000  LT 

ES2-94-01 

DDVP 

VAPONA 

LT 

3.00000000  ng/g  APGA 

0.06800  LT 

ES2-94-0 1 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

10.0000000  \kgjg  APGA 

0.24000  LT 

ES2-94-01 

DITH 

DITHIANE 

LT 

3.00000000  ng/g  APGA 

0.06500  LT 

ES2-94-0I 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

4.00000000  \kg!g  APGA 

0.07900  LT 

ES2-94-01 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

3.00000000  ng/g  APGA 

0.06300  LT 

ES2-94-0 1 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

60.0000000  )igjg  APGA 

1.30000  LT 

ES2-94-01 

DNOP 

DI-N -OCTYL  PHTHALATE 

LT 

10.0000000  \ig/g  APGA 

0.23000  LT 

ES2-94-01 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

60.0000000  \igjg  APGA 

1.30000  LT 

ES2-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

90.0000000  \xg/g  APGA 

1.80000  LT 

ES2-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

10.0000000  ng/g  APGA 

R 

0.28000  ND 

ES2-94-01 

ESFSD4 

ENDOSirLFAN  SULFATE 

LT 

60.0000000  ng/g  APGA 

1.20000  LT 

ES2-94-01 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

R 

60.0000000  >ig/g  APGA 

R 

1.30000  ND 

ES2-94-0 1 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

2.00000000  ng/g  APGA 

0.03200  LT 

ES2-94-01 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

3.00000000  \xgjg  APGA 

0.06500  LT 

ES2-94-01 

HCBD 

HEXACHLOROBUT  ADIENE 

LT 

50.0000000  ng/g  APGA 

0.97000  LT 

ES2-94-01 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

10.0000000  ng/g  APGA 

0.24000  LT 

ES2-94-01 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

20.0000000  ng/g  APGA 

0.48000  LT 

ES2-94-0I 

ICDPYR  INDENO  ( 1.23-0.0)  PYRENE 

LT 

100.000000  ng/g  APGA 

2.40000  LT 

ES2-94-01 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

20.0000000  >ig/g  APGA 

0.48000  LT 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All Method  Blanks) 


Chemical  Classy  SEMTV  OLA  TILES _ 

ES2-94-01  ISOPHR  ISOPHORONE 
ES2-94-01  KEP  KEPONE 
ES2-94-01  LIN  LINDANE 
ES2-94-01  MEXCL  METHOXYCHLOR 

ES2-94-01  MIREX  l,lA.2,2,3,3A,4.5.5.5A.5B,6-DECACHLOROOCTAH 

ES2-94-01  MLTHN  MALATHION 

ES2-94-01  NAP  NAPHTHALENE 

ES2-94-01  NB  NITROBENZENE 

ES2-94-01  NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

ES2-94-01  NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

ES2-94-01  NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

ES2-94-01  OXAT  I.4-OXATHIANE 

ES2-94-01  PC  BO  16  PCB  1016 

ES2-94-01  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 
ES2-94-01  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 
ES2-94-01  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 
ES2-94-01  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 
ES2-94-01  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 
ES2-94-01  PCB260  PCB  1260 
ES2-94-01  PCB262  PCB  1262 
ES2-94-01  PCP  PENTACHLOROPHENOL 
ES2-94-01  PHANT  PHENANTHRENE 
ES2-94-01  PHENO  PHENOL 

ES2-94-01  PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHU)ROPHENYL)-l.l-DICHU)RO 
ES2-94-01  PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-DICHLORO 
ES2-94-01  PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.Ll-TRICHLO 
ES2-94-01  PRTHN  PARATHION 
ES2-94-01  PYR  PYRENE 

ES2-94-01  SIIPON  2-CHLORO-l-(2.4-DICHLOROPHENYL)VINYL 
ES2-94-01  TXPHE  TOXAPHENE 

ES2-94-02  123TCB  1.2.3-TRICHLOROBENZENE 
ES2-94-02  123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 
ES2-94-02  124TCB  1,2.4-TRICHLOROBENZENE 
ES2-94-02  124TCB  1.2,4-TR1CHU)R0BENZENE 
ES2-94-02  12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 
ES2-94-02  12DCLB  1.2-DICHLOROBENZENE 
ES2-94-02  12DPH  1 ,2-DIPHENYLH  YDRAZINE 
ES2-94-02  12DPH  1.2-DIPHENYLH  YDRAZINE 
ES2-94-02  13DCLB  1.3-DICHLOROBENZENE 
ES2-94-02  13DCLB  1.3-DICHLOROBENZENE 
ES2-94-02  13DNB  1.3-DINITROBENZENE 
ES2-94-02  13DNB  1,3-DINITROBENZENE 
ES2-94-02  14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE 
ES2-94412  14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 
ES2-94-02  236TCP  2.3.6-TRICHU)ROPHENOL 
ES2-94-02  236TCP  2.3,6-TRICHLOROPHENOL 
ES2-94-02  245TCP  2.4.5-TRlCHU)ROPHENOL 
ES2-94-02  245TCP  2.4,5-TRlCHU)ROPHENOL 
ES2-94-02  246TCP  2.4.6-TRlCHU)ROPHENOL 
ES2-94-02  246TCP  2,4,6-TRICHU)ROPHENOL 
ES2-94-02  24DCLP  2.4-DICHLOROPHENOL 


LT 

20.0000000  ng/g  APGA 

0.39000  LT 

ND 

R 

60.0000000  ng/g  APGA 

R 

1.30000  ND 

LT 

5.00000000  (tg/g  APGA 

0.10000  LT 

LT 

10.0000000  ng/g  APGA 

0.26000  LT 

LT 

7.00000000  ng/g  APGA 

0.14000  LT 

LT 

9.00000000  ng/g  APGA 

0.18000  LT 

LT 

40.0000000  ng/g  APGA 

0.74000  LT 

LT 

90.0000000  ng/g  APGA 

1.80000  LT 

LT 

20.0000000  |ig/g  APGA 

0.46000  LT 

LT 

60.0000000  jig/g  APGA 

1.10000  LT 

LT 

10.0000000  fig/g  APGA 

0.29000  LT 

LT 

4.00000000  ng/g  APGA 

0.07500  LT 

LT 

20.0000000  ng'g  APGA 

0.32000  LT 

ND 

R 

20.0000000  fig/g  APGA 

R 

0.32000  ND 

ND 

R 

20.0000000  ng/g  APGA 

R 

0.32000  ND 

ND 

R 

20.0000000  (ig/g  APGA 

R 

0.32000  ND 

ND 

R 

20.0000000  ng/g  APGA 

R 

0.32000  ND 

ND 

R 

20.0000000  ng/g  APGA 

R 

0.32000  ND 

LT 

40.0000000  fig/g  APGA 

0.79000  LT 

LT 

300.000000  ng/g  APGA 

6.30000  LT 

LT 

40.0000000  ng/g  APGA 

0.76000  LT 

LT 

2.00000000  jig/g  APGA 

0.03200  LT 

LT 

3.00000000  (ig/g  APGA 

0.05200  LT 

LT 

3.00000000  ng'g  APGA 

0.06400  LT 

LT 

3.00000000  ng/g  APGA 

0.06800  LT 

LT 

5.00000000  |ig/g  APGA 

0.10000  LT 

LT 

80.0000000  ng/g  APGA 

1.70000  LT 

LT 

4.00000000  ng/g  APGA 

0.08300  LT 

LT 

50.0000000  ng/g  APGA 

0.92000  LT 

LT 

600.000000  ng/g  APGA 

12.00000  LT 

LT 

0.30000000  ng/g  APGA 

0.03200  LT 

LT 

D 

0.30000000  ng/g  APGA 

0.03200  LT 

LT 

2.00000000  ng/g  APGA 

0.22000  LT 

LT 

D 

2.00000000  ng/g  APGA 

0.22000  LT 

LT 

0.40000000  ng/g  APGA 

0.04200  LT 

LT 

D 

0.40000000  ng/g  APGA 

0.04200  LT 

LT 

5.00000000  ng/g  APGA 

0.52000  LT 

LT 

D 

5.00000000  ng/g  APGA 

0.52000  LT 

LT 

0.40000000  ng/g  APGA 

0.04200  LT 

LT 

D 

0.40000000  ng/g  APGA 

0.04200  LT 

ND 

R 

6.00000000  ng/g  APGA 

R 

0.63000  ND 

ND 

RD 

6.00000000  ng/g  APGA 

R 

0.63000  ND 

LT 

0.30000000  ng/g  APGA 

0.03400  LT 

LT 

D 

0.30000000  ng/g  APGA 

0.03400  LT 

LT 

6.00000000  ng/g  APGA 

0.62000  LT 

LT 

E) 

6.00000000  ng/g  APGA 

0.62000  LT 

LT 

5.00000000  ng/g  APGA 

0.49000  LT 

LT 

D 

5.00000000  ng/g  APGA 

0.49000  LT 

LT 

0.60000000  fig/g  APGA 

0.06100  LT 

LT 

I) 

0.60000000  ng'g  APGA 

0.06100  LT 

LT 

0,60000000  gg/g  APGA 

0.06500  LT 

Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Method  Blanks) 


— 

Method  Blank 

Meat 

Flat 

Unit 

Hag 

Data 

Meat 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qua]  Value 

Bool 

Chemical  Class:  SEMTVOLAT1LES 


ES2-94-02 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.60000000  ng/g  APGA 

0.06500 

LT 

ES2-94-02 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

30.0000000  ng/g  APGA 

3.00000 

LT 

ES2-94-02 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

D 

30.0000000  pg/g  APGA 

3.00000 

LT 

ES2-94-02 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

50.0000000  ng/g  APGA 

4.70000 

LT 

ES2-94-02 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

D 

50.0000000  ng/g  APGA 

4.70000 

LT 

ES2-94-02 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

10.0000000  \igjg  APGA 

1.40000 

LT 

ES2-94-02 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

D 

10.0000000  fig/g  APGA 

1.40000 

LT 

ES2-94-02 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

6.00000000  ng/g  APGA 

0.57000 

LT 

ES2-94-02 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

D 

6.00000000  ng/g  APGA 

0.57000  LT 

ES2-94-02 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

3.00000000  pg/g  APGA 

0.32000 

LT 

ES2-94-02 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

D 

3.00000000  jig/g  APGA 

0.32000 

LT 

ES2-94-02 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0  60000000  ng/g  APGA 

0.05500 

LT 

ES2-94-02 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

I) 

0  60000000  \igjg  APGA 

0.05500 

LT 

ES2-94-02 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

2.00000000  \igjg  APGA 

0.24000 

LT 

ES2-94-02 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

D 

2.00000000  ng/g  APGA 

0.24000 

LT 

ES2-94-02 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0  30000000  pg/ g  APGA 

0.03200 

LT 

ES2-94-02 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

D 

0  30000000  jigfe  APGA 

0.03200 

LT 

ES2-94-02 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

1.00000000  \xgjg  APGA 

0.09800 

LT 

ES2 -94-02 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

D 

1.00000000  ng/g  APGA 

0.09800 

LT 

ES2-94-02 

2NANIL  2-NrTRO ANILINE 

ND 

R 

30.0000000  ng/g  APGA  R 

3.10000  ND 

ES2-94-02 

2NANIL  2-NITRO ANILINE 

ND 

RD 

30.0000000  ^g/g  APGA  R 

3.10000  ND 

ES2-94-02 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

10.0000000  ng/g  APGA 

1.10000 

LT 

ES2-94-02 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

D 

10.0000000  >ig/g  APGA 

1.10000 

LT 

ES2-94-02 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

20.0000000  >ig/g  APGA 

1.60000 

LT 

ES2-94-02 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

D 

20.0000000  ng/g  APGA 

1.60000 

LT 

ES2-94-02 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

20.0000000  ^ig/g  APGA 

1.60000 

LT 

ES2-94-02 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

D 

20.0000000  *ig/g  APGA 

1.60000 

LT 

ES2-94-02 

3NANIL  3-NITROANILINE 

LT 

30.0000000  ng/g  APGA 

3.00000 

LT 

ES2-94-02 

3NANIL  3-NITROANILINE 

LT 

D 

30.0000000  jig/g  APGA 

3.00000 

LT 

ES2-94-02 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

3.00000000  jig/g  APGA 

0.34000 

LT 

ES2-94-02 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

D 

3  00000000  Mg/g  APGA 

0.34000 

LT 

ES2-94-02 

46DN2C  4,6-DINTTRO-2-CRESOL 

LT 

8.00000000  Mg/g  APGA 

0.80000 

LT 

ES2-94-02 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRES(  )L 

LT 

D 

8.00000000  fig/g  APGA 

0.80000 

LT 

ES2-94-02 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0  40000000  ng/g  APGA 

0.04100 

LT 

ES2-94-02 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

D 

0  40000000  ^g/g  APGA 

0.04100 

LT 

ES2-94-02 

4CANIL  4-CHLORO ANILINE 

ND 

R 

6.00000000  ng/g  APGA  R 

0.63000  ND 

ES2-94-02 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

DR 

6.00000000  ng/g  APGA  R 

0.63000  ND 

ES2-94-02 

4CL3C 

4-CHLORO-3-C  RESOL 

LT 

9  00000000  \kgjg  APGA 

0.93000 

LT 

ES2-94-02 

4CL3C 

4-CHLORO-3-C  RESOL 

LT 

r> 

9.00000000  \kgjg  APGA 

0.93000 

LT 

ES2-94-02 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

2.00000000  ng/g  APGA 

0.17000 

LT 

ES2-94-02 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

D 

2.00000000  fig/g  APGA 

0.17000 

LT 

ES2 -94-02 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

2.00000000  \xgjg  APGA 

0.24000 

LT 

ES2-94-02 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

D 

2.00000000  ng/g  APGA 

0.24000 

LT 

ES2 -94-02 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

R 

30.0000000  ng/g  APGA  R 

3.10000  ND 

ES2-94-02 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

RD 

30.0000000  \ig!g  APGA  R 

3.10000  ND 

ES2-94-02 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

30.0000000  ng'g  APGA 

3.30000 

LT 

ES2-94-02 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

D 

30.0000000  jig/g  APGA 

3.30000  LT 

ES2-94-02 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

10.0000000  ng'g  APGA 

1.30000 

LT 

ES2-94-02 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

10.0000000  ng/g  APGA 

1.30000 

LT 

ES2-94-02 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

4.00000000  \igjg  APGA 

0.40000 

LT 

ES2-94-02 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

D 

4.00000000  ng/g  APGA 

0.40000 

LT 
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■ . 

Method  Blank 

Mm 

Flag 

Unit 

Flag 

Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qua!  Value 

Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES2-94-02 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

10.0000000  ng/g 

APGA 

1.30000  LT 

ES2-94-02 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

D 

10.0000000  *ig/g 

APGA 

1.30000  LT 

ES2-94-02 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.40000000  fig/g 

APGA 

0.04100  LT 

ES2-94-02 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

D 

0.40000000  ng/g 

APGA 

0.04100  LT 

ES2-94-02 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.30000000  ng/g 

APGA 

0.03300  LT 

ES2-94-02 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

D 

0.30000000  Hg/g 

APGA 

0.03300  LT 

ES2-94-02 

ANIL 

ANILINE 

ND 

R 

1.00000000  ng/g 

APGA 

R 

0.13000  ND 

ES2-94-02 

ANIL 

ANILINE 

ND 

RD 

1.00000000  Hg/g 

APGA 

R 

0.13000  ND 

ES2-94-02 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

7.00000000  fig/g 

APGA 

0.71000  LT 

ES2-94-02 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

D 

7.00000000  ng/g 

APGA 

0.71000  LT 

ES2-94-02 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.60000000  ng/g 

APGA 

0.06500  LT 

ES2-94-02 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

D 

0.60000000  ng/g 

APGA 

0.06500  LT 

ES2-94-02 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

2.00000000  ng/g 

APGA 

0.19000  LT 

ES2-94-02 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

D 

2.00000000  ng/g 

APGA 

0.19000  LT 

ES2-94-02 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

4.00000000  ^ig/g 

APGA 

0.44000  LT 

ES2-94-02 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

D 

4.00000000  \kgj% 

APGA 

0.44000  LT 

ES2-94-02 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

4.00000000  jig/g 

APGA 

0.36000  LT 

ES2-94-02 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

D 

4.00000000  ng/g 

APGA 

0.36000  LT 

ES2-94-02 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

5.00000000  ng/g 

APGA 

0.48000  LT 

ES2-94-02 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

D 

5.00000000  ng/g 

APGA 

0.48000  LT 

ES2-94-02 

BAANT 

BENZO  [A)  ANTHRACENE 

LT 

0.40000000  ^g/g 

APGA 

0.04100  LT 

ES2-94-02 

BAANT 

BENZO  (A]  ANTHRACENE 

LT 

D 

0.40000000  fig/g 

APGA 

0.04100  LT 

ES2-94-02 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

10.0000000  ng/g 

APGA 

1.20000  LT 

ES2-94-02 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

D 

10.0000000  ng/g 

APGA 

1.20000  LT 

ES2-94-02 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

3.00000000  ng/g 

APGA 

0.31000  LT 

ES2-94-02 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

D 

3.00000000  fig/g 

APGA 

0.31000  LT 

ES2-94-02 

BBHC 

BET  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

10.0000000  ng/g 

APGA 

1.30000  LT 

ES2-94-02 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

I) 

10.0000000  ng/g 

APGA 

1.30000  LT 

ES2-94-02 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

20.0000000  ^ig/g 

APGA 

1.80000  LT 

ES2-94-02 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

D 

20.0000000  ng/g 

APGA 

1.80000  LT 

ES2-94-02 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

20.0000000  ng/g 

APGA 

2.40000  LT 

ES2-94-02 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN  . 

LT 

D 

20.0000000  fig/g 

APGA 

2.40000  LT 

ES2-94-02 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

R 

1.00000000  ng/g 

APGA 

R 

0.13000  ND 

ES2-94-02 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

RD 

1.00000000  ng/g 

APGA 

R 

0.13000  ND 

ES2-94-02 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

R 

30.0000000  ng/g 

APGA 

R 

3.10000  ND 

ES2-94-02 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

RD 

30.0000000  ng/g 

APGA 

R 

3.10000  ND 

ES2-94-02 

BGHIPY  BENZO  [G,HJ]  PERYLENE 

LT 

2.00000000  ng/g 

APGA 

0.18000  LT 

ES2-94-02 

BGHIPY 

BENZO  [G.H,I]  PERYLENE 

LT 

D 

2.00000000  fig/g 

APGA 

0.18000  LT 

ES2-94-02 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

1.00000000  ng/g 

APGA 

0.13000  LT 

ES2-94-02 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

D 

1.00000000  ng/g 

APGA 

0.13000  LT 

ES2-94-02 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.30000000  ng/g 

APGA 

0.03200  LT 

ES2-94-02 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

D 

0.30000000  fig/g 

APGA 

0.03200  LT 

ES2-94-02 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.30000000  fig/g 

APGA 

0.03200  LT 

ES  2-94-0  2 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

I) 

0.30000000  ng/g 

APGA 

0.03200  LT 

ES2-94-02 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.80000000  fig/g 

APGA 

0.08000  LT 

ES2-94-02 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.80000000  tig/g 

APGA 

0.08000  LT 

ES2-94-02 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENT  ADIENE 

LT 

5.00000000  ng/g 

APGA 

0.52000  LT 

ES2-94-02 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

D 

5.00000000  ng/g 

APGA 

0.52000  LT 

ES2-94-02 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

20.0000000  ng/g 

APGA 

1.80000  LT 

ES2-94-02 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

D 

20.0000000  ng/g 

APGA 

1.80000  LT 

ES2-94-02 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

7.00000000  ng/g 

APGA 

0.68000  LT 
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Chemical  Class:  SEMIVOLATILES _ 

ES2-94-02  CLDAN  CHLORDANE 

ES2-94-02  CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

ES2-94-02  CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

ES2-94-02  CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

ES2-94-02  CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

ES2-94-02  CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

ES2-94-02  CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

ES2-94-02  DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

ES2-94-02  DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

ES2-94-02  DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

ES2-94-02  DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

ES2-94-02  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ES2-94-02  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ES2-94-02  DBZFU  DIBENZOFURAN 

ES2-94-02  DBZFU  DIBENZOFURAN 

ES2-94-02  DC  PD  DICYCLOPENTADIENE 

ES2-94-02  DCPD  DICYCLOPENTADIENE 

ES2-94-02  DDVP  VAPONA 

ES2-94-02  DDVP  VAPONA 

ES2-94-02  DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

ES2-94-02  DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

ES2-94-02  DITH  DITHIANE 

ES2-94-02  DITH  DITHIANE 

ES2-94-02  DLDRN  DIELDRIN 

ES2-94-02  DLDRN  DIELDRIN 

ES2-94-02  DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

ES2-94-02  DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

ES2-94-02  DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ES2-94-02  DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ES2-94-02  DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

ES2-94-02  DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

ES2-94-02  ENDRN  ENDRIN 

ES2-94-02  ENDRN  ENDRIN 

ES2-94-02  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ES2-94-02  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ES2-94-02  ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ES2-94-02  ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ES2-94-02  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ES2-94-02  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ES2-94-02  FAMPH  FAMOPHOS 

ES2-94-02  FAMPH  FAMOPHOS 

ES2-94-02  FANT  FLUORANTHENE 

ES2-94-02  FANT  FLUORANTHENE 

ES2-94-02  FLRENE  FLUORENE 

ES2-94-02  FLRENE  FLUORENE 

ES2-94-02  HCBD  HEXACHLOROBl IT ADIENE 

ES2-94-02  HCBD  HEXACHLOROBUT ADIENE 

ES2-94-02  HPCL  HEPTACHLOR 

ES2-94-02  HPCL  HEPTACHLOR 

ES2-94-02  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

ES2-94-02  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 


LT 

D 

7.00000000  Mg/g  APGA 

LT 

1.00000000  ng/g  APGA 

LT 

D 

1.00000000  Mg/g  APGA 

LT 

3.00000000  iig/g  APGA 

LT 

D 

3.00000000  ng/g  APGA 

LT 

0.70000000  ng/g  APGA 

LT 

D 

0.70000000  ng/g  APGA 

LT 

3.00000000  Mg/g  APGA 

LT 

D 

3.00000000  Mg/g  APGA 

LT 

0.70000000  Mg/g  APGA 

LT 

D 

0.70000000  ng/g  APGA 

LT 

2.00000000  ng/g  APGA 

LT 

D 

2.00000000  Mg/g  APGA 

LT 

4.00000000  Mg/g  APGA 

LT 

D 

4.00000000  Mg/g  APGA 

LT 

6.00000000  fig/g  APGA 

LT 

D 

6.00000000  Mg/g  APGA 

LT 

0  70000000  ng/g  APGA 

LT 

D 

0.70000000  Mg/g  APGA 

LT 

2.00000000  Mg/g  APGA 

LT 

D 

2.00000000  Mg/g  APGA 

LT 

0  60000000  Mg/g  APGA 

LT 

D 

0.60000000  Mg/g  APGA 

LT 

0  80000000  Mg/g  APGA 

LT 

D 

0.80000000  Mg/g  APGA 

LT 

0  60000000  Mg/g  APGA 

LT 

I) 

0.60000000  Mg/g  APGA 

LT 

10.0000000  Mg/g  APGA 

LT 

D 

lU.OOOOOOO  Mg/g  APGA 

LT 

2.00000000  Mg/g  APGA 

LT 

D 

2.00000000  ng/g  APGA 

LT 

10.0000000  Mg /g  APGA 

LT 

D 

10.0000000  Mg/g  APGA 

LT 

20.0000000  Mg/g  APGA 

LT 

D 

20.0000000  Mg/g  APGA 

ND 

R 

3  00000000  Mg/g  APGA 

ND 

RD 

3.00000000  Mg/g  APGA 

LT 

10.0000000  Mg/g  APGA 

LT 

D 

10.0000000  Mg/g  APGA 

ND 

R 

10.0000000  Mg/g  APGA 

ND 

RD 

10.0000000  Mg/g  APGA 

LT 

0  30000000  Mg/g  APGA 

LT 

D 

0  30000000  Mg/g  APGA 

LT 

0  60000000  Mg/g  APGA 

LT 

D 

0.60000000  Mg/g  APGA 

LT 

10.0000000  Mg/g  APGA 

LT 

I) 

10.0000000  Mg/g  APGA 

LT 

2  00000000  Mg/g  APGA 

LT 

D 

2.00000000  Mg/g  APGA 

LT 

5.00000000  Mg/g  APGA 

LT 

D 

5.00000000  Mg/g  APGA 

0.68000  LT 
0.09700  LT 
0.09700  LT 
0.32000  LT 
0.32000  LT 
0.06600  LT 
0.06600  LT 
0.31000  LT 
0.31000  LT 
0.07100  LT 
0.07100  LT 
0.21000  LT 
0.21000  LT 
0.38000  LT 
0.38000  LT 
0.57000  LT 
0.57000  LT 
0.06800  LT 
0.06800  LT 
0.24000  LT 
0.24000  LT 
0.06500  LT 
0.06500  LT 
0.07900  LT 
0.07900  LT 
0.06300  LT 
0.06300  LT 
1.30000  LT 
1.30000  LT 
0.23000  LT 
0.23000  LT 
1.30000  LT 
1.30000  LT 
1.80000  LT 
1.80000  LT 
0.28000  ND 
0.28000  ND 
1.20000  LT 
1.20000  LT 
1.30000  ND 
1.30000  ND 
0.03200  LT 
0.03200  LT 
0.06500  LT 
0.06500  LT 
0.97000  LT 
0.97000  LT 
0.24000  LT 
0.24000  LT 
0.48000  LT 
0.48000  LT 
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Site  ID 

Test  Name  _ 

Mess 

Bool 

Flag 

Code 

Unit 

Value  Meas  Lot 

Flag 

Code 

Method  Blank 

Data  Meas 

Qnal  Value  Bool 

Chemical  Class:  « 

SEMIVOLATILES 

ES2-94-03 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.70000000  ng/g  APGA 

0.03300  LT 

ES2-94-03 

ANIL 

ANILINE 

ND 

R 

3.00000000  ng/g  APGA 

R 

0.13000  ND 

ES2-94-03 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

10.0000000  >ig/g  APGA 

0.71000  LT 

ES2-94-03 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

1.00000000  ng/g  APGA 

0.06500  LT 

ES2-94-03 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

4.00000000  ng/g  APGA 

0.19000  LT 

ES2-94-03 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

9.00000000  ng/g  APGA 

0.44000  LT 

ES  2-94-03 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

7.00000000  ng/g  APGA 

0.36000  LT 

ES2-94-03 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

10.0000000  ng/g  APGA 

0.48000  LT 

ES2-94-03 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.80000000  ng/g  APGA 

0.04100  LT 

ES2-94-03 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

20.0000000  >ig/g  APGA 

1.20000  LT 

ES2-94-03 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

6.00000000  fig/g  APGA 

0.31000  LT 

ES2-94-03 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

30.0000000  ng/g  APGA 

1.30000  LT 

ES2-94-03 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

40.0000000  pg/g  APGA 

1.80000  LT 

ES2-94-03 

BENSLF  BETA-ENDOSt  rLFAN 

LT 

50.0000000  fig/g  APGA 

2.40000  LT 

ES2-94-03 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

R 

3.00000000  ng/g  APGA 

R 

0.13000  ND 

ES2-94-03 

BENZO 

BENZOIC  ACII) 

ND 

R 

60.0000000  ng/g  APGA 

R 

3.10000  ND 

ES2-94-03 

BGHIPY  BENZO  |G.HJ]  PERYLENE 

LT 

4.00000000  ng/g  APGA 

0.18000  LT 

ES2-94-03 

BKFAN 

BENZO  fK]  FLUORANTHENE 

LT 

3.00000000  \ig/g  APGA 

0.13000  LT 

ES2-94-03 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.60000000  ng/g  APGA 

0.03200  LT 

ES  2 -94-03 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.60000000  jigfe  APGA 

0.03200  LT 

ES2-94-03 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

2.00000000  ng/g  APGA 

0.08000  LT 

ES2-94-03 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENT  ADIENE 

LT 

10.0000000  jig/g  APGA 

0.52000  LT 

ES2-94-03 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

40.0000000  fig/g  APGA 

1.80000  LT 

ES2-94-03 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

10.0000000  ng/g  APGA 

0.68000  LT 

ES2-94-03 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

2.00000000  ng/g  APGA 

0.09700  LT 

ES2-94-03 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLM ETHYL  SULFOXIDE 

LT 

6.00000000  fig/g  APGA 

0.32000  LT 

ES2-94-03 

CPMS02  4-CHLt)ROPHENYLM  ETHYL  SULFONE 

LT 

1.00000000  ng/g  APGA 

0.06600  LT 

ES2-94-03 

DBAHA 

DIBENZ  1AH]  ANTHRACENE 

LT 

6.00000000  Hg/g  APGA 

0.31000  LT 

ES2-94-03 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

1.00000000  ng/g  APGA 

0.07100  LT 

ES2-94-03 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

4.00000000  ng^g  APGA 

0.21000  LT 

ES2-94-03 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

8.00000000  fig/g  APGA 

0.38000  LT 

ES2-94-03 

DCPD 

DIC  Y  CLOPENT  ADIENE 

LT 

10.0000000  ng/g  APGA 

0.57000  LT 

ES2-94-03 

DDVP 

VAPONA 

LT 

1.00000000  ng/g  APGA 

0.06800  LT 

ES2-94-03 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

5.00000000  fig/g  APGA 

0.24000  LT 

ES2-94-03 

DITH 

DITHIANE 

LT 

1.00000000  pgfe  APGA 

0.06500  LT 

ES2-94-03 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

2.00000000  ng/g  APGA 

0.07900  LT 

ES2-94-03 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

1.00000000  ^ig/g  APGA 

0.06300  LT 

ES2-94-03 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

30.0000000  \ig/g  APGA 

1.30000  LT 

ES2-94-03 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

5.00000000  ng/g  APGA 

0.23000  LT 

ES2-94-03 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

30.0000000  ng/g  APGA 

1.30000  LT 

ES2-94-03 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

40.0000000  ng/g  APGA 

1.80000  LT 

ES2-94-03 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

6.00000000  ^g/g  APGA 

R 

0.28000  ND 

ES2-94-03 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

20.0000000  ng/g  APGA 

1.20000  LT 

ES2-94-03 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

R 

30.0000000  \LgJg  APGA 

R 

1.30000  ND 

ES2-94-03 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.60000000  ng/g  APGA 

0.03200  LT 

ES2-94-03 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

1.00000000  \igjg  APGA 

0.06500  LT 

ES2-94-03 

HCBD 

HEXACHLOROBUT  ADIENE 

LT 

20.0000000  fig/g  APGA 

0.97000  LT 

ES2-94-03 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

5.00000000  ^g/g  APGA 

0.24000  LT 

ES2-94-03 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

10.0000000  ilg/g  APGA 

0.48000  LT 

ES2-94-03 

ICDPYR  INDENO  [1.2.3-C.D)  PYRENE 

LT 

50.0000000  ng/g  APGA 

2.40000  LT 

ES2-94-03 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

10.0000000  Mg/g  APGA 

0.48000  LT 
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Site  ID 


Test  Name 


Mens  Flag 

Bool  Code 


U  ah 

Value  Meas 


Method  Blank  I 

Flag 

Data 

Mens! 

Lot 

Code 

_2“L 

Value  Bool  | 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES2-94-03  ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

8.00000000  jig /g  APGA 

0.39000  LT 

ES2-94-03  KEP  KEPONE 

ND 

R 

30.0000000  jig/g  APGA 

R 

1.30000  ND 

ES2-94-03  LIN  LINDANE 

LT 

2.00000000  jig/g  APGA 

0.10000  LT 

ES2-94-03  MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

5.00000000  jig/g  APGA 

0.26000  LT 

ES2-94-03  MIREX  l,lA,2.2.3.3A,4.5.5,5A.5B.6-DECACHLOROOCTAH  LT 

3.00000000  jig/g  APGA 

0.14000  LT 

ES2-94-03  MLTHN  MALATHJON 

LT 

4.00000000  ng/g  APGA 

0.18000  LT 

ES2-94-03  NAP  NAPHTHALENE 

LT 

10.0000000  jig/g  APGA 

0.74000  LT 

ES2-94-03  NB  NITROBENZENE 

LT 

40.0000000  fig/g  APGA 

1.80000  LT 

ES2-94-03  NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

9.00000000  ng/g  APGA 

0.46000  LT 

ES2-94-03  NNDNP  N-NOTROSODt-NPROPYLAMINE 

LT 

20.0000000  fig/g  APGA 

1.10000  LT 

ES2-94-03  NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

6.00000000  jig/g  APGA 

0.29000  LT 

ES2-94-03  OXAT  1.4-OXATHIANE 

LT 

2.00000000  jig/g  APGA 

0.07500  LT 

ES2-94-03  PC  BO  16  PCB  1016 

LT 

6.00000000  jig/g  APGA 

0.32000  LT 

ES2-94-03  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

6.00000000  jxg/g  APGA 

R 

0.32000  ND 

ES2-94-03  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

6.00000000  jig/g  APGA 

R 

0.32000  ND 

ES2-94-03  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

6  00000000  jig/g  APGA 

R 

0.32000  ND 

ES2-94-03  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

6.00000000  jig/g  APGA 

R 

0.32000  ND 

ES2-94-03  PCB2J4  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

6  00000000  \xgjg  APGA 

R 

0.32000  ND 

ES2-94-03  PCB260  PCB  1260 

LT 

20.0000000  jig/g  APGA 

0.79000  LT 

ES2-94-03  PCB262  PCB  1262 

LT 

100.000000  jig/g  APGA 

6.30000  LT 

ES2-94-03  PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

20.0000000  \igjg  APGA 

0.76000  LT 

ES2-94-03  PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.60000000  jig/g  APGA 

0.03200  LT 

ES2-94-03  PHENO  PHENOL 

LT 

1.00000000  jig/g  APGA 

0.05200  LT 

ES2-94^)3  PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-DICHLORO 

LT 

1.00000000  jig/g  APGA 

0.06400  LT 

ES2-94-03  PPDDE  2.2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-DICHLORO 

LT 

1.00000000  jig/g  APGA 

0.06800  LT 

ES2-94-03  PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHU)ROPHENYL>t.I.l-TRICHLO 

LT 

2  00000000  jig/g  APGA 

0.10000  LT 

ES2-94-03  PRTHN  PARATHION 

LT 

30.0000000  jig/g  APGA 

1.70000  LT 

ES2-94-03  PYR  PYRENE 

LT 

2.00000000  jig/g  APGA 

0.08300  LT 

ES2-94-03  SUPON  2-CHLORO-l-{2.4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

20.0000000  jig/g  APGA 

0.92000  LT 

ES2-94-03  TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

200.000000  jig/g  APGA 

12.00000  LT 

ES2-94-04  123TCB  1.2.3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  jig/g  APGA 

0.03200  LT 

ES2-94-04  124TCB  1.2.4-TRICHU)ROBENZENE 

LT 

0  22000000  jig/g  APGA 

0.22000  LT 

ES2-94-04  12DCLB  1.2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0  04200000  jig/g  APGA 

0.04200  LT 

ES2-94-04  12DPH  1.2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0  52000000  jig/g  APGA 

0.52000  LT 

ES2-94-04  13DCLB  1.3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  jig/g  APGA 

0.04200  LT 

ES2-94-04  13DNB  1.3-DINITROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  ^g/g  APGA 

R 

0.63000  ND 

ES2-94-04  I4DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  *ig/g  APGA 

0.03400  LT 

ES2-94-04  236TCP  2.3.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0  62000000  ^g/g  APGA 

0.62000  LT 

ES2-94-04  245TCP  2.4.5-TR1CHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  jig/g  APGA 

0.49000  LT 

ES2-94-04  246TCP  2.4.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0  06100000  jig/g  APGA 

0.06100  LT 

ES2-94-04  24DCLP  2.4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  jig/g  APGA 

0.06500  LT 

ES2-94-04  24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  jig/g  APGA 

3.00000  LT 

ES2-94-04  24DNP  2.4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000  ^g/g  APGA 

4.70000  LT 

ES2-94-04  24DNT  2.4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000  jig/g  APGA 

1.40000  LT 

ES2-94-04  26DNA  2.6-DINITROANILINE 

LT 

0  57000000  jig/g  APGA 

0.57000  LT 

ES2-94-04  26DNT  2.6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000  jig/g  APGA 

0.32000  LT 

ES2-94-04  2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0  05500000  jig/g  APGA 

0.05500  LT 

ES2-94-04  2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  jig/g  APGA 

0.24000  LT 

ES2-94-04  2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000  jig/g  APGA 

0.03200  LT 

ES2-94-04  2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0  09800000  jig/g  APGA 

0.09800  LT 

ES2-944)4  2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  jig/g  APGA 

R 

3.10000  ND 
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Method  Blank 

Meat 

Rag 

Unit 

Flaf 

Data  Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Boot 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qua!  Value  Bool 

Chemica[  Classy  SEMIVOLATILES _ 

ES2-94-04  2NP  2-NJTROPHENOL 

ES2-94-04  33DCBD  3.3-CICHLOROBENZIDINE 

ES2-94-04  35DNA  3,5-DINITROANILINE 

ES2-94-04  3NANIL  3-NITROANILINE 

ES2-94-04  3 NT  3-NITROTOLUENE 

ES2-94-04  46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL 

ES2-94-04  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ES2-94-04  4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ES2-94-04  4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

ES2-94-04  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ES2-94-04  4MP  4-METHYLPHENOL 

ES2-94-04  4NAN1L  4-NITROANILINE 

ES2-94-04  4NP  4-NITROPHENOL 

ES2-94-04  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ES2-94-04  AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ES2-94-04  ALDRN  ALDRIN 

ES2-94-04  ANAPN  ACENEPHTHENE 

ES2-94-04  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

ES2-94-04  ANIL  ANILINE 

ES2-94-04  ANTRC  ANTHRACENE 

ES2-94-04  ATZ  ATRAZINE 

ES2-94-04  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 
ES2-94-04  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 
ES2-94-04  B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 
ES2-94-04  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 
ES2-94-04  BAANT  BENZO  (A)  ANTHRACENE 
ES2-94-04  BAPYR  BENZO  |  A]  PYRENE 
ES2-94-04  BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 
ES2-94-04  BBHC  BET A-BENZENEHEXACHLORIDE 
ES2-94-04  BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 
ES2-94-04  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 
ES2-94-04  BENZID  BENZIDINE 
ES2-94-04  BENZO  BENZOIC  ACID 
ES2-944J4  BGHIPY  BENZO  [O.HJ]  PERYLENE 
ES2-94-04  BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 
ES2-94-04  BZALC  BENZYL  ALCOHOL 
ES2-94-04  CHRY  CHRYSENE 
ES2-94-04  CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 
ES2-94-04  CL6CP  HEXACHLOROCY CLOPENT ADIENE 
ES2-94-04  CL6ET  HEXACHLOROETHANE 
ES2-94-04  CLDAN  CHLORDANE 

ES2-94-04  CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 
ES2-94-04  CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 
ES2-94-04  CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 
ES2-94-04  DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 
ES2-94-04  DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 
ES2-94-04  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 
ES2-94-04  DBZFU  DIBENZORIRAN 
ES2-94-04  DCPD  DICYCLOPENT ADIENE 
ES2-94-04  DDVP  VAPONA 
ES2-94-04  DEP  DIETHYL  PHTHALATE 


LT 

1.10000000  gg/g  APGA 

1.10000  LT 

LT 

1.60000000  gg/g  APGA 

1.60000  LT 

LT 

1.60000000  gg/g  APGA 

1.60000  LT 

LT 

3.00000000  gg/g  APGA 

3.00000  LT 

LT 

0.34000000  gg/g  APGA 

0.34000  LT 

LT 

0.80000000  gg/g  APGA 

0.80000  LT 

LT 

0.04100000  gg/g  APGA 

0.04100  LT 

ND 

R 

0.63000000  gg/g  APGA 

R 

0.63000  ND 

LT 

0.93000000  gg/g  APGA 

0.93000  LT 

LT 

0.17000000  gg/g  APGA 

0.17000  LT 

LT 

0.24000000  ng/g  APGA 

0.24000  LT 

ND 

R 

3.10000000  gg/g  APGA 

R 

3.10000  ND 

LT 

3.30000000  gg/g  APGA 

3.30000  LT 

LT 

1.30000000  gg/g  APGA 

1.30000  LT 

LT 

0.40000000  gg/g  APGA 

0.40000  LT 

LT 

1.30000000  gg/g  APGA 

1.30000  LT 

LT 

0.04100000  gg/g  APGA 

0.04100  LT 

LT 

0.03300000  gg/g  APGA 

0.03300  LT 

ND 

R 

0.13000000  gg/g  APGA 

R 

0.13000  ND 

LT 

0.71000000  gg/g  APGA 

0.71000  LT 

LT 

0.06500000  gg/g  APGA 

0.06500  LT 

LT 

0.19000000  gg/g  APGA 

0.19000  LT 

LT 

0.44000000  gg/g  APGA 

0.44000  LT 

LT 

0.36000000  gg/g  APGA 

0.36000  LT 

LT 

0.48000000  gg/g  APGA 

0.48000  LT 

LT 

0.04100000  gg/g  APGA 

0.04100  LT 

LT 

1.20000000  gg/g  APGA 

1.20000  LT 

LT 

0.31000000  ng/g  APGA 

0.31000  LT 

LT 

1 .30000000  gg'g  APGA 

1.30000  LT 

LT 

1.80000000  gg/g  APGA 

1.80000  LT 

LT 

2.40000000  gg/g  APGA 

2.40000  LT 

ND 

R 

0.13000000  gg/g  APGA 

R 

0.13000  ND 

ND 

R 

3.10000000  gg/g  APGA 

R 

3.10000  ND 

LT 

0.18000000  gg/g  APGA 

0.18000  LT 

LT 

0.13000000  gg/g  APGA 

0.13000  LT 

LT 

0.03200000  ng/g  APGA 

0.03200  LT 

0.12000000  gg/g  APGA 

0.03200  LI 

LT 

0.08000000  gg/g  APGA 

0.08000  LT 

LT 

0.52000000  gg/g  APGA 

0.52000  LT 

LT 

1.80000000  gg/g  APGA 

1.80000  LY 

LT 

0.68000000  gg/g  APGA 

0.68000  Li 

LT 

0.09700000  gg/g  APGA 

0.09700  LT 

LT 

0.32000000  ^g/g  APGA 

0.32000  LT 

LT 

0.06600000  gg'g  APGA 

0.06600  LT 

LT 

0.31000000  gg/g  APGA 

0.31000  LT 

LT 

0.07100000  ^g/g  APGA 

0.07100  LT 

LT 

0.21000000  fig/g  APGA 

0.21000  LT 

LT 

0.38000000  fig/g  APGA 

0.38000  LT 

LT 

0.57000000  gg/g  APGA 

0.57000  LT 

LT 

0.06800000  gg/g  APGA 

0.06800  LT 

LT 

0.24000000  gg/g  APGA 

0.24000  LT 
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Method  Blank 

mmm 

Me** 

Fl*c 

Unit 

Flat 

Data 

Mem 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Mew 

Lot 

Code 

1 

i 

Bool 

Chemical  Class;  SEMTVOLA TILES 


ES2-94-04 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000  ng/g  APGA 

0.06500  LT 

ES2-94-04 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  Mg/g  APGA 

0.07900  LT 

ES2-94-04 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  Mg'g  APGA 

0.06300  LT 

ES2-94-04 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  Mg/g  APGA 

1.30000  LT 

ES2-94-04 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  Mg/g  APGA 

0.23000  LT 

ES2-94-04 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  Mg/g  APGA 

1.30000  LT 

ES2-94-04 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  (ig/g  APGA 

1.80000  LT 

ES2-94-04 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  Mg/g  APGA 

R 

0.28000  ND 

ES2-94-04 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  Mg/g  APGA 

1.20000  LT 

ES2-94-04 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  ng/g  APGA 

R 

1.30000  ND 

ES2-94-04 

FANT 

FLUORANTHENE 

0.04900000  Mg/g  APGA 

0.03200  LT 

ES2-94-04 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.06500000  yg/g  APGA 

0.06500  LT 

ES2-94-04 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0  97000000  Mg/g  APGA 

0.97000  LT 

ES2-94-04 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  ng/g  APGA 

0.24000  LT 

ES2-94-04 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0  48000000  Mg/g  APGA 

0.48000  LT 

ES2-94-04 

ICDPYR  INDENO  [1,2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

2  40000000  Mg/g  APGA 

2.40000  LT 

ES2-94-04 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0  48000000  Mg/g  APGA 

0.48000  LT 

ES2-94-04 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0  39000000  ^g/g  APGA 

0.39000  LT 

ES2-94-04 

KEP 

KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  ng/g  APGA 

R 

1.30000  ND 

ES2-94-04 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  ng/g  APGA 

0.10000  LT 

ES2-94-04 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  ng/g  APGA 

0.26000  LT 

ES2-94-04 

MIREX 

l,lA,2,2,3,3A,4.5,5,5A_5B,6-DECACHLOROOCTAH 

LT 

0  14000000  ng^g  APGA 

0.14000  LT 

ES2-94-04 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0  1  8000000  Mg/g  APGA 

0.18000  LT 

ES2-94-04 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0  74000000  ^ig/g  APGA 

0.74000  LT 

ES2 -94-04 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  Mg/g  APGA 

1.80000  LT 

ES2-94-04 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0  46000000  ng/g  APGA 

0.46000  LT 

ES2-94-04 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1  10000000  Mg/g  APGA 

1.10000  LT 

ES2-94-04 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  Mg/g  APGA 

0.29000  LT 

ES2-94-04 

OXAT 

1,4-OXATHIANE 

LT 

0  07500000  Mg/g  APGA 

0.07500  LT 

ES2-94-04 

PC  BO  16 

PCB  1016 

LT 

0  32000000  Mg/g  APGA 

0.32000  LT 

ES2-94-04 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0  32000000  Mg/g  APGA 

R 

0.32000  ND 

ES2-94-04 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0  32000000  Mg^g  APGA 

R 

0.32000  ND 

ES2-94-04 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  Mg/g  APGA 

R 

0.32000  ND 

ES2-94-04 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0  32000000  Mg/g  APGA 

R 

0.32000  ND 

ES2 -94-04 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0  32000000  Mg/g  APGA 

R 

0.32000  ND 

ES2-94-04 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0  79000000  Mg/g  APGA 

0.79000  LT 

ES2-94-04 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000  Mg/g  APGA 

6.30000  LT 

ES2-94-04 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0  76000000  Mg/g  APGA 

0.76000  LT 

ES2-94-04 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0  03200000  Mg/g  APGA 

0.03200  LT 

ES2-94-04 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0  05200000  Mg/g  APGA 

0.05200  LT 

ES2-94-04 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHEN  YL)- 1 . 1  -DICHLORO 

LT 

0  06400000  Mg/g  APGA 

0.06400  LT 

ES2-94-04 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLORO 

LT 

0.06800000  Mg/g  APGA 

0.06800  LT 

ES2-94-04 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHU  )ROPHENYL>l .  1 , 1 -TRJCHLO 

LT 

0  10000000  Mg/g  APGA 

0.10000  LT 

ES2-94-04 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1  70000000  Mg/g  APGA 

1.70000  LT 

ES2-94-04 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000  Mg/g  APGA 

0.08300  LT 

ES2-94-04 

SirPON 

2-CHLORO-H2.4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

0  92000000  Mg/g  APGA 

0.92000  LT 

ES2-94-04 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.0000000  Mg/g  APGA 

12.00000  LT 

ES2-94-04 

UNK522  UNKNOWN 

S 

0.30000000  Mg/g  APGA 

S 

0.40000 

ES2-94-04 

UNK523  IUNKNOWN 

S 

0  70000000  Mg/g  APGA 

S 

0.50000 

ES2-94-05 

123TCB 

1 ,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  Mg/g  APGA 

0.03200  LT 

ES2-94-05 

124TCB 

1 ,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  Mg^g  APGA 

0.22000  LT 
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Site  ED  Test  Name 


Men  Flag 
Bool  Code 


Vmtt 

Value  Mea* 


Method  Blank 


Lot 


Flag 
Code  Oual 


Meat 

Value  Bool 


Chemical  Class :  SEMTVQLATELES 


ES2-94-05 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

R 

3.10000000  ng/g  APGA 

R 

3.10000  ND 

ES2-94-05 

BOHIPY  BENZO  [G,H,I1  PERYLENE 

LT 

0.18000000  ng/g  APGA 

0.18000  LT 

ES2-94-05 

BKFAN 

BENZO  (K)  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  ng/g  APGA 

0.13000  LT 

ES2-94-05 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  ng/g  APGA 

0.03200  LT 

ES2-94-05 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0,03200000  ng/g  APGA 

0.03200  LT 

ES2-94-05 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  |ig/g  APGA 

0.08000  LT 

ES2-94-05 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADEENE 

LT 

0.52000000  fig/g  APGA 

0.52000  LT 

ES2-94-05 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  jigfg  APGA 

1.80000  LT 

ES2-94-05 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000  ng/g  APGA 

0.68000  LT 

ES2-94-05 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETFTYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  (xg/g  APGA 

0.09700  LT 

ES2-94-05 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  |ig/g  APGA 

0.32000  LT 

ES2-94-05 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  ng/g  APGA 

0.06600  LT 

ES2-94-05 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0  31000000  yg/g  APGA 

0.31000  LT 

ES2-94-05 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  (ig/g  APGA 

0.07100  LT 

ES2-94-05 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORJDE 

LT 

0  21000000  ng/g  APGA 

0.21000  LT 

ES2-94-05 

DBZFU 

DrBENZOFURAN 

LT 

0.38000000  ng/g  APGA 

0.38000  LT 

ES2-94-05 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0  57000000  jig/g  APGA 

0.57000  LT 

ES2-94-05 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  ng/g  APGA 

0.06800  LT 

ES2-94-05 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  ng/g  APGA 

0.24000  LT 

ES2-94-05 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000  (ig/g  APGA 

0.06500  LT 

ES2-94-05 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  ng/g  APGA 

0.07900  LT 

ES2-94-05 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  ng/g  APGA 

0.06300  LT  m 

ES2-94-05 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  (ig/g  APGA 

1.30000  LT 

ES2-94-05 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  fig^g  APGA 

0.23000  LT 

ES2-94-05 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  Mg/g  APGA 

1.30000  LT 

ES2*94-05 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  *ig/g  APGA 

1.80000  LT 

ES2-94-05 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  ng/g  APGA 

R 

0.28000  ND 

ES2-94-05 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  ^g/g  APGA 

1.20000  LT 

ES2-94-05 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  fig/g  APGA 

R 

1.30000  ND 

ES2-94-05 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  jig/g  APGA 

0.03200  LT 

ES2-94-05 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0  06500000  ng/g  APGA 

0.06500  LT 

ES2-94-05 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000  ng/g  APGA 

0.97000  LT 

ES2-94-05 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  )ig/g  APGA 

0.24000  LT 

ES2-94-05 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  |ig/g  APGA 

0.48000  LT 

ES2-94-05 

ICDPYR  INDENO  (1.2.3-C.D)  PYRENE 

LT 

2.40000000  jig/g  APGA 

2.40000  LT 

ES2-94-05 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0  48000000  ng/g  APGA 

0.48000  LT 

ES  2-94-05 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  ng/g  APGA 

0.39000  LT 

ES2-94-05 

KEP 

KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  ng/g  APGA 

R 

1.30000  ND 

ES2-94-05 

LIN 

LINDANE 

LT 

0  10000000  yg/g  APGA 

0.10000  LT 

ES2-94-05 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  ng/g  APGA 

0.26000  LT 

ES2-94-05 

MIREX 

1 , 1  A.2,2,3,3  AA5.5.5  A.  5  B.6-DEC  ACHLOROOCT  AH 

LT 

0.14000000  jig^g  APGA 

0.14000  LT 

ES2-94-05 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0  18000000  ng/g  APGA 

0.18000  LT 

ES2-94-05 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0  74000000  ng/g  APGA 

0.74000  LT 

ES2-94-05 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  ng/g  APGA 

1.80000  LT 

ES2-94-05 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  ng/g  APGA 

0.46000  LT 

ES2-94-05 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  ng/g  APGA 

1.10000  LT 

ES2-94-05 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  jig/g  APGA 

0.29000  LT 

ES  2-94-05 

OXAT 

1 ,4-OXATHI  ANE 

LT 

0.07500000  ng/g  APGA 

0.07500  LT 

ES2-94-05 

PC  BO  16 

PCB  1016 

LT 

0.32000000  ng/g  APGA 

0.32000  LT 

ES2-94-05 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0.32000000  >ig/g  APGA 

R 

0.32000  ND 

ES2-94-05 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  APGA 

R 

0.32000  ND 

1038 


Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(A  ll  Method  Blanks) 


Method  Blank 

Mens 

n*c 

Unit 

Fins 

Data 

Meat 

Site  ID 

Tot  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qua!  Value 

Bool 

ChemicalClass:  SEMTV OLATILES 


ES2-94-05 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  (ig/g  APGA 

R 

0.32000  ND 

ES2-94-05 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0.32000000  fig/g  APGA 

R 

0.32000  ND 

ES2-94-05 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  APGA 

R 

0.32000  ND 

ES2-94-05 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000  jtg/g  APGA 

0.79000  LT 

ES2-94-05 

FCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000  >ig/g  APGA 

6.30000  LT 

ES2-94-05 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  ng/g  APGA 

0.76000  LT 

ES2-94-05 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  >ig/g  APGA 

0.03200  LT 

ES2-94-05 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000  Hg/g  APGA 

0.05200  LT 

ES2-94-05 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,  1-DICHLORO 

LT 

0.06400000  >ig/g  APGA 

0.06400  LT 

ES2-94-05 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLORO 

LT 

0.06800000  Hg/g  APGA 

0.06800  LT 

ES2-94-05 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHEN  YL>- 1,1,1  -TRICHLO 

LT 

0.10000000  jig'g  APGA 

0.10000  LT 

ES2-94-05 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000  ng/g  APGA 

1.70000  LT 

ES2-94-05 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000  |ig/g  APGA 

0.08300  LT 

ES2-94-05 

SUPON 

2-CHLORO- 1  K2.4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

0  92000000  ng/g  APGA 

0.92000  LT 

ES2-94-05 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.0000000  ng/g  APGA 

12.00000  LT 

ES2-94-05 

UNK522  UNKNOWN 

S 

0.50000000  ng/g  APGA 

S 

0.40000 

ES2-94-05 

IFNK522  UNKNOWN 

D 

0.40000000  ng/g  APGA 

S 

0.40000 

ES2-94-05 

UNK523  UNKNOWN 

S 

1.00000000  >ig/g  APGA 

s 

0.50000 

ES2-94-06 

123TCB 

l  ,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  ng/g  APGA 

0.03200  LT 

ES2-94-06 

124TCB 

1 ,2,4-TRJCHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  ng/g  APGA 

0.22000  LT 

ES2-94-06 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  ng/g  APGA 

0.04200  LT 

ES2-94-06 

12DPH 

1 ,2-DIPHEN  YLHYDR  AZINE 

LT 

0.52000000  ng/g  APGA 

0.52000  LT 

ES2-94-06 

13DCLB  1.3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  (ig/g  APGA 

0.04200  LT 

ES2-94-06 

13DNB 

1.3-DINITROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  >ig/g  APGA 

R 

0.63000  ND 

ES2-94-06 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  jig/g  APGA 

0.03400  LT 

ES2-94-06 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  ng/g  APGA 

0.62000  LT 

ES2-94-06 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  ng/g  APGA 

0.49000  LT 

ES2-94-06 

246TCP 

2.4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  fig/g  APGA 

0.06100  LT 

ES2-94-06 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  ng/g  APGA 

0.06500  LT 

ES2-94-06 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3  00000000  ng/g  APGA 

3.00000  LT 

ES2-94-06 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4  70000000  ng/g  APGA 

4.70000  LT 

ES2-94-06 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000  Hg/g  APGA 

1.40000  LT 

ES2-94-06 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000  Hg/g  APGA 

0.57000  LT 

ES2-94-06 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000  ng/g  APGA 

0.32000  LT 

ES2-94-06 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  ng/g  APGA 

0.05500  LT 

ES2-94-06 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  ng/g  APGA 

0.24000  LT 

ES2-94-06 

2MNAP 

2-METHYLN  APHTH  ALENE 

LT 

0.03200000  ng/g  APGA 

0.03200  LT 

ES2-94-06 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  ng/g  APGA 

0.09800  LT 

ES2-94-06 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  fig/g  APGA 

R 

3.10000  ND 

ES2-94-06 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  jig/g  APGA 

1.10000  LT 

ES2-94-06 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  ng/g  APGA 

1.60000  LT 

ES2-94-06 

35DNA 

3,5-DIN  ITROANILINE 

LT 

1.60000000  *ig/g  APGA 

1.60000  LT 

ES2-94-06 

3NANIL  3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000  >ig/g  APGA 

3.00000  LT 

ES2-94-06 

3NT 

3-NITROTOLirENE 

LT 

0.34000000  ng/g  APGA 

0.34000  LT 

ES2-94-06 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  jAg/g  APGA 

0.80000  LT 

ES2-94-06 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  ng/g  APGA 

0.04100  LT 

ES2-94-06 

4CANIL  4-CHLOROAN1LINE 

ND 

R 

0.63000000  ng/g  APGA 

R 

0.63000  ND 

ES2-94-06 

4CL3C 

4-CHLORO-3-C  RESOL 

LT 

0.93000000  ng/g  APGA 

0.93000  LT 

ES2-94-06 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  ^g/g  APGA 

0.17000  LT 

ES2-94-06 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  ng/g  APGA 

0.24000  LT 

ES2-94-06 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  ng/g  APGA 

R 

3.10000  ND 
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Meas 

FI* 

Unit 

FUf 

Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Oual  Value 

Bool 

Chemical  Class:  SEMTVOLATILES 


ES2-94-06 

HCBD 

HEXACHLOROBUT  ADIENE 

LT 

0.97000000  ng/g  APGA 

0.97000  LT 

ES2-94-06 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  jig/g  APGA 

0.24000  LT 

ES2-94-06 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  ng/g  APGA 

0.48000  LT 

ES2-94-06 

ICDPYR  INDENO  [  1,2,3 -C,D]  PYRENE 

LT 

2.40000000  |ig/g  APGA 

2.40000  LT 

ES2-94-06 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000  ng/g  APGA 

0.48000  LT 

ES2-94-06 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  ng/g  APGA 

0.39000  LT 

ES2-94-06 

KEP 

KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  ng/g  APGA 

R 

1.30000  ND 

ES2-94-06 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  ng/g  APGA 

0.10000  LT 

ES2-94-06 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  >ig/g  APGA 

0.26000  LT 

ES2-94-06 

MIREX 

l,lA,2,2,3,3A,4.S,5,5A.5B,6-DECACHLOROOCTAH 

LT 

0.14000000  ng/g  APGA 

0.14000  LT 

ES2-94-06 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  ng/g  APGA 

0.18000  LT 

ES2-94-06 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  ng/g  APGA 

0.74000  LT 

ES2-94-06 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  (Xg/g  APGA 

1.80000  LT 

ES2-94-06 

NNDME  N-NITROSODI METH  YLAMINE 

LT 

0.46000000  >ig/g  APGA 

0.46000  LT 

ES2-94-06 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  ng/g  APGA 

1.10000  LT 

ES2-94-06 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  ng/g  APGA 

0.29000  LT 

ES2-94-06 

OXAT 

1 ,4-OXATHI  AN  E 

LT 

0.07500000  ng/g  APGA 

0.07500  LT 

ES2-94-06 

PC  BO  16 

PCB  1016 

LT 

0.32000000  fig/g  APGA 

0.32000  LT 

ES2-94-06 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0.32000000  fig/g  APGA 

R 

0.32000  ND 

ES2-94-06 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  APGA 

R 

0.32000  ND 

ES2-94-06 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  APGA 

R 

0.32000  ND 

ES2-94-06 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  APGA 

R 

0.32000  ND 

ES2-94-06 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  APGA 

R 

0.32000  ND 

ES2-94-06 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000  ^g/g  APGA 

0.79000  LT 

ES2-94-06 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000  (ig/g  APGA 

6.30000  LT 

ES2-94-06 

PCP 

PENT  ACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  ng/g  APGA 

0.76000  LT 

ES2-94-06 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  |ig/g  APGA 

0.03200  LT 

ES2-94-06 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000  (ig/g  APGA 

0.05200  LT 

ES2-94-06 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLORO 

LT 

0.06400000  ng/g  APGA 

0.06400  LT 

ES2-94-06 

PPDDE 

2,2-BIS(P  ARA-C  HLOROPHENYL)- 1 . 1  -DICHLORO 

LT 

0.06800000  ng/g  APGA 

0.06800  LT 

ES2-94-06 

PPDDT 

2.2-BIS(PARA-CHU)ROPHENYL)-U,l-TRICHU) 

LT 

0.10000000  ng/g  APGA 

0.10000  LT 

ES2-94-06 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000  ng/g  APGA 

1.70000  LT 

ES2-94-06 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000  ng/g  APGA 

0.08300  LT 

ES2-94-06 

SUPON 

2-CHLORO-l  -(2.4-DI  C  HLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

0.92000000  ng/g  APGA 

0.92000  LT 

ES2-94-06 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.0000000  ng/g  APGA 

12.00000  LT 

ES2-94-06 

UNK522  insiKNOWN 

S 

0.50000000  fxg/g  APGA 

S 

0.40000 

ES2-94-06 

UNK523  UNKNOWN 

s 

1.00000000  fig/g  APGA 

S 

0.50000 

ES3-94-01 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  ng/g  APFZ 

0.03200  LT 

ES3-94-01 

124TCB 

L2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  ng/g  APFZ 

0.22000  LT 

ES3-94-01 

12DCLB  1,2-DICHLORO  BENZENE 

LT 

0.04200000  |ig/g  APFZ 

0.04200  LT 

ES3-94-01 

12DPH 

L2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  (ig/g  APFZ 

0.52000  LT 

ES3-94-01 

13DCLB  1 ,3-DICHLORO  BENZENE 

LT 

0.04200000  ng/g  APFZ 

0.04200  LT 

ES3-94-01 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  Mg/g  APFZ 

R 

0.63000  ND 

ES3-94-01 

14DCLB  1 ,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  ng/g  APFZ 

0.03400  LT 

ES3-94-0 1 

236TCP 

2,3.6-TRICHLOROPHENC  )L 

LT 

0.62000000  ng/g  APFZ 

0.62000  LT 

ES3-94-01 

245TCP 

2A5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  ng/g  APFZ 

0.49000  LT 

ES3-94-01 

246TCP 

2,4,6-TRlCHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  ng/g  APFZ 

0.06100  LT 

ES3 -94-01 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  ng/g  APFZ 

0.06500  LT 

ES3-94-01 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  ^g/g  APFZ 

3.00000  LT 

ES3-94-01 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000  ng/g  APFZ 

4.70000  LT 

ES3-94-01 

24DNT 

2,4-DINITROTOLirENE 

LT 

1.40000000  Hg/g  APFZ 

1.40000  LT 
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Mtm 

Flaf 

Unit 

Flag 

Data 

Mm 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qual  Value 

Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES _ 

ES3 -94-01  26DNA  2,6-DINITROANILINE 

ES3-94-01  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

ES3-94-01  2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ES3-94-01  2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

ES3-94-01  2MNAP  2-METHYLN APHTH ALENE 

ES3-94-0 1  2MP  2-METHYLPHENOL 

ES3-94-01  2NANIL  2-NTTROANILINE 

ES3-94-01  2NP  2-N1TROPHENOL 

ES3-94-01  33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

ES3-94-01  35DNA  3>DINITROANILINE 

ES3-94-0 1  3NANIL  3-NITROANILINE 

ES3-94-0 1  3  NT  3-NITROTOLUENE 

ES3-94-01  46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

ES3-94-01  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ES3-94-0 1  4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ES3-94-01  4CL3C  4-CHLORO-3-C  RESOL 

ES3-94-01  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ES3-94-0 1  4MP  4-METHYLPHENOL 

ES3-94-01  4NANIL  4-NITROANILINE 

ES3-94-01  4NP  4-NITROPHENOL 

ES3-94-01  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ES3-94-0 1  AENSLF  ALPHA-ENDOSirLFAN 

ES3-94-01  ALDRN  ALDRIN 

ES3-94-01  ANAPN  ACENEPHTHENE 

ES3-94-01  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

ES3-94-01  ANIL  ANILINE 

ES3-94-0 1  ANTRC  ANTHRACENE 

ES3-94-0 1  ATZ  ATRAZINE 

ES3-94-01  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

ES3-94-0 1  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

ES3-94-01  B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

ES3-94-01  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTH ALATE 

ES3-94-01  BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

ES3 -94-01  BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 

ES3-94-01  BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

ES3-94-0 1  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ES3-94-01  BBZP  BUTYLBENZYL  PHTH  ALATE 

ES3-94-01  BENSLF  BETA-ENDOSirLFAN 

ES3-94-01  BENZID  BENZIDINE 

ES3-94-01  BENZO  BENZOIC  ACID 

ES3-94-01  BGHIPY  BENZO  [G.H^I]  PERYLENE 

ES3-94-0 1  BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

ES3-94-01  BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ES3-94-01  CHRY  CHRYSENE 

ES3-94-01  CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

ES  3 -94-01  CL6CP  HEXACHLOROC  Y  C  L(  )PENT  ADIENE 

ES3-94-01  CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

ES3-94-0 1  CLDAN  CHLORDANE 

ES3-94-01  CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 
ES3-94-01  CPMSO  4-CHU)ROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 
ES3-94-0 1  CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 


LT 

0.57000000  fig/g  APFZ 

0.57000  LT 

LT 

0.32000000  fig/g  APFZ 

0.32000  LT 

LT 

0.05500000  fig/g  APFZ 

0.05500  LT 

LT 

0.24000000  fig/g  APFZ 

0.24000  LT 

LT 

0.03200000  fig/g  APFZ 

0.03200  LT 

LT 

0.09800000  fig/g  APFZ 

0.09800  LT 

ND 

R 

3.10000000  fig/g  APFZ 

R 

3.10000  ND 

LT 

1.10000000  fig/g  APFZ 

1.10000  LT 

LT 

1.60000000  fig/g  APFZ 

1.60000  LT 

LT 

1.60000000  fig/g  APFZ 

1.60000  LT 

LT 

3.00000000  fig/g  APFZ 

3.00000  LT 

LT 

0.34000000  fig/g  APFZ 

0.34000  LT 

LT 

0.80000000  fig/g  APFZ 

0.80000  LT 

LT 

0  04100000  fig/g  APFZ 

0.04100  LT 

ND 

R 

0  63000000  fig/g  APFZ 

R 

0.63000  ND 

LT 

0  93000000  fig/g  APFZ 

0.93000  LT 

LT 

0  17000000  fig/g  APFZ 

0.17000  LT 

LT 

0  24000000  fig/g  APFZ 

0.24000  LT 

ND 

R 

3.10000000  fig/g  APFZ 

R 

3.10000  ND 

LT 

3.30000000  fig/g  APFZ 

3.30000  LT 

LT 

1  30000000  fig/g  APFZ 

1.30000  LT 

LT 

0  40000000  fig/g  APFZ 

0.40000  LT 

LT 

1.30000000  fig/g  APFZ 

1.30000  LT 

LT 

0.04100000  fig/g  APFZ 

0.04100  LT 

LT 

0.03300000  fig/g  APFZ 

0.03300  LT 

ND 

R 

0  13000000  fig/g  APFZ 

R 

0.13000  ND 

LT 

0  71000000  fig/g  APFZ 

0.71000  LT 

LT 

0.06500000  fig/g  APFZ 

0.06500  LT 

LT 

0  19000000  fig/g  APFZ 

0.19000  LT 

LT 

0  44000000  fig/g  APFZ 

0.44000  LT 

LT 

0.36000000  fig/g  APFZ 

0.36000  LT 

LT 

0  48000000  fig/g  APFZ 

0.48000  LT 

LT 

0  04100000  fig/g  APFZ 

0.04100  LT 

LT 

1 .20000000  fig/g  APFZ 

1.20000  LT 

LT 

0.31000000  fig/g  APFZ 

0.31000  LT 

LT 

1.30000000  fig/g  APFZ 

1.30000  LT 

LT 

1.80000000  ftg/g  APFZ 

1.80000  LT 

LT 

2.40000000  fig/g  APFZ 

2.40000  LT 

ND 

R 

0.13000000  fig/g  APFZ 

R 

0.13000  ND 

ND 

R 

3.10000000  fig/g  APFZ 

R 

3.10000  ND 

LT 

0.18000000  fig/g  APFZ 

0.18000  LT 

LT 

0.13000000  fig/g  APFZ 

0.13000  LT 

LT 

0.03200000  fig/g  APFZ 

0.03200  LT 

LT 

0.03200000  fig/g  APFZ 

0.03200  LT 

LT 

0  08000000  fig/g  APFZ 

0.08000  LT 

LT 

0  52000000  fig'g  APFZ 

0.52000  LT 

LT 

1.80000000  fig/g  APFZ 

1.80000  LT 

LT 

0.68000000  fig/g  APFZ 

0.68000  LT 

LT 

0  09700000  fig/g  APFZ 

0.09700  LT 

LT 

0.32000000  fig/g  APFZ 

0.32000  LT 

LT 

0.06600000  fig/g  APFZ 

0.06600  LT 

1042 


Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Method  Blanks) 


Method  Blank 

Meas 

Flag 

Unit 

Flag 

Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Ooal  Value 

Bool 

Chemical  Class:  SEMXVOLATILES 


ES3-94-01 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  gg/g  APFZ 

0.31000  LT 

ES3-94-01 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  fig/g  APFZ 

0.07100  LT 

ES3-94-0I 

DBHC 

DELT  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  fig/g  APFZ 

0.21000  LT 

ES3-94-01 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000  fig/g  APFZ 

0.38000  LT 

ES3-94-01 

DCPD 

DIC  Y  CLOPENT  ADIENE 

LT 

0.57000000  jig/g  APFZ 

0.57000  LT 

ES3-94-01 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  (ig/g  APFZ 

0.06800  LT 

ES3-94-01 

DEP 

DIETHYL  PHTH ALATE 

LT 

0.24000000  fig/g  APFZ 

0.24000  LT 

ES3-94-01 

DITH 

DITH1ANE 

LT 

0.06500000  fig/g  APFZ 

0.06500  LT 

ES3-94-01 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  ng/g  APFZ 

0.07900  LT 

ES3-94-01 

DMP 

DIMETHYL  PHTH  ALATE 

LT 

0.06300000  fig/g  APFZ 

0.06300  LT 

ES3-94-01 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  ng/g  APFZ 

1.30000  LT 

ES3-94-01 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  ng/g  APFZ 

0.23000  LT 

ES3-94-01 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  ng/g  APFZ 

1.30000  LT 

ES3 -94-01 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  fig/g  APFZ 

1.80000  LT 

ES3-94-0 1 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  (ig/g  APFZ 

R 

0.28000  ND 

ES3-94-0 1 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  Mg/g  APFZ 

1.20000  LT 

ES3-94-01 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  gg/g  APFZ 

R 

1.30000  ND 

ES3-94-01 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  fig/g  APFZ 

0.03200  LT 

ES3-94-01 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.06500000  fig/g  APFZ 

0.06500  LT 

ES3-94-01 

HCBD 

HEXACHLOROBUT  ADIENE 

LT 

0.97000000  ng/g  APFZ 

0.97000  LT 

ES3-94-01 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  ng/g  APFZ 

0.24000  LT 

ES3-94-01 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  fig/g  APFZ 

0.48000  LT 

ES3-94-01 

ICDPYR  INDENO  [1,2,3-C.D]  PYRENE 

LT 

2.40000000  ng/g  APFZ 

2.40000  LT 

ES3-94-01 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000  fig/g  APFZ 

0.48000  LT 

ES3-94-01 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  fig/g  APFZ 

0.39000  LT 

ES3-94-01 

KEP 

KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  fig/g  APFZ 

R 

1.30000  ND 

ES3-94-01 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  fig/g  APFZ 

0.10000  LT 

ES3 -94-01 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  fig/g  APFZ 

0.26000  LT 

ES3-94-01 

MIREX 

1 ,  1  A,2,2,3,3  A,4.5,5,5  A  5B.6-DECACHLOROOCT  AH 

LT 

0.14000000  fig/g  APFZ 

0.14000  LT 

ES3-94-01 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  fig/g  APFZ 

0.18000  LT 

ES3-94-01 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  fig/g  APFZ 

0.74000  LT 

ES3-94-01 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  fig/g  APFZ 

1.80000  LT 

ES3-94-01 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  fig/g  APFZ 

0.46000  LT 

ES3-94-01 

NNDNP 

N-NOTROSOD1-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  fig/g  APFZ 

1.10000  LT 

ES3-94-01 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  fig/g  APFZ 

0.29000  LT 

ES3-94-01 

OXAT 

1 ,4-OXATHI  ANE 

LT 

0.07500000  fig/g  APFZ 

0.07500  LT 

ES3-94-01 

PC  BO  16 

PCB  1016 

LT 

0.32000000  ng/g  APFZ 

0.32000  LT 

ES3-94-01 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  APFZ 

R 

0.32000  ND 

ES3-94-01 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  APFZ 

R 

0.32000  ND 

ES3-94-01 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  ^g/g  APFZ 

R 

0.32000  ND 

ES3-94-01 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  APFZ 

R 

0.32000  ND 

ES3-94-01 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  ^g/g  APFZ 

R 

0.32000  ND 

ES3-94-01 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000  fig/g  APFZ 

0.79000  LT 

ES3-94-01 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000  ^g/g  APFZ 

6.30000  LT 

ES3-94-01 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  ng/g  APFZ 

0.76000  LT 

ES3-94-01 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  ng/g  APFZ 

0.03200  LT 

ES3-94-01 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000  Hg/g  APFZ 

0.05200  LT 

ES3-94-01 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-L  1  -DICHLORO 

LT 

0.06400000  fxg/g  APFZ 

0.06400  LT 

ES3-94-01 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>U-DICHLORO 

LT 

0.06800000  fig/g  APFZ 

0.06800  LT 

ES3-94-01 

PPDDT 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>-  U1  -TRICHU) 

LT 

0.10000000  ^g/g  APFZ 

0.10000  LT 

ES3-94-01 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000  fig/g  APFZ 

1.70000  LT 
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Method  Blank 

Meat 

n*c 

Unit 

Flag 

Data 

Meai 

Site  ID 

Test  Name 

Boot 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

t 

1 

Bool 

ChemicalClass:  SEMIV  OLA  TILES 


ES3-94-01 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000  >ig/g 

APFZ 

0.08300  LT 

ES3-94-01 

SUPON 

2-CHLORO-l-{2,4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

0.92000000  fig/g 

APFZ 

0.92000  LT 

ES3-94-01 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.0000000  \igfg 

APFZ 

12.00000  LT 

ES3-94-0I 

UNK523  UNKNOWN 

S 

0.30000000  ^g/g 

APFZ 

0.30000 

ES3-94-02 

123TCB 

1 ,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  ng/g 

APFZ 

0.03200  LT 

ES3-94-02 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.03200000  fig/g 

APFZ 

0.03200  LT 

ES3-94-02 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  >ig/g 

APFZ 

0.22000  LT 

ES3-94-02 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.22000000  ng/g 

APFZ 

0.22000  LT 

ES3-94-02 

12DCLB  1 ,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  ng/g 

APFZ 

0.04200  LT 

ES3-94-02 

12DCLB  1 ,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.04200000  \Lg/g  APFZ 

0.04200  LT 

ES3-94-02 

12DPH 

1 ,2-DIPHENYLH  YDRAZINE 

LT 

0.52000000  jig/g 

APFZ 

0.52000  LT 

ES3-94-02 

12DPH 

1 ,2-DIPHENYLHYDR  AZINE 

LT 

D 

0.52000000  fig/g 

APFZ 

0.52000  LT 

ES3-94-02 

13DCLB  1 ,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  |ig/g 

APFZ 

0.04200  LT 

ES3-94-02 

13DCLB  1.3-DICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.04200000  ng'g 

APFZ 

0.04200  LT 

ES3-94-02 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

DR 

0.63000000  ng/g 

APFZ 

R 

0.63000  ND 

ES3-94-02 

13DNB 

1 ,3-DINITROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  ng/g 

APFZ 

R 

0.63000  ND 

ES3-94-02 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  ng/g  APFZ 

0.03400  LT 

ES3-94-02 

14DCLB  1 ,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.03400000  ng/g 

APFZ 

0.03400  LT 

ES3-94-02 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  ng/g 

APFZ 

0.62000  LT 

ES3-94-02 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.62000000  fig/g 

APFZ 

0.62000  LT 

ES3-94-02 

245TCP 

2,4.5-TRICHLOROPHEN(  )L 

LT 

0.49000000  ng/g 

APFZ 

0.49000  LT 

ES3-94-02 

245TCP 

2.4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

D 

0  49000000  ng/g 

APFZ 

0.49000  LT 

ES3-94-02 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0  06100000  ng/g  APFZ 

0.06100  LT 

ES3-94-02 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.06100000  fig/g 

APFZ 

0.06100  LT 

ES3 -94*02 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  jig/g 

APFZ 

0.06500  LT 

ES3-94-02 

24DCLP 

2.4-DICHLOROPHENOL 

LT 

D 

0  06500000  ng/g 

APFZ 

0.06500  LT 

ES3-94-02 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  ng/g 

APFZ 

3.00000  LT 

ES3-94-02 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

D 

3.00000000  ng/g 

APFZ 

3.00000  LT 

ES3-94-02 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000  ng/g 

APFZ 

4.70000  LT 

ES3-94-02 

24DNP 

2.4-DINITROPHENOL 

LT 

D 

4.70000000  jig/g 

APFZ 

4.70000  LT 

ES3-94-02 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000  fig/g  APFZ 

1.40000  LT 

ES3-94-02 

24DNT 

2,4-DIN  ITROTOLUENE 

LT 

D 

1  40000000  ^g/g 

APFZ 

1.40000  LT 

ES3-94-02 

26DNA 

2,6-DINITROANlLINE 

LT 

0.57000000  pg/g 

APFZ 

0.57000  LT 

ES3-94-02 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

D 

0.57000000  ng/g 

APFZ 

0.57000  LT 

ES3-94-02 

26DNT 

2,6-DIN  ITROTOLUENE 

LT 

0.32000000  ng/g 

APFZ 

0.32000  LT 

ES3-94-02 

26DNT 

2.6-DINITROTOLUENE 

LT 

I) 

0.32000000  ng/g 

APFZ 

0.32000  LT 

ES3-94-02 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  ng/g 

APFZ 

0.05500  LT 

ES3-94-02 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

D 

0  05500000  ng/g 

APFZ 

0.05500  LT 

ES3-94-02 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0  24000000  ^g/g 

APFZ 

0.24000  LT 

ES3-94-02 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

D 

0  24000000  ng/g 

APFZ 

0.24000  LT 

ES3-94-02 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000  fig/g 

APFZ 

0.03200  LT 

ES3-94-02 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

D 

0.03200000  *ig/g 

APFZ 

0.03200  LT 

ES3-94-02 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  >ig/g 

APFZ 

0.09800  LT 

ES3-94-02 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

D 

0  09800000  iig/g 

APFZ 

0.09800  LT 

ES3-94-02 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  jig/g 

APFZ 

R 

3.10000  ND 

ES3-94-02 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

DR 

3.10000000  ng/g 

APFZ 

R 

3.10000  ND 

ES3-94-02 

2NP 

2-NITROPHEN  OL 

LT 

1  10000000  \igjg 

APFZ 

1.10000  LT 

ES3-94-02 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

D 

I  10000000  pg/g 

APFZ 

1.10000  LT 

ES3-94-02 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  pg/g 

APFZ 

1.60000  LT 

ES3-94-02 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

D 

1.60000000  pg'g 

APFZ 

1.60000  LT 

ES3-94-02 

35DNA 

3.5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000  Jig/g 

APFZ 

1.60000  LT 
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ES3-94-02 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  ng/g  APFZ 

1.30000  LT 

ES3-94-02 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

1.30000000  ng/g  APFZ 

1.30000  LT 

ES3-94-02 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  ng/g  APFZ 

1.80000  LT 

ES3-94-02 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

D 

1.80000000  ng/g  APFZ 

1.80000  LT 

ES3-94-02 

BENSLF  BETA.ENDOSia.FAN 

LT 

2.40000000  APFZ 

2.40000  LT 

ES3-94-02 

BENSLF  BET A-ENDOSt a.FAN 

LT 

D 

2.40000000  >ig/g  APFZ 

2.40000  LT 

ES3-94-02 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

R 

0.13000000  ng/g  APFZ 

R 

0.13000  ND 

ES3-94-02 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

DR 

0.13000000  ng/g  APFZ 

R 

0.13000  ND 

ES3-94-02 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

R 

3.10000000  ng/g  APFZ 

R 

3.10000  ND 

ES3-94-02 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

DR 

3.10000000  ng/g  APFZ 

R 

3.10000  ND 

ES3-94-02 

BOHIPY  BENZO  [G,HJ]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  ng/g  APFZ 

0.18000  LT 

ES3-94-02 

BGHIPY  BENZO  [G.HJ]  PERYLENE 

LT 

D 

0  18000000  Mg/g  APFZ 

0.18000  LT 

ES3-94-02 

BKFAN 

BENZO  IK]  FLUORANTHENE 

LT 

0  13000000  fig/g  APFZ 

0.13000  LT 

ES3-94-02 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

D 

0  13000000  ng/g  APFZ 

0.13000  LT 

ES3-94-02 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0  03200000  ng/g  APFZ 

0.03200  LT 

ES3-94-02 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

D 

0  03200000  fig/g  APFZ 

0.03200  LT 

ES3-94-02 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000  ng/g  APFZ 

0.03200  LT 

ES3-94-02 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

D 

0  03200000  ng/g  APFZ 

0.03200  LT 

ES3-94-02 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0  08000000  ng/g  APFZ 

0.08000  LT 

ES3-94-02 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

D 

0  08000000  ng/g  APFZ 

0.08000  LT 

ES3-94-02 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000000  jig/g  APFZ 

0.52000  LT 

ES3-94-02 

CL6CP 

HEXACHLOROC  Y  C  LOPENT  ADIENE 

LT 

D 

0  52000000  ng/g  APFZ 

0.52000  LT 

ES3-94-02 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  yg/g  APFZ 

1.80000  LT 

ES3-94-02 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

D 

1.80000000  yg/g  APFZ 

1.80000  LT 

ES3-94-02 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0  68000000  yg/g  APFZ 

0.68000  LT 

ES3-94-02 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

D 

0  68000000  yg/g  APFZ 

0.68000  LT 

ES3-94-02 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0  09700000  yg'g  APFZ 

0.09700  LT 

ES3-94-02 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

D 

0  09700000  yg/g  APFZ 

0.09700  LT 

ES3-94-02 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLM  ETHYL  SIT.FOXIDE 

LT 

0  32000000  yg/g  APFZ 

0.32000  LT 

ES3-94-02 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SIT.FOXIDE 

LT 

D 

0  32000000  yg/g  APFZ 

0.32000  LT 

ES3-94-02 

CPMS02  4-chlorophenylmethyl  SULFONE 

LT 

0.06600000  yg/g  APFZ 

0.06600  LT 

ES3-94-02 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

D 

0  06600000  yg/g  APFZ 

0.06600  LT 

ES3-94-02 

DBAHA  DIBENZ  f  AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  yg/g  APFZ 

0.31000  LT 

ES3-94-02 

DBAHA 

DIBENZ  {AH]  ANTHRACENE 

LT 

D 

0  31000000  yg/g  APFZ 

0.31000  LT 

ES3-94-02 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0  07100000  yg/g  APFZ 

0.07100  LT 

ES3-94-02 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

D 

0  07100000  yg/g  APFZ 

0.07100  LT 

ES3-94-02 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  yg/g  APFZ 

0.21000  LT 

ES3-94-02 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.21000000  yg/g  APFZ 

0.21000  LT 

ES3-94-02 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0  38000000  yg/g  APFZ 

0.38000  LT 

ES3-94-02 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

D 

0  38000000  yg/g  APFZ 

0.38000  LT 

ES3-94-02 

DCPD 

DICYCLOPENT  ADIENE 

LT 

0.57000000  yg/g  APFZ 

0.57000  LT 

ES3-94-02 

DCPD 

DIC  YC  LOPENT ADIENE 

LT 

D 

0.57000000  yg/g  APFZ 

0.57000  LT 

ES3-94-02 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  yg/g  APFZ 

0.06800  LT 

ES3-94-02 

DDVP 

VAPONA 

LT 

D 

0.06800000  yg/g  APFZ 

0.06800  LT 

ES3-94-02 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  yg/g  APFZ 

0.24000  LT 

ES3-94-02 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

D 

0  24000000  yg/g  APFZ 

0.24000  LT 

ES3-94-02 

DITH 

DITH1ANE 

LT 

0.06500000  yg/g  APFZ 

0.06500  LT 

ES3-94-02 

DITH 

DITHIANE 

LT 

D 

0  06500000  yg/g  APFZ 

0.06500  LT 

ES3-94-02 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0  07900000  yg/g  APFZ 

0.07900  LT 

ES3-94-02 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

D 

0  07900000  yg/g  APFZ 

0.07900  LT 

ES3-94-02 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0  06300000  yg/g  APFZ 

0.06300  LT 
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ES3-94-02 

OXAT 

1 ,4-OXATHI  ANE 

LT 

0.07500000  fig/g  APFZ 

0.07500  LT 

ES3-94-02 

OXAT 

1 ,4-OXATHI  ANE 

LT 

D 

0.07500000  jig/g  APFZ 

0.07500  LT 

ES3-94-02 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000  fig/g  APFZ 

0.32000  LT 

ES3-94-02 

PC  BO  16 

PCB1016 

LT 

D 

0.32000000  fig/g  APFZ 

0.32000  LT 

ES3-94-02 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

DR 

0.32000000  pg/g  APFZ 

R 

0.32000  ND 

ES3-94-02 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  APFZ 

R 

0.32000  ND 

ES3-94-02 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

DR 

0.32000000  jigfe  APFZ 

R 

0.32000  ND 

ES3-94-02 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0.32000000  pg/g  APFZ 

R 

0.32000  ND 

ES3-94-02 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

DR 

0.32000000  ng/g  APFZ 

R 

0.32000  ND 

ES3-94-02 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  \igjg  APFZ 

R 

0.32000  ND 

ES3-94-02 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

DR 

0.32000000  ng/g  APFZ 

R 

0.32000  ND 

ES3-94-02 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0  32000000  ng/g  APFZ 

R 

0.32000  ND 

ES3-94-02 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

DR 

0  32000000  pg/g  APFZ 

R 

0.32000  ND 

ES3-94-02 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0  32000000  Mg/g  APFZ 

R 

0.32000  ND 

ES3-94-02 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0  79000000  *ig/g  APFZ 

0.79000  LT 

ES3-94-02 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

D 

0  79000000  >ig/g  APFZ 

0.79000  LT 

ES3-94-02 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000  ng/g  APFZ 

6.30000  LT 

ES3-94-02 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

D 

6  30000000  ng'g  APFZ 

6.30000  LT 

ES3-94-02 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0  76000000  \igjg  APFZ 

0.76000  LT 

ES3-94-02 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.76000000  ng/g  APFZ 

0.76000  LT 

ES3-94-02 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  VLglg  APFZ 

0.03200  LT 

ES3-94-02 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

D 

0.03200000  ^g/g  APFZ 

0.03200  LT 

ES3-94-02 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000  \ig!g  APFZ 

0.0J200  LT 

ES3-94-02 

PHENO 

PHENOL 

LT 

D 

0.05200000  \ig!g  APFZ 

0.05200  LT 

ES3-94-02 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1 . 1  -DICHLORO 

LT 

0  06400000  ng/g  APFZ 

0.06400  LT 

ES3-94-02 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l .  1  -DICHLORO 

LT 

D 

0  06400000  \igjg  APFZ 

0.06400  LT 

ES3-94-02 

PPDDE 

2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHEN  YL>  1 , 1  -DICHLORO 

LT 

0  06800000  \igjg  APFZ 

0.06800  LT 

ES3-94-02 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  1,1 -DICHLORO 

LT 

D 

0  06800000  \ig/g  APFZ 

0.06800  LT 

ES3-94-02 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1,1,1  -TRICHLO 

LT 

0  10000000  ng/g  APFZ 

0.10000  LT 

ES3-94-02 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  1,1,1  -TRICHLO 

LT 

D 

0  10000000  fig/g  APFZ 

0.10000  LT 

ES3-94-02 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000  pg/g  APFZ 

1.70000  LT 

ES3-94-02 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

D 

1.70000000  \igjg  APFZ 

1.70000  LT 

ES3-94-02 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000  ng/g  APFZ 

0.08300  LT 

ES3-94-02 

PYR 

PYRENE 

LT 

D 

0  08300000  ng/g  APFZ 

0.08300  LT 

ES3-94-02 

SlFPON 

2-CHLORO-l  -(2.4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

0  92000000  \ig!g  APFZ 

0.92000  LT 

ES3-94-02 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2.4-DICHLOROPHENYL)VTNYL 

LT 

D 

0  92000000  ^ig/g  APFZ 

0.92000  LT 

ES3-94-02 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.0000000  ng/g  APFZ 

12.00000  LT 

ES3-94-02 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

D 

12.0000000  ng/g  APFZ 

12.00000  LT 

ES3-94-02 

UNK523  UNKNOWN 

S 

0  30000000  ng/g  APFZ 

0.30000 

ES3-94-02 

UNK523  IUNKNOWN 

DS 

0  30000000  ng/g  APFZ 

0.30000 

ES4-94-01 

123TCB 

1 ,2.3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  ^g/g  APFZ 

0.03200  LT 

ES4-94-01 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.03200000  ng/g  APFZ 

0.03200  LT 

ES4-94-01 

124TCB 

1 ,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  pg/g  APFZ 

0.22000  LT 

ES4-94-01 

124TCB 

1 ,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.22000000  ng/g  APFZ 

0.22000  LT 

ES4-94-01 

12DCLB  1 ,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  \igjg  APFZ 

0.04200  LT 

ES4-94-01 

12DCLB  1 ,2-DIC  HLOROBENZENE 

LT 

D 

0  04200000  ng/g  APFZ 

0.04200  LT 

ES4-94-0 1 

12DPH 

1 ,2-DIPHEN  YLHYDR  AZINE 

LT 

0.52000000  \ig/g  APFZ 

0.52000  LT 

ES4-94-01 

12DPH 

1 ,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

D 

0  52000000  ^g/g  APFZ 

0.52000  LT 

ES4-94-0I 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0  04200000  ng/g  APFZ 

0.04200  LT 

ES4-94-01 

13DCLB  1 ,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.04200000  ng/g  APFZ 

0.04200  LT 

ES4-94-0I 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

DR 

0  63000000  ^g/g  APFZ 

R 

0.63000  ND 
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ES4-94-01 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  fig/g  APFZ 

R 

0.63000  ND 

ES4-94-01 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  fig/g  APFZ 

0.03400  LT 

ES4-94-01 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.03400000  fig/g  APFZ 

0.03400  LT 

ES4-94-01 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  ftg/g  APFZ 

0.62000  LT 

ES4-94-01 

236TCP 

2,3,6-TRJCHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.62000000  fig/g  APFZ 

0.62000  LT 

ES4-94-0 1 

245TCP 

2,4,5-TRJCHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  fig/g  APFZ 

0.49000  LT 

ES4-94-0 1 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.49000000  fig/g  APFZ 

0.49000  LT 

ES4-94-01 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  fig/g  APFZ 

0.06100  LT 

ES4-94-01 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.06100000  fig/g  APFZ 

0.06100  LT 

ES4-94-0 1 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  fig/g  APFZ 

0.06500  LT 

ES4-94-01 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.06500000  fig/g  APFZ 

0.06500  LT 

ES4-94-0 1 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  fig/g  APFZ 

3.00000  LT 

ES4-94-01 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

D 

3.00000000  fig/g  APFZ 

3.00000  LT 

ES4-94-0 1 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000  fig/g  APFZ 

4.70000  LT 

ES4-94-01 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

D 

4.70000000  fi^g  APFZ 

4.70000  LT 

ES4-94-01 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000  fig/g  APFZ 

1.40000  LT 

ES  4-94-01 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

D 

1.40000000  fig/g  APFZ 

1.40000  LT 

ES4-94-01 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000  fig/g  APFZ 

0.57000  LT 

ES4-94-01 

26DNA 

2.6-DINITROANILINE 

LT 

D 

0.57000000  fig/g  APFZ 

0.57000  LT 

ES4-94-01 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000  fig/g  APFZ 

0.32000  LT 

ES4-94-01 

26DNT 

2,6-DINITROTOLlIENE 

LT 

D 

0.32000000  fig/g  APFZ 

0.32000  LT 

ES4-94-01 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  fig/g  APFZ 

0.05500  LT 

ES4-94-01 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.05500000  fig/g  APFZ 

0.05500  LT 

ES4-94-01 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  fig/g  APFZ 

0.24000  LT 

ES4-94-01 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

I) 

0.24000000  fig/g  APFZ 

0.24000  LT 

ES4-94-0 1 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000  fig/g  APFZ 

0.03200  LT 

ES4-94-01 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

D 

0.03200000  fig/g  APFZ 

0.03200  LT 

ES4-94-01 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  fig/g  APFZ 

0.09800  LT 

ES4-94-01 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

D 

0.09800000  fig/g  APFZ 

0.09800  LT 

ES4-94-01 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  fig/g  APFZ 

R 

3.10000  ND 

ES4-94-01 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

DR 

3.10000000  fig/g  APFZ 

R 

3.10000  ND 

ES4-94-01 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  fig/g  APFZ 

1.10000  LT 

ES4-94-01 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

D 

1.10000000  fig/g  APFZ 

1.10000  LT 

ES4-94-01 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  fig/g  APFZ 

1.60000  LT 

ES4-94-01 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

D 

1.60000000  fig/g  APFZ 

1.60000  LT 

ES4-94-0 1 

35DNA 

3,5-DINITROANlLINE 

LT 

1.60000000  fig/g  APFZ 

1.60000  LT 

ES4-94-01 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

D 

1.60000000  fig/g  APFZ 

1.60000  LT 

ES4-94-0 1 

3NANIL  3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000  fig/g  APFZ 

3.00000  LT 

ES4-94-01 

3NANIL  3-NITROANILINE 

LT 

D 

3.00000000  fig/g  APFZ 

3.00000  LT 

ES4-94-01 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000  fig/g  APFZ 

0.34000  LT 

ES4-94-0 1 

3NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

D 

0.34000000  fig/g  APFZ 

0.34000  LT 

ES4-94-01 

46DN2C  4,6-DIN ITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  fig/g  APFZ 

0.80000  LT 

ES4-94-01 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

D 

0.80000000  fig/g  APFZ 

0.80000  LT 

ES4-94-01 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  fig/g  APFZ 

0.04100  LT 

ES4-94-0 1 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

D 

0.04100000  fig/g  APFZ 

0.04100  LT 

ES4-94-01 

4CANIL  4-C HLORO ANILINE 

ND 

R 

0.63000000  fig/g  APFZ 

R 

0.63000  ND 

ES4-94-0 1 

4CANIL  4-C  HLORO  ANILINE 

ND 

DR 

0.63000000  fig/g  APFZ 

R 

0.63000  ND 

ES4-94-01 

4CL3C 

4-C  HLORO-3-C  RESOL 

LT 

0.93000000  fig/g  APFZ 

0.93000  LT 

ES4-94-01 

4CL3C 

4-C  HLORO-3-C  RESOL 

LT 

D 

0.93000000  fig/g  APFZ 

0.93000  LT 

ES4-94-01 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  fig/g  APFZ 

0.17000  LT 

ES4-94-01 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

D 

0.17000000  fig/g  APFZ 

0.17000  LT 
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Meat 

Flac 

Unit 

Flat 

Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qual  Value 

Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES4-94-01 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  fig/g  APFZ 

0.24000  LT 

ES4-94-01 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

D 

0.24000000  fig/g  APFZ 

0.24000  LT 

ES4-94-01 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  fig/g  APFZ 

R 

3.10000  ND 

ES4-94-01 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

DR 

3.10000000  fig/g  APFZ 

R 

3.10000  ND 

ES4-94-01 

4NP 

4-NITROPHEN  OL 

LT 

3.30000000  fig/g  APFZ 

3.30000  LT 

ES4-94-01 

4NP 

4-NITROPHEN  OL 

LT 

D 

3.30000000  fig/g  APFZ 

3.30000  LT 

ES4-94-01 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  fig/g  APFZ 

1.30000  LT 

ES4-94-01 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

1.30000000  fig/g  APFZ 

1.30000  LT 

ES4-94-01 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  fig/g  APFZ 

0.40000  LT 

ES4-94-01 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

D 

0.40000000  fig/g  APFZ 

0.40000  LT 

ES4-94-0I 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000  fig/g  APFZ 

1.30000  LT 

ES4-94-01 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

D 

1.30000000  fig/g  APFZ 

1.30000  LT 

ES4-94-01 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  fig/g  APFZ 

0.04100  LT 

ES4-94-01 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

D 

0.04100000  fig/g  APFZ 

0.04100  LT 

ES4-94-01 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0  03300000  fig/g  APFZ 

0.03300  LT 

ES4-94-01 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

D 

0  03300000  fig/g  APFZ 

0.03300  LT 

ES4-94-0 1 

ANIL 

ANILINE 

ND 

R 

0.13000000  fig/g  APFZ 

R 

0.13000  ND 

ES4-94-01 

ANIL 

ANILINE 

ND 

DR 

0  13000000  fig/g  APFZ 

R 

0.13000  ND 

ES4-94-01 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0  71000000  fig/g  APFZ 

0.71000  LT 

ES4-94-01 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

I) 

0.71000000  fig/g  APFZ 

0.71000  LT 

ES4-94-01 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0  06500000  fig/g  APFZ 

0.06500  LT 

ES4-94-01 

ATZ 

ATRAZrNE 

LT 

D 

0.06500000  fig/g  APFZ 

0.06500  LT 

ES4-94-01 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0  19000000  fig/g  APFZ 

0.19000  LT 

ES4-94-01 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

D 

0  19000000  fig/g  APFZ 

0.19000  LT 

ES4-94-01 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0  44000000  fig/g  APFZ 

0.44000  LT 

ES4-94-01 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

D 

0  44000000  fig/g  APFZ 

0.44000  LT 

ES4-94-01 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0  36000000  fig/g  APFZ 

0.36000  LT 

ES4-94-01 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

D 

0.36000000  fig/g  APFZ 

0.36000  LT 

ES4-94-01 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0  4X000000  fig/g  APFZ 

0.48000  LT 

ES4-94-0 1 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

D 

0  48000000  fig/g  APFZ 

0.48000  LT 

ES4-94-01 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0  04100000  fig/g  APFZ 

0.04100  LT 

ES4-94-01 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

D 

0.04100000  fig/g  APFZ 

0.04100  LT 

ES4-94-01 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000  fig/g  APFZ 

1.20000  LT 

ES4-94-0I 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

D 

1.20000000  fig/g  APFZ 

1.20000  LT 

ES4-94-01 

BBFAN 

BENZO  fB)  FU IORANTHENE 

LT 

0  31000000  fig/g  APFZ 

0.31000  LT 

ES4-94-01 

BBFAN 

BENZO  [BJ  FLl  IORANTHENE 

LT 

D 

0  31000000  fig/g  APFZ 

0.31000  LT 

ES4-94-01 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHU7RIDE 

LT 

1.30000000  fig/g  APFZ 

1.30000  LT 

ES4-94-0I 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

1.30000000  fig/g  APFZ 

1.30000  LT 

ES4-94-01 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  fig/g  APFZ 

1.80000  LT 

ES4-94-01 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

D 

1.80000000  fig/g  APFZ 

1.80000  LT 

ES4-94-01 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2  40000000  fig/g  APFZ 

2.40000  LT 

ES4-94-01 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

D 

2  40000000  fig/g  APFZ 

2.40000  LT 

ES4-94-01 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

R 

0.13000000  fig/g  APFZ 

R 

0.13000  ND 

ES4-94-0 1 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

DR 

0.13000000  fig/g  APFZ 

R 

0.13000  ND 

ES4-94-01 

BENZO 

BENZOIC  ACII) 

ND 

R 

3.10000000  fig/g  APFZ 

R 

3.10000  ND 

ES4-94-0 1 

BENZO 

BENZOIC  ACII) 

ND 

DR 

3.10000000  fig/g  APFZ 

R 

3.10000  ND 

ES4-94-01 

BGHIPY  BENZO  |G.H,I1  PERYLENE 

LT 

0  18000000  fig/g  APFZ 

0.18000  LT 

ES4-94-01 

BGHIPY  BENZO  [G.HJ]  PERYLENE 

LT 

D 

0  18000000  fig/g  APFZ 

0.18000  LT 

ES4-94-01 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0  13000000  fig/g  APFZ 

0.13000  LT 

ES4-94-01 

BKFAN 

BENZO  [K]  FU  IORANTHENE 

LT 

D 

0.13000000  fig/g  APFZ 

0.13000  LT 

ES4-94-01 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0  03200000  fig/g  APFZ 

0.03200  LT 
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■■ 

E5j 

^ 351 

Site  ID 


Test  Name 


Meas  Flaf  Unit 

Bool  Code  Value  Meas 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES4-94-01 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

D 

0.03200000  ng/g  APFZ 

0.03200  LT 

ES4-94-01 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000  ng/g  APFZ 

0.03200  LT 

ES4-94-01 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

D 

0.03200000  jtg/g  APFZ 

0.03200  LT 

ES4-94-01 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  fig/g  APFZ 

0.08000  LT 

ES4-94-01 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.08000000  fig/g  APFZ 

0.08000  LT 

ES4-94-01 

CL6CP 

HEXACHLOROCY  CLOPENT  ADIENE 

LT 

0.52000000  |ig/g  APFZ 

0.52000  LT 

ES4-94-01 

CL6CP 

HEXACHLOROCY  CLOPENTADIENE 

LT 

D 

0.52000000  ng/g  APFZ 

0.52000  LT 

ES4-94-01 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  ng/g  APFZ 

1.80000  LT 

ES4-94-01 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

D 

1.80000000  \igjg  APFZ 

1.80000  LT 

ES4-94-01 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000  ng/g  APFZ 

0.68000  LT 

ES4-94-01 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

D 

0.68000000  pg/g  APFZ 

0.68000  LT 

ES4-94-01 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  (ig/g  APFZ 

0.09700  LT 

ES4-94-01 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

D 

0.09700000  ng/g  APFZ 

0.09700  LT 

ES4-94-01 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  ng/g  APFZ 

0.32000  LT 

ES4-94-01 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

D 

0.32000000  ng/g  APFZ 

0.32000  LT 

ES4-94-0 1 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  ng/g  APFZ 

0.06600  LT 

ES4-94-01 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

D 

0.06600000  ng/g  APFZ 

0.06600  LT 

ES4-94-01 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0,31000000  ng/g  APFZ 

0.31000  LT 

ES4-94-01 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

D 

0.31000000  ng/g  APFZ 

0.31000  IT 

ES4-94-01 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  ng/g  APFZ 

0.07100  LT 

ES4-94-01 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

D 

0.07100000  (ig/g  APFZ 

0.07100  LT 

ES4-94-01 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  (ig/g  APFZ 

0.21000  LT 

ES4-94-01 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.21000000  ng/g  APFZ 

0.21000  LT 

ES4-94-0 1 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000  ng/g  APFZ 

0.38000  LT 

ES4-94-01 

DBZFU 

DlBENZOFl  IRAN 

LT 

D 

0.38000000  gg/g  APFZ 

0.38000  IT 

ES4-94-01 

DCPD 

DICYCLOPENT  ADIENE 

LT 

0.57000000  gg/'g  APFZ 

0.57000  I  T 

ES4-94-0 1 

DCPD 

DICYCLOPENT  ADIENE 

LT 

D 

0.57000000  fig/g  APFZ 

0.57000  LT 

ES4-94-01 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  ^g/g  APFZ 

0.06800  LT 

ES4-94-01 

DDVP 

VAPONA 

LT 

D 

0.06800000  fig/g  APFZ 

0.06800  LT 

ES4-94-01 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  (ig/g  APFZ 

0.24000  LT 

ES4-94-0 1 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

D 

0.24000000  ng/g  APFZ 

0.24000  IT 

ES4-94-01 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000  ng/g  APFZ 

0.06500  LT 

ES4-94-01 

DITH 

DITHIANE 

LT 

D 

0.06500000  ng/g  APFZ 

0.06500  LT 

ES4-94-0 1 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  fig/g  APFZ 

0.07900  If 

ES4-94-01 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

D 

0.07900000  ng/g  APFZ 

0.07900  LT 

ES4-94-01 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  ng/g  APFZ 

0.06300  L 

ES4-94-01 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

D 

0.06300000  ng/g  APFZ 

0.06300  LT 

ES4-94-01 

DNBP 

DI-N -BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  Mg/g  APFZ 

1.30000  LT 

ES4-94-01 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

D 

1.30000000  \igjg  APFZ 

1.30000  LT 

ES4-94-01 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  ng/g  APFZ 

0.23000  I  T 

ES4-94-01 

DNOP 

DI-N -OCTYL  PHTHALATE 

LT 

D 

0.23000000  ng/g  APFZ 

0.23000  LT 

ES4-94-01 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  \igjg  APFZ 

1.30000  LT 

ES4-94-01 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

D 

1.30000000  \ig/g  APFZ 

1.30000  LT 

ES4-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  ng/g  APFZ 

1.80000  LT 

ES4-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

D 

1.80000000  ng/g  APFZ 

1.80000  LT 

ES4-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

DR 

0.28000000  ng/g  APFZ 

R 

0.28000  ND 

ES4-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  ng/g  APFZ 

R 

0.28000  ND 

ES4-94-01 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  ng/g  APFZ 

1.20000  LT 

ES4-94-01 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

D 

1.20000000  ng/g  APFZ 

1.20000  LT 

ES4-94-01 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  ng/g  APFZ 

R 

1.30000  ND 

ES4-94-01 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

DR 

1  30000000  gg/g  APFZ 

R 

1.30000  ND 
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Meas 

Fkaf 

Unit 
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Data  Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qua!  Value  Bool 
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ES4-94-01 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

D 

0.79000000  gg/g  APFZ 

0.79000  LT 

ES4-94-01 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000  gg/g  APFZ 

6.30000  LT 

ES4-94-01 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

D 

6.30000000  gg/g  APFZ 

6.30000  LT 

ES4-94-01 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  gg/g  APFZ 

0.76000  LT 

ES4-94-01 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.76000000  gg/g  APFZ 

0.76000  LT 

ES4-94-01 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  gg/g  APFZ 

0.03200  LT 

ES4-94-01 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

D 

0.03200000  gg/g  APFZ 

0.03200  LT 

ES4-94-01 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000  gg/g  APFZ 

0.05200  LT 

ES4-94-01 

PHENO 

PHENOL 

LT 

D 

0.05200000  |xg/g  APFZ 

0.05200  LT 

ES4-94-01 

PPDDD 

2,2-BIS(P  ARA-C  HLOROPHEN  YL>- 1 , 1  -DICHLORO 

LT 

0.06400000  gg/g  APFZ 

0.06400  LT 

ES4-94-01 

PPDDD 

2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1, 1  -DICHLORO 

LT 

D 

0.06400000  gg/g  APFZ 

0.06400  LT 

ES4-94-01 

PPDDE 

2,2-BIS(P  ARA-C  HLOROPHEN  YL)- 1 , 1  -DICHLORO 

LT 

0.06800000  gg/g  APFZ 

0.06800  LT 

ES4-94-01 

PPDDE 

2,2-BIS(P  ARA-C  HLOROPHEN  YL)- 1 , 1  -DICHLORO 

LT 

D 

0.06800000  gg/g  APFZ 

0.06800  LT 

ES4-94-01 

PPDDT 

2,2-BIS(P  ARA-C  HLOROPHENYL)-l ,  1,1  -TRJCHLO 

LT 

0.10000000  gg/g  APFZ 

0.10000  LT 

ES4-94-01 

PPDDT 

2,2-BIS(P  ARA-C  HLOROPHEN  YL>  1,1,1  -TRICHLO 

LT 

D 

0.10000000  gg/g  APFZ 

0.10000  LT 

ES4-94-01 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000  gg/g  APFZ 

1.70000  LT 

ES  4-94-01 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

D 

1.70000000  gg/g  APFZ 

1.70000  LT 

ES4-94-01 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000  gg/g  APFZ 

0.08300  LT 

ES4-94-0 1 

PYR 

PYRENE 

LT 

D 

0.08300000  gg/g  APFZ 

0.08300  LT 

ES4-94-01 

SUPON 

2-CHLORO- 1  -(2,4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

0.92000000  gg/g  APFZ 

0.92000  LT 

ES4-94-01 

SUPON 

2-CHLORC)-l-(2,4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

D 

0.92000000  gg/g  APFZ 

0.92000  LT 

ES4-94-01 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.0000000  gg/g  APFZ 

12.00000  LT 

ES4-94-01 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

D 

12.0000000  gg/g  APFZ 

12.00000  LT 

ES4-94-0 1 

UNK523  UNKNOWN 

S 

0.30000000  gg/g  APFZ 

0.30000 

ES4-94-01 

UNK523  UNKNOWN 

DS 

0.50000000  gg/g  APFZ 

0.30000 

ES4-94-02 

123TCB 

1 ,2.3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  ng/g  APFZ 

0.03200  LT 

ES4-94-02 

124TCB 

1 .2,4-TRiCHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  gg/g  APFZ 

0.22000  LT 

ES4-94-02 

12DCLB  1.2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  gg/g  APFZ 

0.04200  LT 

ES4-94-02 

12DPH 

1 ,2-DIPHEN  YLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  gg/g  APFZ 

0.52000  LT 

ES4-94-02 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  gg/g  APFZ 

0.04200  LT 

ES4-94-02 

13DNB 

1.3-DINITROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  gg/g  APFZ 

R 

0.63000 

ES4-94-02 

14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  ng/g  APFZ 

0.03400  1 

ES4-94-02 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  gg/g  APFZ 

0.62000  T 

ES4-94-02 

245TCP 

2,4,5-TRJCHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  gg/g  APFZ 

0.49000  ;  V 

ES4-94-02 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  gg/g  APFZ 

0.06100  :  r 

ES4-94-02 

24DCLP  2.4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  gg/g  APFZ 

0.06500  i  1 

ES4-94-02 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  gg/g  APFZ 

3.00000  I  f 

ES4-94-02 

24DNP 

2,4-DINITROPH  ENOL 

LT 

4.70000000  gg/g  APFZ 

4.70000  IT 

ES4-94-02 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000  gg/g  APFZ 

1.40000  FT 

ES4-94-02 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000  gg/g  APFZ 

0.57000  LT 

ES4-94-02 

26DNT 

2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000  gg/g  APFZ 

0.32000  LT 

ES4-94-02 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  gg/g  APFZ 

0.05500  I  T 

ES4-94-02 

2CNAP 

2-CHLORON  APHTH  ALENE 

LT 

0.24000000  gg/g  APFZ 

0.24000  LT 

ES4-94-02 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000  gg/g  APFZ 

0.03200  )  V 

ES4-94-02 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  gg/g  APFZ 

0.09800  LT 

ES4-94-02 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  gg/g  APFZ 

R 

3.10000  ND 

ES4-94-02 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  gg/g  APFZ 

1.10000  FT 

ES4-94-02 

33DCBD  3.3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  gg/g  APFZ 

1.60000  LT 

ES4-94-02 

35DNA 

3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000  gg/g  APFZ 

1.60000  LT 

ES4-94-02 

3NANIL  3-N1TROANILINE 

LT 

3.00000000  gg/g  APFZ 

3.00000  XT 

ES4-94-02 

3  NT 

3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000  gg/g  APFZ 

0.34000  LT 
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Site  ID 


Test  Name 


Meat  Fla( 
Bool  Code 


Uaft 

Value  Meas 


— 

Method  Blank 

n&t 

Data 

Meas 

[Lot 

Code 

E33 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATn.F.S _ 

ES4-94-02  46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL 

ES4-94-02  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ES4-94-02  4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ES4-94-02  4CL3C  4-CHLORO-3-C RESOL 

ES4-94-02  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ES4-94-02  4MP  4-METHYLPHENOL 

ES4-94-02  4NANIL  4-NITROANILINE 

ES4-94-02  4NP  4-NITROPHENOL 

ES4-94-02  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ES4-94-02  AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ES4-94-02  ALDRN  ALDRIN 

ES4-94-02  ANAPN  ACENEPHTHENE 

ES4-94-02  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

ES4-94-02  ANIL  ANILINE 

ES4-94-02  ANTRC  ANTHRACENE 

ES4-94-02  ATZ  ATRAZINE 

ES4-94-02  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 
ES4-94-02  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 
ES4-94-02  B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 
ES4-94-02  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 
ES4-94-02  BAANT  BENZO  (A)  ANTHRACENE 
ES4-94-02  BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 
ES4-94-02  BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 
ES4-94-02  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 
ES4-94-02  BBZP  BUTYLBENZYL PHTHALATE 
ES4-94-02  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 
ES4-94-02  BENZID  BENZIDINE 
ES4-94-02  BENZO  BENZOIC  ACII) 

ES4-94-02  BOHIPY  BENZO  |G.H.I]  PERYLENE 

ES4-94-02  BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

ES4-94-02  BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

ES4-94-02  CHRY  CHRYSENE 

ES4-94-02  CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

ES4-94-02  CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

ES4-94-02  CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

ES4-94-02  CLDAN  CHLORDANE 

ES4-94-02  CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

ES4-94-02  CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

ES4-94-02  CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

ES4-94-02  DBAHA  DIBENZ  |AH]  ANTHRACENE 

ES4-94-02  DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

ES4-94-02  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ES4-94-02  DBZFU  DIBENZOFURAN 

ES4-94-02  DCPD  DICYCLOPENT ADIENE 

ES 4-94-02  DDVP  VAPONA 

ES4-944)2  DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

ES4-94-02  DITH  DITH1ANE 

ES4-94-02  DLDRN  DIELDRIN 

ES4-94-02  DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

ES4-94-02  DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ES4-94-02  DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 


LT 

0.80000000  )xgjg  APFZ 

0.80000  LT 

LT 

0.04100000  >ig/g  APFZ 

0.04100  LT 

ND 

R 

0.63000000  jig/g  APFZ 

R 

0.63000  ND 

LT 

0.93000000  ng/g  APFZ 

0.93000  LT 

LT 

0.17000000  ng/g  APFZ 

0.17000  LT 

LT 

0.24000000  >*g/g  APFZ 

0.24000  LT 

ND 

R 

3.10000000  ng/g  APFZ 

R 

3.10000  ND 

LT 

3.30000000  >ig/g  APFZ 

3.30000  LT 

LT 

1.30000000  ng/g  APFZ 

1.30000  LT 

LT 

0.40000000  ng/g  APFZ 

0.40000  LT 

LT 

1.30000000  ng/g  APFZ 

1.30000  LT 

LT 

0.04100000  ng/g  APFZ 

0.04100  LT 

LT 

0.03300000  jig/g  APFZ 

0.03300  LT 

ND 

R 

0  1 3000000  \ig/g  APFZ 

R 

0.13000  ND 

LT 

0.71000000  ng/g  APFZ 

0.71000  LT 

LT 

0  06500000  ng/g  APFZ 

0.06500  LT 

LT 

0  19000000  ng/g  APFZ 

0.19000  LT 

LT 

0  44000000  >ig/g  APFZ 

0.44000  LT 

LT 

0.36000000  ng/g  APFZ 

0.36000  LT 

LT 

0  48000000  ng/g  APFZ 

0.48000  LT 

LT 

0.04100000  pg/g  APFZ 

0.04100  LT 

LT 

1.20000000  \igjg  APFZ 

1.20000  LT 

LT 

0  31000000  jig/g  APFZ 

0.31000  LT 

LT 

1.30000000  ng/g  APFZ 

1.30000  LT 

LT 

1.80000000  ^g/g  APFZ 

1.80000  LT 

LT 

2  40000000  ng/g  APFZ 

2.40000  LT 

ND 

R 

0  13000000  jig/g  APFZ 

R 

0.13000  ND 

ND 

R 

3  10000000  ng/g  APFZ 

R 

3.10000  ND 

LT 

0  18000000  ng'g  APFZ 

0.18000  LT 

LT 

0  13000000  *ig/g  APFZ 

0.13000  LT 

LT 

0  03200000  jig/g  APFZ 

0.03200  LT 

LT 

0.03200000  ng/g  APFZ 

0.03200  LT 

LT 

0.08000000  jig/g  APFZ 

0.08000  LT 

LT 

0  52000000  >ig/g  APFZ 

0.52000  LT 

LT 

1.80000000  ng/g  APFZ 

1.80000  LT 

LT 

0  68000000  ng/g  APFZ 

0.68000  LT 

LT 

0  09700000  >ig/g  APFZ 

0.09700  LT 

LT 

0.32000000  ng/g  APFZ 

0.32000  LT 

LT 

0  06600000  >ig/g  APFZ 

0.06600  LT 

LT 

0  31000000  ng/g  APFZ 

0.31000  LT 

LT 

0  07100000  ng/g  APFZ 

0.07100  LT 

LT 

0  21000000  ng/g  APFZ 

0.21000  LT 

LT 

0  38000000  ng/g  APFZ 

0.38000  LT 

LT 

0  57000000  ng/g  APFZ 

0.57000  LT 

LT 

0  06800000  ng/g  APFZ 

0.06800  LT 

LT 

0.24000000  ^g/g  APFZ 

0.24000  LT 

LT 

0  06500000  jig/g  APFZ 

0.06500  LT 

LT 

0  07900000  ^g/g  APFZ 

0.07900  LT 

LT 

0  06300000  fig/g  APFZ 

0.06300  LT 

LT 

1.30000000  ng/g  APFZ 

1.30000  LT 

LT 

0.23000000  >ig/g  APFZ 

0.23000  LT 
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Method  Blank 

mm 

Mess 

FWf 

Unit 

Flag 

Data 

Meat 

Site  n> 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qual  Value 

Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES  5-94-01 

13DCLB  1 ,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  ng/g  APGT 

0.04200  LT 

ES5-94-01 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.04200000  ng/g  APGT 

0.04200  LT 

ES5-94-01 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ND 

DR 

0.63000000  yg/g  APGT 

R 

0.63000  ND 

ES5-94-01 

13DNB  1 ,3-DINITROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  |ig/g  APGT 

R 

0.63000  ND 

ES  5-94-01 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  ng/g  APGT 

0.03400  LT 

ES  5-94-01 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0,03400000  ng/g  APGT 

0.03400  LT 

ES  5-94-01 

236TCP  2.3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  ng/g  APGT 

0.62000  LT 

ES5-94-01 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.62000000  Mg/g  APGT 

0.62000  LT 

ES5-94-01 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  fig/ g  APGT 

0.49000  LT 

ES5-94-01 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.49000000  (ig/g  APGT 

0.49000  LT 

ES5 -94-01 

246TCP  2,4,6-TRlCHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  Mg/g  APGT 

0.06100  LT 

ES5-94-01 

246TCP  2,4,6-TRlCHLOROPHENOL 

LT 

D 

0  06100000  Mg/g  APGT 

0.06100  LT 

ES  5-94-01 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0  06500000  ng'g  APGT 

0.06500  LT 

ES  5-94-01 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.06500000  ng/g  APGT 

0.06500  LT 

ES5-94-01 

24DMP  2.4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  fig/g  APGT 

3.00000  LT 

ES5-94-0 1 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

D 

3.00000000  Mg/g  APGT 

3.00000  LT 

ES5-94-0I 

24DNP  2.4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000  fig/g  APGT 

4.70000  LT 

ES5-94-0 1 

24DNP  2,4-DrNITROPHENOL 

LT 

D 

4  70000000  ng/g  APGT 

4.70000  LT 

ES5-94-01 

24DNT  2,4-DIN ITROTOLirENE 

LT 

1.40000000  Mg/g  APGT 

1.40000  LT 

ES  5-94-01 

24DNT  2,4-DIN  ITROTOLUENE 

LT 

D 

1  40000000  Mg/g  APGT 

1.40000  LT 

ES5-94-01 

26DNA  2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000  ng/g  APGT 

0.57000  LT 

ES5-94-01 

26DNA  2,6-DINITROANILINE 

LT 

D 

0  57000000  Mg/g  APGT 

0.57000  LT 

ES5-94-01 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0  32000000  Mg/g  APGT 

0.32000  LT 

ES  5-94-01 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

D 

0.32000000  |ig/g  APGT 

0.32000  LT 

ES  5-94-01 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0  05500000  ng/g  APGT 

0.05500  LT 

ES  5-94-01 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.05500000  Mg/g  APGT 

0.05500  LT 

ES  5-94-01 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  Mg/g  APGT 

0.24000  LT 

ES5-94-01 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

I) 

0.24000000  Mg/g  APGT 

0.24000  LT 

ES5-94-01 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0  03200000  Mg/g  APGT 

0.03200  LT 

ES  5-94-01 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

D 

0.03200000  Mg/g  APGT 

0.03200  LT 

ES  5-94-01 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  Mg/g  APGT 

0.09800  LT 

ES5-94-01 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

I) 

0.09800000  Mg/g  APGT 

0.09800  LT 

ES  5-94-01 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

R 

3  10000000  Mg/g  APGT 

R 

3.10000  ND 

ES5-94-01 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

DR 

3.10000000  Mg/g  APGT 

R 

3.10000  ND 

ES  5 -94-01 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1  10000000  Mg/g  APGT 

1.10000  LT 

ES  5-94-01 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

D 

1  10000000  Mg/g  APGT 

1.10000  LT 

ES  5-94-01 

33DCBD  3.3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1,60000000  Mg/g  APGT 

1.60000  LT 

ES5-94-01 

33DCBD  3.3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

D 

1.60000000  Mg/g  APGT 

1.60000  LT 

ES5-94-01 

35DNA  3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000  Mg/g  APGT 

1.60000  LT 

ES5-94-01 

35DNA  3,5-DINITROANILINE 

LT 

D 

1  60000000  Mg/g  APGT 

1.60000  LT 

ES  5-94-01 

3NANIL  3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000  Mg/g  APGT 

3.00000  LT 

ES  5-94-01 

3NANIL  3-NITROANILINE 

LT 

D 

3.00000000  Mg/g  APGT 

3.00000  LT 

ES5-94-01 

3  NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000  Mg/g  APGT 

0.34000  LT 

ES  5-94-01 

3  NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

D 

0  34000000  Mg/g  APGT 

0.34000  LT 

ES  5-94-01 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  Mg/g  APGT 

0.80000  LT 

ES5-94-01 

46DN2C  4,6-DIN ITRO-2-CRES(  )L 

LT 

I) 

0.80000000  Mg/g  APGT 

0.80000  LT 

ES5-94-01 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0  04100000  Mg/g  APGT 

0.04100  LT 

ES5-94-01 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

D 

0.04100000  Mg/g  APGT 

0.04100  LT 

ES  5-94-01 

4CANIL  4-CHLORO ANILINE 

ND 

R 

0.63000000  Mg/g  APGT 

R 

0.63000  ND 

ES5-94-01 

4CANIL  4-CHLORO  ANILINE 

ND 

DR 

0.63000000  Mg/g  APGT 

R 

0.63000  ND 

ES5-94-01 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRES(  )L 

LT 

0.93000000  Mg/g  APGT 

0.93000  LT 
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.  — 

Method  Blank 

Meat 

F1*C 

Unit 

Flat  Data  Meat 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meat 

Lot 

Code  Qua!  Value  Bool 

ChemicalClass:  SEMIVOLATILES 


ES  5-94-01 

4CL3C 

4-CHLORO-3-C  RESOL 

LT 

D 

0.93000000 

Mg/g 

APGT 

0.93000  LT 

ES  5-94-01 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000 

Mg/g 

APGT 

0.17000  LT 

ES  5-94-01 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

D 

0.17000000 

Mg/g 

APGT 

0.17000  LT 

ES  5-94-01 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000 

Mg/g 

APGT 

0.24000  LT 

ES5-94-01 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

D 

0.24000000 

Mg/g 

APGT 

0.24000  LT 

ES5-94-01 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000 

Mg/g 

APGT 

R 

3.10000  ND 

ES5-94-0 1 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

DR 

3.10000000 

Mg/g 

APGT 

R 

3.10000  ND 

ES5-94-01 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000 

Mg/g 

APGT 

3.30000  LT 

ES5-94-01 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

D 

3.30000000 

Mg/g 

APGT 

3.30000  LT 

ES  5-94-01 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Mg/g 

APGT 

1.30000  LT 

ES5-94-01 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

1.30000000 

Mg/g 

APGT 

1.30000  LT 

ES5-94-01 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000 

Mg/g 

APGT 

0.40000  LT 

ES5-94-0 1 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

D 

0.40000000 

Mg/g 

APGT 

0.40000  LT 

ES5-94-01 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000 

Mg/g 

APGT 

1.30000  LT 

ES5-94-01 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

D 

1 .30000000 

Mg/g 

APGT 

1.30000  LT 

ES5-94-0 1 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000 

Mg/g 

APGT 

0.04100  LT 

ES5-94-01 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

D 

0.04100000 

Mg/g 

APGT 

0.04100  LT 

ES5-94-01 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000 

Mg/g 

APGT 

0.03300  LT 

ES5-94-01 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

D 

0.03300000 

Mg/g 

APGT 

0.03300  LT 

ES  5-94-01 

ANIL 

ANILINE 

ND 

R 

0.13000000 

Mg/g 

APGT 

R 

0.13000  ND 

ES  5-94-01 

ANIL 

ANILINE 

ND 

DR 

0.13000000 

Mg/g 

APGT 

R 

0.13000  ND 

ES5-94-01 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000 

Mg/g 

APGT 

0.71000  LT 

ES5-94-01 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

D 

0.71000000 

Mg/g 

APGT 

0.71000  LT 

ES5-94-01 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000 

Mg/g 

APGT 

0.06500  LT 

ES5-94-01 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

D 

0.06500000 

Mg/g 

APGT 

0.06500  LT 

ES5-94-01 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY )  METHANE 

LT 

0.19000000 

Mg/g 

APGT 

0.19000  LT 

ES5-94-01 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

D 

0.19000000 

Mg/g 

APGT 

0.19000  LT 

ES5-94-01 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000 

Mg/g 

APGT 

0.44000  LT 

ES5-94-01 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

D 

0.44000000 

Mg/g 

APGT 

0.44000  LT 

ES5-94-01 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000 

Mg/g 

APGT 

0.36000  LT 

ES5-94-0 1 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

D 

0.36000000 

Mg/g 

APGT 

0.36000  LT 

ES5-94-01 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000 

Mg/g 

APGT 

0.48000  LT 

ES5-94-01 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

D 

0.48000000 

Mg/g 

APGT 

0.48000  LT 

ES5-94-01 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000 

Mg/g 

APGT 

0.04100  LT 

ES5-94-01 

BAANT 

BENZO  (A]  ANTHRACENE 

LT 

D 

0.04100000 

Mg/g 

APGT 

0.04100  LT 

ES5-94-01 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000 

Mg/g 

APGT 

1.20000  LT 

ES5-94-01 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

D 

1.20000000 

Mg/g 

APGT 

1.20000  LT 

ES5-94-01 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000 

Mg/g 

APGT 

0.31000  LT 

ES5-94-01 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

D 

0.31000000 

Mg/g 

APGT 

0.31000  LT 

ES5-94-0 1 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000 

Mg/g 

APGT 

1.30000  LT 

ES5-94-01 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

1.30000000 

Mg/g 

APGT 

1.30000  LT 

ES5-94-01 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000 

Mg/g 

APGT 

1.80000  LT 

ES5-94-01 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

D 

1.80000000 

Mg/g 

APGT 

1.80000  LT 

ES5-94-0 1 

BENSLF 

BETA-ENDOStrLFAN 

LT 

2.40000000 

Mg/g 

APGT 

2.40000  LT 

ES5-94-0 1 

BENSLF  BETA-ENDOS1 TLFAN 

LT 

D 

2.40000000 

Mg/g 

APGT 

2.40000  LT 

ES5-94-01 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

R 

0.13000000 

Mg/g 

APGT 

R 

0.13000  ND 

ES  5-94-01 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

DR 

0.13000000 

Mg/g 

APGT 

R 

0.13000  ND 

ES5-94-01 

BENZO 

BENZOIC  ACII) 

ND 

R 

3.10000000 

Mg/g 

APGT 

R 

3.10000  ND 

ES5-94-01 

BENZO 

BENZOIC  ACII) 

ND 

DR 

3.10000000 

Mg/g 

APGT 

R 

3.10000  ND 

ES5-94-01 

BGHIPY  BENZO  [G.HJ]  PERYLENE 

LT 

0.18000000 

Mg/g 

APGT 

0.18000  LT 

ES5-94-01 

BGHIPY  BENZO  [G.HJ]  PERYLENE 

LT 

D 

0.18000000 

Mg/g 

APGT 

0.18000  LT 

1057 


Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Method  Blanks) 


Method  Blank 

Meat 

nac 

Unit 

FUf 

Data  Mena 

Site  ID 

Tot  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Dual  Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES5-94-01 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT  ' 

0.13000000 

pg/g 

APGT 

0.13000 

LT 

ES5-94-01 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

D 

0.13000000 

pg/g 

APGT 

0.13000 

LT 

ES5-94-01 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000 

pg/g 

APGT 

0.03200 

LT 

ES  5-94-01 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

D 

0.03200000 

pg/g 

APGT 

0.03200 

LT 

ES5-94-01 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000 

pg/g 

APGT 

0.03200 

LT 

ES  5-94-01 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

D 

0.03200000 

pg/g 

APGT 

0.03200 

LT 

ES  5-94-01 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000 

pg/g 

APGT 

0.08000 

LT 

ES5-94-01 

CL5BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.08000000 

pg/g 

APGT 

0.08000 

LT 

ES5-94-01 

CL6CP 

HEXACHLOROC  YCLOPENT  ADIENE 

LT 

0.52000000 

pg/g 

APGT 

0.52000 

LT 

ES5-94-01 

CL6CP 

HEXACHLOROC  YCLOPENT  ADIENE 

LT 

D 

0.52000000 

pg/g 

APGT 

0.52000 

LT 

ES5-94-01 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

APGT 

1.80000 

LT 

ES5-94-01 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

D 

1.80000000 

pg/g 

APGT 

1.80000 

LT 

ES5-94-01 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0  68000000 

pg/g 

APGT 

0.68000 

LT 

ES5-94-01 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

D 

0.68000000 

pg/g 

APGT 

0.68000 

LT 

ES5-94-01 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0  09700000 

pg/g 

APGT 

0.09700 

LT 

ES  5 -94-01 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

D 

009700000 

pg/g 

APGT 

0.09700 

LT 

ES  5 -94-01 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000 

pg/g 

APGT 

0.32000 

LT 

ES5-94-01 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

I) 

0.32000000 

pg/g 

APGT 

0.32000 

LT 

ES  5 -94-01 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000 

pg/g 

APGT 

0.06600 

LT 

ES5-94-01 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

D 

0  06600000 

pg/g 

APGT 

0.06600 

LT 

ES5-94-01 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000 

pg/g 

APGT 

0.31000 

LT 

ES  5-94-01 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

D 

0.31000000 

pg/g 

APGT 

0.31000 

LT 

ES5-94-01 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000 

pg/g 

APGT 

0.07100 

LT 

ES  5 -94-01 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

D 

0.07100000 

pg/g 

APGT 

0.07100 

LT 

ES5-94-01 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0  21000000 

pg/g 

APGT 

0.21000 

LT 

ES5-94-01 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.21000000 

pg/g 

APGT 

0.21000 

LT 

ES5-94-01 

DBZFU 

DIBENZOFITRAN 

LT 

0.38000000 

pg/g 

APGT 

0.38000 

LT 

ES5-94-01 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

D 

0.38000000 

pg/g 

APGT 

0.38000 

LT 

ES  5 -94-01 

DCPD 

DICY  CLOPENT ADIENE 

LT 

0  57000000 

pg/g 

APGT 

0.57000 

LT 

ES5-94-01 

DCPD 

DICYCLOPENT ADIENE 

LT 

D 

0.57000000 

pg/g 

APGT 

0.57000 

LT 

ES  5 -94-01 

DDVP 

VAPONA 

LT 

006800000 

pg/g 

APGT 

0.06800 

LT 

ES  5-94-01 

DDVP 

VAPONA 

LT 

D 

0.06800000 

pg/g 

APGT 

0.06800 

LT 

ES  5-94-01 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000 

pg/g 

APGT 

0.24000 

LT 

ES  5-94-01 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

D 

0.24000000 

pg/g 

APGT 

0.24000 

LT 

ES5-94-01 

DITH 

DITHIANE 

LT 

006500000 

pg/g 

APGT 

0.06500 

LT 

ES5-94-01 

D1TH 

DITHIANE 

LT 

D 

0.06500000 

pg/g 

APGT 

0.06500 

LT 

ES  5-94-01 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000 

pg/g 

APGT 

0.07900 

LT 

ES5-94-0I 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

D 

007900000 

pg/g 

APGT 

0.07900 

LT 

ES5-94-0 1 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

006300000 

pg/g 

APGT 

0.06300 

LT 

ES  5-94-01 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

D 

0.06300000 

pg/g 

APGT 

0.06300 

LT 

ES  5 -94-01 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000 

pg/g 

APGT 

1.30000 

LT 

ES5-94-01 

DNBP 

DI-N-BirTYL  PHTHALATE 

LT 

D 

1.30000000 

pg/g 

APGT 

1.30000 

LT 

ES5-94-01 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0  23000000 

pg/g 

APGT 

0.23000 

LT 

ES5-94-0 1 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

D 

0.23000000 

pg/g 

APGT 

0.23000 

LT 

ES5-94-01 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000 

pg/g 

APGT 

1.30000 

LT 

ES5-94-01 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

D 

1  30000000 

pg/g 

APGT 

1.30000 

LT 

ES5-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000 

pg/g 

APGT 

1.80000 

LT 

ES5-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

D 

1.80000000 

pg/g 

APGT 

1.80000 

LT 

ES  5-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

DR 

0.28000000 

pg/g 

APGT 

R 

0.28000 

ND 

ES5-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000 

pg/g 

APGT 

R 

0.28000 

ND 

ES5-94-01 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000 

pg/g 

APGT 

1.20000 

LT 

Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Method  Blanks) 


— 

Method  Blank 

Mem 

Flog 

Unit 

Flag  Data 

Mem 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code  Qua!  Value 

Bool 

Chemical  Class:  SEMIV OLATILES _ 

ES5-94-01  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE  LT 

ES  5 -94-01  FAMPH  FAMOPHOS  ND 

ESS-94-01  FAMPH  FAMOPHOS  ND 

ES5-94-01  FANT  FLUORANTHENE  LT 

ES5-94-01  FANT  FLUORANTHENE  LT 

ES5-94-01  FLRENE  FLUORENE  LT 

ES5-94-01  FLRENE  FLUORENE  LT 

ES5-94-01  HCBD  HEXACHLOROBUT  ADIENE  LT 

ESS-94-01  HCBD  HEXACHLOROBUT  ADIENE  LT 

ES5-94-01  HPCL  HEPTACHLOR  LT 

ES5-94-01  HPCL  HEPTACHLOR  LT 

ES5-94-01  HPCLE  HEPTACHLOREPOX1DE  LT 

ESS-94-01  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE  LT 

'ESS-94-01  ICDPYR  INDENO  [1.2.3-C.D]  PYRENE  LT 

ES5-94-01  ICDPYR  INDENO  11.2,3-C.D)  PYRENE  LT 

ESS-94-01  ISODR  ISODRIN  LT 

ESS-94-01  ISODR  ISODRIN  LT 

ES5-94-01  ISOPHR  ISOPHORONE  LT 

ESS-94-01  ISOPHR  ISOPHORONE  LT 

ESS-94-01  KEP  KEPONE  ND 

ESS-94-01  KEP  KEPONE  ND 

ESS-94-01  LIN  LINDANE  LT 

ESS-94-01  LIN  LINDANE  LT 

ES5-94-01  MEXCL  METHOXYCHLOR  LT 

ESS-94-01  MEXCL  METHOXYCHLOR  LT 

ES5-94-01  MIREX  l.lA.2,2.3,3A.4.5,5.5A.5B.6-DECACHLOROOCTAH  LT 

ESS-94-01  MIREX  1 . 1  A.2,2.3,3A,4. 5,5.5  A.5B.6-DECACHLOROOCTAH  LT 

ESS-94-01  MLTHN  MALATHION  LT 

ES5-94-01  MLTHN  MALATHION  LT 

ESS-94-01  NAP  NAPHTHALENE  LT 

ES5-94-01  NAP  NAPHTHALENE  LT 

ES5-94-01  NB  NITROBENZENE  LT 

ESS-94-01  NB  NITROBENZENE  LT 

ESS-94-01  NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE  LT 

ES5-94-01  NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE  LT 

ES5-94-01  NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE  LT 

ESS-94-01  NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE  LT 

ESS-94-01  NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE  LT 

ES5-94-01  NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE  LT 

ES5-94-01  OXAT  1.4-OXATHIANE  LT 

ES5-94-01  OXAT  1.4-OXATHIANE  LT 

ESS-94-01  PCB016  PCB  1016  LT 

ESS-94-01  PCB016  PCB  1016  LT 

ESS-94-01  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221  ND 

ES5-94-01  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221  ND 

ESS-94-01  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232  ND 

ESS-94-01  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232  ND 

ESS-94-01  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242  ND 

ESS-94-01  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242  ND 

ESS-94-01  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248  ND 

ESS-94-01  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248  ND 


D 

1.20000000  gg/g  APGT 

1.20000  LT 

R 

1.30000000  gg/g  APGT 

R 

1.30000  ND 

DR 

1.30000000  gg/g  APGT 

R 

1.30000  ND 

0.03200000  gg/g  APGT 

0.03200  LT 

D 

0.03200000  gg/g  APGT 

0.03200  LT 

0.06500000  gg/g  APGT 

0.06500  LT 

D 

0.06500000  gg/g  APGT 

0.06500  LT 

0.97000000  gg/g  APGT 

0.97000  LT 

D 

0.97000000  gg/g  APGT 

0.97000  LT 

0.24000000  gg/g  APGT 

0.24000  LT 

D 

0.24000000  gg/g  APGT 

0.24000  LT 

0.48000000  gg/g  APGT 

0.48000  LT 

D 

0.48000000  gg/g  APGT 

0.48000  LT 

2.40000000  gg/g  APGT 

2.40000  LT 

I) 

2.40000000  gg/g  APGT 

2.40000  LT 

0.48000000  gg'g  APGT 

0.48000  LT 

D 

0.48000000  gg/g  APGT 

0.48000  LT 

0.39000000  gg/g  APGT 

0.39000  LT 

D 

0.39000000  gg/g  APGT 

0.39000  LT 

R 

1.30000000  gg/g  APGT 

R 

1.30000  ND 

DR 

1.30000000  gg/g  APGT 

R 

1.30000  ND 

0.10000000  gg/g  APGT 

0.10000  LT 

D 

0.10000000  gg/g  APGT 

0.10000  LT 

0.26000000  gg/g  APGT 

0.26000  LT 

D 

0.26000000  gg/g  APGT 

0.26000  LT 

0.14000000  gg/g  APGT 

0.14000  LT 

D 

0.14000000  gg/g  APGT 

0.14000  LT 

0.18000000  gg/g  APGT 

0.18000  LT 

D 

0.18000000  gg/g  APGT 

0.18000  LT 

0.74000000  gg/g  APGT 

0.74000  LT 

D 

0.74000000  gg/g  APGT 

0.74000  LT 

1.80000000  gg/g  APGT 

1.80000  LT 

D 

1.80000000  gg/g  APGT 

1.80000  LT 

0.46000000  gg/g  APGT 

0.46000  LT 

D 

0.46000000  gg/g  APGT 

0.46000  LT 

1.10000000  gg/g  APGT 

1.10000  LT 

D 

1.10000000  gg/g  APGT 

1.10000  LT 

0.29000000  gg/g  APGT 

0.29000  LT 

D 

0.29000000  gg/g  APGT 

0.29000  LT 

0.07500000  gg/g  APGT 

0.07500  LT 

D 

0.07500000  gg/g  APGT 

0.07500  LT 

0.32000000  gg/g  APGT 

0.32000  LT 

D 

0.32000000  gg/g  APGT 

0.32000  LT 

DR 

0.32000000  gg/g  APGT 

R 

0.32000  ND 

R 

0.32000000  gg/g  APGT 

R 

0.32000  ND 

DR 

0.32000000  gg/g  APGT 

R 

0.32000  ND 

R 

0.32000000  gg/g  APGT 

R 

0.32000  ND 

DR 

0.32000000  gg/g  APGT 

R 

0.32000  ND 

R 

0.32000000  gg/g  APGT 

R 

0.32000  ND 

DR 

0.32000000  gg/g  APGT 

R 

0.32000  ND 

R 

0.32000000  gg/g  APGT 

R 

0.32000  ND 

Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Method  Blanks) 


Method  Blank 

Mem 

F1k 

Unit 

Flag 

Data 

Meat 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qua!  Value 

Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES _ 

ESJ-94-01  PCB2J4  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254  ND 

ES5-94-01  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254  ND 

ES5-94-01  PCB260  PCB  1260  LT 

ES5-94-01  PCB260  PCB  1260  LT 

ES5-94-0I  PCB262  PCB  1262  LT 

ES5-94-01  PCB262  PCB  1262  LT 

ES5-94-01  PCP  PENTACHLOROPHENOL  LT 

ES5-94-01  PCP  PENTACHLOROPHENOL  LT 

ES5-94-01  PHANT  PHENANTHRENE  LT 

ES5-94-01  PHANT  PHENANTHRENE  LT 

ES5-94-01  PHENO  PHENOL  LT 

ES5-94-01  PHENO  PHENOL  LT 


ES5-94-01  PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHU)ROPHENYL>l.l-DICHLORO  LT 
ES5-94-01  PPDDD  2.2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLORC)  LT 
ES5-94-01  PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHU  )ROPHENYL>  1 . 1-DICHLORO  LT 
ES5-94-01  PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-U-DICHLORO  LT 
ES5-94-01  PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHU)ROPHENYL>-l.l.l-TRlCHLO  LT 
ES5-94-01  PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHU)ROPHENYL)-l.l,l-TRlCHLO  LT 


ES5-94-01  PRTHN  PARATHION  LT 

ES5-94-01  PRTHN  PARATHION  LT 

ES5-94-01  PYR  PYRENE  LT 

ES5-94-01  PYR  PYRENE  LT 

ES5-94-01  SirpON  2-CHLORO-l-<2.4-DICHLOROPHENYL)VINYL  LT 
ES5-94-01  SirpON  2-CHLORO-H2.4-DICHLOROPHENYL)VTNYL  LT 
ES5-94-01  TXPHE  TOXAPHENE  LT 

ES5-94-0I  TXPHE  TOXAPHENE  LT 

ES5-94-02  123TCB  1.2.3-TRICHLOROBENZENE  LT 

ES5-94-02  124TCB  1.2,4-TRICHLOROBENZENE  LT 

ES5-94-02  12DCLB  1.2-DICHLOROBENZENE  LT 

ES5-94-02  I2DPH  1,2-DIPHENYLHYDRAZINE  LT 

ES5-94-02  13DCLB  1.3-DICHLOROBENZENE  LT 

ES5-94-02  13DNB  1.3-DINITROBENZENE  ND 

ES5-94-02  14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE  LT 

ES5-94-02  236TCP  2.3.6-TR1CHLOROPHENOL  LT 

ES5-94-02  245TCP  2.4.5-TR1CHLOROPHENOL  LT 

ES5-94-02  246TCP  2.4.6-TRICHLOROPHENOL  LT 

ES5-9442  24DCLP  2.4-DICHLOROPHENOL  LT 

ES5-94-02  24DMP  2.4-DIMETHYLPHENOL  LT 

ES5-94-02  24DNP  2.4-DINITROPHENOL  LT 

ES5-94-02  24DNT  2.4-DIN1TROTOLUENE  LT 

ES5-94-02  26DNA  2.6-DINITROANILINE  LT 

ES 5-94-02  26DNT  2.6-DINITROTOLUENE  LT 

ESS-94-02  2CLP  2-CHLOROPHENOL  LT 

ES5-94-02  2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE  LT 

ES5-94-02  2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE  LT 

ES5-94-02  2MP  2-METHYLPHENOL  LT 

ES5-94-02  2NANIL  2-NITROANILINE  ND 

ES5-94-02  2NP  2-NITROPHEN OL  LT 

ES5-94-02  33DCBD  3.3-CICHLOROBENZIDINE  LT 

ES5-94-02  35DNA  3.5-DIN1TROANILINE  LT 

ES5-94-02  3NANTL  3-NITROANILINE  LT 


DR 

0.32000000  >ig/g  APCT 

R 

0.32000  ND 

R 

0.32000000  pg/g  APGT 

R 

0.32000  ND 

0.79000000  ng/g  APGT 

0.79000  LT 

D 

0.79000000  ng/g  APGT 

0.79000  LT 

6.30000000  >ig/g  APGT 

6.30000  LT 

D 

6.30000000  jig/g  APGT 

6.30000  LT 

0.76000000  ng/g  APGT 

0.76000  LT 

D 

0.76000000  ng/g  APGT 

0.76000  LT 

0.03200000  >ig/g  APGT 

0.03200  LT 

D 

0.03200000  ng/g  APGT 

0.03200  LT 

0.05200000  \k%/ g  APGT 

0.05200  LT 

D 

0.05200000  ng'g  APGT 

0.05200  LT 

0.06400000  fig/g  APGT 

0.06400  LT 

D 

0  06400000  ng/g  APGT 

0.06400  LT 

0  06800000  Mg/g  APGT 

0.06800  LT 

D 

0.06800000  jig/g  APGT 

0.06800  LT 

0. 1 0000000  ng/g  APGT 

0.10000  LT 

D 

0.10000000  ng/g  APGT 

0.10000  LT 

1.70000000  ng/g  APGT 

1.70000  LT 

D 

1.70000000  yg/g  APGT 

1.70000  LT 

0.08300000  pg/g  APGT 

0.08300  LT 

D 

0.08300000  ng/g  APGT 

0.08300  LT 

0.92000000  ng/g  APGT 

0.92000  LT 

D 

0.92000000  >ig/g  APGT 

0.92000  LT 

12.0000000  ng/g  APGT 

12.00000  LT 

D 

12.0000000  >xg/g  APGT 

12.00000  LT 

0.03200000  ng/g  APJM 

0.03200  LT 

0.22000000  ng/g  APJM 

0.22000  LT 

0.04200000  ^g/g  APJM 

0.04200  LT 

0.52000000  ng/g  APJM 

0.52000  LT 

0.04200000  ng/g  APJM 

0.04200  LT 

R 

0.63000000  ng/g  APJM 

R 

0.63000  ND 

0.03400000  >ig/g  APJM 

0.03400  LT 

0.62000000  >ig/g  APJM 

0.62000  LT 

0.49000000  Hg/g  APJM 

0.49000  LT 

0.06100000  ng/g  APJM 

0.06100  LT 

0.06500000  ng/g  APJM 

0.06500  LT 

3.00000000  ng/g  APJM 

3.00000  LT 

4  70000000  \igjg  APJM 

4.70000  LT 

1  40000000  pg/g  APJM 

1.40000  LT 

0  57000000  ng/g  APJM 

0.57000  LT 

0.32000000  ^g/g  APJM 

0.32000  LT 

0  05500000  >ig/g  APJM 

0.05500  LT 

0.24000000  ng/g  APJM 

0.24000  LT 

0.03200000  jig/g  APJM 

0.03200  LT 

0  09800000  ng/g  APJM 

0.09800  LT 

R 

3.10000000  Mg/g  APJM 

R 

3.10000  ND 

1.10000000  fig/g  APJM 

1.10000  LT 

1.60000000  jig/g  APJM 

1.60000  LT 

1.60000000  ng/g  APJM 

1.60000  LT 

3  00000000  ng/g  APJM 

3.00000  LT 
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Y  ^ 

L, _ A 


Chemical^  Classy  SEMIVOLATILES _ 

ES5-94-02  3NT  3-KITROTOLUENE 

ES5-94-02  46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL 

ESS-94-02  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ES5-94-02  4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ES5-94-02  4CL3C  4-CHLORO-3-C RESOL 

ES5-94-02  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ES5-94-02  4MP  4-METHYLPHENOL 

ES 5 -94-02  4NANIL  4-NITROANIUNE 

ES5-94-02  4NP  4-NITROPHENOL 

ES5-94-02  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ES5-94-02  AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ES5-94-02  ALDRN  ALDRIN 

ES5-94-02  ANAPN  ACENEPHTHENE 

ESS-94-02  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

ES5-94-02  ANIL  ANILINE 

ES5-94-02  ANTRC  ANTHRACENE 

ESS-94-02  ATZ  ATRAZINE 

ES5-94-02  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 
ES5-94-02  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 
ES5-94-02  B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 
ESS-94-02  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 
ESS-94-02  BAANT  BENZO  |A]  ANTHRACENE 
ES5-94-02  BAPYR  BENZO  |A1  PYRENE 
ES5-94-02  BBFAN  BENZO  [B)  FLUORANTHENE 
ES5-94-02  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 
ES5-94-02  BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 
ESS-94-02  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 
ESS-94-02  BENZID  BENZIDINE 
ES5-94-02  BENZO  BENZOIC  ACID 
ESS-94-02  BGHIPY  BENZO  [G.H.I]  PERYLENE 
ESS-94-02  BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 
ES 5 -94-02  BZALC  BENZYL  ALCOHOL 
ES5-94-02  CHRY  CHRYSENE 
ESS-94-02  CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 
ESS-94-02  CL6CP  HEXACHLOROC YCLOPENT ADIENE 
ES5-94-02  CL6ET  HEXACHLOROETHANE 
ESS-94-02  CLDAN  CHLORDANE 

ESS-94-02  CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

ES5-94-02  CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

ESS-94-02  CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

ESS-94-02  DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

ESS-94-02  DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

ESS-94-02  DBHC  DELTA-BENZENEHEXAC-HLORIDE 

ES5-94-02  DBZFU  DIBENZOFURAN 

ESS-94-02  DCPD  DICYCLOPENT ADIENE 

ES5-94-02  DDVP  VAPONA 

ESS-94-02  DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

ESS-94-02  DITH  DITHIANE 

ES5-94-02  DLDRN  DIELDRIN 

ES5-94-02  DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

ESS-94-02  DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 
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Mcm 

Rk 

Unit 

Flat 

Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qua!  Value 

Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES  5 -94-02 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  fig/g  APJM 

0.23000  LT 

ES  5-94-02 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  fig'g  APJM 

1.30000  LT 

ES  5-94-02 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  fig/g  APJM 

1.80000  LT 

ES  5-94-02 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  fig/g  APJM 

R 

0.28000  ND 

ES  5 -94-02 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SIFLFATE 

LT 

1.20000000  fig/g  APJM 

1.20000  LT 

ES  5 -94-02 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  fig/g  APJM 

R 

1.30000  ND 

ES  5-94-02 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  fig/g  APJM 

0.03200  LT 

ES5-94-02 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.06500000  fig/g  APJM 

0.06500  LT 

ES5-94-02 

HCBD 

HEXACHLOROBUT  ADIENE 

LT 

0.97000000  fig/g  APJM 

0.97000  LT 

ES  5-94-02 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  fig/g  APJM 

0.24000  LT 

ES  5 -94-02 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  fig/g  APJM 

0.48000  LT 

ES  5 -94-02 

ICDPYR  INDENO  |1,2.3-C.D)  PYRENE 

LT 

2  40000000  fig/g  APJM 

2.40000  LT 

ES  5-94-02 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0  48000000  fig/g  APJM 

0.48000  LT 

ES  5-94-02 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  fig/g  APJM 

0.39000  LT 

ES  5 -94-02 

KEP 

KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  fig/g  APJM 

R 

1.30000  ND 

ES5-94-02 

LIN 

LINDANE 

LT 

0  10000000  fig/g  APJM 

0.10000  LT 

ES5-94-02 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0  26000000  fig'g  APJM 

0.26000  LT 

ES  5-94-02 

MIREX 

l,lA,2,2,3,3A,4.5.5,5A.5B,6-DECACHLOROOCTAH 

LT 

0.14000000  fig/g  APJM 

0.14000  LT 

ES  5 -94-02 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0  18000000  fig/g  APJM 

0.18000  LT 

ES5-94-02 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  fig/g  APJM 

0.74000  LT 

ES5-94-02 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  fig/g  APJM 

1.80000  LT 

ES  5 -94-02 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0  46000000  fig/g  APJM 

0.46000  LT 

ES5-94-02 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  fig/g  APJM 

1.10000  LT 

ES  5 -94-02 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  fig/g  APJM 

0.29000  LT 

ES5-94-02 

OXAT 

L4-OXATHIANE 

LT 

0  07500000  fig/g  APJM 

0.07500  LT 

ES5-94-02 

PC  B0 16 

PCB1016 

LT 

0.32000000  fig/g  APJM 

0.32000  LT 

ES5-94-02 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0  32000000  fig/g  APJM 

R 

0.32000  ND 

ES5-94-02 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0  32000000  fig/g  APJM 

R 

0.32000  ND 

ES5-94-02 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0  32000000  fig/g  APJM 

R 

0.32000  ND 

ES5-94-02 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0.32000000  fig/g  APJM 

R 

0.32000  ND 

ES5-94-02 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  fig/g  APJM 

R 

0.32000  ND 

ES5-94-02 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0  79000000  fig/g  APJM 

0.79000  LT 

ES5-94-02 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6  30000000  >ig/g  APJM 

6.30000  LT 

ES  5 -94-02 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0  76000000  fig/g  APJM 

0.76000  LT 

ES  5-94-02 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0  03200000  fig/g  APJM 

0.03200  LT 

ES  5-94-02 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0  05200000  fig/g  APJM 

0.05200  LT 

ES5-94-02 

PPDDD 

2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHEN  YL)- 1 , 1  -DICHLORO 

LT 

0  06400000  fig/g  APJM 

0.06400  LT 

ES5-94-02 

PPDDE 

2,2-BIS(P  ARA-C  HLOROPHEN  YL)- 1 . 1  -DICHLORO 

LT 

0.06800000  fig/g  APJM 

0.06800  LT 

ES  5 -94-0  2 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHL(  )ROPHENYL>  1,1,1  -TRICHLO 

LT 

0  10000000  fig/g  APJM 

0.10000  LT 

ES5-94-02 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000  fig/g  APJM 

1.70000  LT 

ES5-94-02 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000  jig/g  APJM 

0.08300  LT 

ES5-94-02 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2.4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

0.92000000  fig/g  APJM 

0.92000  LT 

ES5-94-02 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.0000000  fig/g  APJM 

12.00000  LT 

ES  5-94-02 

UNK521  UNKNOWN 

S 

0  90000000  fig/g  APJM 

S 

0.90000 

ES5-94-02 

UNK522  UNKNOWN 

S 

0  90000000  fig/g  APJM 

S 

0.90000 

ES  5 -94-02 

UNK531  UNKNOWN 

S 

0  40000000  fig/g  APJM 

S 

0.40000 

ES  5-94-0  2 

UNK533  UNKNOWN 

s 

0  40000000  fig/g  APJM 

S 

0.30000 

ES6-94-01 

123TCB 

1 .2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0  03200000  fig/g  APGT 

0.03200  LT 

ES6-94-01 

123TCB 

1,2.3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.03200000  fig/g  APGT 

0.03200  LT 

ES6-94-01 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  fig/g  APGT 

0.22000  LT 

ES6-94-01 

124TCB 

1 ,2.4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.22000000  ftg/g  APGT 

0.22000  LT 
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Site  ID 


Test  Name 


Mew  Flag 
Bool  Code 


Method  BUnk 

Unit 

Flat 

Meat 

Value  Mens 

Lot 

Code 

Qual 

Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 
ES6-94-01 
ES6-94-0 1 
ES6-94-01 
ES6-94-01 
ES6-94-01 
ES6-94-0 1 
ES6-94-01 
ES6-94-01 
ES6-94-01 
ES6-94-01 


12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 
12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 
12DPH  1 ,2-DIPHENYLHYDRAZINE 
12DPH  1 ,2-DIPHENYLHYDRAZINE 
13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 
13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 
13DNB  1,3-DINITROBENZENE 
13DNB  1 ,3-DINITROBENZENE 
14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 
14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 
ES6-94-01  236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 
ES6-94-01  236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 
ES6-94-01  245TCP  2,4.5-TRICHLOROPHENOL 
ES6-94-01  245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 
246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 
246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 
24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 
24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 
24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 
24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 
24DNP  2,4-DINITROPHENOL 
24DNP  2,4-DINITROPHENOL 
24DNT  2,4-DIN  ITROTOLUENE 
24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 
26DNA  2,6-DIN ITRO ANILINE 
26DNA  2,6-DIN  ITRO  ANILINE 
26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 
26DNT  2,6-DINITROT(3LUENE 
2CLP  2-CHLOROPHENOL 
2CLP  2-CHLOROPHENOL 
2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 
2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 
2MNAP  2-METH YLN APHTH ALENE 
ES6-94-01  2MNAP  2-METH  YLN  APHTH  ALENE 
ES6-94-01  2MP  2-METH  YLPHENOL 
2MP  2-METHYLPHENOL 
2NANIL  2-NITROANILINE 
2NANIL  2-NITROANILINE 
2NP  2-NITROPHENOL 
2NP  2-NITROPHENOL 
ES6-94-01  33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 
ES6-94-01  33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 
ES6-94-01  35DNA  3,5-DINITROANILINE 
ES6-94-01  35DNA  3,5-DINITROANILINE 
ES6-94-01  3NANIL  3-NITROANILINE 
ES6-94-01  3NANIL  3-NITROANILINE 
ES6-94-01  3NT  3-NITROTOLl  IENE 
ES6-94-01  3NT  3-NITROTOLUENE 
ES6-94-01  46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 
ES6-94-01  46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRES(  )L 
ES6-94-01  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 


ES6-94-01 
ES6-94-01 
ES6-94-01 
ES6-94-01 
ES6-94-01 
ES6-94-01 
ES6-94-01 
ES6-94-01 
ES6-94-0 1 
ES6-94-01 
ES6-94-01 
ES6-94-01 
ES6-94-01 
ES6-94-0 1 
ES6-94-01 
ES6-94-01 
ES6-94-01 
ES6-94-01 
ES6-94-0 1 


ES6-94-01 
ES6-94-Q 1 
ES6-94-01 
ES6-94-01 
ES6-94-01 


LT 

0.04200000  (tg/g  APGT 

0.04200  LT 

LT 

D 

0.04200000  |ig/g  APGT 

0.04200  LT 

LT 

0.52000000  ng/g  APGT 

0.52000  LT 

LT 

D 

0.52000000  jig/g  APGT 

0.52000  LT 

LT 

0.04200000  jig/g  APGT 

0.04200  LT 

LT 

D 

0.04200000  (ig/g  APGT 

0.04200  LT 

ND 

DR 

0.63000000  (ig/g  APGT 

R 

0.63000  ND 

ND 

R 

0.63000000  fig/g  APGT 

R 

0.63000  ND 

LT 

0.03400000  |ig/g  APGT 

0.03400  LT 

LT 

D 

0.03400000  Mg/g  APGT 

0.03400  LT 

LT 

0.62000000  ng/g  APGT 

0.62000  LT 

LT 

D 

0.62000000  ng/g  APGT 

0.62000  LT 

LT 

0.49000000  ng/g  APGT 

0.49000  LT 

LT 

D 

0.49000000  fig/g  APGT 

0.49000  LT 

LT 

0.06100000  ng/g  APGT 

0.06100  LT 

LT 

D 

0.06100000  jig/g  APGT 

0.06100  LT 

LT 

0.06500000  ng/g  APGT 

0.06500  LT 

LT 

D 

0.06500000  ng'g  APGT 

0.06500  LT 

LT 

3.00000000  ng/g  APGT 

3.00000  LT 

LT 

D 

3.00000000  ng/g  APGT 

3.00000  LT 

LT 

4.70000000  Mg/g  APGT 

4.70000  LT 

LT 

D 

4.70000000  |ig/g  APGT 

4.70000  LT 

LT 

1.40000000  (ig/g  APGT 

1.40000  LT 

LT 

D 

1.40000000  ng/g  APGT 

1.40000  LT 

LT 

0.57000000  ng/g  APGT 

0.57000  LT 

LT 

D 

0.57000000  fig/g  APGT 

0.57000  LT 

LT 

0.32000000  (ig/g  APGT 

0.32000  LT 

LT 

D 

0.32000000  Hg/g  APGT 

0.32000  LT 

LT 

0.05500000  ng/g  APGT 

0.05500  LT 

LT 

D 

0.05500000  ng/g  APGT 

0.05500  LT 

LT 

0.24000000  (xg/g  APGT 

0.24000  LT 

LT 

D 

0.24000000  (Jg/g  APGT 

0.24000  LT 

LT 

0.03200000  (ig/g  APGT 

0.03200  LT 

LT 

D 

0.03200000  fig/g  APGT 

0.03200  LT 

LT 

0.09800000  (ig/g  APGT 

0.09800  LT 

LT 

D 

0.09800000  ng/g  APGT 

0.09800  LT 

ND 

R 

3.10000000  ng/g  APGT 

R 

3.10000  ND 

ND 

DR 

3.10000000  gg/g  APGT 

R 

3.10000  ND 

LT 

1.10000000  ng/g  APGT 

1.10000  LT 

LT 

D 

1.10000000  ng'g  APGT 

1.10000  LT 

LT 

1.60000000  (ig/g  APGT 

1.60000  LT 

LT 

D 

1.60000000  ng/g  APGT 

1.60000  LT 

LT 

1.60000000  ng/g  APGT 

1.60000  LT 

LT 

D 

1.60000000  ng/g  APGT 

1.60000  LT 

LT 

3.00000000  ng/g  APGT 

3.00000  LT 

LT 

D 

3.00000000  ng'g  APGT 

3.00000  LT 

LT 

0.34000000  (ig/g  APGT 

0.34000  LT 

LT 

D 

0.34000000  ^g/g  APGT 

0.34000  LT 

LT 

0.80000000  (ig/g  APGT 

0.80000  LT 

LT 

D 

0.80000000  Mg/g  APGT 

0.80000  LT 

LT 

0.04100000  (ig/g  APGT 

0.04100  LT 
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— 

Method  Blank 

Meas 

Flat 

Unit 

Flag 

Data  Meai 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qua)  Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES6-94-01 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

R 

3.10000000  gg/g  APGT  R 

3.10000  ND 

ES6-94-01 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

DR 

3.10000000  gg/g  APGT  R 

3.10000  ND 

ES6-94-01 

BGHIPY  BENZO  [G.HJl  PERYLENE 

LT 

0.18000000  gg/g  APGT 

0.18000  LT 

ES6-94-01 

BGHIPY  BENZO  [G.H.I]  PERYLENE 

LT 

D 

0.18000000  ng/g  APGT 

0.18000  LT 

ES6-94-01 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  ng/g  APGT 

0.13000  LT 

ES6-94-01 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

D 

0.13000000  ng/g  APGT 

0.13000  LT 

ES6-94-01 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  (ig/g  APGT 

0.03200  LT 

ES6-94-01 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

D 

0.03200000  ng/g  APGT 

0.03200  LT 

ES6-94-01 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000  |ig/g  APGT 

0.03200  LT 

ES6-94-01 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

D 

0.03200000  ng/g  APGT 

0.03200  LT 

ES6-94-01 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  ng/g  APGT 

0.08000  LT 

ES6-94-01 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.08000000  ug'g  APGT 

0.08000  LT 

ES6-94-01 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0,52000000  ng/g  APGT 

0.52000  LT 

ES6-94-01 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENT  ADIENE 

LT 

D 

0.52000000  ng/g  APGT 

0.52000  LT 

ES6-94-01 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  ng/g  APGT 

1.80000  LT 

ES6-94-01 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

D 

1.80000000  ^g/g  APGT 

1.80000  LT 

ES6-94-0 1 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000  ng/g  APGT 

0.68000  LT 

ES6-94-01 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

D 

0.68000000  ng/g  APGT 

0.68000  LT 

ES6-94-0 1 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  ng/g  APGT 

0.09700  LT 

ES6-94-01 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

D 

0.09700000  ng/g  APGT 

0.09700  LT 

ES6-94-01 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  fig/g  APGT 

0.32000  LT 

ES6-94-01 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

D 

0.32000000  gg/g  APGT 

0.32000  LT 

ES6-94-01 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  gg/g  APGT 

0.06600  LT 

ES6-94-0 1 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

D 

0.06600000  |ig/g  APGT 

0.06600  LT 

ES6-94-01 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  ^g/g  APGT 

0.31000  LT 

ES6-94-01 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

D 

0.31000000  gg/g  APGT 

0.31000  LT 

ES6-94-01 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  (ig/g  APGT 

0.07100  LT 

ES6-94-0I 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

D 

0.07100000  gg/g  APGT 

0.07100  LT 

ES6-94-01 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  ng/g  APGT 

0.21000  LT 

ES6-94-01 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.21000000  ng/g  APGT 

0.21000  LT 

ES6-94-01 

DBZFU 

DIBENZOFl  IRAN 

LT 

0.38000000  gg/g  APGT 

0.38000  LT 

ES6-94-01 

DBZFU 

DIBENZORJRAN 

LT 

D 

0.38000000  ng/g  APGT 

0.38000  LT 

ES6-94-01 

DCPD 

DIC  Y  CLOPENT  ADIENE 

LT 

0.57000000  ng/g  APGT 

0.57000  LT 

ES6-94-01 

DCPD 

DICYCLOPENT  ADIENE 

LT 

D 

0.57000000  gg/g  APGT 

0.57000  LT 

ES6-94-01 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  gg/g  APGT 

0.06800  LT 

ES6-94-01 

DDVP 

VAPONA 

LT 

D 

0.06800000  gg/g  APGT 

0.06800  LT 

ES6-94-01 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  gg/g  APGT 

0.24000  LT 

ES6-94-01 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

D 

0.24000000  gg/g  APGT 

0.24000  LT 

ES6-94-01 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000  gg/g  APGT 

0.06500  LT 

ES6-94-01 

DITH 

DITHIANE 

LT 

D 

0.06500000  gg/g  APGT 

0.06500  LT 

ES6-94-01 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0  07900000  gg/g  APGT 

0.07900  LT 

ES6-94-01 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

D 

0.07900000  gg/g  APGT 

0.07900  LT 

ES6-94-01 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  gg/g  APGT 

0.06300  LT 

ES6-94-01 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

D 

0.06300000  gg/g  APGT 

0.06300  LT 

ES6-94-01 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  gg/g  APGT 

1.30000  LT 

ES6-94-01 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

D 

1.30000000  gg/g  APGT 

1.30000  LT 

ES6-94-01 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  gg/g  APGT 

0.23000  LT 

ES6-94-01 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

D 

0.23000000  gg/g  APGT 

0.23000  LT 

ES6-94-01 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  gg/g  APGT 

1.30000  LT 

ES6-94-01 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

D 

1.30000000  gg/g  APGT 

1.30000  LT 

ES6-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  gg/g  APGT 

1.80000  LT 
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Chemical  Classy  SEMIVOLATILES _ 

ES6-94-01  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ES6-94-01  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ES6-94-01  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ES6-94-01  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ES6-94-0 1  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ES6-94-01  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ES6-94-01  PCB260  PCB  1260 

ES6-94-01  PCB260  PCB  1260 

ES6-94-01  PCB262  PCB  1262 

ES6-94-01  PCB262  PCB  1262 

ES6-94-01  PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ES6-94-01  PCP  PENTACHLOROPHENOL 

ES6-94-01  PHANT  PHENANTHRENE 

ES6-94-01  PHANT  PHENANTHRENE 

ES6-94-01  PHENO  PHENOL 

ES6-94-01  PHENO  PHENOL 

ES 6-94-01  PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-DICHLC>RO 
ES6-94-01  PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l-DICHLORO 
ES6-94-01  PPDDE  2.2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-DICHLC)RC) 
ES6-94-01  PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-DICHLORO 
ES6-94-01  PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l.l-TRICHLO 
ES6-94-01  PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l.l-TRICHLO 
ES6-94-01  PRTHN  PARATHION 
ES6-94-01  PRTHN  PARATHION 
ES6-94-01  PYR  PYRENE 
ES6-94-01  PYR  PYRENE 

ES6-94-01  SUPON  2-CHLORO-l-{2.4-DICHLOROPHENYL)VINYL 
ES6-94-01  SUPON  2-CHLORO-l-(2.4-DICHLOROPHENYL)VlNYL 
ES6-94-01  TXPHE  TOXAPHENE 
ES 6-94-01  TXPHE  TOXAPHENE 

ES7-94-01  123TCB  1.2,3-TRICHLOROBENZENE 
ES7-94-01  123TCB  1.2.3-TRICHLOROBENZENE 
ES7-94-01  124TCB  1.2.4-TRICHLOROBENZENE 
ES7-94-01  124TCB  1.2.4-TRICHLOROBENZENE 
ES7-94-01  12DCLB  1.2-DICHLOROBENZENE 
ES7-94-01  12DCLB  1.2-DICHLOROBENZENE 
ES7-94-01  12DPH  1.2-DIPHENYLHYDRAZINE 
ES7-94-01  12DPH  1 ,2-DIPHENYLHYDRAZINE 
ES7-94-01  13DCLB  1.3-DICHLOROBENZENE 
ES7-94-01  13DCLB  U-DICHLOROBENZENE 
ES7-94-01  13DNB  1.3-DINITROBENZENE 
ES7-94-01  13DNB  1,3-DINITROBENZENE 
ES7-94-01  14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE 
ES7-94-01  14DCLB  1 ,4-DICHLOROBENZENE 
ES7-94-01  236TCP  2.3.6-TRICHLOROPHENOL 
ES7-94-01  236TCP  2.3.6-TRICHLOROPHENOL 
ES7-94-01  245TCP  2.4,5-TRICHLOROPHENOL 
ES7-94-01  245TCP  2.4.5-TRICHLOROPHENOL 
ES7-94-01  246TCP  2.4.6-TRICHLOROPHENOL 
ES7-94-01  246TCP  2.4,6-TRICHLOROPHENOL 
ES7-94-01  24DCLP  2.4-DICHLOROPHENOL 


ND 

DR 

0.32000000  pg/g  APGT 

R 

0.32000  ND 

ND 

R 

0.32000000  pg/g  APGT 

R 

0.32000  ND 

ND 

DR 

0.32000000  pg/g  APGT 

R 

0.32000  ND 

ND 

R 

0.32000000  pg/g  APGT 

R 

0.32000  ND 

ND 

DR 

0.32000000  pg/g  APGT 

R 

0.32000  ND 

ND 

R 

0.32000000  pg/g  APGT 

R 

0.32000  ND 

LT 

0.79000000  pg/g  APGT 

0.79000  LT 

LT 

D 

0.79000000  pg/g  APGT 

0.79000  LT 

LT 

6.30000000  pg/g  APGT 

6.30000  LT 

LT 

D 

6.30000000  pg/g  APGT 

6.30000  LT 

LT 

0.76000000  pg/g  APGT 

0.76000  LT 

LT 

D 

0.76000000  pg/g  APGT 

0.76000  LT 

LT 

0.03200000  ng/g  APGT 

0.03200  LT 

LT 

D 

0.03200000  pg/g  APGT 

0.03200  LT 

LT 

0.05200000  ng/g  APGT 

0.05200  LT 

LT 

D 

0.05200000  fig/g  APGT 

0.05200  LT 

LT 

0.06400000  pg/g  APGT 

0.06400  LT 

LT 

D 

0.06400000  ng/g  APGT 

0.06400  LT 

LT 

0.06800000  pg/g  APGT 

0.06800  LT 

LT 

D 

0.06800000  pg/g  APGT 

0.06800  LT 

LT 

0.10000000  ng/g  APGT 

0.10000  LT 

LT 

D 

0.10000000  pg/g  APGT 

0.10000  LT 

LT 

1.70000000  pg/g  APGT 

1.70000  LT 

LT 

D 

1,70000000  pg/g  APGT 

1.70000  LT 

LT 

0.08300000  ng/g  APGT 

0.08300  LT 

LT 

D 

0.08300000  ng/g  APGT 

0.08300  LT 

LT 

0.92000000  pg/g  APGT 

0.92000  LT 

LT 

D 

0.92000000  pg/g  APGT 

0.92000  LT 

LT 

12.0000000  pg/g  APGT 

12.00000  LT 

LT 

D 

12.0000000  ng/g  APGT 

12.00000  LT 

LT 

0,03200000  pg/g  APGT 

0.03200  LT 

LT 

D 

0.03200000  pg/g  APGT 

0.03200  LT 

LT 

0.22000000  pg/g  APGT 

0.22000  LT 

LT 

D 

0.22000000  pg/g  APGT 

0.22000  LT 

LT 

0.04200000  pg/g  APGT 

0.04200  LT 

LT 

D 

0.04200000  pg/g  APGT 

0.04200  LT 

LT 

0.52000000  pg/g  APGT 

0.52000  LT 

LT 

D 

0.52000000  ng/g  APGT 

0.52000  LT 

LT 

0.04200000  ng/g  APGT 

0.04200  LT 

LT 

D 

0.04200000  pg/g  APGT 

0.04200  LT 

ND 

DR 

0.63000000  pg/g  APGT 

R 

0.63000  ND 

ND 

R 

0.63000000  pg/g  APGT 

R 

0.63000  ND 

LT 

0.03400000  pg/g  APGT 

0.03400  LT 

LT 

D 

0.03400000  pg/g  APGT 

0.03400  LT 

LT 

0.62000000  pg/g  APGT 

0.62000  LT 

LT 

D 

0.62000000  pg/g  APGT 

0.62000  LT 

LT 

0.49000000  pg/g  APGT 

0.49000  LT 

LT 

D 

0.49000000  pg/g  APGT 

0.49000  LT 

LT 

0.06100000  pg/g  APGT 

0.06100  LT 

LT 

D 

0.06100000  pg/g  APGT 

0.06100  LT 

LT 

0.06500000  pg/g  APGT 

0.06500  LT 
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Method  Biaak 

■H 

Mem  Flag 

Vmkt 

FV« 

Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool  Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qua!  Value 

Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES7-94-01 

24DCLP  2,4-DlCHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.06500000  yg/g  APGT 

0.06500  LT 

ES7-94-01 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  yg/g  APGT 

3.00000  LT 

ES7-94-01 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

D 

3.00000000  yg/g  APGT 

3.00000  LT 

ES7-94-0 1 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000  yg/g  APGT 

4.70000  LT 

ES7-94-01 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

D 

4.70000000  yg/g  APGT 

4.70000  LT 

ES7-94-0 1 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000  fig/g  APGT 

1.40000  LT 

ES7-94-01 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

D 

1.40000000  jig/g  APGT 

1.40000  LT 

ES7-94-01 

26DNA  2, 6-DINITRO ANILINE 

LT 

0.57000000  ng/g  APGT 

0.57000  LT 

ES7-94-01 

26DNA  2,6-DINITROANlLINE 

LT 

D 

0.57000000  ng/g  APGT 

0.57000  LT 

ES7-94-01 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000  \igfg  APGT 

0.32000  LT 

ES7-94-01 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

D 

0.32000000  jig/g  APGT 

0.32000  LT 

ES7-94-0 1 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0  05500000  jig/g  APGT 

0.05500  LT 

ES7-94-01 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.05500000  fig/g  APGT 

0.05500  LT 

ES7-94-01 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  ng/g  APGT 

0.24000  LT 

ES7-94-0 1 

2CNAP  2-C HLORON APHTH  ALENE 

LT 

D 

0  24000000  ^g  APGT 

0.24000  LT 

ES7-94-01 

2MNAP  2-METHYLNAPHTH ALENE 

LT 

0  03200000  ng/g  APGT 

0.03200  LT 

ES7-94-01 

2MNAP  2-METHYLNAPHTH  ALENE 

LT 

D 

0  03200000  ng/g  APGT 

0.03200  LT 

ES7-94-01 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  yg/g  APGT 

0.09800  LT 

ES7-94-01 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

D 

0.09800000  yg/g  APGT 

0.09800  LT 

ES7-94-01 

2 N ANIL  2-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  ng/g  APGT 

R 

3.10000  ND 

ES7-94-01 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

DR 

3  10000000  yg/g  APGT 

R 

3.10000  ND 

ES7-94-0I 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  yg/g  APGT 

1.10000  LT 

ES7-94-01 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

D 

1.10000000  yg/g  APGT 

1.10000  LT 

ES7-94-0 1 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  yg/g  APGT 

1.60000  LT 

ES7-94-0I 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

I) 

1.60000000  yg/g  APGT 

1.60000  LT 

ES7-94-01 

35DNA  3,5-DIN ITROANILINE 

LT 

1 .60000000  yg/g  APGT 

1.60000  LT 

ES7-94-01 

35DNA  3,5-DINITROANILINE 

LT 

D 

1 .60000000  yg/g  APGT 

1.60000  LT 

ES7-94-01 

3NANIL  3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000  yg/g  APGT 

3.00000  LT 

ES7-94-01 

3NANIL  3-NITROANILINE 

LT 

D 

3.00000000  yg/g  APGT 

3.00000  LT 

ES7-94-01 

3  NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000  yg/g  APGT 

0.34000  LT 

ES7-94-0 1 

3  NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

D 

0.34000000  yg/g  APGT 

0.34000  LT 

ES7-94-01 

46DN2C  4.6-DIN ITRO-2-CRES(  )L 

LT 

0.80000000  yg/g  APGT 

0.80000  LT 

ES7-94-01 

46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

D 

0.80000000  yg/g  APGT 

0.80000  LT 

ES7-94-01 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0  04100000  yg/g  APGT 

0.04100  LT 

ES7-94-01 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

D 

0.04100000  yg/g  APGT 

0.04100  LT 

ES7-94-01 

4CANIL  4-CHLORO  ANILINE 

ND 

R 

0  63000000  yg/g  APGT 

R 

0.63000  ND 

ES7-94-01 

4CANIL  4-C  HLORO ANILINE 

ND 

DR 

0.63000000  yg/g  APGT 

R 

0.63000  ND 

ES7-94-0 1 

4CL3C  4-CHLORO-3-C  RESOL 

LT 

0.93000000  yg/g  APGT 

0.93000  LT 

ES7-94-01 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESC  )L 

LT 

D 

0  93000000  yg/g  APGT 

0.93000  LT 

ES7-94-01 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  yg/g  APGT 

0.17000  LT 

ES7-94-0 1 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

D 

0  17000000  yg/g  APGT 

0.17000  LT 

ES7-94-01 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  yg/g  APGT 

0.24000  LT 

ES7-94-01 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

D 

0.24000000  yg/g  APGT 

0.24000  LT 

ES7-94-01 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  yg/g  APGT 

R 

3.10000  ND 

ES7-94-01 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

DR 

3.10000000  yg/g  APGT 

R 

3.10000  ND 

ES7-94-0I 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  yg/g  APGT 

3.30000  LT 

ES7-94-01 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

D 

3.30000000  yg/g  APGT 

3.30000  LT 

ES7-94-0 1 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  yg/g  APGT 

1.30000  LT 

ES7-94-01 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

1.30000000  yg/g  APGT 

1.30000  LT 

ES7-94-0 1 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0  40000000  yg/g  APGT 

0.40000  LT 

ES7-94-01 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

D 

0  40000000  yg/g  APGT 

0.40000  LT 
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Method  Blank 

Mas 

n*c 

Unit 

Flag 

Date 

Mem 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qua!  Value 

Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES7-94-01 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

D 

0.68000000  pg/g  APGT 

0.68000  LT 

ES7-94-01 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  pg/g  APGT 

0.09700  LT 

ES7-94-01 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

D 

0.09700000  pg/g  APGT 

0.09700  LT 

ES7-94-0 1 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  pg/g  APGT 

0.32000  LT 

ES7-94-0 1 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

D 

0.32000000  pg/g  APGT 

0*32000  LT 

ES7-94-01 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  pg/g  APGT 

0.06600  LT 

ES7-94-01 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

D 

0.06600000  pg/g  APGT 

0.06600  LT 

ES7-94-01 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  pg/g  APGT 

0.31000  LT 

ES7-94-01 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

D 

0.31000000  pg/g  APGT 

0.31000  LT 

ES7-94-0 1 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  pg/g  APGT 

0.07100  LT 

ES7-94-01 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

D 

0.07100000  pg/g  APGT 

0.07100  LT 

ES7-94-01 

DBHC 

DELT  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  pg/g  APGT 

0.21000  LT 

ES7-94-0 1 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0  21000000  pg/g  APGT 

0.21000  LT 

ES7-94-01 

DBZFU 

DIBENZOR1RAN 

LT 

0.38000000  pg/g  APGT 

0.38000  LT 

ES7-94-01 

DBZRI 

DIBENZORTRAN 

LT 

D 

0  38000000  pg/g  APGT 

0.38000  LT 

ES7-94-0 1 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0  57000000  pg/g  APGT 

0.57000  LT 

ES7-94-0 1 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

D 

0.57000000  pg/g  APGT 

0.57000  LT 

ES7-94-01 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0  06800000  ng/g  APGT 

0.06800  LT 

ES7-94-01 

DDVP 

VAPONA 

LT 

D 

0  06800000  fig/g  APGT 

0.06800  LT 

ES7-94-01 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  tig/g  APGT 

0.24000  LT 

ES7-94-01 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

D 

0.24000000  APGT 

0.24000  LT 

ES7-94-0 1 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0  06500000  pig/g  APGT 

0.06500  LT 

ES7-94-01 

DITH 

DITHIANE 

LT 

D 

0.06500000  ng/g  APGT 

0.06500  LT 

ES7-94-01 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  jig/g  APGT 

0.07900  LT 

ES7-94-01 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

D 

0  07900000  pig/g  APGT 

0.07900  LT 

ES7-94-01 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0  06300000  Mg/g  APGT 

0.06300  LT 

ES7-94-0 1 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

D 

0  06300000  \xg/g  APGT 

0.06300  LT 

ES7-94-01 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1 .30000000  ng/g  APGT 

1.30000  LT 

ES7-94-01 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

D 

1.30000000  ^g/g  APGT 

1.30000  LT 

ES7-94-01 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  pg/g  APGT 

0.23000  LT 

ES7-94-01 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

D 

0.23000000  pg/g  APGT 

0.23000  LT 

ES7-94-01 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  pg/g  APGT 

1.30000  LT 

ES7-94-01 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

D 

1.30000000  pg/g  APGT 

1.30000  LT 

ES7-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  pg/g  APGT 

1.80000  LT 

ES7-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

D 

1.80000000  pg/g  APGT 

1.80000  LT 

ES7-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

DR 

0.28000000  pg/g  APGT 

R 

0.28000  ND 

ES7-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0  28000000  pg/g  APGT 

R 

0.28000  ND 

ES7-94-01 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  pg/g  APGT 

1.20000  LT 

ES7-94-0 1 

ESFSD4 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

D 

1.20000000  pg/g  APGT 

1.20000  LT 

ES7-94-0I 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

R 

1 .30000000  pg/g  APGT 

R 

1.30000  ND 

ES7-94-0 1 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

DR 

t  .30000000  pg/g  APGT 

R 

1.30000  ND 

ES7-94-0 1 

FANT 

FLUORANTHENE 

1.20000000  pg/g  APGT 

0.03200  LT 

ES7-94-01 

FANT 

FLUORANTHENE 

D 

0  95000000  pg/g  APGT 

0.03200  LT 

ES7-94-0 1 

FLRENE  FLUORENE 

0  13000000  pg/g  APGT 

0.06500  LT 

ES7-94-01 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

D 

0  06500000  pg/g  APGT 

0.06500  LT 

ES7-94-0 1 

HCBD 

HEXACHLOROBl  IT  ADIENE 

LT 

0  97000000  pg/g  APGT 

0.97000  LT 

ES7-94-01 

HCBD 

HEXACHLOROBl  TADIENE 

LT 

D 

0  97000000  pg/g  APGT 

0.97000  LT 

ES7-94-01 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  pg/g  APGT 

0.24000  LT 

ES7-94-01 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

D 

0.24000000  pg/g  APGT 

0.24000  LT 

ES7-94-01 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  pg/g  APGT 

0.48000  LT 

ES7-94-01 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

D 

0  48000000  pg/g  APGT 

0.48000  LT 
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Chemiccd  Classy  SEMIVOLATILES _ 

ES7-94-01  ICDPYR  INDENO  [1,2,3-C,D)  PYRENE 

ES7-94-01  ICDPYR  INDENO  [1,2,3-C.D]  PYRENE 

ES7-94-01  ISODR  ISODRIN 

ES7-94-01  ISODR  ISODRIN 

ES7-94-01  ISOPHR  ISOPHORONE 

ES7-94-01  ISOPHR  ISOPHORONE 

ES7-94-01  KEP  KEPONE 

ES7-94-01  KEP  KEPONE 

ES7-94-01  LIN  LINDANE 

ES7-94-01  LIN  LINDANE 

ES7-94-01  MEXCL  METHOXYCHLOR 

ES7-94-01  MEXCL  METHOXYCHLOR 

ES7-94-01  MIREX  1.1  A.2, 2.3,3  A.4.5, 5,5  A.5B.6-DECACHLOROOCT AH 

ES7-94-01  MIREX  l,lA.2,2.3,3A,4.5.5,5A5B.6-DECACHLOROOCTAH 

ES7-94-01  MLTHN  MALATHION 

ES7-94-01  MLTHN  MALATHION 

ES7-94-01  NAP  NAPHTHALENE 

ES7-94-0 1  NAP  NAPHTHALENE 

ES7-94-01  NB  NITROBENZENE 

ES7-94-01  NB  NITROBENZENE 

ES7-944H  NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

ES7-94-01  NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

ES7-94-01  NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

ES7-94-01  NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

ES7-94-01  NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

ES7-94-0 1  NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

ES7-94-01  OXAT  1.4-OXATH1ANE 

ES7-94-01  OXAT  1,4-OXATHIANE 

ES7-94-01  PCB016  PCB  1016 

ES  7-94-01  PCB016  PCB  1016 

ES7-94-01  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 
ES7-94-01  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 
ES7-94-01  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 
ES7-94-01  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 
ES7-94-01  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 
ES7-94-01  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 
ES 7-94-01  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 
ES7-94-01  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 
ES7-94-01  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 
ES7-94-01  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 
ES7-94-01  PCB260  PCB  1260 
ES7-94-01  PCB260  PCB  1260 
ES7-94-01  PCB262  PCB  1262 
ES7-94-01  PCB262  PCB  1262 
ES7-94-01  PCP  PENTACHLOROPHENOL 
ES7-94-01  PCP  PENTACHLOROPHENOL 
ES7-94-01  PH  ANT  PHENANTHRENE 
ES7-94-01  PHANT  PHENANTHRENE 
ES7-94-01  PHENO  PHENOL 
ES7-94-01  PHENO  PHENOL 

ES7-94-01  PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l-DICHLORO 


LT 

2.40000000  Hg/g  APGT 

2.40000  LT 

LT 

D 

2.40000000  ng/g  APGT 

2.40000  LT 

LT 

0.48000000  ng/g  APGT 

0.48000  LT 

LT 

D 

0.48000000  fig/g  APGT 

0.48000  LT 

LT 

0.39000000  ng/g  APGT 

0.39000  LT 

LT 

D 

0.39000000  ng/g  APGT 

0.39000  LT 

ND 

R 

1.30000000  ng/g  APGT 

R 

1.30000  ND 

ND 

DR 

1.30000000  ng/g  APGT 

R 

1.30000  ND 

LT 

0.10000000  Hg/g  APGT 

0.10000  LT 

LT 

D 

0.10000000  jig/g  APGT 

0.10000  LT 

LT 

0.26000000  ng/g  APGT 

0.26000  LT 

LT 

D 

0.26000000  fig/g  APGT 

0.26000  LT 

LT 

0.14000000  ng/g  APGT 

0.14000  LT 

LT 

D 

0.14000000  ng/g  APGT 

0.14000  LT 

LT 

0.18000000  ng/g  APGT 

0.18000  LT 

LT 

D 

0.18000000  ng/g  APGT 

0.18000  LT 

LT 

0.74000000  ng/g  APGT 

0.74000  LT 

LT 

D 

0.74000000  ng/g  APGT 

0.74000  LT 

LT 

1.80000000  ng/g  APGT 

1.80000  LT 

LT 

D 

1.80000000  ng/g  APGT 

1.80000  LT 

LT 

0.46000000  ng/g  APGT 

0.46000  LT 

LT 

D 

0.46000000  ng/g  APGT 

0.46000  LT 

LT 

1.10000000  ng/g  APGT 

1.10000  LT 

LT 

D 

1.10000000  ng/g  APGT 

1.10000  LT 

LT 

0.29000000  (ig'g  APGT 

0.29000  LT 

LT 

D 

0.29000000  jig/g  APGT 

0.29000  LT 

LT 

0.07500000  (ig/g  APGT 

0.07500  LT 

LT 

D 

0.07500000  ng/g  APGT 

0.07500  LT 

LT 

0.32000000  ng/g  APGT 

0.32000  LT 

LT 

D 

0.32000000  jig/g  APGT 

0.32000  LT 

ND 

DR 

0.32000000  |ig/g  APGT 

R 

0.32000  ND 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  APGT 

R 

0.32000  ND 

ND 

DR 

0.32000000  ng/g  APGT 

R 

0.32000  ND 

ND 

R 

0.32000000  |ig/g  APGT 

R 

0.32000  ND 

ND 

DR 

0.32000000  ng/g  APGT 

R 

0.32000  HD 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  APGT 

R 

0.32000  ND 

ND 

DR 

0.32000000  ng/g  APGT 

R 

0.32000  HD 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  APGT 

R 

0.32000  ND 

ND 

DR 

0.32000000  ng/g  APGT 

R 

0.32000  ND 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  APGT 

R 

0.32000  HD 

LT 

0.79000000  ng/g  APGT 

0.79000  LT 

LT 

D 

0.79000000  ng/g  APGT 

0.79000  I  T 

LT 

6.30000000  ng/g  APGT 

6.30000  I  T 

LT 

D 

6.30000000  »ig/g  APGT 

6.30000  I  T 

LT 

0.76000000  |ig/g  APGT 

0.76000  I  T 

LT 

D 

0.76000000  (ig/g  APGT 

0.76000  Lf 

1.50000000  (ig/g  APGT 

0.03200  i.r 

D 

1.30000000  (ig/g  APGT 

0.03200  1.-T 

LT 

0.05200000  ng/g  APGT 

0.05200  I  T 

LT 

D 

0.05200000  ng/g  APGT 

0.05200  IT 

LT 

0.06400000  |ig/g  APGT 

0.06400  IT 

Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 
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— 

Method  Blank 

mm 

Mem 

FW 

Uait 

Flag 

Data 

Meat 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qua!  Value 

Bool 

Chemical  Class:  SEMTVOLA TELES 


ES7-94-01 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLORC) 

LT 

D 

0.06400000  (ig/g  APGT 

0.06400  LT 

ES7-94-01 

PPDDE  2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHEN  YL>  1 , 1  -DICHLORC) 

LT 

0.06800000  ng'g  APGT 

0.06800  LT 

ES7-94-01 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DIC  HLORC) 

LT 

D 

0.06800000  \ig/g  APGT 

0.06800  LT 

ES7-94-0 1 

PPDDT  2.2-BIS(P ARA-CHLOROPHENYL>-K  1 . 1 -TR1CHLO 

LT 

0.10000000  jig/g  APGT 

0.10000  LT 

ES7-94-0 1 

PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l .  1 , 1  -TRJCHLO 

LT 

D 

0.10000000  fig/g  APGT 

0.10000  LT 

ES7-94-0 1 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000000  ng/g  APGT 

1.70000  LT 

ES7-94-01 

PRTHN  PARATHION 

LT 

D 

1.70000000  jig/g  APGT 

1.70000  LT 

ES7-94-01 

PYR  PYRENE 

1.90000000  ng/g  APGT 

0.08300  LT 

ES7-94-01 

PYR  PYRENE 

D 

2.00000000  ng/g  APGT 

0.08300  LT 

ES7-94-01 

SUPON  2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.92000000  ng/g  APGT 

0.92000  LT 

ES7-94-01 

SUPON  2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHENYL) VINYL 

LT 

D 

0.92000000  \igjg  APGT 

0.92000  LT 

ES7-94-01 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.0000000  ng/g  APGT 

12.00000  LT 

ES7-94-0 1 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

I) 

12.0000000  |ig/g  APGT 

12.00000  LT 

ES7-94-0 1 

UNK641  UNKNOWN 

S 

0  40000000  (ig/g  APGT 

S 

0.40000 

ES7-94-0 1 

UNK641  IFNKNOWN 

DS 

0.30000000  ^g/g  APGT 

S 

0.40000 

ES8-94-0 1 

123TCB  1 ,2,3-TRJCHLOROBENZENE 

LT 

0  0.1200000  gg'g  APJM 

0.03200  LT 

ES  8-94*01 

124TCB  1 ,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0  22000000  ng/g  APJM 

0.22000  LT 

ES  8-94-01 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  ng/g  APJM 

0.04200  LT 

ES  8-94-01 

I2DPH  1,2-DIPHENYL  HYDRAZINE 

LT 

0  52000000  ^g/g  APJM 

0.52000  LT 

ES8-94-0 1 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  ng/g  APJM 

0.04200  LT 

ES8-94-01 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ND 

R 

0  63000000  ng/g  APJM 

R 

0.63000  ND 

ES8-94-01 

14DCLB  1 ,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  ng/g  APJM 

0.03400  LT 

ES8-94-01 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  ng/g  APJM 

0.62000  LT 

ES8-94-01 

245TCP  2,4, 5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0,49000000  Hg/g  APJM 

0.49000  LT 

ES8-94-01 

246TCP  2,4,6-TRJCHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  jig/g  APJM 

0.06100  LT 

ES8-94-01 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0  06500000  \kgjg  APJM 

0.06500  LT 

ES  8-94-01 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  )ig!g  APJM 

3.00000  LT 

ES  8-94-01 

24DNP  2,4-DIN  ITROPHENOL 

LT 

4  70000000  ^g/g  APJM 

4.70000  LT 

ES8-94-0 1 

24DNT  2,4-DIN TTROTOLUENE 

LT 

1.40000000  ng/g  APJM 

1.40000  LT 

ES  8-94-01 

26DNA  2,6-DIN ITROANILINE 

LT 

0.57000000  ng/g  APJM 

0.57000  LT 

ES  8-94*01 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0  32000000  ^g/g  APJM 

0.32000  LT 

ES  8-94-01 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0  05500000  \xg/g  APJM 

0.05500  LT 

ES  8-94-01 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  >ig/g  APJM 

0.24000  LT 

ES  8-94-01 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

4  90000000  ng/g  APJM 

0.03200  LT 

ES8-94-0 1 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  ng/g  APJM 

0.09800  LT 

ES  8-94-01 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  fig/g  APJM 

R 

3.10000  ND 

ES8-94-01 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  >ig/g  APJM 

1.10000  LT 

ES8-94-01 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  jig/g  APJM 

1.60000  LT 

ES8-94-0 1 

35DNA  3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000  \igjg  APJM 

1.60000  LT 

ES  8-94-01 

3NANIL  3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000  fig/g  APJM 

3.00000  LT 

ES  8-94-01 

3  NT  3-NITROTOLtrENE 

LT 

0.34000000  \igjg  APJM 

0.34000  LT 

ES  8-94-01 

46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0  80000000  ng/g  APJM 

0.80000  LT 

ES  8-94-01 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0  04100000  ng/g  APJM 

0.04100  LT 

ES  8-94-01 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

R 

0  63000000  )xgjg  APJM 

R 

0.63000  ND 

ES8-94-01 

4CL3C  4-CHLORO-3-C  RESOL 

LT 

0  93000000  \kg/g  APJM 

0.93000  LT 

ES8-94-0 1 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  ng/g  APJM 

0.17000  LT 

ES8-94-0 1 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  iiglg  APJM 

0.24000  LT 

ES8-94-0 1 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

R 

3  10000000  \ig/g  APJM 

R 

3.10000  ND 

ES8-94-0 1 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

3  30000000  ^g/g  APJM 

3.30000  LT 

ES8-94-01 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  ng/g  APJM 

1.30000  LT 

ES8-94-01 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0  40000000  ^g/g  APJM 

0.40000  LT 
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Chemical  Classy  SEMIVOLATILES _ 

ES8-94-01  ALDRN  ALDRIN 
ES8-94-01  ANAPN  ACENEPHTHENE 
ES8-94-01  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 
ES8-94-01  ANIL  ANILINE 

ES8-94-01  ANTRC  ANTHRACENE 

ES8-94-01  ATZ  ATRAZINE 

ES8-94-0I  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 
ES8-94-01  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 
ES8-94-01  B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 
ES8-94-01  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 
ES8-94-01  BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 
ES8-94-01  BAPYR  BENZO  |A|  PYRENE 
ES8-94-01  BBFAN  BENZO  [B1  FLUORANTHENE 
ES8-94-01  BBHC  BET  A-BENZENEHEXACHLORIDE 
ES8-94-01  BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

ES8-94-01  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 
ES8-94-01  BENZID  BENZIDINE 
ES8-94-01  BENZO  BENZOIC  ACID 
ES8-94-01  BGHIPY  BENZO  [G.H.I]  PERYLENE 
ES8-94-01  BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 
ES8-94-01  BZALC  BENZYL  ALCOHOL 
ES8-94-0I  CHRY  CHRYSENE 
ES8-94-01  CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 
ES8-94-01  CL6CP  HEXACHLOROCY  CLOPENT  ADIENE 
ES8-94-01  CL6ET  HEXACHLOROETHANE 
ES8-94-01  CLDAN  CHLORDANE 

ES8-94-0I  CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

ES8-94-01  CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

ES8-94-0 1  CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

ES8-94-01  DBAHA  DIBENZ  | AH]  ANTHRACENE 

ES8-94-01  DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

ES8-94-01  DBHC  DELT  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

ES8-94-01  DBZFU  DIBENZOFURAN 

ES8-94-01  DCPD  DICY  CLOPENT  ADIENE 

ES8-94-01  DDVP  VAPONA 

ES8-94-01  DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

ES8-94-01  DITH  DITHIANE 

ES8-94-01  DLDRN  DIELDRIN 

ES8-94-01  DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

ES8-94-01  DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ES  8-94-01  DNOP  Dl-N-OCTYL  PHTHALATE 

ES8-94-01  ENDRN  ENDRIN 

ES8-94-01  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ES8-94-01  ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ES8-94-01  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ES8-94-01  FAMPH  FAMOPHOS 

ES8-94-01  FANT  FLUORANTHENE 

ES8-94-01  FLRENE  FLUORENE 

ES8-94-01  HCBD  HEXACHLOROBUT ADIENE 

ES8-94-01  HPCL  HEPTACHLOR 

ES8-94-01  HPCLE  HEPT ACHLOREPOXIDE 


Chemical  Class:  SE  MTV OLA  TILES 


ES8-94-0 1 

ICDPYR  INDENO  [l,2,3-C,D]  PYRENE 

60.0000000  Mg/g  APJM 

2.40000 

LT 

ES8-94-01 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000  Mg/g  APJM 

0.48000 

LT 

ES8-94-01 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  Mg/g  APJM 

0.39000 

LT 

ES8-94-01 

KEP 

KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  Mg/g  APJM 

R 

1.30000  ND 

ES  8-94-01 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  Mg/g  APJM 

0.10000 

LT 

ES  8-94-01 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  Mg/g  APJM 

0.26000 

LT 

ES  8-94-01 

M1REX 

l.lA,2,2,3,3A,4,5,5,5A.5B,6-DECACHLOROOCTAH 

LT 

0.14000000  Mg/g  APJM 

0.14000 

LT 

ES  8-94-01 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000  (ig/g  APJM 

0.18000 

LT 

ES  8-94-01 

NAP 

NAPHTHALENE 

20.0000000  ng/g  APJM 

0.74000  LT 

ES8-94-0 1 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  |ig/g  APJM 

1.80000 

LT 

ES8-94-0 1 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  Mg/g  APJM 

0.46000 

LT 

ES8-94-01 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  ng/g  APJM 

1.10000 

LT 

ES8-94-01 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMTNE 

LT 

0  29000000  Mg/g  APJM 

0.29000 

LT 

ES8-94-01 

OXAT 

1 ,4-OXATHI  ANE 

LT 

0  07500000  Mg/g  APJM 

0.07500 

LT 

ES  8-94-01 

PC  BO  16 

PCB1016 

LT 

0.32000000  |ig/g  APJM 

0.32000 

LT 

ES  8-94-01 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0  32000000  Mg/g  APJM 

R 

0.32000  ND 

ES8-94-01 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0.32000000  Mg/g  APJM 

R 

0.32000  ND 

ES  8-94-01 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0  32000000  ng'g  APJM 

R 

0.32000  ND 

ES8-94-01 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0.32000000  Mg/g  APJM 

R 

0.32000  ND 

ES8-94-01 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  Mg/g  APJM 

R 

0.32000  ND 

ES8-94-01 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000  Mg/g  APJM 

0.79000 

LT 

ES  8-94-01 

PCB262 

PCB1262 

LT 

6.30000000  |ig/g  APJM 

6.30000 

LT 

ES  8-94-01 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0  76000000  M^'g  APJM 

0.76000 

LT 

ES  8-94-01 

PHANT 

PHENANTHRENE 

400.000000  gg/g  APJM 

0.03200 

LT 

ES8-94-01 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000  Mg/g  APJM 

0.05200 

LT 

ES8-94-01 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLC  )ROPHENYL>l .  1  -DICHLORO 

LT 

0.06400000  Mg/g  APJM 

0.06400 

LT 

ES8-94-0 1 

PPDDE 

2.2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL>  1 , 1  -DICHLORO 

LT 

0.06800000  Mg/g  APJM 

0.06800 

LT 

ES8-94-0 1 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHU  )ROPHENYL)-l ,  1 , 1  -TRICHLO 

LT 

0.10000000  Mg/g  APJM 

0.10000 

LT 

ES  8-94-0 1 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1  70000000  Mg/g  APJM 

1.70000 

LT 

ES  8-94-01 

PYR 

PYRENE 

400,000000  Mg/g  APJM 

0.08300 

LT 

ES  8-94-01 

SUPON 

2-CHLORO- 1  -{2.4-DIC  HLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

0.92000000  jig/g  APJM 

0.92000 

LT 

ES8-94-01 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.0000000  ng/g  APJM 

12.00000 

LT 

ES  8-94-01 

UNK522  IUNKNOWN 

S 

6  00000000  Mg/g  APJM 

S 

0.90000 

ES  8-94-01 

UNK522  UNKNOWN 

D 

7.00000000  Mg/g  APJM 

S 

0.90000 

ES  8-94-01 

UNK531 

UNKNOWN 

S 

5.00000000  Mg/g  APJM 

S 

0.40000 

ES8-94-02 

123TCB 

1.2.3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0  03200000  Mg/g  APGT 

0.03200 

LT 

ES8-94-02 

124TCB 

1 ,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  Mg/g  APGT 

0.22000 

LT 

ES8-94-02 

12DCLB  1 .2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0  04200000  Mg/g  APGT 

0.04200 

LT 

ES8-94-02 

12DPH 

1 ,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0  52000000  Mg/g  APGT 

0.52000 

LT 

ES8-94-02 

13DCLB  1 ,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  Mg/g  APGT 

0.04200 

LT 

ES  8-94-02 

13DNB 

1.3-DINITROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  Mg/g  APGT 

R 

0.63000  ND 

ES8-94-02 

14DCLB  1 .4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  Mg/g  APGT 

0.03400 

LT 

ES  8-94-02 

236TCP 

2.3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0  62000000  Mg/g  APGT 

0.62000 

LT 

ES8-94-02 

245TCP 

2.4.5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0  49000000  Mg/g  APGT 

0.49000 

LT 

ES8-94-02 

246TCP 

2.4.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0  06100000  Mg/g  APGT 

0.06100 

LT 

ES8-94-02 

24DCLP  2.4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0  06500000  Mg'g  APGT 

0.06500 

LT 

ES8-94-02 

24DMP 

2.4-DIM  ETHYLPHENC  )L 

LT 

3.00000000  Mg/g  APGT 

3.00000 

LT 

ES  8-94-02 

24DNP 

2,4-DIN  ITROPHENOL 

LT 

4.70000000  Mg/g  APGT 

4.70000 

LT 

ES  8-94-02 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1  40000000  Mg/g  APGT 

1.40000 

LT 

ES  8-94-02 

26DNA 

2.6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000  Mg/g  APGT 

0.57000 

LT 

ES8-94-02 

26DNT 

2,6-DINITROT(  )LUENE 

LT 

0  32000000  Mg/g  APGT 

0.32000 

LT 
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Method  Blank 

Meat 

Flag 

Unit 

Flat 

Data  Meat 

Sit*  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qua)  Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ES8-94-02  TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.0000000  (ig/g  APGT 

12.00000  LT 

ES8-94-02  UNK641  UNKNOWN 

S 

0.70000000  ng/g  APGT 

s 

0.40000 

ES8-94-03  123TCB  1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  ng/g  APJM 

0.03200  LT 

ES8-94-03  123TCB  1.2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.03200000  ng/g  APJM 

0.03200  LT 

ES8-94-03  124TCB  1.2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  ng/g  APJM 

0.22000  LT 

ES8-94-03  124TCB  1.2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.22000000  |ig/g  APJM 

0.22000  LT 

ES8-94-03  12DCLB  1.2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  ng/g  APJM 

0.04200  LT 

ES8-94-03  12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.04200000  fig/g  APJM 

0.04200  LT 

ES8-94-03  12DPH  1.2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  ng/g  APJM 

0.52000  LT 

ES8-94-03  12DPH  1 ,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

D 

0.52000000  ng/g  APJM 

0.52000  LT 

ES8-94-03  13DCLB  1.3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  fig/g  APJM 

0.04200  LT 

ES8-94-03  13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.04200000  fig/g  APJM 

0.04200  LT 

ES8-94-03  13DNB  1.3-DINITROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  fig/g  APJM 

R 

0.63000  ND 

ES8-94-03  13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ND 

RD 

0.63000000  fig/g  APJM 

R 

0.63000  ND 

ES8-94-03  14DCLB  1 ,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  ng/g  APJM 

0.03400  LT 

ES8-94-03  14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.03400000  fig/g  APJM 

0.03400  LT 

ES8-94-03  236TCP  2.3.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  |4.g/g  APJM 

0.62000  LT 

ES8-94-03  236TCP  2,3.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.62000000  (ig/g  APJM 

0.62000  LT 

ES 8-94-03  245TCP  2.4.5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  ng/g  APJM 

0.49000  LT 

ES8-94-03  245TCP  2.4.5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.49000000  fig/g  APJM 

0.49000  LT 

ES8-94-03  246TCP  2.4.6-TR1CHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  fig/g  APJM 

0.06100  LT 

ES8-94-03  246TCP  2,4,6-TRlCHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.06100000  fig/g  APJM 

0.06100  LT 

ES8-94-03  24DCLP  2.4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  fig/g  APJM 

0.06500  LT 

ES8-94-03  24DCLP  2.4-DICHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.06500000  fig/g  APJM 

0.06500  LT 

ES8-94-03  24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  fig/g  APJM 

3.00000  LT 

ES8-94-03  24DMP  2.4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

D 

3.00000000  fig/g  APJM 

3.00000  LT 

ES8-94-03  24DNP  2.4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000  fig/g  APJM 

4.70000  LT 

ES8-94-03  24DNP  2.4-DINITROPHENOL 

LT 

D 

4.70000000  fig/g  APJM 

4.70000  LT 

ES8-94-03  24DNT  2.4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000  fig/g  APJM 

1.40000  LT 

ES8-94-03  24DNT  2.4-DINITROTOLUENE 

LT 

D 

1.40000000  fig/g  APJM 

1.40000  LT 

ES8-94-03  26DNA  2.6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000  fig/g  APJM 

0.57000  LT 

ES8-94-03  26DNA  2.6-DINITROANILINE 

LT 

D 

0.57000000  fig/g  APJM 

0.57000  LT 

ES8-94-03  26DNT  2.6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000  fig/g  APJM 

0.32000  LT 

ES8-94-03  26DNT  2.6-DINITROTOLUENE 

LT 

D 

0.32000000  fig/g  APJM 

0.32000  LT 

ES 8-94-03  2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  fig/g  APJM 

0.05500  LT 

ES8-94-03  2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.05500000  fig/g  APJM 

0.05500  LT 

ES8-94-03  2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  fig/g  APJM 

0.24000  LT 

ES8-94-03  2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

D 

0.24000000  fig/g  APJM 

0.24000  LT 

ES8-94-03  2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000  fig/g  APJM 

0.03200  LT 

ES8-94-03  2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

D 

0.03200000  fig/g  APJM 

0.03200  LT 

ES8-94-03  2MP  2-METH YLPHEN OL 

LT 

0.09800000  fig/g  APJM 

0.09800  LT 

ES8-94-03  2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

D 

0.09800000  fig/g  APJM 

0.09800  LT 

ES8-94-03  2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  fig/g  APJM 

R 

3.10000  ND 

ES8-94-03  2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

RD 

3.10000000  fig/g  APJM 

R 

3.10000  ND 

ES8-94-03  2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  fig/g  APJM 

1.10000  LT 

ES8-94-03  2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

D 

1.10000000  fig/g  APJM 

1.10000  LT 

ES8-94-03  33DCBD  3.3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1,60000000  fig/g  APJM 

1.60000  LT 

ES8-94-03  33DCBD  3.3-CICHLOROBENZIDfNE 

LT 

D 

1.60000000  fig/g  APJM 

1.60000  LT 

ES8-94-03  35DNA  3.5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000  fig/g  APJM 

1.60000  LT 

ES8-94-03  35DNA  3.5-DINITROANILINE 

LT 

D 

1.60000000  fig/g  APJM 

1.60000  LT 

ES8-94-03  3NAN1L  3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000  fig/g  APJM 

3.00000  LT 
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Method  Blank 

Mem 

FkC 

Unit 

Flat 

Date  Meas 

Slt«  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Mens 

Lot 

Code 

Qual  Value  Bool 

Chemical  Class;  SEMIVOLA TILES 


ES8-94-03 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

D 

1.30000000  Mg/g  APJM 

1.30000  LT 

ES8-94-03 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  Mg/g  APJM 

0.23000  LT 

ES8-94-03 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

D 

0.23000000  Mg/g  APJM 

0.23000  LT 

ES8-94-03 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  Mg/g  APJM 

1.30000  LT 

ES8-94-03 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

D 

1.30000000  Mg/g  APJM 

1.30000  LT 

ES8-94-03 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  Mg/g  APJM 

1.80000  LT 

ES8-94-03 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

D 

1.80000000  Mg/g  APJM 

1.80000  LT 

ES8-94-03 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  fig/g  APJM 

R 

0.28000  ND 

ES  8-94-03 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

RD 

0.28000000  ng/g  APJM 

R 

0.28000  ND 

ES  8-94-03 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  Mg/g  APJM 

1.20000  LT 

ES8-94-03 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

D 

1.20000000  Mg/g  APJM 

1.20000  LT 

ES8-94-03 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  Mg/g  APJM 

R 

1.30000  ND 

ES8-94-03 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

RI) 

1  30000000  Mg/g  APJM 

R 

1.30000  ND 

ES8-94-03 

FANT 

FLUORANTHENE 

0  28000000  Mg/g  APJM 

0.03200  LT 

ES8-94-03 

FANT 

FLUORANTHENE 

D 

0  42000000  Mg/g  APJM 

0.03200  LT 

ES8-94-03 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0  06500000  ng/g  APJM 

0.06500  LT 

ES8-94-03 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

D 

0  06500000  Mg/g  APJM 

0.06500  LT 

ES  8-94-03 

HCBD 

HEXACHLOROBtrTADIENE 

LT 

0  97000000  Mg/g  APJM 

0.97000  LT 

ES8-94-03 

HCBD 

HEXACHLOROBl  IT  ADIENE 

LT 

D 

0  97000000  Mg/g  APJM 

0.97000  LT 

ES  8-94-03 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  Mg/g  APJM 

0.24000  LT 

ES8-94-03 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

D 

0.24000000  Mg/g  APJM 

0.24000  LT 

ES8-94-03 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0  48000000  Mg/g  APJM 

0.48000  LT 

ES8-94-03 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

D 

0.48000000  Mg/g  APJM 

0.48000  LT 

ES  8-94-03 

ICDPYR  INDENO  [L2.3-C,D|  PYRENE 

LT 

2.40000000  M^g  APJM 

2.40000  LT 

ES8-94-03 

ICDPYR  INDENO  1 1. 2.3-C.D)  PYRENE 

LT 

D 

2.40000000  Mg/g  APJM 

2.40000  LT 

ES8-94-03 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0  48000000  Mg/g  APJM 

0.48000  LT 

ES8-94-03 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

D 

0  48000000  Mg/g  APJM 

0.48000  LT 

ES8-94-03 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0  39000000  Mg/g  APJM 

0.39000  LT 

ES  8-94-03 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

D 

0.39000000  Mg/g  APJM 

0.39000  LT 

ES  8-94-03 

KEP 

KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  Mg/g  APJM 

R 

1.30000  ND 

ES8-94-03 

KEP 

KEPONE 

ND 

RD 

1.30000000  Mg/g  APJM 

R 

1.30000  ND 

ES8-94-03 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  Mg/g  APJM 

0.10000  LT 

ES8-94-03 

LIN 

LINDANE 

LT 

D 

0  10000000  Mg/g  APJM 

0.10000  LT 

ES  8-94-03 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  Mg/g  APJM 

0.26000  LT 

ES  8-94-03 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

D 

0.26000000  Mg/g  APJM 

0.26000  LT 

ES8-94-03 

MIREX 

1 , 1  A,2,2,3,3  A.4.5.5.5  A  5  B.  6-DEC  AC  HLOROOCT  AH 

LT 

0.14000000  Mg/g  APJM 

0.14000  LT 

ES  8-94-03 

MIREX 

l.lA,2,2.3*3A,4.5.5,5A5B.6-DECACHLOROOCTAH 

LT 

D 

0  14000000  Mg/g  APJM 

0.14000  LT 

ES  8-94-03 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  Mg/g  APJM 

0.18000  LT 

ES  8-94-03 

MLTHN  MALATHION 

LT 

D 

0  18000000  Mg/g  APJM 

0.18000  LT 

ES8-94-03 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0  74000000  Mg/g  APJM 

0.74000  LT 

ES8-94-03 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

D 

0.74000000  Mg/g  APJM 

0.74000  LT 

ES  8-94-03 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  Mg/g  APJM 

1.80000  LT 

ES  8-94-03 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

I) 

1.80000000  Mg/g  APJM 

1.80000  LT 

ES  8-94-03 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  Mg/g  APJM 

0.46000  LT 

ES8-94-03 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

D 

0.46000000  Mg/g  APJM 

0.46000  LT 

ES8-94-03 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  Mg/g  APJM 

1.10000  LT 

ES  8-94-03 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

r> 

1  1 0000000  Mg/g  APJM 

1.10000  LT 

ES  8-94-03 

NNDPA 

N-NTTROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  Mg/g  APJM 

0.29000  LT 

ES  8-94-03 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

D 

0  29000000  Mg/g  APJM 

0.29000  LT 

ES8-94-03 

OXAT 

1.4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000  Mg/g  APJM 

0.07500  LT 

ES8-94-03 

OXAT 

1.4-OXATHIANE 

LT 

D 

0.07500000  Mg/g  APJM 

0.07500  LT 
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Method  Blank 

Meat  Flag 

Unit 

Fla i 

Data  Me*» 

Site  ID 

Test  Name 

Bool  Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qua]  Value  Bool 

Chemical  Classy  SEMIVOLATILES _ 

ES8-94-03  PC  BO  16  PCB  1016 
ES8-94-03  PCB016  PCB  1016 

ES8-94-03  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 
ES8-94-03  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 
ES8-94-03  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 
ES 8-94-03  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 
ES8-94-03  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 
ES8-94-03  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 
ES8-94-03  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 
ES8-94-03  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 
ES8-94-03  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 
ES8-94-03  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 
ES8-94-03  PCB260  PCB  1260 
ES8-94-03  PCB260  PCB  1260 
ES8-94-03  PCB262  PCB  1262 
ES8-94-03  PCB262  PCB  1262 
ES8-94-03  PCP  PENTACHLOROPHENOL 
ES8-94-03  PCP  PENTACHLOROPHENOL 
ES 8-94-03  PHANT  PHENANTHRENE 
ES8-94-03  PHANT  PHENANTHRENE 
ES8-94-03  PHENO  PHENOL 
ES8-94-03  PHENO  PHENOL 

ES8-94-03  PPDDD  2.2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-DICHLC>RO 
ES8-94-03  PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-DICHLORO 
ES8-94-03  PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-DICHLORO 
ES8-94-03  PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHU)ROPHENYL)-U-DlCHLORC) 
ES 8-94-03  PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHU)ROPHENYL>U,l-TRlCHU) 
ES8-94-03  PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHU)ROPHENYL)-l.l,l-TRICHLO 
ES8-94-03  PRTHN  PARATHION 
ES 8-94-03  PRTHN  PARATHION 
ES8-94-03  PYR  PYRENE 
ES8-94-03  PYR  PYRENE 

ES8-94-03  SirPON  2-CHLORO-l-(2.4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

ES8-94-03  SUPON  2-CHLORO- 1  -(2.4-DIC  HLOROPHENYL) VINYL 

ES8-94-03  TXPHE  TOXAPHENE 

ES8-94-03  TXPHE  TOXAPHENE 

ES8-94-03  UNK521  UNKNOWN 

ES8-94-03  UNK521  UNKNOWN 

ES8-94-03  UNK522  UNKNOWN 

ES8-94-03  UNK522  UNKNOWN 

ES8-94-03  UNK522  UNKNOWN 

ES8-94-03  UNK522  UNKNOWN 

ES8-94-03  UNK531  UNKNOWN 

ES8-94-03  UNK531  UNKNOWN 

ES8-94-03  UNK531  UNKNOWN 

ES8-94-03  UNK531  UNKNOWN 

ES8-94-03  UNK533  UNKNOWN 

ES9-94-01  123TCB  1.2,3-TRICHLOROBENZENE 
ES9-94-01  123TCB  1.2.3-TRICHLOROBENZENE 
ES9-94-01  124TCB  1.2.4-TRICHLOROBENZENE 
ES9-94-01  124TCB  1.2.4-TRICHLOROBENZENE 


LT 

0.32000000  ng/g  APJM 

0.32000  LT 

LT 

D 

0.32000000  ng/g  APJM 

0.32000  LT 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  APJM 

R 

0.32000  ND 

ND 

RD 

0.32000000  ng/g  APJM 

R 

0.32000  ND 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  APJM 

R 

0.32000  ND 

ND 

RD 

0.32000000  ng/g  APJM 

R 

0.32000  ND 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  APJM 

R 

0.32000  ND 

ND 

RD 

0.32000000  ng/g  APJM 

R 

0.32000  ND 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  APJM 

R 

0.32000  ND 

ND 

RD 

0.32000000  ng/g  APJM 

R 

0.32000  ND 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  APJM 

R 

0.32000  ND 

ND 

RD 

0.32000000  ng/g  APJM 

R 

0.32000  ND 

LT 

0.79000000  ng/g  APJM 

0.79000  LT 

LT 

D 

0.79000000  ng/g  APJM 

0.79000  LT 

LT 

6.30000000  ng'g  APJM 

6.30000  LT 

LT 

D 

6.30000000  ng/g  APJM 

6.30000  LT 

LT 

0.76000000  ng/g  APJM 

0.76000  LT 

LT 

D 

0.76000000  ng/g  APJM 

0.76000  LT 

0.32000000  ng/g  APJM 

0.03200  LT 

D 

0.51000000  ng/g  APJM 

0.03200  LT 

LT 

0.05200000  ng/g  APJM 

0.05200  LT 

LT 

D 

0.05200000  ng/g  APJM 

0.05200  LT 

LT 

0.06400000  ng/g  APJM 

0.06400  LT 

LT 

D 

0.06400000  ng/g  APJM 

0.06400  LT 

LT 

0.06800000  ng/g  APJM 

0.06800  LT 

LT 

D 

0.06800000  ng/g  APJM 

0.06800  LT 

LT 

0.10000000  ng/g  APJM 

0.10000  LT 

LT 

D 

0.10000000  ng/g  APJM 

0.10000  LT 

LT 

1.70000000  ng/g  APJM 

1.70000  LT 

LT 

D 

1.70000000  ng/g  APJM 

1.70000  LT 

0.57000000  ng/g  APJM 

0.08300  LT 

D 

0.84000000  ng/g  APJM 

0.08300  LT 

LT 

0.92000000  ng/g  APJM 

0.92000  LT 

LT 

D 

0.92000000  ng/g  APJM 

0.92000  LT 

LT 

12.0000000  ng/g  APJM 

12.00000  LT 

LT 

D 

12.0000000  ng/g  APJM 

12.00000  LT 

S 

0  70000000  ng/g  APJM 

s 

0.90000 

SD 

0.70000000  ng/g  APJM 

s 

0.90000 

S 

0.70000000  ng/g  APJM 

s 

0.90000 

D 

2  00000000  ng/g  APJM 

s 

0.90000 

SD 

0.70000000  ng/g  APJM 

s 

0.90000 

DD 

2.00000000  ng/g  APJM 

s 

0.90000 

S 

0.50000000  ng/g  APJM 

s 

0.40000 

D 

1.00000000  ng/g  APJM 

s 

0.40000 

SD 

0,40000000  ng/g  APJM 

s 

0.40000 

DD 

1.00000000  ng/g  APJM 

s 

0.40000 

S 

0.40000000  ng/g  APJM 

s 

0.30000 

LT 

0.03200000  ng/g  APDX 

0.03200  LT 

LT 

D 

0.03200000  ng/g  APDX 

0.03200  LT 

LT 

0.22000000  ng/g  APDX 

0.22000  LT 

LT 

D 

0.22000000  ng/g  APDX 

0.22000  LT 

1081 


Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Method  Blanks) 


Method  Blank 

Meat 

Flat 

UaH 

Flag 

Data 

Meat 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qual  Value 

Bool 

Chemical  Class;  SEMTVOLA TILES 


ES9-94-01 

12DCLB  1 ,2 -DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  Mg/g  APDX 

0.04200  LT 

ES9-94-01 

12DCLB  1 ,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.04200000  Mg/g  APDX 

0.04200  LT 

ES  9-94-01 

12DPH  1 ,2-DIPHENYLHYDRAZrNE 

LT 

0.52000000  Mg/g  APDX 

0.52000  LT 

ES9-94-01 

1 2DPH  1 ,2-DIPHENYLH  YDRAZINE 

LT 

D 

0.52000000  Mg/g  APDX 

0.52000  LT 

ES9-94-0 1 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  fig/g  APDX 

0.04200  LT 

ES9-94-01 

13DCLB  1 ,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.04200000  Mg/g  APDX 

0.04200  LT 

ES9-94-01 

13DNB  L3-DINITROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  Mg/g  APDX 

R 

0.63000  ND 

ES9-94-0 1 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ND 

RD 

0.63000000  ng/g  APDX 

R 

0.63000  ND 

ES9-94-01 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  Mg/g  APDX 

0.03400  LT 

ES9-94-01 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.03400000  Mg/g  APDX 

0.03400  LT 

ES9-94-01 

236TCP  2,3,6-TRJCHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  ng/g  APDX 

0.62000  LT 

ES9-94-01 

236TCP  2,3,6-TRJCHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.62000000  ng/g  APDX 

0.62000  LT 

ES9-94-01 

245TCP  2,4.5-TRICHLOROPHEN(  )L 

LT 

0  49000000  Mg/g  APDX 

0.49000  LT 

ES9-94-0 1 

245TCP  2,4,5-TRJCHLOROPHENOL 

LT 

D 

0  49000000  fig/g  APDX 

0.49000  LT 

ES9-94-0 1 

246TCP  2,4.6-TRlCHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  Mg'g  APDX 

0.06100  LT 

ES9-94-01 

246TCP  2,4,6-TRJCHLOROPHENOL 

LT 

D 

0  06100000  Mg/g  APDX 

0,06100  LT 

ES9-94-01 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0  06500000  Mg/g  APDX 

0.06500  LT 

ES9-94-01 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.06500000  Mg/g  APDX 

0.06500  LT 

ES9-94-01 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  Mg/g  APDX 

3.00000  LT 

ES9-94-01 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

D 

3.00000000  Mg/g  APDX 

3.00000  LT 

ES9-94-01 

24DNP  2,4-DINTTROPHENOL 

LT 

4.70000000  Mg/g  APDX 

4.70000  LT 

ES9-94-01 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

D 

4  70000000  Mg/g  APDX 

4.70000  LT 

ES9-94-01 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000  Mg/g  APDX 

1.40000  LT 

ES9-94-01 

24DNT  2,4-DINITROTOLtrENE 

LT 

D 

1.40000000  Mg/g  APDX 

1.40000  LT 

ES9-94-0 1 

26DNA  2,6-DINITROANILINE 

LT 

0  57000000  Mg/g  APDX 

0.57000  LT 

ES9-94-01 

26DNA  2,6-DINITROANILINE 

LT 

D 

0.57000000  Mg/g  APDX 

0.57000  LT 

ES9-94-01 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000  Mg/g  APDX 

0.32000  LT 

ES9-94-01 

26DNT  2,6-DINITROTOLirENE 

LT 

D 

0.32000000  Mg/g  APDX 

0.32000  LT 

ES9-94-01 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  Mg/g  APDX 

0.05500  LT 

ES9-94-01 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.05500000  Mg/g  APDX 

0.05500  LT 

ES9-94-0 1 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  Mg/g  APDX 

0.24000  LT 

ES9-94-01 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

D 

0.24000000  Mg/g  APDX 

0.24000  LT 

ES9-94-0 1 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000  Mg/g  APDX 

0.03200  LT 

ES9-94-01 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

D 

0  03200000  Mg/g  APDX 

0.03200  LT 

ES9-94-01 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0  09800000  Mg/g  APDX 

0.09800  LT 

ES9-94-0 1 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

D 

0.09800000  Mg/g  APDX 

0.09800  LT 

ES9-94-01 

2NANIL  2 -NITRO ANILINE 

ND 

R 

3.10000000  Mg/g  APDX 

R 

3.10000  ND 

ES9-94-01 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

RD 

3  10000000  Mg/g  APDX 

R 

3.10000  ND 

ES9-94-01 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1  10000000  Mg/g  APDX 

1.10000  LT 

ES9-94-01 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

D 

1  10000000  Mg/g  APDX 

1.10000  LT 

ES9-94-01 

33DCBD  3.3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  Mg/g  APDX 

1.60000  LT 

ES9-94-01 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

D 

1 .60000000  Mg/g  APDX 

1.60000  LT 

ES9-94-01 

35DNA  3 ,5-DINITRO ANILINE 

LT 

1.60000000  Mg/g  APDX 

1.60000  LT 

ES9-94-01 

35DNA  3,5-DINITROANILINE 

LT 

D 

1  60000000  Mg/g  APDX 

1.60000  LT 

ES9-94-0 1 

3NANIL  3 -NITRO ANILINE 

LT 

3.00000000  Mg/g  APDX 

3.00000  LT 

ES9-94-01 

3NANIL  3 -NITRO ANILINE 

LT 

D 

3.00000000  Mg/g  APDX 

3.00000  LT 

ES9-94-01 

3NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0  34000000  Mg/g  APDX 

0.34000  LT 

ES9-94-0 1 

3  NT  3-NITROTOLirENE 

LT 

D 

0  34000000  Mg/g  APDX 

0.34000  LT 

ES9-94-01 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  Mg/g  APDX 

0.80000  LT 

ES9-94-01 

46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

D 

0  80000000  Mg/g  APDX 

0.80000  LT 

ES9-94-01 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0  04100000  Mg/g  APDX 

0.04100  LT 
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— 

Method  Blank 

Mess 

FWf 

Unit 

Fla{ 

Data  Meal 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qua]  Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES9-94-0 1 
ES9-94-01 
ES9-94-01 
ES9-94-01 
ES9-94-01 
ES9-94-0 1 
ES9-94-01 
ES9-94-01 
ES9-94-01 
ES9-94-01 
ES9-94-01 
ES9-94-01 
ES9-94-0 1 
ES9-94-01 
ES9-94-01 
ES9-94-01 
ES9-94-01 
ES9-94-01 
ES9-94-01 
ES9-94-01 
ES9-94-01 
ES9-94-01 
ES9-94-0 1 
ES9-94-01 
ES9-94-01 
ES9-94-01 
ES9 -94-01 
ES9-94-0 1 
ES9-94-01 
ES9-94-01 
ES9-94-01 
ES9-94-01 
ES9-94-01 
ES9-94-01 
ES9-94-0 1 
ES9-94-01 
ES9-94-01 
ES9-94-01 
ES9-94-01 
ES9-94-01 
ES9-94-01 
ES9-94-01 
ES9-94-0 1 
ES9-94-01 
ES9-94-0 1 
ES9-94-01 
ES9-94-01 
ES9-94-01 
ES9-94-0 1 
ES9-94-0 1 
ES9-94-01 


4BRPFE  4-BROMOPHENYLPHEN  YL  ETHER 

4CANIL  4-CHLOROAN1LINE 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

4CL3C  4-CHLORO-3-C  RESOL 

4CL3C  4-CHLORO-3-C  RESOL 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

4MP  4-METHYLPHENOL 

4MP  4-METHYLPHENOL 

4NANIL  4-NITROANILINE 

4NANIL  4-NITROANILINE 

4NP  4-NITROPHENOL 

4NP  4-NITROPHENOL 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ALDRN  ALDRIN 

ALDRN  ALDRIN 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

ANIL  ANILINE 

ANIL  ANILINE 

ANTRC  ANTHRACENE 

ANTRC  ANTHRACENE 

ATZ  ATRAZINE 

ATZ  ATRAZINE 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 
B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 
B2CIPE  BIS  (2-CHLOR(  )ISOPROPYL)ETHER 
B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 
B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 
B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 
B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 
B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 
BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 
BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 
BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 
BAPYR  BENZO  (A]  PYRENE 
BBFAN  BENZO  [B)  FLUORANTHENE 
BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 
BBHC  BET  A-BENZENEHEX  ACHLORIDE 
BBHC  BET  A-BENZENEHEXACHLORIDE 
BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 
BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 
BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 
BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 
BENZID  BENZIDINE 
BENZID  BENZIDINE 


LT 

D 

0.04100000  ng/g  APDX 

0.04100  LT 

ND 

R 

0.63000000  ng/g  APDX 

R 

0.63000  ND 

ND 

LT 

RD 

0.63000000  ng/g  APDX 
0.93000000  ng/g  APDX 

R 

0.63000  ND 

0.93000  LT 

LT 

LT 

D 

0.93000000  ng/g  APDX 
0.17000000  jig/g  APDX 

0.93000  LT 

0.17000  LT 

LT 

LT 

D 

0.17000000  jig/g  APDX 
0.24000000  ng/g  APDX 

0.17000  LT 
0.24000  LT 

LT 

D 

0.24000000  (tg/g  APDX 

0.24000  LT 

ND 

R 

3.10000000  iig/g  APDX 

R 

3.10000  ND 

ND 

LT 

RD 

3.10000000  jtg/g  APDX 

3  30000000  ng/g  APDX 

R 

3.10000  ND 

3.30000  LT 

LT 

LT 

D 

3.30000000  ng/g  APDX 

1.30000000  fig/g  APDX 

3.30000  LT 

1.30000  LT 

LT 

LT 

D 

1.30000000  ng/g  APDX 
0,40000000  ng/g  APDX 

1.30000  LT 

0.40000  LT 

LT 

LT 

D 

0.40000000  ng/g  APDX 
1.30000000  fig/g  APDX 

0.40000  LT 
1.30000  LT 

LT 

LT 

D 

1.30000000  |ig/g  APDX 
0.04100000  ng/g  APDX 

1.30000  LT 
0.04100  LT 

LT 

LT 

D 

0.04100000  (ig/g  APDX 
0.03300000  ng/g  APDX 

0.04100  LT 
0.03300  LT 

LT 

D 

0.03300000  ng/g  APDX 

0.03300  LT 

ND 

R 

0.13000000  ng/g  APDX 

R 

0.13000  ND 

ND 

LT 

RD 

0.13000000  jig/g  APDX 
0.71000000  ng/g  APDX 

R 

0.13000  ND 

0.71000  LT 

LT 

LT 

I) 

0.71000000  fig/g  APDX 
0.06500000  ng/g  APDX 

0.71000  LT 
0.06500  LT 

LT 

LT 

D 

0.06500000  ug  g  APDX 
0.19000000  ng/g  APDX 

0.06500  LT 

0.19000  LT 

LT 

LT 

D 

0.19000000  ftg/g  APDX 
0.44000000  ng/g  APDX 

0.19000  LT 
0.44000  LT 

LT 

LT 

D 

0.44000000  ng/g  APDX 
0.36000000  ng/g  APDX 

0.44000  LT 

0.36000  LT 

LT 

LT 

D 

0.36000000  ng/g  APDX 
0.48000000  ng/g  APDX 

0.36000  LT 

0.48000  LT 

LT 

LT 

D 

0.48000000  |ig/g  APDX 
0.04100000  jtg/g  APDX 

0.48000  LT 

0.04100  LT 

LT 

LT 

D 

0.04100000  ^g/g  APDX 
1.20000000  ng/g  APDX 

0.04100  LT 
1.20000  LT 

LT 

LT 

D 

1.20000000  ftg/g  APDX 
0.31000000  ugg  APDX 

1.20000  LT 
0.31000  LT 

LT 

LT 

D 

0.31000000  ng/g  APDX 
1.30000000  ng/g  APDX 

0.31000  LT 

1.30000  LT 

LT 

LT 

D 

1.30000000  |tg/g  APDX 

1 .80000000  ugg  APDX 

1.30000  LT 
1.80000  LT 

LT 

LT 

D 

1.80000000  ng/g  APDX 
2.40000000  ng/g  APDX 

1.80000  LT 

2.40000  LT 

LT 

D 

2  40000000  ftg/g  APDX 

2.40000  LT 

ND 

R 

0.13000000  ng/g  APDX 

R 

0.13000  ND 

ND 

RD 

0.13000000  ng/g  APDX 

R 

0.13000  ND 
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Method  Blank 

iw 

Meat 

Hk 

U  wit 

Flag 

Data 

Meat 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Mew 

Lot 

Code 

Qua!  Value 

Bool 

ChemicalClass:  SEMIVOLATILES 


ES9-94-01 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

R 

3.10000000  ng/g  APDX 

R 

3.10000  ND 

ES9-94-01 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

RD 

3.10000000  tig/g  APDX 

R 

3.10000  ND 

ES9-94-0 1 

BGHIPY  BENZO  [G,HJ]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  ng/g  APDX 

0.18000  LT 

ES9-94-01 

BGHIPY  BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

D 

0.18000000  ng/g  APDX 

0.18000  LT 

ES9-94-01 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  ng/g  APDX 

0.13000  LT 

ES9-94-01 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

D 

0.13000000  ng/g  APDX 

0.13000  LT 

ES9-94-01 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  \ig/g  APDX 

0.03200  LT 

ES9-94-01 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

D 

0.03200000  pg/g  APDX 

0.03200  LT 

ES9-94-01 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000  pg/g  APDX 

0.03200  LT 

ES9-94-01 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

D 

0.03200000  >ig/g  APDX 

0.03200  LT 

ES9-94-01 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  fig/g  APDX 

0.08000  LT 

ES9-94-01 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.08000000  Mg/g  APDX 

0.08000  LT 

ES9-94-01 

CL6CP 

HEXAC  HLOROC  Y  C  LOPENT  ADIENE 

LT 

0  52000000  jig/g  APDX 

0.52000  LT 

ES9-94-01 

CL6CP 

HEXACHLOROC  Y  C  LOPENT  ADIENE 

LT 

D 

0  52000000  ng/g  APDX 

0.52000  LT 

ES9-94-01 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  ng/g  APDX 

1.80000  LT 

ES9-94-0 1 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

D 

1.80000000  \igfg  APDX 

1.80000  LT 

ES9-94-0 1 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0  68000000  ng/g  APDX 

0.68000  LT 

ES9-94-0 1 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

D 

0.68000000  ng/g  APDX 

0.68000  LT 

ES9-94-01 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0  09700000  ng/g  APDX 

0.09700  LT 

ES9-94-01 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

D 

0  09700000  jig/g  APDX 

0.09700  LT 

ES9-94-01 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0  32000000  ng/g  APDX 

0.32000  LT 

ES9-94-0 1 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

D 

0.32000000  jig/g  APDX 

0.32000  LT 

ES9-94-01 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  StrLFONE 

LT 

0  06600000  ^g/g  APDX 

0.06600  LT 

ES9-94-01 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

D 

0  06600000  \xg/g  APDX 

0.06600  LT 

ES9-94-01 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  ng^g  APDX 

0.31000  LT 

ES9-94-01 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

D 

0  31000000  ng/g  APDX 

0.31000  LT 

ES9-94-0 1 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0  07100000  ng/g  APDX 

0.07100  LT 

ES9-94-01 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

D 

0  07100000  \igfg  APDX 

0.07100  LT 

ES9-94-01 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORJDE 

LT 

0  21000000  \kgjg  APDX 

0.21000  LT 

ES9-94-01 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORJDE 

LT 

D 

0  21000000  yigjg  APDX 

0.21000  LT 

ES9-94-01 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0  38000000  tig/g  APDX 

0.38000  LT 

ES9-94-01 

DBZRJ 

DIBENZORrRAN 

LT 

D 

0  38000000  \igjg  APDX 

0.38000  LT 

ES9-94-01 

DCPD 

DICYCLOPENT  ADIENE 

LT 

0.57000000  ^g/g  APDX 

0.57000  LT 

ES9-94-0 1 

DCPD 

DICYCLOPENT  ADIENE 

LT 

D 

0  57000000  Hg/g  APDX 

0.57000  LT 

ES9-94-0 1 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  ng/g  APDX 

0.06800  LT 

ES9-94-01 

DDVP 

VAPONA 

LT 

D 

0  06800000  ng/g  APDX 

0.06800  LT 

ES9-94-01 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  \igjg  APDX 

0.24000  LT 

ES9-94-0 1 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

D 

0.24000000  ng/g  APDX 

0.24000  LT 

ES9-94-01 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0  06500000  Mg/g  APDX 

0.06500  LT 

ES9-94-01 

DTTH 

DITHIANE 

LT 

D 

0  06500000  \igjg  APDX 

0.06500  LT 

ES9-94-01 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0  07900000  *ig/g  APDX 

0.07900  LT 

ES9-94-0 1 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

D 

0.07900000  \igjg  APDX 

0.07900  LT 

ES9-94-01 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0  06300000  ng/g  APDX 

0.06300  LT 

ES9-94-01 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

D 

0.06300000  ng/g  APDX 

0.06300  LT 

ES9-94-01 

DNBP 

DI-N-BirTYL  PHTHALATE 

LT 

1  30000000  ng/g  APDX 

1.30000  LT 

ES9-94-01 

DNBP 

DI-N-BITYL  PHTHALATE 

LT 

D 

1.30000000  ng/g  APDX 

1.30000  LT 

ES9-94-01 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  ^g/g  APDX 

0.23000  LT 

ES9-94-01 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

D 

0.23000000  ng/g  APDX 

0.23000  LT 

ES9-94-01 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  \igjg  APDX 

1.30000  LT 

ES9-94-01 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

D 

1.30000000  ytgjg  APDX 

1.30000  LT 

ES9-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1  80000000  ng/g  APDX 

1.80000  LT 
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— 

Method  Blank 

Meat 

FWC 

Unit 

Data 

Mens 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Mens 

Lot 

Code 

Qua)  Value 

Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ES9-94-0I 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  APDX 

R 

0.32000  ND 

ES9-94-0 1 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

RD 

0.32000000  jig/g  APDX 

R 

0.32000  ND 

ES9-94-01 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  APDX 

R 

0.32000  ND 

ES9-94-0 1 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

RD 

0.32000000  jig/g  APDX 

R 

0.32000  ND 

ES9-94-0I 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  APDX 

R 

0.32000  ND 

ES9-94-01 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

RD 

0.32000000  ng/g  APDX 

R 

0.32000  ND 

ES9-94-0 1 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000  ng/g  APDX 

0.79000  LT 

ES9-94-01 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

D 

0.79000000  fig/g  APDX 

0.79000  LT 

ES9-94-01 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000  ng/g  APDX 

6.30000  LT 

ES9-94-01 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

D 

6.30000000  ftg/g  APDX 

6.30000  LT 

ES9-94-0 1 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  >ig/g  APDX 

0.76000  LT 

ES9-94-01 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

D 

0  76000000  ng/g  APDX 

0.76000  LT 

ES9-94-01 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  jig/g  APDX 

0.03200  LT 

ES9-94-01 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

D 

0.03200000  ng/g  APDX 

0.03200  LT 

ES9-94-0 1 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0  05200000  ng'g  APDX 

0.05200  LT 

ES9-94-01 

PHENO 

PHENOL 

LT 

D 

0.05200000  fig/g  APDX 

0.05200  LT 

ES9-94-01 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  1 , 1  -DICHLORO 

LT 

0  06400000  ng/g  APDX 

0.06400  LT 

ES9-94-0 1 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHEN  YL)-1 , 1  -DICHLORO 

LT 

D 

0  06400000  |ig/g  APDX 

0.06400  LT 

ES9-94-01 

PPDDE 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  1 , 1  -DICHLORO 

LT 

0.06800000  ng/g  APDX 

0.06800  LT 

ES9-94-01 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLORO 

LT 

D 

0  06800000  yg/g  APDX 

0.06800  LT 

ES9-94-01 

PPDDT 

2,2-BIS(P  ARA-C  HLOROPHENYL)- 1,1,1  -TRICHLO 

LT 

0.10000000  jig/g  APDX 

0.10000  LT 

ES9-94-0 1 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1,1,1  -TRIC  H  LO 

LT 

D 

0  10000000  ng/g  APDX 

0.10000  LT 

ES9-94-01 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000  Hg/g  APDX 

1.70000  LT 

ES9-94-0 1 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

D 

1.70000000  ng/g  APDX 

1.70000  LT 

ES9-94-01 

PYR 

PYRENE 

LT 

0  08300000  ^ig/g  APDX 

0.08300  LT 

ES9-94-01 

PYR 

PYRENE 

LT 

D 

0  08300000  ng/g  APDX 

0.08300  LT 

ES9-94-01 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

0.92000000  ng/g  APDX 

0.92000  LT 

ES9-94-01 

supon 

2-CHLORO-l-(2.4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

D 

0  92000000  jig/g  APDX 

0.92000  LT 

ES9-94-0 1 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.0000000  ng/g  APDX 

12.00000  LT 

ES9-94-01 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

D 

12.0000000  ng/g  APDX 

12.00000  LT 

ES9-94-01 

IJNK531  UNKNOWN 

S 

0  40000000  ng/g  APDX 

S 

0.30000 

ES9-94-01 

UNK531  UNKNOWN 

SD 

0  30000000  ng/g  APDX 

S 

0.30000 

ES9-94-02 

123TCB 

1 ,2,3 -TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  iLg/g  APirp 

0.03200  LT 

ES9-94-02 

124TCB 

1 ,2.4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  Mg/g  APUP 

0.22000  LT 

ES9-94-02 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0  04200000  Jig/g  APirp 

0.04200  LT 

ES9-94-02 

12DPH 

1 ,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  \igjg  APirp 

0.52000  LT 

ES9-94-02 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  ng/g  APUP 

0.04200  LT 

ES9-94-02 

13DNB 

1 ,3-DINITROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  ng/g  APUP 

R 

0.63000  ND 

ES9-94-02 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  ng/g  APirp 

0.03400  LT 

ES9-94-02 

236TCP 

2.3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0  62000000  ng/g  APirp 

0.62000  LT 

ES9-94-02 

245TCP 

2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0  49000000  \ig/g  APUP 

0.49000  LT 

ES9-94-02 

246TCP 

2.4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  ng/g  APirp 

0.06100  LT 

ES9-94-02 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  ng/g  APirp 

0.06500  LT 

ES9-94-02 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  ng/g  APUP 

3.00000  LT 

ES9-94-02 

24DNP 

2,4-DIN  ITROPHENOL 

LT 

4  70000000  Hg/g  APirp 

4.70000  LT 

ES9-94-02 

24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

LT 

1  40000000  >ig/g  APirp 

1.40000  LT 

ES9-94-02 

26DNA 

2,6-DIN  FTROANILINE 

LT 

0  57000000  ng/g  APirp 

0.57000  LT 

ES9-94-02 

26DNT 

2,6-DIN  ITROTOLUENE 

LT 

0.32000000  (Jg/g  APirp 

0.32000  LT 

ES9-94-02 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  Mg/g  APirp 

0.05500  LT 

ES9-94-02 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  ng/g  APUP 

0.24000  LT 

ES9-94-02 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000  >ig/g  APirp 

0.03200  LT 
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Method  Btaak 

1 

Meat  Flaf 

Unit 

Flag 

Data 

Meat! 

Site  ID 

Teft  Name 

Bool  Code 

Value  Meat 

Lot 

Code 

Qua!  Value 

Bool  1 

Chemical  Class:  SEMTVOLA TILES 


ES9-94-02 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  fig/g  APUP 

0.06800  LT 

ES9-94-02 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  fig/g  APUP 

0.24000  LT 

ES9-94-02 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000  fig/g  APUP 

0.06500  LT 

ES9-94-02 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  fig/g  APUP 

0.07900  LT 

ES9-94-02 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  fig/g  APUP 

0.06300  LT 

ES9-94-02 

DNBP 

DI-N-BiriYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  fig/g  APUP 

1.30000  LT 

ES9-94-02 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  fig/g  APUP 

0.23000  LT 

ES9-94-02 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  fig/g  APUP 

1.30000  LT 

ES9-94-02 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  fig/g  APUP 

1.80000  LT 

ES9-94-02 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  fig/g  APUP 

R 

0.28000  ND 

ES9-94-02 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  fig/g  APUP 

1.20000  LT 

ES9-94-02 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  fig/g  APUP 

R 

1.30000  ND 

ES9-94-02 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  fig/g  APIT 

0.03200  LT 

ES9-94-02 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0  06500000  fig'g  APirp 

0.06500  LT 

ES9-94-02 

HCBD 

HEXACHLOROBITADIENE 

LT 

0  97000000  fig/g  APUP 

0.97000  LT 

ES9-94-02 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  fig/g  APirp 

0.24000  LT 

ES9-94-02 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0  48000000  fig/g  APirp 

0.48000  LT 

ES9-94-02 

ICDPYR  INDENO  (1,2,3-C.D)  PYRENE 

LT 

2  40000000  fig/g  APUP 

2.40000  LT 

ES9-94-02 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0  48000000  fig/g  A PUP 

0.48000  LT 

ES9-94-02 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  fig/g  APUP 

0.86000 

ES9-94-02 

KEP 

KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  fig/g  APUP 

R 

1.30000  ND 

ES9-94-02 

LIN 

LrNDANE 

LT 

o  iooooooo  fig/g  APirp 

0.10000  LT 

ES9-94-02 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  fig/g  APIT 

0.26000  LT 

ES9-94-02 

MIREX 

LlA2,2,3,3A4,5.5.5A5B.6-DECACHLOROOCTAH 

LT 

0.14000000  fig/g  APtrp 

0.14000  LT 

ES9-94-02 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000  fig/g  APirp 

0.18000  LT 

ES9-94-02 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0  74000000  fig/g  APUP 

0.74000  LT 

ES9-94-02 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  fig/g  APUP 

1.80000  LT 

ES9-94-02 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0  46000000  ng'g  APirp 

0.46000  LT 

ES9-94-02 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

m  ooooooo  >ig/g  APirp 

1.10000  LT 

ES9-94-02 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  fig/g  APirp 

0.29000  LT 

ES9-94-02 

OXAT 

1 ,4-OXATHI  ANE 

LT 

0  07500000  fig/g  APUP 

0.07500  LT 

ES9-94-02 

PC  BO  16 

PCB  1016 

LT 

0  32000000  fig/g  APUP 

0.32000  LT 

ES9-94-02 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0  32000000  fig/g  APirp 

R 

0.32000  ND 

ES9-94-02 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0.32000000  fig/g  APirp 

R 

0.32000  ND 

ES9-94-02 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0  32000000  fig'g  APirp 

R 

0.32000  ND 

ES9-94-02 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0  32000000  fig/g  APirp 

R 

0.32000  ND 

ES9-94-02 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  fig/g  APirp 

R 

0.32000  ND 

ES9-94-02 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0  79000000  fig/g  APirp 

0.79000  LT 

ES9-94-02 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6  30000000  fig/g  APirp 

6.30000  LT 

ES9-94-02 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0  76000000  fig/g  APUP 

0.76000  LT 

ES9-94-02 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  fig/g  APirp 

0.03200  LT 

ES9-94-02 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000  fig/g  APirp 

0.05200  LT 

ES9-94-02 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  1 , 1  -DICHLORO 

LT 

0.06400000  fig/g  APirp 

0.06400  LT 

ES9-94-02 

PPDDE 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  1 . 1  -DIC  HLORO 

LT 

0.06800000  fig/g  APirp 

0.06800  LT 

ES9-94-02 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLC  1ROPHEN  YL>  1.1.1  -TRICHLO 

LT 

o  iooooooo  fig/g  APirp 

0.10000  LT 

ES9-94-02 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000  fig/g  APirp 

1.70000  LT 

ES9-94-02 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000  fig/g  APirp 

0.08300  LT 

ES9-94-02 

SUPON 

2-CHLORO-K2.4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

0  92000000  fig'g  A PUP 

0.92000  LT 

ES9-94-02 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.0000000  fig/g  APirp 

12.00000  LT 

ES9-94-02 

UNK538  ITNKNOWN 

S 

0.30000000  fig/g  APirp 

s 

0.40000 

ESA-94-01 

123TCB 

1 ,2.3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0  03200000  fig/g  APDX 

0.03200  LT 
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Test  Name 


Meas  F1>( 
Bool  Code 


Chemical  Classy  SEMIVOLATILES _ 

ESA-94-01  123TCB  1.2,3-TRICHLOROBENZENE 
ESA-94-01  124TCB  1.2,4-TRICHLOROBENZENE 
ESA-94-01  124TCB  1,2,4-TRJCHLOROBENZENE 
ESA-94-01  12DCLB  1.2-DICHLOROBENZENE 
ESA-94-01  12DCLB  1.2-DICHLOROBENZENE 
ESA-94-01  12DPH  1 ,2-DlPHENYLH  YDRAZ1NE 
ESA-94-01  12DPH  1 ,2-DIP  HENYLHYDRAZINE 
ESA-94-01  13DCLB  U-DICHLOROBENZENE 
ESA-94-01  13DCLB  U-DICHLOROBENZENE 
ESA-94-01  13DNB  1,3-DINITROBENZENE 
ESA-94-01  13DNB  1.3-DlNrrROBENZENE 
ESA-94-01  14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE 
ESA-94-01  14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE 
ESA-94-01  236TCP  2.3.6-TR1CHLOROPHENOL 
ESA-94-01  236TCP  2.3.6-TR1CHLOROPHENOL 
ESA-94-01  245TCP  2.4,5-TRICHLOROPHENOL 
ESA-94-01  24JTCP  2.4.5-TRJCHU)ROPHENOL 
ESA-94-01  246TCP  2.4.6-TRICHU)ROPHENOL 
ESA-94-01  246TCP  2.4,6-TRICHLOROPHENOL 
ESA-94-01  24DCLP  2.4-DICHLOROPHENOL 
ESA-94-01  24DCLP  2.4-DICHLOROPHENOL 
ESA-94-01  24DMP  2.4-DIMETHYLPHENOL 
ESA-94-01  24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 
ESA-94-01  24DNP  2.4-DINITROPHENOL 
ESA-94-01  24DNP  2.4-DINITROPHENOL 
ESA-94-01  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 
ESA-94-01  24DNT  2.4-DINITROTOLUENE 
ESA-94-01  26DNA  2.6-DIN1TROANILINE 
ESA-94-01  26DNA  2.6-DINITROANIL1NE 
ESA-94-01  26DNT  2.6-DINITROTOLUENE 
ESA-94-01  26DNT  2.6-DIN1TROTOLUENE 
ESA-94-01  2CLP  2-CHLOROPHENOL 
ESA-94-01  2CLP  2-CHLOROPHENOL 
ESA-94-01  2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 
ESA-94-01  2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 
ESA-94-01  2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 
ESA-94-01  2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 
ESA-94-01  2MP  2-METHYLPHENOL 
ESA-94-01  2MP  2-METHYLPHENOL 
ESA-94-01  2NANIL  2-NITROAN1LINE 
ESA-94-01  2NANIL  2-NITROANILINE 
ESA-94-01  2NP  2-NITROPHENOL 
ESA-94-01  2NP  2-NITROPHENOL 
ESA-94-01  33DCBD  3.3-CICHLOROBENZIDINE 
ESA-94-01  33DCBD  3.3-CICHLOROBENZIDINE 
ESA-94-01  35DNA  3.5-DINITROANILINE 
ESA-94-01  35DNA  3.5-DINITROANILINE 
ESA-94-01  3NANIL  3-NITROANILINE 
ESA-94-01  3NAN1L  3-NITROANILINE 
ESA-94-01  3NT  3-NITROTOLUENE 
ESA-94-01  3NT  3-NITROTOLUENE 


LT 

D 

0.03200000  gg/g  APDX 

0.03200  LT 

LT 

0.22000000  gg/g  APDX 

0.22000  LT 

LT 

D 

0.22000000  gg/g  APDX 

0.22000  LT 

LT 

0.04200000  gg/g  APDX 

0.04200  LT 

LT 

D 

0.04200000  gg/g  APDX 

0.04200  LT 

LT 

0.52000000  gg/g  APDX 

0.52000  LT 

LT 

D 

0.52000000  gg/g  APDX 

0.52000  LT 

LT 

0.04200000  gg/g  APDX 

0.04200  LT 

LT 

D 

0.04200000  |ig/g  APDX 

0.04200  LT 

ND 

R 

0.63000000  gg/g  APDX 

R 

0.63000  ND 

ND 

RD 

0.63000000  gg/g  APDX 

R 

0.63000  ND 

LT 

0.03400000  gg/g  APDX 

0.03400  LT 

LT 

D 

0.03400000  gg/g  APDX 

0.03400  LT 

LT 

0.62000000  gg/g  APDX 

0.62000  LT 

LT 

D 

0.62000000  gg/g  APDX 

0.62000  LT 

LT 

0.49000000  gg/g  APDX 

0.49000  LT 

LT 

D 

0.49000000  gg/g  APDX 

0.49000  LT 

LT 

0.06100000  gg/g  APDX 

0.06100  LT 

LT 

D 

0.06100000  gg/g  APDX 

0.06100  LT 

LT 

0.06500000  gg/g  APDX 

0.06500  LT 

LT 

D 

0.06500000  gg/g  APDX 

0.06500  LT 

LT 

3.00000000  gg/g  APDX 

3.00000  LT 

LT 

D 

3.00000000  gg/g  APDX 

3.00000  LT 

LT 

4.70000000  |ig/g  APDX 

4.70000  LT 

LT 

D 

4.70000000  gg/g  APDX 

4.70000  LT 

LT 

1.40000000  gg/g  APDX 

1.40000  LT 

LT 

D 

1.40000000  gg/g  APDX 

1.40000  LT 

LT 

0.57000000  gg/g  APDX 

0.57000  LT 

LT 

D 

0.57000000  gg/g  APDX 

0.57000  LT 

LT 

0.32000000  gg/g  APDX 

0.32000  LT 

LT 

D 

0.32000000  gg/g  APDX 

0.32000  LT 

LT 

0.05500000  gg/g  APDX 

0.05500  LT 

LT 

D 

0.05500000  gg/g  APDX 

0.05500  LT 

LT 

0.24000000  gg/g  APDX 

0.24000  LT 

LT 

D 

0.24000000  gg/g  APDX 

0.24000  LT 

LT 

0.03200000  gg/g  APDX 

0.03200  LT 

LT 

D 

0.03200000  gg/g  APDX 

0.03200  LT 

LT 

0.09800000  gg/g  APDX 

0.09800  LT 

LT 

D 

0.09800000  gg/g  APDX 

0.09800  LT 

ND 

R 

3.10000000  gg/g  APDX 

R 

3.10000  ND 

ND 

RD 

3.10000000  ng/g  APDX 

R 

3.10000  ND 

LT 

1.10000000  gg/g  APDX 

1.10000  LT 

LT 

D 

1.10000000  gg/g  APDX 

1.10000  LT 

LT 

1.60000000  gg/g  APDX 

1.60000  LT 

LT 

D 

1.60000000  gg/g  APDX 

1.60000  LT 

LT 

1.60000000  gg/g  APDX 

1.60000  LT 

LT 

D 

1.60000000  gg/g  APDX 

1.60000  LT 

LT 

3.00000000  gg/g  APDX 

3.00000  LT 

LT 

D 

3.00000000  gg/g  APDX 

3.00000  LT 

LT 

0.34000000  gg/g  APDX 

0.34000  LT 

LT 

D 

0.34000000  gg/g  APDX 

0.34000  LT 
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Meat 

FW 

Ualt 

FW 

Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meat 

Lot 

Code 

Qua!  Value 

Bool 

ChemicalClass:  SEMIVOLATILES 


ESA-94-01 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  yg/g  APDX 

0.80000  LT 

ESA-94-0 1 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-C RESOL 

LT 

D 

0.80000000  yg/g  APDX 

0.80000  LT 

ESA-94-01 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  yg/g  APDX 

0.04100  LT 

ESA-94-01 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

D 

0.04100000  yg/g  APDX 

0.04100  LT 

ESA-94-01 

4CANIL  4-CHLORO ANILINE 

ND 

R 

0.63000000  yg/g  APDX 

R 

0.63000  ND 

ESA-94-01 

4C ANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

RD 

0.63000000  yg/g  APDX 

R 

0.63000  ND 

ESA-94-01 

4CL3C 

4-CHLORO-3-C  RESOL 

LT 

0.93000000  yg/g  APDX 

0.93000  LT 

ESA-94-01 

4CL3C 

4-CHLORO-3-C  RESOL 

LT 

D 

0.93000000  yg/g  APDX 

0.93000  LT 

ESA-94-01 

4CLPPE 

4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  yg/g  APDX 

0.17000  LT 

ESA-94-01 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

D 

0.17000000  yg/g  APDX 

0.17000  LT 

ESA-94-01 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  yg/g  APDX 

0.24000  LT 

ESA-94-01 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

D 

0.24000000  yg/g  APDX 

0.24000  LT 

ESA-94-0 1 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

R 

3  10000000  yg/g  APDX 

R 

3.10000  ND 

ESA-94-01 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

RD 

3.10000000  yg'g  APDX 

R 

3.10000  ND 

ESA-94-01 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  yg/g  APDX 

3.30000  LT 

ESA-94-01 

4NP 

4-NITROPHENOL 

LT 

D 

3  30000000  yg/g  APDX 

3.30000  LT 

ESA-94-01 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  yg/g  APDX 

1.30000  LT 

ESA-94-01 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

1  30000000  yg/g  APDX 

1.30000  LT 

ESA-94-01 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0  40000000  yg/g  APDX 

0.40000  LT 

ESA-94-01 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

D 

0  40000000  yg/g  APDX 

0.40000  LT 

ESA-94-01 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000  yg/g  APDX 

1.30000  LT 

ESA-94-01 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

D 

1.30000000  yg/g  APDX 

1.30000  LT 

ESA-94-01 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  yg/g  APDX 

0.04100  LT 

ESA-94-01 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

D 

0.04100000  yg/g  APDX 

0.04100  LT 

ESA-94-01 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0  03300000  yg/g  APDX 

0.03300  LT 

ESA-94-0 1 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

D 

0  03300000  yg/g  APDX 

0.03300  LT 

ESA-94-01 

ANIL 

ANILINE 

ND 

R 

0.13000000  yg/g  APDX 

R 

0.13000  ND 

ESA-94-01 

ANIL 

ANILINE 

ND 

RD 

0.13000000  yg/g  APDX 

R 

0.13000  ND 

ESA-94-01 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0  71000000  yg/g  APDX 

0.71000  LT 

ESA-94-01 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

D 

0  71000000  yg/g  APDX 

0.71000  LT 

ESA-94-01 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0  06500000  yg/g  APDX 

0.06500  LT 

ESA-94-01 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

D 

0.06500000  yg/g  APDX 

0.06500  LT 

ESA-94-01 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0  19000000  yg/g  APDX 

0.19000  LT 

ESA-94-01 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

D 

0  19000000  yg/g  APDX 

0.19000  LT 

ESA-94-01 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0  44000000  yg/g  APDX 

0.44000  LT 

ESA-94-01 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROlSOPROPYL)ETHER 

LT 

D 

0  44000000  yg/g  APDX 

0.44000  LT 

ESA-94-01 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0  36000000  yg/g  APDX 

0.36000  LT 

ESA-94-01 

B2CLEE 

BIS  (2-CHLORI  )ETHYL)ETHER 

LT 

D 

0  36000000  yg/g  APDX 

0.36000  LT 

ESA-94-01 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0  48000000  yg/g  APDX 

0.48000  LT 

ESA-94-01 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

D 

0  48000000  yg/g  APDX 

0.48000  LT 

ESA-94-01 

BAANT 

BENZO  | A)  ANTHRACENE 

0  12000000  yg/g  APDX 

0.04100  LT 

ESA-94-01 

BAANT 

BENZO  | A]  ANTHRACENE 

D 

0  10000000  yg/g  APDX 

0.04100  LT 

ESA-94-01 

BAPYR 

BENZO  (A]  PYRENE 

LT 

1.20000000  yg/g  APDX 

1.20000  LT 

ESA-94-01 

BAPYR 

BENZO  (A)  PYRENE 

LT 

D 

1.20000000  yg/g  APDX 

1.20000  LT 

ESA-94-0 1 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0  31000000  yg/g  APDX 

0.31000  LT 

ESA-94-01 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

D 

0  31000000  yg/g  APDX 

0.31000  LT 

ESA-94-01 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  yg/g  APDX 

1.30000  LT 

ESA-94-01 

BBHC 

BET  A-BENZENEHEX  ACHLORIDE 

LT 

D 

1.30000000  yg/g  APDX 

1.30000  LT 

ESA-94-01 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1  80000000  yg/g  APDX 

1.80000  LT 

ESA-94-01 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

D 

1  80000000  yg/g  APDX 

1.80000  LT 

ESA-94-01 

BENSLF  BETA-ENDOSIFLFAN 

LT 

2  40000000  yg/g  APDX 

2.40000  LT 
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Method  Blank 

Meas 

Flag 

Unit 

Flag 

Data  Meaa 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qua]  Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESA-94-01 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

D 

2.40000000  ng/g  APDX 

2.40000  LT 

ESA-94-01 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

R 

0.13000000  ng/g  APDX 

R 

0.13000  ND 

ESA-94-01 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

RD 

0.13000000  ng/g  APDX 

R 

0.13000  ND 

ESA-94-01 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

R 

3.10000000  jig/g  APDX 

R 

3.10000  ND 

ESA-94-01 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

RD 

3.10000000  fig/g  APDX 

R 

3.10000  ND 

ESA-94-01 

BGHIPY  BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  ng/g  APDX 

0.18000  LT 

ESA-94-01 

BGHIPY 

BENZO  [G,HJ]  PERYLENE 

LT 

D 

0.18000000  fig/g  APDX 

0.18000  LT 

ESA-94-01 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  *ig/g  APDX 

0.13000  LT 

ESA-94-01 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

D 

0.13000000  ng/g  APDX 

0.13000  LT 

ESA-94-01 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  jig/g  APDX 

0.03200  LT 

ESA-94-01 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

D 

0.03200000  ng/g  APDX 

0.03200  LT 

ESA-94-01 

CHRY 

CHRYSENE 

0.20000000  ng/g  APDX 

0.03200  LT 

ESA-94-0 1 

CHRY 

CHRYSENE 

D 

0.20000000  fig/g  APDX 

0.03200  LT 

ESA-94-01 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  jig/g  APDX 

0.08000  LT 

ESA-94-01 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.08000000  ng/g  APDX 

0.08000  LT 

ESA-94-01 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENT  ADIENE 

LT 

0.52000000  ng/g  APDX 

0.52000  LT 

ESA-94-01 

CL6CP 

HEX  ACHLOROCY  CLOPENT  ADIENE 

LT 

I) 

0.52000000  >ig/g  APDX 

0.52000  LT 

ESA-94-01 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  pg^g  APDX 

1.80000  LT 

ESA-94-01 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

D 

1.80000000  pg/g  APDX 

1.80000  LT 

ESA-94-01 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000  pg/g  APDX 

0.68000  LT 

ESA-94-0 1 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

D 

0.68000000  pg/g  APDX 

0.68000  LT 

ESA-94-01 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  pg/g  APDX 

0.09700  LT 

ESA-94-01 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

D 

0.09700000  pg/g  APDX 

0.09700  LT 

ESA-94-0 1 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  pg/g  APDX 

0.32000  LT 

ESA-94-01 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

D 

0.32000000  pg/g  APDX 

0.32000  LT 

ESA-94-0 1 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  (Ag/g  APDX 

0.06600  LT 

ESA-94-01 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

D 

0.06600000  pg/g  APDX 

0.06600  LT 

ESA-94-01 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  pg/g  APDX 

0.31000  LT 

ESA-94-0 1 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

D 

0.31000000  pg/g  APDX 

0.31000  LT 

ESA-94-01 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  pg/g  APDX 

0.07100  LT 

ESA-94-01 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

D 

0.07100000  pg/g  APDX 

0.07100  LT 

ESA-94-01 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  pg/g  APDX 

0.21000  LT 

ESA-94-0 1 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

0.21000000  pg/g  APDX 

0.21000  LT 

ESA-94-01 

DBZFU 

DIBENZORIRAN 

LT 

0.38000000  pg/g  APDX 

0.38000  LT 

ESA-94-01 

DBZFU 

DIBENZORJRAN 

LT 

D 

0.38000000  pg/g  APDX 

0.38000  LT 

ESA-94-01 

DC  P  D 

DICYCLOPENT  ADIENE 

LT 

0.57000000  pg/g  APDX 

0.57000  LT 

ESA-94-01 

DCPD 

DICYCLOPENT ADIENE 

LT 

D 

0.57000000  pg/g  APDX 

0.57000  LT 

ESA-94-01 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  pg/g  APDX 

0.06800  LT 

ESA-94-01 

DDVP 

VAPONA 

LT 

D 

0.06800000  pg/g  APDX 

0.06800  LT 

ESA-94-01 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  pg/g  APDX 

0.24000  LT 

ESA-94-01 

DEP 

DIETHYL  PHTH ALATE 

LT 

D 

0.24000000  pg/g  APDX 

0.24000  LT 

ESA-94-01 

DITH 

DITH1ANE 

LT 

0.06500000  pg/g  APDX 

0.06500  LT 

ESA-94-01 

DITH 

DITHIANE 

LT 

D 

0.06500000  pg/g  APDX 

0.06500  LT 

ESA-94-0 1 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  pg/g  APDX 

0.07900  LT 

ESA-94-01 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

D 

0.07900000  pg/g  APDX 

0.07900  LT 

ESA-94-01 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  pg/g  APDX 

0.06300  LT 

ESA-94-01 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

D 

0.06300000  pg/g  APDX 

0.06300  LT 

ESA-94-01 

DNBP 

Dl-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  |ig/g  APDX 

1.30000  LT 

ESA-94-01 

DNBP 

DI-N-BirTYL  PHTHALATE 

LT 

D 

1.30000000  ^g/g  APDX 

1.30000  LT 

ESA-94-01 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  ^g/g  APDX 

0.23000  LT 

ESA-94-01 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

t) 

0.23000000  ^g/g  APDX 

0.23000  LT 
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Site  ID 


Test  Name 


Meat  Fkf 

Bool  Code 


Unit 

Value  Meas 


— 

Method  Blank 

FUt 

Data 

Mea.1 

Lot 

Code 

Qua! 

Value  Bool  | 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESA-94-01 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  ng/g  APDX 

1.30000  LT 

ESA-94-01 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

D 

1.30000000  ng/g  APDX 

1.30000  LT 

ESA-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  ng/g  APDX 

1.80000  LT 

ESA-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

D 

1.80000000  ng/g  APDX 

1.80000  LT 

ESA-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  ng/g  APDX 

R 

0.28000  ND 

ESA-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

RD 

0.28000000  ng/g  APDX 

R 

0.28000  ND 

ESA-94-01 

ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  ng/g  APDX 

1.20000  LT 

ESA-94-01 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

D 

1.20000000  jig/g  APDX 

1.20000  LT 

ESA-94-01 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  ng/g  APDX 

R 

1.30000  ND 

ESA-94-01 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

RD 

1.30000000  ng/g  APDX 

R 

1.30000  ND 

ESA-94-01 

FANT 

FLUORANTHENE 

0.18000000  ng/g  APDX 

0.03200  LT 

ESA-94-01 

FANT 

FLUORANTHENE 

D 

0  17000000  fig/g  APDX 

0.03200  LT 

ESA-94-01 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.06500000  ng/g  APDX 

0.06500  LT 

ESA-94-01 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

D 

0.06500000  ng/g  APDX 

0.06500  LT 

ESA-94-01 

HCBD 

HEXACHLOROBt  JT  ADIENE 

LT 

0  97000000  ng/g  APDX 

0.97000  LT 

ESA-94-01 

HCBD 

HEXACHLOROBl  IT  ADIENE 

LT 

D 

0  97000000  >ig/g  APDX 

0.97000  LT 

ESA-94-01 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  >ig/g  APDX 

0.24000  LT 

ESA-94-01 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

D 

0  24000000  ng/g  APDX 

0.24000  LT 

ESA-94-01 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOX1DE 

LT 

0.48000000  ng/g  APDX 

0.48000  LT 

ESA-94-01 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

D 

0  48000000  ng/g  APDX 

0.48000  LT 

ESA-94-01 

ICDPYR  INDENO  [L2.3-C,D|  PYRENE 

LT 

2.40000000  iig/g  APDX 

2.40000  LT 

ESA-94-01 

ICDPYR  INDENO  [L2,3-C,D]  PYRENE 

LT 

D 

2  40000000  fig/g  APDX 

2.40000  LT 

ESA-94-01 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000  ng/g  APDX 

0.48000  LT 

ESA-94-01 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

D 

0  48000000  ng/g  APDX 

0.48000  LT 

ESA-94-01 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0  39000000  jig/g  APDX 

0.39000  LT 

ESA-94-01 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

D 

0  39000000  ng/g  APDX 

0.39000  LT 

ESA-94-01 

KEP 

KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  >ig/g  APDX 

R 

1.30000  ND 

ESA-94-01 

KEP 

KEPONE 

ND 

RD 

1.30000000  ng/g  APDX 

R 

1.30000  ND 

ESA-94-01 

LIN 

LINDANE 

LT 

0  10000000  tig/g  APDX 

0.10000  LT 

ESA-94-01 

LIN 

LINDANE 

LT 

D 

0.10000000  ^ig/g  APDX 

0.10000  LT 

ESA-94-01 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  >ig/g  APDX 

0.26000  LT 

ESA-94-01 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

D 

0.26000000  |ig/g  APDX 

0.26000  LT 

ESA-94-01 

MIREX 

1 . 1  A.2,2.3,3  A4.5.5.5A.5B.6-DECACHLOROOCTAH 

LT 

0.14000000  Mg/g  APDX 

0.14000  LT 

ESA-94-01 

MIREX 

1 . 1  A.2,2,3,3  A,4.5.5,5  A.5  B.6-DECACHLOROOCT  AH 

LT 

D 

0.14000000  ng/g  APDX 

0.14000  LT 

ESA-94-01 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0  18000000  ng/g  APDX 

0.18000  LT 

ESA-94-0 1 

MLTHN  MALATHION 

LT 

D 

0  18000000  ng/g  APDX 

0.18000  LT 

ESA-94-01 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0  74000000  tig/g  APDX 

0.74000  LT 

ESA-94-01 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

D 

0.74000000  ng/g  APDX 

0.74000  LT 

ESA-94-01 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  ng/g  APDX 

1.80000  LT 

ESA-94-01 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

D 

1.80000000  ng/g  APDX 

1.80000  LT 

ESA-94-01 

NNDME  N-NUROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0  46000000  fxg/g  APDX 

0.46000  LT 

ESA-94-01 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

D 

0.46000000  ng/g  APDX 

0.46000  LT 

ESA-94-01 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPR<  )PYLAMINE 

LT 

1  10000000  ng/g  APDX 

1.10000  LT 

ESA-94-01 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

D 

1.10000000  ng/g  APDX 

1.10000  LT 

ESA-94-0 1 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  ng/g  APDX 

0.29000  LT 

ESA-94-01 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

D 

0.29000000  ng/g  APDX 

0.29000  LT 

ESA-94-01 

OXAT 

1 ,4-OXATHI  ANE 

LT 

0  07500000  fig/g  APDX 

0.07500  LT 

ESA-94-01 

OXAT 

1.4-OXATHIANE 

LT 

D 

0.07500000  fig/g  APDX 

0.07500  LT 

ESA-94-0 1 

PC  BO  16 

PCB10I6 

LT 

0  32000000  Mg/g  APDX 

0.32000  LT 

ESA-94-01 

PCB016 

PCB1016 

LT 

D 

0  32000000  ng/g  APDX 

0.32000  LT 

ESA-94-01 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0  32000000  Jig/g  APDX 

R 

0.32000  ND 
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Site  ID 


Test  Name 


Meat  Fla( 
Bool  Code 


Uah 

Value  Meas 


Lot 


Method  Blank 
Flag  Data  Meas 

Code  Qua!  Value  Bool 


Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESA-94-01 

* 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

RD 

0.32000000  (ig/g  APDX 

R 

0.32000  ND 

ESA-94-01 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0.32000000  (ig/g  APDX 

R 

0.32000  ND 

ESA-94-01 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

RD 

0.32000000  (ig/g  APDX 

R 

0.32000  ND 

ESA-94-01 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  (ig/g  APDX 

R 

0.32000  ND 

ESA-94-01 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

RD 

0.32000000  (ig/g  APDX 

R 

0.32000  ND 

ESA-94-01 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0.32000000  (ig/g  APDX 

R 

0.32000  ND 

ESA-94-01 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

RD 

0.32000000  (ig/g  APDX 

R 

0.32000  ND 

ESA-94-01 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  (ig/g  APDX 

R 

0.32000  ND 

ESA-94-01 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

RD 

0.32000000  (ig/g  APDX 

R 

0.32000  ND 

ESA-94-01 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000  (ig/g  APDX 

0.79000  LT 

ESA-94-01 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

D 

0.79000000  (ig/g  APDX 

0.79000  LT 

ESA-94-01 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000  (ig/g  APDX 

6.30000  LT 

ESA-94-01 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

D 

6.30000000  (ig/g  APDX 

6.30000  LT 

ESA-94-01 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0  76000000  (ig/g  APDX 

0.76000  LT 

ESA-94-0 1 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.76000000  ng/g  APDX 

0.76000  LT 

ESA-94-01 

PHANT 

PHENANTHRENE 

0  17000000  (ig/g  APDX 

0.03200  LT 

ESA-94-01 

PHANT 

PHENANTHRENE 

D 

0.15000000  (ig/g  APDX 

0.03200  LT 

ESA-94-01 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000  (ig/g  APDX 

0.05200  LT 

ESA-94-01 

PHENO 

PHENOL 

LT 

D 

0.05200000  ng/g  APDX 

0.05200  LT 

ESA-94-01 

PPDDD 

2  J-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1.1  -DICHLORO 

LT 

0.06400000  (ig/g  APDX 

0.06400  LT 

ESA-94-01 

PPDDD 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l-DICHLORO 

LT 

D 

0.06400000  (ig/g  APDX 

0.06400  LT 

ESA-94-01 

PPDDE 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l-DICHLORO 

LT 

0.06800000  (ig/g  APDX 

0.06800  LT 

ESA-94-0 1 

PPDDE 

2.2-BIS(PARA-CHU)ROPHENYL>l,l-DICHLORO 

LT 

D 

0.06800000  (ig/g  APDX 

0.06800  LT 

ESA-94-01 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l,l,l-TRICHLO 

LT 

0.10000000  (ig/g  APDX 

0.10000  LT 

ESA-94-01 

PPDDT 

2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1,1.1  -TRJCHLO 

LT 

D 

0.10000000  (ig/g  APDX 

0.10000  LT 

ESA-94-01 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000  (ig/g  APDX 

1.70000  LT 

ESA-94-0 1 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

D 

1.70000000  (ig/g  APDX 

1.70000  LT 

ESA-94-01 

PYR 

PYRENE 

0.24000000  (tg/g  APDX 

0.08300  LT 

ESA-94-01 

PYR 

PYRENE 

D 

0.21000000  (ig/g  APDX 

0.08300  LT 

ESA-94-01 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2.4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

0.92000000  (ig/g  APDX 

0.92000  LT 

ESA-94-01 

StFPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

D 

0.92000000  (ig/g  APDX 

0.92000  LT 

ESA-94-01 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.0000000  |ig/g  APDX 

12.00000  LT 

ESA-94-01 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

D 

12.0000000  (ig/g  APDX 

12.00000  LT 

ESA-94-01 

UNK531 

UNKNOWN 

SD 

0.30000000  (ig/g  APDX 

S 

0.30000 

ESA-94-02 

123TCB 

1,2,3 -TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  (ig/g  APDE 

0.03200  LT 

ESA-94-02 

124TCB 

1 ,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  (ig/g  APDE 

0.22000  LT 

ESA-94-02 

12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  (ig/g  APDE 

0.04200  LT 

ESA-94-02 

12DPH 

1 ,2-DIPHENYLHYDR  AZINE 

LT 

0.52000000  (ig/g  APDE 

0.52000  LT 

ESA-94-02 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  (ig/g  APDE 

0.04200  LT 

ESA-94-02 

13DNB 

U-DINITROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  (ig/g  APDE 

R 

0.63000  ND 

ESA-94-02 

14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  (ig/g  APDE 

0.03400  LT 

ESA-94-02 

236TCP 

2,3.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  (ig/g  APDE 

0.62000  LT 

ESA-94-02 

245TCP 

2.4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  (ig/g  APDE 

0.49000  LT 

ESA-94-02 

246TCP 

2.4.6-TR1CHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  (ig/g  APDE 

0.06100  LT 

ESA-94-02 

24DCLP  2.4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  (ig/g  APDE 

0.06500  LT 

ESA-94-02 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  (ig/g  APDE 

3.00000  LT 

ESA-94-02 

24DNP 

2.4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000  (ig/g  APDE 

4.70000  LT 

ESA-94-02 

24DNT 

2.4-DIN1TROTOLUENE 

LT 

1.40000000  (ig/g  APDE 

1.40000  LT 

ESA-94-02 

26DNA 

2.6-DINITROANILINE 

LT 

0  57000000  (ig/g  APDE 

0.57000  LT 

ESA-94-02 

26DNT 

2,6-DINITROTOLtrENE 

LT 

0.32000000  (ig/g  APDE 

0.32000  LT 

ESA-94-02 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0  05500000  (ig/g  APDE 

0.05500  LT 
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Method  Blank 

mm 

Meas 

FI* 

Unit 

Of 

Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Dual  Value 

Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES _ 

ESA-94-02  2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

ESA-94-02  2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

ESA-94-02  2MP  2-METHYLPHENOL 

ESA-94-02  2NAN1L  2-NITROANILrNE 

ESA-94-02  2NP  2-NITROPHEN OL 

ESA-94-02  33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

ESA-94-02  35DNA  3,5-DINITROANILINE 

ESA-94-02  3NANIL  3-NITROANILINE 

ESA-94-02  3NT  3-NITROTOUrENE 

ESA-94-02  46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

ESA-94-02  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ESA-94-02  4CANIL  4-CHLORO ANILINE 

ESA-94-02  4CL3C  4-CHLORO-3-C RESOL 

ESA-94-02  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ESA-94-02  4MP  4-METHYLPHENOL 

ESA-94-02  4NANIL  4-NITROANILINE 

ESA-94-02  4NP  4-NITROPHENOL 

ESA-94-02  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORJDE 

ESA-94-02  AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ESA-94-02  ALDRN  ALDRIN 

ESA-94-02  ANAPN  ACENEPHTHENE 

ESA-94-02  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

ESA-94-02  ANIL  ANILINE 

ESA-94-02  ANTRC  ANTHRACENE 

ESA-94-02  ATZ  ATRAZINE 

ESA-94-02  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 
ESA-94-02  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 
ESA-94-02  B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 
ESA-94-02  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 
ESA-94-02  BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 
ESA-94-02  BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 
ESA-94-02  BBFAN  BENZO  [B|  FLUORANTHENE 
ESA-94-02  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 
ESA-94-02  BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 
ESA-94-02  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 
ESA-94-02  BENZID  BENZIDINE 
ESA-94-02  BENZO  BENZOIC  ACII) 

ESA-94-02  BGHIPY  BENZO  |G.HJ]  PERYLENE 
ESA-94-02  BKFAN  BENZO  [K)  FLUORANTHENE 
ESA-94-02  BZALC  BENZYL  ALCOHOL 
ESA-94-02  CHRY  CHRYSENE 
ESA-94-02  CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 
ESA-94-02  CL6CP  HEXACHLOROCYCUJPENTADIENE 
ESA-94-02  CL6ET  HEXACHLOROETHANE 
ESA-94-02  CLDAN  CHLORDANE 

ESA-94-02  CPMS  4-CHLOROPHENYLM ETHYL  SULFIDE 
ESA-94-02  CPMSO  4-CHLOROPHENYLM  ETHYL  SULFOXIDE 
ESA-94-02  CPMS02  4-CHLOROPHENYLM  ETHYL  SULFONE 
ESA-94-02  DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 
ESA-94-02  DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 
ESA-94-02  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 


LT 

0.24000000  yg/g  APDE 

0.24000  LT 

LT 

0.03200000  yg/g  APDE 

0.03200  LT 

LT 

0.09800000  yg/g  APDE 

0.09800  LT 

ND 

R 

3.10000000  yg/g  APDE 

R 

3.10000  ND 

LT 

1.10000000  yg/g  APDE 

1.10000  LT 

LT 

1.60000000  yg/g  APDE 

1.60000  LT 

LT 

1.60000000  yg/g  APDE 

1.60000  LT 

LT 

3.00000000  yg/g  APDE 

3.00000  LT 

LT 

0.34000000  yg/g  APDE 

0.34000  LT 

LT 

0.80000000  yg/g  APDE 

0.80000  LT 

LT 

0.04100000  yg/g  APDE 

0.04100  LT 

ND 

R 

0.63000000  yg/g  APDE 

R 

0.63000  ND 

LT 

0  93000000  yg/g  APDE 

0.93000  LT 

LT 

0  17000000  yg/g  APDE 

0.17000  LT 

LT 

0.24000000  yg/g  APDE 

0.24000  LT 

ND 

R 

3.10000000  yg/g  APDE 

R 

3.10000  ND 

LT 

3.30000000  yg/g  APDE 

3.30000  LT 

LT 

1.30000000  yg/g  APDE 

1.30000  LT 

LT 

0.40000000  yg/g  APDE 

0.40000  LT 

LT 

1.30000000  yg/g  APDE 

1.30000  LT 

LT 

0.04100000  yg/g  APDE 

0.04100  LT 

LT 

0.03300000  yg/g  APDE 

0.03300  LT 

ND 

R 

0  13000000  yg/g  APDE 

R 

0.13000  ND 

LT 

0  71000000  yg/g  APDE 

0.71000  LT 

LT 

0  06500000  yg/g  APDE 

0.06500  LT 

LT 

0.19000000  yg/g  APDE 

0.19000  LT 

LT 

0  44000000  yg/g  APDE 

0.44000  LT 

LT 

0.36000000  yg/g  APDE 

0.36000  LT 

LT 

0.48000000  yg/g  APDE 

0.48000  LT 

1.20000000  yg/g  APDE 

0.04100  LT 

LT 

1,20000000  yg/g  APDE 

1.20000  LT 

2.30000000  yg/g  APDE 

0.31000  LT 

LT 

1.30000000  yg/g  APDE 

1.30000  LT 

LT 

1  80000000  yg/g  APDE 

1.80000  LT 

LT 

2.40000000  yg/g  APDE 

2.40000  LT 

ND 

R 

0  13000000  yg/g  APDE 

R 

0.13000  ND 

ND 

R 

3  10000000  yg/g  APDE 

R 

3.10000  ND 

0  58000000  yg/g  APDE 

0.18000  LT 

0  71000000  yg/g  APDE 

0.13000  LT 

LT 

0  03200000  yg/g  APDE 

0.03200  LT 

1  40000000  yg/g  APDE 

0.03200  LT 

LT 

0  08000000  yg/g  APDE 

0.08000  LT 

LT 

0.52000000  yg/g  APDE 

0.52000  LT 

LT 

1.80000000  yg/g  APDE 

1.80000  LT 

LT 

0.68000000  yg/g  APDE 

0.68000  LT 

LT 

0  09700000  yg/g  APDE 

0.09700  LT 

LT 

0.32000000  yg/g  APDE 

0.32000  LT 

LT 

0.06600000  yg/g  APDE 

0.06600  LT 

LT 

0  31000000  yg/g  APDE 

0.31000  LT 

LT 

0  07100000  yg/g  APDE 

0.07100  LT 

LT 

0.21000000  yg/g  APDE 

0.21000  LT 
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— 

— 

Method  Blank 

Flag 

Data 

Meas 

Lot 

Code 

Value  Bool 

Site  ID 


Test  Name 


Meas  Flag 

Bool  Code 


Unit 

Value  Meas 


Chemical  Class;  SEMTVOLATILES 


ESB-94-01 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  (ig/g  APSA 

ESB-94-01 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  ng/g  APSA 

ESB-94-01 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000  (ig/g  APSA 

ESB-94-01 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

R 

0.13000000  fig/g  APSA 

ESB-94-01 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

R 

3.10000000  fxg/g  APSA 

ESB-94-01 

BOffiPY  BENZO  [G.HJ]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  ng/g  APSA 

ESB-94-01 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  ng/g  APSA 

ESB-94-01 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  ng/g  APSA 

ESB-94-01 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000  ng/g  APSA 

ESB-94-01 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  ng/g  APSA 

ESB-94-01 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000000  (ig/g  APSA 

ESB-94-01 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  (ig/g  APSA 

ESB-94-01 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000  ng/g  APSA 

ESB-94-01 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  |ig/g  APSA 

ESB-94-01 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  ftg/g  APSA 

ESB-94-01 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  (igg  APSA 

ESB-94-01 

DBAHA  DIBENZ  |AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  ng/g  APSA 

ESB-94-01 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  (ig/g  APSA 

ESB-94-01 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  (ig/g  APSA 

ESB-94-01 

DBZFIJ 

DIBENZOFlfRAN 

LT 

0.38000000  (ig/g  APSA 

ESB-94-01 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000  (ig/g  APSA 

ESB-94-01 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  ng/g  APSA 

ESB-94-01 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  (ig/g  APSA 

ESB-94-01 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000  ng/g  APSA 

ESB-94-01 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  fig/g  APSA 

ESB-94-01 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  (ig/g  APSA 

ESB-94-01 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  (ig/g  APSA 

ESB-94-01 

DNOP 

DI-N -OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  (ig/g  APSA 

ESB-94-01 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  (ig/g  APSA 

ESB-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1  80000000  (ig/g  APSA 

ESB-94-01 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  (ig/g  APSA 

ESB-94-01 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  |ig/g  APSA 

ESB-94-01 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  ng'g  APSA 

ESB-94-01 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  ng/g  APSA 

ESB-94-01 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.06500000  ng/g  APSA 

ESB-94-01 

HCBD 

HEXACHLOROBl  IT  ADIENE 

LT 

0.97000000  |ig/g  APSA 

ESB-94-01 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  (ig'g  APSA 

ESB-94-01 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOX1DE 

LT 

0.48000000  (ig/g  APSA 

ESB-94-01 

ICDPYR  INDENO  [1.2.3-C.D]  PYRENE 

LT 

2.40000000  (ig/g  APSA 

ESB-94-01 

ISODR 

1SODRIN 

LT 

0.48000000  (ig/g  APSA 

ESB-94-01 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  (ig/g  APSA 

ESB-94-01 

KEP 

KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  (ig/g  APSA 

ESB-94-01 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  (ig/g  APSA 

ESB-94-01 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  (ig/g  APSA 

ESB-94-01 

MIREX 

l,lA.2,2,3,3A,4.5,5.5A5B.6-DECACHLOROOCTAH 

LT 

0.14000000  |ig/g  APSA 

ESB-94-01 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  (ig/g  APSA 

ESB-94-01 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  ng'g  APSA 

ESB-94-01 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  iig/g  APSA 

ESB-94-01 

NNDME  N  -NITROSODIMETH YLAMINE 

LT 

0  46000000  (ig/g  APSA 

ESB-94-01 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  (ig/g  APSA 

ESB-94-01 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  (ig/g  APSA 

1.30000  LT 

1.80000  LT 
2.40000  LT 
0.13000  ND 
3.10000  ND 
0.18000  LT 
0.13000  LT 
0.03200  LT 
0.03200  LT 
0.08000  LT 
0.52000  LT 

1.80000  LT 
0.68000  LT 
0.09700  LT 
0.32000  LT 
0.06600  LT 
0.31000  LT 
0.07100  LT 
0.21000  LT 
0.38000  LT 
0.57000  LT 
0.06800  LT 
0.24000  LT 
0.06500  LT 
0.07900  LT 
0.06300  LT 

1.30000  LT 
0.23000  LT 

1.30000  LT 

1.80000  LT 
0.28000  ND 
1.20000  LT 

1.30000  ND 
0.03200  LT 
0.06500  LT 
0.97000  LT 
0.24000  LT 
0.48000  LT 
2.40000  LT 
0.48000  LT 
0.39000  LT 

1.30000  ND 
0.10000  LT 
0.26000  LT 
0.14000  LT 
0.18000  LT 
0.74000  LT 

1.80000  LT 
0.46000  LT 
1.10000  LT 
0.29000  LT 
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Method  Blank 

■ 

Mew 

Unit 

Flag 

Data 

Meas 

Site  ID 

Teat  Name 

Bod 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qua!  Value 

Bod 

Chemical  Class:  SE  MTV OLA  TELES 


ESB-94-01 

OXAT  1,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000  Mg/g  APSA 

0.07500  LT 

ESB-94-01 

PCB016  PCB1016 

LT 

0.32000000  Mg/g  APSA 

0.32000  LT 

ESB-94-01 

PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0.32000000  Mg/g  APSA 

R 

0.32000  ND 

ESB-94-01 

PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0.32000000  Mg/g  APSA 

R 

0.32000  ND 

ESB-94-01 

PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  Mg/g  APSA 

R 

0.32000  ND 

ESB-94-01 

PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  APSA 

R 

0.32000  ND 

ESB-94-01 

PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  Mg/g  APSA 

R 

0.32000  ND 

ESB-94-01 

PCB260  PCB1260 

LT 

0.79000000  ng/g  APSA 

0.79000  LT 

ESB-94-01 

PCB262  PCB1262 

LT 

6.30000000  ng/g  APSA 

6.30000  LT 

ESB-94-01 

PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  Mg/g  APSA 

0.76000  LT 

ESB-94-01 

PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  Mg/g  APSA 

0.03200  LT 

ESB-94-01 

PHENO  PHENOL 

LT 

0.05200000  Mg/g  APSA 

0.05200  LT 

ESB-94-01 

PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  1 . 1  -DICHLORO 

LT 

0  06400000  |!g/g  APSA 

0.06400  LT 

ESB-94-01 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHL<  >ROPHENYL)-l ,  1  -DICHLORO 

LT 

0.06800000  Mg/g  APSA 

0.06800  LT 

ESB-94-01 

PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1 . 1.l  -TRICHLO 

LT 

0.10000000  Mg/g  APSA 

0.10000  LT 

ESB-94-01 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000000  ng/g  APSA 

1.70000  LT 

ESB-94-01 

PYR  PYRENE 

LT 

0.08300000  ng/g  APSA 

0.08300  LT 

ESB-94-01 

SUPON  2-CHLORO-l  -(2,4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

0  92000000  ng/g  APSA 

0.92000  LT 

ESB-94-01 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.0000000  ng/g  APSA 

12.00000  LT 

ESB-94-01 

UNK527  UNKNOWN 

S 

0.70000000  ng/g  APSA 

S 

0.40000 

ESB-94-01 

UNK529  UNKNOWN 

S 

1.00000000  Mg/g  APSA 

S 

0.30000 

ESB-94-01 

UNK640  UNKNOWN 

s 

1.00000000  Mg/g  APSA 

S 

0.40000 

ESB-94-02 

123TCB  1 ,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  Mg/g  APSA 

0.03200  LT 

ESB-94-02 

124TCB  1 ,2,4-TRJCHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  Mg/g  APSA 

0.22000  LT 

ESB-94-02 

12DCLB  1.2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0  04200000  Mg/g  APSA 

0.04200  LT 

ESB-94-02 

12DPH  1.2-DIPHENYLHYDRAZ1NE 

LT 

0  52000000  ng/g  APSA 

0.52000  LT 

ESB-94-02 

13DCLB  1.3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  ng/g  APSA 

0.04200  LT 

ESB-94-02 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ND 

R 

0  63000000  Mg/g  APSA 

R 

0.63000  ND 

ESB-94-02 

14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  pg/g  APSA 

0.03400  LT 

ESB-94-02 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  Mg/g  APSA 

0.62000  LT 

ESB-94-02 

245TCP  2,4.5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0  49000000  Mg/g  APSA 

0.49000  LT 

ESB-94-02 

246TCP  2,4.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  Mg/g  APSA 

0.06100  LT 

ESB-94-02 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  Mg/g  APSA 

0.06500  LT 

ESB-94-02 

24DMP  2.4-DIM ETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  Mg/g  APSA 

3.00000  LT 

ESB-94-02 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4  70000000  Mg/g  APSA 

4.70000  LT 

ESB-94-02 

24DNT  2.4-DINITROT()LlT:NE 

LT 

1  40000000  Mg/g  APSA 

1.40000  LT 

ESB-94-02 

26DNA  2,6-DINITROANILINE 

LT 

0  57000000  Mg/g  APSA 

0.57000  LT 

ESB-94-02 

26DNT  2,6-DINITROT()LirENE 

LT 

0.32000000  Mg/g  APSA 

0.32000  LT 

ESB-94-02 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0  05500000  Mg/g  APSA 

0.05500  LT 

ESB-94-02 

2CNAP  2-CHLORON APHTH  ALENE 

LT 

0.24000000  Mg/g  APSA 

0.24000  LT 

ESB-94-02 

2MNAP  2-METHYLN  APHTH  ALENE 

LT 

0  03200000  Mg/g  APSA 

0.03200  LT 

ESB-94-02 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  Mg/g  APSA 

0.09800  LT 

ESB-94-02 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  Mg/g  APSA 

R 

3.10000  ND 

ESB-94-02 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  Mg/g  APSA 

1.10000  LT 

ESB-94-02 

33DCBD  3.3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  Mg/g  APSA 

1.60000  LT 

ESB-94-02 

35DNA  3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000  Mg/g  APSA 

1.60000  LT 

ESB-94-02 

3NANIL  3-NITROANILINE 

LT 

3  00000000  Mg/g  APSA 

3.00000  LT 

ESB-94-02 

3  NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000  Mg/g  APSA 

0.34000  LT 

ESB-94-02 

46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0  80000000  Mg/g  APSA 

0.80000  LT 

ESB-94-02 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  Mg/g  APSA 

0.04100  LT 

ESB-94-02 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

R 

0  63000000  Mg/g  APSA 

R 

0.63000  ND 
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Method  Blank  1 

Meas 

Flaf 

Unit 

Flag 

Data  Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qual  Value  Bool 

Chemical  Classy  SEMTV OLATILES _ 

ESB-94-02  4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

ESB-94-02  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ESB-94-02  4MP  4-METHYLPHENOL 

ESB-94-02  4NANIL  4-NITROANILINE 

ESB-94-02  4NP  4-NITROPHENOL 

ESB-94-02  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESB-94-02  AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ESB-94-02  ALDRN  ALDRIN 

ESB-94-02  ANAPN  ACENEPHTHENE 

ESB-94-02  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

ESB-94-02  ANIL  ANILINE 

ESB-94-02  ANTRC  ANTHRACENE 

ESB-94-02  ATZ  ATRAZINE 

ESB-94-02  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 
ESB-94-02  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 
ESB-94-02  B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 
ESB-94-02  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 
ESB-94-02  BAANT  BENZO  i A)  ANTHRACENE 
ESB-94-02  BAPYR  BENZO  (A)  PYRENE 
ESB-94-02  BBFAN  BENZO  [B|  FLUORANTHENE 
ESB-94-02  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 
ESB-94-02  BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 
ESB-94-02  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 
ESB-94-02  BENZID  BENZIDINE 
ESB-94-02  BENZO  BENZOIC  ACID 
ESB-94-02  BGHIPY  BENZO  |G,H,I]  PERYLENE 
ESB-94-02  BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 
ESB-94-02  BZALC  BENZYL  ALCOHOL 
ESB-94-02  CHRY  CHRYSENE 
ESB-94-02  CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 
ESB-94-02  CL6CP  HEXACHLOROC Y CLOPENT ADIENE 
ESB-94-02  CL6ET  HEXACHLOROETHANE 
ESB-94-02  CLDAN  CHLORDANE 

ESB-94-02  CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

ESB-94-02  CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

ESB-94-02  CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

ESB-94-02  DBAHA  DIBENZ  |AH]  ANTHRACENE 

ESB-94-02  DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

ESB-94-02  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESB-94-02  DBZFU  DIBENZOFl HAN 

ESB-94-02  DCPD  DICYCLOPENT ADIENE 

ESB-94-02  DDVP  VAPONA 

ESB-94-02  DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

ESB-94-02  DITH  DITH1ANE 

ESB-94-02  DLDRN  DIELDRIN 

ESB-94-02  DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

ESB-94-02  DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ESB-94-02  DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

ESB-94-02  ENDRN  ENDRIN 

ESB-94-02  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ESB-94-02  ENDRN  ENDRIN  KETONE 


LT 

0.93000000  yg/g  APSA 

0.93000  LT 

LT 

0.17000000  yg/g  APSA 

0.17000  LT 

LT 

0.24000000  yg/g  APSA 

0.24000  LT 

ND 

R 

3.10000000  yg/g  APSA 

R 

3.10000  ND 

LT 

3.30000000  yg/g  APSA 

3.30000  LT 

LT 

1.30000000  yg/g  APSA 

1.30000  LT 

LT 

0.40000000  yg/g  APSA 

0.40000  LT 

LT 

1.30000000  yg/g  APSA 

1.30000  LT 

LT 

0.04100000  yg/g  APSA 

0.04100  LT 

LT 

0.03300000  yg/g  APSA 

0.03300  LT 

ND 

R 

0.13000000  yg/g  APSA 

R 

0.13000  ND 

LT 

0.71000000  yg/g  APSA 

0.71000  LT 

LT 

0.06500000  yg/g  APSA 

0.06500  LT 

LT 

0.19000000  yg/g  APSA 

0.19000  LT 

LT 

0.44000000  yg/g  APSA 

0.44000  LT 

LT 

0.36000000  yg/g  APSA 

0.36000  LT 

LT 

0.48000000  yg/g  APSA 

0.48000  LT 

LT 

0.04100000  yg/g  APSA 

0.04100  LT 

LT 

1.20000000  yg/g  APSA 

1.20000  LT 

LT 

0.31000000  yg/g  APSA 

0.31000  LT 

LT 

1.30000000  yg/g  APSA 

1.30000  LT 

LT 

1.80000000  yg/g  APSA 

1.80000  LT 

LT 

2.40000000  yg/g  APSA 

2.40000  LT 

ND 

R 

0.13000000  yg/g  APSA 

R 

0.13000  ND 

ND 

R 

3.10000000  yg/g  APSA 

R 

3.10000  ND 

LT 

0.18000000  yg/g  APSA 

0.18000  LT 

LT 

0.13000000  yg/g  APSA 

0.13000  LT 

LT 

0.03200000  yg/g  APSA 

0.03200  LT 

LT 

0.03200000  yg/g  APSA 

0.03200  LT 

LT 

0.08000000  yg/g  APSA 

0.08000  LT 

LT 

0.52000000  yg/g  APSA 

0.52000  LT 

LT 

1.80000000  yg/g  APSA 

1.80000  LT 

LT 

0.68000000  yg/g  APSA 

0.68000  LT 

LT 

0.09700000  yg/g  APSA 

0.09700  LT 

LT 

0.32000000  yg/g  APSA 

0.32000  LT 

LT 

0.06600000  yg/g  APSA 

0.06600  LT 

LT 

0.31000000  yg/g  APSA 

0.31000  LT 

LT 

0.07100000  yg/g  APSA 

0.07100  LT 

LT 

0.21000000  yg/g  APSA 

0.21000  LT 

LT 

0.38000000  yg/g  APSA 

0.38000  LT 

LT 

0.57000000  yg/g  APSA 

0.57000  LT 

LT 

0.06800000  yg/g  APSA 

0.06800  LT 

LT 

0.24000000  yg/g  APSA 

0.24000  LT 

LT 

0.06500000  yg/g  APSA 

0.06500  LT 

LT 

0.07900000  yg/g  APSA 

0.07900  LT 

LT 

0.06300000  yg/g  APSA 

0.06300  LT 

LT 

1.30000000  yg/g  APSA 

1.30000  LT 

LT 

0.23000000  yg/g  APSA 

0.23000  LT 

LT 

1.30000000  yg/g  APSA 

1.30000  LT 

LT 

1.80000000  yg/g  APSA 

1.80000  LT 

ND 

R 

0.28000000  yg/g  APSA 

R 

0.28000  ND 
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Method  Blank 

L 

Mcm 

Unit 

Flaf 

Data 

MeaaN 

She  ID 

Teat  Name 

Boot 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qua!  Value 

Boot) 

Chemical_  Classy  SEMIVOLATILES _ 

ESB-94-02  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE  LT 

ESB-94-02  FAMPH  FAMOPHOS  ND 

ESB-94-02  FANT  FLUORANTHENE  LT 

ESB-94-02  FLRENE  FLUORENE  LT 

ESB-94-02  HCBD  HEXACHLOROBUTADIENE  LT 

ESB-94-02  HPCL  HEPTACHLOR  LT 

ESB-94-02  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE  LT 

ESB-94-02  ICDPYR  INDENOIU.3-C.D1  PYRENE  LT 

ESB-94-02  ISODR  ISODRIN  LT 

ESB-94-02  ISOPHR  ISOPHORONE  LT 

ESB-94-02  KEP  KEPONE  ND 

ESB-94-02  LIN  LINDANE  LT 

ESB-94-02  MEXCL  METHOXY CHLOR  LT 

ESB-94-02  MIREX  1.1A.2.2.3.3A.4.5.5.5A.5B.6-DECACHLOROOCTAH  LT 

ESB-94-02  MLTHN  MALATHION  LT 

ESB-94-02  NAP  NAPHTHALENE  LT 

ESB-94-02  NB  NITROBENZENE  LT 

ESB-94-02  NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE  LT 

ESB-94-02  NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE  LT 

ESB-94-02  NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE  LT 

ESB-94-02  OXAT  1,4-OXATHlANE  LT 

ESB-94-02  PC  BO  16  PCB  1016  LT 

ESB-94-02  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221  ND 

ESB-94-02  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232  ND 

ESB-94-02  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242  ND 

ESB-94-02  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248  ND 

ESB-94-02  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254  ND 

ESB-94-02  PCB260  PCB  1260  LT 

ESB-94-02  PCB262  PCB  1262  LT 

ESB-94-02  PCP  PENTACHLOROPHENOL  LT 

ESB-94-02  PHANT  PHENANTHRENE  LT 

ESB-94-02  PHENO  PHENOL  LT 

ESB-94-02  PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-U-DlCHLORO  LT 

ESB-94-02  PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l-DICHLORO  LT 

ESB-94-02  PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l.l.l-TRICHLO  LT 

ESB-94-02  PRTHN  PARATHION  LT 

ESB-94-02  PYR  PYRENE  LT 

ESB-94-02  SUPON  2-CHLORO-H2.4-DICHLOROPHENYL)VINYL  LT 

ESB-94-02  TXPHE  TOXAPHENE  LT 

ESB-94-02  UNK527  UNKNOWN 

ESB-94-02  UNK529  UNKNOWN 

ESB-94-02  UNK640  UNKNOWN 

ESB-94-03  123TCB  1.2.3-TRICHLOROBENZENE  LT 

ESB-94-03  124TCB  1.2,4-TRlCHIjOROBENZENE  LT 

ESB-94-03  12DCLB  1.2-DICHLOROBENZENE  LT 

ESB-94-03  12DPH  1.2-DIPHENYLHYDRAZINE  LT 

ESB-94-03  13DCLB  1.3-DICHLOROBENZF.NE  LT 

ESB-94-03  13DNB  1.3-DINITROBENZENE  ND 

ESB-94-03  14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE  LT 

ESB-94-03  236TCP  2.3.6-TRICHLOROPHENOL  LT 

ESB-94-03  245TCP  2.4.5-TRICHLOROPHENOL  LT 


1.20000000  fig/g  APSA 

1.20000  LT 

R 

1.30000000  ng/g  APSA 

R 

1.30000  ND 

0.03200000  ng/g  APSA 

0.03200  LT 

0.06500000  fig/g  APSA 

0.06500  LT 

0.97000000  fig/g  APSA 

0.97000  LT 

0.24000000  fig/g  APSA 

0.24000  LT 

0.48000000  fig/g  APSA 

0.48000  LT 

2.40000000  fig/g  APSA 

2.40000  LT 

0.48000000  jxg/g  APSA 

0.48000  LT 

0.39000000  fig/g  APSA 

0.39000  LT 

R 

1.30000000  fig/g  APSA 

R 

1.30000  ND 

0  10000000  fig/g  APSA 

0.10000  LT 

0  26000000  fig/g  APSA 

0.26000  LT 

0  14000000  fig/g  APSA 

0.14000  LT 

0  18000000  fig/g  APSA 

0.18000  LT 

0  74000000  fig/g  APSA 

0.74000  LT 

1.80000000  fig/g  APSA 

1.80000  LT 

0  46000000  fig/g  APSA 

0.46000  LT 

1.10000000  fig/g  APSA 

1.10000  LT 

0.29000000  fig/ g  APSA 

0.29000  LT 

0.07500000  fig/g  APSA 

0.07500  LT 

0.32000000  pg/g  APSA 

0.32000  LT 

R 

0.32000000  fig/g  APSA 

R 

0.32000  ND 

R 

0.32000000  fig/g  APSA 

R 

0.32000  ND 

R 

0  32000000  fig/g  APSA 

R 

0.32000  ND 

R 

0  32000000  fig/g  APSA 

R 

0.32000  ND 

R 

0,32000000  fig/g  APSA 

R 

0.32000  ND 

0  79000000  fig/g  APSA 

0.79000  LT 

6.30000000  fig/g  APSA 

6.30000  LT 

0  76000000  fig/g  APSA 

0.76000  LT 

0.03200000  fig/g  APSA 

0.03200  LT 

0.05200000  fig/g  APSA 

0.05200  LT 

0.06400000  fig/g  APSA 

0.06400  LT 

0.06800000  fig/g  APSA 

0.06800  LT 

0.10000000  fig/g  APSA 

0.10000  LT 

1  70000000  fig/g  APSA 

1.70000  LT 

0  08300000  fig/g  APSA 

0.08300  LT 

0.92000000  fig/g  APSA 

0.92000  LT 

12.0000000  fig/g  APSA 

12.00000  LT 

S 

0.90000000  fig/g  APSA 

S 

0.40000 

S 

1  00000000  fig/g  APSA 

S 

0.30000 

S 

1.00000000  fig/g  APSA 

S 

0.40000 

0  03200000  fig/g  APSA 

0.03200  LT 

0.22000000  fig/g  APSA 

0.22000  LT 

0  04200000  fig/g  APSA 

0.04200  LT 

0  52000000  fig/g  APSA 

0.52000  LT 

0.04200000  fig/g  APSA 

0.04200  LT 

R 

0.63000000  fig/g  APSA 

R 

0.63000  ND 

0  03400000  fig/g  APSA 

0.03400  LT 

0.62000000  fig/g  APSA 

0.62000  LT 

0.49000000  fig/g  APSA 

0.49000  LT 
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Method  Blank 

1 ■ 

Men 

Fief 

Unit 

Flag 

Data 

Meat 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meat 

Lot 

Code 

Qua!  Value 

Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES _ . 

ESB-94-03  246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

ESB-94-03  24DCLP  2.4-DICHLOROPHENOL 

ESB-94-03  24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

ESB-94-03  24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

ESB-94-03  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

ESB-94-03  26DNA  2,6-DINrTROANILINE 

ESB-94-03  26DNT  2.6-DINITROTOLUENE 

ESB-94-03  2CLP  2-CHLOROPHENOL 

ESB-94-03  2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

ESB-94-03  2MNAP  2-METHYLN  APHTH ALENE 

ESB-94-03  2MP  2-METHYLPHENOL 

ESB-94-03  2NANIL  2-NITROANILINE 

ESB-94-03  2NP  2-NITROPHENOL 

ESB-94-03  33DCBD  3.3-CICHLOROBENZIDINE 

ESB-94-03  35DNA  3.5-DINITROANILINE 

ESB-94-03  3NANIL  3-NITROAN1LINE 

ESB-94-03  3NT  3-NITROTOLl 1ENE 

ESB-94-03  46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL 

ESB-94-03  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ESB-94-03  4CANIL  4CHLOROANIUNE 

ESB-94-03  4CL3C  4-CHLORO-3-C RESOL 

ESB-94-03  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ESB-94-03  4MP  4-METHYLPHENOL 

ESB-94-03  4NANIL  4-NITROAN1LINE 

ESB-94-03  4NP  4-NITROPHENOL 

ESB-94-03  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESB-94-03  AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ESB-94-03  ALDRN  ALDRTN 

ESB-94-03  ANAPN  ACENEPHTHENE 

ESB-94-03  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

ESB-94-03  ANIL  ANILINE 

ESB-94-03  ANTRC  ANTHRACENE 

ESB-94-03  ATZ  ATRAZINE 

ESB-94-03  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 
ESB-94-03  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 
ESB-94-03  B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 
ESB-94-03  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 
ESB-94-03  BAANT  BENZO  |A)  ANTHRACENE 
ESB-94-03  BAPYR  BENZO  |A)  PYRENE 
ESB-94-03  BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 
ESB-94-03  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 
ESB-94-03  BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 
ESB-94-03  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 
ESB-94-03  BENZID  BENZIDINE 
ESB-94-03  BENZO  BENZOIC  ACII) 

ESB-94-03  BGHIPY  BENZO  [G.H.I]  PERYLENE 
ESB-94-03  BKFAN  BENZO  (K1  FLUORANTHENE 
ESB-94-03  BZALC  BENZYL  ALCOHOL 
ESB-94-03  CHRY  CHRYSENE 
ESB-94-03  CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 
ESB-94-03  CL6CP  HEXACHLOROC YCLOPENT ADIENE 


LT 

0.06100000  |ig/g  APSA 

LT 

0.06500000  (ig/g  APSA 

LT 

3.00000000  (ig/g  APSA 

LT 

4.70000000  (ig/g  APSA 

LT 

1.40000000  (ig/g  APSA 

LT 

0.57000000  (ig/g  APSA 

LT 

0.32000000  (ig/g  APSA 

LT 

0.05500000  ng/g  APSA 

LT 

0.24000000  (ig/g  APSA 

LT 

0.03200000  (ig'g  APSA 

LT 

0.09800000  (ig/g  APSA 

ND 

R 

3.10000000  ng/g  APSA 

LT 

1.10000000  (ig/g  APSA 

LT 

1.60000000  ng/g  APSA 

LT 

1.60000000  (ig/g  APSA 

LT 

3.00000000  ng/g  APSA 

LT 

0.34000000  ng/g  APSA 

LT 

0.80000000  )j.g/g  APSA 

LT 

0.04100000  (ig/g  APSA 

ND 

R 

0.63000000  (ig/g  APSA 

LT 

0.93000000  (ig/g  APSA 

LT 

0.17000000  (ig/g  APSA 

LT 

0.24000000  ng/g  APSA 

ND 

R 

3.10000000  fig/g  APSA 

LT 

3.30000000  (ig/g  APSA 

LT 

1.30000000  ng/g  APSA 

LT 

0.40000000  (ig/g  APSA 

LT 

1.30000000  (ig/g  APSA 

LT 

0.04100000  (ig/g  APSA 

LT 

0.03300000  (ig/g  APSA 

ND 

R 

0.13000000  (ig/g  APSA 

LT 

0.71000000  (ig/g  APSA 

LT 

0.06500000  (ig/g  APSA 

LT 

0.19000000  (ig/g  APSA 

LT 

0.44000000  (ig/g  APSA 

LT 

0.36000000  (ig/g  APSA 

LT 

0.48000000  (ig/g  APSA 

LT 

0.04100000  (ig/g  APSA 

LT 

1.20000000  (tg/g  APSA 

LT 

0  31000000  (ig/g  APSA 

LT 

1.30000000  (ig/g  APSA 

LT 

1.80000000  (ig/g  APSA 

LT 

2.40000000  (ig/g  APSA 

ND 

R 

0  13000000  |ig/g  APSA 

ND 

R 

3.10000000  (ig/g  APSA 
0.35000000  (ig/g  APSA 

LT 

0.13000000  (ig/g  APSA 

LT 

0.03200000  (ig/g  APSA 

LT 

0.03200000  (ig/g  APSA 

LT 

0  08000000  (ig/g  APSA 

LT 

0.52000000  (ig/g  APSA 

0.06100  LT 
0.06500  LT 
3.00000  LT 
4.70000  LT 

1.40000  LT 
0.57000  LT 
0.32000  LT 
0.05500  LT 
0.24000  LT 
0.03200  LT 
0.09800  LT 

R  3.10000  ND 

1. 10000  LT 
1.60000  LT 
1.60000  LT 
3.00000  LT 
0.34000  LT 
0.80000  LT. 
0.04100  LT 
R  0.63000  ND 

0.93000  LT 
0.17000  LT 
0.24000  LT 
R  3.10000  ND 

3.30000  LT 

1.30000  LT 
0.40000  LT 
1.30000  LT 
0.04100  LT 
0.03300  LT 

R  0.13000  ND 

0.71000  LT 
0.06500  LT 
0.19000  LT 
0.44000  LT 
0.36000  LT 
0.48000  LT 
0.04100  LT 
1.20000  LT 
0.31000  LT 
1.30000  LT 
1.80000  LT 

2.40000  LT 

R  0.13000  ND 

R  3.10000  ND 

0.18000  LT 
0.13000  LT 
0.03200  LT 
0.03200  LT 
0.08000  LT 
0.52000  LT 
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Method  Blank 

Mess 

Fkc 

Unit 

Flot 

Data 

Mens 

Stte  ID 

Test  Name 

Boot 

Code 

Value  Mens 

Lot 

Code 

Qual  Value 

Bool 

Chemical  Class :  SEMIVOLA TILES 


ESB-94-03 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  Mg/g  APS  A 

1.80000  LT 

ESB-94-03 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000  Mg/g  APSA 

0.68000  LT 

ESB-94-03 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  Mg/g  APSA 

0.09700  LT 

ESB-94-03 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  Mg/g  APSA 

0.32000  LT 

ESB-94-03 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  Mg/g  APSA 

0.06600  LT 

ESB-94-03 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  Mg/g  APSA 

0.31000  LT 

ESB-94-03 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  Mg/g  APSA 

0.07100  LT 

ESB-94-03 

DBHC 

DELT  A-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  Mg/g  APSA 

0.21000  LT 

ESB-94-03 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000  Mg/g  APSA 

0.38000  LT 

ESB-94-03 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000  Mg/g  APSA 

0.57000  LT 

ESB-94-03 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  Mg/g  APSA 

0.06800  LT 

ESB-94-03 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0  24000000  Mg/g  APSA 

0.24000  LT 

ESB-94-03 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000  Mg/g  APSA 

0.06500  LT 

ESB-94-03 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  Mg/g  APSA 

0.07900  LT 

ESB-94-03 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0  06300000  Mg/g  APSA 

0.06300  LT 

ESB-94-03 

DNBP 

Dl-N-Bl PTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  Mg'g  APSA 

1.30000  LT 

ESB-94-03 

DNOP 

DI-N -OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  Mg/g  APSA 

0.23000  LT 

ESB-94-03 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  Mg/g  APSA 

1.30000  LT 

ESB-94-03 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  Mg/g  APSA 

1.80000  LT 

ESB-94-03 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  Mg/g  APSA 

R 

0.28000  ND 

ESB-94-03 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  jig/g  APSA 

1.20000  LT 

ESB-94-03 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  Mg/g  APSA 

R 

1.30000  ND 

ESB-94-03 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  ng'g  APSA 

0.03200  LT 

ESB-94-03 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.06500000  Mg/g  APSA 

0.06500  LT 

ESB-94-03 

HCBD 

HEXACHLOROBl  rTADIENE 

LT 

0  97000000  ng/g  APSA 

0.97000  LT 

ESB-94-03 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  ng'g  APSA 

0.24000  LT 

ESB-94-03 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0  48000000  fig/g  APSA 

0.48000  LT 

ESB-94-03 

ICDPVR  INDENO  [L2,3-C.D]  PYRENE 

LT 

2.40000000  Mg/g  APSA 

2.40000  LT 

ESB-94-03 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0  48000000  Mg/g  APSA 

0.48000  LT 

ESB-94-03 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  Mg/g  APSA 

0.39000  LT 

ESB-94-03 

KEP 

KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  ng/g  APSA 

R 

1.30000  ND 

ESB-94-03 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  jig/g  APSA 

0.10000  LT 

ESB-94-03 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  Mg/g  APSA 

0.26000  LT 

ESB-94-03 

MIREX 

1 . 1  A,2,2,3,3  A.4.5.5.5  A.5B.6-DEC  ACHLOROOCT  AH 

LT 

0.14000000  Mg/g  APSA 

0.14000  LT 

ESB-94-03 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0  18000000  Mg/g  APSA 

0.18000  LT 

ESB-94-03 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0  74000000  Mg/g  APSA 

0.74000  LT 

ESB-94-03 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  ng/g  APSA 

1.80000  LT 

ESB-94-03 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0  46000000  Mg/g  APSA 

0.46000  LT 

ESB-94-03 

NNDNP 

N -NOTROSOD I -N  PROPYLAMINE 

LT 

1  10000000  Mg/g  APSA 

1.10000  LT 

ESB-94-03 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0  29000000  fig/g  APSA 

0.29000  LT 

ESB-94-03 

OXAT 

1 ,4-OXATHIANE 

LT 

0  07500000  Mg/g  APSA 

0.07500  LT 

ESB-94-03 

PC  BO  16 

PCB  1016 

LT 

0.32000000  Mg/g  APSA 

0.32000  LT 

ESB-94-03 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0  32000000  Mg/g  APSA 

R 

0.32000  ND 

ESB-94-03 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0  32000000  Mg/g  APSA 

R 

0.32000  ND 

ESB-94-03 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  Mg/g  APSA 

R 

0.32000  ND 

ESB-94-03 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0  32000000  Mg^g  APSA 

R 

0.32000  ND 

ESB-94-03 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0  32000000  Mg^g  APSA 

R 

0.32000  ND 

ESB-94-03 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0  79000000  Mg/g  APSA 

0.79000  LT 

ESB-94-03 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000  Mg/g  APSA 

6.30000  LT 

ESB-94-03 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0  76000000  Mg/g  APSA 

0.76000  LT 

ESB-94-03 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0  03200000  Mg/g  APSA 

0.03200  LT 
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===== 

Method  Biaak 

M CM 

FlH 

Unit 

Fla f  Data 

Mcm 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Cade 

Value  Mens 

Lot 

Code  Qual  Value 

Bool 

Chemical_  Classy  SEMIVOLATILES 

ESB-94-03  PHENO  PHENOL 


ESB-94-03  PRTHN  PARATHION 
ESB-94-03  PYR  PYRENE 

ESB-94-03  SUPON  2-CHLORO-l-(2.4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

ESB-94-03  TXPHE  TOXAPHENE 

ESB-94-03  UNK527  UNKNOWN 

ESB-94-03  UNK529  UNKNOWN 

ESB-94-03  UNK640  UNKNOWN 

ESB-94-04  123TCB  1.2.3-TRICHLOROBENZENE 
ESB-94-04  124TCB  1.2,4-TRICHLOROBENZENE 
ESB-94-04  12DCLB  1.2-DICHLOROBENZENE 
ESB-94-04  12DPH  1 ,2-DIPHENYLH  YDRAZINE 
ESB-94-04  13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 
ESB-94-04  13DNB  1.3-DINITROBENZENE 
ESB-94-04  14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE 
ESB-94-04  236TCP  2,3,6-TRlCHLOROPHENOL 
ESB-94-04  245TCP  2,4.5-TRICHLOROPHENOL 
ESB-94-04  246TCP  2.4.6-TRICHLOROPHENOL 
ESB-94-04  24DCLP  2.4-DICHLOROPHENOL 
ESB-94-04  24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

2.4- DINTTROPHENOL 

2.4- DINITROTOLUENE 

2.6- DIN  ITROANILINE 

2.6- DINITROTOLUENE 
2-CHLOROPHENOL 
2-CHLORON  APHTH  ALENE 

ESB-94-04  2MNAP  2-METHYLN  APHTH  ALENE 

ESB-94-04  2MP  2-METHYLPHENOL 

ESB-94-04  2NANIL  2-NITROANILINE 

ESB-94-04  2NP  2-NITROPHENOL 

ESB-94-04  33DCBD  3.3-CICHLOROBENZIDINE 

ESB-94-04  35DNA  3,5-DINITROANILINE 

ESB-94-04  3NANIL  3-NITROANILINE 

ESB-94-04  3NT  3-NITROTOLUENE 

ESB-94-04  46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL 

ESB-94-04  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

ESB-94-04  4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ESB-94-04  4CL3C  4-CHLORO-3-C  RESOL 

ESB-94-04  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

ESB-94-04  4MP  4-METHYLPHENOL 

ESB-94-04  4NANIL  4-NITROANILINE 

ESB-94-04  4NP  4-NITROPHENOL 

ESB-94-04  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESB-94-04  AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

ESB-94-04  ALDRN  ALDRIN 

ESB-94-04  ANAPN  ACENEPHTHENE 

ESB-94-04  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

ESB-94-04  ANIL  ANILINE 


ESB-94-04  24DNP 
ESB-94-04  24DNT 
ESB-94-04  26DNA 
ESB-94-04  26DNT 
ESB-94-04  2CLP 
ESB-94-04  2CNAP 


LT 

0,05200000  gg/g  APSA 

0.05200  LT 

LT 

0.06400000  |ig/g  APSA 

0.06400  LT 

LT 

0.06800000  gg/g  APSA 

0.06800  LT 

LT 

0.10000000  gg/g  APSA 

0.10000  LT 

LT 

1.70000000  gg/g  APSA 

1.70000  LT 

LT 

0.08300000  gg/g  APSA 

0.08300  LT 

LT 

0.92000000  gg/g  APSA 

0.92000  LT 

LT 

12.0000000  gg/g  APSA 

12.00000  LT 

S 

1.00000000  gg/g  APSA 

s 

0.40000 

S 

2.00000000  gg/g  APSA 

s 

0.30000 

s 

1.00000000  gg/g  APSA 

s 

0.40000 

LT 

0.03200000  gg/g  APSA 

0.03200  LT 

LT 

0.22000000  gg/g  APSA 

0.22000  LT 

LT 

0.04200000  gg/g  APSA 

0.04200  LT 

LT 

0.52000000  gg/g  APSA 

0.52000  LT 

LT 

0.04200000  gg/g  APSA 

0.04200  LT 

ND 

R 

0.63000000  gg/g  APSA 

R 

0.63000  ND 

LT 

0.03400000  gg/g  APSA 

0.03400  LT 

LT 

0.62000000  gg/g  APSA 

0.62000  LT 

LT 

0.49000000  gg/g  APSA 

0.49000  LT 

LT 

0.06100000  gg/g  APSA 

0.06100  LT 

LT 

0.06500000  gg/g  APSA 

0.06500  LT 

LT 

3.00000000  gg/g  APSA 

3.00000  LT 

LT 

4.70000000  gg/g  APSA 

4.70000  LT 

LT 

1.40000000  gg/g  APSA 

1.40000  LT 

LT 

0.57000000  gg/g  APSA 

0.57000  LT 

LT 

0.32000000  gg/g  APSA 

0.32000  LT 

LT 

0.05500000  gg/g  APSA 

0.05500  LT 

LT 

0.24000000  gg/g  APSA 

0.24000  LT 

LT 

0.03200000  gg/g  APSA 

0.03200  LT 

LT 

0.09800000  gg/g  APSA 

0.09800  LT 

ND 

R 

3.10000000  gg/g  APSA 

R 

3.10000  ND 

LT 

1.10000000  gg/g  APSA 

1.10000  LT 

LT 

1.60000000  gg/g  APSA 

1.60000  LT 

LT 

1.60000000  gg/g  APSA 

1.60000  LT 

LT 

3.00000000  gg/g  APSA 

3.00000  LT 

LT 

0.34000000  gg/g  APSA 

0.34000  LT 

LT 

0.80000000  gg/g  APSA 

0.80000  LT 

LT 

0.04100000  gg/g  APSA 

0.04100  LT 

ND 

R 

0.63000000  gg/g  APSA 

R 

0.63000  ND 

LT 

0.93000000  gg/g  APSA 

0.93000  LT 

LT 

0.17000000  gg/g  APSA 

0.17000  LT 

LT 

0.24000000  gg/g  APSA 

0.24000  LT 

ND 

R 

3.10000000  gg/g  APSA 

R 

3.10000  ND 

LT 

3.30000000  gg/g  APSA 

3.30000  LT 

LT 

1.30000000  gg/g  APSA 

1.30000  LT 

LT 

0.40000000  gg/g  APSA 

0.40000  LT 

LT 

1.30000000  gg/g  APSA 

1.30000  LT 

LT 

0.04100000  gg/g  APSA 

0.04100  LT 

LT 

0.03300000  gg/g  APSA 

0.03300  LT 

ND 

R 

0.13000000  gg/g  APSA 

R 

0.13000  ND 
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. . . 

Method  Blank 

mm 

M CM 

FW 

Ualt 

Flftf 

Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qua!  Value 

Bool 

Chemical  Class:  SEMTVOLATTLES 


ESB-94-04 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  ftg/g  APSA 

0.71000  LT 

ESB-94-04 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0.06500000  Mg/g  APSA 

0.06500  LT 

ESB-94-04 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  Mg/ g  APSA 

0.19000  LT 

ESB-94-04 

B2CIPE 

BIS  (2-C  HLOROISOPROP  YL)ETHE  R 

LT 

0.44000000  ng/g  APSA 

0.44000  LT 

ESB-94-04  B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  fig/g  APSA 

0.36000  LT 

ESB-94-04 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  Mg/g  APSA 

0.48000  LT 

ESB-94-04 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000  Mg/g  APSA 

0.04100  LT 

ESB-94-04 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

L20000000  Mg/g  APSA 

1.20000  LT 

ESB-94-04 

BBFAN 

BENZO  [B]  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  Mg/g  APSA 

0.31000  LT 

ESB-94-04 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  Mg/g  APSA 

1.30000  LT 

ESB-94-04 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  Mg/g  APSA 

1.80000  LT 

ESB-94-04 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2  40000000  Mg/g  APSA 

2.40000  LT 

ESB-94-04 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

R 

0.13000000  iig/g  APSA 

R 

0.13000  ND 

ESB-94-04 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

R 

3  10000000  Mg/g  APSA 

R 

3.10000  ND 

ESB-94-04 

BOHIPY  BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0  18000000  ng/g  APSA 

0.18000  LT 

ESB-94-04 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0  13000000  Mg/g  APSA 

0.13000  LT 

ESB-94-04 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  Mg/g  APSA 

0.03200  LT 

ESB-94-04 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000  Mg/g  APSA 

0.03200  LT 

ESB-94-04 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  Mg/g  APSA 

0.08000  LT 

ESB-94-04 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0  52000000  Mg/g  APSA 

0.52000  LT 

ESB-94-04 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  Mg/g  APSA 

1.80000  LT 

ESB-94-04 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000  Mg/g  APSA 

0.68000  LT 

ESB-94-04 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  Mg/g  APSA 

0.09700  LT 

ESB-94-04  CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  Mg/g  APSA 

0.32000  LT 

ESB-94-04 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0  06600000  Mg/g  APSA 

0.06600  LT 

ESB-94-04 

DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  Mg/g  APSA 

0.31000  LT 

ESB-94-04 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  Mg/g  APSA 

0.07100  LT 

ESB-94-04 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  Mg/g  APSA 

0.21000  LT 

ESB-94-04 

DBZRI 

DIBENZOFIFRAN 

LT 

0.38000000  Mg/g  APSA 

0.38000  LT 

ESB-94-04 

DCPD 

DIC  Y  CLOPENT  ADIENE 

LT 

0  57000000  Mg/g  APSA 

0.57000  LT 

ESB-94-04 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0  06800000  Mg/g  APSA 

0.06800  LT 

ESB-94-04 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

1.70000000  Mg/g  APSA 

0.24000  LT 

ESB-94-04 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000  Mg/g  APSA 

0.06500  LT 

ESB-94-04 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0  07900000  Mg/g  APSA 

0.07900  LT 

ESB-94-04 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0  06300000  Mg/g  APSA 

0.06300  LT 

ESB-94-04 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  Mg/g  APSA 

1.30000  LT 

ESB-94-04 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTH  ALATE 

LT 

0  23000000  Mg/g  APSA 

0.23000  LT 

ESB-94-04 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  Mg/g  APSA 

1.30000  LT 

ESB-94-04 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  Mg/g  APSA 

1.80000  LT 

ESB-94-04 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.2X000000  Mg/g  APSA 

R 

0.28000  ND 

ESB-94-04 

ESFS04 

ENDOSULFAN  Sl^LFATE 

LT 

1.20000000  Mg/g  APSA 

1.20000  LT 

ESB-94-04 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  Mg/g  APSA 

R 

1.30000  ND 

ESB-94-04 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0  03200000  Mg/g  APSA 

0.03200  LT 

ESB-94-04 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.06500000  Mg/g  APSA 

0.06500  LT 

ESB-94-04 

HCBD 

HEXACHLOROBUT  ADIENE 

LT 

0  97000000  Mg/g  APSA 

0.97000  LT 

ESB-94-04 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  Mg/g  APSA 

0.24000  LT 

ESB-94-04 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0  48000000  Mg/g  APSA 

0.48000  LT 

ESB-94-04  JCDPVR  INDENO  |1,2,3-C,D|  PYRENE 

LT 

2  40000000  Mg/g  APSA 

2.40000  LT 

ESB-94-04 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000  Mg/g  APSA 

0.48000  LT 

ESB-94-04 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  Mg/g  APSA 

0.39000  LT 

ESB-94-04 

KEP 

KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  Mg/g  APSA 

R 

1.30000  ND 
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Site  ID 

Test  Name 

Mctf 

Bool 

Flaf 

Code 

Unit 

Value  Meas  Lot 

Hag 

Code 

Method  Blank 

Data  Meat 

Qua I  Value  Bool 

Chemical  Class:  ! 

SEMIVOLATILES 

ESB-94-04 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  ng/g  APSA 

0.10000  LT 

ESB-94-04 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  ng/g  APSA 

0.26000  LT 

ESB-94-04 

MIREX 

1 , 1  A.2,2,3,3  A,4,5,5,5  A.5  B.6-DEC  ACHLOROOCT  AH 

LT 

0.14000000  ng/g  APSA 

0.14000  LT 

ESB-94-04 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000  ng/g  APSA 

0.18000  LT 

ESB-94-04 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  ng/g  APSA 

0.74000  LT 

ESB-94-04 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  ng/g  APSA 

1.80000  LT 

ESB-94-04 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  ng/g  APSA 

0.46000  LT 

ESB-94-04 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  jig/g  APSA 

1.10000  LT 

ESB-94-04 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  jig/g  APSA 

0.29000  LT 

ESB-94-04 

OXAT 

1 ,4-OXATHIANE 

LT 

0.07500000  ng/g  APSA 

0.07500  LT 

ESB-94-04 

PCB016 

PCB  1016 

LT 

0.32000000  Hg/g  APSA 

0.32000  LT 

ESB-94-04 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  APSA 

R 

0.32000  ND 

ESB-94-04 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  APSA 

R 

0.32000  ND 

ESB-94-04 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  APSA 

R 

0.32000  ND 

ESB-94-04 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  APSA 

R 

0.32000  ND 

ESB-94-04 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  jig/g  APSA 

R 

0.32000  ND 

ESB-94-04 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000  fig/g  APSA 

0.79000  LT 

ESB-94-04 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000  ng/g  APSA 

6.30000  LT 

ESB-94-04 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  ng/g  APSA 

0.76000  LT 

ESB-94-04 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  >ig/g  APSA 

0.03200  LT 

ESB-94-04 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000  ^g/g  APSA 

0.05200  LT 

ESB-94-04 

PPDDD 

2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)-l ,  1-DICHLORO 

LT 

0.06400000  ng/g  APSA 

0.06400  LT 

ESB-94-04 

PPDDE 

2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHEN  YL)- 1, 1  -DICHLORO 

LT 

0.06800000  ng/g  APSA 

0.06800  LT 

ESB-94-04 

PPDDT 

2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHEN  YL)- 1,1,1  -TRICH  LO 

LT 

0.10000000  ng/g  APSA 

0.10000  LT 

ESB-94-04 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1 .70000000  ng/g  APSA 

1.70000  LT 

ESB-94-04 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000  ^ig/g  APSA 

0.08300  LT 

ESB-94-04 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2.4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

0.92000000  ng/g  APSA 

0.92000  LT 

ESB-94-04 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.0000000  tig/g  APSA 

12.00000  LT 

ESB-94-04 

UNK527  UNKNOWN 

S 

0.30000000  ng/g  APSA 

S 

0.40000 

ESB-94-04 

UNK527  t UNKNOWN 

D 

2.00000000  ng/g  APSA 

S 

0.40000 

ESB-94-04 

UNK529  UNKNOWN 

S 

3.00000000  fig/g  APSA 

S 

0.30000 

ESB-94-04 

UNK640  UNKNOWN 

S 

1.00000000  ng/g  APSA 

s 

0.40000 

ESB-94-05 

123TCB 

1 ,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  ng/g  APSA 

0.03200  LT 

ESB-94-05 

124TCB 

1 .2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  ng/g  APSA 

0.22000  LT 

ESB-94-05 

12DCLB  1.2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  ng/g  APSA 

0.04200  LT 

ESB-94-05 

12DPH 

1 ,2-DIPHEN  YLH  YDR  AZINE 

LT 

0.52000000  ng/g  APSA 

0.52000  LT 

ESB-94-05 

13DCLB  U-D1CHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  ng/g  APSA 

0.04200  LT 

ESB-94-05 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  fig/g  APSA 

R 

0.63000  ND 

ESB-94-05 

14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  Mg/g  APSA 

0.03400  LT 

ESB-94-05 

236TCP 

2,3,6-TRJCHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  >ig/g  APSA 

0.62000  LT 

ESB-94-05 

245TCP 

2,4.5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  ng/g  APSA 

0.49000  LT 

ESB-94-05 

246TCP 

2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  ng/g  APSA 

0.06100  LT 

ESB-94-05 

24DCLP  2.4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  ng/g  APSA 

0.06500  LT 

ESB-94-05 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  ^g/g  APSA 

3.00000  LT 

ESB-94-05 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000  fig/g  APSA 

4.70000  LT 

ESB-94-05 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1 .40000000  ng/g  APSA 

1.40000  LT 

ESB-94-05 

26DNA 

2,6-DINITROANILlNE 

LT 

0.57000000  ng/g  APSA 

0.57000  LT 

ESB-94-05 

26DNT 

2.6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000  APSA 

0.32000  LT 

ESB-94-05 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  ng/g  APSA 

0.05500  LT 

ESB-94-05 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  fig/g  APSA 

0.24000  LT 

ESB-94-05 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000  >ig/g  APSA 

0.03200  LT 
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1 

Method  Blank 

Meat 

Flag 

Unit 

Flag 

Data 

Meat 

Site  ID 

Test  Name 

Bod 

Code 

Vahie  Meas 

Lot 

Code 

Oual  Value 

Bod 

Chemical  Class:  SEMXV  OLA  TELES 


ESB-94-05 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  ng'g  APSA 

0.06800  LT 

ESB-94-05 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  ng'g  APSA 

0.24000  LT 

ESB-94-05 

DITH 

DITH1ANE 

LT 

0.06500000  ng'g  APSA 

0.06500  LT 

ESB-94-05 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  ng'g  APSA 

0.07900  LT 

ESB-94-05 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  ng'g  APSA 

0.06300  LT 

ESB-94-05 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  ng'g  APSA 

1.30000  LT 

ESB-94-05 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  ng'g  APSA 

0.23000  LT 

ESB-94-05 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  ng'g  APSA 

1.30000  LT 

ESB-94-05 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  ng'g  APSA 

1.80000  LT 

ESB-94-05 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  ng'g  APSA 

R 

0.28000  ND 

ESB-94-05 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  ng'g  APSA 

1.20000  LT 

ESB-94-05 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  ng'g  APSA 

R 

1.30000  ND 

ESB-94-05 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  ng'g  APSA 

0.03200  LT 

ESB-94-05 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000  ng'g  APSA 

0.06500  LT 

ESB-94-05 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000  ng'g  APSA 

0.97000  LT 

ESB-94-05 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  ng'g  APSA 

0.24000  LT 

ESB-94-05 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  ng'g  APSA 

0.48000  LT 

ESB-94-05 

ICDPYR  INDENO  [1.2,3-C,D|  PYRENE 

LT 

2.40000000  ng'g  APSA 

2.40000  LT 

ESB-94-05 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000  ng'g  APSA 

0.48000  LT 

ESB-94-05 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  ng'g  APSA 

0.39000  LT 

ESB-94-05 

KEP 

KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  ftg/g  APSA 

R 

1.30000  ND 

ESB-94-05 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  ng'g  APSA 

0.10000  LT 

ESB-94-05 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  ng'g  APSA 

0.26000  LT 

ESB-94-05 

MIREX 

1,1A,2,2*3.3A,4,5.5,5A.5B.6-DECACHLOROOCTAH 

LT 

0.14000000  ftg/g  APSA 

0.14000  LT 

ESB-94-05 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000  ftg/g  APSA 

0.18000  LT 

ESB-94-05 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  ftg/g  APSA 

0.74000  LT 

ESB-94-05 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  ftg/g  APSA 

1.80000  LT 

ESB-94-05 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0  46000000  ng'g  APSA 

0.46000  LT 

ESB-94-05 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  ftg/g  APSA 

1.10000  LT 

ESB-94-05 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  ftg/g  APSA 

0.29000  LT 

ESB-94-05 

OXAT 

1 ,4-OXATHI  ANE 

LT 

0.07500000  ftg/g  APSA 

0.07500  LT 

ESB-94-05 

PC  BO  16 

PCB  1016 

LT 

0.32000000  ftg/g  APSA 

0.32000  LT 

ESB-94-05 

PCB221 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0.32000000  ng'g  APSA 

R 

0.32000  ND 

ESB-94-05 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0.32000000  ftg/g  APSA 

R 

0.32000  ND 

ESB-94-05 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  ftg/g  APSA 

R 

0.32000  ND 

ESB-94-05 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0.32000000  ftg/g  APSA 

R 

0.32000  ND 

ESB-94-05 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  ftg/g  APSA 

R 

0.32000  ND 

ESB-94-05 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0.79000000  ftg/g  APSA 

0.79000  LT 

ESB-94-05 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000  ftg/g  APSA 

6.30000  LT 

ESB-94-05 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  ftg/g  APSA 

0.76000  LT 

ESB-94-05 

PHANT 

PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  ftg/g  APSA 

0.03200  LT 

ESB-94-05 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000  ftg/g  APSA 

0.05200  LT 

ESB-94-05 

PPDDD 

2,2-BIS(PARA-CHU  )ROPHENYL>  U -DICHLORO 

LT 

0.06400000  ftg/g  APSA 

0.06400  LT 

ESB-94-05 

PPDDE 

2.2-BIS(P  ARA-CHLOROPHEN  YL>- 1 , 1  -DICHLORO 

LT 

0.06800000  ng'g  APSA 

0.06800  LT 

ESB-94-05 

PPDDT 

2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHEN  YL>  1,1,1  -TRICHLO 

LT 

0.10000000  ftg/g  APSA 

0.10000  LT 

ESB-94-05 

PRTHN 

PARATHION 

LT 

1.70000000  ftg/g  APSA 

1.70000  LT 

ESB-94-05 

PYR 

PYRENE 

LT 

0.08300000  ftg/g  APSA 

0.08300  LT 

ESB-94-05 

SUPON 

2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHENYL)  VINYL 

LT 

0.92000000  ftg/g  APSA 

0.92000  LT 

ESB-94-05 

TXPHE 

TOXAPHENE 

LT 

12.0000000  ng'g  APSA 

12.00000  LT 

ESB-94-05 

UNK529  UNKNOWN 

S 

0.30000000  ng'g  APSA 

s 

0.30000 

ESB-94-05 

UNK529  UNKNOWN 

D 

0.30000000  ng'g  APSA 

s 

0.30000 
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Method  Blank 

HM 

Meat 

FWf 

Unit 

Flag 

Data 

Meat 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Co 4t 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qua!  Value 

Bool 

ESB-94-05 

UNK640  UNKNOWN 

S 

0.50000000  ng/g  APSA 

s 

0.40000 

ESB-94-06 

123TCB 

1 ,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  Mg/g  APSA 

0.03200  LT 

ESB-94-06 

123TCB 

1,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.03200000  ng/g  APSA 

0.03200  LT 

ESB-94-06 

124TCB 

1 ,2,4-TRJCHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  Mg/g  APSA 

0.22000  LT 

ESB-94-06 

124TCB 

1,2,4-TRICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.22000000  Mg/g  APSA 

0,22000  LT 

ESB-94-06 

12DCLB  L2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  ng/g  APSA 

0.04200  LT 

ESB-94-06 

12DCLB  1 ,2-DICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.04200000  ng/g  APSA 

0.04200  LT 

ESB-94-06 

12DPH 

1 ,2-DIPHENYLHYDRAZINE 

LT 

0.52000000  Mg/g  APSA 

0.52000  LT 

ESB-94-06 

12DPH 

1 ,2-DIP  HENYLHYDRAZINE 

LT 

D 

0.52000000  ng/g  APSA 

0.52000  LT 

ESB-94-06 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  Mg/g  APSA 

0.04200  LT 

ESB-94-06 

13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 

LT 

D 

0.04200000  Mg/g  APSA 

0.04200  LT 

ESB-94-06 

13DNB 

1,3-DINITROBENZENE 

ND 

DR 

0.63000000  ng/g  APSA 

R 

0.63000  ND 

ESB-94-06 

13DNB 

1 ,3-DINITROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  ng/g  APSA 

R 

0.63000  ND 

ESB-94-06 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  Mg/g  APSA 

0.03400  LT 

ESB-94-06 

14DCLB  1,4-DICHLOROBENZENE 

LT 

I> 

0  03400000  Mg/g  APSA 

0.03400  LT 

ESB-94-06 

236TCP 

2,3.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  Mg/g  APSA 

0.62000  LT 

ESB-94-06 

236TCP 

2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

D 

0  62000000  Mg/g  APSA 

0.62000  LT 

ESB-94-06 

245TCP 

2,4.5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0  49000000  Mg/g  APSA 

0.49000  LT 

ESB-94-06 

245TCP 

2.4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

D 

0.49000000  ng/g  APSA 

0.49000  LT 

ESB-94-06 

246TCP 

2,4.6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  Mg/g  APSA 

0.06100  LT 

ESB-94-06 

246TCP 

2,4,6-TRICHU)ROPHENOL 

LT 

D 

0  06100000  Mg/g  APSA 

0.06100  LT 

ESB-94-06 

24DCLP  2.4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  ng/g  APSA 

0.06500  LT 

ESB-94-06 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

I) 

0.06500000  Mg/g  APSA 

0.06500  LT 

ESB-94-06 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  Mg/g  APSA 

3.00000  LT 

ESB-94-06 

24DMP 

2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

D 

3.00000000  ng/g  APSA 

3.00000  LT 

ESB-94-06 

24DNP 

2.4-DINITROPHENOL 

LT 

4  70000000  Mg/g  APSA 

4.70000  LT 

ESB-94-06 

24DNP 

2,4-DINITROPHENOL 

LT 

D 

4.70000000  Mg/g  APSA 

4.70000  LT 

ESB-94-06 

24DNT 

2.4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000  ng/g  APSA 

1.40000  LT 

ESB-94-06 

24DNT 

2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

D 

1  40000000  Mg/g  APSA 

1.40000  LT 

ESB-94-06 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

0  57000000  fig/g  APSA 

0.57000  LT 

ESB-94-06 

26DNA 

2,6-DINITROANILINE 

LT 

D 

0  57000000  Mg'g  APSA 

0.57000  LT 

ESB-94-06 

26DNT 

2,6-DIN  ITROTOLUENE 

LT 

0.32000000  Mg/g  APSA 

0.32000  LT 

ESB-94-06 

26DNT 

2,6-DINITROT()LUENE 

LT 

D 

0.32000000  ng/g  APSA 

0.32000  LT 

ESB-94-06 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

0  05500000  Mg/g  APSA 

0.05500  LT 

ESB-94-06 

2CLP 

2-CHLOROPHENOL 

LT 

I) 

0.05500000  ng/g  APSA 

0.05500  LT 

ESB-94-06 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  Mg/g  APSA 

0.24000  LT 

ESB-94-06 

2CNAP 

2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

I) 

0.24000000  Mg/g  APSA 

0.24000  LT 

ESB-94-06 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0  03200000  Mg/g  APSA 

0.03200  LT 

ESB-94-06 

2MNAP 

2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

D 

0  03200000  Mg/g  APSA 

0.03200  LT 

ESB-94-06 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

0  09800000  Mg/g  APSA 

0.09800  LT 

ESB-94-06 

2MP 

2-METHYLPHENOL 

LT 

D 

0.09800000  Mg/g  APSA 

0.09800  LT 

ESB-94-06 

2NANIL 

2-NITROANILINE 

ND 

R 

3  10000000  Mg/g  APSA 

R 

3.10000  ND 

ESB-94-06 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

DR 

3.10000000  Mg/g  APSA 

R 

3.10000  ND 

ESB-94-06 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  Mg/g  APSA 

1.10000  LT 

ESB-94-06 

2NP 

2-NITROPHENOL 

LT 

D 

1.10000000  Mg/g  APSA 

1.10000  LT 

ESB-94-06 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDrNE 

LT 

1.60000000  Mg/g  APSA 

1.60000  LT 

ESB-94-06 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDrNE 

LT 

D 

1.60000000  Mg/g  APSA 

1.60000  LT 

ESB-94-06 

35DNA 

3,5-DIN  ITROANILINE 

LT 

1 .60000000  Mg/g  APSA 

1.60000  LT 

ESB-94-06 

35DNA 

3,5-DINITROANlLINE 

LT 

D 

1.60000000  Mg/g  APSA 

1.60000  LT 

ESB-94-06 

3NANIL  3-NITROANILINE 

LT 

3  00000000  Mg/g  APSA 

3.00000  LT 

ESB-94-06 

3NANIL  3-NITROANILINE 

LT 

D 

3.00000000  Mg/g  APSA 

3.00000  LT 
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Mem 

Flag 

Unit 

Ft* 

Data  Mem 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qua)  Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ESB-94-06  3 NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000  ng/g  APSA 

0.34000  LT 

ESB-94-06  3NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

D 

0.34000000  ng/g  APSA 

0.34000  LT 

ESB-94-06  46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  ng/g  APSA 

0.80000  LT 

ESB-94-06  46DN2C  4,6-DINITRO-2-CR£SOL 

LT 

D 

0.80000000  ng/g  APSA 

0.80000  LT 

ESB-94-06  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  ng/g  APSA 

0.04100  LT 

ESB-94-06  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

D 

0.04100000  ng/g  APSA 

0.04100  LT 

ESB-94-06  4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

R 

0.63000000  ng/g  APSA 

R 

0.63000  ND 

ESB-94-06  4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

DR 

0.63000000  ng/g  APSA 

R 

0.63000  ND 

ESB-94-06  4CL3C  4-CHLORO-3-C RESOL 

LT 

0.93000000  ng/g  APSA 

0.93000  LT 

ESB-94-06  4CL3C  4-CHLORO-3-C  RESOL 

LT 

D 

0.93000000  ng/g  APSA 

0.93000  LT 

ESB-94-06  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  ng/g  APSA 

0.17000  LT 

ESB-94-06  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

D 

0.17000000  ng/g  APSA 

0.17000  LT 

ESB-94-06  4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  ng/g  APSA 

0.24000  LT 

ESB-94-06  4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

D 

0.24000000  ng/g  APSA 

0.24000  LT 

ESB-94-06  4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  ng/g  APSA 

R 

3.10000  ND 

ESB-94-06  4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

DR 

3.10000000  ng/g  APSA 

R 

3.10000  ND 

ESB-94-06  4NP  4-NITROPHEN OL 

LT 

3.30000000  ng/g  APSA 

3.30000  LT 

ESB-94-06  4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

D 

3.30000000  ng'g  APSA 

3.30000  LT 

ESB-94-06  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  ng/g  APSA 

1.30000  LT 

ESB-94-06  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

D 

1.30000000  ng/g  APSA 

1.30000  LT 

ESB-94-06  AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  ng/g  APSA 

0.40000  LT 

ESB-94-06  AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

D 

0.40000000  ng'g  APSA 

0.40000  LT 

ESB-94-06  ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000000  ng/g  APSA 

1.30000  LT 

ESB-94-06  ALDRN  ALDRIN 

LT 

D 

1.30000000  ng/g  APSA 

1.30000  LT 

ESB-94-06  ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  ng/g  APSA 

0.04100  LT 

ESB-94-06  ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

D 

0.04100000  ng/g  APSA 

* 

0.04100  LT 

ESB-94-06  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0  03300000  ng/g  APSA 

0.03300  LT 

ESB-94-06  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

D 

0.03300000  ng/g  APSA 

0.03300  LT 

ESB-94-06  ANIL  ANILINE 

ND 

R 

0.13000000  ng/g  APSA 

R 

0.13000  ND 

ESB-94-06  ANIL  ANILINE 

ND 

DR 

0.13000000  ng/g  APSA 

R 

0.13000  ND 

ESB-94-06  ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  ng/g  APSA 

0.71000  LT 

ESB-94-06  ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

D 

0.71000000  ng/g  APSA 

0.71000  LT 

ESB-94-06  ATZ  ATRAZINE 

LT 

0.06500000  ftg/g  APSA 

0.06500  LT 

ESB-94-06  ATZ  ATRAZINE 

LT 

D 

0.06500000  ng/g  APSA 

0.06500  LT 

ESB-94-06  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  ng/g  APSA 

0.19000  LT 

ESB-94-06  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

D 

0.19000000  ng/g  APSA 

0.19000  LT 

ESB-94-06  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  ng/g  APSA 

0.44000  LT 

ESB-94-06  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

D 

0.44000000  ng/g  APSA 

0.44000  LT 

ESB-94-06  B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  ng/g  APSA 

0.36000  LT 

ESB-94-06  B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

E) 

0.36000000  ng'g  APSA 

0.36000  LT 

ESB-94-06  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0.48000000  ng/g  APSA 

0.48000  LT 

ESB-94-06  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

D 

0.48000000  ng'g  APSA 

0.48000  LT 

ESB-94-06  BAANT  BENZO  |A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000  ng'g  APSA 

0.04100  LT 

ESB-94-06  BAANT  BENZO  [A)  ANTHRACENE 

LT 

D 

0.04100000  ng/g  APSA 

0.04100  LT 

ESB-94-06  BAPYR  BENZO  |A|  PYRENE 

LT 

1.20000000  ng/g  APSA 

1.20000  LT 

ESB-94-06  BAPYR  BENZO  |A|  PYRENE 

LT 

D 

1.20000000  ng'g  APSA 

1.20000  LT 

ESB-94-06  BBFAN  BENZO  [B1  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  ng/g  APSA 

0.31000  LT 

ESB-94-06  BBFAN  BENZO  [B|  FLUORANTHENE 

LT 

D 

0.31000000  ng/g  APSA 

0.31000  LT 

ESB-94-06  BBHC  BET A-BENZENEHEXACHLO RIDE 

LT 

1.30000000  ng/g  APSA 

1.30000  LT 

ESB-94-06  BBHC  BET A-BENZENEHEX ACHLOR1DE 

LT 

D 

1.30000000  ng/g  APSA 

1.30000  LT 

ESB-94-06  BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHAIATE 

LT 

1.80000000  ng/g  APSA 

1.80000  LT 

1109 


Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Method  Blanks) 


1110 


Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All Method  Blanks) 


— 

Metiiod  Blank 

mm 

Mess 

Flag 

Unit 

Flag 

Data 

Mem 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qua!  Value 

Bool 

Chemical  Class.'  SEMlVOLA  riUES 


ESB-94-06 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  fig/g  APSA 

0.23000  LT 

ESB-94-06 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

D 

0.23000000  ng/g  APSA 

0.23000  LT 

ESB-94-06 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  fig/g  APSA 

1.30000  LT 

ESB-94-06 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

D 

1.30000000  fig/g  APSA 

1.30000  LT 

ESB-94-06 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  fig/g  APSA 

1.80000  LT 

ESB-94-06 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

D 

1.80000000  fig/g  APSA 

1.80000  LT 

ESB-94-06 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

DR 

0.28000000  fig/g  APSA 

R 

0.28000  ND 

ESB-94-06 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  fig/g  APSA 

R 

0.28000  ND 

ESB-94-06 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  ng/g  APSA 

1.20000  LT 

ESB-94-06 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

D 

1.20000000  fig/g  APSA 

1.20000  LT 

ESB-94-06 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  fig/g  APSA 

R 

1.30000  ND 

ESB-94-06 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

DR 

1.30000000  fig/g  APSA 

R 

1.30000  ND 

ESB-94-06 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  fig/g  APSA 

0.03200  LT 

ESB-94-06 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

D 

0.03200000 >g/g  APSA 

0.03200  LT 

ESB-94-06 

FLRENE 

FLUORENE 

LT 

0.06500000  fig/g  APSA 

0.06500  LT 

ESB-94-06 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

D 

0.06500000  fig/g  APSA 

0.06500  LT 

ESB-94-06 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000  Mg/g  APSA 

0.97000  LT 

ESB-94-06 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

D 

0.97000000  fig/g  APSA 

0.97000  LT 

ESB-94-06 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  fig/g  APSA 

0.24000  LT 

ESB-94-06 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

D 

0.24000000  ng/g  APSA 

0.24000  LT 

ESB-94-06 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0.48000000  fig/g  APSA 

0.48000  LT 

ESB-94-06 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

D 

0.48000000  figjg  APSA 

0.48000  LT 

ESB-94-06 

ICDPYR  INDENO  |1.2,3-C.D|  PYRENE 

LT 

2.40000000  (ig/g  APSA 

2.40000  LT 

ESB-94-06 

ICDPYR  INDENO  (1.2,3-C.D)  PYRENE 

LT 

D 

2.40000000  ng/g  APSA 

2.40000  LT 

ESB-94-06 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0.48000000  fig/g  APSA 

0.48000  LT 

ESB-94-06 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

D 

0.48000000  fig/g  APSA 

0.48000  LT 

ESB-94-06 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  fig/g  APSA 

0.39000  LT 

ESB-94-06 

ISOPHR  ISOPHORONE 

LT 

D 

0.39000000  fig/g  APSA 

0.39000  LT 

ESB-94-06 

KEP 

KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  fig/g  APSA 

R 

1.30000  ND 

ESB-94-06 

KEP 

KEPONE 

ND 

DR 

1.30000000  ng/g  APSA 

R 

1.30000  ND 

ESB-94-06 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  ng/g  APSA 

0.10000  LT 

ESB-94-06 

LIN 

LINDANE 

LT 

D 

0.10000000  |ig/g  APSA 

0.10000  LT 

ESB-94-06 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  fig/g  APSA 

0.26000  LT 

ESB-94-06 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

D 

0.26000000  fig/g  APSA 

0.26000  LT 

ESB-94-06 

MIREX 

LlA2,2,3,3A4.5.5,5A5B.6-DECACHLOROOCTAH 

LT 

0.14000000  fig/g  APSA 

0.14000  LT 

ESB-94-06 

MIREX 

L 1  A2,2,3,3  A4.5.5.5  A5B.6-DEC  ACHLOROOCTAH 

LT 

D 

0.14000000  fig/g  APSA 

0.14000  LT 

ESB-94-06 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000  fig/g  APSA 

0.18000  LT 

ESB-94-06 

MLTHN  MALATHION 

LT 

D 

0.18000000  fig/g  APSA 

0.18000  LT 

ESB-94-06 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0,74000000  fig/g  APSA 

0.74000  LT 

ESB-94-06 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

D 

0.74000000  fig/g  APSA 

0.74000  LT 

ESB-94-06 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  fig/g  APSA 

1.80000  LT 

ESB-94-06 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

D 

1.80000000  fig/g  APSA 

1.80000  LT 

ESB-94-06 

NNDME 

N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  fig/g  APSA 

0.46000  LT 

ESB-94-06 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

D 

0.46000000  fig/g  APSA 

0.46000  LT 

ESB-94-06 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  fig/g  APSA 

1.10000  LT 

ESB-94-06 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

D 

1.10000000  fig/g  APSA 

1.10000  LT 

ESB-94-06 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  fig/g  APSA 

0.29000  LT 

ESB-94-06 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

D 

0.29000000  fig/g  APSA 

0.29000  LT 

ESB-94-06 

OXAT 

1 ,4-OXATHI  ANE 

LT 

0.07500000  fig/g  APSA 

0.07500  LT 

ESB-94-06 

OXAT 

L4-OXATHIANE 

LT 

D 

0.07500000  fig/g  APSA 

0.07500  LT 

ESB-94-06 

PC  BO  16 

PCB1016 

LT 

0.32000000  (ig/g  APSA 

0.32000  LT 
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k 
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Flac 

Unit 

Flag 

Data 

Mol 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Co4e 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qua!  Value 

Bool  | 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES _ 

ESB-94-06  PC  BO  16  PCB  1016 

ESB-94-06  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 
ESB-94-06  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 
ESB-94-06  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 
ESB-94-06  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 
ESB-94-06  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 
ESB-94-06  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 
ESB-94-06  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 
ESB-94-06  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 
ESB-94-06  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 
ESB-94-06  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 
ESB-94-06  PCB260  PCB  1260 
ESB-94-06  PCB260  PCB  1260 
ESB-94-06  PCB262  PCB  1262 
ESB-94-06  PCB262  PCB  1262 
ESB-94-06  PCP  PENTACHLOROPHENOL 
ESB-94-06  PCP  PENTACHLOROPHENOL 
ESB-94-06  PHANT  PHENANTHRENE 
ESB-94-06  PHANT  PHENANTHRENE 
ESB-94-06  PHENO  PHENOL 
ESB-94-06  PHENO  PHENOL 

ESB-94-06  PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHU)ROPHENYL)-Ll-DICHU)RO 
ESB-94-06  PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHU)ROPHENYL)-U-DICHU)RO 
ESB-94-06  PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHU)ROPHENYL>U-DICHLORO 
ESB-94-06  PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLORO 
ESB-94-06  PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHU>ROPHENYL>l,l,l-TRICHLO 
ESB-94-06  PPDDT  2.2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l,l-TRICHLO 
ESB-94-06  PRTHN  PARATHION 

ESB-94-06  PRTHN  PARATHION 

ESB-94-06  PYR  PYRENE 

ESB-94-06  PYR  PYRENE 

ESB-94-06  SUPON  2-CHLORO-l-{2.4-DICHLOROPHENYL) VINYL 

ESB-94-06  StrPON  2-CHLORO-l-{2.4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

ESB-94-06  TXPHE  TOXAPHENE 

ESB-94-06  TXPHE  TOXAPHENE 

ESB-94-06  UNK527  UNKNOWN 

ESB-94-06  UNK527  UNKNOWN 

ESB-94-06  UNK529  UNKNOWN 

ESB-94-06  UNK529  UNKNOWN 

ESB-94-06  UNK640  l FN KNOWN 

ESB-94-06  UNK640  UNKNOWN 

ESB-94-07  123TCB  1 ,2.3-TRICHLOROBENZENE 
ESB-94-07  124TCB  1 ,2,4-TRJCHLOROBENZENE 
ESB-94-07  12DCLB  1,2-DICHLOROBENZENE 
ESB-94-07  12DPH  1 ,2-DlPHENYLHYDRAZINE 
ESB-94-07  13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 
ESB-94-07  13DNB  1,3-DINITROBENZENE 
ESB-94-07  14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE 
ESB-94-07  236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 
ESB-94-07  245TCP  2.4,5-TRICHLOROPHENOL 
ESB-94-07  246TCP  2.4,6-TRICHLOROPHEN<  )L 


LT 

D 

0.32000000  fig/g  APSA 

0.32000  LT 

ND 

DR 

0.32000000  ng/g  APSA 

R 

0.32000  ND 

ND 

R 

0.32000000  fig/g  APSA 

R 

0.32000  ND 

ND 

DR 

0.32000000  fig/g  APSA 

R 

0.32000  ND 

ND 

R 

0.32000000  yg/g  APSA 

R 

0.32000  ND 

ND 

DR 

0.32000000  yg/g  APSA 

R 

0.32000  ND 

ND 

R 

0.32000000  yg/g  APSA 

R 

0.32000  ND 

ND 

DR 

0.32000000  yg/g  APSA 

R 

0.32000  ND 

ND 

R 

0.32000000  yg/g  APSA 

R 

0.32000  ND 

ND 

DR 

0.32000000  yg/g  APSA 

R 

0.32000  ND 

ND 

R 

0.32000000  yg/g  APSA 

R 

0.32000  ND 

LT 

0.79000000  yg/g  APSA 

0.79000  LT 

LT 

D 

0  79000000  yg/g  APSA 

0.79000  LT 

LT 

6.30000000  yg/g  APSA 

6.30000  LT 

LT 

D 

6  30000000  yg/g  APSA 

6.30000  LT 

LT 

0.76000000  yg/g  APSA 

0.76000  LT 

LT 

D 

0.76000000  yg/g  APSA 

0.76000  LT 

LT 

0.03200000  yg/g  APSA 

0.03200  LT 

LT 

D 

0.03200000  yg/g  APSA 

0.03200  LT 

LT 

0  05200000  yg/g  APSA 

0.05200  LT 

LT 

D 

0  05200000  yg/g  APSA 

0.05200  LT 

LT 

0.06400000  yg/g  APSA 

0.06400  LT 

LT 

D 

0.06400000  yg/g  APSA 

0.06400  LT 

LT 

0.06800000  yg/g  APSA 

0.06800  LT 

LT 

D 

0  06800000  yg/g  APSA 

0.06800  LT 

LT 

0  10000000  yg/g  APSA 

0.10000  LT 

LT 

D 

0  10000000  yg/g  APSA 

0.10000  LT 

LT 

1.70000000  yg/g  APSA 

1.70000  LT 

LT 

I) 

1.70000000  yg/g  APSA 

1.70000  LT 

0.23000000  yg/g  APSA 

0.08300  LT 

LT 

D 

0.08300000  yg/g  APSA 

0.08300  LT 

LT 

0  92000000  yg/g  APSA 

0.92000  LT 

LT 

D 

0.92000000  yg/g  APSA 

0.92000  LT 

LT 

12.0000000  yg/g  APSA 

12.00000  LT 

LT 

D 

12.0000000  yg/g  APSA 

12.00000  LT 

S 

0  30000000  yg/g  APSA 

S 

0.40000 

DS 

0  30000000  yg/g  APSA 

S 

0.40000 

S 

0.40000000  yg/g  APSA 

S 

0.30000 

DS 

0  50000000  ng/g  APSA 

s 

0.30000 

S 

0.90000000  fig/g  APSA 

s 

0.40000 

DS 

0  90000000  ng/g  APSA 

s 

0.40000 

LT 

0.03200000  ng/g  APSA 

0.03200  LT 

LT 

0.22000000  ng/g  APSA 

0.22000  LT 

LT 

0  04200000  jig/g  APSA 

0.04200  LT 

LT 

0  52000000  ng/g  APSA 

0.52000  LT 

LT 

0  04200000  ng/g  APSA 

0.04200  LT 

ND 

R 

0  63000000  >ig/g  APSA 

R 

0.63000  ND 

LT 

0  03400000  ng/g  APSA 

0.03400  LT 

LT 

0.62000000  |ig/g  APSA 

0.62000  LT 

LT 

0  49000000  ng/g  APSA 

0.49000  LT 

LT 

0.06100000  ng/g  APSA 

0.06100  LT 
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Men 

Huh 

Fla( 

Data  Meat 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Cod* 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qua)  Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESB-94-07 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000  Mg/g  APSA 

0.68000  LT 

ESB-94-07 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  ng/g  APSA 

0.09700  LT 

ESB-94-07 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  Mg/g  APSA 

0.32000  LT 

ESB-94-07  CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  Mg/g  APSA 

0.06600  LT 

ESB-94-07 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  Mg/g  APSA 

0.31000  LT 

ESB-94-07 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  Mg' g  APSA 

0.07100  LT 

ESB-94-07 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  Mg/g  APSA 

0.21000  LT 

ESB-94-07 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000  Mg/g  APSA 

0.38000  LT 

ESB-94-07 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000  Mg/g  APSA 

0.57000  LT 

ESB-94-07 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  Mg/g  APSA 

0.06800  LT 

ESB-94-07 

DEP 

DIETHYL  PHTH  ALATE 

0.40000000  Mg/g  APSA 

0.24000  LT 

ESB-94-07 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0.06500000  Mg/g  APSA 

0.06500  LT 

ESB-94-07 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  ng/g  APSA 

0.07900  LT 

ESB-94-07 

DMP 

DIMETHYL  PHTH  ALATE 

LT 

0  06300000  jig/g  APSA 

0.06300  LT 

ESB-94-07 

DNBP 

DI-N-BIHTYL  PHTH  ALATE 

LT 

1.30000000  Mg/g  APSA 

1.30000  LT 

ESB-94-07 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTH  ALATE 

LT 

0  23000000  ng/g  APSA 

0.23000  LT 

ESB-94-07 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  \igjg  APSA 

1.30000  LT 

ESB-94-07 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  \igjg  APSA 

1.80000  LT 

ESB-94-07 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  fig/g  APSA 

R 

0.28000  ND 

ESB-94-07 

ESFS04 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  Mg/g  APSA 

1.20000  LT 

ESB-94-07 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  ng/g  APSA 

R 

1.30000  ND 

ESB-94-07 

FANT 

FLUORANTHENE 

0.05700000  Mg/g  APSA 

0.03200  LT 

ESB-94-07 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.06500000  Mg/g  APSA 

0.06500  LT 

ESB-94-07 

HCBD 

HEXACHLOROBUTADIENE 

LT 

0.97000000  ng/g  APSA 

0.97000  LT 

ESB-94-07 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0  24000000  Mg/g  APSA 

0.24000  LT 

ESB-94-07 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0  48000000  \igjg  APSA 

0.48000  LT 

ESB-94-07 

ICDPYR  INDENO  [1,2,3-C,D)  PYRENE 

LT 

2  40000000  Mg/g  APSA 

2.40000  LT 

ESB-94-07 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0  48000000  Mg/g  APSA 

0.48000  LT 

ESB-94-07 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  Mg/g  APSA 

0.39000  LT 

ESB-94-07 

KEP 

KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  fig/g  APSA 

R 

1.30000  ND 

ESB-94-07 

LIN 

LINDANE 

LT 

0  10000000  Mg/g  APSA 

0.10000  LT 

ESB-94-07 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  \igjg  APSA 

0.26000  LT 

ESB-94-07 

MIREX 

LI  A.2.2.3.3A.4.5.5.5A.5B.6-DECACHLOROOCTAH 

LT 

0  14000000  \ig!g  APSA 

0.14000  LT 

ESB-94-07 

MLTHN 

MALATHION 

LT 

0.18000000  Mg/g  APSA 

0.18000  LT 

ESB-94-07 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0.74000000  Mg/g  APSA 

0.74000  LT 

ESB-94-07 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  Mg/g  APSA 

1.80000  LT 

ESB-94-07 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0  46000000  Mg/g  APSA 

0.46000  LT 

ESB-94-07 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  M^g  APSA 

1.10000  LT 

ESB-94-07 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  Mg/g  APSA 

0.29000  LT 

ESB-94-07  OXAT 

1 .4-OXATHI ANE 

LT 

0  07500000  Mg/g  APSA 

0.07500  LT 

ESB-94-07 

PCB016 

PCB1016 

LT 

0.32000000  Mg/g  APSA 

0.32000  LT 

ESB-94-07 

PCB22I 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0  32000000  Mg/g  APSA 

R 

0.32000  ND 

ESB-94-07 

PCB232 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0  32000000  Mg/g  APSA 

R 

0.32000  ND 

ESB-94-07 

PCB242 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  Mg/g  APSA 

R 

0.32000  ND 

ESB-94-07 

PCB248 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0.32000000  Mg/g  APSA 

R 

0.32000  ND 

ESB-94-07 

PCB254 

POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0  32000000  Mg/g  APSA 

R 

0.32000  ND 

ESB-94-07 

PCB260 

PCB  1260 

LT 

0  79000000  Mg/g  APSA 

0.79000  LT 

ESB-94-07 

PCB262 

PCB  1262 

LT 

6.30000000  Mg/g  APSA 

6.30000  LT 

ESB-94-07 

PCP 

PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0  76000000  Mg/g  APSA 

0.76000  LT 

ESB-94-07 

PHANT 

PHENANTHRENE 

0.12000000  Mg/g  APSA 

0.03200  LT 

ESB-94-07 

PHENO 

PHENOL 

LT 

0.05200000  Mg/g  APSA 

0.05200  LT 
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— 

Method  Blank 

M CM 

Flag 

U  wit 

Flag 

Data  Meai 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qnal  Value  Bod 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESB-94-07 

PPDDD  2,2-BIS(P  ARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLORO 

LT 

0.06400000  ng/g  APSA 

0.06400  LT 

ESB-94-07 

PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1 , 1  -DICHLORO 

LT 

0.06800000  jig/g  APSA 

0.06800  LT 

ESB-94-07 

PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL)- 1,1,1  -TRICHLO 

LT 

0.10000000  |igfe  APSA 

0.10000  LT 

ESB-94-07 

PRTHN  PARATHION 

LT 

1.70000000  ng/g  APSA 

1.70000  LT 

ESB-94-07 

PYR  PYRENE 

0.20000000  ng/g  APSA 

0.08300  LT 

ESB-94-07 

SUPON  2-CHLORO-l-{2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 

LT 

0.92000000  fig/g  APSA 

0.92000  LT 

ESB-94-07 

TXPHE  TOXAPHENE 

LT 

12.0000000  Hg/g  APSA 

12.00000  LT 

ESB-94-07 

UNK527  UNKNOWN 

S 

0.30000000  ng/g  APSA 

s 

0.40000 

ESB-94-07 

UNK640  UNKNOWN 

S 

0.30000000  ng/g  APSA 

s 

0.40000 

ESB-94-10 

123TCB  1 ,2,3-TRICHLOROBENZENE 

LT 

0.03200000  fig/g  APUP 

0.03200  LT 

ESB-94-10 

124TCB  1 ,2,4-TRJCHLOROBENZENE 

LT 

0.22000000  jig/g  APUP 

0.22000  LT 

ESB-94-10 

12DCLB  L2-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  jig/g  APUP 

0.04200  LT 

ESB-94-10 

12DPH  1 ,2-DIPHENYLH  YDRAZINE 

LT 

0.52000000  ng/g  APUP 

0.52000  LT 

ESB-94-10 

13DCLB  1 .3-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.04200000  ng/g  APUP 

0.04200  LT 

ESB-94-10 

13DNB  1,3-DINITROBENZENE 

ND 

R 

0.63000000  |j.g/g  APUP 

R 

0.63000  ND 

ESB-94-10 

14DCLB  1.4-DICHLOROBENZENE 

LT 

0.03400000  ng/g  APUP 

0.03400  LT 

ESB-94-10 

236TCP  2,3,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.62000000  ng/g  APUP 

0.62000  LT 

ESB-94-10 

245TCP  2,4,5-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.49000000  ng/g  APUP 

0.49000  LT 

ESB-94-10 

246TCP  2,4,6-TRICHLOROPHENOL 

LT 

0.06100000  jig/g  APIFP 

0.06100  LT 

ESB-94-10 

24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 

LT 

0.06500000  (ig/g  APUP 

0.06500  LT 

ESB-94-10 

24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  ng/g  APUP 

3.00000  LT 

ESB-94-10 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000  jig/g  APUP 

4.70000  LT 

ESB-94-10 

24DNT  2.4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000  ng/g  APUP 

1.40000  LT 

ESB-94-10 

26DNA  2,6-DlNITROANILINE 

LT 

0.57000000  ng/g  APUP 

0.57000  LT 

ESB-94-10 

26DNT  2,6-DINITROTOLtrENE 

LT 

0.32000000  ng/g  APUP 

0.32000  LT 

ESB-94-10 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  ng/g  APUP 

0.05500  LT 

ESB-94-10 

2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  fxg/g  APUP 

0.24000  LT 

ESB-94-10 

2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000  ng/g  APUP 

0.03200  LT 

ESB-94-10 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  ng/g  APUP 

0.09800  LT 

ESB-94-10 

2NANIL  2-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  ng/g  APUP 

R 

3.10000  ND 

ESB-94-10 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  Mg/g  APUP 

1.10000  LT 

ESB-94-10 

33DCBD  3,3-CICHLOROBENZIDINE 

LT 

1.60000000  ng/g  APUP 

1.60000  LT 

ESB-94-10 

35DNA  3,5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000  Mg/g  APUP 

1.60000  LT 

ESB-94-10 

3 N ANIL  3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000  Mg/g  APUP 

3.00000  LT 

ESB-94-10 

3NT  3-NITROTOLirENE 

LT 

0.34000000  Mg/g  APUP 

0.34000  LT 

ESB-94-10 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  ng/g  APUP 

0.80000  LT 

ESB-94-10 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  fig/g  APUP 

0.04100  LT 

ESB-94-10 

4CANIL  4-CHLOROANILINE 

ND 

R 

0.63000000  fig/g  APUP 

R 

0.63000  ND 

ESB-94-10 

4CL3C  4-CHLORO-3-CRESOL 

LT 

0.93000000  (ig/g  APUP 

0.93000  LT 

ESB-94-10 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  (ig/g  APUP 

0.17000  LT 

ESB-94-10 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  (ig/g  APUP 

0.24000  LT 

ESB-94-10 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  (ig/g  APUP 

R 

3.10000  ND 

ESB-94-10 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  fig/g  APUP 

3.30000  LT 

ESB-94-10 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  ng/g  APUP 

1.30000  LT 

ESB-94-10 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  ^g/g  APUP 

0.40000  LT 

ESB-94-10 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000000  ng/g  APUP 

1.30000  LT 

ESB-94-10 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  ng/g  APUP 

0.04100  LT 

ESB-94-10 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  ^g/g  APUP 

0.03300  LT 

ESB-94-10 

ANIL  ANILINE 

ND 

R 

0.13000000  jig/g  APUP 

R 

0.13000  ND 

ESB-94-10 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  Mg/g  APUP 

0.71000  LT 

ESB-94-10 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0  06500000  ng/g  APUP 

0.06500  LT 
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Mcm  FUf 

Bool  C«k 


MctMBAoak 

Data 

Maas 

Lot 

Code 

Qutl  Value 

Bool 
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Meas 

F1k 

l)nlt 

Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Cafe 

Value  Meas 

Lot 

Cafe 

Qua!  Value 

Bool 

Chemical  Class:  SEMTV  OLA  TILES 


ESB-94-1 1 

3 N ANIL  3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000  fig/g  APQH 

3.00000  LT 

ESB-94-1 1 

3NT 

3-NITROTOLtFENE 

LT 

0.34000000  fig/g  APQH 

0.34000  LT 

ESB-94-11 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRESOL 

LT 

0.80000000  ng/g  APQH 

0.80000  LT 

ESB-94-1 1 

4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  fig/g  APQH 

0.04100  LT 

ESB-94-11 

4CANIL  4-CHLORO ANILINE 

ND 

R 

0.63000000  jig/g  APQH 

R 

0.63000  ND 

ESB-94-11 

4CL3C 

4-CHLORO-3-C  RESOL 

LT 

0.93000000  fig/g  APQH 

0.93000  LT 

ESB-94-11 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  fig/g  APQH 

0.17000  LT 

ESB-94-11 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  fig/g  APQH 

0.24000  LT 

ESB-94-11 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  fig/g  APQH 

R 

3.10000  ND 

ESB-94-11 

4NP 

4-NITROPHEN  OL 

LT 

3.30000000  ng/g  APQH 

3.30000  LT 

ESB-94-11 

ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  ng/g  APQH 

1.30000  LT 

ESB-94-11 

AENSLF  ALPHA-ENDOSlfLFAN 

LT 

0.40000000  ng/g  APQH 

0.40000  LT 

ESB-94-11 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000  |»g/g  APQH 

1.30000  LT 

ESB-94-1 1 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0  04100000  fig/g  APQH 

0.04100  LT 

ESB-94-11 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  fig/g  APQH 

0.03300  LT 

ESB-94-11 

ANIL 

ANILINE 

ND 

R 

0.13000000  fig/g  APQH 

R 

0.13000  ND 

ESB-94-11 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0  71000000  Mg/g  APQH 

0.71000  LT 

ESB-94-11 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0  06500000  fig/g  APQH 

0.06500  LT 

ESB-94-1 1 

B2CEX 

BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  fig/g  APQH 

0.19000  LT 

ESB-94-11 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0  44000000  yg/g  APQH 

0.44000  LT 

ESB-94-11 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  yg/g  APQH 

0.36000  LT 

ESB-94-11 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0  48000000  fig/g  APQH 

0.48000  LT 

ESB-94-11 

BAANT 

BENZO [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000  fig/g  APQH 

0.04100  LT 

ESB-94-1 1 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1.20000000  fig/g  APQH 

1.20000  LT 

ESB-94-11 

BBFAN 

BENZO  fB]  FLUORANTHENE 

LT 

0  31000000  fig/g  APQH 

0.31000  LT 

ESB-94-11 

BBHC 

BETA-BENZENE  HEX  AC  HLORIDE 

LT 

1.30000000  fig/g  APQH 

1.30000  LT 

ESB-94-11 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  fig/g  APQH 

1.80000  LT 

ESB-94-11 

BENSLF  BETA-ENDOSl  FLFAN 

LT 

2.40000000  fig/g  APQH 

2.40000  LT 

ESB-94-11 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

R 

0.13000000  fig/g  APQH 

R 

0.13000  ND 

ESB-94-11 

BENZO 

BENZOIC  ACII) 

ND 

R 

3.10000000  fig/g  APQH 

R 

3.10000  ND 

ESB-94-11 

BGHIPY  BENZO  |G,HJ)  PERYLENE 

LT 

0  18000000  fig/g  APQH 

0.18000  LT 

ESB-94-11 

BKFAN 

BENZO  IK]  FLUORANTHENE 

LT 

0  13000000  fig/g  APQH 

0.13000  LT 

ESB-94-11 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0  03200000  fig/g  APQH 

0.03200  LT 

ESB-94-11 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0  03200000  fig/g  APQH 

0.03200  LT 

ESB-94-11 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  fig/g  APQH 

0.08000  LT 

ESB-94-11 

CL6CP 

HEXACHLOROCY  C  LOPENT  ADIENE 

LT 

0.52000000  fig/g  APQH 

0.52000  LT 

ESB-94-11 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  fig/g  APQH 

1.80000  LT 

ESB-94-11 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000  fig/g  APQH 

0.68000  LT 

ESB-94-11 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLM  ETHYL  SULFIDE 

LT 

0  09700000  fig/g  APQH 

0.09700  LT 

ESB-94-11 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  fig/g  APQH 

0.32000  LT 

ESB-94-11 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLM  ETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  fig/g  APQH 

0.06600  LT 

ESB-94-11 

DBAHA 

DIBENZ  (AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  fig/g  APQH 

0.31000  LT 

ESB-94-11 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  fig/g  APQH 

0.07100  LT 

ESB-94-11 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  fig/g  APQH 

0.21000  LT 

ESB-94-11 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000  fig/g  APQH 

0.38000  LT 

ESB-94-11 

DCPD 

DIC  YCLOPENT ADIENE 

LT 

0.57000000  fig/g  APQH 

0.57000  LT 

ESB-94-11 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  fig/g  APQH 

0.06800  LT 

ESB-94-11 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  fig/g  APQH 

0.24000  LT 

ESB-94-11 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0  06500000  fig/g  APQH 

0.06500  LT 

ESB-94-11 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  fig/g  APQH 

0.07900  LT 

ESB-94-11 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  fig/g  APQH 

0.06300  LT 
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Site  ID 


Test  Name 


Mm 

Flaf 

Unit 

r 

Fla* 

Method  Blank 

Data 

Meas 

Bool 

Co4e 

Value  Mens 

1  Lot 

Code 

Qua!  Value 

Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES _ 

ESB-94-I2  13DCLB  1,3-DICHLOROBENZENE 
ESB-94-12  13DNB  1,3-DINITROBENZENE 
ESB-94-12  1 4DCLB  ■  1 ,4-DICHLOROBENZENE 
ESB-94-12  236TCP  2.3,6-TRICHLOROPHENOL 
ESB-94-12  245TCP  2.4.5-TR1CHLOROPHENOL 
ESB-94-12  246TCP  2,4.6-TRlCHLOROPHENOL 
ESB-94-12  24DCLP  2,4-DICHLOROPHENOL 
ESB-94-12  24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 
ESB-94-12  24DNP  2.4-DINITROPHENOL 
ESB-94-12  24DNT  2.4-DINITROTOLUENE 
ESB-94-12  26DNA  2,6-DINITROANILINE 
ESB-94-12  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 
ESB-94-12  2CLP  2-CHLOROPHENOL 
ESB-94-12  2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 
ESB-94-12  2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 
ESB-94-12  2MP  2-METHYLPHENOL 
ESB-94-12  2NANIL  2-NITRO ANILINE 
ESB-94-12  2NP  2-NITROPHEN OL 
ESB-94-12  33DCBD  3.3-CICHLOROBENZIDINE 
ESB-94-12  35DNA  3.5-DINITROANILINE 
ESB-94-12  3NANIL  3-NITROANILINE 
ESB-94-12  3NT  3-NITROTOLUENE 
ESB-94-12  46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRES()L 
ESB-94-12  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 
ESB-94-12  4CANIL  4-CHLOROANILINE 
ESB-94-12  4CL3C  4-CHLORO-3-C RESOL 
ESB-94-12  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 
ESB-94-12  4MP  4-METHYLPHENOL 
ESB-94-12  4NANIL  4-NITROANILINE 
ESB-94-12  4NP  4-NITROPHENOL 
ESB-94-12  ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 
ESB-94-12  AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 
ESB-94-12  ALDRN  ALDRIN 
ESB-94-12  ANAPN  ACENEPHTHENE 
ESB-94-12  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 
ESB-94-12  ANIL  ANILINE 
ESB-94-12  ANTRC  ANTHRACENE 
ESB-94-12  ATZ  ATRAZINE 

ESB-94-12  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 
ESB-94-12  B2CIPE  BIS  (2-CHLORO!SOPROPYL)ETHER 
ESB-94-12  B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 
ESB-94-12  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTH ALATE 
ESB-94-12  BAANT  BENZO  (A)  ANTHRACENE 
ESB-94-12  BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 
ESB-94-12  BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 
ESB-94-12  BBHC  BET A-BENZENEHEXACHLORIDE 
ESB-94-12  BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 
ESB-94-12  BENSLF  BETA-ENDOSl TLFAN 
ESB-94-12  BENZID  BENZIDINE 
ESB-94-12  BENZO  BENZOIC  ACID 
ESB-94-12  BOHIPY  BENZO  |G.HJ]  PERYLENE 


LT 

0.04200000  Mg/g  APQH 

ND 

R 

0.63000000  Mg/g  APQH 

LT 

0.03400000  Mg/g  APQH 

LT 

0.62000000  Mg/g  APQH 

LT 

0.49000000  Mg/g  APQH 

LT 

0.06100000  Mg/g  APQH 

LT 

0.06500000  Mg/g  APQH 

LT 

3.00000000  Mg/g  APQH 

LT 

4.70000000  Mg/g  APQH 

LT 

1.40000000  Mg/g  APQH 

LT 

0.57000000  Mg/g  APQH 

LT 

0.32000000  Mg/g  APQH 

LT 

0  05500000  Mg/g  APQH 

LT 

0  24000000  Mg/g  APQH 

LT 

0  03200000  Mg/g  APQH 

LT 

0  09800000  Mg/g  APQH 

ND 

R 

3.10000000  Mg/g  APQH 

LT 

1.10000000  Mg/g  APQH 

LT 

1.60000000  jig/g  APQH 

LT 

1.60000000  Mg/g  APQH 

LT 

3.00000000  ng/g  APQH 

LT 

0.34000000  Mg/g  APQH 

LT 

0.80000000  Mg/g  APQH 

LT 

0.04100000  ng/g  APQH 

ND 

R 

0.63000000  Mg/g  APQH 

LT 

0  93000000  Mg/g  APQH 

LT 

0.17000000  Mg/g  APQH 

LT 

0.24000000  M^g  APQH 

ND 

R 

3.10000000  Mg/g  APQH 

LT 

3.30000000  Mg/g  APQH 

LT 

1.30000000  Mg/g  APQH 

LT 

0.40000000  Mg/g  APQH 

LT 

1.30000000  Mg/g  APQH 

LT 

0.04100000  Mg/g  APQH 

LT 

0.03300000  Mg/g  APQH 

ND 

R 

0  13000000  Mg/g  APQH 

LT 

0  71000000  Mg/g  APQH 

LT 

0.06500000  Mg/g  APQH 

LT 

0  19000000  Mg/g  APQH 

LT 

0  44000000  Mg/g  APQH 

LT 

0.36000000  Mg/g  APQH 

LT 

0.48000000  Mg/g  APQH 

LT 

0  04100000  Mg/g  APQH 

LT 

1.20000000  Mg/g  APQH 

LT 

0.31000000  Mg/g  APQH 

LT 

1.30000000  Mg/g  APQH 

LT 

1 .80000000  Mg/g  APQH 

LT 

2.40000000  Mg/g  APQH 

ND 

R 

0.13000000  Mg/g  APQH 

ND 

R 

3.10000000  Mg/g  APQH 

LT 

0  18000000  Mg/g  APQH 

0.04200  LT 
R  0.63000  ND 

0.03400  LT 
0.62000  LT 
0.49000  LT 
0.06100  LT 
0.06500  LT 
3.00000  LT 
4.70000  LT 
1.40000  LT 
0.57000  LT 
0.32000  LT 
0.05500  LT 
0.24000  LT 
0.03200  LT 
0.09800  LT 
R  3.10000  ND 

1.10000  LT 
1.60000  LT 
1.60000  LT 
3.00000  LT 
0.34000  LT 
0.80000  LT 
0.04100  LT 
R  0.63000  ND 

0.93000  LT 
0.17000  LT 
0.24000  LT 
R  3.10000  ND 

3.30000  LT 

1.30000  LT 
0.40000  LT 
1.30000  LT 
0.04100  LT 
0.03300  LT 

R  0.13000  ND 

0.71000  LT 
0.06500  LT 
0.19000  LT 
0.44000  LT 
0.36000  LT 
0.48000  LT 
0.04100  LT 
1.20000  LT 
0.31000  LT 
1.30000  LT 
1.80000  LT 
2.40000  LT 
R  0.13000  ND 

R  3.10000  ND 

0.18000  LT 
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— 

Method  Blank 

Meas  Flac 

Unit 

Flag 

Data  Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool  Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qua!  Value  Bool 

Chemical  Classy  SEMIVOLATILES _ 

ESB-94-13  ALDRN  ALDRIN 
ESB-94-13  ANAPN  ACENEPHTHENE 
ESB-94-13  ANAPY  ACENAPHTHYLENE 
ESB-94-13  ANIL  ANILINE 
ESB-94-13  ANTRC  ANTHRACENE 
ESB-94-13  ATZ  ATRAZINE 

ESB-94-13  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 
ESB-94-13  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 
ESB-94-13  B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 
ESB-94-13  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 
ESB-94-13  BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 
ESB-94-13  BAPYR  BENZO  [A]  PYRENE 
ESB-94-13  BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 
ESB-94-13  BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 
ESB-94-13  BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 
ESB-94-13  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 
ESB-94-13  BENZID  BENZIDINE 
ESB-94-13  BENZO  BENZOIC  ACII) 

ESB-94-13  BGHIPY  BENZO  [G.H.I]  PERYLENE 
ESB-94-13  BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 
ESB-94-13  BZALC  BENZYL  ALCOHOL 
ESB-94-13  CHRY  CHRYSENE 
ESB-94-13  CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 
ESB-94-13  CL6CP  HEXACHLOROCY CLOPENT ADIENE 
ESB-94-13  CL6ET  HEXACHLOROETHANE 
ESB-94-13  CLDAN  CHLORDANE 

ESB-94-13  CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

ESB-94-13  CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

ESB-94-13  CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

ESB-94-13  DBAHA  DIBENZ  |AH|  ANTHRACENE 

ESB-94-13  DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

ESB-94-13  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESB-94-13  DBZFU  DIBENZORIRAN 

ESB-94-13  DCPD  DICY  CLOPENT  ADIENE 

ESB-94-13  DDVP  VAPONA 

ESB-94-13  DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

ESB-94-13  DITH  DITHIANE 

ESB-94-13  DLDRN  DIELDRIN 

ESB-94-13  DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

ESB-94-13  DNBP  DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

ESB-94-13  DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

ESB-94-13  ENDRN  ENDRIN 

ESB-94-13  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ESB-94-13  ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ESB-94-13  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ESB-94-13  FAMPH  FAMOPHOS 

ESB-94-13  FANT  FLUORANTHENE 

ESB-94-13  FLRENE  FLUORENE 

ESB-94-13  HCBD  HEXACHLOROBUT ADIENE 

ESB-94-13  HPCL  HEPTACHLOR 

ESB-94-13  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 


LT 

1.30000000  ng/g  APQH 

1.30000  LT 

LT 

0.04100000  ng/g  APQH 

0.04100  LT 

LT 

0.03300000  ng/g  APQH 

0.03300  LT 

ND 

R 

0.13000000  ng/g  APQH 

R 

0.13000  ND 

LT 

0.71000000  fig/g  APQH 

0.71000  LT 

LT 

0.06500000  |ig/g  APQH 

0.06500  LT 

LT 

0.19000000  ng/g  APQH 

0.19000  LT 

LT 

0.44000000  ng/g  APQH 

0.44000  LT 

LT 

0.36000000  |ig/g  APQH 

0.36000  LT 

LT 

0.48000000  ng/g  APQH 

0.48000  LT 

LT 

0.04100000  ng/g  APQH 

0.04100  LT 

LT 

1.20000000  (ig/g  APQH 

1.20000  LT 

LT 

0.31000000  ng/g  APQH 

0.31000  LT 

LT 

1.30000000  Hg/g  APQH 

1.30000  LT 

LT 

1.80000000  gg'g  APQH 

1.80000  LT 

LT 

2.40000000  ng/g  APQH 

2.40000  LT 

ND 

R 

0.13000000  (ig/g  APQH 

R 

0.13000  ND 

ND 

R 

3.10000000  ng/g  APQH 

R 

3.10000  ND 

LT 

0.18000000  fig/g  APQH 

0.18000  LT 

LT 

0.13000000  ng/g  APQH 

0.13000  LT 

LT 

0.03200000  ng/g  APQH 

0.03200  LT 

LT 

0.03200000  ng/g  APQH 

0.03200  LT 

LT 

0.08000000  ng/g  APQH 

0.08000  LT 

LT 

0.52000000  ng/g  APQH 

0.52000  LT 

LT 

1.80000000  f»g/g  APQH 

1.80000  LT 

LT 

0.68000000  |ig/g  APQH 

0.68000  LT 

LT 

0.09700000  ng/g  APQH 

0.09700  LT 

LT 

0.32000000  (ig/g  APQH 

0.32000  LT 

LT 

0.06600000  fig/g  APQH 

0.06600  LT 

LT 

0.31000000  (ig/g  APQH 

0.31000  LT 

LT 

0.07100000  ng/g  APQH 

0.07100  LT 

LT 

0.21000000  ng/g  APQH 

0.21000  LT 

LT 

0.38000000  ng/g  APQH 

0.38000  LT 

LT 

0.57000000  ng/g  APQH 

0.57000  LT 

LT 

0.06800000  ng/g  APQH 

0.06800  LT 

LT 

0.24000000  ng'g  APQH 

0.24000  LT 

LT 

0.06500000  ng/g  APQH 

0.06500  LT 

LT 

0.07900000  iig/g  APQH 

0.07900  LT 

LT 

0.06300000  ng/g  APQH 

0.06300  LT 

1.60000000  (ig/g  APQH 

1.30000  LT 

LT 

0.23000000  ng/g  APQH 

0.23000  LT 

LT 

1.30000000  ng/g  APQH 

1.30000  LT 

LT 

1.80000000  ng/g  APQH 

1.80000  LT 

ND 

R 

0.28000000  ng/g  APQH 

R 

0.28000  ND 

LT 

1.20000000  jig/g  APQH 

1.20000  LT 

ND 

R 

1.30000000  ng/g  APQH 

R 

1.30000  ND 

LT 

0.03200000  (ig/g  APQH 

0.03200  LT 

LT 

0.06500000  ng/g  APQH 

0.06500  LT 

LT 

0.97000000  ng/g  APQH 

0.97000  LT 

LT 

0.24000000  ng/g  APQH 

0.24000  LT 

LT 

0.48000000  ng/g  APQH 

0.48000  LT 
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Method  Blank 

mm} 

Meat 

F1k 

La H 

Data 

Me-  1 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qual  Value 

Bool 

Chemical  Class:  SEMTVOLATTLES _ 

ESB-94-13  ICDPYR  INDENO  [L2,3-C,D]  PYRENE 

ESB-94-13  ISODR  ISODRIN 

ESB-94-13  ISOPHR  ISOPHORONE 

ESB-94-13  KEP  KEPONE 

ESB-94-13  LIN  LINDANE 

ESB-94-13  MEXCL  METHOXYCHLOR 

ESB-94-13  MIREX  L1A,2,23.3M,5,5.5A.5B,6-DECACHLOROOCTAH 

ESB-94-13  MLTHN  MALATHION 

ESB-94-13  NAP  NAPHTHALENE 

ESB-94-13  NB  NITROBENZENE 

ESB-94-13  NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

ESB-94-13  NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

ESB-94-13  NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

ESB-94-13  OXAT  1,4-OXATHIANE 

ESB-94-13  PCB016  PCB 1016 

ESB-94-13  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 
ESB-94-13  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 
ESB-94-13  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 
ESB-94-13  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 
ESB-94-13  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 
ESB-94-13  PCB260  PCB  1260 
ESB-94-13  PCB262  PCB  1262 
ESB-94-13  PCP  PENTACHLOROPHENOL 
ESB-94-13  PHANT  PHENANTHRENE 
ESB-94-13  PHENO  PHENOL 

ESB-94-13  PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>Ll-DICHLORO 
ESB-94-13  PPDDE  2.2-BIS(PARA-CHU)ROPHENYL>l,l-DICHLORO 
ESB-94-13  PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l.Ll-TRICHLO 
ESB-94-13  PRTHN  PARATHION 
ESB-94-13  PYR  PYRENE 

ESB-94-13  SUPON  2-CHLORO-l-(2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL 
ESB-94-13  TXPHE  TOXAPHENE 
ESB-94-13  UNK527  IFNKNOWN 
ESB-94-13  UNK530  UNKNOWN 

ESB-94-14  123TCB  1.Z3-TRICHLOROBENZENE 
ESB-94-14  124TCB  1,2,4-TRICHLOROBENZENE 
ESB-94-14  12DCLB  1 ,2-DICHLOROBENZENE 
ESB-94-14  I2DPH  L2-DIPHEN"  ^HYDRAZINE 
ESB-94-14  13DCLB  1 ,3-DICHLOROBENZENE 
ESB-94-14  13DNB  L3-DINITROBENZENE 
ESB-94-14  14DCLB  1 .4-DICHLOROBENZENE 
ESB-94-14  236TCP  2,3.6-TRICHLOROPHENOL 
ESB-94-14  245TCP  2,4.5-TRICHLOROPHENOL 
ESB-94-14  246TCP  2.4.6-TRICHLOROPHENOL 
ESB-94-14  24DCLP  2.4-DICHLOROPHENI  >L 
ESB-94-14  24DMP  2,4-DIMETHYLPHENOL 
ESB-94-14  24DNP  2.4-DINITROPHENOL 
ESB-94-14  24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 
ESB-94-14  26DNA  2.6- DIN ITRO ANILINE 
ESB-94-14  26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 
ESB-94-14  2CLP  2-CHLOROPHENOL 


LT 

2.40000000  ng/g  APQH 

2.40000  LT 

LT 

0.48000000  fig/g  APQH 

0.48000  LT 

LT 

0.39000000  jig/g  APQH 

0.86000 

ND 

R 

1.30000000  ng/g  APQH 

R 

1.30000  ND 

LT 

0.10000000  |xg/g  APQH 

0.10000  LT 

LT 

0.26000000  ng/g  APQH 

0.26000  LT 

LT 

0.14000000  ng/g  APQH 

0.14000  LT 

LT 

0.18000000  ng/g  APQH 

0.18000  LT 

LT 

0.74000000  fig/g  APQH 

0.74000  LT 

LT 

1.80000000  ng/g  APQH 

1.80000  LT 

LT 

0.46000000  ng/g  APQH 

0.46000  LT 

LT 

1  10000000  fig/g  APQH 

1.10000  LT 

LT 

0.29000000  ng/g  APQH 

0.29000  LT 

LT 

0  07500000  |ig/g  APQH 

0.07500  LT 

LT 

0  32000000  ng/g  APQH 

0.32000  LT 

ND 

R 

0  32000000  Mg/g  APQH 

R 

0.32000  ND 

ND 

R 

0  32000000  ng/g  APQH 

R 

0.32000  ND 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  APQH 

R 

0.32000  ND 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  APQH 

R 

0.32000  ND 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  APQH 

R 

0.32000  ND 

LT 

0.79000000  ng/g  APQH 

0.79000  LT 

LT 

6  30000000  ng/g  APQH 

6.30000  LT 

LT 

0.76000000  jig/g  APQH 

0.76000  LT 

LT 

0.03200000  \igjg  APQH 

0.03200  LT 

LT 

0  05200000  pg/g  APQH 

0.05200  LT 

LT 

0.06400000  Mg/g  APQH 

0.06400  LT 

LT 

0.06800000  }ig/g  APQH 

0.06800  LT 

LT 

0  10000000  fig/g  APQH 

0.10000  LT 

LT 

1.70000000  ng/g  APQH 

1.70000  LT 

LT 

0.08300000  ng/g  APQH 

0.08300  LT 

LT 

0  92000000  fig/g  APQH 

0.92000  LT 

LT 

1 2.0000000  ng/g  APQH 

12.00000  LT 

S 

3.00000000  ng/g  APQH 

S 

0.40000 

S 

3.00000000  \ig/g  APQH 

S 

1.00000 

LT 

0  03200000  jig/g  APQH 

0.03200  LT 

LT 

0  22000000  >ig/g  APQH 

0.22000  LT 

LT 

0.04200000  >ig/g  APQH 

0.04200  LT 

LT 

0.52000000  Hg/g  APQH 

0.52000  LT 

LT 

0  04200000  pgfg  APQH 

0.04200  LT 

ND 

R 

0  63000000  ng/g  APQH 

R 

0.63000  ND 

LT 

0  03400000  |ig/g  APQH 

0.03400  LT 

LT 

0.62000000  ng/g  APQH 

0.62000  LT 

LT 

0  49000000  ng/g  APQH 

0.49000  LT 

LT 

0.06100000  \kgjg  APQH 

0.06100  LT 

LT 

0  06500000  \igjg  APQH 

0.06500  LT 

LT 

3.00000000  ng/g  APQH 

3.00000  LT 

LT 

4.70000000  fig/g  APQH 

4.70000  LT 

LT 

1.40000000  ^g/g  APQH 

1.40000  LT 

LT 

0  57000000  >ig/g  APQH 

0.57000  LT 

LT 

0.32000000  ng/g  APQH 

0.32000  LT 

LT 

0  05500000  ng/g  APQH 

0.05500  LT 
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— — 

Method  Blank 

BS® 

Meas 

FI* 

limit 

Flaf 

Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qua!  Value 

Bool 

Chemical  Class:  SEMJVOLATILES 


ESB-94-15 

BBHC 

BET  A-BENZENEHEX  ACHLORJDE 

LT 

1.30000000  ng/g  APQH 

1.30000  LT 

ESB-94-15 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  jig/g  APQH 

1.80000  LT 

ESB-94-15 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000  ng/g  APQH 

2.40000  LT 

ESB-94-15 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

R 

0.13000000  ng/g  APQH 

R 

0.13000  ND 

ESB-94-15 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

R 

3.10000000  ng/g  APQH 

R 

3.10000  ND 

ESB-94-15 

BGHIPY  BENZO  [G,H,I]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  ng/g  APQH 

0.18000  LT 

ESB-94-15 

BKFAN 

BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  ng/g  APQH 

0.13000  LT 

ESB-94-15 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  fig/g  APQH 

0.03200  LT 

ESB-94-15 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000  yigfe  APQH 

0.03200  LT 

ESB-94-15 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  ng/g  APQH 

0.08000  LT 

ESB-94-15 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000000  ng/g  APQH 

0.52000  LT 

ESB-94-15 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  \igjg  APQH 

1.80000  LT 

ESB-94-15 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000  ng/g  APQH 

0.68000  LT 

ESB-94-15 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  \igjg  APQH 

0.09700  LT 

ESB-94-15 

CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0  32000000  \xgjg  APQH 

0.32000  LT 

ESB-94-15 

CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  ng/g  APQH 

0.06600  LT 

ESB-94-15 

DBAHA  DIBENZ  |AH)  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  \igjg  APQH 

0.31000  LT 

ESB-94-15 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0  07100000  \igfg  APQH 

0.07100  LT 

ESB-94-15 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0  21000000  \xgjg  APQH 

0.21000  LT 

ESB-94-15 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0  38000000  fig/g  APQH 

0.38000  LT 

ESB-94-15 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

LT 

0.57000000  \igjg  APQH 

0.57000  LT 

ESB-94-15 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0  06800000  \igjg  APQH 

0.06800  LT 

ESB-94-15 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  ng/g  APQH 

0.24000  LT 

ESB-94-15 

DITH 

DITH1ANE 

LT 

0.06500000  ng/g  APQH 

0.06500  LT 

ESB-94-15 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  ng/g  APQH 

0.07900  LT 

ESB-94-15 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0  06300000  ^g/g  APQH 

0.06300  LT 

ESB-94-15 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  *ig/g  APQH 

1.30000  LT 

ESB-94-15 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  ng/g  APQH 

0.23000  LT 

ESB-94-15 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  ng/g  APQH 

1.30000  LT 

ESB-94-15 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  Hg/g  APQH 

1.80000  LT 

ESB-94-15 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0  28000000  ng/g  APQH 

R 

0.28000  ND 

ESB-94-15 

ESFS04 

ENDOSULFAN  StrLFATE 

LT 

1.20000000  )ig!g  APQH 

1.20000  LT 

ESB-94-15 

FAMPH 

FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  ng/g  APQH 

R 

1.30000  ND 

ESB-94-15 

FANT 

FLUORANTHENE 

LT 

0  03200000  ng/g  APQH 

0.03200  LT 

ESB-94-15 

FLRENE  FLUORENE 

LT 

0  06500000  ng^g  APQH 

0.06500  LT 

ESB-94-15 

HCBD 

HEXACHLOROB1  IT  ADIENE 

LT 

0  97000000  ng/g  APQH 

0.97000  LT 

ESB-94-15 

HPCL 

HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  ng/g  APQH 

0.24000  LT 

ESB-94-15 

HPCLE 

HEPTACHLOREPOXIDE 

LT 

0  48000000  ^g/g  APQH 

0.48000  LT 

ESB-94-15 

ICDPYR  INDENO  [1,2,3-C.D)  PYRENE 

LT 

2.40000000  jig/g  APQH 

2.40000  LT 

ESB-94-15 

ISODR 

ISODRIN 

LT 

0  48000000  ng/g  APQH 

0.48000  LT 

ESB-94-15 

ISOPHR 

ISOPHORONE 

LT 

0  39000000  \kgjg  APQH 

0.86000 

ESB-94-15 

KEP 

KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  ng'g  APQH 

R 

1.30000  ND 

ESB-94-15 

LIN 

LINDANE 

LT 

0.10000000  ng/g  APQH 

0.10000  LT 

ESB-94-15 

MEXCL 

METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  fig/g  APQH 

0.26000  LT 

ESB-94-15 

MIREX 

1 , 1  A,2.2,3.3  A.4.5.5.5  A  5  B.6-DEC  ACHLOROOCT  AH 

LT 

0  14000000  \igjg  APQH 

0.14000  LT 

ESB-94-15 

MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  )xg!g  APQH 

0.18000  LT 

ESB-94-15 

NAP 

NAPHTHALENE 

LT 

0  74000000  pgjg  APQH 

0.74000  LT 

ESB-94-15 

NB 

NITROBENZENE 

LT 

1.80000000  \igjg  APQH 

1.80000  LT 

ESB-94-15 

NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0  46000000  jig/g  APQH 

0.46000  LT 

ESB-94-15 

NNDNP 

N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1  10000000  ^g/g  APQH 

1.10000  LT 

ESB-94-15 

NNDPA 

N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0  29000000  ng/g  APQH 

0.29000  LT 
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— 

Method  Blank 

Meat 

FI ag 

Unit 

Flag 

Data 

Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Mens 

Lot 

Code 

Qua!  Value 

Bool 

Chemical  Classy  SEMIVOLATILES 
ESB-94-15  OXAT  1,4-OXATHIANE 
ESB-94-15  PCB016  PCB  1016 

ESB-94-15  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 
ESB-94-15  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 
ESB-94-15  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 
ESB-94-15  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 
ESB-94-15  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 
ESB-94-15  PCB260  PCB  1260 
ESB-94-15  PCB262  PCB  1262 
ESB-94-15  PCP  PENTACHLOROPHENOL 
ESB-94-15  PHANT  PHENANTHRENE 
ESB-94-15  PHENO  PHENOL 

ESB-94-15  PPDDD  2.2-BIS(PARA-CHU)RC)PHENYL>  1 . 1  -DICHLORO 
ESB-94-15  PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>  1 . 1  -DICHLORO 
ESB-94-15  PPDDT  2.2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l.l.l-TRICHLO 
ESB-94-15  PRTHN  PARATHION 
ESB-94-15  PYR  PYRENE 

ESB-94-15  SUPON  2-CHLORO-l-(2.4-DICHLOROPHENYL) VINYL 
ESB-94-15  TXPHE  TOXAPHENE 
ESB-94-15  UNK528  UNKNOWN 
ESB-94-15  UNK530  UNKNOWN 

ESB-94-17  123TCB  1.2,3-TRICHLOROBENZENE 
ESB-94-17  124TCB  1.2.4-TRICHU)ROBENZENE 
ESB-94-17  12DCLB  1.2-DICHLOROBENZENE 
ESB-94-17  12DPH  1 ,2-DIPHENYLH  YDR  AZINE 
ESB-94-17  13DCLB  1.3-DICHLOROBENZENE 
ESB-94-17  13DNB  U-DIN1TROBENZENE 
ESB-94-17  14DCLB  1 ,4-DICHLOROBENZENE 
ESB-94-17  236TCP  2.3.6-TR1CHLOROPHENOL 
ESB-94-17  245TCP  2.4.5-TRICHLOROPHENOL 
ESB-94-17  246TCP  2.4.6-TRICHLOROPHENOL 
ESB-94-17  24DCLP  2.4-D1CHLOROPHENOL 
ESB-94-17  24DMP  2.4-DIMETHYLPHENOL 
ESB-94-17  24DNP  2.4-DIN1TROPHENOL 
ESB-94-17  24DNT  2.4-DIN1TROTOLUENE 
ESB-94-17  26DNA  2.6-DINITROANILINE 
ESB-94-17  26DNT  2.6-DINITROTOLUENE 
ESB-94-17  2CLP  2-CHLOROPHENOL 
ESB-94-17  2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 
ESB-94-17  2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 
ESB-94-17  2MP  2-METHYLPHENOL 
ESB-94-17  2NANIL  2-NITROANILINE 
ESB-94-17  2NP  2-NITROPHENOL 
ESB-94-17  33DCBD  3.3-CICHLOROBENZIDINE 
ESB-94-17  35DNA  3.5-DINITROANILINE 
ESB-94-17  3 N ANIL  3-N1TROANILINE 
ESB-94-17  3NT  3-NTTROTOLUENE 
ESB-94-17  46DN2C  4.6-DINITRO-2-CRESOL 
ESB-94-17  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 
ESB-94-17  4CANIL  4-CHLOROAN1LINE 
ESB-94-17  4CL3C  4-CHLORO-3-C RESOL 


LT 

0.07500000  gg/g  APQH 

0.07500  LT 

LT 

0.32000000  gg/g  APQH 

0.32000  LT 

ND 

R 

0.32000000  gg/g  APQH 

R 

0.32000  ND 

ND 

R 

0.32000000  gg/g  APQH 

R 

0.32000  ND 

ND 

R 

0.32000000  gg/g  APQH 

R 

0.32000  ND 

ND 

R 

0.32000000  gg/g  APQH 

R 

0.32000  ND 

ND 

R 

0.32000000  gg/g  APQH 

R 

0.32000  ND 

LT 

0.79000000  gg/g  APQH 

0.79000  LT 

LT 

6.30000000  gg/g  APQH 

6.30000  LT 

LT 

0.76000000  gg/g  APQH 

0.76000  LT 

LT 

0.03200000  gg/g  APQH 

0.03200  LT 

LT 

0.05200000  gg/g  APQH 

0.05200  LT 

LT 

0.06400000  gg/g  APQH 

0.06400  LT 

LT 

0.06800000  ng/g  APQH 

0.06800  LT 

LT 

0.10000000  ng/g  APQH 

0.10000  LT 

LT 

1.70000000  gg/g  APQH 

1.70000  LT 

LT 

0.08300000  gg/g  APQH 

0.08300  LT 

LT 

0,92000000  gg/g  APQH 

0.92000  LT 

LT 

12.0000000  gg/g  APQH 

12.00000  LT 

S 

2.00000000  gg/g  APQH 

S 

5.00000 

S 

2.00000000  gg/g  APQH 

S 

1.00000 

LT 

0.03200000  gg/g  APQH 

0.03200  LT 

LT 

0.22000000  gg/g  APQH 

0.22000  LT 

LT 

0.04200000  gg/g  APQH 

0.04200  LT 

LT 

0.52000000  gg/g  APQH 

0.52000  LT 

LT 

0.04200000  gg/g  APQH 

0.04200  LT 

ND 

R 

0.63000000  gg/g  APQH 

R 

0.63000  ND 

LT 

0.03400000  gg/g  APQH 

0.03400  LT 

LT 

0.62000000  gg/g  APQH 

0.62000  LT 

LT 

0.49000000  gg/g  APQH 

0.49000  LT 

LT 

0.06100000  gg/g  APQH 

0.06100  LT 

LT 

0.06500000  gg/g  APQH 

0.06500  LT 

LT 

3.00000000  gg/g  APQH 

3.00000  LT 

LT 

4.70000000  gg/g  APQH 

4.70000  LT 

LT 

1.40000000  gg/g  APQH 

1.40000  LT 

LT 

0.57000000  gg/g  APQH 

0.57000  LT 

LT 

0.32000000  gg/g  APQH 

0.32000  LT 

LT 

0.05500000  gg/g  APQH 

0.05500  LT 

LT 

0.24000000  gg/g  APQH 

0.24000  LT 

LT 

0.03200000  gg/g  APQH 

0.03200  LT 

LT 

0.09800000  gg/g  APQH 

0.09800  LT 

ND 

R 

3.10000000  gg/g  APQH 

R 

3.10000  ND 

LT 

1.10000000  gg/g  APQH 

1.10000  LT 

LT 

1.60000000  ng/g  APQH 

1.60000  LT 

LT 

1.60000000  ng'g  APQH 

1.60000  LT 

LT 

3.00000000  ng/g  APQH 

3.00000  LT 

LT 

0.34000000  jig/g  APQH 

0.34000  LT 

LT 

0.80000000  ng/g  APQH 

0.80000  LT 

LT 

0.04100000  |ig/g  APQH 

0.04100  LT 

ND 

R 

0.63000000  gg/g  APQH 

R 

0.63000  ND 

LT 

0.93000000  gg/g  APQH 

0.93000  LT 

1129 


Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All Method  Blanks) 


Meaa 


Site  ID 


Test  Name 


FI* 

Code 


Value 


Unit 

Meas 


— 

Method  Blank  | 

F1>C 

Data 

MeaaB 

[Lot 

Code 

Qual 

Value  Bool  | 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 


ESB-94-17  4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  ng/g  APQH 

0.17000  LT 

ESB-94-17 

4MP 

4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  )ig/g  APQH 

0.24000  LT 

ESB-94-17 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  ng/g  APQH 

R 

3.10000  ND 

ESB-94-17  4NP 

4-N1TROPHENOL 

LT 

3.30000000  jig/g  APQH 

3.30000  LT 

ESB-94-17  ABHC 

ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  \kgjg  APQH 

1.30000  LT 

ESB-94-17 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  fig/g  APQH 

0.40000  LT 

ESB-94-17 

ALDRN 

ALDRIN 

LT 

1.30000000  ng/g  APQH 

1.30000  LT 

ESB-94-17 

ANAPN 

ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  \igjg  APQH 

0.04100  LT 

ESB-94-17 

ANAPY 

ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  ng/g  APQH 

0.03300  LT 

ESB-94-17 

ANIL 

ANILINE 

ND 

R 

0.13000000  ng/g  APQH 

R 

0.13000  ND 

ESB-94-17 

ANTRC 

ANTHRACENE 

LT 

0.71000000  ng/g  APQH 

0.71000  LT 

ESB-94-17 

ATZ 

ATRAZINE 

LT 

0  06500000  ng/g  APQH 

0.06500  LT 

ESB-94-17 

B2CEX 

BIS  (2-C  HLOROETH  OXY )  METHANE 

LT 

0.19000000  ng/g  APQH 

0.19000  LT 

ESB-94-17 

B2CIPE 

BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  jig/g  APQH 

0.44000  LT 

ESB-94-17 

B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  \igjg  APQH 

0.36000  LT 

ESB-94-17 

B2EHP 

BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTH  AL ATE 

LT 

0  48000000  ^g/g  APQH 

0.48000  LT 

ESB-94-17 

BAANT 

BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0  04100000  ng/g  APQH 

0.04100  LT 

ESB-94-17 

BAPYR 

BENZO  [A]  PYRENE 

LT 

1  20000000  ng/g  APQH 

1.20000  LT 

ESB-94-17 

BBFAN 

BENZO  fB)  FLUORANTHENE 

LT 

0.31000000  ^ig/g  APQH 

0.31000  LT 

ESB-94-17 

BBHC 

BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  jig/g  APQH 

1.30000  LT 

ESB-94-17 

BBZP 

BUTYLBENZYL  PHTH  ALATE 

LT 

1.80000000  ng/g  APQH 

1.80000  LT 

ESB-94-17 

BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 

LT 

2.40000000  pg/g  APQH 

2.40000  LT 

ESB-94-17 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

R 

0  13000000  fig/g  APQH 

R 

0.13000  ND 

ESB-94-17 

BENZO 

BENZOIC  ACID 

ND 

R 

3.10000000  ng/g  APQH 

R 

3.10000  ND 

ESB-94-17 

BGHIPY  BENZO  (G.HJ)  PERYLENE 

LT 

0  18000000  Mg/g  APQH 

0.18000  LT 

ESB-94-17 

BKFAN 

BENZO  fK]  FLUORANTHENE 

LT 

0  13000000  ng/g  APQH 

0.13000  LT 

ESB-94-17 

BZALC 

BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  \igjg  APQH 

0.03200  LT 

ESB-94-17 

CHRY 

CHRYSENE 

LT 

0.03200000  fig/g  APQH 

0.03200  LT 

ESB-94-17 

CL6BZ 

HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  ng/g  APQH 

0.08000  LT 

ESB-94-17 

CL6CP 

HEXACHLOROC  YC  LOPENT  ADIENE 

LT 

0  52000000  ng/g  APQH 

0.52000  LT 

ESB-94-17 

CL6ET 

HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  fig/g  APQH 

1.80000  LT 

ESB-94-17 

CLDAN 

CHLORDANE 

LT 

0.68000000  \ig/g  APQH 

0.68000  LT 

ESB-94-17 

CPMS 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  StrLFIDE 

LT 

0.09700000  fig/g  APQH 

0.09700  LT 

ESB-94-17  CPMSO 

4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0  32000000  fig/g  APQH 

0.32000  LT 

ESB-94-17  CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0  06600000  ng/g  APQH 

0.06600  LT 

ESB-94-17 

DBAHA 

DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0  31000000  \xgjg  APQH 

0.31000  LT 

ESB-94-17 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  ng/g  APQH 

0.07100  LT 

ESB-94-17 

DBHC 

DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  ng^g  APQH 

0.21000  LT 

ESB-94-17 

DBZFU 

DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000  \igjg  APQH 

0.38000  LT 

ESB-94-17 

DCPD 

DICYCLOPENT  ADIENE 

LT 

0.57000000  \ig!g  APQH 

0.57000  LT 

ESB-94-17 

DDVP 

VAPONA 

LT 

0.06800000  ^ig/g  APQH 

0.06800  LT 

ESB-94-17 

DEP 

DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0  24000000  \igfg  APQH 

0.24000  LT 

ESB-94-17 

DITH 

DITHIANE 

LT 

0  06500000  \ig/g  APQH 

0.06500  LT 

ESB-94-17 

DLDRN 

DIELDRIN 

LT 

0.07900000  \kgjg  APQH 

0.07900  LT 

ESB-94-17 

DMP 

DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.06300000  >ig/g  APQH 

0.06300  LT 

ESB-94-17 

DNBP 

DI-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  ng/g  APQH 

1.30000  LT 

ESB-94-17 

DNOP 

DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  ng/g  APQH 

0.23000  LT 

ESB-94-17 

ENDRN 

ENDRIN 

LT 

1.30000000  ^g/g  APQH 

1.30000  LT 

ESB-94-17 

ENDRN 

ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1  80000000  ng/g  APQH 

1.80000  LT 

ESB-94-17 

ENDRN 

ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  ng/g  APQH 

R 

0.28000  ND 

ESB-94-17 

ESFSQ4 

ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  fig/g  APQH 

1.20000  LT 
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Method  Blank 

<§« 

Meat  Flag 

Unit 

FW 

Data 

Meat 

She  ID 

Te*t  Name 

Bool  Cote 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qua!  Value 

Bool 

Chemical  Class:  SEMTVOLATTLES 


ESB-94-18 

if  UlUOi).  t 

24DMP  2,4-DlMETHYLPHENOL 

LT 

3.00000000  ng/g  APQH 

3.00000  LT 

ESB-94-18 

24DNP  2,4-DINITROPHENOL 

LT 

4.70000000  >ig/g  APQH 

4.70000  LT 

ESB-94-18 

24DNT  2,4-DINITROTOLUENE 

LT 

1.40000000  ng/g  APQH 

1.40000  LT 

ESB-94-18 

26DNA  2,6-DINITROANILINE 

LT 

0.57000000  figfe  APQH 

0.57000  LT 

ESB-94-18 

26DNT  2,6-DINITROTOLUENE 

LT 

0.32000000  ng/g  APQH 

0.32000  LT 

ESB-94-18 

2CLP  2-CHLOROPHENOL 

LT 

0.05500000  ng/g  APQH 

0.05500  LT 

ESB-94-18  2CNAP  2-CHLORONAPHTHALENE 

LT 

0.24000000  ng/g  APQH 

0.24000  LT 

ESB-94-18  2MNAP  2-METHYLNAPHTHALENE 

LT 

0.03200000  fig/g  APQH 

0.03200  LT 

ESB-94-18 

2MP  2-METHYLPHENOL 

LT 

0.09800000  ng/g  APQH 

0.09800  LT 

ESB-94-18  2NAN1L  2-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  \ig/g  APQH 

R 

3.10000  ND 

ESB-94-18 

2NP  2-NITROPHENOL 

LT 

1.10000000  ng/g  APQH 

1.10000  LT 

ESB-94-18 

33DCBD  3.3-CICHLOROBENZIDrNE 

LT 

1  60000000  ng/g  APQH 

1.60000  LT 

ESB-94-18  35DNA  3.5-DINITROANILINE 

LT 

1.60000000  ng/g  APQH 

1.60000  LT 

ESB-94-18  3NANIL  3-NITROANILINE 

LT 

3.00000000  ng/g  APQH 

3.00000  LT 

ESB-94-18 

3NT  3-NITROTOLUENE 

LT 

0.34000000  ng/g  APQH 

0.34000  LT 

ESB-94-18 

46DN2C  4,6-DINITRO-2-CRES<)L 

LT 

0  80000000  >ig/g  APQH 

0.80000  LT 

ESB-94-18  4BRPPE  4-BROMOPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.04100000  ng/g  APQH 

0.04100  LT 

ESB-94-18  4CANIL  4-CHLOROANIL1NE 

ND 

R 

0.63000000  fig/g  APQH 

R 

0.63000  ND 

ESB-94-18 

4CL3C  4-CHLORO-3-C  RESOL 

LT 

0.93000000  fig/g  APQH 

0.93000  LT 

ESB-94-18 

4CLPPE  4-CHLOROPHENYLPHENYL  ETHER 

LT 

0.17000000  ng/g  APQH 

0.17000  LT 

ESB-94-18 

4MP  4-METHYLPHENOL 

LT 

0.24000000  ng^g  APQH 

0.24000  LT 

ESB-94-18 

4NANIL  4-NITROANILINE 

ND 

R 

3.10000000  *ig/g  APQH 

R 

3.10000  ND 

ESB-94-18 

4NP  4-NITROPHENOL 

LT 

3.30000000  Mg/g  APQH 

3.30000  LT 

ESB-94-18 

ABHC  ALPHA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  jig/g  APQH 

1.30000  LT 

ESB-94-18 

AENSLF  ALPHA-ENDOSULFAN 

LT 

0.40000000  yg/g  APQH 

0.40000  LT 

ESB-94-18 

ALDRN  ALDRIN 

LT 

1.30000000  ng/g  APQH 

1.30000  LT 

ESB-94-18 

ANAPN  ACENEPHTHENE 

LT 

0.04100000  ng/g  APQH 

0.04100  LT 

ESB-94-18 

ANAPY  ACENAPHTHYLENE 

LT 

0.03300000  ng/g  APQH 

0.03300  LT 

ESB-94-18 

ANIL  ANILINE 

ND 

R 

0  13000000  ng/g  APQH 

R 

0.13000  ND 

ESB-94-18 

ANTRC  ANTHRACENE 

LT 

0  71000000  jig/g  APQH 

0.71000  LT 

ESB-94-18 

ATZ  ATRAZINE 

LT 

0  06500000  ng/g  APQH 

0.06500  LT 

ESB-94-18 

B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 

LT 

0.19000000  \igfg  APQH 

0.19000  LT 

ESB-94-18 

B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 

LT 

0.44000000  ng/g  APQH 

0.44000  LT 

ESB-94-18  B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 

LT 

0.36000000  ng/g  APQH 

0.36000  LT 

ESB-94-18 

B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 

LT 

0  48000000  \ig/g  APQH 

0.48000  LT 

ESB-94-18 

BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 

LT 

0.04100000  fig/g  APQH 

0.04100  LT 

ESB-94-18 

BAPYR  BENZO  [A)  PYRENE 

LT 

1.20000000  ng/g  APQH 

1.20000  LT 

ESB-94-18 

BBFAN  BENZO  [B)  FL1  JORANTHENE 

LT 

0  31000000  \igjg  APQH 

0.31000  LT 

ESB-94-18 

BBHC  BETA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

1.30000000  >ig/g  APQH 

1.30000  LT 

ESB-94-18 

BBZP  BirTYLBENZYL  PHTHALATE 

LT 

1.80000000  >ig/g  APQH 

1.80000  LT 

ESB-94-18 

BENSLF  BETA-ENDOSIFLFAN 

LT 

2.40000000  ng/g  APQH 

2.40000  LT 

ESB-94-18 

BENZID  BENZIDINE 

ND 

R 

0.13000000  ^g/g  APQH 

R 

0.13000  ND 

ESB-94-18 

BENZO  BENZOIC  ACID 

ND 

R 

3.10000000  ng/g  APQH 

R 

3.10000  ND 

ESB-94-18 

BGHIPY  BENZO  [G,HJ]  PERYLENE 

LT 

0.18000000  ng/g  APQH 

0.18000  LT 

ESB-94-18 

BICFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 

LT 

0.13000000  ng/g  APQH 

0.13000  LT 

ESB-94-18 

BZALC  BENZYL  ALCOHOL 

LT 

0.03200000  Mg/g  APQH 

0.03200  LT 

ESB-94-18 

CHRY  CHRYSENE 

LT 

0.03200000  *ig/g  APQH 

0.03200  LT 

ESB-94-18 

CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 

LT 

0.08000000  ng/g  APQH 

0.08000  LT 

ESB-94-18 

CL6CP  HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

LT 

0.52000000  Mg/g  APQH 

0.52000  LT 

ESB-94-18 

CL6ET  HEXACHLOROETHANE 

LT 

1.80000000  ng/g  APQH 

1.80000  LT 

ESB-94-18 

CLDAN  CHLORDANE 

LT 

0.68000000  *ig/g  APQH 

0.68000  LT 
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1  M 

Mew 

Floe 

Unit 

Flag 

Data  Meas 

Site  ID 

Test  Name 

Bool 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qua!  Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES 

ESB-94-18  CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

LT 

0.09700000  ng/g  APQH 

0.09700  LT 

ESB-94-18  CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

LT 

0.32000000  ng/g  APQH 

0.32000  LT 

ESB-94-18  CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

LT 

0.06600000  ng/g  APQH 

0.06600  LT 

ESB-94-18  DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

LT 

0.31000000  ng/g  APQH 

0.31000  LT 

ESB-94-18  DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

LT 

0.07100000  ng/g  APQH 

0.07100  LT 

ESB-94-18  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

LT 

0.21000000  fig/g  APQH 

0.21000  LT 

ESB-94-18  DBZFU  DIBENZOFURAN 

LT 

0.38000000  jig/g  APQH 

0.38000  LT 

ESB-94-18  DCPD  DICY CLOPENT AD1ENE 

LT 

0.57000000  ng/g  APQH 

0.57000  LT 

ESB-94-18  DDVP  VAPONA 

LT 

0.06800000  ng/g  APQH 

0.06800  LT 

ESB-94-18  DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

LT 

0.24000000  ng/g  APQH 

0.24000  LT 

ESB-94-18  DITH  DITH1ANE 

LT 

0.06500000  n^g  APQH 

0.06500  LT 

ESB-94-18  DLDRN  DIELDRIN 

LT 

0.07900000  (ig/g  APQH 

0.07900  LT 

ESB-94-18  DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

LT 

0  06300000  ng/g  APQH 

0.06300  LT 

ESB-94-18  DNBP  Dl-N-BUTYL  PHTHALATE 

LT 

1.30000000  ng/g  APQH 

1.30000  LT 

ESB-94-18  DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

LT 

0.23000000  ng/g  APQH 

0.23000  LT 

ESB-94-18  ENDRN  ENDRIN 

LT 

1.30000000  ng/g  APQH 

1.30000  LT 

ESB-94-18  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

LT 

1.80000000  ng/g  APQH 

1.80000  LT 

ESB-94-18  ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ND 

R 

0.28000000  fig/g  APQH 

R 

0.28000  ND 

ESB-94-18  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

LT 

1.20000000  ng/g  APQH 

1.20000  LT 

ESB-94-18  FAMPH  FAMOPHOS 

ND 

R 

1.30000000  ng/g  APQH 

R 

1.30000  ND 

ESB-94-18  FANT  FLUORANTHENE 

LT 

0.03200000  ng/g  APQH 

0.03200  LT 

ESB-94-18  FLRENE  FLUORENE 

LT 

0.06500000  ng'g  APQH 

0.06500  LT 

ESB-94-18  HCBD  HEXACHLOROBUT ADIENE 

LT 

0.97000000  Mg/g  APQH 

0.97000  LT 

ESB-94-18  HPCL  HEPTACHLOR 

LT 

0.24000000  (ig/g  APQH 

0.24000  LT 

ESB-94-18  HPCLE  HEPT ACHLOREPOX1DE 

LT 

0.48000000  ng/g  APQH 

0.48000  LT 

ESB-94-18  ICDPYR  INDENO  [U.3-C.D]  PYRENE 

LT 

2.40000000  ng'g  APQH 

2.40000  LT 

ESB-94-18  ISODR  ISODRIN 

LT 

0.48000000  ng/g  APQH 

0.48000  LT 

ESB-94-18  1SOPHR  ISOPHORONE 

LT 

0.39000000  ng/g  APQH 

0.86000 

ESB-94-18  KEP  KEPONE 

ND 

R 

1.30000000  ng/g  APQH 

R 

1.30000  ND 

ESB-94-18  LIN  LINDANE 

LT 

0.10000000  ng/g  APQH 

0.10000  LT 

ESB-94-18  MEXCL  METHOXYCHLOR 

LT 

0.26000000  ng/g  APQH 

0.26000  LT 

ESB-94-18  MIREX  l.lA.2,2.3,3A,4.5.5.5A.5B.6-DECACHLOROOCTAH 

LT 

0.14000000  ng/g  APQH 

0.14000  LT 

ESB-94-18  MLTHN  MALATHION 

LT 

0.18000000  ng/g  APQH 

0.18000  LT 

ESB-94-18  NAP  NAPHTHALENE 

LT 

0  74000000  ng/g  APQH 

0.74000  LT 

ESB-94-18  NB  NITROBENZENE 

LT 

1,80000000  fig/g  APQH 

1.80000  LT 

ESB-94-18  NNDME  N-NITROSODIMETHYLAMINE 

LT 

0.46000000  ng/g  APQH 

0.46000  LT 

ESB-94-18  NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE 

LT 

1.10000000  ng/g  APQH 

1.10000  LT 

ESB-94-18  NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE 

LT 

0.29000000  ng/g  APQH 

0.29000  LT 

ESB-94-18  OXAT  1.4-OXATH1ANE 

LT 

0.07500000  (ig/g  APQH 

0.07500  LT 

ESB-94-18  PCB016  PCB  1016 

LT 

0.32000000  ng/g  APQH 

0.32000  LT 

ESB-94-18  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  APQH 

R 

0.32000  ND 

ESB-94-18  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232 

ND 

R 

0.32000000  |ig/g  APQH 

R 

0.32000  ND 

ESB-94-18  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  APQH 

R 

0.32000  ND 

ESB-94-18  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  APQH 

R 

0.32000  ND 

ESB-94-18  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254 

ND 

R 

0.32000000  ng/g  APQH 

R 

0.32000  ND 

ESB-94-18  PCB260  PCB  1260 

LT 

0.79000000  (ig/g  APQH 

0.79000  LT 

ESB-94-18  PCB262  PCB  1262 

LT 

6.30000000  ng/g  APQH 

6.30000  LT 

ESB-94-18  PCP  PENTACHLOROPHENOL 

LT 

0.76000000  |ig/g  APQH 

0.76000  LT 

ESB-94-18  PHANT  PHENANTHRENE 

LT 

0.03200000  ng/g  APQH 

0.03200  LT 

ESB-94-18  PHENO  PHENOL 

LT 

0.05200000  (ig/g  APQH 

0.05200  LT 

ESB-94-18  PPDDD  2.2-BlS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLORO 

LT 

0.06400000  ng/g  APQH 

0.06400  LT 
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Method  Blank 

Mem 

Floe 

ll oh 

Flat  Data  Mem 

She  ID 

Test  Name 

Bool 

Co de 

Value  Mem 

Lot 

Code  Qua!  Value  Bool 

Chemical  Classy  SEMIV OLATTLES _ _ 

ESB-94-19  B2CEX  BIS  (2-CHLOROETHOXY)  METHANE 
ESB-94-19  B2CIPE  BIS  (2-CHLOROISOPROPYL)ETHER 
ESB-94-19  B2CLEE  BIS  (2-CHLOROETHYL)ETHER 
ESB-94-19  B2EHP  BIS  (2-ETHYHEXYL)  PHTHALATE 
ESB-94-19  BAANT  BENZO  [A]  ANTHRACENE 
ESB-94-19  BAPYR  BENZO  [A)  PYRENE 
ESB-94-19  BBFAN  BENZO  [B]  FLUORANTHENE 
ESB-94-19  BBHC  BET A-BENZENEHEXACHLORIDE 
ESB-94-19  BBZP  BUTYLBENZYL  PHTHALATE 
ESB-94-19  BENSLF  BETA-ENDOSULFAN 
ESB-94-19  BENZID  BENZIDINE 
ESB-94-19  BENZO  BENZOIC  ACID 
ESB-94-19  BGHIPY  BENZO  [G.H.I]  PERYLENE 
ESB-94-19  BKFAN  BENZO  [K]  FLUORANTHENE 
ESB-94-19  BZALC  BENZYL  ALCOHOL 
ESB-94-19  CHRY  CHRYSENE 
ESB-94-19  CL6BZ  HEXACHLOROBENZENE 
ESB-94-19  CL6CP  HEXACHLOROC Y CLOPENT ADIENE 
ESB-94-19  CL6ET  HEXACHLOROETHANE 
ESB-94-19  CLDAN  CHLORDANE 

ESB-94-19  CPMS  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

ESB-94-19  CPMSO  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

ESB-94-19  CPMS02  4-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

ESB-94-19  DBAHA  DIBENZ  [AH]  ANTHRACENE 

ESB-94-19  DBCP  DIBROMOCHLOROPROPANE 

ESB-94-19  DBHC  DELTA-BENZENEHEXACHLORIDE 

ESB-94-19  DBZFU  DIBENZOFURAN 

ESB-94-19  DCPD  DICYCLOPENT ADIENE 

ESB-94-19  DDVP  VAPONA 

ESB-94-19  DEP  DIETHYL  PHTHALATE 

ESB-94-19  DITH  DITHIANE 

ESB-94-19  DLDRN  DIELDRIN 

ESB-94-19  DMP  DIMETHYL  PHTHALATE 

ESB-94-19  DNBP  DI-N -BUTYL  PHTHALATE 

ESB-94-19  DNOP  DI-N-OCTYL  PHTHALATE 

ESB-94-19  ENDRN  ENDRIN 

ESB-94-19  ENDRN  ENDRIN  ALDEHYDE 

ESB-94-19  ENDRN  ENDRIN  KETONE 

ESB-94-19  ESFS04  ENDOSULFAN  SULFATE 

ESB-94-19  FAMPH  FAMOPHOS 

ESB-94-19  FANT  FLUORANTHENE 

ESB-94-19  FLRENE  FLUORENE 

ESB-94-19  HCBD  HEXACHLOROBUT ADIENE 

ESB-94-19  HPCL  HEPTACHLOR 

ESB-94-19  HPCLE  HEPTACHLOREPOXIDE 

ESB-94-19  ICDPYR  INDENO  [1.2,3-C.D]  PYRENE 

ESB-94-19  ISODR  ISODRIN 

ESB-94-19  1SOPHR  ISOPHORONE 

ESB-94-19  KEP  KEPONE 

ESB-94-19  LIN  LINDANE 

ESB-94-19  MEXCL  METHOXYCHLOR 


LT 

0.19000000  gg/g  APQH 

0.19000  LT 

LT 

0.44000000  gg/g  APQH 

0.44000  LT 

LT 

0.36000000  gg/g  APQH 

0.36000  LT 

LT 

0.48000000  gg/g  APQH 

0.48000  LT 

LT 

0.04100000  gg/g  APQH 

0.04100  LT 

LT 

1.20000000  gg/g  APQH 

1.20000  LT 

LT 

0.31000000  gg/g  APQH 

0.31000  LT 

LT 

1.30000000  gg/g  APQH 

1.30000  LT 

LT 

1.80000000  gg/g  APQH 

1.80000  LT 

LT 

2.40000000  gg/g  APQH 

2.40000  LT 

ND 

R 

0.13000000  gg/g  APQH 

R 

0.13000  ND 

ND 

R 

3.10000000  gg/g  APQH 

R 

3.10000  ND 

LT 

0.18000000  gg/g  APQH 

0.18000  LT 

LT 

0.13000000  gg/g  APQH 

0.13000  LT 

LT 

0.03200000  gg/g  APQH 

0.03200  LT 

LT 

0.03200000  gg/g  APQH 

0.03200  LT 

LT 

0.08000000  gg/g  APQH 

0.08000  LT 

LT 

0.52000000  gg/g  APQH 

0.52000  LT 

LT 

1.80000000  gg/g  APQH 

1.80000  LT 

LT 

0.68000000  gg/g  APQH 

0.68000  LT 

LT 

0.09700000  gg/g  APQH 

0.09700  LT 

LT 

0.32000000  gg/g  APQH 

0.32000  LT 

LT 

0.06600000  gg/g  APQH 

0.06600  LT 

LT 

0.31000000  gg/g  APQH 

0.31000  LT 

LT 

0.07100000  gg/g  APQH 

0.07100  LT 

LT 

0.21000000  gg/g  APQH 

0.21000  LT 

LT 

0.38000000  gg/g  APQH 

0.38000  LT 

LT 

0.57000000  gg/g  APQH 

0.57000  LT 

LT 

0.06800000  gg/g  APQH 

0.06800  LT 

LT 

0.24000000  gg/g  APQH 

0.24000  LT 

LT 

0.06500000  gg/g  APQH 

0.06500  LT 

LT 

0.07900000  gg/g  APQH 

0.07900  LT 

LT 

0.06300000  gg/g'  APQH 

0.06300  LT 

LT 

1.30000000  gg/g  APQH 

1.30000  LT 

LT 

0.23000000  gg/g  APQH 

0.23000  LT 

LT 

1.30000000  gg/g  APQH 

1.30000  LT 

LT 

1.80000000  gg/g  APQH 

1.80000  LT 

ND 

R 

0.28000000  gg/g  APQH 

R 

0.28000  ND 

LT 

1.20000000  gg/g  APQH 

1.20000  LT 

ND 

R 

1.30000000  gg/g  APQH 

R 

1.30000  ND 

LT 

0.03200000  gg/g  APQH 

0.03200  LT 

LT 

0.06500000  gg/g  APQH 

0.06500  LT 

LT 

0.97000000  gg/g  APQH 

0.97000  LT 

LT 

0.24000000  gg/g  APQH 

0.24000  LT 

LT 

0.48000000  gg/g  APQH 

0.48000  LT 

LT 

2.40000000  gg/g  APQH 

2.40000  LT 

LT 

0.48000000  gg/g  APQH 

0.48000  LT 

LT 

0.39000000  gg/g  APQH 

0.86000 

ND 

R 

1.30000000  gg/g  APQH 

R 

1.30000  ND 

LT 

0.10000000  gg/g  APQH 

0.10000  LT 

LT 

0.26000000  gg/g  APQH 

0.26000  LT 
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Method  Blanks  -  Chemical  Quality  Control  -  TEAD-N  Ecological  Risk  Assesment  Soils  Data 

(All  Method  Blanks) 


McttKMl  Blank 

Meat 

FW 

UaH 

Data  Mea* 

Site  ID 

Test  Name 

BmI 

Code 

Value  Meas 

Lot 

Code 

Qaal  Value  Bool 

Chemical  Class:  SEMIVOLATILES _ 

ESB-94-19  MIREX  1,1  A,2.23,3AA5,5,5A.5B,6-DECACHLOROOCTAH  LT 


ESB-94-19  MLTHN  MALATHION  LT 

ESB-94-19  NAP  NAPHTHALENE  LT 

ESB-94-19  NB  NITROBENZENE  LT 

ESB-94-19  NNDME  N -NITROSODIMETH YLAMINE  LT 

ESB-94-19  NNDNP  N-NOTROSODI-NPROPYLAMINE  LT 

ESB-94-19  NNDPA  N-NITROSO  DIPHENYLAMINE  LT 

ESB-94-19  OXAT  1,4-OXATHIANE  LT 

ESB-94-19  PC  BO  16  PCB  1016  LT 

ESB-94-19  PCB221  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1221  ND 

ESB-94-19  PCB232  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1232  ND 

ESB-94-19  PCB242  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1242  ND 

ESB-94-19  PCB248  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1248  ND 

ESB-94-19  PCB254  POLYCHLORINATED  BIPHENYL  1254  ND 

ESB-94-19  PCB260  PCB  1260  LT 

ESB-94-19  PCB262  PCB  1262  LT 

ESB-94-19  PCP  PENTACHLOROPHENOL  LT 

ESB-94-19  PHANT  PHENANTHRENE  LT 

ESB-94-19  PHENO  PHENOL  LT 

ESB-94-19  PPDDD  2,2-BIS(PARA-CHLOROPHENYL>l,l-DICHLORO  LT 

ESB-94-19  PPDDE  2,2-BIS(PARA-CHU)ROPHENYL>l.l-DICHLORO  LT 

ESB-94-19  PPDDT  2,2-BIS(PARA-CHU>ROPHENYL>U,1-TRICHLO  LT 

ESB-94-19  PRTHN  PARATHION  LT 

ESB-94-19  PYR  PYRENE  LT 

ESB-94-19  SUPON  2-CHLORO-l-<2,4-DICHLOROPHENYL)VINYL  LT 

ESB-94-19  TXPHE  TOXAPHENE  LT 

ESB-94-19  IFNK527  UNKNOWN 

ESB-94-19  UNK530  UNKNOWN 


0.14000000  yg/g  APQH 

0.14000  LT 

0.18000000  yg/g  APQH 

0.18000  LT 

0.74000000  yg/g  APQH 

0.74000  LT 

1.80000000  yg/g  APQH 

1.80000  LT 

0.46000000  yg/g  APQH 

0.46000  LT 

1.10000000  yg/g  APQH 

1.10000  LT 

0.29000000  yg/g  APQH 

0.29000  LT 

0.07500000  yg/g  APQH 

0.07500  LT 

0.32000000  yg/g  APQH 

0.32000  LT 

R 

0.32000000  yg/g  APQH 

R 

0.32000  ND 

R 

0.32000000  yg/g  APQH 

R 

0.32000  ND 

R 

0  32000000  yg/g  APQH 

R 

0.32000  ND 

R 

0.32000000  yg/g  APQH 

R 

0.32000  ND 

R 

0.32000000  yg/g  APQH 

R 

0.32000  ND 

0  79000000  yg/g  APQH 

0.79000  LT 

6.30000000  yg/g  APQH 

6.30000  LT 

0  76000000  yg/g  APQH 

0.76000  LT 

0.03200000  yg/g  APQH 

0.03200  LT 

0.05200000  yg/g  APQH 

0.05200  LT 

0.06400000  yg/g  APQH 

0.06400  LT 

0.06800000  yg/g  APQH 

0.06800  LT 

0.10000000  yg/g  APQH 

0.10000  LT 

1.70000000  yg/g  APQH 

1.70000  LT 

0.08300000  yg/g  APQH 

0.08300  LT 

0  92000000  yg/g  APQH 

0.92000  LT 

1 2.0000000  yg/g  APQH 

12.00000  LT 

S 

0  50000000  yg/g  APQH 

S 

0.40000 

s 

0  40000000  yg/g  APQH 

S 

1.00000 
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Relative  Percent  Difference  (RPD)  Evaluation  for  Duplicate  Surface  Soils  Collected  at  ESA-1  (SWMUs  42,  45) 
and ESA-2(SWMUs  10/11,  12/15,  21/37,  lb/lc) 


Site 

Identification 
ESI -94-02 
ESI -94-02 
ESI -94-02 
ESI -94-02 
ESI -94-02 
ESI -94-02 
ESI  -94-02 
ESI -94-02 
ESI -94-02 
ESI -94-02 
ESI -94-02 
ESI -94-02 
ESI -94-02 
ES1-94-02 
ESI -94-02 
ESI -94-02 
ESI -94-02 
5S 1-94-02 
ES1-94-02 
ESI -94-02 
ES1-94-02 
ESI -94-02 
ESI -94-02 
ESI -94-02 
ESI -94-02 
ESI -94-02 
ESI -94-02 
ESI -94-02 
ESI -94-02 
ES1-94-02 
ESI -94-02 
ESI -94-02 
ESI -94-02 
ES 1-94-02 
ESI -94-02 
ESI -94-02 
ESI  -94-02 
ESI -94-02 
ESI -94-02 
ESI -94-02 


SWMU 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 


AL 

Aluminum 

AL 

Aluminum 

AS 

Arsenic 

AS 

Arsenic 

BA 

Barium 

BA 

Barium 

BE 

Beryllium 

BE 

Beryllium 

CA 

Calcium 

CA 

Calcium 

CD 

Cadmium 

CD 

Cadmium 

CO 

Cobalt 

CO 

Cobalt 

CR 

Chromium 

CR 

Chromium 

CU 

Copper 

CU 

Copper 

FE 

Iron 

FE 

Iron 

HG 

Mercury 

HG 

Mercury 

K 

Potassium 

K 

Potassium 

MG 

Magnesium 

MG 

Magnesium 

MN 

Manganese 

MN 

Manganese 

NA 

Sodium 

NA 

Sodium 

NI 

Nickel 

NI 

Nickel 

PB 

Lead 

PB 

Lead 

SB 

Antimony 

SB 

Antimony 

V 

Vanadium 

V 

Vanadium 

ZN 

Zinc 

ZN 

Zinc 

Concentration(,) 

fcg/g) 

%  RPD"” 

Flag 

Code 

704 

723 

2.66 

D 

27.2 

19.3 

22.4 

D 

484 

438 

9.98 

D 

0.516 

0.52 

0.77 

D 

848 

722 

16.0 

D 

14.3 

13.8 

3.56 

D 

9.75 

9.8 

0.51 

D 

11.6 

10.2 

12.8 

D 

139 

124 

11.4 

D 

1,030 

1,000 

2.96 

D 

0.073 

23.6 

0.0925 

D 

181 

215 

17.2 

D 

580 

540 

7.14 

D 

18.2 

17.7 

2.79 

D 

109 

111 

1.82 

D 

29.3 

28.6 

2.42 

D 

767 

706 

8.28 

D 

349 

4.69 

333 

D 

11.9 

13.4 

11.9 

D 

60.4 

56.7 

6.32 

D 

Data 

Qualifier 


TSK  0003\SWERA"HNAL  RPT\OCTOBER  17.  1996 


1137 


Relative  Percent  Difference  (RPD)  Evaluation  for  Duplicate  Surface  Soils  Collected  at  ESA-1  (SWMUs  42,  45) 
and  ESA-2  (SWMUs  10/11,  12/15,  21/37,  lb/lc)  (continued) 


Site 

Identification 

SWMU 

Analyte 

Code 

Analyte 

Concentration'*1 

(usltd 

%  RPD"” 

Flag 

Code 

ES2-94-02 

45 

NI 

Nickel 

11.5 

32.1 

ES2-94-02 

45 

NI 

Nickel 

8.32 

D 

ES2-94-02 

45 

PB 

Lead 

163 

32.0 

ES2-94-02 

45 

PB 

Lead 

118 

D 

ES2-94-02 

45 

V 

Vanadium 

16.8 

27.0 

ES2-94-02 

45 

V 

Vanadium 

12.8 

D 

ES2-94-02 

45 

ZN 

Zinc 

190 

28.9 

ES2-94-02 

45 

ZN 

Zinc 

142 

D 

ES2-94-02 

45 

ACLDAN 

alpha-Chlordane 

0.12 

0.00 

ZC 

ES2-94-02 

45 

ACLDAN 

alpha-Chlordane 

0.12 

ZCD 

ES2-94-02 

45 

CLDAN 

Chlordane 

1.5 

6.45 

C 

ES2-94-02 

45 

CLDAN 

Chlordane 

1.6 

CD 

ES2-94-02 

45 

DLDRN 

Dieldrin 

0.031 

13.8 

CD 

ES2-94-02 

45 

DLDRN 

Dieldrin 

0.027 

c 

ES2-94-02 

45 

GCLDAN 

gamma-Chlordane 

0.14 

6.90 

zc 

ES2-94-02 

45 

GCLDAN 

gamma-Chlordane 

0.15 

ZCD 

ES3-94-02 

| 

IB 

OCDD 

Octachlorodibenzodioxin  - 
nonspecific 

0.000228 

14.6 

D 

ES  3-94-02 

IB 

OCDD 

Octachlorodibenzodioxin  - 
nonspecific 

0.000197 

ES3-94-02 

IB 

AL 

Aluminum 

11,100 

9.43 

ES3-94-02 

IB 

AL 

Aluminum 

10,100 

D 

ES3-94-02 

IB 

AS 

Arsenic 

3.22 

3.48 

ES  3-94-02 

IB 

AS 

Arsenic 

3.11 

D 

ES3-94-02 

IB 

BA 

Barium 

171 

10.5 

ES3-94-02 

IB 

BA 

Barium 

154 

D 

ES3-94-02 

IB 

BE 

Beryllium 

0.566 

7.71 

ES3-94-02 

IB 

BE 

Beryllium 

0.524 

D 

ES3-94-02 

IB 

CA 

Calcium 

13,400 

9.25 

ES3-94-02 

IB 

CA 

Calcium 

14,700 

D 

ES3-94-02 

IB 

CD 

Cadmium 

5.06 

2.54 

ES3-94-02 

IB 

CD 

Cadmium 

5.19 

D 

ES3-94-02 

IB 

CO 

Cobalt 

3.78 

11.0 

ES3-94-02 

IB 

CO 

Cobalt 

4.22 

D 

ES3-94-02 

IB 

CR 

Chromium 

14.6 

10.1 

ES3-94-02 

IB 

CR 

Chromium 

13.2 

D 

ES3-94-02 

IB 

CU 

Copper 

17.1 

4.57 

ES3-94-02 

IB 

CU 

Copper 

17.9 

D 

ES3-94-02 

IB 

FE 

Iron 

12,600 

0.80 

i  HS3-94-02 

IB 

FE 

Iron 

12,500 

D 

Data 

Qualifier 


TSK  0003\SWERA\FINAL  RPTXOCTOBER  17. 1996 


1139 


Relative  Percent  Difference  (RPD)  Evaluation  for  Duplicate  Surface  Soils  Collected  at  ESA-1  (SWMUs  42,  45) 
and  ESA-2  (SWMUs  10/11,  12/15,  21/37,  lb/lc)  (continued) 


Site 

Identification 

SWMU 

Analyte 

Code 

Analyte 

Concentration'" 

(MJJ/8) 

%  RPD0” 

Flag 

Code 

ES3-94-02 

IB 

K 

Potassium 

3,500 

9.58 

ES3-94-02 

IB 

K 

Potassium 

3,180 

D 

ES  3-94-02 

IB 

MG 

Magnesium 

5,070 

1.99 

ES3-94-02 

IB 

MG 

Magnesium 

4,970 

D 

ES3-94-02 

IB 

MN 

Manganese 

290 

0.69 

ES3-94-02 

IB 

MN 

Manganese 

288 

D 

ES  3-94-02 

IB 

NA 

Sodium 

200 

8.33 

ES3-94-02 

IB 

NA 

Sodium 

184 

D 

ES3-94-02 

IB 

NI 

Nickel 

8.42 

7.13 

ES3-94-02 

IB 

NI 

Nickel 

7.84 

D 

ES3-94-02 

IB 

PB 

Lead 

20.8 

39.7 

ES  3-94-02 

IB 

PB 

Lead 

31.1 

D 

ES3-94-02 

IB 

V 

Vanadium 

19.1 

6.49 

ES  3-94-02 

IB 

V 

Vanadium 

17.9 

D 

ES  3-94-02 

IB 

ZN 

Zinc 

99.9 

1.10 

ES3-94-02 

IB 

ZN 

Zinc 

101 

D 

ES4-94-01 

1C 

AL 

Aluminum 

11,000 

10.3 

ES4-94-01 

1C 

AL 

Aluminum 

12,200 

D 

ES4-94-01 

1C 

AS 

Arsenic 

4.5 

4.77 

ES4-94-01 

1C 

AS 

Arsenic 

4.72 

D 

ES4-94-01 

1C 

BA 

Barium 

130 

3.03 

ES4-94-01 

1C 

BA 

Barium 

134 

D 

ES4-94-01 

1C 

BE 

Beryllium 

0.596 

5.86 

ES4-94-01 

1C 

BE 

Beryllium 

0.632 

D 

ES4-94-01 

1C 

CA 

Calcium 

43,200 

0.69 

ES4-94-01 

1C 

CA 

Calcium 

43,500 

D 

ES4-94-01 

1C 

CO 

Cobalt 

4.38 

6.84 

ES4-94-01 

1C 

CO 

Cobalt 

4.69 

D 

ES4-94-01 

1C 

CR 

Chromium 

14.1 

9.46 

ES4-94-01 

1C 

CR 

Chromium 

15.5 

D 

ES4-94-01 

1C 

CU 

Copper 

11.8 

3.33 

ES4-94-01 

1C 

CU 

Copper 

12.2 

D 

ES4-94-01 

1C 

FE 

Iron 

13,400 

3.66 

ES4-94-01 

1C 

FE 

Iron 

13,900 

D 

ES4-94-01 

1C 

K 

Potassium 

3,530 

9.96 

ES4-94-01 

1C 

K 

Potassium 

3,900 

D 

ES4-94-01 

1C 

MG 

Magnesium 

6,890 

2.15 

ES4-94-01 

1C 

MG 

Magnesium 

7,040 

D 

ES4-94-01 

1C 

MN 

Manganese 

248 

0.40 

ES4-94-01 

1C 

Manganese 

247 

D 

Data 

Hialifier 
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!  Relative  Percent  Difference  (RPD)  Evaluation  for  Duplicate  Surface  Soils  Collected  at  ESA-1  (SWMUs  42,  45) 
and ESA-2(SWMUs  10/11,  12/15,  21/37,  lb/lc)  (continued) 


Site 

Identification 

SWMU 

Analyte 

Code 

Analyte 

Concentration'*’ 

(ptzlz) 

%  RPD*” 

Flag  Data 

Code  Oualifier 

ES4-94-01 

1C 

NA 

Sodium 

211 

5.98 

ES4-94-01 

1C 

NA 

Sodium 

224 

D 

ES4-94-01 

1C 

NT 

Nickel 

8.73 

15.5 

ES4-94-01 

1C 

NI 

Nickel 

10.2 

D 

ES4-94-01 

1C 

PB 

Lead 

11 

22.6 

ES4-94-01 

1C 

PB 

Lead 

13.8 

D 

ES4-94-01 

1C 

V 

Vanadium 

20.5 

9.74 

ES4-94-01 

1C 

V 

Vanadium 

22.6 

D 

ES4-94-01 

1C 

ZN 

Zinc 

37.4 

3.93 

ES4-94-01 

1C 

ZN 

Zinc 

38.9 

D 

ES5-94-01 

10 

AL 

Aluminum 

3,260 

8.31 

D 

ES5-94-01 

10 

AL 

Aluminum 

3,000 

ES5-94-01 

10 

AS 

Arsenic 

4.04 

18.1 

ES5-94-01 

10 

AS 

Arsenic 

3.37 

D 

ES5-94-01 

10 

BA 

Barium 

50.6 

2.60 

D 

ES5-94-01 

10 

BA 

Barium 

49.3 

ES5-94-01 

10 

CA 

Calcium 

42,300 

2.88 

D 

k  :S5-94-01 

10 

CA 

Calcium 

41,100 

ES5-94-01 

10 

CR 

Chromium 

5.79 

9.40 

D 

ES5-94-01 

10 

CR 

Chromium 

5.27 

ES5-94-01 

10 

CU 

Copper 

3.44 

0.88 

D 

ES5-94-01 

10 

CU 

Copper 

3.41 

ES5-94-01 

10 

FE 

Iron 

5,650 

7.72 

D 

ES5-94-01 

10 

FE 

Iron 

5,230 

ES5-94-01 

10 

K 

Potassium 

712 

8.19 

D 

ES5-94-01 

10 

K 

Potassium 

656 

ES5-94-01 

10 

MG 

Magnesium 

4,140 

0.24 

D 

ES5-94-01 

10 

MG 

Magnesium 

4,130 

ES5-94-01 

10 

MN 

Manganese 

82.6 

3.82 

D 

ES5-94-01 

10 

MN 

Manganese 

79.5 

ES5-94-01 

10 

NA 

Sodium 

118 

7.93 

D 

ES5-94-01 

10 

NA 

Sodium 

109 

ES5-94-01 

10 

NI 

Nickel 

3.28 

25.3 

D 

ES5-94-01 

10 

NI 

Nickel 

4.23 

ES5-94-01 

10 

V 

Vanadium 

8.74 

11.6 

D 

ES5-94-01 

10 

V 

Vanadium 

7.78 

ES5-94-01 

10 

ZN 

Zinc 

20.7 

1.46 

D 

ES5-94-01 

10 

ZN 

Zinc 

20.4 
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Relative  Percent  Difference  (RPD)  Evaluation  for  Duplicate  Surface  Soils  Collected  at  ESA-1  (, SWMUs  42,  45) 
and  ESA-2  (SWMUs  10/11,  12/15,  21/37,  Ib/lc)  (continued) 


Site 

Identification 

SWMU 

Analyte 

Code 

Analyte 

Concentration**’ 

%  RPD"” 

Flag  Data 

Code  Oualifier 

ES6-94-01 

11 

OCDD 

Octachlorodibenzodioxin 

0.000551 

1.44 

D 

nonspecific 

ES6-94-01 

11 

OCDD 

Octachlorodibenzodioxin 

0.000559 

nonspecific 

ES6-94-01 

11 

AL 

Aluminum 

4,220 

12.9 

D 

ES6-94-01 

11 

AL 

Aluminum 

3,710 

ES6-94-01 

11 

AS 

Arsenic 

9.52 

65.2 

ES6-94-01 

11 

AS 

Arsenic 

4.84 

D 

ES6-94-01 

11 

BA 

Barium 

86.4 

50.6 

D 

ES6-94-01 

11 

BA 

Barium 

145 

ES6-94-01 

11 

CA 

Calcium 

24,700 

2.40 

D 

ES6-94-01 

11 

CA 

Calcium 

25,300 

ES6-94-01 

11 

CD 

Cadmium 

1.98 

7.77 

D 

ES6-94-01 

11 

CD 

Cadmium 

2.14 

ES6-94-01 

11 

CR 

Chromium 

13.9 

56.3 

D 

ES  6-94-01 

11 

CR 

Chromium 

24.8 

ES6-94-01 

11 

cu 

Copper 

107 

36.0 

D 

ES6-94-01 

11 

cu 

Copper 

154 

ES6-94-01 

11 

FE 

Iron 

15,100 

104.1 

D 

ES6-94-01 

11 

FE 

Iron 

47,900 

ES  6-94-01 

11 

HG 

Mercury 

0.0813 

12.3 

ES6-94-01 

11 

HG 

Mercury 

0.0719 

D 

ES6-94-01 

11 

K 

Potassium 

1060 

9.80 

D 

ES  6-94-01 

11 

K 

Potassium 

961 

ES  6-94-01 

11 

MG 

Magnesium 

3,600 

11.4 

D 

ES  6-94-01 

11 

MG 

Magnesium 

3,210 

ES6-94-01 

11 

MN 

Manganese 

216 

41.5 

D 

ES6-94-01 

11 

MN 

Manganese 

329 

ES6-94-01 

11 

NA 

Sodium 

114 

25.4 

D 

ES6-94-01 

11 

NA 

Sodium 

88.3 

ES  6-94-01 

11 

NI 

Nickel 

10.8 

107.1 

D 

ES6-94-01 

11 

NI 

Nickel 

35.7 

ES6-94-01 

11 

PB 

Lead 

1,600 

6.45 

D 

ES6-94-01 

11 

PB 

Lead 

1,500 

ES6-94-01 

11 

SB 

Antimony 

15.5 

3.17 

ES6-94-01 

11 

SB 

Antimony 

16 

D 

ES  6-94-01 

11 

V 

Vanadium 

9.18 

15.2 

D 

ES6-94-01 

11 

V 

Vanadium 

7.88 

ES6-94-01 

11 

ZN 

Zinc 

402 

70.8 

D 

ES  6-94-01 

11 

ZN 

Zinc 

843 
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Relative  Percent  Difference  (RPD)  Evaluation  for  Duplicate  Surface  Soils  Collected  at  ESA-1  (SWMUs  42,  45) 
and  ESA-2  (SWMUs  10/11,  12/15,  21/37,  lb/lc)  (continued) 


Site 

Identification 

SWMU 

Analyte 

Code 

Analyte 

Concentration'*’ 
_ fcg/g) _ 

%  RPD®” 

Flag 

Code 

ES7-94-01 

12 

AL 

Aluminum 

4,980 

2.23 

D 

ES7-94-01 

12 

AL 

Aluminum 

4,870 

ES7-94-01 

12 

AS 

Arsenic 

12.1 

23.3 

ES7-94-01 

12 

AS 

Arsenic 

9.57 

D 

ES7-94-01 

12 

BA 

Barium 

115 

6.72 

D 

ES7-94-01 

12 

BA 

Barium 

123 

ES7-94-01 

12 

CA 

Calcium 

52,600 

22.6 

D 

ES7-94-01 

12 

CA 

Calcium 

66,000 

ES7-94-01 

12 

CR 

Chromium 

11.8 

0.85 

D 

ES7-94-01 

12 

CR 

Chromium 

11.7 

ES7-94-01 

12 

CU 

Copper 

12.9 

4.76 

D 

ES7-94-01 

12 

CU 

Copper 

12.3 

ES7-94-01 

12 

FE 

Iron 

7,330 

17.8 

D 

ES7-94-01 

12 

FE 

Iron 

6,130 

ES7-94-01 

12 

K 

Potassium 

1,670 

10.1 

D 

ES7-94-01 

12 

K 

Potassium 

1,510 

ES7-94-01 

12 

MG 

Magnesium 

8,180 

49.2 

D 

ES7-94-01 

12 

MG 

Magnesium 

4,950 

ES7-94-01 

12 

MN 

Manganese 

176 

11.4 

D 

ES7-94-01 

12 

MN 

Manganese 

157 

ES7-94-01 

12 

NA 

Sodium 

101 

3.88 

D 

ES7-94-01 

12 

NA 

Sodium 

105 

ES7-94-01 

12 

NI 

Nickel 

5.6 

18.3 

D 

ES7-94-01 

12 

NI 

Nickel 

4.66 

ES7-94-01 

12 

PB 

Lead 

96.4 

30.5 

D 

ES7-94-01 

12 

PB 

Lead 

70.9 

ES7-94-01 

12 

V 

Vanadium 

12 

25.6 

D 

ES7-94-01 

12 

V 

Vanadium 

9.28 

ES7-94-01 

12 

ZN 

Zinc 

52.3 

0.76 

D 

ES7-94-01 

12 

ZN 

Zinc 

52.7 

ES7-94-01 

12 

ACLDAN 

alpha-Chlordane 

0.0128 

18.4 

ZC 

ES7-94-01 

12 

ACLDAN 

alpha-Chlordane 

0.0154 

ZCD 

ES7-94-01 

12 

CLDAN 

Chiordane 

0.254 

14.6 

C 

ES7-94-01 

12 

CLDAN 

Chlordane 

0.294 

CD 

ES7-94-01 

12 

DLDRN 

Dieldrin 

0.0026 

24.6 

C 

ES7-94-01 

12 

DLDRN 

Dieldrin 

0.00333 

CD 

ES7-94-01 

12 

ENDRN 

Endrin 

0.0124 

19.0 

C 

ES7-94-01 

12 

ENDRN 

Endrin 

0.015 

CD 

ES7-94-01 

12 

GCLDAN 

gamma-Chlordane 

0.0139 

20.1 

ZC 

1  ES7-94-01 

12 

GCLDAN 

gamma-Chlordane 

0.017 

ZCD 

Data 

Qualifier 
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Relative  Percent  Difference  (RPD)  Evaluation  for  Duplicate  Surface  Soils  Collected  at  ESA-1  (SWMUs  42,  45) 
and ESA-2(SWMUs  10/11,  12/15,  21/37,  lb/lc)  (continued) 


Site 

Identification 

SWMU 

Analyte 

Code 

Analyte 

Concentration'*’ 

Cuj£/jt) 

%  RPD1*” 

Flag 

Code 

ES7-94-01 

12 

ANAPNE 

Acenaphthene 

0.31 

17.5 

ES7-94-01 

12 

ANAPNE 

Acenaphthene 

0.26 

D 

ES7-94-01 

12 

BAANTR 

Benzo  [a]  anthracene 

1.2 

18.2 

ES7-94-01 

12 

BAANTR 

Benzo  [ajanthracene 

1 

D 

ES7-94-01 

12 

BBFANT 

Benzo  [b]  fluoranthene 

2.4 

23.3 

ES7-94-01 

12 

BBFANT 

Benzo  [b]fluoranthene 

1.9 

D 

ES7-94-01 

12 

BGHIPY 

Benzo  [ghi]pery  lene 

0.92 

13.9 

ES7-94-01 

12 

BGHIPY 

Benzo  [ghi]perylene 

0.8 

D 

ES7-94-01 

12 

BKFANT 

Benzo  [k]  fluoranthene 

0.77 

11.0 

ES7-94-01 

12 

BKFANT 

Benzo[k]fluoranthene 

0.69 

D 

ES7-94-01 

12 

CHRY 

Chrysene 

1.6 

28.6 

ES7-94-01 

12 

CHRY 

Chrysene 

1.2 

D 

ES7-94-01 

12 

FANT 

Fluoranthene 

1.2 

23.3 

ES7-94-01 

12 

FANT 

Fluoranthene 

0.95 

D 

ES7-94-01 

12 

PHANTR 

Phenanthrene 

1.5 

14.3 

ES7-94-01 

12 

PHANTR 

Phenanthrene 

1.3 

D 

ES7-94-01 

12 

PYR 

Benzo  [defjphenanthrene 

1.9 

5.13 

ES7-94-01 

12 

PYR 

Benzo  [def]phenanthrene 

2 

D 

ES  8-94-03 

15 

OCDD 

Octachlorodibenzodioxin  * 
nonspecific 

0.00553 

23.0 

ES8-94-03 

15 

OCDD 

Octachlorodibenzodioxin  - 
nonspecific 

0.00439 

D 

ES8-94-03 

15 

TCDD 

Dioxin 

0.0000191 

9.89 

ES  8-94-03 

15 

TCDD 

Dioxin 

0.0000173 

D 

ES  8-94-03 

15 

AL 

Aluminum 

7,320 

1.89 

D 

ES  8-94-03 

15 

AL 

Aluminum 

7,460 

ES  8-94-03 

15 

AS 

Arsenic 

19.8 

63.0 

ES8-94-03 

15 

AS 

Arsenic 

38 

D 

ES  8-94-03 

15 

BA 

Barium 

141 

17.8 

D 

ES  8-94-03 

15 

BA 

Barium 

118 

ES  8-94-03 

15 

CA 

Calcium 

39,000 

7.45 

D 

ES  8-94-03 

15 

CA 

Calcium 

36,200 

ES  8-94-03 

15 

CO 

Cobalt 

3.68 

5.80 

D 

ES8-94-03 

15 

CO 

Cobalt 

3.9 

ES8-94-03 

15 

CR 

Chromium 

18.6 

0.54 

D 

ES8-94-03 

15 

CR 

Chromium 

18.7 

ES  8-94-03 

15 

CU 

Copper 

104 

50.6 

D 

ES8-94-03 

15 

CU 

Copper 

62 

ES  8-94-03 

15 

FE 

Iron 

14,500 

24.8 

D 

ES  8-94-03 

15 

FE 

Iron 

11.300 

Data 

>ualifier 
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Relative  Percent  Difference  (RPD)  Evaluation  for  Duplicate  Surface  Soils  Collected  at  ESA-1  (SWMUs  42,  45) 
and  ESA-2  (SWMUs  10/11,  12/15,  21/37,  lb/lc)  (continued) 


Site 

Identification 

SWMU 

Analyte 

Code 

Analyte 

Concentration01’ 
_ teg/g) _ 

%  RPD<b) 

Flag 

Code 

Data 

Qualifier 

ES8-94-03 

15 

K 

Potassium 

2,290 

1.73 

ES8-94-03 

15 

K 

Potassium 

2,330 

D 

ES  8-94-03 

15 

MG 

Magnesium 

5,320 

0.56 

ES8-94-03 

15 

MG 

Magnesium 

5,350 

D 

ES  8-94-03 

15 

MN 

Manganese 

305 

2.59 

ES8-94-03 

15 

MN 

Manganese 

313 

D 

ES8-94-03 

15 

NA 

Sodium 

129 

4.55 

ES  8-94-03 

15 

NA 

Sodium 

135 

D 

ES8-94-03 

15 

NI 

Nickel 

8.93 

41.5 

ES  8-94-03 

15 

NI 

Nickel 

13.6 

D 

ES  8-94-03 

15 

PB 

Lead 

91.8 

20.1 

ES8-94-03 

15 

PB 

Lead 

75 

D 

ES8-94-03 

15 

SB 

Antimony 

5.52 

19.5 

ES8-94-03 

15 

SB 

Antimony 

6.71 

D 

ES8-94-03 

15 

V 

Vanadium 

12.5 

6.61 

ES8-94-03 

15 

V 

Vanadium 

11.7 

D 

ES8-94-03 

15 

BAANTR 

Benzo[a]anthracene 

0.21 

50.0 

1 5S8-94-03 

15 

BAANTR 

Benzo  [a]anthracene 

0.35 

D 

ES  8-94-03 

15 

BKFANT 

Benzo  [k]fluoranthene 

0.27 

56.0 

ES  8-94-03 

15 

BKFANT 

Benzo  [k]fluoranthene 

0.48 

D 

ES  8-94-03 

15 

CHRY 

Chrysene 

0.31 

39.0 

ES  8-94-03 

15 

CHRY 

Chrysene 

0.46 

D 

ES8-94-03 

15 

FANT 

Fluoranthene 

0.28 

40.0 

ES8-94-03 

15 

FANT 

Fluoranthene 

0.42 

D 

ES8-94-03 

15 

PHANTR 

Phenanthrene 

0.32 

45.8 

ES  8-94-03 

15 

PHANTR 

Phenanthrene 

0.51 

D 

ES8-94-03 

15 

PYR 

Benzo[def]phenanthrene 

0.57 

38.3 

ES  8-94-03 

15 

PYR 

Benzo  [defjphenanthrene 

0.84 

D 

ES9-94-01 

21 

OCDD 

Octachlorodibenzodioxin  - 

0.000649 

27.9 

D 

nonspecific 

ES9-94-01 

21 

OCDD 

Octachlorodibenzodioxin  - 

0.00049 

nonspecific 

ES9-94-01 

21 

AL 

Aluminum 

8,820 

10.6 

D 

ES9-94-01 

21 

AL 

Aluminum 

7,930 

ES9-94-01 

21 

AS 

Arsenic 

4.61 

7.72 

ES9-94-01 

21 

AS 

Arsenic 

4.98 

D 

ES9-94-01 

21 

CA 

Calcium 

33,100 

77.0 

D 

ES9-94-01 

21 

CA 

Calcium 

14,700 

ES9-94-01 

21 

CD 

Cadmium 

38 

62.1 

D 

ES9-94-01 _ 21 _ CD  Cadmium _ 20 
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Relative  Percent  Difference  (RPD)  Evaluation  for  Duplicate  Surface  Soils  Collected  at  ESA-1  (SWMUs  42 ,  45) 
and ESA-2(SWMUs  10/11 ,  72/75,  27/57,  lb/lc)  (continued) 


Site 

Identification 

SWMU 

Analyte 

Code 

ES9-94-01 

21 

CO 

ES9-94-01 

21 

CO 

ES9-94-01 

21 

cu 

ES9-94-01 

21 

cu 

ES9-94-01 

21 

FE 

ES9-94-01 

21 

FE 

ES9-94-01 

21 

HG 

ES9-94-01 

21 

HG 

ES9-94-01 

21 

K 

ES9-94-01 

21 

K 

ES9-94-01 

21 

MG 

ES9-94-01 

21 

MG 

ES9-94-01 

21 

MN 

ES9-94-01 

21 

MN 

ES  9-94-01 

21 

NA 

ES  9-94-01 

21 

NA 

ES9-94-01 

21 

NI 

ES9-94-01 

21 

NI 

ES9-94-01 

21 

PB 

ES9-94-01 

21 

PB 

ES9-94-01 

21 

SB 

ES9-94-01 

21 

SB 

ES9-94-01 

21 

V 

ES9-94-01 

21 

V 

ES9-94-01 

21 

ZN 

ES9-94-01 

21 

ZN 

ESA-94-01 

37 

678HPD 

ESA-94-01 

37 

678HPD 

ESA-94-01 

37 

789HXD 

ESA-94-01 

37 

789HXD 

ESA-94-01 

37 

OCDD 

ESA-94-01 

37 

OCDD 

ESA-94-01 

37 

AL 

ESA-94-01 

37 

AL 

ESA-94-01 

37 

AS 

ESA-94-01 

37 

AS 

Analyte 


Cobalt 

Cobalt 

Copper 

Copper 

Iron 

Iron 

Mercury 

Mercury 

Potassium 

Potassium 

Magnesium 

Magnesium 

Manganese 

Manganese 

Sodium 

Sodium 

Nickel 

Nickel 

Lead 

Lead 

Antimony 

Antimony 

Vanadium 

Vanadium 

Zinc 

Zinc 

1,2, 3, 4, 6, 7, 8- 

Heptachlorodibenzo-p-dioxin 

1, 2, 3, 4, 6,7,8- 

Heptachlorodibenzo-p-dioxin 

1, 2, 3, 7,8,9- 

Hexachlorodibenzo-p-dioxin 

1, 2, 3, 7,8,9- 

Hexachlorodibenzo-p-dioxin 
Octachlorodibenzodioxin  - 
nonspecific 

Octachlorodibenzodioxin  - 

nonspecific 

Aluminum 

Aluminum 

Arsenic 

Arsenic 


Concentration'*’ 

(mz/sl) 

%  RPD"” 

Flag 

Code 

3.32 

18.1 

D 

3.98 

736 

51.6 

D 

434 

12,800 

22.6 

D 

10,200 

0.0578 

16.9 

0.0685 

D 

2,120 

5.95 

D 

2,250 

6,120 

21.7 

D 

4,920 

223 

5.53 

D 

211 

122 

2.43 

D 

125 

22.4 

48.9 

D 

13.6 

1,700 

68.1 

D 

836 

24.6 

30.6 

33.5 

D 

12.1 

5.96 

D 

11.4 

840 

52.25 

D 

492 

0.000383 

50.5 

D 

0.000642 

0.0000621 

46.7 

D 

0.0001 

0.00201 

33.5 

D 

0.00282 

4,770 

2.48 

D 

4,890 

3.69 

0.27 

3.68 

D 

Data 

ualifier 
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Relative  Percent  Difference  (RPD)  Evaluation  for  Duplicate  Surface  Soils  Collected  at  ESA-1  (SWMUs  42,  45) 
and ESA-2(SWMUs  10/11,  12/15,  21/37,  Ib/lc)  (continued) 


Site 

Identification 

SWMU 

Analyte 

Code 

Analyte 

Concentration**’ 

(we/2) 

%  RPD(b) 

Flag  Data 

Code  Oualifier 

ESA-94-01 

37 

BA 

Barium 

52.6 

14.0 

D 

ESA-94-01 

37 

BA 

Barium 

60.5 

ESA-94-01 

37 

CA 

Calcium 

24,500 

12.3 

D 

ESA-94-01 

37 

CA 

Calcium 

27,700 

ESA-94-01 

37 

CO 

Cobalt 

3.1 

5.98 

D 

ESA-94-01 

37 

CO 

Cobalt 

2.92 

ESA-94-01 

37 

CR 

Chromium 

11.9 

32.3 

D 

ESA-94-01 

37 

CR 

Chromium 

8.59 

ESA-94-01 

37 

CU 

Copper 

7.26 

9.83 

D 

ESA-94-01 

37 

CU 

Copper 

6.58 

ESA-94-01 

37 

FE 

Iron 

8,060 

1.36 

D 

ESA-94-01 

37 

FE 

Iron 

8,170 

ESA-94-01 

37 

K 

Potassium 

1,080 

27.2 

D 

ESA-94-01 

37 

K 

Potassium 

1,420 

ESA-94-01 

37 

MG 

Magnesium 

3,950 

13.0 

D 

ESA-94-01 

37 

MG 

Magnesium 

4,500 

ESA-94-01 

37 

MN 

Manganese 

119 

15.5 

D 

|ISA-94-01 

37 

MN 

Manganese 

139 

ESA-94-01 

37 

NA 

Sodium 

105 

12.5 

D 

ESA-94-01 

37 

NA 

Sodium 

119 

ESA-94-01 

37 

NI 

Nickel 

5.67 

12.4 

D 

ESA-94-01 

37 

NI 

Nickel 

6.42 

ESA-94-01 

37 

V 

Vanadium 

12 

7.79 

D 

ESA-94-01 

37 

V 

Vanadium 

11.1 

ESA-94-01 

37 

ZN 

Zinc 

40.5 

8.49 

D 

ESA-94-01 

37 

ZN 

Zinc 

37.2 

ESA-94-01 

37 

BAANTR 

Benzo  [ajanthracene 

0.12 

18.2 

ESA-94-01 

37 

BAANTR 

Benzo  [ajanthracene 

0.1 

D 

ESA-94-01 

37 

CHRY 

Chiysene 

0.2 

0.00 

ESA-94-01 

37 

CHRY 

Chrysene 

0.2 

D 

ESA-94-01 

37 

FANT 

Fluoranthene 

0.18 

5.71 

ESA-94-01 

37 

FANT 

Fluoranthene 

0.17 

D 

ESA-94-01 

37 

PHANTR 

Phenanthrene 

0.17 

12.5 

ESA-94-01 

37 

PHANTR 

Phenanthrene 

0.15 

D 

ESA-94-01  37  PYR  Benzo[def)phenanthrene  0.24  13.3 

ESA-94-01 _ 37 _ PYR  Benzofdeflphenanthrene _ 0.21 _ D 

•Concentration  in  Mg/g,  equivalent  to  ppm. 


difference  between  sample  and  its  duplicate. 
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Relative  Percent  Difference  Evaluation  for  the  Duplicate  Surface  Soil  Sample  Collected  at  the  RSA 
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ESB-94-06  RSA  NA  Sodium  83.5 

ESB-94-06  RSA  NI  Nickel  3.91  16.92 

ESB-94-06  RSA  NT  Nickel  3.3 

ESB-94-06  RSA  PB  Lead  10  6.76 

ESB-94-06 _ RSA _ PB _ Lead _ 10J _ 
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IRDMIS  Flagging  Codes 


Acceptable  Criteria: 

Note:  Flagging  Codes  marked  with  *  were  changed  effective  1  February  1993! 

Flagging  Codes  marked  with  **  were  changed  effective  1  June  1994! 

*  A  Analyte  found  in  trip  blank  as  well  as  in  field  samples.  The  analyte  was  detected  in  the  field  sample  and 

the  trip  blank  for  the  same  cooler.  To  be  used  for  volatiles  only. 

B  Analyte  found  in  method  blank  or  QC  blank  as  well  as  the  sample.  This  Code  is  to  be  used  when  an 
analyte  was  detected  and  quantitated  at  higher-than-normal  background  levels.  For  metals  in  soil,  the 
following  rules  must  be  followed: 

(1)  If  the  analyte  is  detected  in  the  method  blank,  both  the  field  and  QC  samples  are 
to  be  flagged. 

(2)  If  the  analyte  is  detected  in  the  QC  blank,  only  the  QC  samples  are  to  be  flagged. 

C  Analysis  was  confirmed.  This  Code  is  to  be  used  when  a  confirmation  analysis  bears  out  the  reported 
result  (if  it  is  above  the  CRL  or  MDL).  The  confirmation  analysis  must  use  a  different  column  or 
analytical  technique. 

D  Duplicate  analysis.  This  Code  is  used  to  distinguish  analytical  results  when  duplicate  analyses  are 
required.  Flag  only  the  second  (duplicate)  sample. 

£  No  longer  in  use. 

F  Sample  filtered  prior  to  analysis.  This  Code  is  to  be  used  when  results  of  filtered  samples  are  to  be 

differentiated  from  non-filtered  samples.  This  Code  is  also  to  be  used  when  filtering  of  samples  (as  a  first 
step  in  the  sample  preparation)  is  a  deviation  from  the  approved  method  SOP.  This  Code  may  be  used  to 
indicate  both  field  and  laboratory  filtering.  It  is  not  to  be  used  when  filtering  the  extract  is  the  normal 
procedure. 

*  G  Analyte  found  in  rinse  blank  as  well  as  field  sample.  The  analyte  was  detected  in  the  field  sample  as  well 

as  the  day’s  rinse  blank  for  the  same  equipment  type. 

**  H  No  longer  in  use  after  June  1994. 

*  I  Interferences  in  sample  cause  the  quantification  and/or  identification  to  be  suspect.  This  Code  is  to  be 

used  when  matrix  interferences  may  mask  detection  of  the  target  analyte.  Must  always  be  used  with 
Flagging  Code  J. 

***  J  Value  is  estimated  because  of  one  of  the  following  conditions: 

Interferences  in  the  sample  (use  Flagging  Codes  J  and  I) 

or 

The  value  is  below  the  method  detection  level  but  above  the  instrumental  detection  level 
(use  Flagging  Codes  J  and  P) 

or 

The  value  is  above  the  upper  reporting  level  of  the  method  (use  Flagging  Codes  J  and 

X). 

This  Code  must  always  be  used  with  Flagging  Code  I,  P,  or  X.  Both  the  J  and  I  and  J  and  X  combinations  may 
be  used  both  for  methods  demonstrated  under  the  1990  QA  Program  and  for  methods  validated  under  the  1993 
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QA  Guidelines.  The  J  and  P  combination  is  only  to  be  used  for  methods  validated  under  the  1993  QA 
Guidelines. 

*  K  Reported  results  affect  by  interferences  or  high  background.  This  Code  is  to  be  used  when  analyte  levels 

at  or  near  the  CRL  or  MDL  cannot  be  accurately  quantified  down  to  the  CRL/MDL  due  to  interferences. 
This  Code  will  allow  a  laboratory  to  input  a  higher  CRL/MDL,  rather  than  defaulting  to  the  Methods 
database  (Formerly  Flagging  Code  G). 

***  L  No  longer  in  use  after  June  1994. 

**  M  No  longer  in  use  after  June  1994. 

*  N  Tentatively  identified  compound  (result  of  GC/MS  library  search)  with  a  match  greater  than  70%.  To  be 

used  when  specified  in  the  contract/task  order. 

*  O  No  longer  in  use. 

*  P  Value  is  less  than  method  reporting  level  but  greater  than  the  instrumental  detection  limit.  This  Code 

must  always  be  used  with  J.  This  Code  is  only  to  be  used  for  methods  validated  under  the  1993  QA 
Guidelines. 

*  Q  Confirmatory  analysis  was  performed;  however,  sample  interference  obscured  the  area  where  the  peak  of 

interest  would  have  appeared.  To  be  used  when  the  peak  of  interest  fell  within  the  retention-time  window 
on  the  primary  column,  but  the  retention-time  window  on  the  secondary  column  was  marked  by 
interferences. 

R  Non-target  compound  analyzed  for  but  not  detected  (must  be  used  with  a  Boolean  of  ND).  This  Code  is 
used  only  for  those  analytes  (in  GC/MS  methods)  which  were  not  performance  demonstrated  or  validated. 
To  be  used  when  specified  in  the  contract/task  order. 

S  Non-target  compound  analyzed  for  and  detected.  This  Code  is  used  only  for  those  analytes  (in  GC/MS 
methods)  which  were  not  performance  demonstrated  or  validated.  Also  used  to  report  tentatively 
identified  compounds  which  are  quantified  against  an  internal  standard.  To  be  used  when  specified  in  the 
contract/task  order. 

T  Non-target  compound  analyzed  but  not  detected  (must  be  used  with  a  Boolean  of  ND).  This  Code  is  used 
only  for  those  analytes  (in  non-GC/MS  methods)  which  were  not  performance  demonstrated  or  validated. 

U  Analysis  is  unconfirmed.  This  Code  is  to  be  used  when  a  confirmatory  analysis  was  performed  but  does 
not  verify  the  analytical  results  from  the  initial  analysis. 

V  Sample  was  subjected  to  unusual  storage/preservation  condition.  To  be  used  when  samples  are  received 
at  the  laboratory  at  greater  than  C,  or  were  not  correctly  preserved  in  the  field. 

W  Single  analyte  required  from  a  multi-analyte  method.  This  Code  is  to  be  used  when  field  samples  are  to 
be  analyzed  for  a  subset  of  the  demonstrated/ validated  analytes. 

**  X  Analyte  concentration  is  above  the  upper  reporting  level.  This  Flagging  Code  is  to  be  used  when  analyte 
concentrations  exceed  the  upper  reporting  level  and  the  laboratory  feels  that  additionally  dilutions  are  not 
warranted.  This  Code  is  also  to  be  used  when  no  sample  or  extract  remains  to  make  additional  dilutions. 
It  must  also  be  used  whenever  a  Boolean  of  GT  is  used. 

*  Y  Tentatively  identified  compound  (result  of  a  GC/MS  library  search)  with  a  match  of  less  than  70%,  but 

peak  area  is  greater  than  35%  of  the  internal  standard.  To  be  used  when  specified  in  the  contract/task 
order. 

*  Z  Non-target  compound  analyzed  for  and  detected.  This  Code  is  used  only  for  those  analytes  (in 

non-GC/MS  methods)  which  were  not  performance  demonstrated  or  validated. 
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*  1 
*  2 


Result  less  than  the  CRL  but  greater  than  the  Criteria  of  Detection  (COD).  Can  only  be  used  for  methods 
which  were  performance  demonstrated  under  the  1990  QA  Program. 

Ending  calibration  not  within  acceptable  limits.  This  Code  is  to  be  used  for  an  analyte  for  which  the 
ending  calibration  is  still  unacceptable  after  multiple  attempts. 


*  3  Internal  standard (s)  not  within  acceptable  limits. 

***  4  Analyte  quantitated  on  the  secondary  column,  when  this  is  not  the  normal  practice. 

***  7  No  longer  in  use  after  June  1994. 

**  8  Analyte  recovery  outside  of  certified  range  but  within  acceptable  limits.  This  Flagging  Code  is  to  be  used 

when  analyte  recoveries  exceed  the  upper  limit  of  the  certified  range  by  less  then  15%  and  the  laboratory 
feels  a  dilution  is  not  warranted.  No  longer  in  use  after  June  1994  (formerly  Flagging  Code  X). 

**  9  Non-demonstrated/validated  method  performed  for  USAEC.  This  Code  is  to  be  used  to  identify  Method 

00  or  NTAM  data  which  was  produced  under  contract  to  USAEC. 


Acceptable  Entries: 


A 

B 

C 

D 

F 

G 

1 
J 
K 
N 
P 

Q 

R 

S 

T 

U 

V 

w 

X 

Y 
Z 
1 

2 

3 

4 
9 


Analyte  found  in  trip  blank  as  well  as  in  field  samples. 

Analyte  found  in  the  method  blank  or  QC  blank  as  well  as  the  sample. 
Analysis  was  confirmed. 

Duplicate  analysis. 

Sample  filtered  prior  to  analysis. 

Analyte  found  in  rinse  blank  as  well  as  field  sample. 

Interferences  in  sample  make  quantitation  and/or  identification  to  be  suspect. 
Value  is  estimated. 

Reported  results  are  affected  by  interferences  or  high  background. 
Tentatively  identified  compound  (match  greater  than  70%) 

Results  less  than  reporting  level  but  greater  than  instrumental  detection  limit. 
Sample  interference  obscured  peak  of  interest. 

Non-target  compound  analyzed  for  but  not  detected  (GC/MS  methods). 
Non-target  compound  analyzed  for  and  detected  (GC/MS  methods). 
Non-target  compound  analyzed  for  but  not  detected  (non-GC/MS  methods). 
Analysis  is  unconfirmed. 

Sample  subjected  to  unusual  storage/preservation  conditions. 

Single  analyte  required  from  a  multi-analyte  method. 

Analyte  concentration  is  above  the  upper  reporting  level. 

Tentatively  identified  compound  (match  less  than  70%). 

Non-target  compound  analyzed  for  and  detected  (non-GC/MS  methods). 
Result  less  than  CRL  but  greater  than  COD. 

Ending  calibration  not  within  acceptable  limits. 

Internal  standard(s)  not  within  acceptable  limits. 

Analyte  quantitated  on  the  secondary  column. 

Non-demonstrated/validated  method  performed  for  USAEC. 


TSK  0003\S WERANFIN AL  RPT\OCTOBER  17,  1996 


1153 


IRDMIS  Data  Qualifiers 


Acceptable  Criteria: 

I  The  low-spike  recovery  is  high.  To  be  used  for  the  single  low  spike  in  Class  1  methods  and  the  duplicate 

low  spikes  in  Class  IP. 

J  The  low-spike  recovery  is  low.  To  be  used  for  the  single  low  spike  in  Class  1  methods  and  the  duplicate 

low  spikes  in  Class  IP. 

K  Missed  holding  times  for  extraction  and  preparation  (Hold  Time  1).  This  Qualifier  is  automatically  set  when 

the  extraction/preparation  holding  time  is  exceeded.  (Formerly  Flagging  Code  K). 

L  Missed  holding  time  for  sample  analysis  (Hold  Time  or  Hold  Time  2).  This  Qualifier  is  automatically  set 

when  the  analytical  holding  time  is  exceeded.  (Formerly  Flagging  Code  L). 

M  The  high-spike  recovery  is  high.  To  be  used  for  the  duplicate  high  spikes  in  Class  1  and  IP  methods.  Also 
to  be  used  for  the  single  spike  in  Class  1 A  and  IB  methods  and  for  the  duplicate  spikes  in  Class  1M 
methods. 

N  The  high-spike  recovery  is  low.  To  be  used  for  the  duplicate  high  spikes  in  Class  1  and  IP  methods.  Also 
to  be  used  for  the  single  spike  in  Class  1 A  or  IB  methods  and  for  the  duplicate  spikes  in  Class  1M  methods. 

O  Low  spike  recoveries  excessively  different.  To  be  used  only  for  the  duplicate  low  spikes  in  Class  IP 

methods. 

P  High  spike  recoveries  excessively  different.  To  be  used  for  the  duplicate  high  spikes  in  Class  1  and  IP 

methods.  Also  to  be  used  for  the  duplicate  spikes  in  Class  1M  methods. 

Q  Surrogate(s)  in  field  sample  outside  of  acceptable  limits  as  specified  by  EPA  CLP.  To  be  followed  by 

number  of  surrogates  failing  criteria  (1  -  9).  To  be  used  only  for  field  samples  (Formerly  Flagging  Code 

Q). 

R  Data  is  rejected  and  is  not  usable. 

Acceptable  Entries: 


1-9 

I 

J 

K 

L 

M 

N 

O 

P 

Q 

R 


Number  of  surrogates  failing  EPA  CLP  criteria  (used  with  Data  Qualifier  Q) 
The  low-spike  recovery  is  high. 

The  low-spike  recovery  is  low. 

Missed  holding  time  for  extraction  and  preparation. 

Missed  holding  time  for  sample  analysis. 

The  high-spike  recovery  is  high. 

The  high-spike  recoveiy  is  low. 

Low  spike  recoveries  excessively  different. 

High  spike  recoveries  excessively  different. 

Surrogate  recovery  outside  of  acceptable  CLP  limits  (field  samples  only). 
Data  are  rejected. 
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CO-LOCATED  SOILS  INTERNAL 
DATA  QUALITY  ASSESSMENT  INFORMATION 
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This  section  of  the  appendix  presents  the  Rust  E&I  internal  Data  Quality  Assessment  (DQA) 
which  is  intended  to  supplement  the  co-located  soils  discussion  presented  in  Volume  I,  Section 
4.5  and  the  Ecochem  external  DQA. 

Soils:  Precision  in  Field  Samples.  The  overall  precision  of  the  field  QC  samples  was 
acceptable.  Field  duplicates  were  taken  during  the  collection  of  the  soil  samples.  Precision 
for  field  samples  was  evaluated  by  calculating  the  relative  percent  difference  (RPD)  values 
between  primary  and  duplicate  analyses.  It  should  be  noted  that  the  calculation  of  %RPD  is 
only  valid  if  both  the  primary  and  duplicate  samples  are  true  detects  (i.e.,  no  RPD  calculation 
if  one  or  the  other  is  an  'ND'  or  'LT'). 

Detailed  RPD  tables  for  the  co-located  soil  samples  taken  at  the  ESAs  and  the  RS  A  are  located 
at  the  end  of  the  Soil  Analytical  Results  section  of  this  appendix. 

Table  D-l  shows  a  comparison  of  the  duplicate  %RPDs  for  metals  in  soil  samples  collected 
from  the  RSA  to  those  in  ESA-1  and  ESA-2.  The  comparison  shows  good  agreement  and 
suggests  that  sample  collection  and  sample  handling  did  not  introduce  unacceptable  error  for 
these  analytes.  The  sample  and  its  duplicate  from  the  RSA  showed  only  low  concentrations  of 
some  metals;  no  dioxins  or  furans,  explosives,  pesticides,  semivolatiles,  or  cyanide  were 
detected.  All  RSA  %RPD  values  for  metals  ranged  from  0  to  16.92  percent  except  for  copper 
(125.56  percent),  which  was  qualified  as  an  elevated  low-spike  recovery.  Only  one  duplicate 
was  collected  at  the  RSA  for  comparison  to  the  samples  taken  at  the  ESAs. 

Similarly,  Table  D-2  shows  the  range  and  average  value  of  RPDs  for  the  different  chemical 
classes  of  analytes  in  primary  and  duplicate  soil  samples  collected  at  ESA-1  (SWMUs  42  and 
45)  and  ESA-2  (SWMUs  10/11,  12/15,  21/37,  and  lb/lc).  The  average  RPD  for  the  different 
chemical  classes  ranged  from  13.76  percent  to  29.24  percent,  showing  slightly  lower  RPDs  for 
metals  and  pesticides  than  for  semivolatiles,  dioxins/furans,  and  cyanide. 

Soils:  Precision  in  Laboratory  Analyses.  The  overall  precision  of  the  analytical  laboratory 
QC  samples  was  within  the  acceptable  range.  Precision  for  laboratory  analyses  was  evaluated 
by  calculating  the  RPD  values  between  matrix  spike  and  matrix  spike  duplicates  (MS/MSD)  in 
soil  samples  collected  from  the  field.  The  USAEC  USATHAMA  program  uses  the  term 
'natural  matrix  spike'  for  the  term  'matrix  spike' .  A  matrix  spike  is  an  aliquot  of  the  primary 
sample  spiked  with  a  known  amount  of  the  target  analyte(s)  and  surrogate  compounds  (for 
organic  analyses).  Cyanide  and  metal  analyses  do  not  use  surrogate  compounds.  There  were 
no  data  qualifiers  for  any  of  the  detected  analytes  in  the  soil  samples  spiked  with  surrogate 
compounds.  In  addition,  no  cyanide  or  explosives  were  detected  in  the  MS/MSD  pairs  spiked 
with  surrogate  compounds.  Additional  information  may  be  found  in  the  EcoChem  DQA 
located  in  Appendix  G. 

The  analytical  precision  for  the  pesticides  met  acceptable  criteria.  RPDs  are  summarized  in 
Table  D-3  for  pesticide  analytes  in  samples  spiked  with  surrogate  compounds.  Proper 
laboratory  preparation  and  conformance  to  analytical  techniques  and  procedures  resulted  in 
good  analytical  precision  for  pesticides. 
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Table  D-l.  Comparison  of  Relative  Percent  Differences  (%RPDs)  Between  Primary 
and  Duplicate  Field  Soil  Samples  at  theRSA  and  the  ESAs 


Analyte 

%  RPD  for  the  RSA 

%  Average  RPD  for  the  ESAs 

Aluminum 

0 

9.16 

Arsenic 

6.88 

16.64 

Barium 

0.9 

16.58 

Calcium 

13.41 

17.39 

Cobalt 

15.7 

8.04 

Chromium 

15.86 

23.99 

Copper 

125.56 

18.74 

Iron 

2.83 

12.33 

Potassium 

7.2 

13.74 

Magnesium 

2.84 

13.18 

Manganese 

12.22 

7.23 

Sodium 

13.2 

8.73 

Nickel 

16.92 

31.06 

Lead 

6.76 

28.47 

Vanadium 

2.13 

12.79 

Zinc 

14.36 

18.17 

Table  D-2.  Relative  Percent  Differences  (%RPDs)  for  Field  Duplicates  in  Soil  at  ESA-1  and 

ESA-2 

%RPDs 

Chemical  Class 

Range 

Average 

SVOCs 

0.00  -  56.0 

22.14 

Pesticides/PCBs 

0.00  *  24.62 

13.76 

Dioxins/Furans 

9.89  -  50.54 

29.24 

Cyanide 

- 

23.66 

Metals 

0.24-112.44 

16.25 

Analytical  precision  was  acceptable  for  the  semivolatiles  detected  in  the  ESA  soils  spiked  with 
surrogate  compounds.  RPDs  calculated  between  pairs  of  matrix  spike  and  matrix  spike 

duplicates  are  listed  in  Table  D-4. 

Proper  laboratory  preparation  and  conformance  to 

analytical  techniques  and  procedures  resulted  in  analytical  precision  for  the  RPDs  for 
semivolatiles.  Acceptable  laboratory  precision  with  surrogate  spikes  also  indicates  that  there  is 
minimal  analytical  interference  from  the  choice  of  selected  surrogates  introduced  into  the 

sample. 


K:\ECO\DOCS\FIN  AL\DOC\APP_D\SOIL_DQA.TXT\4/4/97  1158 


Table  D-3.  Evaluation  of  Relative  Percent  Difference  (%RPD)  Between  MS/MSD  Pairs 
for  Pesticides  in  Soils  at  the  ESAs  _ 


%  RPD 

Pesticide 

Symbol . 

Range 

Average 

Alpha-chlordane 

ACLDAN 

10.53 

10.53 

Alpha-endosulfan 

AENSLF 

1.36  -  113.15 

31.67 

Aldrin 

ALDRN 

2.38  -  113.52 

30.42 

Chlordane 

CLDAN 

10.19 

10.19 

Dieldrin 

DLDRN 

0.40  -  109.85 

31.45 

Endrin 

ENDRN 

5.52  - 112.24 

31.70 

Endrin  Aldehyde 

ENDRNA 

41.86 

41.86 

Endrin  Ketone 

ENDRNK 

18.37-89.11 

53.74 

Gamma  Chlordane 

GOLD AN 

10.43 

10.43 

Heptachlor 

HPCL 

1.22-110.58 

25.38 

Lindane 

UN 

0.98  - 111.51 

29.53 

Methoxychlor 

MEXCLR 

3.51  - 111.68 

28.48 

2,2  Bis(para-chlorophenyl)- 
1,1, 1  -trichloroethane 

PPDDT 

2.31  - 105.98 

33.27 

Table  D-4.  Evaluation  of  Relative  Percent  Difference  (%RPD)  Between  MS/MSD 


Pairs  for  SVOCs  in  Soils  at  the  ESAs 


%  RPD 

svoc 

Symbol 

Range 

Average 

1 ,2,4-Trichlorobenzene 

124TCB 

.  8.70-24.30 

12.79 

1 ,4-Dichlorobenzene 

14DCLB 

4.71  -  25.77 

12.31 

2-Chlorophenol 

2CLP 

2.35  -  25.00 

9.66 

Acenaphthene 

ANAPNE 

1.09  -  22.22 

7.25 

N-Nitroso-di-n- 

propylamine 

NNDNP 

2.15  -  14.46 

8.64 

Pentachlorophenol 

PCP 

3.33  -  29.51 

11.82 

Pyrene 

PYR 

8.00  -  26.09 

13.12 

Phenol 

PHENOL 

6.45  - 14.29 

9.64 
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Analytical  precision  was  acceptable  overall  for  the  MS/MSD  pairs  of  soil  spiked  with  target 
analytes.  Average  RPDs  for  target  analytes  for  all  six  chemical  classes  ranged  from  1.59  to 
28.35  (Table  D-5).  Very  good  precision  was  achieved  for  cyanide,  dioxin,  explosive,  and 
semivolatile  target  analytes. 


Table  D-5.  Evaluation  of  Relative  Percent  Difference  (%RPD)  Between  MS/MSDs  in  ESA 
Soils  Spiked  with  Target  Analytes 


Analyte  Group 

Range  {%  RPD) 

Average  (%  RPD) 

Cyanide 

0.58  -  29.9 

13.3 

Dioxins 

0.00  - 16.2 

3.51 

Explosives 

0.00  -  4.78 

1.59 

Metals 

0.00  -  130 

9.37 

Pesticides/PCBs 

0.40-113 

28.35 

SVOCs 

1.09-29.5 

10.65 

A  single  high  RPD  value  for  silver  (130  percent)  increased  the  average  of  the  remaining  metal 
RPDs  by  nearly  58  percent.  Removing  the  single  outlier  significantly  decreased  the  average 
RPD  for  metals  from  9.37  to  4.00  percent. 

RPDs  for  pesticides  were  generally  up  in  the  middle  40  percent  range.  However,  RPDs  for 
pesticides  from  ES1-94-09  are  high,  ranging  from  105.98  to  113.52  percent.  Because  these 
values  are  high  compared  to  the  other  RPDs  for  pesticides  at  other  ESA  locations  (Refer  to 
Appendix  G),  either  the  reported  value  for  the  MS  or  the  MSD  may  be  in  error,  subsequently 
affecting  the  RPD.  However,  none  of  the  data  were  qualified,  and  all  data  are  considered 
useable. 

Additional  MS/MSD  information  for  the  summarized  RPD  data  for  soils  is  presented  in  the 
Ecochem  DQA  in  Appendix  G. 

Soils :  Accuracy.  Laboratory  accuracy  was  assessed  through  the  use  of  sample  spikes  and  QC 
samples.  For  example,  a  sample  (or  blank)  may  be  spiked  with  an  organic  or  inorganic 
compound  of  known  concentration  and  the  average  percent  recovery  (%R)  calculated  as  a 
measurement  of  accuracy.  A  second  procedure  is  to  analyze  a  standard  (e.g. ,  SRMs,  certified 
reference  materials,  continuing  calibration  standards)  and  calculate  the  percent  difference 
(%D)  between  the  measured  value  and  the  certified  value  of  the  standard. 

Table  D-6  is  a  summary  of  the  ranges  and  average  %Rs  in  standard  matrix  spikes,  which 
represent  standard  soil  collected  from  the  Rocky  Mountain  Arsenal  (RMA),  spiked  and 
analyzed  with  each  lot  of  soil  samples.  Data  were  all  acceptable  with  good  to  excellent 
recoveries  for  all  chemical  classes,  with  few  data  qualifiers. 
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Table  D-6.  Evaluation  of  Percent  Recovery  (%R)  in  Standard  Matrix  Spikes  (Soil  Sampling) 


Analyte 

No.  of  Data  Points 
Evaluated 

Minimum  % 

Maximum  % 

Average  % 

Cyanide  (soil  matrix) 

15 

10.4 

106.0 

88.4 

Cyanide  (water  matrix) 

18 

87.0 

101.0 

97.0 

Metals  (soil  matrix) 

264 

77.3 

133.0 

100.0 

Metals  (water  matrix) 

183 

79.5 

145.0 

106.0 

Pesticides/PCBs  (soil 
matrix) 

88 

39.2 

116.0 

77.5 

Pesticides/PCBs  (water 
matrix) 

66 

85.4 

266.0 

124.0 

SVOCs  (soil  matrix) 

100 

58.0 

152.0 

88.2 

SVOCs  (water  matrix) 

80 

25.0 

120.0 

68.1 

Explosives  (soil  matrix) 

105 

68.0 

125.0 

103.0 

Explosives  (water  matrix) 

105 

60.2 

122.0 

91.2 

Note:  3  spikes  are  analyzed  with  each  lot-  2  high  spikes,  1  low  spike. 


As  a  class,  the  semivolatiles  averaged  88.2  percent  recovery  (soil  matrix).  The  average  %Rs 
for  the  other  four  chemical  classes  (cyanide,  explosives,  metals,  and  pesticides/PCBs)  ranged 
from  77.5  percent  to  106.0  percent.  More  detailed  information  for  the  percent  recoveries  for 
all  standard  matrix  spikes  and  natural  MS/MSDs  in  soil  are  found  both  in  the  soil  analytical 
results  section  of  this  Appendix  and  Appendix  G. 

Compared  to  the  standard  matrix  spikes,  there  was  more  variability  in  the  %R  in  the  natural 
(soil)  matrix  spiked  with  target  analytes  (Table  D-7  and  Table  D-8).  No  outlier  tests  were 
performed  for  the  calculations  of  percent  recovery,  therefore  the  data  reflect  negative  values. 
For  compounds  in  several  of  the  chemical  classes,  the  %R  variability  was  seen  both  within  a 
chemical  class  and  between  chemical  classes.  For  cyanide,  %Rs  for  natural  MS  and  natural 
MSDs  ranged  from  7.60  percent  to  1,017  percent. 

Table  D-7.  Summary  of  Percent  Recovery  (%R)  in  Natural  Matrix  Spikes 
(Soil  Sampling) 


Analyte 

MS/MSD  ^Recoveries 

Minimum 

Maximum 

Mean 

Cyanide 

7.6 

1,017 

299.0 

Dioxins/Furans 

36.5 

190. 

99.2 

Explosives 

99 

133.44 

111.5 

Metals 

-29,400 

19,600 

42.5 

Pesticides 

-26.25 

176 

75.5 

SVOCs 

10.52 

1,339 

149.1 
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Table  D-8.  Percent  Recovery  (%R)  in  Natural  Matrix  Spikes  (Soil  Sampling)  (continued) 


Analyte 

Number  of  Data 
Points 

Minimum 

%R 

Maximum 

%R 

Mean 

%R 

Cyanide 

Dioxins/Furaiis 

22 

7.6 

1017.4 

299.0 

678HPD 

22 

46.1 

89.30 

69.4 

78PCDF 

22 

81.4 

122.0 

110.0 

678HPF 

22 

93.4 

107.0 

101.0 

OCDD 

22 

93.6 

138.0 

111.0 

678HXD 

22 

92.8 

107.0 

99.7 

OCDF 

22 

73.4 

97.6 

87.7 

678HXF 

22 

94.4 

190.0 

133.0 

TCDD 

22 

58.4 

103.0 

89.4 

78PCDD 

22 

36.5 

107.0 

87.8 

TCDF 

22 

91.6 

111.0 

101.0 

Explosives 

1,3, 5-Trinitrobenzene 

24 

100.31 

117.11 

109.9 

2,4,6-Trinitrotohiene 

24 

99.0 

112.60 

104.5 

Nitrobenzene 

24 

99.92 

115.52 

106.7 

Cyclotrimethylenetetra 

nitramine 

24 

113.04 

133.44 

124.9 

Metals 

Silver 

22 

18.7 

109.0 

76.3 

Aluminum 

22 

-1,260 

880.0 

94.7 

Arsenic 

22 

-72.0 

1,928.0 

190.9 

Barium 

22 

-9.5 

204.0 

99.1 

Beryllium 

22 

13.9 

119.4 

104.8 

Cadmium 

22 

3.4 

294.0 

107.8 

Cobalt 

22 

-18.4 

109.4 

83.1 

Chromium 

22 

6.0 

245.0 

96.2 

Copper 

22 

-20.0 

840.0 

160.3 

Iron 

22 

-29,400 

19,600 

-1,004.0 

Mercury 

22 

78.76 

113.8 

98.6 

Manganese 

22 

-70.0 

314.0 

90.0 

Nickel 

22 

80.0 

168.6 

80.0 

Lead 

22 

-88.0 

1,528.0 

304.5 

Antimony 

22 

-3,240 

1,000.0 

-12.7 

Selenium 

22 

26.2 

78.6 

55.1 

Vanadium 

22 

-18.2 

103.4 

80.8 

Zinc 

22 

-702.0 

608.0 

59.9 

Pesticides 

Alpha-Endosulfan 

24 

33.71 

164.29 

93.1 

Aldrin 

24 

35.5 

176 

103.1 

Dieldrin 

24 

-25.0 

137.5 

76.1 
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Table  D-8.  Percent  Recovery  (%R)  in  Natural  Matrix  Spikes  (Soil  Sampling)  (continued) 


Analyte 

Number  of  Data 
Points 

Minimum 

%R 

Maximum 

%R 

Mean 

%R 

Pesticides, 

Endrin 

24 

-20.0 

106.25 

49.5 

cont. 

Heptachlor 

24 

25.5 

141 

68.4 

lindane 

24 

20.25 

136.25 

78.9 

Methoxychlor 

22 

25.51 

107.64 

67.0 

SVOCs 

DDT 

24 

-26.25 

111.3 

67.3 

1 ,2,4-Trichlorobenzene 

19 

119.03 

190 

162.2 

1 ,4-Dichlorobenzene 

22 

50.0 

159.13 

126.3 

2,4-Dinitrotoluene 

24 

91.2 

129.2 

97.6 

2-Chlorophenol 

22 

33.33 

153.95 

126.6 

4-Chloro-3-cresol 

20 

100.58 

1339.17 

341.6 

4-Nitrophenol 

20 

40.83 

156.45 

74.6 

Acenaphthene 

22 

50.0 

160.63 

135.5 

N-Nitroso-di-n- 

propylamine 

20 

98.39 

175.81 

133.1 

Pentachlorophenol 

20 

10.52 

107.1 

73.2 

Phenol 

22 

99.57 

1245.67 

210.6 

Pyrene 

20 

96.77 

214.52 

169.3 

There  was  poor  agreement  between  the  natural  MS  and  MSD  results  for  the  metals.  The 
largest  range  in  %Rs  was  with  iron,  which  ranged  from  -29,400  percent  to  19,600  percent  and 
averaged  a  negative  1 ,004  percent.  Poor  recoveries  may  be  due  to  the  procedure  by  which  the 
sample  was  prepared  prior  to  analysis.  Matrix  interferences  during  ICP  analysis  are  likely 
contributors  to  this  variability. 

Pesticides  also  showed  increased  variability  in  %R,  but  to  a  lesser  extent  than  cyanide  or  the 
metals.  Percent  recoveries  for  pesticides  ranged  from  -26.25  percent  to  176  percent. 

The  percent  recoveries  for  the  dioxins/furans  had  previously  been  calculated  low  due  to  an 
erroneous  reporting  of  spike  values  by  the  laboratory.  The  ERDMIS  transfer  file  had  not  been 
corrected  by  the  subcontractor  laboratory  (Pace  Laboratories)  and  was  off  by  a  factor  of  1,000. 
This  situation  has  since  been  corrected  and  the  recoveries  are  acceptable  as  shown  in  Tables  D- 
7  and  D-8. 

Field  Blanks 

Field  blanks  consisted  of  deionized  water  that  was  poured  into  appropriate  sampling  bottles  in 
the  field.  The  analytical  results  from  these  samples  were  used  to  evaluate  contamination 
introduced  by  ambient  field  conditions  or  sampling  procedures.  Tables  D-9  and  D-10 
summarize,  by  chemical  class,  the  contaminants  found  in  the  field  blanks  (range  and  average 
concentration).  More  detailed  information  on  contaminant  concentrations  in  the  field  blanks  is 
contained  in  the  Soil  Analytical  Results  section  of  this  Appendix. 
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Table  D-9.  Contaminants  Detected  in  Field  Blanks  (Soil  Sampling) 


Chemical  Class 

Range  (//g/L) 

Average  O^g/L) 

Dioxins/Furans 

0.00017 

0.00017 

Explosives 

0.482  -  0.962 

0.799 

Metals(a) 

3.04-3.17 

3.105 

Pesticides/PCBs 

0.00338  -  0.00516 

0.00427 

SVOCs 

0.00379 

0.00379 

'Barium  results  only. 

Table  D-10. 

Summary  of  Analytes  Detected  in  Field  Blanks  (Soil  Sampling) 

Blank  Identification 

Analyte  Code 

Analyte 

Concentration  0ijj/L) 

Dioxins 

3FB-N 

TCDD 

2, 3, 7,8  Tetrachlorodibenzo-p-dioxin 

0.00017 

Explosives 

3FB-A 

13DNB 

1 ,3-Dinitrobenzene 

0.962 

3FB-B 

135TNB 

1 ,3 ,5-Trinitrobenzene 

0.482 

13DNB 

1 ,3-Dinitrobenzene 

0.771 

3FB-C 

13DNB 

1 ,3-Dinitrobenzene 

0.831 

3FB-D 

13DNB 

1 ,3-Dinitrobenzene 

0.863 

3FB-F 

13DNB 

1 ,3-Dinitrobenzene 

0.884 

Metals 

3FB-A 

CA 

Calcium 

193 

3FB-C 

K 

Potassium 

1960 

3FB-D 

CA 

Calcium 

109 

3FB-F 

BA 

Barium 

3.17 

CA 

Calcium 

203 

3FB-H 

CA 

Calcium 

304 

K 

Potassium 

1580 

3FB-I 

CA 

Calcium 

119 

3FB-J 

CA 

Calcium 

118 

3FB-M 

BA 

Barium 

3.04 

CA 

Calcium 

113 

Pesticides 

3FB-N 

ABHC 

Alpha-Benzenehexachloride 

0.00338 

UN 

Lindane 

0.00516 

Semivolatiles 

3FB-N 

DBHC 

Delta-Benzenehexachloride 

0.00379 
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The  dioxin  TCDD  was  measured  in  only  a  single  field  blank.  Two  explosives  (1,3- 
dinitrobenzene  and  1,3,5-trinitrobenzene)  were  detected  in  six  field  blanks.  Analysis  was 
confirmed  in  only  one  of  those  six.  Another  four  analyses  were  unconfirmed,  and  there  was 
sample  interference  in  the  last  blank. 

Analyses  for  metals  in  field  blanks  showed  only  three  metals:  barium,  calcium,  and 
potassium.  Because  the  ecological  risk  assessment  does  not  consider  calcium  or  potassium  as 
contaminants,  barium,  which  was  measured  in  just  two  blanks,  was  the  only  metal  found  in 
field  blanks  considered  in  ecological  risk  assessment  calculations. 

Two  pesticides,  ABHC  and  lindane,  were  measured  in  field  blanks.  One  measurement 
confirmed  that  the  reported  result  was  above  the  CRL,  the  other  was  an  unconfirmed  analysis. 

A  single  SVOC  (DBHC,  which  is  also  a  pesticide)  was  measured;  the  analysis  confirmed  the 
result  to  be  above  the  CRL  in  one  of  the  field  blanks. 

Equipment  Rinses 

Equipment  rinses  consisted  of  water  from  a  USAEC -approved  source  that  was  collected  from 
the  rinsing  of  decontaminated  equipment  prior  to  the  use  of  the  equipment  for  sample 
collection.  Rinses  were  collected  at  a  frequency  of  1  per  day  or  1  per  20  samples  per 
equipment  type,  whichever  was  the  more  frequent  for  each  day  that  samples  were  collected. 

The  equipment  rinses  were  analyzed  for  all  requested  analytes  for  that  day's  sampling 
activities.  The  analytical  results  from  these  samples  were  used  to  evaluate  contamination  that 
may  be  introduced  by  contact  with  the  sampling  equipment.  Tables  D-ll  and  D-12 
summarize,  by  chemical  class,  the  contaminants  found  in  the  equipment  rinses  (range  and 
average  concentration).  More  detailed  information  on  analytes  detected  in  equipment  rinses  is 
presented  in  the  Soil  Analytical  Results  section  of  this  Appendix  and  Appendix  G. 


Table  D-ll.  Contaminants  Detected  in  Equipment  Rinses  (Soil  Sampling) 


Chemical  Class 

Range  Otg/L) 

WMSSSSMMHEKt 

Dioxins/Furans 

0.00016  -  0.00021 

0.000185 

Explosives 

0.53  -  0.723 

0.654 

Metals® 

2.88-  122.0 

38.93 

Pesticides/PCBs 

0.00343  -  0.00626 

0.00451 

■Values  for  calcium  and  potassium  were  not  included  because  they  are  not  considered  COPCs. 
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Table  D-12.  Analytes  Detected  in  Equipment  Rinses  (Soil  Sampling) 


Equipment  Rinse  No. 

Code 

Analyte 

Result  Gig/L) 

Dioxins/Furans 

3ER-60 

TCDD 

2, 3, 7, 8  Tetrachlorodibenzodioxin 

0.00021 

3ER-61 

TCDD 

2, 3, 7, 8  Tetrachlorodibenzodioxin 

0.00016 

Explosives 

3ER-55 

13DNB 

1 ,3-Dinitrobenzene 

0.688 

3ER-56 

13DNB 

1 ,3-Dinitrobenzene 

0.676 

3ER-57 

13DNB 

1 ,3-Dinitrobenzene 

0.53 

3ER-58 

13DNB 

1 ,3-Dinitrobenzene 

0.723 

Metals 

3ER-55 

BA 

Barium 

2.88 

CA 

Calcium 

242.0 

3ER-56 

CA 

Calcium 

115.0 

3ER-57 

BA 

Barium 

5.76 

CA 

Calcium 

228.0 

FE 

Iron 

122.0 

ZN 

Zinc 

68.7 

3ER-58 

BA 

Barium 

2.88 

CA 

Calcium 

238.0 

FE 

Iron 

103.0 

3ER-59 

BA 

Barium 

2.88 

CA 

Calcium 

202.0 

ZN 

Zinc 

21.5 

3ER-60 

CA 

Calcium 

160.0 

K 

Potassium 

1350.0 

3ER-61 

BA 

Barium 

4.56 

CA 

Calcium 

268.0 

ZN 

Zinc 

18.9 

3ER-62 

BA 

Barium 

3.04 

CA 

Calcium 

159.0 

3ER-63 

BA 

Barium 

3.04 

CA 

Calcium 

136.0 

Pesticides 

3ER-64 

ABHC 

Alpha-Benzenehexachloride 

0.00343 

LEN 

Lindane 

0.00626 

3ER-64 

DBHC 

Delta-Benzenehexachloride 

0.00383 

A  single  dioxin  compound,  TCDD,  was  measured  in  two  rinse  blanks.  Similarly,  a  single 
explosive  compound  (1,3-dinitrobenzene)  was  measured  in  four  rinse  blanks.  Analysis  was 
confirmed  in  only  one  of  those  four;  the  other  three  values  were  flagged  with  a  “U”  for 
unconfirmed. 
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Analyses  for  metals  in  rinse  blanks  showed  five  metals:  barium,  calcium,  iron,  zinc,  and 
potassium.  Similar  to  the  situation  with  field  blanks,  the  only  metals  in  the  rinse  blanks  to  be 
considered  in  the  ecological  risk  assessment  were  barium,  iron,  and  zinc.  Barium  was 
measured  in  seven  blanks,  iron  in  two  blanks,  and  zinc  in  three  blanks.  None  of  the  data  were 
flagged  or  qualified. 

Three  pesticides  were  measured  in  the  rinse  blanks.  The  reported  result  for  alpha- 
benzenehexachloride  was  confirmed  to  be  above  the  CRL  in  two  of  the  four  rinse  blanks  and 
unconfirmed  in  the  other  two.  Delta-benzenehexachloride  was  detected,  and  the  secondary 
analysis  confirmed  the  result  to  be  above  the  CRL  in  two  rinse  blanks.  Lindane  analyses  were 
confirmed  in  all  three  blanks  in  which  it  was  found. 

Method  Blanks 

Method  blanks  for  soil  samples  were  deionized  water  samples  that  were  analyzed  for  target 
analytes  in  order  to  evaluate  potential  contribution  of  contaminants  in  the  analytical  laboratory. 
Detected  concentrations  of  chemicals  do  not  necessarily  mean  cross-contamination  in  the 
analytical  laboratory,  but  they  alert  the  chemist  to  possible  positive  interferences  during  the 
analytical  process. 

A  summary  of  the  analytes  detected  in  method  blanks  is  presented  in  Tables  D-13  and  D-14. 
There  were  seven  metals  that  were  detected  in  the  method  blanks.  Calcium,  potassium,  and 
magnesium  were  not  considered  metals  in  this  evaluation  because  they  are  considered 
macronutrients  for  risk  assessment  purposes.  None  of  the  data  from  the  seven  metals  were 
flagged  or  qualified,  and  the  data  are  considered  acceptable  for  use  in  the  risk  assessment. 


Table  D-13.  Summary  of  Types  of  Contaminants  Detected  in  Method  Blanks 
(Soil  Sampling) 


Chemical  Class 

Average  Gig/L) 

Metals  (a) 

1.28  - 1,560 

320.15 

Pesticides/PCBs  (b) 

0.00221  -  0.00369 

0.00281 

SVOCs 

0.86 

0.86 

•Calcium  and  potassium  values  were  not  included  because  they  are  not  COPCs. 
bFlag  codes  indicate  some  pesticides  were  detected  in  unconfirmed  analyses. 
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Table  D-14.  Summary  of  Analytes  Detected  in  Method  Blanks  (Soil  Sampling) 


Concentration  (#g/L) 

Metal 

Minimum 

Maximum 

Mean 

Aluminum 

536.0 

843.0 

675.0 

Barium 

8.13 

9.74 

8.81 

Calcium 

244.0 

313.0 

280.0 

Chromium 

1.28 

1.51 

1.395 

Iron 

1,070.0 

1,560.0 

1,297.0 

Potassium 

171.0 

281.0 

219.0 

Magnesium 

135.0 

184.0 

154.0 

Manganese 

21.5 

28.4 

24.6 

Vanadium 

1.94 

2.91 

2.42 

Zinc 

3.05 

5.39 

3.94 

Pesticides 

Aldrin 

0.00221 

0.00369 

0.0028 

SVOCs 

Isophorone 

0.86 

0.86 

0.86 

The  pesticide  aldrin  was  detected  in  three  method  blanks.  However,  each  of  these  analyses 
was  flagged  as  unconfirmed,  indicating  that,  in  each  case,  the  confirmatory  analyses  did  not 
verify  the  analytical  results  of  the  initial  analysis.  A  single  semivolatile,  isophorone,  was 
measured  in  a  single  method  blank. 

The  sampling  plans  for  the  SWERA  were  designed  to  have  samples  collected  at  locations 
where  higher  concentrations  of  contaminants  were  likely  to  be  found.  By  intentionally  biasing 
samples  in  this  manner,  the  most  conservative  ecological  risk  evaluation  can  be  performed. 
Both  soil  and  biota  samples  were  collected  in  this  manner.  Because  samples  were  collected 
using  this  biased-high  approach,  it  is  not  appropriate  to  discuss  sampling  bias.  Analytical  bias 
was  not  evaluated  on  a  statistical  basis. 


K:\ECO\DOCS\FIN  AL\DOC\APP_D\SOIL_DQA  ,TXT\4/4/97  1168 


Containers,  Preservation,  Storage,  and  Holding  Time /a) 


Container 

Preservative01’** 

Max.  Holding  Time 

Parameter 

Water 

Soil 

Water 

Soil 

for  all  Matrices® 

Inorganic  Tests 

Acidity 

p(e) 

G(f) 

Cool,  4°C 

Cool,  4°C 

14  days 

Alkalinity 

P 

G 

Cool,  4°C 

Cool,  4°C 

14  days 

Ammonia 

P 

G 

Cool,  4°C 
H2S04topH  <2 

Cool,  4°C 

28  days 

Asbestos 

P 

G 

Cool,  4°C 

Cool,  4°C 

48  hours® 

Bicarbonate 

P 

G 

None  Required 

None 

Required 

Analyze  Immediately 

Biochemical 

Oxygen  Demand 
(BOD)  and 
Carbonaceous  BOD 

P 

G 

Cool,  4°C 

Cool,  4°C 

48  hours 

Bromide 

P 

G 

None  Required 

None 

Required 

28  days 

Carbonate 

P 

G 

None  Required 

None 

Required 

Analyze  Immediately 

Chemical  Oxygen 
Demand  (COD) 

P 

G 

Cool,  4°C 

H2S04  to  pH  <2 

Cool,  4°C 

28  days 

Chloride 

P 

G 

None  Required 

None 

Required 

28  days 

Chlorine,  Total  Residual 

p 

N/A 

None  Required 

N/A 

Analyze  Immediately 

Color 

P 

N/A 

Cool,  4°C 

N/A 

48  Hours 

Cyanide,  Total  and 
Amenable  to 

Chlorination 

P 

G 

Cool,  4°C 

NaOH  to  pH  >  12 
0.6  g  Ascorbic 
Acid® 

Cool,  4°C 

14  days® 

Dissolved  Oxygen 

Probe 

G 

Bottle 
and  Top 

N/A 

None  Required 

N/A 

Analyze  Immediately 

Winkler 

G 

Bottle 
and  Top 

N/A 

Fix  On  Site 

Store  in  Dark 

N/A 

8  hours 

Note.— Footnotes  at  end  of  table 
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Container s.  Preservation,  Storage,  and  Holding  Times  (continued) 


Container  _ Preservative _  Max.  Holding  Time 


Parameter 

Water 

Soil 

Water 

Soil 

for  all  Matrices 

Fluoride 

P 

G 

None  Required 

None 

Required 

28  days 

Hardness 

P 

N/A 

HN03  or  H2S04  to 
pH  <2 

N/A 

6  months 

Hydrazine 

P 

G 

If  not  analyzed 
immediately,  collect 
under  acid.  Add  90 
ml  of  sample  to  10 
ml  HC1. 

Cool,  4°C 

7  days 

Iodide 

P 

G 

Cool,  4°C 

Cool,  4°C 

24  hours 

Iodine 

P 

G 

None  Required 

None 

Required 

Analyze 

Immediately 

Kjeldahl  and  Organic 
Nitrogen 

P 

G 

Cool,  4°C 

H2S04  to  pH  <2 

Cool,  4°C 

28  days 

Metals* 

Chromium  Vi 

P 

G 

Cool,  4°C 

Cool,  4°C 

24  hours 

Mercury 

P 

G 

HN03  to  pH  <2 

Cool,  4°C 

28  days 

Others 

P 

G 

HNOjtopH  <2 

Cool,  4°C 

6  months 

Nitrate 

P 

G 

Cool,  4°C 

Cool,  4°C 

48  hours 

Nitrate  plus  Nitrite 

P 

G 

* 

Cool,  4°C 

H2S04  to  pH  <2 

Cool,  4°C 

28  days 

Nitrite 

P 

G 

Cool,  4°C 

Cool,  4°C 

48  hours 

Oil  and  Grease 

G 

G 

Cool,  4°C 
H2S04topH  <2 

Cool,  4°C 

28  days 

Orthophosphate 

P 

G 

Filter  Immediately 
Cool,  4°C 

Cool,  4°C 

48  hours 

pH 

P 

G 

None  Required 

None 

Required 

Analyze 

Immediately 

Phenols 

G 

G 

Cool,  4°C 

H2S04  to  pH  <2 

Cool,  4°C 

28  days 

Note.— Footnotes  at  end  of  table 
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Containers ,  Preservation,  Storage  and  Holding  Times  (continued) 


_ Container _ 

.  r.o r/  . n  * - 

Preservative 

Max.  Holding  Time 

Parameter 

Water 

Soil 

Water 

Soil 

for  all  Matrices 

Phosphorous,  Elemental 

G 

G 

Cool,  4°C 

Cool,  4°C 

48  hours 

Phosphorous,  Total 

P,G 

G 

Cool,  4°C 

H2S04  to  pH  <2 

Cool,  4°C 

28  days 

Silica,  Dissolved  or  Total 

Residue 

P 

G 

Cool,  4°C 

Cool,  4°C 

28  days 

Filterable 

P 

N/A 

Cool,  4°C 

N/A 

7  days 

Settleable 

P 

N/A 

Cool,  4°C 

N/A 

48  hours 

Nonfilterable  (TSS) 

P 

N/A 

Cool,  4°C 

N/A 

7  days 

Total 

P 

N/A 

Cool,  4°C 

N/A 

7  days 

Volatile 

P 

N/A 

Cool,  4°C 

N/A 

7  days 

Specific  Conductance 

P 

G 

Cool,  4°C 

Cool,  4°C 

28  days 

Sulfate 

P 

G 

Cool,  4°C 

Cool,  4°C 

28  days 

Sulfide 

P 

G 

Cool,  4°C 

Add  Zinc  Acetate 
plus  NaOH  to 
pH  >9 

Cool,  4°C 

7  days 

Sulfite 

P 

G 

None  Required 

None 

Required 

Analyze  Immediately 

Surfactants 

P 

G 

Cool,  4°C 

Cool,  4°C 

48  hours 

Temperature 

P 

G 

None  Required 

None 

Required 

Analyze  Immediately 

Turbidity 

Organic  Tests® 

P 

N/A 

Cool,  4°C 

N/A 

48  hours 

Acrolein  and 

Acrylonitrile 

S® 

S 

Cool,  4°C 

0.008%  Na2S203® 
Adjust  pH  to  4-5<m) 

Cool,  4°C 

14  days0® 

Benzidines® 

G 

G 

Cool,  4°C <0) 

0.008%  Na2S203® 
pH  2-7 

Cool,  4°C 

7  days  until  extraction® 

Note.— Footnotes  at  end  of  table 
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Containers,  Preservation,  Storage,  and  Holding  Times  (continued) 


Container 

Preservative 

Max.  Holding  Time 

Parameter 

Water 

Soil 

Water 

Soil 

for  all  Matrices 

Chlorinated 

Hydrocarbons(n) 

G 

G 

Cool,  4°C 

Cool,  4°C 

7  days  until  extraction, 

40  days  after  extraction 

Haloethers(n> 

G 

G 

Cool,  4°C 

0.008%  Na2S2O3<0 

Cool,  4°C 

7  days  until  extraction, 

40  days  after  extraction 

Nitroaromatics  and 
Isophorone<n) 

G 

G 

Cool,  4°C 

Store  in  Dark 

Cool,  4°C 
Store  in  Dark 

7  days  until  extraction, 

40  days  after  extraction 

Nitrosamines,n,<I) 

G 

G 

Cool,  4°C 

Store  in  Dark 
0.008%  Na2S203(i) 

Cool,  4°C 
Store  in  Dark 

7  days  until  extraction, 

40  days  after  extraction 

PCBs 

G 

G 

Cool,  4°C 

Cool,  4°C 

7  days  until  extraction, 

40  days  after  extraction 

Pesticides00 

G 

G 

Cool,  4°C 
pH  5-9<r) 

Cool,  4°C 

7  days  until  extraction, 

40  days  after  extracj^^ 

Phenols00 

G 

G 

Cool,  4°C 

0.008%  Na2S203(l) 

Cool,  4°C 

7  days  until  extraction, 

40  days  after  extraction 

Phthalate  Esters<n) 

G 

G 

Cool,  4°C 

Cool,  4°C 

7  days  until  extraction, 

40  days  after  extraction 

Polynuclear  Aromatic 
Hydrocarbons00 

G 

G 

Cool,  4°C 

Store  in  Dark 
0.008%  Na2S203<l) 

Cool,  4°C 
Store  in  Dark 

7  days  until  extraction, 

40  days  after  extraction 

Note.— Footnotes  at  end  of  table 
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Containers'  Preservation,  Storage,  and  Holding  Times  (continue d) 


Container  _ Preservative _  Max.  Holding  Time 


Parameter 

Water 

Soil 

Water 

Soil 

for  all  Matrices 

Purgeable  Aromatic 
Hydrocarbons 

S 

S 

Cool.  4°C 

0.008%  Na2S2O3<0 
HCItopH  <2 

Cool,  4°C 

14  days(a) 

Purgeable  Aromatic 
Halocarbons 

s 

s 

Cool,  4°C 

0.008%  Na2S203® 

Cool,  4°C 

14  days00 

TCDD(n,) 

G 

G 

Cool,  4°C 

0.008%  Na2S203® 

Cool,  4°C 

7  days  until  extraction, 

40  days  after  extraction 

Total  Organic  Carbon 

G 

G 

Cool,  4°C 

HC1  or  H2S04 
to  pH  <2 

Cool,  4°C 

28  days 

Total  Organic  Halogen 

G 

G 

Cool,  4°C 

1  ml  of  0.1  M 
sodium  sulfite 

Cool,  4°C 

7  days 

“Preservatives  and  holding  times  are  from  Federal  Register,  Vol.  49,  No.  209,  Friday,  October  26,  1984,  Page  43,  260  and 
Characterization  of  Hazardous  Waste  Sites:  A  Methods  Manual  -  Volume  II,  Sampling  Methods,  Second  Edition,  EPA-600/4-84- 
076.  Container  requirements  are  consistent  with  these  references. 

'’Sample  preservation  should  be  performed  immediately  upon  sample  collection.  For  composite  samples,  each  aliquot  should 
be  preserved  at  die  time  of  collection.  When  use  of  an  automatic  sampler  makes  it  impossible  to  preserve  each  aliquot,  samples 
may  be  preserved  by  maintaining  at  4  °C  until  compositing  and  sample  splitting  is  completed. 

“When  any  sample  is  to  be  shipped  by  common  carrier  or  sent  through  the  U.S.  Mail,  it  must  comply  with  the  Department  of 
Transportation  Hazardous  Materials  Regulation  (49  CFR  Part  172).  The  person  offering  such  material  for  transportation  is 
responsible  for  ensuring  such  compliance.  For  the  preservation  requirements  in  this  table,  the  Office  of  Hazardous  Materials, 
Materials  Transportation  Bureau,  Department  of  Transportation,  has  determined  that  the  Hazardous  Materials  Regulations  do  not 
apply  to  the  following  materials:  hydrochloric  acid  (HC1)  in  water  solutions  at  concentrations  of  0.04  percent  by  weight  or  less 
(pH  about  1.96  or  greater);  nitric  acid  (HN03)  in  water  solutions  at  concentrations  of  0.15  percent  by  weight  or  less  (pH  about 
1.62  or  greater);  sulfuric  acid  (H2SOJ  in  water  solutions  at  concentrations  of  0.35  percent  by  weight  or  less  (pH  about  1.15  or 
greater);  and  sodium  hydroxide  (NaOH)  in  water  solutions  at  concentrations  of  0.080  percent  by  weight  or  less  (pH  about  12.3 
or  less). 

‘Samples  should  be  analyzed  as  soon  as  possible  after  collection.  The  times  listed  are  maximum  times  that  samples  may  be  held 
before  analysis  and  still  be  considered  valid.  Some  samples  may  not  be  stable  for  the  maximum  time  period  given  in  the  table. 
A  laboratory  is  obligated  to  hold  the  sample  for  a  shorter  time  if  knowledge  exists  to  show  this  is  necessary  to  maintain  sample 
integrity. 

*P  =  Polyethylene. 

fG  =  Amber  Glass  with  Teflon™-lined  cap. 

*If  samples  cannot  be  filtered  within  48  hours,  add  1  ml  of  a  2.71  percent  solution  of  mercuric  chloride  to  inhibit  bacterial 
growth. 

hMaximum  holding  time  is  24  hours  when  sulfide  is  present.  Optionally,  all  samples  may  be  tested  with  lead  acetate  paper 
before  pH  adjustment  in  order  to  determine  if  sulfide  is  present.  If  sulfide  is  present,  it  can  be  removed  by  addition  of  cadmium 
nitrate  powder  until  a  negative  spot  test  is  obtained.  The  sample  is  filtered  and  then  NaOH  is  added  to  pH  12. 

‘Should  only  be  used  in  the  presence  of  residual  chloride. 

jFor  dissolved  metals,  filter  immediately  on-site  before  adding  preservative. 

kGuidance  applies  to  samples  to  be  analyzed  by  GC,  LC,  or  GC/MS  for  specific  compounds. 

‘S  =  Glass  Vial  with  Teflon™-lined  septum  cap 

“The  pH  adjustment  is  not  required  if  acrolein  will  not  be  measured.  Samples  for  acrolein  receiving  no  pH  adjustment  must 
be  analyzed  within  3  days  of  sampling. 
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"When  the  extractable  analytes  of  concern  fall  within  a  single  chemical  category,  the  specified  preservative  and  maximum 
holding  times  must  be  observed  for  optimum  safeguard  of  sample  integrity.  When  the  analytes  of  concern  fall  within  two  or  more 
chemical  categories,  the  samples  may  be  preserved  by  cooling  the  4°C,  reducing  residual  chlorine  with  0.008  percent  sodium 
thiosulfate,  storing  in  the  dark,  and  adjusting  pH  6  to  9;  samples  preserved  in  this  manner  may  be  held  for  7  days  before  extraction 
and  40  days  after  extraction.  Exceptions  to  this  optimal  preservation  and  holding  time  procedure  are  noted  in  Footnotes  g,  m, 
and  n. 

°If  1,2-diphenylhydrazine  is  likely  to  be  present;  adjust  the  pH  of  the  sample  to  4.0  ±  0.2  to  prevent  rearrangement  to 
benzidine. 

pExtracts  may  be  stored  up  to  7  days  before  analysis  if  storage  is  conducted  under  an  inert  (oxidant-free)  atmosphere. 

qFor  the  analysis  of  diphenylnitrosamine,  add  0.008  percent  Na2S203  and  adjust  pH  7  to  10  with  NaOH  within  24  hours  of 
sampling. 

The  pH  adjustment  may  be  performed  upon  receipt  at  the  laboratory  and  may  be  omitted  if  the  samples  are  extracted  within 
72  hours  of  collection.  For  the  analysis  of  aldrin,  add  0.008  percent  Na^Oj. 

'Samples  receiving  no  pH  adjustment  must  be  analyzed  within  7  days  of  sampling. 

Note.— Analytes  not  listed  should  be  preserved  at  4°C  and  held  no  longer  than  7  days. 
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